This is a reproduction of a library book that was digitized 
by Google as part of an ongoing effort to preserve the 
information in books and make it universally accessible. 


Google books ZEE 


https://books.google.com 


Google 


Informazioni su questo libro 


S1 tratta della copia digitale di un libro che per generazioni é stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google 
nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online 1 libri di tutto 11 mondo. 


Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è 
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico 
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, 
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire. 


Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio 
percorso dal libro, dall’ editore originale alla biblioteca, per giungere fino а te. 


Linee guide per l'utilizzo 


Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare 1 materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. 
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente 1 custodi. Tuttavia questo lavoro é oneroso, pertanto, per poter 
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa 
l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate. 


Inoltre ti chiediamo di: 


+ Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo 
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali. 


+ Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della 
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti 
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto. 


+ Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto 
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla. 


+ Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che ё tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non 
dare per scontato che, poiché un libro é di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di 
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro ё protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un 
determinato uso del libro é consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ció significhi che риб 
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe. 


Informazioni su Google Ricerca Libri 


La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta 
i lettori a scoprire i libri di tutto 11 mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico piü ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web 


nell intero testo di questo libro dalhttp: //books.google.com 


П. 
M 
EJ 
[0 
"т 
ДЕ 
ШШ 
iu 
AULE 
W 
EA 
ч 
Нә, 
еру 
p, ME. 
| Teca 
» 1 ^, 
"3^ 
p 
n 
Б 
VW 
ДАМ 
ГҮ 
ае 
YU E 
HH 
n 
ШІ 
INI 
Zi 
] 
* ati 
EL 
LIS 
Y 
TAS 
PR) 
“ 
n 
"m 
Lr "n 
LE LJ 
Ir, 
, 
m 
IÑ ch 
y 
т 
ү" 
ШМ 
М 


^ 
, 


| QM. If Wi 
a ; К; È | AN W \ UN | 
(n VA a а M 
| Ji e: М \ d 
up d UM 
OO A ЛК, fil MINED 
Mp ann T Jh li MN М si 
ШЙ м ЙИ, 1") ^" Siu WI 
LA E) AAACN sio 
i cw : vot ч FUN ND | M | / Н чп. : nnt ү, 77, 
үү! E TRONO IN A il NW ү UM NY D 
ДУ" к Va ҮҮ WN ЖК Ж NU MM NM il DIA] n 
ssi d è v WA SOM M | A (s (i NI | Jd 1m FAT | 
йд) NIN Li ha Sd "A n 
не К, ^. D Ah. Y A E» dw. (7) ШИЙ INN | Mos N DR N 
N КИ, TN, KAN 7 MA, MU Jl 1 UN \\ i AN \\ 
aqu. 4 MW VUA jJ m DA | ү, n) | WIN \\\\ NN AN 
Жэ, | | ! M; i 
ТТ HA Ni | lj р 7 Л) ү M А M So vh |! Ill | ij ama NS 
X | M As. | "n ^ Mg M NM КТ War \ ү) иь ML N}; n ) LN 
yo i MAL qu үн vil LR Му А AMAN TU RD lj 
v. ү, Y Mi $ a SW MW; A BOR "Ws "| / LAU e DEN Л, A Nh э» mM AM MI !n 
Pa AUN AW NA vi ШШ Li eh, Myj hd JN v А) Ni 
А S i ANA үт, К IL у! 
/ | үн, К, Н | тори» ү, 
о ү) Al In bui AA in n ү "Ww (н i; | 
| б, ha ATI! j м ИТА N ||! AO i (ү NN UN it |! [ ҮЙ [ 
M ИИ A MW ee li & AB ҮЙ) ii h LI | \ NN n M \ ) i / 
Piso йн vir MANY i yii [һә \ f M RI iI | iii T ЦА, 
Wis s; ү MORO беши di il йй ot УА q TI А М LEN үү, im^ WN A e n 
соул ny ib è SON XS AN 17^ үү) Т i ac 000) le ^ Jj, ^ peus DER ү Il i A ч NN i IN 
n" ^S DAI pet Aur \ A 000000 WIE кү к Wes Mi Y ' ү! ОД ү ҮЛ) | (UN ШУ NR \ al S \ Ni 
MM AY à VR "m Min 0 р“ М Щщ, Y, Ж "m n^n y n TRE / T ТМ КҮШ XN ү, Di "M | | NU M 
y nali 7 n €n 4. AN \\ 77 " uf my Y NI (e | ҮЙ? [148 sn M he aM | ү! үй (y MW, 7) È “Il | M MW SN \\ 
È Dall ул ) NT i Va e SN " Wi Mie í illd, И t "^ | ү, бө, у M ү) ЙЫШ) ү QNA 
А (| = ү, Jur. $ ui 4 Ù | i » Hi WA A AN M ye Y M mnl A RN M Nou AW "n | ! jt W б Mae iN v" v n. / Ali | UIN AUR ‚А, W M 
ET | у н ss ОИ | и, | NN AN | NN W y j iM MIB Nue фу ron І LULA ca "a UNI 
WY б йү IN I | WW RUM UN ҮНҮМ WII TR MO jp», 
V ҮТ, E (її, HAY ЖУ) H EA P ' ү. Ve PRA NN \K il + p: v SR NM i) il I AM hn, үү Y p 
MM | „м - ! у I (UA MET SM "i T ; e INN » M d fi RAEN Im V ¡WN \ \ | j / / {4 NN n "! "n hi Ven, 7 
Aa fut СА. T ui | шуп, huh "NS MM is Ny Wd ЖК AN ANN \ p AW Д LA йй 
^ Li КУ LA N M W d e WT Y tii Il a M My iita da t mt |) 1 v 7 D АШ M erdt di "її н j^ ; W ¿AN \\ MS mm s DU ri || 
I Ñ 79 "Y AL iu №“ | wk | W A ү) И di AS. ЖЛ Т . нн) ч) YO Р / ү Y h ` ii n: | N t : A n уз i 
"ees i TT n. B nu MS PA 7M ii: [у LA E ls {у ^ 
NN y NI d dd i | Д ЖО) P A Me | Hj | \ ү; AÑ о 
s WW |) AS TE n 3 d y |, її m y T | Hu A у po ni il | [| с б Le 
Ж d SA MNT „| IN M уу, Ж) MM уу di ү) цч, УНД |, ч ДЫ, 
d X "eid "a TN M Wal 7 Mu iil XU TONS "NW e үнү; 
» 20) bo ij DI iù А m AUN AN \ WW wi NI 1 TT icu 0 Ah MOS W i | ү у) і X» jam. ж AN il | NN 
7 V И» ; УМ, Ж M INN \ WN \ ү MI il WT NN 06 AY IV | dl (A y уо, ST wi! W) Wi nil "n y | ү, NW 
À M p^ "S a VIA INN \ NN AN ‚— INN | NN WU M li iff! M ШК ү? үй fl T 
- | n, l ia i il ү MIN МАМ Di CU UM NN үү! NO | йү. DU nM ИГРИ 
| АШ wo +. “| Pa qu NM UM i VANS ANN ANM i а NN MN \\ ШШ 
ч MM v NU. V ei AA Y DO) РУ, уу MNT MIN Il * rs S T P Val "a AE 
id К у NS ү 4 ү Wi M N үр io | IN ANA 
- WR NN i. uM W n M (lil M; / M q^ "v nr AM M NAM WM | n | | MI 
nh M nu ian) NN 0) ¿ NW / MI (1 Ж AD. e. t N, К K A pem ^ a Mi) j í 7 i Y 
Jl E. ал PN ky „Ж, 4 НН: 
br do m pe б NN i i uM De (и po. ff Т, in ҮШҮК ү | [| | / 
os T j у IN m W ү 1 la el v / 
5 M^ B f e Ni x (M ү б \ IN NN ШАГ | \\ ЖК Min N WM "ise S INI | | 1 ү) 
EX Ж 77 бү) № UM KO у) il NM y Ñ Do QM o Son N d ҮҮТ 
n Mp qn; TM NE Ne NS n) Pon : 112 ill AW SÌ » T pp NM WA M TENA Na AW \ 
Vive A M LS М ii DA |i, a T in | nil "lj ү NCC Sul 
NU, M у” i | {\ ГЫ xi N PASA 
Шр, je ү (у iij ү) i co Hi d^. КЕД NOR 
Mi 0 | Il NIN M is Nes, А И) d ЙҮ ^ үүү з, 
i yo ig “I 4 "mi | А йү n КТ Л, a ^ - / i I ADR $ A 
NECA n ч Wy W | | W А ^h. "ll M Wii Vi m v IN Y 
M K A N ‹ iri Ù К. Ù o Ul 
A WW NW M pi w CN NW [Шу 
M NN SN M CI NY br | Ili; 7 
KA) NN ў {| " MESE a) 
ST un. Hi A үн N 
ОКА : NN IN 
mM 172 || A «tM ANO N 
Йй р, NN 
/ \' | ү, A 


\ ААА А NN VA NWT LA ARA RA TFV VA УИ "2 ЖИП LU 
| EN AAN CN \\\\ | | PU s. MA ly | УЛ! \ M \ 4 | ЕТ ye Me wil ЛҮҮ n? Yy nu 
Mal M FIN \ | | | ail И, / үй, PY WS QM ҮШ) y ANN ЭА A 
js | ! ANS Si a o a il d |f (| (NN М sies ү үн > AW үчү el ү Li ^ N NOW 8 
iw TA ШҮ ү, y n | үн |t EI aya Sila ji qn n BM deo DA 
AN WU" 1 JAM AIA AA MAP è Mi ul ATA у, | DX п. : D Malis V ty Me ro T 
M M UM ! í | - у, PAY "n N RU y VAN y ШҮН, T YA мүм ү? їй, "r^ MOX Y | rovi Si | o EA Aj T І MT ALLE, ГА FL) Ni | 
TA ‚ ay dl i; gn 
WM И, Ao Wa Wn c. Hp LORD ADI Рун у, QUI ДШ унд NP a NONU Pr o MEM MAN f) DES 
RU (ЖЕ) Jp И DA jl |! RN NUNCA yy, "Ma и «ittis f) A UNI (р ary a MAL N di i у лу ИЛ] ji ЖАКА NN WW VAY i PME И! NS | 
ДИ нү, NOTER рро afín tas MN DYLAN Ni UNI Ih ү 101), pg p SAT A NY 
n^ Hl jj M ҮКЕ N | М Ta AL ү! AN ИБ " si % WV NI NW \\\ , / | NOA Sa LI ШШ уй, y / | INR > 
"ҮҮ, MM ANS W TTA ГИ / oy UN "n Y Nes Li \!! ANAMI | ү ДЕ SN WR Ж N |} ^ (Чї? аА, 
| | | || | ja. MM WW КУШИ) ^k M | MAI. XU NM AIN $ a \\ NA \ MT |) MA NN ен 
уН Hi ҮЛ li d ИМ), à WM ul / M , ^M TNT X М у AN | WD M A M. AN NN | V, M /| jl MN MW, ON y 
Y an AMI [iM uy, DOY NN m "i ҮҮӨ, ЧИМИ т И dI, Doo Wa Yr | ANNO JM ү, M, "Wn NOA N NO A / (7 g | AY AY Kop SORTA 
ML TN "i AUN ANM Joss dy NAT ЫИ) (AU [Y jt MA | W | |, у, Ж nfi, К, КЩ И | Д оном, У) NAS “AN 
M s: S T 1174 $^ 4 “аң И ni UN н! | i ue РА JU soft AN M Ñ | T e А Ki WAS Un AN Y b rr t. TW i ATI ANN SANSA Das IT 
vil; ul, AAN P, P LP ) ATO TA "n i Ñ эж»? ; jii KU Y [A А M qu ; І set y an n uu NADOS { ^y, VV 
JJ i SN iù, T tiis ИЙ, ЧЧ р ьш шш ЙҮ ШИШ, Li d Ii 0A A MNA y p (i 
MOT А WW Y i ME ү) N y * SU) ү, ihi T | MIT Y IN NS wn Tx A M i LE 770) Dl \ NY AN М SN Wi qus А MA ҮЛ 
VA AW э ws Wl /, v Ces QI || | jm ГҮМ" i U || Ең ds M ЖҮ 
SANI ШЙ \\ EN DUUM | ү INN A À AÑ, NU MN // Khi, 4] ҮҮӨ з МӨ si | / y 
ж Sa Sum \\ num iiir, И, f argi NN ANN AN WAN М | | | |. Ay po DI ia uil I | бй н cl eo, da N \ \ i NY pm | 
AM VA, SECURA M Y ij lh M A M MAN MN ANA il | | M MONETA a ЖОЛ ү, | ЖОЛКУ? AA i ON o MES 
QUT үйө 1! \ ҮМ, B Al j ! TN VANI DOO VANI "Өн! "n MI ) UY wt aW үү? ГҮ Y dM i ү) үү "n I | | MA Maren A (t 
AM Moy ү, л í ША VN SN Wl ТА (үү ^ MW ND n | | js MM AM SM ||| UN M Po di "^ J^ N i | RION ANT LUAM "тү w n NY NW OTI | j И КЕШ | 
Dy MM Wi Lf ^ jy; "ES WM NW irs ЖКО ЖУ! Ж RN цч 18 Lat: WA JA ANN UNS К, КОЛКА ШКА | 
M Y Y) i A NANNI A f ft. bo, Y ү! " / yi d AUN N N | MN HI di MX б у) н. INN Шаг Pa UNE yt “И! Ж ИЧ N M 
ao RNE AN ct DM Tor N 
MI Тш ÓN ANO da КГ [ш ^ IN КОД EN AS ANAL NM 
үө Il j if TET m ММ vili | ү үй» UNN mA бүз T И f ЧҮҮ Qa SN \\ WI | у IE YANINA ÓN ч as 
з (I d ХУУ n M t i Nn QW n M И li ih a, т | AA \\\ "att ШҮ» нй - Т A Ў aq n Y NN WW Men H ү ij 11, ү E MIO AN 
WP AUT a M x ANM M JN M i i y n ( ri Ve К) MAN Y E ү) es ul) цр NT PÒ \ Y КҮҮ ү) i l и | + PA XL Л oral Ya, | 
o ae in ul E quw Y ъд £x у WO n, DAL ATE "TN i) ЖУ) + | уй, NN i ШШ it. ) Í +09 M » Ж alli. "n \\ M: NDA “(| Y him 4% Mr eti" sa n 
УШ NU A AM м yn jn ө чин y И) A у» M TAM уа i ‚ ЖУУР, и AAA е № ү E lo AMORE " жаш, X) W La б Mh AM 
N i DN Vi La 
| Ill \\ М W MM "T үн Уч I | Va QUAD W | ү, [у a Pl M VM lij! iMd ичн P ated AN NE m М) ji 
| * | I M ҮҮ, N lj M ¡UN NOD ! L ) j i / LL NN WW Ww Фу, 
MANN n М Ws sib 1ш M Jii; ! til INN WM ИҢ AN Ө d un M NS NUR aa t 
MN NN p! ү н MN T Wal il ү (ll bt WW Ma |, [! Ж 7, ^V if lii inta NN INN SÍ M Ti i 
M II NN ні ү үү, ү) ү ЖУ UN А NI КЕП ШҮ NN ҮШ ¿js Mito COMMUNE AN ANN SN NW ШҮ 
MX S s cH fih \\ TM УУ, у, INCA ү NW (107) | "s tt vitium MA WA M AIN SRM Wd Чүү, 
ji % үп p" UT | Ili o; Mrs. il (is Hat ни 24 ty а A pue AM Ñ ү ilh, i du CARI m Py V i NW vM " Í nh W AM RAS QUA Win 1 бл IND ЖШ i 1 i 
XY VA VAT) | | | | / Mi, ' ү, wn POAN T n, н) " UK M v EA AN A e jM nili | ү i үз А jos ү; t N , e |}, "t b MW QUY УНД, / ЖШ 1 il | О) Nw RR ү, M POM UM TT 4 i Y hi Р, n ү 1 DANA icd. 
ie, 14 ANUN ИЛ APR TM үн WM ; йн. Lr dA TUA IN y IN ^ (үү М iy ag t AMA A iv үз Wig Nav Wi» 6 AM Wa" si AIN 
ү, pan Y RANA EN 7 үү Л а i lj) Ia PO а ЧО WN ү! Me WA | ҮШ WA AUN. NE SENA “ХА И RA AS: 
(0777 jr fi s TH h MA —, ID ИЛ NN NÓ ү AN (ү i. NAA | UM ERN ita NES! yid Jnd Li Ц „ңү ¿EN 
MUS iil pf ШШ \\\ УУ ¡o 1; ү, + lj "i an | Ü po Wi `$ *y y ИЛ T NC де” NO a d. MU APA LUPI h i SN 
li LU NN WV ҮЙ ji *il ZII til; INN A M y 14 l, il) M jji JP mu SAN 
Wir M, | | | I Afi чү, \\ de Mi, mill ii RUN ME pd / NN EE көн М 
үч "ү mil Ill» V ll y UM \ / I ШИЕ; ч PY. / | MINI 
WM. Mi A NN NUM) ШИ, h ү MNA (n) ҮҮ |) PRA LA AN NN TUM |) INS ANN 
UM; ‚їп ү i Wo ip Je AN \ ЫШ, a ЙУ) з) Ml IN Li ү d cl rr A n IN INTA Mio LU pets TNT A 
NS | d^ ain em QT T JM AA «i NN | - 4 A" qu M үи, | MA rd» e A PA DAN ni 
үүнүү | MTS e ANN AN XU Nr qs ill A | dg T AM uo Pes бү, \ ENO P үү) "Nn | MN | үнүн dA INO UP m c AN б i n UP ni М AID i 'ü ү» "x s УУ, y A ^ n ү 
TUM RUM IM Ner os WU | "A Wi I ү AN MM үү ЖҮ N W ККУ AM de WI ЧЧ | M NON ЖҮ 
NA \\\ AN М INN Ж yi hh MI Ai PN Y NW M Wil үү) / / /, 7 ifi ul T | КУ ү, д РИД) AMAN NA NN MM ny 
| P Y f # + Ij E ҮЙ un AH ALPHA LAI) TA Ц \ \ AN YN УХАА, үү j 
| TT ИЖ ч rss M, IAN | \ WI V in ү) / M ji Jl | NT N) ЖИЛ! \\ EN N \\ IA 
490% ММ Wa m uy Ж у, Ж б \ | ИЈА HMIIT dE ! 4M TM P Y ) { Hi DN H | | 3 ' | Hj Hy t] 
Жу, 27 Wm 7 AM yis s Jy. x Di Co s ET T cues, SN AT 
lio I ү ЖУУ, VALLI ИШ О A TAES NTT E Nea T 
/ ni till Y / M acm N ANIM DU Mi V ME IN » Wi IN ye Y 4} \ ПУ о ке x "AR " MEIN y Qu NI al "1 
5 C D ili d IJ)». ú К ii. Si SA ME A ү А (Ml, Pu AN wo, NM SANE RR MM > il leas N ON Y AN AIN NN | бн кН UN 
O MA INS oou EEN INES ANN 


Digitized by Google 


à 
Volume XXX. 


Anno 1908. 


L'ELETTRICITÀ 


RIVISTA SETTIMANALE ILLUSTRATA 


MILANO 
PRESSO GLI EDITORI DELL'ELETTRICITÀ 


Foro Bonaparte, N. 12 


Digitized by Google 


INDICE 


Unità - Misure - Strumenti. 


Sulla verifica dei misuratori d'energia elettrica Pag. 49 
Prova della scala di un amperometro . . . » 82 
Termometri e pirometri a tensione di vapore 


SAturo.: “a ie dae ж Оё. ж. шсш » | 62 
Nuovi istrumenti elettrici. . . . . » 109 
Un nuovo sismograto elettrico . ; » 213 
Imdicatori di carica degli apparati elettrici » 227 
A lcune osservazioni sulla misura delle correnti 

alternate di grande intensità. - Ing. Gino 

CAMPOS . e so e o de 7A . » 253 
Relay al selenio . . . . . . . . ; 348 
Apparecchi di prova e misuratori di isolamento 

per corrente continua e alternata . . . » 355 
Apparecchi di prova e misuratori di solamente 

per corrente continua e alternata . . . . » 370 

Elettrologia-Magnetismo. 
Sulla convenienza di mettere a terra il punto 
neutro negli impianti trifasi . . . - . . Pag. 161 
Come debbono venir fissati gli isolatori? . . » 177 
Apparenti anomalie delle correnti alternate nei 

fenomeni di sovratensione . . . . . 209 

Cavi telefonici Yeatman . Ww У ; 237 
l'erdite nella rete di una grande centrale . . 363 


Elettrochimica-Elettrotermica. 


Produzione dell'acido nitrico dall'azoto atmo- 
sferico . А 


0. > рав. 39-74-100-159 
A ffinazione elettrolitica dello stagno . fog. 172 
Elettrometallurgica del rame . . . . . 201-221 


La Fabbricazione Industriale del Carburo di 


Calcio — Ing. С. TOFANI ‚ e o e 267-293 
Telegrafia-Telefonia. 

Servizio telefonico di Anversa . . . . . . pag. 16 

І primi passi della telefonia di Stato . . . » 33 

La stenotelegrafia . S^ dum ue. xo ue 9 T28 


Trasformatori per telegrafia senza fili co.» 
Le sorprese del telefono, N. Ascot . . . » 143 
Alimentazione dei microfoni. . . . . . . 182-199 
Telefonia a grande distanza - Prof. MAJORANA » 229 
A che punto si trova la radiotelegrafia? . . » 241 
L'attività delle stazioni radiotelegrafiche italiane » 273 
Nuovo sistema di telegrafia e telefonia simul- 

апа. . . . . . . . . . . . . . » 291 
L'insegnamento della radiotelegrafia . "m 349 


Divagazioni telefoniche 


Y 
Qə 

an 
сл 


liluminazione. 


Sostituzione di lampade . . . . 
Lampade al tungsteno. . . ... . . . . > 


Sull'azione della corrente alternata sulle lam- 
pade ad incandescenza con filamenti di tan- 
talio. Prof. O. SCARPA. . . , . . . . >» 


Trazione. 


Trolley sistema Molteni . . . я 
L'evoluzione attuale della trazione tin . > 


Direttissima o elettrotrazione sulla linea Bo- 
logna-Firenze . . . . . . . >» 


Decreto del Ministero Francese dei usi pubs 
blici relativo all'assunzione degli agenti per 
ferrovie economiche e tramvie -—— E E 


Tramvia elettrica di Piacenza . . . . . . » 


La stasi delle comunicazioni tramviari ed au- 
tomobilistiche . . . . . . o ИЕТ 


Previsioni e consigli sul servizio ovario . > 


Impianti. 


Centrale elettrica di Santa Её . . 
Protezione dei cavi elettrici sotterranei. . . » 


. pag. 


. Pag. 


. Pag. 


63 
126 


393 


41 
105 


193 


207 
283 


305 
353 


62 
IIO 


Il motore elett. nell'industria tessile 115-153-186-204-249 


La disponibilità d'energia idrica dell'Italia ре- 


ninsulare. . . . . . Ed » 
Sottostazioue trasportabile per la ferrovia elet- 
trica della Valtellina . . . б dd д ОЎ 


Le centrali elettriche a bordo delle navi - Ing- 
Gs DELLUZZO з ai er жо жш 9.09. e a 


Impianti termoelettrici distruttori di rifiuti. 
L'impianto idroelettrico del Ponale . . . 
L'impianto elettrico della Liguria Occidentale 
Attraversamenti ferroviari . . . +. +. à 


Impianto di avvisatori Stradali d'Incendio in 
Milano: acu ж Gea dee a a A 


v v v v Y 


Apparati ausiliari. 


Dispositori comandati a distanza . . . . 
Isolatori sospesi . . . . . . . . . . . >» 
I piombi fusibili. . . . wwe twelve deed ОЁ 


Sull'impiego dei condensatori elettrolitici ad 
alluminio come scaricatori. A. DINA. . . > 


La protezione delle reti a bassa tensione con- 
tro il pericolo di contatto coll'alta tensione » 


Interruttori automatici per corrente continua 


ed alternata. . . . . . T 
Isolatori per linee lungo il mare - dna. С. AN- 
FOSSI . . — б Ж. ы a сё ОЎ 


Gli isolatori costruttivi 


129 


331 
389 


IV INDICE 


Costruzioni elettromeccaniche. 


L'industria elettromeccanica in Italia pag. ©Є$5-97-111 
Trasformatori trifasi . . . š ; . » 138 
Jindustria elettromeccanica in Italia 9. с. Е. > 142 
Comando elettrico delle macchine utensili 169-234-327 
Comando elettrico nelle macchine da cucire 181-206 


Accoppiamento diretto delle eccitatrici . . . » 197 
Comando elettrico delle macchine tipografiche » 215 
I guasti delle macchine elettriche. . . . . » 22$ 
` Automotrice termoelettrica Dunker . . . . » 248 
Comando elettrico di un laminatojo reversibile 261-277 
Raddrizzatori elettrolitici . . . . . . . . » 254 
L’elettricità nelle trasmissioni delle vetture au- 

TOMODE utu. OR xe ж жолы жоу ow el Ж A 
L'incremento dell'industria elettrica nel 1908 » 322 
Utensili a comando elettro-aereodinamico . . » 329 

Applicazioni varie. 
Automobili benzoelettriche . . . . . . . f.13-29 
L'impiego del combustibile nelle centrali a vapore» 30 
Gru elettriche a cavalletto . . . . 35-53-34-131 
Ruota elastica Marvasi . . E^ We We we ож. M 76 
Nuovi sistemi pratici per peca gli acciai 

Il sistema della scintilla . . . . . . . > 93 
Sterilizzazione mediante l'ozono di acque pota- 

bili e industriali . . . . i ©» AES. > 120 


Il trivolta dell'Ing. Emilio Belloni bb Sw gx 0139 


L'Elettrotecnica nel campo della siderurgia . » 257 
Ricerche sui materiali saldanti DR. E. HOHLER » 345 
Legale. 

La definizione delle controversie tra operai ed 

imprese esercenti servizi pubblici . . . . Pag. 17 
Servitù di presa d'acqua. . . . . . . . >» 32 
Muri divisori . . . . boe d » 32 
La servitù d’appozgio di TA elettriche » 35 
Sulla tassazione del consumo a forfait dell'e- 

nergia elettrica. . . . . . . . . . . » 44 
Pernzie x a x» de a e x^ зш Wy жоош. ж e OO 
Infortuni . . . . . . . . . . . . . »48:315 
Compensi . . . . r ous 48 
Disegno di legge per il contratto di fasotó . » €3-79 
Ja questione degli infortuni agli operai . . » 66 
Regolamento per il riposo settimanale nelle 

Чие «0x € è 9. ww do» wow 94 
La legge per le funicolari aeree . . . . . > 96 
Il Fisco e le società per azioni . . . . . » 112 


Servitù legale di elettrodotto . . . . . . » 143 


Il progetto di lerge sulle ferrovie secondarie 
ele tramvie . . . . . b.um use m we З 


La tassa sui fabbricati industriali. Un trionfo 
del био л senso giuridico . . . . . . . » 


Sulla tassa energia elettrica. Ing. M. CIVITA. 


Una sconfitta del Fisco con una sua assurda 
pretesa . e . . е е е е е . Ф Ф е Y 


160 


I criteri per la determinazione del reddito de- 
gli opifici generatori di energia elettrica in 


rapporto all'imposta sui fabbricati. . Pag. 316-333 
Sospensione della somministrazione di energia 
elettrica in caso dell'abuso dell'utente . » 350 


Tassa sul consumo dell'energia elettrica . . » 35I 
Allegato al Verbale dell'Assemblea tenuta in `. 

Roma dalla A. E. 1. E. il 31 ottobre 1907 

- Relazione d’Ufficio Legale . . . . . . » 364 
Verbale dell'Assemblea tenuta dalla A. E. I. 

E. il giorno зт ottobre 1907, in Roma presso 

la Sede del d d PER e Architetti 

Italiani . . . "LI c 
Infortuni su (irene vl з ed cx oe Ж 204 
Una nuova sentenza sul caput fluminis, . * » 394 

Biografia. 

William Thomson Baron Kelvin of Largs . . fag. 4 
Rinaldo Ferrini - RICCARDO ARNO - . . . »  39I 
Miscellanea. 

Come si studiano le forze indraul. in Francia pag. т 
Ricerche sulla resistenza dell’aria. . . . . >» 5 

Statistica degli accidenti dovuti all'elettricità 

in Austria . . IN 2 ж e dex 9 16 
I canali di montagna sistema « Caminada» . » 22 67 
Lo sviluppo dei servizi pen in Milano nel- 

l'ultimo ventennio . . . $us "D 43 
Per l'avvenire dell'industria italiana ah cd 77 
Un capitolato... umoristico per la fornitura d'e- 

Пета ca Ce ue Ge è de ce ws жою ay е, 9 78 
L'energia idraulica in Svezia . . . . . . >» бї 
Il museo elettrico di Bruxelles. . . . . . » зо 
Il lavoro dell'associazione svizzera degli elet- . 

trotecnici. . . . . ED ж Ak. «È ve ox К 109 
I canali di Montagna esi Caminada » 

Ing. F. GREGORI. . . Rae” ‚ +. » 140 


Ricerche sopra un motore Diesel a di ve- 
locità. CHR. EBERLE. . . . . . . . . > 147 


Inglesi ed Italiani. G. SEMENZA . . . . 
La costruzione degli automobili in Italia . . » 
ll capitale estero e le nostre industrie . . . » 


Accidenti dovuti alla corrente elettrica in Sviz- 
zera nell'anno 1906 . . . . . . . . . d 251 


La conferenza sui canali alpini Sistema « Ca- 


Мада» a-s a e e la ж.ж ож за x Ж 0272 
L'elettrotecnica lombarda all’ Esposizione di 

Marsiglia, + . œ = 9 «у з € a а » 279 
Vassallaggio Industriale . . . . . . . . » 289 


Finanze di Stato e Industrie Elettriche. . . » 32I 


Alcune recenti turbine di costruzione nazionale » 323 
Sui canali di montagna sistema Caminada - 
Ing. G. GANASSINI . . . e s . e . . > 330 


Note liete sulla industria nazionale . . . . » 337 


Turbina a vapore da 12.000 НР . . . . 338 
Leghe di alluminio. . . . . e . +... > 363 
Utilizzazione dei giacimenti di lignite in Ger- 

Mamas dos e e We we ж la. do АБ XV. X. e ЭУ 363 
Per la conquista del mercato estero . . . . » 369 


2 Gennaio 1908 


_RASSEGNA CRITICA | 


Come si studiano le forze idrauliche in Francia. 

Cinque anni addietro la Francia si decideva ad 
organizzare un ufficio incaricato di studiare le di- 
sponibilità di forza motrice idrica esistente in pae- 
se, dando agli ingegneri capi del Genio Civile Ta- 
vernier е De la Brosse il mandato di attuarlo nel 
modo più razionale e meglio rispondente al biso- 
gno. Gli studi sono per ora limitati alla regione 
compresa fra le Alpi Occidentali ed il Rodano, € 
ciascuno dei due incaricati si è assunta la dirczio- 
ne dei lavori di una metà della zona, essendosi 
presa come linea di separazione quella di displuvio 
che limita al nord i bacini dell'Ouvéze c della Du- 
rance, scendenti trasversalmente presso a pcco dal 
Moncenisio ad Avignone. 

Venne recentemente pubblicato un bullettino su- 
gli studi già intrapresi e sulla organizzazione adot- 
tata, che i nostri lettori leggeranno certo con in- 
teresse, e da cui si possono trarre utili ammae- 
stramenti. 

теш 

L'organizzazione si impernia sulla collaborazio- 
ne del personale incaricato del servizio idraulico c 
dell'ordinario servizio di ponti e strade, ma cencor- 
rono validamente a completare gli studi c la rac- 
colta dei dati occorrenti vari altri uffici esistenti 
in Francia, come le commissioni mcetceorologiche 
dipartimentali, il servizio di vigilanza sulle piene, 
il servizio geologico, l’istituto gcografico milita- 
re, il servizio di livellazione generale della Francia, 
quello delle miniere, il forestale, gli uffici tecnici 
municipali, quelli ferroviari, la Commissione dei 
ghiacciai, i consorzî d'irrigazione, e gli industriali 
esercenti impianti idraulici. Tutti quanti si trovano 
in grado di contribuire in qualche modo, sia pur 
tenue, al complesso e delicato lavoro vennero re- 
quisiti. Naturalmente non è faci'e ottenere che tut- 
ta questa gente lavori con l'accuratezza necessa- 
ria, ed è assai difficile coordinare il lavoro di tanti 
collaboratori, tanto più che si vorrebbero ottenere 
dati che, se pur grossolanamente approssimati, 
fossero immediatamente utili, in attesa che la mol- 
teplicità delle osservazioni ne aumenti gradualmen- 
te l'attendibilità ed il valore. | 

La pari? più difficile del lavoro da compiere è 
certamente la determinazione delle portate caratte- 
ristiche e della legge di variazione della portata 
nelle diverse sezioni del corso d'acqua, nci diversi 
giorni dell’anno, e nel corso degli anni. Difficile с 
lunga, perchè solo dopo non breve serie di anni e 
cen replicate misure può determinarsi tale legge 
con soddisfacente approssimazione. 

Gli organizzatori del servizio si propongono di 
determinare con cura speciale c su tutti i corsi 
d'acqua la portata caratteristica di magra, sotto 
la quale non si disconde nell'anno medio per oltre 
10 g'orni all'anno, e la portata caratteristica mc- 
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dia, soito la quale non si discende per oltre 180 
giorni all'anno. 

Se un tale lavoro dovesse compiersi anche fra i 
nostri corsi d'acqua crediamo sarebbe opportuno 
determinare invece una portata minima utilizzabile 
sotto la quale non si discenda per oltre 9o giorni 
all'anno: in ogni caso peró sarà sempre indispen- 
sabile avere la curva delle tenute ai diversi regi- 
mi, perché da essi ciascun industriale puó trarre i 
dati cccorrenti allo studio del suo particolare fab: 
bisogno. | 

La determinazione della portata non puó natu- 
ralmente compicrsi se non per mezzo di letture 
idrometriche giornaliere, interpretate poi coll'uso 
dei risultati di determinazioni: dirette, compiute 
per mezzo delle regole di foronomia, o coi muli- 
nelli o simili. 

П confronto colla portata dei dati p'uviometrici 
relativi al bacino imbrifero d'alimentazione puó 
fornire talvolta dati preziosi, sia per stabilire la 
portata media o minima di una determinata sczio- 
uc, in corrispondenza della quale non si fecero mi- 
sure, sia per giudicare per similitudini e in modo 
approssimativo del probabile comportamento d'un 
corso d'acqua non studiato. Fu appunto in grazia 
a confronti di questo genere che il servizio idro- 
metrico svizzero riusci a stabilire che ncl bacino 
del Reno superiore la portata minima dei corsi 
d'acqua non scende mai sotto a litri 6 per Kmq. di 
bacino, mentre nel bacino del Rodano la portata 
minima si ragguaglia a litri 4.5 per Kmq. 

Però il servizio organizzato dagli ingegneri Ta- 
vernicr e De la Brosse ha subito compiuto un la- 
voro utile, facendo un inventario provvisorio € 
grossolanamente approssimato che può servire di 
base ai lavori successivi. 

Vediamo ora come funziona l’organizzazione. 

LA A 

Per quanto riguarda le stazioni idrometriche si 
è deciso di crearne almeno 200 nella regione con- 
siderata, in ragione di 3 per mille Kmq. di super- 
ficie di bacino imbrifero, in media. Nella Svizzera 
questo cocfficente sale a 7 e nella Baviera a 3.9. 

L'impianto di tali stazioni non è facile, e nclla 
maggior parte dei casi è necessario adottare spe- 
ciali disposizioni, diverse a seconda delle circostan- 
ze locali. Talvolta il corso d'acqua ha un regime 
presso a peco definito e quasi invariabile: il suo 
letto non si sposta, il fondo mantiene un livello 
presso a poco costante e la pendenza dei diversi 
bratti permane quindi invariata; nella maggior par- 
te dei casi invece i fiumi e torrenti alpestri mani- 
festano una capricciesa variabilità da far dispe- 
rare. | 

Le stazioni esistenti alla fine del 1903 sono rap- 
presentate nella carta che riproduciamo: a queste 
conviene aggiungerne un altra quindicina denomi- 
nate stazioni industriali, create e sorveziiate da 
utenti energia idrauica che si prestano volonicro- 
samente a collaborare con l'ufficio governativo. 


Ciascuna stazione è fornita dell'eccerrente. per 
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le determinazioni di portata; in alcune si hanno 
imbarcazioni appropriate, in altre passerelle vo- 
lanti da attaccare sui ponti fissi, a cavi, a caval- 
letti, ecc. Qualche stazione è provvista di serbatoio. 

Ogni stazione è affidata all'assistenza locale del 
genio civile, il quale dirige i lavori di misura sotto 
la sorveglianza dell'ingegnere dipartimentale, che 
gli prescrive il programma a cui deve attenersi, in 
base alle prescrizioni generali comunicategli dalla 
direzione. | 

Ciascuna stazione è munita di due scale idrome- 
triche, delle quali una serve alle letture quotidia- 
ne, l'altra facilita le misure col galleggiante c 
serve di controllo alla prima. 

Occorre che per ciascuna stazione venga deter- 
minata la curva caratteristica propria, la quale di 
la legge di variazione della portata al variare del- 
l'altezza d'acqua letta all'idrometro. Questa curva 
può servire a lungo se il letto del corso d'acqua 
non varia più; in tal caso l'operazione da farsi di- 
venta assai semplice. Ogni giorno viene letta l'al- 
tezza idrometrica da un cantoniere, da una guar- 
dia campestre o municipale oppure da altro simile 
funzionario, che la trascrive su un foglio, il quale 
viene mensilmente rimesso all'assistente a cui 2 
affidata la stazione. Questi traccia un grafico gior- 
naliero segnando in linca azzurra il livello delle ac- 
que e in nero la portata. 

Se il letto del fiume soffre variazioni nell'anda- 
mento planimetrico o altimetrico, la relaziene tra 
l'altezza dell'acqua e la portata è variabile, c s: 
deve per conseguenza rifare di tempo in tempo la 
misura diretta per seguire tali variazioni e (quan- 
do riesca possibile) per scoprirne la legge. L'at- 
tenzione dei diversi osservatori venne perciò spe- 
cialmente richiamata sullo studio delle variazioni 
presentate dal letto del corso d'acqua, specialmen- 
te in corrispondenza dcila sezione idrometrica, la 
quale deve scagliersi in località dove il corso d'ac- 
qua non lavori dando origine ad ercsioni o depositi 
sensibili, 

add 

La portata dei corsi d'acqua è naturalmente di- 
pendente, secondo leggi complesse, dalla precipita- 
zione atmosferica annua sul bacino imbrifero cor- 
rispondente; uno degli scopi che deve perció pre- 
figgersi il servizio di valutazione di cui ci intrat- 
teniamo consiste appunto nella ricerca della legge 
relativa a ciascun bacino, allo scopo di controllare 
e completare le indicazioni ottenute colle misure 
dirctte, (necessariamente saltuarie е poco numero- 
se) € di trarne dati approssimativi là dove esse sia- 
no scarse o mancanti. 

Lo studio non è punto facile poichè le diverse 
zone di ciascun bacino influiscono in modo diverso 
a seconda dell’altitudine, della esposizione, della 
natura geologica dei terreni, della vecetazione che 
li ricopre, ecc. E le difficoltà riescono accresciute 
dal fatto che 1с attuali stazioni pluviometriche sono 
molto scarse e distribuite poco metodicamente, co- 
me risu'ta dalla carta generale che pubblichiamo. 
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Si sta ora cercando di rendere uniforme il tipo 
d’impianto e di servizio delle diverse stazioni; le 
bocche degli imbuti collettori non erano tutti bene 
orizzontali, la lettura non veniva fatta scrupolosa» 
mente alla medesima ora, nè in ogni giorno, e cpsi 
via; con ispezioni abbastanza frequenti si cerca a- 
desso di rimediare a tali inconvenienti in tutte le 
stazioni, ma essendo scarsi 1 mezzi disponibili non 
si può ottenere tutto quello che si vorrebbe. 

Le precipitazioni di neve non sono osservate 
quasi affatto. In pianura una parte dell'acqua rac- 
colta dai pluviometri è data in realtà da neve di- 
sciolta, е di quella caduta in montagna non puo 
tenersi conto per mancanza di stazioni stabili e rc- 
golarmente visitate. 

L'impianto delle stazioni nivometriche non è cer- 
tamente facile; la necessità di poter esercitare una 
sorveglianza continua, o almeno frequente, limita 
assai il numero delle località dove possano coll::- 
carsi stazioni del genere; d'altra parte è indispen- 
sabile evitare. l'influenza dei turbini di vento che 
spazzano via la neve da certe località e l'accumula- 
no in altre, cosicchè le indicazioni ottenute in sta- 
zioni mal collocate o disposte, possono riuscire assai 
lontane dal vero. 

Un accurato studio compiuto sulla Durance ha 
permesso di trovare una relazione approssimativa 
tra la precipitazione della neve e la portata dei 
corsi d'acqua: nei mesi compresi fra l'aprile e l'a- 
gosto la fondita della neve fornisce una quota del- 
la portata variante colla temperatura e l'abbon- 
danza della neve caduta durante l’inverno prece- 
dente, fra il 0.33 ed il 0.71; in media dunque la 
neve fornisce (nel bacino considerato) circa metà 
della portata totale. Da questo emerge guanto sia 
imporiante lo studio delle precipitazioni nevose per 
chi considera la eventuale utilizzazione delle forze 
idrauliche. | | 

Per ragioni analoghe presenta grande interesse 
lo studio dci ghiacciai; é noto cd altamente ap- 
prezzato in Francia lo studio compiuto dal Fantoli 
sul regime dei corsi d'acqua glaciali dei bacini im- 
briferi del lago Majzgiore e di Como. Infatti col 
suo siudio il Fantoli ha determinato la legge di 
distribuzione dci ghiacciai in altitudini variabili 
fia 2100 e 3900 m., la legge di scolo асі ghiacciai 
al crescere della temperatura (nel caso considerato 
si avrebbero 52 litri al secondo per Kmq. di ghiac- 
ciaio e per centigrado di temperatura diurna), la 
legge di variazione diurna dallo scolo (che viene 
rallentato o sospeso dal rallreddamento notturno), 
la legge di contributo che i ghiacciai danno alla 
portata estiva dei corsi d'acqua. Quando si pensi 
che un Kmq. di ghiaccio dá 650 litri al secondo 
mentre la stessa superficie di bacino imbrifero nor- 
male ne fornisce da 10 a 12, si vedc subito quanta 
importanza abbiano gli studi di questo gencre. 

+++ 

Uno degli clementi più importanti tra quelli che 
sono da prendersi in considerazione nello studio 
sistematico dei bacini imbriferi © la estensione re- 
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Fig. 1. — Distribuzione delle stazioni idrometriche in Francia. 
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lativa delle loro parti aventi diversa costituzione 
orografica, geologica, culturale, ecc. 

L'ufficio francese di cui ci andiamo occupando 
compie le misure sulie carte per mezzo del plani- 
metro Coradi, il quale consente una notevole ap- 
prossimazione. Ripetendo дис vote l'operazione 
con grande cura e prendendo la media dei risultati 
su carta al 50.000 (in cui 1 ettaro corrisponde а 
un quadrato di 2 mm. di lato), potendosi avere 
l'approssimazione di 0.0005 si può determinare 
un’area di 1 Kmq. con un errore che non arriva 
ai goo mq. ed è quindi inferiore alle inesattezze 
orografiche della carta. 

Per la misura delle arce viene. adoperata una 
speciale edizione delle mappe tirata su carta peco 
o punto deformabile. Ц lavoro di planimetria vic- 
nc eseguito su ciascun quarto di foglio, che ccm- 
prende 64000 ettari, є dopo aver eseguito la misura 
dei singoli bacini si sommano lc arce unitarie ot- 
tenute, ad evitare gli errori grossolani. Le figure 
elementari vengono poi raggruppate in guisa da 
ottenere l’area dei diversi bacini imbr.feri che >i 
studiano. 

E’ bene osservare che il bacino imbrifero n n 
può determinarsi esattamente partendo da consi- 
derazioni puramente orografiche; le infiltrazioni 
sotterranee possono impoverire un bacino per ar- 
ricchirne uno contiguo, od anche uno lontano, po - 
tando così una nuova causa, e non trascurab lc, 
di anomalie nelle relazioni che interecd по fra pre- 
cipitazione e deflusso. Questo però nulla toglie alla 
importanza della determinazione delle aree dei ba- 
cini, la quale presenta talvolta gravi difficoltà pra- 
tiche non essendo sempre agevole tracciare con si- 
curezza la linea di displuvio: in pianura le lince 
di culmine sono incerte; in montagna il terreno è 
molto tormentato, le nevi ed i ghiacci ne masche- 
rano la formazione, e le carte sono sempre più о 
meno inesatte. 

+ 

Le determinazioni e ricerche sopra ricordate 
completerebbero il piano generale dei lavori d'un 
ufficio idrometrico; siccome però l'ufficio di cui ci 
occupiamo deve invece determinare le disponibi- 
lità di energia ritraibile dai corsi d'acqua esistenti 
nella regione considerata, esso deve anche fare ri- 
cerche e determinazioni sui dislivelli dei corsi d'ac- 
qua. Le quote indicate nelle carte sono sempre in- 
sufficienti, e se nelle regioni di pianura esse pusso- 
no venire determinate con una approssimazione di 
qualche metro, in montagna si possono incontrare 
inesattezze fortissime. In ogni caso dunque lin- 
certezza è tale (e così grande quindi l’errore possi- 
bile) che non può parlarsi neppure di grossolana 
approssimazione in determinazioni che si facessero 
in base alle carte topografiche. 

Venne dunque stabilito, d'accordo con l'ufficio 
di livellazione generale esistente in Francia, di com- 
piere senza indugio il rilevamento della rete di li- 
vellazione di terz'ordine sulla regione che si va stu- 
diando per il catasto delle forze idrauliche; si do- 
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vranno collocare numerosi capisaldi, che poco si 
scosteranno dai corsi d'acqua, dei quali verranno 
anzi accuratamente rilevati i punti più notevoli, in 
cui si porranno speciali capisaldi. 

Naturalmente converrà moltiplicare per quanto 
possibile il numero dei picchetti perchè non si deb- 
ba ogni volta procedere a operazioni lunghe c co- 
s‘ose di livellazione, ma possa invece bastare una 
semplice e sommaria misura operata con piccoli li- 
velli tascabi'i. Inoltre converrà spingersi fino a 
grande altitudine ; fino ai colli di displuvio ne le val- 
li principali, alle morene frontali dei ghiacciai, ai 
laghi alpestri, ai bacini, dove ce ne sono. Convic- 
ne però osservare che in queste misure può anche 
bastare una approssimazione grosso'ana, ccmpa- 
rabile a quella delle misure di portata specialmen- 
te in montagna. 

*3X3* 

П servizio sarà completato con una scrie di pub- 
blicazioni, in parte periodiche e in parte definitive. 

l dati puramente meteorologici non triveran- 
no posto in tali pubblicazioni perchè vengono c:m- 
presi in bollettini appositi; analogamente vennero 
esclusi tutti i rilievi che già si pubblicano per cura 
degli uffici che li raccolgono. Il bo'lcttino dell'uf- 
ficio in questione conterrà dunque niente altro che 
le letture idrometriche e le misure di portata. Per 
ciascuna stazione si avrà una tabella comprend.n- 
te le osservazioni dell'anno, є un diagramma gra- 
fico. 

Di mano in mano che si giudicheranno sufficien- 
ti gli elementi raccolti per una determinata sta- 
zione qucsti verranno riassunti e ncl Bolkttino an- 
nuale verrà dato lo schema della stazione, la for- 
mola che permette di calcolare le portate dell'al- 
tezza e il corrispondente diagramma, nonch? la 
curva di regione con quella delle portate medie 
mensili. 

Tra le pubblicazioni definitive si devono anno- 
verare: le tabelle del'e aree dei bacini classificate 
per altitudine e natura dei terreni con annessa car- 
ta; la collezione dei profili longitudinali, con an- 
nessa tabella di tutti i capisaldi collocati lungo il 
corso d'acqua; l'elenco delle potenze disponibili ac- 
certate. 

E” certo che l'insieme di questi dati potrà for- 
nire preziosi elementi di studio a chi voglia mette- 
re in valore la potenza idraulica disponible nei ba- 
cini considerati: però ci sembra che il servizio po- 
teva organizzarsi in modo che i dati da esso pub- 
blicati riuscissero anche più completi e quindi più 
utili, seguendo l'esempio dell'Austria che ha dei 
bollettini veramente ammirabili. 


x* 


William Thomson, Baron Kelvin of Largs. 


Dopo ottantatre anni di vita meravigliosamente 
onerosa e feconda si è spenta una delle più lim- 
pide e versatili intelligenze che le tre generazioni 
vissute nel secolo XIX possano vantare: quella 
di Sir William Thomson, divenuto Pari del Regno 
Unito nel 1892 col titolo di Lord Kelvin. 


3 Gennaio 1908 


L'ingegno di quest'uomo che da solo scrisse u- 
na intera biblioteca ebbe tre caratteristiche note- 
voli: limpidezza, versatilità e perseveranza. E' dif- 
fici'e trovare queste tre qualità riunite, poiché es- 
se hanno qualcosa di antagonistico che le rende 
fra loro incompatibili; sir William Thomson ebb. 
ventura di uscire da una razza di scozzesi natu- 
ralizzati in Irlanda, e potè quindi ereditare insie- 
me con la genialità celtica il vigore anglo-sassonc. 

Egli nacque a Belfast il 24 Giugno 1824, da' 
professore James Thomson, (favorevolmente cono- 
sciuto pey alcune sue opere didattiche e più tardi 
chiamato ad insegnare matematica alla Univers.tà 
di Glasgow); venne laureato nel 1845 a Cambrid- 
ge, ma cominciò a pubblicare i risultati dei suoi 
studi quando aveva appena 17 anni, ed un anno 
dopo aver conquistata la laurea era già divenuto 
insegnante di fisica all'Università di Glasgow. Ciò 
malgrado egli non fu mai un top» di bibi-t:ca: 


William Thomson, Baron Kelvin of Largs. 


la —innastica е l'at'etica lo ebbero fra gli adepti 
più ferventi, e ne'la sua cultura ebbero larga par- 
te le discipline letteraric e le belle arti, segnata- 
mente la musica. Anche nel campo delle severe 
discipline fisiche с matematiche non diventó mai 
uno specialista sul senso teutonico dclla parola, 
la cui essenza consiste nella uni'a?eraltà, ma si 
occupò con cguale ardore, e con egual fortuna, 
del calore, de'la elettricità e della dinamica, por. 
tando in ciascuno dci suoi studi una profonda c 
varia cultura matematica, di cui la grande opera 
da lui scritta in collaborazione del Tait sulla fisica 
è prova monumenta'e. 

Le ricerche sui fenomeni calorifici hanno reso 
il nome suo famoso quasi altrettanto che quelli 
del Clausius e del Joule; peró la vera e piü dura- 
tura gloria di Lord Kelvin ha fondamento nei suoi 
lavori di elettricità, sia nel campo teorico che in 
quello delle applicazioni. Poiché la sua mente fe- 
conda non si contentava di spaziare fra le astruse 
astrazioni : dalle formole egli voleva cavar fuori il 
recondito significato fisico; da questo trarre par- 
Чо per il progresso: -della scienza e dell'industria. 
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Così egli indagò la legge di trasmissione delle on- 
de e'ettriche nci cavi sottomarini : scopertala, vol- 
le applicarla allo studio dei metodi da impiegare 
nella telegrafia transoceanica, e trovó un galva- 
nometro a specchio adatto per la ricezione dei ca- 
b'ogrammi, rendendo cosi ^ratica, agevole ed e- 
conomica la trasmissione sottomarina dei segnali. 

Una storia completa dei lavori e degli studi 
compiti dal Thomson avrebbe uno dei suoi capi- 
toli costituito dalla storia dela telegrafia sotto- 
marina; «gli prese parte attiva in quell'impresa gi- 
gantesca che fu la posa del primo cavo transatlan- 
tico, compiuta dal Great Eastern nel 1866; oltre 
al ricevitore galvanometrico inventó più tardi il 
registratore a sifone; propose l'uso del filo d'ac- 
ciaio per lc operazioni di scandaglio ed immaginò 
la macchina che oggi ancora si adopera per com- 
piere tali cperazioni in navigazione; trovò l’ana- 
lizzatore armonico delle maree ed il metodo di cal- 
colo preventivo dell'altezza de'le marce in ciascu- 
na località; ideó un nuovo tipo di bussola che 
rende preziosi servizi ai navigatori. 

Mietuto cosi largamente il campo dela telegra- 
fia sottomarina, nel quale i continuatori piü non 
trovarono che da spigolare scarsamente, egli vol- 
se la sua attività a prefezionare gli strumenti da 
laboratorio, alla cui tecnica portó larghiss mo e 
prezioso contributo. . : 

La collezione dei suoi studi di fisica e matema- 
t:ca comprende tre grossi volumi; Їп un volume 
comparso nel 1872 sono ¡accolte le sue rice;che di 
clettrositatica c magnetismo: tre altri volumi con- 
tengono le sue letture e i discorsi. 

Gli cnori ricevuti da quest'uomo insigne, che 
trovó il tempo di amministrare parccchie socictà 
commerciali pur lavorando intensamente in labo- 
ratorio, с tenendo la sua cattedra per 53 anni, 
furono veramente insigni: tra gli altri merita di 
essere segnalata la sua assunzione alla dignità di 
Pari del Regno Unito, avvenuta nel 1892. I gior- 
nali del tempo dissero che Sir William Thomscn 
volle prendere il titolo di Lord Kelvin dal nome 
del bel fiume che corre presso l'università di Gla- 
sgow, le cui finestre si aprono appunto sulle sue 
acque placide: gii elettrotecnici del tempo espres- 
soro il vojo che il lo-o grande maestro avesse co- 
me Lord Tennyson conservato il proprio nome; 
ma qualunque opinione si abbia in proposito non 
puó disconoscersi la poetica e simbolica significa- 
zione del'a scelta fatta da Sir William Thomson. 

Tornando ai lavori che resero famoso il Thom- 
son dobbiamo ricordare a titolo di gloria come in 
una sua memoria del 1851, mentie ancora regna- 

va il caos nell'accumularsi dele ricerche scienti- 
fiche, egli adoperava già il sistema assoluto delle 
unità cettromagnetiche per valutare le forze e'et- 
tromotrici delle pile e le resistenze dei conduttori : i 
dieci anni lottò per ottenere la nomina d'una com- 
missione per le misure elettriche, i cui lavori por- 
tarono alla creazione del sistema C GS, Ed an- 
cora dobbiamo ricordare come uno dei piú notevoli 
fenomeni termoclettrici venne da lui scoperto, e 


є' 


porta perció il nome di effetto Thomson. 11 primo 
studio sulla scarica oscillante venne appunto dal 
Thomson compiuto. О 

Ma, come già abbiamo detto, i ivon pubblica- 
ti da quest'uomo meraviglioso costituiscono una 
enciclopedia imponente, monumentale, e поп può 
farsene una ordinata e chiara enumerazione in 
poche ed affrettate note biografiche. - 

Lord Kelvin è mancato ai viventi il 17 dicem- 
bre 1907, seguito dal rimpianto dei fisici e degli 
elettrotecnici del mondo intero. 

Ing. Fumero. 


Dispositori comandati a distanza 


I tecnici tedeschi non si contentano di idearc 
nuovi apparecchi, ma si applicano intensamente 
a ricercare nuovi criteri di nomenc'atura che :еп- 
dono sempre piú difficile il capire la loro già dif- 
ficile lingua. Oggi è la volta di interruttori coman- 
dati a distanza, disposti a formare delle batterie 
per mezzo delle quali possano variarsi a piacimen- 
to complicate connessioni; il funzionamento di que- 
sti interruttori avviene per azione di deboli cor- 
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Fig. 3. — Di;, ositore isolato. 


renti elettriche inviate in elettromagneti; e poiché 
le batikric devono essere comandate armonicamen- 
te е di colpo, affinchè esse assumano le diverse 
configurazioni cecorrenti perchè si stabilisca la di- 
sposizione generale di circuiti che si desidera, il 
comando simu'tanco si ottiene per mezzo di un 
opportunamente dispos:o distributore o controller. 

Un interruttore così disposto e funzionante v.c- 
ne chiamato Sckiits, che vale letteralmente para- 
toia, per una lontana analogia di funzionamento 
che si pensa esista tra questo apparecchio e le co- 
muni paratoic impiegate nelle condutture d'ac- 
qua. | m 
, Noi li chiameremo dispositori, perché possono 
servire a interrompere, ad inserire od a commu- 
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tare un collegamento, facendo corrispondere que- 
sta denominazione anche a quella di Schalter, che 
non ha corrispondente nella nostra lingua, e chiu- 
sa la parentesi filologica, passiamo a dire come 
funzionano tali apparecchi, e quali siano le qua- 
lità che li rendono utili alla tecnica. | 

Il dispositore detto in tedesco Schütz, è un ap- 
parecchio elettromagnetico in cui sono compresi 


Fig. 4. — Batteria di dispositori. 


un contatio fisso, un martello di contatto coman- 
dato da un nucleo mobile, soggetto all’azione d: 
un rocchetto magnetizzante. Quando una ccrren- 
fe d'intensità inferiore a 0,5 amp. circola nel roc- 
chetto, il nucleo si muove, vincendo la forza an- 
tagonista di una molla che entra in tensione, e 
porta il martello a chiudere il circuito principalc. 
Quando cessa la corrente di eccitazione la molla 
antagonista riconduce il nucleo nella posizione di 
riposo ed il circuito viene riaperto: ogni dispos:- 
tore è fornito di un cnergico soffiatore magnetico 
che spegne l'arco di apertura. 

Il contatto destinato ad operare la chiusura dtl 
circuito si stabilisc: istantaneamente attravers» ad 


Fig. 5. — Distributore per comando а distanza 
con dispositori separati. | 


una superficie di grande. ampiezza, mentre quan- 
do si adoperano gli ordinari controller o distribu- 
tori il primo contatto avviene per superfici ristret- 
tissime, e magari puntiformi, nel momento in cui 
ciascuna molla di contatto arriva a toccare il cor- 
rispondente blocco mctallico. 
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Quando si devono maneggiare intensità di cor- di dispositori, ciascuno dci quali serve a chiudere 
rente elevata i soliti distributori, del resto como- о aprire o commutare una determinata sezione del 


Fig. 6. | Fig. 7. Fig. 8. 
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Fig. 9. — Schema delle connessioni d’un elevatore comandato a distanza. 
Führerkontroller = Distributore di manovra — Riickwirts= marcia indietro — Vorwärts — marcia avanti 
Anlasswiderstand = reostato d'avviamento — Schütze = dispositori. 


dissimi, non funzionano più bene: viene ailora circuito. Tali apparati possono quindi rendere 
utílmente impiegato un piccolo distributore che preziosi servizi nelle ferricre e nelle acciaierie pel 
dirige le correnti di eccitazione ad una batteria comando di montacarichi, treni di laminatoi, ecc. 
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Peró l'apparato in questione trova largo campo 
d'applicabi'ità anche quando non si abbiano da 
governare correnti di grande intensità, ma si vo- 
glia per esempio ottenere la manovra agendo so- 
pra un bot:ionc, o quando si voglia operare stando 
a grande distanza, o quando si debbano contem- 
poraneamente comandare piü organi o piü motori, 
o più circuiti. 

Riassumendo dunquc, i vantaggi che possono 
rivendicarsi a questo tipo di apparati sono i se- 
guenti: facile sorveglianza delle parti in cui ha 
luogo l'interruzione dei circuiti principali; facic 
accessibilità delle parti, che d'altronde funzionano 
nel modo più rassicurante poiché il contatto ha 
luogo d'un tratto in ampia supei;ficie; l'apertura 
del circuito è accompagnato dal soffiamento ma- 
gnetico diretto su ciascun arco; le correnti di ma- 
novra essendo deboli il distributore riesce 
piccolo, semplice, e di facile manutenzione. 

Essi possono trovare conveniente applicazione 
nei casi seguenti: esercizio pesante e prolungato, 
grandi potenze con piccola tensione, con impiego 
di oltre 200 amp., distribuzione automatica; co- 
mando a distanza, comando per mezzo di appara- 
ti poco ingombranti, «cc. Le nostre fijrure com- 
pletano sufficientemente la descrizione che ne ab- 


assal 


biamo dato. 


Ricerche sulla resistenza dell’ aria 


— _ 


Il problema che riguarda la determinazione del. 
la resistenza dell’aria sulle superfici in movimento è 
della maggiore importanza, ma disgraziatamente i 
dati trovati finora da parecchi sperimentatori sono 
così discordi tra loro da non poter ricavare norme 
sicure per le pratiche e numerose applicazioni, pri- 
me tra le quali il calcolo della resistenza dell'aria 
opposta ai treni in moto a grande velccitá. Ora ci 
viene comunicato un accurato studio dell'ing. Ca- 
novetti che pel suo razionale procedimento merita 
di esser per sommi capi riferito. 

Le prime ricerche sulla resistenza dell’aria sono 
dovute a Morin, Thibaut, Huton, Bo.da, i qual 
partendo dalla fcrmula К = KSV” hanno dato pel 
coefficiente K i valori 100, 116, 112, 96 grammi, 
essendo S espresso in metri quadrati e V in metri 
al minuto secondo. Per parecchio tempo non ven- 
nero fatte altre esperienze fino al 1888-1890, epoca 
in cui il Langlev, operando su una superficie di 
un. piede quadrato per un lungo percorso, trovò 
valori compresi tra 83 e 94 grammi. 

Nel 1892 i signori Cailletet e Colardcau, ope; an- 
do con cadute verticali dalla Torre Eiffel t ovarono 
per K il valore di 70 grammi, mentre il Faccioli tre 
anni più tardi riprendendo le esperienze e serven- 
dosi d'un mulinello trovò 120 grammi e il colonnel- 
lo Renard 80 grammi. 

Come si vede tutti questi risultati sono poco con- 
cordanti fra loro. Nel 1898 la «Société d'Encou-a- 
кетеп pour l'industrie Nationale» in Francia, mi- 
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se a concorso la determ nazione dei cocfficionti ne- 
cessari al calcolo meccanico di una macchia aerea 
concorso al quale furono presentate due memorie, 
l'una del signor abate Le Dantec che ebbe un prce- 
mio, е l'altra dell'ingegnere Canovetti che ebbe 
una medaglia. Quest'ultimo che da parecchi» tem- 
po si occupava е si occupa tuttora dell'importante 


problema, tenne anche recentemente a Parigi pa- 


recchie conferenze sull'argomento riferendo 1 ri- 
sultati delle sue numerose esperienze sulla resisten- 
za opposta dall’aria ai corpi in movimento, € sul- 
l'attrito esercitato dall'aria su questi corpi, c mc- 
strò l’importanza dei risultati ottenuti non solo dal 
punto di visa dellae;eonautica ma altresi per 
quanto concerne le numerose applicazioni indu- 
striali, tra cui basterà citare quella dela forma e- 
steriore che deve darsi alle automobili e ai treni a 
grande velocità, pei quali il lavoro consumato dal- 
l'attrito dell’aria ha una importanza grandissima. 

i| Canovetti si propose adunque €i ca colare i 
coefficiente K della formula di Newton; poi aven- 
do nel corso delle sue esperienze riconosciuto chu 
K non è una costante, cercò di determinare la leg- 
ge di variazione della resistenza totale R in fun- 
zione dell'estensione della superficie, dell'angolo 
formato dalla linca direttrice del movimento col- 
lorizzontale, e dalla velocità. Non avend> potuto 
stabilire una legge, cercò di determinare scltanto 
la variazione della forza portante A, riducendo l'at- 
trito dell'aria sulla superficie a un valere ta'e da 
poterlo ritenere trascurabile. Nen occorre dire che 
praticamente è impossibile ottenere dei risultati 11- 
gcrosamente esatti: si possono però realizzare con- 
dizioni tali da conseguire valori attendibi i, 

Il metodo seguito è il medesimo in tutti i casi ed è 
quello ideato dal Faccioli nel 1893. Si dispone cioe 
la superficie o il solido da studiarsi sopra un car- 
гео che può muoversi lungo un piano inclinato. 
Il corpo in prova forma col cariello un insieme il 
più rigido possibile € si può supporlo ridotto a un 
punto M a cui sono applicate tre forze, e cioè il 
peso P del sistema, la reazione R de l’aria, le forze 
passive dovute all'attrito f del саггеГо sul piano in- 
clinato e alla resistenza r del. 'aria sulle va:ie parti 
del sistema, oltre che sul ccrpo in prova. 

Il peso P si decompone in due forze: l'una T=P 
non è che la forza motrice del sistema, l'aitra N, 
normale al piano inclinato e che è equilibrata dal- 
la reazione del piano inclinato stesso. Per conve- 
nienza di disposizione si può collocare la superticie 
in modo tale che la reazione R risulti parallela a T. 
L'effetto dell'attrito su tutto il sistema è pertanto 
cgual? a quello di una forza ritardatrice f costante, 
che è diretta nel medesimo senso di R e che s'ag- 
giunge ad essa. Se il sistema è abbandonato a sè 
stesso, R va crescendo rapidamente colla velocità, 
ed R+f+r raggiunge ben tosto il valore Т. A par- 
tire da questo momento la ve'ocità si mantiene co- 
stante e si ha | 


T=R+f+r 
T è noto: occorre dunque dalle esperienze ricavare 
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i valori di f +r corrispondenti alle varie velccità. Si 
nuò d'altra parte calcolare approssimativamente il 
valore di 7, cosa molto facile cercando di ridurre 
7 piú piccolo che e possibile impiegando conv en.en- 
ti dispositivi. Si ottiene cosi il valore di R per la 
velocità considerata. - 

Queste velocità furono registrate nelle recenti e- 
sperienze mediante contatti elettrici egualmene di- 
stanziati lungo il piano inclinato. Passando pres- 
so ciascun contatto, il carrello fa segnare un punto 
sopra un nastro di carta che si svolge con moto u- 
niforme e con velocità nota. L'esame di questo 
nastro permette di conoscere l’istante a partire dal 
quale la velocità è uniforme, nonchè il valore di 
questa velocità, potendosi con tutta esattezza va- 
lutare il ventesimo di secondo. 

Secondo questo metodo, adunque, si misura in 
biccco la resistenza totale R dell'aria sopra un so- 
lido di forma qualunque, e approssimativamente la 
sola resistenza A o forza portante, quando questa 
Superficie si riduce a un piano molto piccolo. Si 
vede che aumentando P, vale a dire T, med ante 
sviaccarichi, e diminuendo la superfici», vale a di- 
re R, si aumenta a volontà la velocità. In pratica 
questo aumento é molto limitato per la necessità di 
arrestare il carrel'o all'estremità inferiore del pia- 
no inclinato, senza dar luogo a urti molto violenti 
che compromctterebbero la buona conservazione 
dcl ca rello stesso. Si sono anche adottati dispositi- 
vi speciali per ammortirc il colpo, ma per grandi 
velocità si sono mostrati insufficienti. 

Tra le prime esperienze fatte dall'ing. Canovetti 
sono degne di particolare menzione quelle eseguite 
su filo teso al Castello di Brescia. Il piano inclinato 
era costituito da un filo di ferro ramato, per evitare 
l'ossidazione e ridurre l'attrito,, teso dalla sommità 
del Castello di Brescia che si trova sopra un d- 
rupo ad un'altezza di m. 80 dal piano sottostante. 

1} carrello era costituito da un leggiero châssis di 
tubi di rame, po:tato da due ruote a sfere, zavor- 
rato da un carico variabile C, e a cui veniva rigida- 
mente fissata la superficie in esame S. Si vide su- 
bito che con un piano inclinato cosi disposto, si di- 
«pone da un fattore di più per far variare la velo- 
cità: potendo infatti l'angolo a compreso tra i! pia- 
no inclinato e l'orizzontalc esser variato entro limiti 
abbastanza estesi e così pure esser variata la lun- 
vhezza del filo da 118 metri a 360. 

D'altra parte un filo meta'lico, per quanto teso 
esso sia, non realizza un vero piano inclinato: oc- 
corre pertanto fare delle correzioni dipendenti dalla 
ireccia d'inflessione assunta dal filo pcl proprio pe- 

so e dalla freccia addizionale che si ha al passag- 
vio dcl carello. 

Queste esperienze che, per la prima volta venne- 
ro fatte nel 1898, 1899, 1900, hanno dato dei ri- 
sultati curiosi. Cosi un cerchio della superficie di 
mq. о, 0730 in posizione normale al piano incli- 
nato e ad una velocità di 12 metri al secondo, ha 
dato una resistenza unitaria di 84 grammi, valu- 
tando la superficie in metri quadrati e la velocità 
in metri per secondo; il medesimo cerchio, previa- 
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'stanza. l'ing. 


- totale, ma non indicano quale sia il valore 
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mente munito sul davanti di una semisfera conves- 
sa non prova che una resistenza unitaria di 21; se 
poi si munisce la parte posteriore del sistema con 
un cono portando cosi la lunghezza totale del solido 
a cinque volte il suo diametro, si trova una rəsi- 
stenza unitaria di 13. Se si inverte il solido cosi co- 
stituito si trova 18, ció che d:mostra l'influenza 
maggiore della poppa rispetto a quella della p: ua. 
Si osservó inoltre che per un medesimo rettangolo 
la resistenza é piú grande, quando si dispone il lato 
maggiore orizzontalmente, di quella che si trova 
disponendo invece orizzontalmente il lato minore, 
ciò che conferma il fatto che negli uccelli le ali lun- 
ghe sono più vantaggiose di quelle corte aventi 
la medesima superficie. 

Infine sperimentando su due ceichi eguali siti ati 
parallelamente Puno dietro Гайго ad una certa di- 
Canovetti osservò che il primo cer- 
chio esercita un’azione protettrice sul secondo, pur- 
chè la distanza non sia troppo grande. Tale pr.- 
tezione diminuisce allorchè l'intervallo aumenta «d 
è nulla quando oltrepassa tre volte il diam:tro del 
cerchio. 

Questi risultati dimostrano assai bene l'influen- 
za della forma e della disposizione sulla resistenza 
cel at- 
trito sulla superficie totale del solido in movimento. 
Il Canovetti ha tentato di mettere in evidenza l'in- 
flutnza dell’attrito, sperimentando solo sopra su- 
perfici piane disposti normalmente а! loro piano, al- 
cune esendo piane, liscie o rugose, altre perforate. 

A superfici eguali, cio? deduzione fatta dal vuoti, 
si trova per la resistenza delle superfici perforate 
una diminuzione di 1/10; per una superficie piana 
di un traliccio una diminuzione di 1/5; per una tela 
metallica da staccio finc, una diminuzione del 16 “ 
circa. | 

Per quanto concerne ¡'influenza della ampiezza 
della superficie, quando si tratti semplicemente di 
un piano, nessuna legge pot? essere concretata ben- 
ché questa superficie avesse nelle esperienze varia- 
to tra 155 cmq. e mq. 2,350: le variazioni di super- 
ficie erano infatti concomitanti alle variazioni di 
velocità, e non fu possibile trovare la causa de l'a- 
zione perturbatrice; perciò i valori assoluti della 
resistenza trovati dallo sperimentatore non hanno 
un grande significato. Ciò non è invece pei valori 
relativi, dipendenti dalla forma e dalla disposizione 
dei solidi, i quali valori hanno un'importanza gran- 
dissima. 

Esperienze venneio fatte anche per la determi- 
nazione della resistenza per superfici inclinate. Fu- 
rono a tal'uopo impiegati due quadrati di un metro 
di lato che potevano essere disposti in un piano o 
piegati in modo da formare un prisma avente una 
base di m. 0.30, vale a dire un ango o d'incidenza 
caratterizzato da sen « = 0.15. Poiché la diminu- 
zione di quest'angolo tende a far aumentare la ve- 
locità, cosi l'esperimentatore cercó di diminuire il 
più possibile il peso motore facendolo variare da 
17 a 11 Kg. circa. Tuttavia la velocità per l'ango- 
lo il piú piccolo sorpassava ancora i 3j m. al secon- 
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do. I risultati ottenuti in queste espera nze sono i 
meno sicuri: si può tuttavia dire che i valori riferi- 
ti alla resistenza offerta dai due quadrati disposti i» 
forma di rettangolo hanno dato una curva perfet- 
tamente regolari fino all'angolo caratterizzato da 
sen ® = 0.15. Questa curva prolungata non passa 
per lorigine degli angoli e tale anomalia trova la 
sua spiegazione nellattrito dell'aria che corrispon- 
de a sen æ = o е nella resistenza dovuta allo spes- 
sore del piano. 

lali furono i risultati delle esperienze del Ing. 
Canovetti nel 1903, a complemento delle quali sa- 
rebbe stato necessario operare su superfici piü este- 
se, facendo variare il meno possibile la velocità. 
Si rendeva necessaria perció una grande altezza di 
caduta e una grande lunghezza di corsa, once esstr 
sicuro che almeno l'ultimo tratto fosse p:rcorso 
con velocità uniforme. Dopo numerose ricerche c 
tentativi un filo di 769 metri di lunghezza venne 
teso in una sola tesata sul dosso d'un monte molto 
ripido e scosceso, che sovrasta la città e il lago di 
Como e alla cui sommità trovasi Brunate. Que- 
sta loca йа è congiunta a Como ccn una funi- 
colare che fini per diventare la scde stessa delle 
esperienze allorché il filo teso venne una not:e ru- 
bato, come cra stato rubato qucllo di Brescia ed 
altri. Occorse peró rinnovare tutti gli apparecchi 
già preparati. 

La funicolare Como-B, unate ha una lunghezza 
di 1075 metri, con un dislivello totale di m. 692,36. 
Non fu possibile utilizzare tutta questa lunghezza, 
perché la via, che è a semplice binario, presenta 


F ig. 10. — Esperie1za su disco circolare, 


uno scambio verso la metà del percorso. L'ing. Ca- 
novetti dispose dunque l’arrivo immed'atamente 
vicino a detto scambio utilizzando la parte superio- 
re della funicolare la quale per i primi 285 metri 
a partire dallo scambio ha vna pendenza del 55,1 % 


o 


per 125 del 54 % e per gli ultimi 75 del 52,20 %. 
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Le prime esperienze venero fatte su questo trat- 
to utilizzando una parte della pendenza superio!e 
unicamente per imprimere la velocità uniforme a: 
carrello: in seguito si utilizzò al medesimo scopo 
la parte superiore in pendenza del 54 % allorchè gli 
esperimenti si fecero sulla pendenza del 55,10%, 


Fig. 11. — Esperienza su semisfera a coda conica. 


trasportando lo stazione d’arrivo immediatamente 
alla fine della lunga pendenza. 

Tutti gli apparecchi registratori furono posti in 
una cabina specia'e ove venne pure collocato il te- 
lefono di comunicazione col posto di pa:tenza, il 
barometro, i segnali, «cc. Il carrello era un chássis 
a quattro ruote, formato con materiale da b c:clet- 
te, e portava grossi bastoni di bambü che scriviva- 
no a sostenere un grande riquadro ricoperto di te- 
la misurante 8 mq. e che poteva essere 1idotto a 2 
mq. circa. Non si ommise di fare le oppo: tune cor- 
rezioni di pressione barometrica, giacché le espc- 
ricnze venncro compiute in una zona posta ad o.tre 
500 metri di altitudine. 

Malgrado le cure estreme poste nel misurare la 
superficie, il peso, i tempi, si 1iscontrarono nond - 
meno del'e anomalie tra le esperienze le più confron- 
tabili e anche nel corso di una stessa esperienza. 
Essendo i contatti clettrici posti a 25 metri uno dal- 
l'altro, a regime stabilito, si sarrebbero dovuti tro- 
vare tempi identici, invece si riscontrarono dific- 
renze di 1/10 c 2/20 di sccondo, differenze chc ven- 
nero dapprima attribuite al profilo della linea. Ma 
quando venne spostata la stazione d'arrivo si con- 
statò pure lo spostamento della zona di velocità 
maggiore. I movimenti uniformi sono molto lenti 
a stabilirsi, c in ogni modo essi non si determina- 
no con precisione matematica, ma dopo una serie 
di oscilazioni della velocità intorno a un valore 
medio. . 

L'attrito del carrello fu determinato da parecchic 
esperienze preliminari e controllato alla fine del pe- 
riodo degli esperimenti. 

La resistenza dell'aria come é noto, é una fun- 
zione de la velocità e della superficie, e si è sempre 
sciitta la rclazione sotto la forma 

R — KSV? 
in modo che variando V le altre variazioni dipen- 
dono da S: in realtà si dovrebbe scrivere : | 
| R -- / (SV) 
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e cercare la funzione. Ma per far ció occorrercbb. 
un gran numero di esperienze, in cui S e V varia- 
sero entro limiti molto estcsi. In piú di cento espe- 
rienze fatte dall'ing. Canovetti a Brescia si poté 
variare V da 4 a 34 metri per secondo, e S da 7oo 
а 23500 centimetri quadrati, ma ció nonostante 
queste variazioni non poterono essere coordinate 
nel modo che sarebbe stato desiderabi'e. Non si può 
imprimere alle grandi velocità che una velocitá li- 
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Fig. 12. — Diagramma dei valori di K forniti dalle espe. 
rienze di Brunate. 


mitata, in causa del peso mobile sempre cons dc- 
revole e non si puó raggiungere colle piccole super- 
fici che un minimo di velocità data per un minimo 
di peso, Nelle esperienze di Brunate le variazion' 
dovettero essere relativamente minori, giacchè come 
superficie non si andò al disotto di due metri q. 
nè al disopra degli otto: la velccità minima era da- 
ta dal peso proprio del carrel'o e della velatura, « 
questo minimo fu di circa cinque metri al secondo. 

Nel diagramma qui allegato sono dati i risultati 
dettagliati delle esperienze; ma per cercar la. fun- 
zione, si portò il valore di R come ordinate, le a- 
scisse essendo date dalle velocità comprese tra 5 c 
14,26 metri. Facendo passare una branca d'iper- 
bole equilatera pei valori di K si trova che ne esiste 
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uno che sembra soddisfare meglio di tutti, giacchè 
ogni variazione nell’uno dei due termini dele co- 
stanti fa scartare notevolmente la curva dal'a me:ia 
dei valori. 

П valore corrispondente della resistenza si è tr.- 
vato espresso dalla relazione 

R -= 0,03 V? + 0,4 V 

onde 


55052 M 


La curva rappresentativa di K è un'iperbo!e a- 
vente per assintoti V ove x = ое К ove y=0,03. 
Colla correzionc della pressione, nella misura del 
8 % il valore della resistenza diventa 
R — 0,0324 V? +- 0,432 V 
parabola tangente alla retta y —0,4 V e di cui l'as- 


. se é perpend:colare a detta retta. 


Come si vede K deve andar diminuendo colla vc- 
locità, giacché perché K fosse costante bisognereb- 
be che la resistenza aumentasse col quadrato dell: 
velocità, mentre questa resistenza aumenta secon- 
do una legge ove intervengono contemporancamen- 
te la prima e la seconda potenza. La forma bino- 
miale della resistenza colla prima e seconda poten- 
za di V é quella che si trova generalmente per tutte 
le resistenze e tutti gli attriti. E” a quest'e:rorc 
d'aver ammesso sin qui la proporz:onalitá della re- 
sistenza de'l'aria al quadrato della velocità, che si 
deve attribuire la maggior parte delle divergenze 
segnalate tra i risultati ottenuti dai diversi «speri- 
mentatori, senza ch'essi si accorgessero che questo 
principio ipotetico di proporzionalità era e: rato. 

Il Finzi, in una sua relazione all'Associazione de- 
gli ingegneri di Milano, riferendo le sue esperienze 
fatte con un manometro differenziale applicato a 
delle superfici e a dei solidi di piccole dimensioni 
ruotanti intorno ad un maneggio, rigettò la vecchia 
formula, senza però proporne altre. Dette esperien- 
ze hanno dato il va'ore relativo esatto della resi- 
stenza in ciascun punto, e si potè rappresentare 
l'insieme con una curva delle pressioni, ma l’autore 
non si occupò di integrare tale curva, c il valore 
di K che si impiegò finora è una specie di ordinata 
media divisa per V?, | | 

Le ricerche dell ing. Canovetti si svolsero inve- 
ce al'o scopo di cercare gli elementi per questa in- 
tegrazione, almeno entro i limiti di velecitá com- 
presi tra 5 e 15 metri, colla probabilità di sorpas- 
sare quest'ultimo valore migliorando i mezzi di ar- 
resto del carrel'o. Già a Brescia l'arresto  funzic- 
nava bene, ma due erano i carrelli disponibili, dci 
quali uno era sempre in riparazione, e i tubi in ot- 
tone di cui erano costituiti subirono un gran nu- 
mero li raddrizzamenti. Il carrello adoperato a Bru- 
nate essendo composto di materiale d’acciaio, mal 
si prestava a riparazioni di tal genere e bisognò 
andar cauti e accontentarsi di velocità che non ol- 
trepassassero un certo limite. 

Per quanto riguarda le velocitá piccole si é già 
detto che è impossibile andar oltre un certo limite 


minimo senza che il movimento perda di uniformi- 


tà. Al di sotto di 5 metri, nel'e esperienze di Bru- 


B. 
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scopo sarebbe stato necessario aumentare notevol- 
mente le dimensioni della superficie, cosa che nelle 
esperienze di Brunate non fu possibile fare causa 
la ristrettezza della via funicolare. 

Il valore di 130 gr. è anche dato dal calcolo, quan- 
do si scrive che la quantità di movimento m V è e- 
guale all'impulsione della forza F durante l'unità 


nate non si potè andare, giacchè avrebbe bastato 
la minima variazione del profilo della via о qualche 
altra insensibile causa di perturbazione per altera- 
rc il movimento. L’ing. Canovetti ebbe pertanto 
un valido sussidio nei dati forniti dalle esperienze 
dele 1898 fatte da Le Dentec, in cui vennero deter- 
minati alcuni valori della resistenza per velocità 


comprese tra o € 5 metri. 

Il valore trovato per la velocità di 1 metro sia 
pe: la resistenza che per il va'ore di К (= 81 gr.) 
da un punto di curva molto al disopra della fun- 
zione dianzi accennata, che cioè che suppone un 
cambiamento di curvatuza per raccordare le due 


di tempo t=1. Onde si ha 


F — m V 
se d é la densità dell'aria, si ha d'altra parte 
_ SVd 


mi - 


onde 


Fig. 13. — Carrello per le esperienze di Brunate. 


branche: il punto d'inflessione fu determ nato dal- 
l'analisi del valore di K. Infatti per la funzione spe- 
rimentale 


Ki — +6 


K tende all'infinito per V=0, mentre in realtà К 
è nullo per questo valore e deve passare pel valore 
di Sr gr. pel valore di V= t. Occorre adunque che 
K passi per un massimo che l'ing. Canovetti crede 
corrispondente al va'ore di V=4 m. che darebbe 
a КОП valore 102 a 760 mm. 

11 valore di K è come una derivata della resisten- 
za. Questo massimo co risponde a un punto d'in- 
fllessione della curva del'a resistenza, a un cambia- 
mento di direzione, 0 piuttosto a un raccordo, sen- 
za che per questo la resistenza, che può essere fis- 
sata solo da esperienze, abbia bisogno d'esser mo'- 
to differente dalla legge stabilita più sopra: al con- 
trario, verso i 4 metri di velocità i due valori sono 
molto vicini. — Sarebbe stato interessante ottene e 
i risultati con velecitá di due o tre metri, ma a tal» 


SV'd 
£ 
c prendendo la densità dell’aria a O° 
F — 0.0135 SV‘ 
quindi per S=1, V=1 si avrà: 
F — 0.135 

Il Loesill indica delle riduzioni di o,€o per il cer- 
chio, 0,92 per il quadrato, 0,93 pel rettangolo. Le 
csperienze del Finzi mostrano che per una supe: fi- 
cie sferica si ha una pressione positiva su 2/3 circa 
della superficie totale e negativa sulla periferia. 

Nelle sue esperienze, il Canovetti ha t.ovato che, 
la presenza d'una poppa è utile e che non occorre 
affatto che essa sia molto affilata, bastando all'uopo 
una semisfera seguita da un cono. La marcia colla 
punta in avanti dà una resistenza maggiore, e si ha 
la difficoltà di mantenere il solido esattamente nel 
senso del movimento, mentre col corpo sferico ri- 
volto in avanti la direzione viene mantenuta molto 
facilmente. 


F — 
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AUTOMOBILI BENZOELETTRICHE 


Si possono chiamare cosi le vetture automobili 
nelle quali l'agente primo del movimento, il vero 
generatore dell'energia meccanica necessaria al 
mofo, é un motore termico a benzina; l'elettricità 
vi compare come un importante accessorio, ma la 
sua presenza basta a' mcdificare profondamente la 
costruzione ed il funzionamento della vettura, ad 
assicurarle qualità nuove che le rendano partico- 
larmente atta a speciali servigi. | 

Un recente articolo pubblicato dalla Ingegneria 
Ferroviaria dà una succinta esposizione dei pro- 
gressi sin qui fatti in questo campo, e troviamo 
sia utile riassumere largamente le cose in esso c- 
sposte, nella parte che può maggiormente interes- 
sare i nostii lettori, quella che alla elettricità si 
riferisce. | | | 

Talvolta si ha nelle automobili una dinamo au- 
tomaticamente connessa al motore, ed elettrica- 
mente colegata ad una batteria per modo che quc- 
sto complesso funziona come ricuperatore de:l'ec- 
cedenza di potenza disponibile, in altri casi si 
hanno degli organi elettrici che operano una sem- 
plice trasmissione di moto con variazione di velo- 
cità; si possono quindi fare duc grandi c'assi di 
automobili benzoclettriche, rispettivamente carat- 
terizzate dalla funzione esercitata dall'elettricità, 
impiegata pel ricupero o per la semplice trasmis- 
sione. 


AUTOMOBILI A RICUPERO ELETTRICO. 

Le vetture che possono classificarsi in questa 
categoria sono caratterizzate dall'impiego di una 
dinamo accoppiata come volano al motore tw mi- 
co, e di una batteria: la dinamo funziona come 
generatrice quando può utilizzare l'energia ecce- 
dente dal motore, sempre quando la coppia resi- 
stente da vincere è piccola, funziona invece come 
motrice quando la coppia resistente supera un 
certo limite, queli» che corrisponde al'a massima 
potenza del motore termico. 

Circa quindici anni addietro lc tramvie ad ac- 
cumulatori vennero equipaggiate dal ing. Patton 
e dal Mildé di gruppi elettrici di piccola potenza 
lavoranti a pieno carico, per mantenere la batteria 
carica; più tardi il Dowsing realizzò un sistema 
nel quale il motore termico presentava una poten- 
za eguale alla media necessaria alla propulsione 
del veicolo e che azionava una dinamo calettata 
sull'albero di trasmissione с connessa ad una bat- 
teria di accumulatori. Un sistema analogo fu mes- 
so in opera dal Thury c qualche vettura è stata co- 
struita secondo questo principio. | 

Nel 19o1 una società inglese costrui delle ve:- 
ture secondo il sistema  .Isle-Il'aliis. Il motore 
a petrolio era accoppiato ad una piccola dinamo 
connessa con accumulatori; oltre a questa d.namo 
l'albero portava un innesto a frizione permettente 
di 1ilegare il motore all'albero di trasmiss'one. Un 
distributore permetteva di regolare l'eccitazione 
della dinamo e di realizzare la frenatura elettrica. 
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Il sistema di vettura misto più perfezionato c il 
più suscettibile di applicazioni è quello ideato dal 
Pieper, impiegato sulle vetture dette automiste. 
Un motore termico a 4 cilindri porta, di;ettamente 
montato sul suo asse, l’indotto di una dinamo 
shunt c uno dei piatti di un innesto magnetico, 
mentre l’altro piatto è montato sull'a:bero di tra- 
smissione alla Cardano che attacca con un p`- 
gnone d'angolo l'asse differenziale posteriore. 
L’accensione del motore termico e la regolazione 
del carburatore sono effettuate elettricamente. La 
dinamo è tetrapolare, munita di poli ausiliari ecci- 
tati in serie, per assicurare una buona commuta- 
zione in tutte le condiz'oni di funzionamento, sia 
come generatrice che come motrice c a velocità 
di rotazione molto variabili. La batteria connessa 
invariabilmente alla dinamo e funzionante a repu'- 
sione, comprende 24 elementi Tudor molto robus- 
ti, capaci di circa 30 amperora. La corrente di ca- 
rica e di scarica della batteria agisce sul carbu- 
ratore del motore termico per regolare. l'ammis- 
sione delle miscele secondo il bisogno. 

L'innesto elettromagnetico сотр: спас un piat- 
to circolare di ferro posto contro una corona pure 
di ferro, che porta un avvolgimento magnetizzan- 
te: questa corona è fissata sull'albero del motore 
ed è mobile nel senso longitudinale. Il disco è 
fissato sull’albero di trasmissione e porta асе 
fenditure radiali, che lo rendono sufficientemente 
clastico per applicarvi contro la согспа allorch? 
si escguisce l'innesto. 

L'intensità della corrente che percorre l'avvol- 
cimento magnetizzante può essere regclata dalla 
manovra di un pedale; essa va crescendo gradua - 
mente in modo che l'innesto si effettua progress.- 
vamente. Una seconda corona fissa, disposta da!- 
l'altro lato del piatto di ferro e rigidamente col e- 
gata al telaio, poita egualmente un avvolgimenio 
magnetizzante e serve per la frenatu:a. L'inten- 
sità di corrente che attraversa questo avvolgimen- 
to è pure regolata dal pedale che serve all'innc- 
sto. La variazione d'intensitá della corrente din- 
nesto e dela corrente di frenatura sono ottenute 
con la rotazione di un piccolo distributore ausilia- 
rio comandato dal pedale. 

L’apparecchio automatico che comanda l'am- 
missione del gas al motore si compone di un sok- 
noide compound, che agisce sopra un nocciolo tu- 
bolare di ferro dolce che manovra una va'vola la 
quale strozza più o meno l'orifizio per il quale i 
gas sono aspirati. L'una delle bobine del solenoide 
è eccitata in derivazione ed è connessa ai capi del- 
la batteria deci accumulatori; l'altra bobina è ec- 
citata in serie са è percorsa dalla со; rente di cari- 
ca e scarica degli accumulatori. Una molia anta- 
gonista è regolata convenientemente affinchè la 
potenza del motore termico sia eguale ala poten- 
za resistente quando gli accumulatori sono com- 
pletamente caricati: in questo caso batter.a e di- 
namo non hanno alcuna funzione. Quando la po- 
tenza resistente aumenta gli accumu'atori tendono 
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a scaricarsi e la corrente che circola nela bob:na 
in serie del solenoide, agendo in senso inverso a 
quello della corrente che circola nel a bobina in de- 
rivazione, provoca un aumento dell'ammissione dci 
vas al motore termico, che fornisce allora la sua 
potenza massima. Quando la potenza resistente di- 
minuisce, gli accumulatori tendono a caricarsi e la 
corrente che circola nella bobina in serie del sole- 
noide, agendo nello stesso senso della corrente cir- 
colante nella bobina in derivazione, provoca una 
diminuzione dell'ammissione dei gas al motore 
termico. 

La vettura è munita di un distributore principa- 
le comandato da una leva a mano, agente sulla 
eccitazione della generatrice, per permettere di 
realizzare differenti velocità. La differenza di po- 
tenziale ai morsetti della dinamo dovendo essere 
sensibilmente costante ed eguale alla differenza di 
potenziale ai poli della batteria degli accumulatori 
la velocità di rotazione di questa dinamo deve va- 
riare inversamente alla eccitazione, affinchè sus- 
sista lo stato di equilibrio. Sul primo tasto del 
distributore la dinamo è connessa alla batteria 
attraverso ad una resistenza di avviamento e fun- 
zione come motore: essa lancia il motore termico 
che, essendo chiuso il suo circuito di accensione, si 
avvia subito. Sui tasti seguenti il combinatore di- 
minuisce gradualmente l’eccitazione della dinamo 
e il motore termico è obbligato a marciare mano 
a mano più rapido per la ragione indicata рї 
sopra: il rapporto degli ingranaggi che legano 
l'albero di trasmissione all'asse posteriore essen- 
do invariabile, il vcicoo aumenta gradatamente 
la sua velocità fino a raggiungere la massima. 
Oltre alla posizione di marcia avanti il distributore 
porta una tacca di frenatura e due tacche di marcia 
indietro cttenuta col funzionamento della d namo 
sola che agisce come motore, essendo in!e: rotto 
il circuito di accensione del motore termico. 

L'accensione é assicurata da una bobina di auto- 
induzione connessa a interruttori posti nei cilindri. 
Un nucleo di ferro penetra più o meno nel a bobina 
a fine di modificarne il valore dell'auto'nduzione c 
quindi il calore delle scintille e la rapidità dell'ac- 
censione. Questo nucleo è connesso al distributo c 
principale ed è più o meno spinto entro la bobina 
secondo che la posizione del distr.butore corrispon- 
de ad una velocità di retazione più o meno grande. 
AUTOMOBILI A TRASMISSIONE ELETTRICA. 

Passiamo ora ad un'altra categoria di vetture, 
in cui l'elettricità esercita funzioni più modeste, 
sebbene importanti. Nel a maggior parte dei casi 11 
trasmissione del movimento avviene esclusivamen- 
te per via elettrica, ed allora una dinamo calettata 
invariabilmente sull'asse del motore termico, pro- 
duce dell’energia elettrica, che viene utilizzata da 
uno o due clettromotori che azionano le ruote. Le 
variazioni di velocità sono ottenute con differenti 
connessioni elettriche dei motori e della generatri- 
ce. In qualche sistema di vetture a trasmissione 
clettrica si è cercato di far lavorare la dinamo au- 
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tomaticamente a potenza costante per una data am- 
missione dei gas al motore termico, qualunque: sia 
il valore della coppia resistente incontrata dalle 
ruote. Secondo il valore di questa coppia resistente 
la dinamo produce automaticamente una corrente 
più o meno intensa in modo che il conduttore non 
abbia che a regola:e unicamente l'ammissione dei 
gas secondo la velocità che vuol realizzare. In al- 
tri sistemi ci si è accontentati di effettuare, fra ‘a 
generatrice ed i motori, degli accoppiamenti con- 
venienti per ottenere le varie velocità, senza preoc- 
cuparci di realizzare una generatrice a tensione au- 
tomaticamente variabile in proporzione inversa al- 
la corrente. 

Nel sistema Jart una generatrice ccumpond a- 
limentava un motore a doppio avvolgimento in- 
dotto с a doppio avvolgimento induttore : questo 
motore attaccava un asse dilfercnz.a e sul quale e- 
rano calettate le ruote motrici. Le varie velocità є- 
rano ottenute con l'accoppiamento crie parallelo 
dci due avvolgimenti induttori: per le piccole ve- 
locità si intercalava in più una resistenza nel cir- 
cu.to principale. 

Il sitema Hart-Durtnall si basa sull'impiego di 
una generatrice in serie e di uno o due motori in 
serie. Gencratrice e motore sono connessi invaria- 
bilmente in serie c le variazioni di velocità sono ot- 
tenute con modificazione degli amper-giri indut- 
tori della generatrice, o dei motori. A questo effet- 
to ciascuno deg'i induttori porta un certo numero 
di bobine a far capo a una serie di contatti che per- 
mettono, con l'uso di un connettitore, di mettere 
in corto circuito un certo numero di esse. All'arrc- 
sto la generatrice non è eccitata, non essendo in 
circuito alcuna bobina induttrice. Ma, se si sposta 
il connettitore, si mettono successivamente in cir- 
cuito le varie bobine induttrici della generatrice, 
che produce allora una tensione crescente. Tutte 
le bobine induttrici del motorc sono in circuito c la 
coppia raggiunge il suo valore massimo: la vettu.a 
si sposta con dolcezza. Quando tutte le bobine in- 
duttrici della generatrice sono in circuito la macchi- 
na producc la tensione massima. Per aumentare an- 
cora la velocità si puó mettere fuori circuito, col 
solito connettitore un numcro piü o meno grande 
delle bobine induttrici del motore, in modo da di- 
minuirc il flusso. Per fermate brusche si mettono 
in corto circuito a mezzo di un interruttore le bobi- 
nc induttrici della generatrice e cosi il circuito prin- 
cipale non viene mai interrotto. 

Nel sistema Lohner-Porscher la generatrice la- 
vora automaticamente a potenza costante. Questa 
gencratrice é ad induttori interni e ad indotto e- 
sterno, come gli elettro-motori. L'induttore non é 
assolutamente fisso, ma porta una traversa che риб 
oscillare sotto l'effetto della coppia esercitantesi fra 
induttore e indotto in rotazione e si appoggia so- 
pra una molla calcolata secondo la potenza normale 
del motore termico. Quando la coppia resistente au- 
menta, l'intensità de'la corrente assorbita dai mo- 
tori aumenta e la coppia esercitata fra l'induttore 
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c l'indutto de'la generatrice aumenta. La traversa 
fissata all’induttore comprime la sua molla d'appog- 
gio c l'induttore gira di un certo angolo. Da un 
lato questo movimento ha per effetto di sposta: e 
la zona neutra e la posizione del'e spazzole; d'altra 
parte una rampa elicoidale produce un avanza- 
mento, o un rinculo, dell'induttore nel senso lon- 
gitudinale, e, poiché l'a'esatura dell'indotto al pari 
della tornitura delle masse polari sono coniche, 
questo spostamento determina una variazione del. 
l’intraferro. In queste condizioni, quando l’inten- 
sita della corrente aumenta la tensione prodo:ta 
dalla generatrice diminuisce, quando l'intensità 
della corrente aumenta la tensione prodotta dal'a g.- 
neratrice diminuisce, quando l'intensità della cor- 
rente diminuisce la tensione prodotta dalia genera- 
trice aumenta. Pare che questa regolazione funzioni 
soddisfacentemente. Poichè la dinamo gene: atrice 
funziona a potenza costante entro certi limiti, per 
una data ammissione dei gas al motore te;mico, 
il guidatore non ha da preoccuparsi del profilo del- 
la via, finché lc salite non arrivano al 7%. Egli 
regola soltanto l'ammissione del gas al motore ter- 
mico secondo la velocità che vuol realizzare. Per 
rampe superiori al 7% il conduttore raggruppa i 
due elettro-motori in serie a mezzo di un combina- 
tore, affinchè la intensità di corrente data dalla gc- 
neratrice non raggiunga valori esagerati. 

La «crrente prodotta dalla dinamo generatrice è 
utilizzata nei due clettro-motori in serie che fanno 
corpo con le ruote stesse. Le ruote motrici posso- 
no essere tanto le anteriori che le posteriori: nci 
tipi più recenti sono le posteriori. Un combinatore 
manovrato da una leva è posto sotto i piedi d.l 
guidatore e permette l'accoppiamento dei duc mo- 
tori in serie, o in parallelo. Inoltre esso comp. ende 
5 posizioni di frenatura elettrica per le quali i mo- 
tori sono chiusi sopra una resistenza di valore de- 
crescente, una posizione di frenatura simultanca e- 
lettrica c meccanica c una posizione di marcia in- 
dietro. A lato del combinatore & disposto un inte;- 
rutto;e combinato col pedale del freno, che inter- 
rompe immediatamente il circuito quando si frena 
la vettura. 

Nel sistema Kriéger la gencratrice è pure stabi- 
lita per funzionare a potenza costante e per pro- 
durre una tensione inversamente proporzionale al- 
l'intensità della corrente assorbita dai motori. La 
dinamo generatrice calettata sull'albero del motore 
termico è di costruzione normale. Affinchè possa 
funzionare a potenza costante per una data ammis- 
sione del gas al motore termico, gli induttori sono 
eccitati da tre gruppi di avvolgimenti formanti: un 
circuito di eccitazione shunt derivato ai morsetti 
della generatrice; un circuito di eccitazione separa- 
to alimentato da una piccola batteria di accumula- 
tori (20 elementi); e un circuito di cccitazione in 
serte agente all’opposto dei precedenti per smagne- 
tizzare gli induttori. Si vede che con questo dispo- 
sitivo, quando l’intensità della corrente sviluppata 
dalla generatrice cresce, il flusso induttore d'mi- 
nuisce е con esso la tensione; inversamente, se la 
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corrente diminuisce di intensitá, la differenza di po- 
tenziale ai morsetti della generatrice aumenta. La 
eccitazione separata ha lo scopo di evitare una di- 
seccitazione della. macchina che potrebbe verificar- 
si se ci fosse solo l'eccitazione shunt. E 

La corrente prodotta dalla generatrice alimenta 
due motori che attaccano ciascuno una ruota an- 
teriore.: Questi sono tetrapolari. L'indotto po:ta 
delle fermature solide in filo d'acciaio destinate a 
contenere gli indotti alle grandi velocità, mal- 
grado l'azione della forza centrifuga, (fino a 4000 
giri al minuto per una velocità di 80 km.-ora). Per 
evitare che le trepidazioni risultanti da una marcia 
a gran velocità occasionino delle vibrazioni all: 
spazole suscettibili di produrre dei cattivi contatti 
e dello scintillamenío, si sono muniti i motori di 
collettori discoidali. Un tal collettore è ot.enuto fre- 
sando una gola profonda due superfici di contatto 
leggermente coniche l’una interna e l’altra ester- 
na. Le spazzole sfregano due a due suli'una, o sul- 
l'altra superficie, stringendo elasticamente fra loro 
il disco biconico. Con questo dispositivo i contatti 


. sono sempre buoni, e, se l'una delle due spazzole 


di un gruppo tende a scostarsi dal'a sua superficie 
di sfrggamento, l'altra si appoggia più fortemente 
sulla faccia opposta dcl collettore. | 

La regolazione della velocità è ottenuta con la 
manovra di un combinatore che comanda una leva 
a mano. Questa leva puó essere posta in due po- 
sizioni principali, una corr;spondente all'accoppia- 
mento dei motori in serie (avviamento o forti ram- 
pe), l'altra ali'accoppiamento dci motori in paral- 
lelo. Per queste due posizioni principali gli avvol- 
gimenti induttori scrie magnciizzanti della gene- 
ratrice esercitano il loro massimo effetto. Al di là 
di queste due posizioni principali uno spostamento 
progressivo della leva del combinatore produce uno 
shuntaggio graduale del circuito  induttore seric 
smagnetizzante della generatrice, e quindi una ele- 
vazione ai morsetti di essa, con un conseguente au- 
mento nella velocità dei motori. Se si vogliono ot- 
tenere velocità anco.a maggiori si può ancora in- 
debolire il flusso dei motori, interrompendo a mez- 
zo di un piccolo interruttore il loro circuito indut- 
tore in derivazione. 

А lato del comb/natoze e chiuso al pari а. По 
shunt dell'induttore serie in un carter di alluminio, 
e disposto un disgiunto:e a pedale, che interrom- 
pe il circuito principale e assicura la frenatura c- 
lettrica, chiudendo i motori sopra una resistenza. 
La batteria degli accumulatori è rilegata invaria- 
bilmente ai morsetti della generatrice con l'interpo- 
sizione di una resistenza: essa è quasi sempre in 
carica a marcia normale. Per lanciare il motore 
termico, al momento della messa in marcia si ap- 
poggia il piede sopra un bottone che chiude la bat- 
teria sull'indotto della dinamo с sull'indutto:e se- 
rie: la dinamo si avvia allora come motore nel 
senso conveniente e trascina il motore termico che 


si mette in татса. 
(continua). 
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Servizio -telefonico di -Anversa 


Come comunicammo ai kttori a suo tempo ип 
gravissimo incendio ha interamente distrutto la Сеп. 
trale Telefonica di Ánversa € quella città si trova 
per ora, e resterá per qualche tempo, senza il be- 
neficio di cosi importante servizio pubblico. Chiun- 
que oggi si reca in que la città non fa a meno di 
visitare i resti dell'incendio e tristi sentimenti l'as- 
salgono nel vedere quali deformazioni è stato capa- 
ce di produrre il fuoco nella robusta massa del Ca- 
stello Centrale molto simile per grandezza е tipo 
di costruzione a quello della Centrale di Mi'ano. 

Malgrado le fiamme si siano sviluppate in alto 
è rimasto inutilizzabile anche il multiplo € gravi 
danni hanno subito gli uffici ed il pianterreno oc- 
cupato dalle macchine gencratrici la coriente elet- 
trica e dalla batteria degli accumulatori. 

Dal punto di vista della telefonia tecnica il danno 
non è stato molto grave perchè il fuoco ha distrut- 
to uno dei più vecchi Uffici di Europa avente circa 
зо anni di onorato servizio. Si trattava dunque di 
apparecchi dei primi tipi, il multiplo essendo in st- 
rie, a semplice filo con rilevamento degli indicatori 
di fine a mano. La sua capacità era di 4400 abbo- 
nati. Questo era il solo Ufficio fornente il servizio 
telefonico a tutta la città ed il Governo, fino da 
cinque anni fa, aveva cominciato la costruzione del 
Palazzo per un altro Ufficio Telefonico. Palazzo che 
essendosi ultimato da circa tre anni, avrebbe dovu- 
to esser pronto per cominciare il servizio verso Apri- 
le di quest'anno (1908). Рег questo il servizio ad 
Anversa non tarderà molto ad esscre ripristinato 
in modo regolare perchè il nuovo Ufticio non sarà 
più la succursale del vecchio, ma resterà il nuovo 
solo per l'intera città. П Governo accelera i lavori, 
Sebbene il di più da farsi per il cambiamento di con- 
cetto resosi necessario dopo l'incendio, facc.a pre- 
vedere non più possibile il ripristito del servizio re- 
golare per l'Aprile. 11 nuovo impianto sara, natu- 
ralmente, a doppio filo, con batteria centrale e con 
tutte le sernalazioni possibili automatiche e avra 
una capacità iniziale di 7300 abbonati. Le tariffe 
saranno due: a forfait e a misura. Gli abbonati a 
forfait saranno serviti da una signorina per ogni 
160 abbonati, mentre quelli a misura avianno una 
signorina ogni 300, il che ci semb.a molto malgra- 
do l’uso delle segnalazioni automatiche. Quel Go- 
verno sta ora disponendo una istallazione provviso- 
ria nel nuovo Palazzo per poter ridare con solle- 
citudine un servizio, pur che sia, a quelle classi di 
abbonati che ne hanno maggior bisogno. 

ll fuoco essendosi sviluppato di notte non ha pro- 
dotto vittime umane giacchè il personale adibito 
per la notte in quest'industria è sempre pechissimo 
numeroso (nel caso in questione una decina di per- 
sone) ma la cosa non sarebbe certo andita in questo 
modo se l'incendio si fosse così rapidamente svi- 
luppato di giorno. Crediamo di sapere che anche 
nei nostri Uffici peco o nulla si sia tenuto conto 
di una evenienza disgraziata di questo genere, € 
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poichè la storia c'insegna che la fine delle Cen- 
trali Telefoniche è il fuoco, non pensa il nostro Gc- 
verno che sarebbe opcra provvida tener conto <! 
questi inscgnamenti dell'esperienza per non tro- 
varci a dei disastri in special modo ora che tram- 
vie elettriche e linee d'energia incrociano in infini- 
ti punti le lince Telefoniche senza le ncccssar:e 
sir. 


Ф 


protezioni? 


Isolatori sospesi 


Un nuovo tipo d'isolatore sospeso recentemen- 
te proposte da O. E. Falck della California, è rap- 
presentato nella nostra fig. 14, la quale è assa: 
chiara per dispensarci dallo spendere troppe paro - 
le per descriverlo. 

Si rivendica a questo isolatore un complesso d: 
qualità eccellenti, che saranno forse giustificate ; 
noi crediamo però lecito rimproverargli l'assouta 


n 


Fig. 14. 


mancanza di protezione contro la pioggia nella ben- 
ché minima parte della sua superficie vetrificata. 

Per contro sono diminuiti d'assai gli sforzi mec- 
canici a cui l'isolatore è soggetto, c la tesata dei 
fili si compie con maggior facilità; le dimensioni 
riescono a parità di condizioni meno grandi с lc 
diverse proiezioni, orizzontale e laterali, più pc- 
cole, cosicché sono minori le probabilità di rottu- 
ra. Forse vale la pena di studiare un poco il com- 
portamento di simili isolatori рут alte tensioni, cer- 
cando se e quali modificazioni possono valere ad 
eliminare le eventuali deficienze. 


Statistica degli accidenti dovuti all’elettricità in Austria 


Nel 1906 accaddero in Austria 33 accidenti Co- 
vuti all'elettricità, di cui 2 mortali, mentre nel 1605 
essi sommarono а 56 di cui 6 mortali. Essi sc no 
così ripartiti: 5 nelle miniere (13 nell'anno prece- 
dente), 21 nelle ferrovie (31 nell'anno precedente), 
y nelle centrali е nelle reti di distribuzione (13 nel- 
l'anno precedente), 2 nelle fabbriche o cantieri. Gli 
accidenti mortali sono dovuti a contatti coll'alta 
tensione e uno avvenne in una miniera, l’altro in u- 


na centrale. 
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RASSEGNA CRITICA | 


La definizione delle controversie tra operai ed 
imprese esercenti servizi pubblici. 

Una delle cause di più grandi preoccupazioni, 
tra le molte che tormentano oggi la vita degli c- 
sercenti pubblici servizi, è senza dubbio quella dei 
conflitti con gli operai per questioni discip.inari, 
tecniche od economiche. Un industriale qualsiasi 
può lottare con libertà piena contro le imposizioni 
e le pretese dei suoi dipendenti: unica legoe da 
seguire quella del tornaconto economico, che può 
consigliare oggi di cedere, domani di resistere ad 
oltranza. Ma chi esercita un servizio di comuni- 
cazioni ferroviarie o telefoniche, oppure la distri- 
buzione di gas o di elettricità per luce с forza, in 
base ad una concessione che gli impone tra altii 
oneri quello del'a continuità di servizio, come può 
difendersi quando neppure gli si può dare la pro- 
tezione legale perchè egli possa assumere e far la- 
vorare nuovo personale? | 

La questione presenta una gravità estrema per- 
ché non sarebbe equo, né possibile, coartare gi 
operai in guisa da rendere ioro impossibile le ri- 
vendicazioni economiche, come d'altra parte è i- 
niquo lasciare gli imprenditori in balia delle piü 
assurde pretese, olire che dannoso per il pubblico 
interesse. Convinto della importanza presentata da 
questa delicata questione e della urgenza di ri- 
solverla in qualche modo, il miglior poss.bile, il 
Ministro di А. I. C. ha presenta‘o alla Camera un 
disegno di legge sulle disposizioni per il contratto 
di lavoro e la definizione delle controversie nei 
servizi pubblici assunti da imprese private. Dia- 
mo in altra colonna questo pregetto di legge, con 
la parte della relazione ministeriale che lo com- 
menta; qui vogliamo esporre qua'che dato di fatto 
sulla entità della questione e sui provvedimenti 
che vennero fin qui escogitati in Italia ed a l'estero. 

XX 


Nei sette anni compresi fra il 1901 ed il novem- 
bre del 1907 (restano dunque esc'usi l'ultimo scic- 
pero dei tramvieri di Milano e quello dei dipen- 
denti della Union del Gas, imponenti per numero 
di interessati) si ebbero 13 scioperi nelle ferrovie, 
10 nelle tramvie interprovinciali, 29 nelle tramvie 
urbane, 18 nell’industria dell’illuminazione, 13 nel- 
l'industria telefonica, per tacere degli altri esercizi 
pubblici, con un totale di circa 40009 scisperanti. 
Date le vaste e gravi ripercussioni di queste agi- 
tazioni sui servizi pubblici, c quindi sugli interessi 
generali, molto giustamente osserva la relazione 
ministeriale che la politica del non intervento del 
potere pubblico nei cenflitti fra capitale e lavoro, 
si trasforma in un abbandono degli interessi pub- 
blici al buono o mal volere delle parti. La doloro- 
sa frequenza di questi conflitti in Italia ha fatto 
sorgere la necessità anche da noi di disposizioni € 
provvedimenti che — ‘accompagnati alla politica 
dell'equo trattamento del personale — allontanino 
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la possibi ità di quei conflitti, specialmente nei ser- 
vizi locali, oggetto di concessioni. 

Si ha qualche esempio anche in Italia di provvc- 
dimenti concordati fra le parti interessate in tali 
Servizi o imposti dai concessionari per definire o 
evitare i conflitti collettivi senza interruzione del 
lavoro. Basta ricordare casi di Commissioni c- 
peraie con funzioni di tutela e per la presentazione 
di reclami; ne danno esempio le Commissioni cpe- 
raie e di impiegati istituite псі 1903 nel servizio 
del gas in Milano. Del pari si hanno casi di Com- 
missioni arbitrali per la definizione di conflitti in- 
dividuali o collettivi. Così il Regolamento per il 
personale delle tramvie fiorentine (1901) stabilisce 
(articolo 54) che gli agenti colpiti da provvedimen- 
ti disciplinari, nei casi in cui potrebbero ricorrere 
al collegio probivirale, tino a che questo non sia 
istituito in Firenze, potranno presentare reclami a 
una Commissione presieduta dall’assessore della 
polizia municipale e composta dal direttore o altro 
impiegato della società concessionaria e da un 
rappresentante del personale eletto annualmente 
nel proprio seno dagli agenti in attività di servizio 
con stipendio fisso o mercede giornaliera. Analo- 
gamente il lodo arbitrale che pose fine a una con- 
troversia scoppiata nel servizio tramviario a Gc- 
nova nel 1906 ha istituita una Commissione arbi- 
trale permanente composta di quattro membri no- 
minati dalle parti e di un presidente cletto dai 
membri o in difetto dal sindaco: fale Commissio- 
ne deve dirimere « le controversie che sorgessero 
in dipendenza del vigente contratto di lavoro tra 
personale e società, mentre che le controversie rc- 
lative a misure disciplinari sono demandate a un 
rappiesentante della società e da un agente eletto 
dagli agenti. Così pure la formazione di un «ma- 
gistrato arbitra'e » per la definizione delle con- 
troversie sull'interpretazione del regolamento di 
lavoro è prevista nel concordato in data 24 magg.o 
1907 che pose fine allo sciopero iramviario a Ca- 
tania. | 

Si hanno pure non pochi esempi di regolamenti 
interni che deferiscono la decisione dei conflitti in- 
dividuali alla magistratura probivirale; tali sono 
i regolamenti dell'Union des Gas (Genova, Ales- 
sandria) che deferiscono le divergenze per l’appli- 
cazione delle pene disciplinari al colegio dei pro- 
biviri locale 0, in mancanza, a quello di Milano. 

L'azione escrcitata dalle amministrazioni concc- 
denti è stata finora in Italia varia e incerta fra la 
politica del non intervento, quella dell'intervento 
colla sostituzione degli scioperanti con personale 
municipa'e e quella dell’intromissiore per la com- 
posizione delle divergenze. Da un’indagine com- 
piuta dall'Ufficio del lavoro sul finire dell'anno 
1906 intorno all'« atteogiamento delle ammini- 
strazioni municipali negli scioperi in servizi pub- 
blici non esercitati direttamente » appare che i 
capitolati di concessione non contengono disposi- 
zioni relative specialmente agli scioperi. Solo al- 
cuni pochi fra i municipi interpellati segnalarono 
disposizioni penali per le interruzioni nel servizio 
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disposizioni che evidentemente si trovano nella ge- 
neralità dei capitolati): in alcuni pochi casi i ca- 
pito'ati esplicitamente escludono l'applicazione del. 
le penalità nci casi di scioperi, ma normalmente la 
escludono solo genericamente nci casi di torza 
maggiore. Cosi il municipio €: Aquila nel con- 
tratto con la Societá Unione esercizi elettrici per 
l'impianto ed esercizio delle tramvie elettriche ¿za 
Aquila-citía e Aquila-stazione ha stipulato il pat- 
to seguente: « Venendo a mancare parzialmente 
il servizio di eui agli articoli I e II la Società sara 
passibile di una multa di lire 5 per ognuna delle 
corse non effettuate. In caso di recidiva entro il 
bimestre le multe potranno essere raddoppiate. E” 
fatta eccezione per i casi di forza maggiore o scio- 
peri... ». 

Similmente il Municipio di Torino nei vari ca- 
pitolati pel la concessione dei servizi tramviari ha 
pattuito: 

«Il Municipio potrà dichiarare essere decaduta 
la Società dalla concessione quando: 

All'infuori di motivi evidentemente a 
non imputabili, sospendesse l'esercizio per oltre 
una scttimana, durante la quale sarà passibile di 
una multa giornaliera di lire 200 per i primi cin- 
que giorni € di lire 1000 per il sesto e settimo gior- 
no, esclusi i casi di forza maggiore, guerra guer- 
reggiata nel territorio, sommosse e scioperi, de- 
nunciati al Comune nel medesimo lasso di tempo». 

E” incerto quindi, e da giudicarsi secondo le cir- 
costanze delle singole evenienze, se le penalità 
comminate dai capitolati possano applicarsi quando 
le interruzioni sono dovute a conflitti del lavoro; 
c ad ogni modo nella accennata indagine, fatta 
presso le amministrazioni municipali delle città in 
cui negli ultimi anni scoppiarono scioperi in ser- 
vizi pubblici concessi, non vennero segnalati casi 
di applicazione delle penalità. In complesso non 
e risultato che l'azione delle amministrazioni con- 
cedenti sebbene sovente premurosa e provvida per 
la composizione dei conflitti scoppiati siasi espli- 
cata con misure atte a durevolmente cvitare lo 
scoppio dei conflitti con interruzioni dei servizi. 
Peró potrebbero considerarsi fra le misure preven- 
tive i provvedimenti adottati da qualche ammini- 
strazione per la istruzione ecc. di personale mu- 
nicipale che possa prontamente sostituire gli scio- 
peranti e lo schema di convenzione fra il munici- 
pio di Roma e la società tramviaria (approvato 
dal consiglio municipale il 30 novembre 1906) per 
cui il municipio si impegna, in occasione di scio- 
peri, a esercitare il più completamente possibile 
il servizio per mezzo delle guardie municipali: il 
provento del servizio sarà versato nelle casse co- 
munali: da esso verrà prelevata la percentuale do- 
vuta al municipio, il soprassoldo agli agenti co- 
munali prestanti l’opera pel servizio tramviario € 
saranno rimborsate alla società le spese vive in- 
contrate per lo esercizio (fino alla concorrenza del- 
l'incasso) e la rimanenza eventuale sarà versata 
in parte alla Cassa di previdenza delle guardie 
municipali, in parte alla Cassa nazionale di pre- 
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videnza o ad altra istituzione di beneficenza indi» 
cata dalla Giunta. 
XXX 

Si impone dunque il sollecito intervento dello 
Stato per la creazione di organi adatti, ed a ciò 
mira questo disegno di legge che limita la sua a- 
zione ai conflitti del lavoro nei servizi locali con- 
cessi all'industria privata e лода essere preludio 
di più ampii provvedimenti per i conflitti del la- 
voro in genere, che potranno essere attuati con la 
riforma oramai maturata dell'istituto probivirale. 

In Italia già abbiamo alcuni notevoli provvedi- 
menti attuati o progettati per l'intervento di or- 
gani creati dallo Stato a definire i conflitii del la- 
voro scoppiati in pubblici servizi concessi in escr- 
cizio all'industria privata. Il regolamento 22 no. 
vembre 1906, relativo all'equo trattamento de' 
personale addetto a ferrovie concesse all'industria 
privata, consente che a tutti o ad alcuni compo- 
nenti della Commissione istituita per l'esame delle 
norme organiche e disciplinari per tale personale, 
costituiti in collegio arbitrale, sia, d'accordo fra 
le parti, deferita la decisione delle controversie 
d'indole collettiva fra il personale e il concessiona- 
rio di ferrovia. E consente pure che la Commissio- 
ne medesima sia, per accordo fra le parti, incari- 
cata di esprimere il suo parere sulla equa solu- 
zione di tali controversie. 

Cole disposizioni proposte riguardo al perso- 
nale cecupato nei servizi marittimi sovvenziona- 
ti sopra reclamo di una delle due parti, spetta al 
Consiglio di vigilanza la rilevazione della media 
dei salari e delle ore di lavoro corrente nei princi- 
pali porti nazionali (media che costituisce il patto 
al disotto del quale non si può scendere per il per- 
sonale dei servizi sussidiati) e la determinazione 
del compenso per le ore di lavoro supplementare; 
il Consiglio di vigilanza decide come arbitro inap- 
pellabile; al Consiglio medesimo è pure affidata 
la definizione arbitrale di tutte le controversie scr- 
genti per l’interpretazione ed esecuzione del con- 
tratto, per le quali non fosse provveduto special- 
mente, comprese quelle sorgenti fra il concessio- 
nario € il personale dipendente: le decisioni pro- 
nunciate sono appcllabili secondo le norme della 
legge comune per somme superiori a lire cinque- 
cento. 

xxx 

E dal nostro pacse passando all'Estero, trovia- 
mo che in Olanda, dopo lo sciopero ferroviario 
avvenuto al principio del 1905, fu ordinata un'in- 
chiesta sulla posizione giuridica e sulle condizioni 
di lavoro del personale, € in attesa dei risultati 
dell'inchiesta, con decreto ministeriale 31 luglio 
1903 furono stabilite provvisoriamente nuove nor- 
me di servizio per il personale della socictà eser- 
cente le ferrovie di Stato. Secondo tali norme, a- 
dottate anche dalle altre società ferroviarie, furo- 
no istituiti dei tribunali di arbitrato, ina per le so- 
lc vertenze individuali, e soltanto per quelle rela- 
tive alle punizioni. Ogni impicgato, esclusi gli au- 
siliari assunti per un massimo di 15 giorni, риб 
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ricorrere al tribunale contro la punizione, purchè 
non si tratti di un semplice biasimo orale, o di am- 
menda fino al quartb del salario giornaliero, o di 
degradazione e destituzione inflitta per compro- 
vate ragioni di sicurezza dell'esercizio. 

Il ricorso deve essere presentato, entio 4 giorni 
dalla data della notificazione, al segretario perma- 
nente del tribunale, al quale la società trasmette 
l'incartamento relativo alla punizione. Il tribuna- 
le di arbitrato è costituito di 5 membri, 2 designa- 
ti dal ricorrente fra gli impiegati dela categoria 
cui egli appartiene, с 2 dal direttore generale del- 
la Società; il 5° con le funzioni di presidente, è 
nominato al'a unanimità dagli altri 4 o, in difet- 
to, dal ministro del commercio, dell'industria c 
della navigazione. Sono ineleggibili il funziona- 
riv che ha inflitto la punizione, il suo superiore 
immediato e gli impicgati di grado più clevato, 
nonché i funzionari dai quali dipendono gli arbitri 
designati dal ricorrente. Le sedute del tribunale 
non sono pubbliche, ma possono assistervi il ri- 
corrente e il funzionario dela direzione incaricato 
di rappresentarlo. Il tribunale delibera in camera 
di consiglio pronunciandosi prima sulla legalità, 
noi sulla equità delle punizioni inflitte; e, secondo 
il caso, o annulla la punizione o stabilisce la pena 
massima che può essere applicata al г.согг‹п:с 
La sentenza, motivata e sottoscritta dai membri 
del tribunale, ha va'ore imperativo anche per il 
funzionario di più alto grado dell'amministrazione. 

X3X 

La questione dci conflitti collettivi nel servizio 

ferroviario esercitato da compagnie private ё og- 
getto di un gruppo di leggi promulgate о proyet- 
tate in Stati americani. Mentre il paramento fe- 
derale dispone di scarse attribuzioni in materia di 
lavoro, una clausola della costituzione che lo au- 
torizza a disciplinare il commercio interstatale gli 
affida una giurisdizione sul servizio ferroviario € 
sul personale occupatovi poichè gran parte delle 
linee ferroviarie traversano più Stati. E il Con- 
gresso ha emanato disposizioni varie sul Javoro 
dei ferrovieri (prevenzione degli infortuni, limita- 
zione dell'orario di lavoro, responsabilità per gl'in- 
fortuni), e ha affrontata риге la questione dei con- 
Hitti collettivi. 

Vari schemi furono presentati, uno dci quali 
«divenne legge il 1. ottobre 1888. Tale legge sta- 
biliva che su richiesta di una delle parti e col con- 
senso dell'alra si potesse istituire un Consiglio 
arbitrale composto di due rappresentanti delle part: 
« di un terzo designato dai primi: il lodo arbitra- 
lu doveva essere pubblicato e la sua redazione por- 
re fine all'opera del Consiglio: l’accettazione del 
iodo era lasciata alla volontà delle parti conten- 
«lenti, Queste disposizioni rimasero lettera morta. 

La stessa legge autorizzava però il Presidente 
degli Stati Uniti a delegare ove lo reputasse con- 
veniente, una Commissione per investigare intor- 
no alle cause e circostanze di un conflitto nel ser- 
vizio ferroviario e intorno ai mezzi ritenuti oppor- 
tuni per la definizione. Del diritto attribuito da 
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questa legge al Presidente si fece uso una volta 
sola, in occasione del grande sciopero ferroviario 
scoppiato a Chicago nel 1894. La relazione della 
Commissione, rilevava fra l'altro la necessità di 
provvedimenti più efficaci di quelli previsti dalla 
legge del 1888 e proponeva la creazione di un or- 
gano governativo permanente di indagine sugli 
scioperi ferroviari le cui decisioni potessero essere 
eventualmente rese giudiziariamente obbligato.1e. 
Si addivenne così alla legge del 1. giugno 1898, 
che contempla il lavoro ferroviario pure sotto altri 
riguardi (libertà di organizzazione, divieto delle 
« liste nere », responsabi ità per gli infortuni). Le 
disposizioni sulla mediazione e l’arbitrato non isti- 
tuiscono un organismo speciale’ регтапеп^, ma 
soltanto autorizzano il Presidente degli Stati U- 
niti a delegare a una Commissione, costituita dal 
Comitato del commercio interstata'e e di un terzo 
membro designato da costoro, il compito di cerca- 
re una via di soluzione per qualsiasi conflitto so to 
fra compagnie ferroviarie e il loro personale. 

Se tale soluzione non può ottenersi, la questio- 
ne, col consenso dele parti, viene sotioposta a un 
Consiglio arbitrale composto di due membri no- 
minati dalle parti e di un terzo designato dai pri- 
mi: il rappresentante degli operai, se costo:o ap- 
partengono a una organizzazione, viene scelto da 
questa, se i due primi arbitri non si accordano sul- 
la scelta del terzo, questo viene nominato dal Com- 
missario del lavoro e dal presidente del Comitato 
di commercio interfederale. 

Più importanti innovazioni ha introdotto la leg- 
ve del 1898, riguardo al'a efficacia della azione ar- 
bitrale. Stabilisce che durante la procedura arbi- 
trale le condizioni di lavoro debbano rimanere in- 
variate; rende obbligatorio per lc parti l'osser- 
vanza del lodo arbitrale, dichiarando che sì può 
demandarne la esecuzione dinanzi alle corti di e- 
quità. La sentenza rimane in vigore per un anno, 
durante il quale non si può fare luogo ad altro ar- 
bitrato sullo stesso oggetto e fra le stesse parti. 
Durante la procedura arbitrale l'impicgante non 
può licenziare lavoratori se non per incapacità, 
violazione di legge, trascuranza nel servizio, e le 
organizzazioni operaie non possono ordinare scio- 
peri nè i singoli lavoratori individualmente o di 
concerto, procedere a scioperi o favorire scioperi. 
Se qualcuna delle parti non sia soddisfatta del lo- 
do, gli operai non potranno lasciare il lavoro e 
l'impiegante non potrà procedere a licenziamento 
prima che siano trascorsi tre mesi dal lodo e senza 
dare una disdetta di tre mesi. 

Le disposizioni della legge del 1898 ric: vettero 
esse pure scarsa applicazione: vi si fece ricorso 
in un piccolo numero di casi fra i апай il più im- 
portante fu la definizione, senza sospensione del 
lavoro, di un conflitto scoppiato nel servizio ferro- 
viario a Chicago пе] corrente anno 1907. 

I singoli Stati della Confederazione americana 
non hanno emanato disposizioni speciali per la 
conciliazione e l'arbitrato nei conflitti in servizi 
pubblici. Solo lo Stato del Kansas ha creato, con 
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la legge del 3 giugno 1899 un istituto, ii quae 
piuttosto che alla definizione dei conflitti collettivi 
ferroviari mira ad impedire nell'interesse del pub- 
blico, le sospensioni nel servizio. L'istituto, chia- 
mato Court of Visitation, è come un tribunale d'in- 
chiesta che si compone di un giud.ce capo e di due 
giudici associati, i quali tutti non abbiano a'cun 
interesse nell'industria ferroviaria. Questa Corte, 
quando abbia notizia di qualche sciopero di fe:- 
rovicri, cita la Società a comparire per dare no- 
tizie di quanto concerne lo sciopero e dci precisi 
punti di controversia, e quindi, verificate le cose, 
se trova che la ragione è dalla parte della Società, 
proibisce agli scioperanti di intervenire con parole 
o con fatti per impedire che la Società possa as- 
sumere altri agenti; se invece trova che il torto 
е dalla parte della Società, ordina ad essa con de- 
creto di continuare il servizio co'la stessa regola- 
rità di prima. In caso di inosservanza la Corte 
può entrare in possesso delle ferrovie «d escreitarle 
per mezzo di receivers da essa nominati, finchè la 
soc.ctá non si dispenga a riassumere le proprie 
funzioni pagando tutte le spese. Questa speciale 
disposizione non fu mai applicata, anzi nel 1900 
fu dichiarata incestituzionale dalla suprema corte 
del Kansas, la quale avvisò nelle funzioni legisla- 
tive, giudiziarie e amministrative affidate — al'a 
court of visitation una violazione del principio co- 
stituziona'c della separazione dei tre poteri. 
x33 

Notevole è la legislazione canadese per la p-e- 
venzione € definizione dei conflitti collettivi пс: 
pubblici servizi. Un grave sciopero scoppiato n.l- 
l'estate del 1902 nel « Canadian Pacific Railway » 
richiamo l'opinione pubblica sulla convenienza di 
provvedimenti preventivi, e venne così fatta la leg- 
ge l'11 luglio 1903, che ha per scopo di « faci ita- 
re la definizione delle vertenze fra le Compagnic e 
il loro perscnale ». Ogni qualvolta ha luogo una 
vertenza, il ministro del lavoro, se ritiene che le 
parti non possano convenientemente risolverla e 
che ne possa derivare una sospensione del servi- 
zio, puó costituire un Comitato di conci iazionc, 
mediazione e inchiesta. Tale Comitato ё costituito 
da duc membri nominati dalle parti e da un pre- 
sidente scelto dai membri: in caso di disaccordo 
nella scelta o di mancata nomina dei membri prov- 
vede il ministro del lavoro. Il Comitato deve stu- 
diare la vertenza e cercare di condurre le partí a 
un amichevole accordo. Ove non si giunga ad un 
accordo, il ministro determina che si addivenga ad 
un arbitrato: a tale uopo, se le parti non vi si op- 
pongono, il Consiglio di conciliazione funge da 
Comitato di arbitrato, 

I] Comitato ha pure estesi poteri per eseguire 
un'inchicsta sulla vertenza, per citare testimoni, 
ecc. ; le parti non possono valersi di avvocati di- 
nanzi al Comitato. Compiuta l'inchiesta, il Comi- 
tato stende il lodo e lo comunica al ministro del 
lavoro. | " 

La legge fu applicata con successo nel 1904 in 
un notevole conflitto scoppiato tra la Grand Trunk 
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Railway Company e i telegrafisti da cessa d.pe..- 
denti. I principii cui si ispira la legge del 1903 
trovarono un più largo svo'gimento in ina legge 
promulgata il 23 marzo 1907 per la prevenzione 
c la definizione dei conflitti del 'avoro nell'csercizio 
di miniere e di servizi pubblici. Questa legge si 
applica ai conflitti relativi agli operai e agli impie- 
gati addetti ad imprese (occupanti almeno dicci h- 
voratori) esercitanti industrie minerarie, Servizi 
di t.asporto o di navigazione a vapore, serviz: 
telegrafici, telefonici, del gaz, della luce cletirica, 
dell'acqua potabile, della forza motrice. Sono con- 
ilitti a sensi di questa legge quelli $ссрр ай fra 
imprenditore e uno o più lavoratori riguardo ai 
lavoro fatto o farsi, ai rispettivi obblighi, diritti 
e privilegi e specialmente riguardo alle merced:, 
orari, sesso, ctà, qualità e situazione асі lavora- 
tori, modi e termini dei contratti di lavoro, im- 
piego o non impiego di determinate categorie di 
lavoratori, preferenza da accordarsi ai javorateri 
organizzati, qualità dci materiali forniti e del lr- 
voro eseguito, usi e consuetudini loca i, interpre- 
tazioni di un contratto. 

Quando avviene un conflitto fra un imprend:to- 
re e uno o più lavoratori e le parti non giungon:v 
a una definizicne, l'una o l'altra fra le parti può 
chiedere al ministro del lavoro la nomina di un 
Consigiio di conciliazione e d'inchiesta cui sotto- 
mettere il conflitto: se però si tratta di un'impresa 
ferroviaria si potrà seguire invece le norme dati: 
dalla legge del 1903. 11 ministro entro 15 giorni 
dalla richiesta, provvede alla costituzione de. Con- 
siglio. Il Consiglio di conciliazione ed inchiesta 
consta di un presidente e due membri: questi ul- 
timi proposti dalle parti o sce:ti dal ministro in 
mancanza di designazione. La richiesta della costi- 
tuzione del Consiglio deve essere scritta e indica- 
re le parti, la natura e causa del conflitto, le con- 
dizioni richieste e offerte dalle parti, il numero ap- 
prossimativo delle persone che sono o possono es- 
sere implicate nel conflitto, gli sforzi fatti dall: 
parti per la definizione del conflitto, e contenere la 
dichiarazione che presumibi'mente se la divergen- 
za non viene sottoposta a un cons:glio di conci- 
liazione avverrà uno sciopero o una serrata. 

La richiesta emanante da lavoratori inscritti a 
una organizzazione operaia deve essere firmata di 
due agenti dell'organizzazione a ciò autorizzati daí 
voto di un’assemblea degli associati all'uopo con- 
vocata con preavviso di almeno tre giorni: se «- 
mana da lavoratori che tutti o in gran parte non 
siano inscritti ad un'organizzazione operaia, du- 
vrá essere firmata da due fra essi a ció autorizzati 
dal voto di un'assemblca convocata all'uopo con 
preavviso di almeno tre giorni. Copia dela riche- 
sta deve essere trasmessa al'a parte avve:sa. Quan-- 
do la richiesta emana dalla parte padronale la co- 
municazione dovrà farsi al presidente e segreta- 
rio dell'unione cui siano in parte aderenti queti 
lavoratori, a dieci fra i lavoratori non aderenti op- 
pure ai due lavoratori che nell'assemblea che giù 
fosse stata tenuta fossero stati incaricati di firma- 
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re la richiesta stessa emanante da parte dci la- 
voratari. | 

Perché un conlitio possa essere sottoposto a un 
Consiglio di conciliazione e inchiesta a sensi di 
questa legge è necessario che i lavoratori implicati 
siano almeno dieci. Il Consiglio deve fare tutte le 
investigazioni che reputa convenienti intorno «l 
conflitto; durante tale inchiesta può fare tutti gli 
atti opportuni per giungerc a una definizione a- 
michevole aggiornando ove occorra la procedura 
per permettere alle parti di intendersi. Se l: раги 
giungono a una intesa mentre che la vertenza è 
dinanzi .al Consiglio, questo ne redige un atto da 
firmarsi dalle parti e da comunicarsi al ministro 
del lavoro. Se le parti non giungono a una intesa, 
11 Consiglio invia al ministro una relazione circo- 
stanziata completa sul conflitto, sulle prccedure 
seguite per la definizione e contenente i] ра:еге del 
Consiglio sui termini onde a suo avviso il conflit- 
to potrebbe cssere equamente definito con ind ca- 
zione, occorrendo, della data da cui dovrebbe d-- 
correre il nuovo rapporto di lavoro e i! perizdo di 
tempo durante cui dovrebbe rimanere in v.gore: 
tale relazione deve essere comunicata ale parti e 
pubblicata nella Gazzetta del lavoro e ne la rela- 
zione annuale del Ministero del lavoro. Prima che 
il Consiglio abbia fatto il suo rapporto ed espresso 
fl suo parere, una delle parti può dichiarare in i- 
scritto che è disposta ad accettare il parere che il 
Consiglio sarà per esprimere sulla definizione d:l 
conflitto: tale dichiarazione viene comunicata al- 
l’altra parte, e, se questa pure vi aderisce, il pa- 
rere espresso dal Consiglio sarà vincolativo per 
le parti ed esecutorio come una sentenza arbitrale 
pronunciata da una court of record. 

La legge dà larghi poteri ai Consigli di conc:- 
liazione e d'inchiesta per la citazione di t:stimoni, 
l'esame di documenti, registri, ecc., o perizie € 
deposizioni delle parti, sopraluoghi, ecc. Le sedute 
dei Consigli hanno possibilmente luogo nella lo- 
calità ove è scopp'ato il conflitto: sono pubblich:, 
salvo decisione contraria del presidente anche su 
richiesta delle parti; in caso di assenza ingiusti- 
ficata di una parte o del suo rappresentante il 
Consiglio può «continuare tuttavia i lavovi. 

Le disposizioni seguenti riguardano la il egalità 
degli scioperi e serrate prima della nomina o du- 
rante i lavori del Consiglio: nelle industrie cui st 
applica la legge o nei confl:tti in altre industriz ai 
quali essa è estesa ber volontà delle parti dopo che 
la relativa richiesta è stata accolta. 

Art. 56. — E” illegale per un imprenditore di- 
chiarare o far dichiarare una serrata o per un la- 
vorante porsi in isciopero pel fatto di un conflitto 
nrima che questo sia sottoposto a un Consig'io 
di conciliazione c d’inchiesta o mentre hanno luo- 
go i lavori di un Consiglio riguardo a un conflitto 
in base alla presente legge o alla legge sulla con- 
ciliazione per conflitti del lavoro nel servizio fer- 
roviario. Però la presente legge non vieta la sə- 
spensione O interruzione di una industria, o del 
lavoro di tutte le persone occupatevi se il fatto non 
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costituisce una serra:a o uno sciopero. Salvo che 
lc parti non abbiano coaclusa la convenzione pre- 
vista dall'articolo 62 (per dare valore di sentenza 
arbitrale al parere del Consiglio di conc'liazione) 


la presente legge non vieta a un imprendit-re di. 


dichiarare la serrata o a un lavoratore di porsi in 
sciopero riguardo a un conflitto stato posto a: um 
Consiglio di conciliazione dopo che questo ha ccm- 
piuto i suoi lavo:i a sensi degli articoli 24 e 25 
della presente legge, o riguardo а -un conflitto сле 
fu oggetto di un rapporto a sensi della legge sula 
conciliazione pei conflitti del lavoro nel servizio fer- 
roviario. 

‹ Art. 57. — Gli imprenditori c 1 lavoratori de- 
vono dare un preavviso di a'meno 30 giorni di o- 
«пі mutamento progettato nelle condizioni di la- 
voro riguardo al salario e all’orario; e ogni volta: 
che un conflitto sia. stato sottoposto a un Consi- 
“lio di conciliazione e inchiesta fino a che il Con: 
siglio non abbia compiuta l’opera sua, nessuna 
fra le parti interessate muterà le condizioni di la- 
voro né riguardo al salario nè riguardo all'orario 
ё non dichiarerà nè contribuirá alla dichiarazione. 


direttamente o indirettamente di uno sciopero o а. 
una serrata o di altra sospensione o interruzione. ` 
della industria o dell'occupazione ed i rapporti fra. ` 
imprenditori с lavoratori devono continuare ncn - è; 
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interrotti dal conflitto e dalle conseguenze del con- . 


fitto. Ma se, a giudizio del Consiglio di concilia- 


zione, l'una o l'altra fra le parti si vale della dispo=... 
sizione presente o. di altra disposizione de'la pe 
sente legge nell'intento di mantenere ingiusta- X37 


mente ed espressamente un determinato stato di 
cose, essa, in base al rapporto del Consielio al 
ministro del lavoro sarà passibile delle pene me-. 
desime comminate per la violazione de'l'artico'o 
precedente. | 

Art. 58. — Un imprenditore chc dichiari o de- 
termini una serrata contrariamente alle disposi- 
zicni della presente legge è passibile di un'am- 
menda da тоо a 1000 do'lari per ogni giornata o 
frazione di giornata durante cui avvenne la ser- 
rata. | | 

Ars. 59. — Ogni lav oratore che si pone in scio- 
pero contrariamente alle disposizioni della presen- 
te legge è passibile di un'ammenda da 10 a 50 
dollari per ogni giornata o frazione di giornata. 
durante cui avvenne lo sciopero. | 

Art. бо. — Chiunque promuove, incoraggia o 
aiuta in qualsiasi maniera un imprenditore a d.- 
chiarare o continuare una serrata o un lavo:atore 


a porsi o a restare in sciopero contrariamente alle 


disposizioni della presente legge è passible di 
un'ammenda da 50 a 1000 dollari. 

Art. 61. — La procedura per l'applicazione del- 
le pene comminate o autorizzate dalla presente 
legge é quella prescritta dalla parte XV del Co- 
dice penale, е alle procedure per via som- 
maria. 

Questa legge ha avuto nei mesi dalla sua pro- 
SUI CIN úna serie veramente notevole di appli 
cazioni; risulta infatti da'la Gazzetle du travail 


eH 


саг. 
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pubblicata dal Ministero del lavoro del Canada 
che fino al mese di settembre — senza tenere conto 
delle procedure appena iniziate — la legge ha tro- 
vato applicazione nci seguenti conflitti: I. verten- 
za fra una compagnia ferroviaria e mineraria e 1 
minatori dipendenti con interruzione del lavoro 
dopo il parere del Consiglio di conciliazione; 2. 
vertenza fra una compagnia ferroviaria є 1 macchi- 
nisti dipendenti senza sospensione del lavoro: ac- 
cordo delle parti per opera del Consiglio; 3. ver- 
tenza fra sette compagnie esercenti miniere di car- 
bone e i minatori dipendenti: sospensione del la- 
voro durante la formazione del Consigl.o, defini- 
zione del conflitto per intromissione di un inviato 
del Ministero del lavoro; 4. Vertenza fra arma- 
tori e scaricatori po. tuali: definizione accolta da- 
gli armatori e poi anche dai lavoratori; 3. ver- 
tenza fra armatori e scaricatori portuali: defini- 
zione avvenuta fra le parti direttamente mentre 
si iniziava la procedura in base ala legge; 6. 
vertenza fra una compagnia ferroviaria e і mina- 
tori dipendenti: definizione avvenuta fra l: parti 
mentre si iniziava la procedura; 7. vertenza fra 
una compagnia ferroviaria e i meccanici dipenden- 
ti: accomodamento fra le parti per opera del 
Consiglio; 8. vertenza fra una compagnia ferro- 
viaria e operai scaricatori portuali: definizione 
in sede arbitrale in base alla legge del 1903; 9. 
vertenza nell'industria - cotonicra (estensione del- 
l'applicazione della legge richiesta dagli operai): 
definizione avvenuta mediante conciliazione. Per 
una vertenza scoppiata mell'indust.ia dell'estra- 
zione del ¡ame essendo stata iniziata procedura 
per sciopero ilegale lu parti giunsero a un di etto 
amichevole componimento durante l'udienza me- 
diante lintromissione del magistrato stesso. 


+ 
Le tre leggi — americana, canadese del 1903 
e canadese del 1907 — presentano notevoli diffe- 


renze negli istituti che hanno creato, nel funzio- 
namento di essi e nella ampiezza del campo di ap- 
plicazione. La prima si applica solo al servizio 
ferroviario interstatale che di fatto è di esercizio 
privato; la seconda al servizio ferroviario pr.vato 
e governativo; la terza a una lunga scrie di ser- 
vizi pubblici, a'l'indus?ria mineraria rispetto alla 
quale, date le circostanze locali, specialmente pen 
le miniere di carbon fossile, le interruzioni di eser- 
cizio assumono facilmente una gravità pari a quel- 
la delle interruzioni nei servizi pubblici e alle al- 
tre indusirie su richiesta e col consenso delle 
parti. 

La legge americana affîida l’azione di concil.a- 
zione a un organo permanente governativo estra- 
neo alle parti. La stessa legge per le funzioni ar- 
bitrali c le due canadesi per tutta quanta la pro- 
cedura prevedono la formazione di un organo mi- 
sto costituito caso per caso per opera delle parti 
contendenti con un presidente neutrale. Le due 
leggi canadesi ammettono la nomina per parte 
del ministro in caso di contumacia delle parti. 

L'iniziativa è da tutte tre le leggi lasc'ata alle 
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parti; solo la piu antica legge canadesc consente 
in via sussidiaria l'iniziativa al ministro del lavoro 
di motu proprio o su richiesta di un municipio in- 
teressato. Sccondc la legge americana la costitu- 
zione dell'organo arbitrale ha luogo solo su richie- 
sta di entrambe le parti: secondo la р іта legge 
canadese il passaggio dalla sede di conciliazionc a 
quelia di arbitrato è decretata dal ministro c il 
Сопки э di conciliazione si muta in Consiglio 
arbitrale a meno che una delle parti non chieda 
la nomina di nuovi rappresentanti; in bas: ala 
seconda legge canadese il parere espresso da un 
Consiglio di conciliazione e inchiesta funge da 
sentenza arbitrale obbligatoria per le pa.ti sc esse 
hanno anteriormente dichiarato di sottost'arvi. 

La legge americana dà efficacia piena alla sen- 
tenza arbitrale; 1а legge canadese dil 1907 dà 
al parere emesso una tale efficacia solo quando 
è avvenuta la accennata preventiva dichiarazione 
delle parti. Invece la anteriore legge canadese af- 
fidava in qualche modo alla opinione pubblica il 
dare efficacia alla decisione del Comitato arbitra- 
le disponendo so'o per la pubblicazione di tale 
decisione e statuendo esplicitamente che niuna 
corte possa «riconoscere, mettere in esecuzione o 
ricevere come prova con:ro qualunque parte o 
persona e per qualsiasi causa un 1apporio di un 
Comitato di arbitrato o di conciliazione. 

Naturalmente il Ministro di A. I. c C. tenne 
conto di queste legislazioni estere e dele giuri- 
sprudenze a cui la pratica applicazione diede vita. 
Non vogliamo oggi dilungarci cltre prendendo 
in esame il progctto di legge da lui presentato al- 
la Camera: non é peró improbabile che ci ccn- 
venga tornar presto sull'argomento, consideran- 
dolo dal punto di vista delle aziende tramviarie e 
d'illuminazione. 

Ing. Fumero. 


| canali di montagna sistema “Caminada,, 


Un'idea tecnica che viene esposta al grande pub- 
blico dal Prof. Colombo merita certo tutta l’atten- 
zione dei tecnici, € per nostro conto, (sebbene la 
nostra Rivista non si possa occupare in via orci- 
naria di questioni ncn attinenti alla elettro:ecnica) 
abbiamo cercato di avere informazioni e part.cola- 
ri che ci consentissero di mettere i nostri lettori al 
corrente della questione, appena è comparso ne.la 
stampa quotidiana l’artico'o del prof. Colombo, 
nel quale si descriveva sommariamente un nuovo 
sistema di canali navigabili, coi quali il loro idea- 
tore, ing. Pictro Caminada, si proponeva di dar 
la scalata alle montagne. 

П problema che l'ing. Caminada si è proposto 
presenta una tale importanza per la vita industria- 
le e commerciale del nostro paese che ci parve 
doveroso occuparcene, anche sc questo ci obblighi 
ad entrare in un campo a noi insolito. E nella 
nostra inchiesta fummo più fortunati che non o- 
sassimo sperarlo, poichè abbiamo in mano una 
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erande copia di dati, un lavoro poderoso e form:- 
dabile che deve essere costato anni di lavoro al 
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specchio si avrà modo di farle pescorrere una tra- 
iettoria che coincide esattamente con l’asse del tu- 
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Fig. 15. — Schema d'una conca tubolare inclinata. 


suo autorc, ma che presenta ai tecnici l'idea com- 
phetamente claborata, cosicchè ben poco ne resta 
nel campo dell'incertezza. Naturalmente non si 
hanno né calcoli n? disegni costruttivi; ma .n quan- 
to é reso di pubbl'ca ragione nel'e pubblicazioni 
già fatte, ed in una completa in corso di pubbl'ca- 
zione che le riassume vi ha già quanto basta per 
dare un'idea concreta € precisa del sistema. 

Spigolando nel vasto campo di questi lavori ci 
proponiamo di «sporre molto brevemente 4 princi- 
pi fondamentali su cui é basato il sistema Cami- 
nada, servendoci delle stesse parole dellinvcntore; 
questo servirá di prefazione ad una più lunga rela- 
zione che ne daremo, sulla quale invcchiamo fin 
d'ora la discussione da parte di quanti possono 
irtcressarsi in tali cose. 

xu 

Vediamo in primo luogo 1] caso più semp'ice di 
applicazione della idea fondamentale dell'ing. Ca- 
minada: quello di una chiusa a conca tubolare 
inclinata, mediante la quale egli si propone di sta- 
bilire delle vie navigabili artificiali, colle quali sia 
possibile salire insensibilmente, ed in modo conti- 
ruo le altitudini con una rampa qualsiasi e con- 
sentita dalla configurazione topografica dei terri- 
tori. L'idea d'una tale applicazione geneiale ven- 
ne all’A. considerando la conca tubolare inciinata 
sotto l'aspetto del suo funzionamento, il quale va- 
ria da quello delle conche ordinarie in questo, che 
mentre nelle conche comuni i carichi transitano in 
senso verticale, nelle chiuse tubolari inclinate il 
transito avviene nel senso verticale e nel senso o- 
rizzontale : si ottiene cioè il passaggio da due pun- 
ti discosti del tracciato, posti a differente livello. 

La chiusa ideata non è altro che una grande 
galleria o tubo inclinato, chiuso alla sua estre- 
mità inferiore, che unisce due canali posti a dif- 
ferente livello. Se si immagina un grande e lungo 
tubo che contenga soltanto in parte dell'acqua e 
che abbia :l suo asse di pcco inc'inato sull’orizzon- 
te, la superficie libera dell’acqua prenderà la fi- 
gura di un ellisse o di un rettangolo a seconda che 
la sezione del tubo è ci:colare o rettangolare e sa- 
rà tanto più allungata quanto più la posizione del 
tubo si avvicina all’orizzontale. Evidentemente se si 
fa uscire lentamente l’acqua dal tubo lo specchio li- 
bero dell’acqua va scendendo, se si immette nuo- 
va acqua nel tubo lo specchio si innalza. 

Se dunque si danno al tubo dimensioni tali ch: 
nello specchio libero possa farsi galleggiare una 
imbarcazione e la si costringe con opportune gui- 
de a rimanere costantemente nel centro di detto 
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bo in senso ascendente se si immette acqua, in s:n- 
so discendente se si fa uscifc acqua dal tubo. 
La sezione retta del canale o ch'usa tubo'are è 
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assai minore di quella che occorrerebbe per contc- 
пеге il battello se .il tubo fosse disposto verti- 
calmente come nelle conche ordinarie, giacchè ba- 
sta chc la sua larghezza nel senso trasversale cor- 
risponda a quella del battello. In ciò la conca tu- 
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tutta in un sol punto ed inoltre permette il mo- 
vimento continuo ed automatico dei batte'l', senza 
che essi abbiano a subire alcun arresto. Tale si- 
stema di chiuse resta suscettiibile di tutti quegli a- 
dattamenti che servono a rende-c possibile un traf- 


Fig. 18. — Dimostrazione del passagzio da un tronco al seguente. 


bolare inclinata differisce sostanzialmente Яа! е 
conche ordinarie verticali, la cui sezione retta deve 
essere maggiore della sezione del battello alla li- 
nea d'acqua. 

La sezione trasversale della chiusa a conca può 
variare a seconda delle esigenze locali, a seconda 
della forma € dimensioni che potessero essere con- 
sigliate dalla natura del terreno e dei materia'i di 
cui si dispone, della portata delle imbarcazioni che 
vi debbono transitare e della inclinazione che deve 
assumere la chiusa, Il materiale da impiegarsi pcr 
la costruzione di queste chiuse a conca tubolari in- 
clinate può essere di quel genere o specie che si 
ritenga opportuno € richiesto dalle esigenze della 
tecnica, potendosi adottare qualsiasi materiale la- 


fico più intenso e a risparmiare la quantità d'ac- 
qua necessaria per superare i dislivelli. | 
Questa grande galleria tubolare, che forma la 
parte principale del versante, nula influendo sulle 
sue funzioni la minore o maggiore inclinazione 
che essa dovesse assumere, solo variando natural- 
mente la sezione trasversale, può essere titta o 
in parte co'locata sotto terra, o completamente 
fuori terra, o in trincca; può attraversare qua- 
lungue avvalamento, servendo, data la sua strut- 
tura, essa stessa da ponte-canale. Il suo colloca- 
mento non richiede grande movimento di terra 
с può essere frazionata a seconda dell’andamento 
speciale del terreno, sempre variando le rispettive 
sezioni trasversali col variare d.le incľ nazioni. 


Fig. 19. — Sezione longitudinale di due gallerie fra canali a inclinazione opposta. 


terizio са in spécial modo il calcestruzzo ed il ce- 
mento armato. 

La chiusa tubo'arc presenta, come i piani incli- 
nati, il vantaggio di potersi adattare perfettamen- 
te alla conformazione del terreno, senza richiedere 
che la differenza di livello da vincere sia raccolta 


All'occasione potrà disporsi una scala di ch'use 
disposte a zig-zag, fra una chiusa e l’altra dispo- 
nendo dei bacini-stazione sufficienti a far virar. le 
imbarcazioni e a far prendere loro la nuova di- 
rezione. Cessa in tal modo la necessità dei canali 
in curva che fino ad ora si ritenevano necessari 
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Ter girare i.versanti e che costituiscono Postacolo 
principate alla convenienza. dell’opera. 

Co'lo stesso sistema di chiuse a conca tubo'ari 
inclinate si pctranno att aversare le catene di mon- 


Ы LS 


Е 


$. € 
NS J^ 
E A A 2 


Fig. 20. — Canale doppio inclinato col canale discendente 
senza chiuse. 


tagne in sotterraneo, senza che venga a variare il 
loro funzionamento. La chiusa a conca tubolare in- 
nata può essere costruita di un solo tubo sem- 
pice o di un tubo con serbatoi di risparmio peri- 
ferici О no. 

La chiusa tubolare può esse:e internamente fra- 
zionata in tanti tronchi continui di chiusa; può 
essere accoppiata ad una conca gemella paral e- 
la; può essere disposta a scala di chiuse accollate 
semplici o a doppia via; non escluse altre dispo- 
sizioni che le condizioni topografiche consizliasse- 
ro. L'immissione e Гетіѕѕ:спе dell'acqua può av- 
venire a mezzo di qua'unque sistema di saracine- 
sche, o di valvole a semplice o a doppio effetto, o 
per mezzo di sifoni di funzionamento automatico 
o no, €lettrico o con altro mezzo. 

Tutte queste diverse disposizioni d.lla chiusa a 
conca e diversità di funzionamento, sono censi- 
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gliate dai seguenti concetti economici: Si prefe- 
rirá la costruzione della chiusa a conca tubo'are 
semplice laddove vi è abbondanza d'acqua oltre ‘il 
bisogno; si sceglierà quel'a più costosa a serba- 
tci di risparmio ed a tronchi nel lugo ove, pur 
essendovi acqua in abbondanza, vi siano delle ra- 
gioni per economizzarne una parte; si ricorrerà alla 
costruzione la più costosa, quale quella dele due 
conche abbinate, ove il t affico è intenso e ove è 
necessaria una grande есопот'а d'acqua. 

Il: preferire una chiusa a conca unica per la sa- 
lita e- la discesa, o l'applicarne due, una destinata 
al primo scopo, l'altra al secondo, d:pende dal 
movimento più o meno intenso del traffico. Se n:l- 
la costruzione di un canale il traffico è previsto in 
limiti ristretti, sarà sufficiente la chiusa a conca 
unica; se il traffico è previsto intenso s'impor 2 


y 
| , ! 


Fig. 21. — Imbocchi dei dis canali in galleria-chs si apron 
su due bacini affiancati, e traversano il monte con pen- 
denza in senso opposto. 


la costruzione di due chiüse a conca gemelle. Dato 
questo caso, vna dele due conche é destinata in 
dati: momenti a raccogliere e serbare le acque 
dela conca vicina, servendo cosi essa da serba- 
toio di risparmio. 


26 L'ELETTRICITA' 


La scala di chiuse è consigliata dalla conforma- 
zione del versante «d è imposta dal diverso anda- 
mento del dorso della montagna, nulla impedendo, 
se questo dorso si prestasse, di costruire una sola 
chiusa. Qualora poi si abbia un dislivel'o sopra u- 
na grande estensione di territorio, i vantaggi che 
offrirebbe l'applicazione di una chiusa lungo l'intero 
percorso sarebbero rilevantissimi, e pr.mo tra que- 
sti sarebbe quello di аус;е una trazione naturale. 

La chiusa a conca tubo'are semplice consiste in 
un tubo inclinato le cui estremità r.uniscono le 
testate di due tronchi di canale posti a livello dif- 
ferente. 

Gli estremi o teste di canali che la chiusa a con- 
ca tubolare inclinata riunisce, tanto a monte che 


| Dn OL 
y А "Ж 
Е x wb t 


Vol. XXX. - N, 2 


prendosi si adagia in una nicchia (h) praticata nel 
fondo della chiusa, separa la galleria dalla chiusa 
tubolare : la chiusa funziona così come una gran- 
de tubulatura in carica, 

Il tronco di galleria a valle assicura ¿la conca 
la maggiore solidità; facilita l’entrata e l'usci'a 
delle imbarcazioni dalla conca, e se.ve di sbarra- 
mento alle pressioni esercitate dall'acqua с dal re- 
sto della conca. Allorché la conca è vuota ha nel 
suo fcndo uno specchio d'acqua (f) sufficiente а 
contenere una о più imbarcazioni «d il cui livel'o 
è pari a quello del bacino-staz.one a valle. La chiu- 
sa a conca è fornita di acquedotti longitudinali chc 
dal bacino-stazione a monte, oppure da speciale 
bacino o da cana'e alimentatore a monte, convo- 


ne a 


Fig. 22. — Canale doppio in una vallata alpina. 


a valle, hanno (fig. 15) un tratto di canale orizzon- 
tale (a), che comunica con un bacino-stazione o 
garage (b) abbastanza ampio perchè le imbarca- 
zioni vi possano stazionare e virare comodamente. 

Una paratola (c) o porta di sbarramento divide 
il bacino a monte dal rispettivo piccolo tratto di 
canale allorchè ha luogo una manovra di discesa 
o di ascesa d'un battello. Un'altra paratoia (c”), 
disposta sulla soglia a monte della chiusa, ch'ud: 
la comunicazione tra il tratto di canale e la conca. 

A valle, dove termina la conca, vi è un trato 
di galleria orizzontale (4), simile al'e comuni gal- 
lerie-canale, costruita a ridosso ed in prosegui- 
mento della: conca .tubo!are. Una porta a chiusura 
ermetica (e) 2d un solo battente girevole su di un 
asse orizzontale disposto lungo la soglia, che a- 


gliano sulla conca l'acqua necessaria alla mano- 
vra. Essi si aprono nelle pareti laterali del fondo 
del'a conca ad un livello posto al disotto della pe- 
scagione massima d'un battello, a mezzo di tante 
bocche (g), e ciò per evitare una violenta iriuzione 
dell’acqua. 

Ammettiamo ora che ‘una imbarcazione debba 
salire e che sia pronta nel bacino-stazione a valle. 
Fatta entrare l’imbarcazione nel piccolo tratto di 
canale, poi attraverso la galleria ed infine sull'as- 
se del fondale della conca, viene sollevata e chiusa 
la porta ed aperta la chiusura unica a monte o le 
chiusure a valle degli acquedotti — longitudinali. 
L'acqua s'and:à innalzando nella conca fino a rag- 
giungere il livello del: bzcino superiore с con Гас- 
qua S'innalzerà anche l'imbarcaz one. Aperte pii 
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le paratoie, l'imbarcazione passerà nel bacino-sta- 
zione a monte. 

. Per evitare che l'imbarcazione clevandosi batta 
Jo scafo contro le pareti superiori ed inferiori della 
conca, lungo queste sarà collocata una rotaia gui- 
da per tutto il loro percorso, nella quale scorre- 
ranno delle ruote a gola chc, so:rette da un'asta 
resa flessibile da molle, saranno fissate per l'occa- 
sione nella prua e nella poppa dei battelli. 

Tali trolleys eviteranno i movimenti di beccheg- 
gio e di rullio dei battelli, e nello stesso tempo 
lì obbligheranno a tenersi nel fondale necessario 
al loro tirante d'acqua. Uno di questi trolleys 
poggerà nella guida superiore, mentre l’altro, in 
posizione contraria, nella guida inferiore. Si noti 


Fig. 23. — Carrello a immersione variabile che fuaziona da 
motore naturale per effetto della tensione contro piani 
inolinati, 

che le due parcti della conca essendo parallele, 1. 

linea del pelo d'acqua orizzontale forma con le li- 

nee delle pareti duc angoli perfettamente uguali. 

E” evidente che non sarà necessaria una assoluta 

aderenza delle ruote alle guide; questa ade;enza 

avverrebbe naturalmente a seconda delle ondula- 
zioni alle quali potrebbe abbandonarsi il battello. 

Se una imbarcazione deve discendere, verrà in- 
trodotta nello specchio d’acqua massimo del'a coa- 
ca il cui livello è sul'a stessa linea di quello del 
bacino a monte ed il cui fondale minimo corr.- 
sponde a quello del tratto di canale. Chiusa la pa- 
ratoia fra la conca ed il canale, si apriranno le ca- 
teratte di fondo e l'acqua verrà dispersa o sarà 
destinata all'alimentazione del canale sottostante, 

o all'irrieazionc, ccc. 
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L'acqua viene, uscendo dal fondo della conca, 
diminuendo di livello e trasportando il battel'o, il 
quale assumerà un movimento call'alto al basso 
e di traslazione in avanti, percorrerá cicè, Pa- 
tezza del dislivello e la distanza che sepa a le due 
testate dei canali. Qucs:o doppio movimento, la 
cui importanza sembra t.ascurabile, ne ha invece 
una grandissima, che maggiormente apparirà in 
seguito, allorchè avremo descritto gli altri tipi di 
chiusa inclinata o, per dir meglio, le a tre appl- 
cazioni. - 

Nella chiusa tubolare inclinata semplice possono 
transitare in uno stesso concarcio, sia di salita 
come di discesa, anche più d'una imbarcazione a 
seconda della inclinazione che vien data alla chiu- 
sa, riacchè tanto più Pinclinazione si avvicinerà 
alla linea orizzontale, tanto maggiore sarà la lun- 
ghezza dello specchio d’acqua con profondità suf- 
ficiente a far galleggiare più battelli. Questi sa- 
ranno collegati tra loro in convoglio cercando di 
evitare tra l'uno e l’altro degli spazi nocivi, frap- 
ponendo dci cordami od altro per evitare i c:n- 
traccolpi cd assicurando un battello al'altro р.г 
mezzo di ganci, come si fa pei vagoni fcrroviarii ; 
le due imbarcazioni estreme saranno munite delle 
ruote di guida. 

E” facile comprendere come più l'inciinaziene 
del'a chiusa si avvicina alla linca orizzontale c più 
diminuisca l'entità della costruzione. Difatti, se 1» 
specchio d’acqua superiore assume una figura mol- 
to allungata, nen essendo necessaria la pa cie su- 
periore su di esso, questa non prende principio 
che allorchè trovasi poco distante dal punto estre- 
mo a valie dello specchio, cioè dove, abbassando 
una perpendicolare, si troverà la maggiore pro- 
fondità di fondale, cosicchè, se la chiusa s'incli- 
nassc al punto di divenire orizzontale, scompari- 
rebbe la parete superiore e naturalmente la cenca, 
non avendo più ragione di essere, darebbe luogo 


аа un canale a cielo scoperto a fondo inc.inato. 


Il materiale da imp.egarsi diminuisce anche per- 
chè la chiusa si avvicina all'orizzontale e mincre 
è il dislivello che intercede fra i due tronchi di ca- 
nale, come minore di lunghezza diventa l'asse :оп- 
gitudinale della chiusa e l'altezza della sezione tras- 
versate. 

Trascuriamo pe; Оса completamente tu:te le va- 
rianti studiate dal Caminada per darc al suo si- 
stema tutta la desiderabile acattabilità alle divers- 
contingenze locali, limitandoci a dare qualche fi- 
gura illustrativa, c passiamo a dirc di qualche par- 
ticolare costruttivo. 

Le rotaic-guide sono disposte lungo tutto il per- 
corso interno della conca tubola:e inclinata n:l 
mezzo delle pareti inferiore e superiore, seguendo 
il piano inclinato della conca stessa. Рег cffct o 
dell: perturbazioni che potrebbero predur:i nel. ’ас- 
qua durante il concaggio, cagrionate dall'uscita о 
dall'entrata dell’acqua, i battelli, sia nelle discese 
che nelle salite, potrebbero darsi ad un movimento 
pericoloso per il loro scafo, che tindercbb: a sbat- 
tere contro le pareti della conca, 
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Sulle dette rotaie-guide scorrono duc trolleys 
fissati uno sulla parte anteriore o prua del battel- 
lo, mentre l'alto è posto nela parte posteriore o 
poppa. Nel caso di una imbarcazione in salita, il 
trolley a prua sarà applicato dalla imbarcazione 
alla rotaia di fondo. Questa disposizione impedirà 
al battello di sbattere la punta estrema della chi- 
glia contro la parete di fondo, cosa che potrebbe 
avverarsi in causa del minimo fondale, fra i duc 
intercedente, e data la tendenza che l’imbarcazio- 
ne ha di segui e il movimento ascendente dell’ac- 
qua che naturalmente spinge il battello in avanti. 
Nella parte opposta, cioè a noppa del natante. è 
fissato nello scafo un altro trolley, il quale impe- 
disce che le cpere fuori d'acqua del natante siano 
sbattute contro la parete superiore durante i mo- 
vimenti di rincu o. Tali trolley obblgheranno la 
imbarcazione a mantenersi nello specchio d'acqut 
nel punto più conveniente rispetto alla sezione del- 
la conca. | 

I trolleys potranno essere resi clastici а mozzo 
di molle a spirale o di altri congegni adatti al- 
l'uopo. Essi possono essere applicati ai battelli co- 
stantemente o applicati nell'occasione in cui i bat- 
telli traversano la chiusa. Nella parete superiore 
la rotaia-guida viene ad essere interrotta ove esi- 
ste lo spazio delle camere delle porte di scpara- 
zione dei tronchi, e la rotaia in tal punto fo:rá es- 
sere smussata agli estremi, in modo che il trolley 
che ha abbandonato nel passaggio l’un tratto pos- 
sa ritornare nell’altio senza alcuna difficoltà. Nel- 
la parete di fondo, la porta, che si è aperta e 
adagiata nella sua nicchia di fondo, avrà nela 


faccia del battente rivolta in alto un tratto di ro-. 


tala che viene a mettersi in corrispondenza del- 
l'estremo della rotaia interrotta, in modo che il 
trolley inferiore non subisca alcuna interruzione 
nella sua marcia. Nel caso di discesa, la disposi- 
zione sarà invertita, cioè il troiley a prua andrà 
a funzionare contro la rotaia superiore, e quello a 
poppa contro la rotaia inferiore. 

L'arrendevolezza di tali ruote a go'a sarà cura- 
ta in modo da offri:c la minima resistenza di at- 
trito; si potrà anche ottenere che il loro funziona- 
mento non sia costante, ma intervenga solo -uan- 
do il battello dovesse abbandonarsi ad un movi- 
mento un po troppo accentuato. La loro scorre- 
volezza deve essere tale da non opporre alcun o- 
stacolo alla marcia dei battelli. Е’ evidente però, 
che, anche volendo, 1'aderenza assoluta с conti- 
nuata delle ruote a'le guide sarebbe impossib le, 
giacche il battello, avendo perduto ogni gravità a 
causa della sua immersione nell'acqua, non potreb- 
be esercitare sulle ruote alcuna pressione Non vi 
e dunque pericolo che l'attrito opponga ostaco'o 
alla marcia dei battelli. 

La parte tubolare delle chiuse ha principio nel 
punto della conca che comincia a trovarsi al di- 
sotto del pe'o massimo dell'acqua che la conca 
può contenere. Nella conca semplice, il punto ove 
comincia la parete superiore corrisponde al livello 
del fonda'e del tratto del canale a mente. Se ke 
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conche hanno poca inclinazione, il tratto sc perto 
verrà ad essere assai esteso, più che mai estesi 
i tratti scoperti sarebbero qualora si volesse adote 
tare la chiusa come canale a tronchi in pendenza 
a doppia via. In questi tratti a cielo aperto la 
trazione naturale provocata dall’innalzarsi od ab- 
bassarsi dell'acqua verrebbe naturalmente a ces- 
sare. I battelli usciti dal tratto tubola: e della con- 
ca rimarrebbero stazionari; s'innalzerebbero . cioe 
fino al livello massimo dell’acqua che il tronco di 
conca potrebbe contenere, senza però avanzare. 
Per i batte li in discesa, in causa della leggera. coi- 
rente che si manifesterebbe e della guida di fon- 
do sulla quale i battelli graviterebbero un poco a 
mano a mano che venissero a perdere un pcco del 
loro fondale, questo non avverrebbe, o per lo me- 
no sarebbe facile ai battellieri- di assecondare il 
movimento naturale delle imbarcazioni, e ciò con 
minimo sforzo, giacchè per effetto della corrente 
è nulla sui fianchi dei battelli la resistenza cel- 
l'acqua. 

Ad ottenere la trazione naturale anche nei tratti 
scoperti di canale, la guida superiore potrebbe es- 
sere prolungata lungo questi tratti sostenendola 
con speciale armatura. L'imbarcaz.one, in causa 
della detta guida, non potrebbe elevarsi senza spo- 
starsi, ma sarcbbe obbligata ad avanzare finchè 
l'acqua non avesse raggiunto il livello massimo. 

Invece di una guida superio e, si potrebbe an- 
che adottare un’unica guida inferiore, nella quale 
una ruota speciale applicata alla cirvhia dei bat- 
telli sarebbe tenuta prigioniera, obbligando cosi 
i battelli ad assecondare il movimento dell’acqua. 
Potrebbero anche essere disposte due ruote ai fian- 
chi dei battelli, le quali manovrerebbero su guide 
disposte псе pareti laterali delle chiuse. 

In quanto si riferisce alla ‘trazione natura'e, ec- 
co in qual modo il Caminada ne dà ragione. Sap- 
piamo che, anche in acqua stagnante, un corpo 
galleggiante di cui una delle estremità venga sot- 
toposta a una data pressione che la faccia mag- 
elormente immergere, tende a sfuggire in avanti 
in direzione opposta a quella cel punto estremo sul 
quale si esercita la pressione. Nel caso nost o, 
ove si avesse la chiusa con pendenza limitata (os- 
ма nella maggior parte scoperta, o anche tutta e 
allora il caso di un canale scoperto a tronchi) 
converrebbe applicare due ruote a gola ai due bor- 
di dei battelli all'estremità di poppa. Queste due 
ruote la cui gola scorrerebbe sotto due guide late- 
rali applicate nelle pareti sarebbero gli elementi 
propulsori sotto la spinta dell’acqua. Qualunque 
fosse il numero delle imbarcazioni collegate in con- 
voglio potrebbe bastare che solo quella in coda 
fosse fornita di tali ruote. | 

Questo riassunto псі quale ci siamo studiati di 
mettere di nostro il meno possibi'e servendoci del- 
le stesse parole del Caminada per quanto lo ab- 
мато potuto fare, è certo troppo poco per stu- 
diare con intendimenti critici il sistema: una più 
completa esposizione contiamo darla prossimamen- 
te. Crediamo peró che dal pochissimo che ne ab- 
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biamo detto emerga evidente la cpportun.tá di stu- 
diarc a. fondo la questione così arditamente posta 
sul tappeto dall'ing. Caminada, e se le sue idee 
resisteranno ale critiche dei tecnici competenti e 
sereni egli meriterà tutto l'appor+io di chi può 
cooperare a farla tradurre in atto. 


——P——— 


AUTOMOBILI BENZOELETTRICHE 


(Continuazione e fine, v. n. 1) 


Alcuni omnibus di New. York sono stati cqu'pag- 
giati col sistema della General Electric Су. Una ge- 
meratrice compound a'imenta due motori scric a 
doppia riduzione d'ingranaggi. Un combinatcre 
permette di raggruppare i motori in serie o in pa- 
rallelo e di realizzare la frenatura elettrica e la 
marcia indietro. Tutte le variazioni di velccità sono 
ottenute con l'accele: azione o il rallentamento de.la 
velocità del motore termico, a mezzo di un pedale 
che regola l'ammissione del gas e l'avanzamento 
all'accensione. In piano i motori sono accoppiati in 
parallelo, sulle rampe in serie. 

Nel sistema Stevens la generatrice è mun!ta di 
un indotto a doppio avvolgimento con due colletto- 
ti e due circuiti induttori. La corrente alimenta duc 
motori che possono essere accoppiati in serie o in 
parallelo. L'aggruppamento in serie-parallelo dci 
due avvolgimenti indotti e dei due circuiti induttori 
della generatrice permette d'ottenere diversi va- 
lori della differenza di potenziale ai capi della mac- 
china e quindi diverse velccità di rotazione dei mo- 
tori. 

Nel sistema De Dion-Bouton una gene atrice 
compound alimenta un motore unico che attacca 
un asse differenziale posteriore. L’indotto di questo 
motore porta due avvolgimenti distinti che fanno 
capo a due collettori. La regolazione della velocità 
è ottenuta col raggruppamento serie-paralelo di 
questi due avvolgimenti e dei circuiti induttori dei 
motori. 

Nel sistema Perret l'inventore impiega come ge- 
ncrato.e un alternatore polifase a frequenza va- 
riabile (alternatore a collettore) e alimenta a mez- 
zo di questo alternatore due motori asincroni a in- 
dotto in corto circuito che attaccano le ruote, Que- 
sti motori offrirebbero il prezioso vantaggio di cs- 
secre macchine molto robuste grazie alla soppressio- 
ne del collettore. La regolazione della velocità sa- 
rebbe ottenuta in modo molto graduale per varia- 
zione progressiva de'la frequenza da zero a un de- 
terminato valore limite. Il Perret, a giustificare la 
sua idea osserva che una macchina polifasc in serie 
a collettore può funzionare come alternatore da 
una frequenza nulla (corrente continua) fino a una 
frequenza qualunque superiore o no al'a frequenza 
di sincronismo. ll regime di funzionamento sarà 


tale che la risultante delle correnti agenti nella 


macchina sia eguale al'a corrente di eccitazione cor- 
rispondente a questo regime. Ora questa r:sultante 
dipende contemporaneamente dall'angolo di calet- 
tamento delle spazzole e dal rapporto di trasforma- 
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zione fra stator e rotor. Facendo variare opportu- 
namente questi duc organi si modificherà il regime 
di funzionamento e quindi la frequenza. Poichè l'al- 
ternatore serie presenta qualche inconveniente, fra 
cui la diseccitazione a circuito aperto, si potrà im- 
piegare di preferenza un alternatore compound, ma 
provvisto, di un avvolgimento serie e di un avvcl- 
gimento derivato, che assicuri l'eccitazione a vuot ». 
XXX 

Ma talvolta l'elettricità è chiamata a funzioni an- 
cor рїї modeste. E” risaputo come il cambiamento 
di velocità meccanico composto di un certo nume- 
ro di ingranaggi fissati sull’albe:o del motore e sul- 
l'albero di trasmissione e di ingranaggi interme- 
diari mobili, che stabiliscono le necessarie congiun- 
zioni coi precedenti, presenta in molti casi inconve- 
nienti seri, particolarmente per la propulsione dei 
veicoli di peso elevato. 

Perciò venne tentato di rimpiazzare quest'organo 
con un dispositivo elettrico equivalente, nel quale 
siano effettuate le trasformazioni di velccitá con- 
veniente. 

Nel sistema Germain lindotto di una micch'na 
dinamo-elcttrica a corrente continua è calettato sul- 
l'albero di trasmissione, mentre l’induttore di essa 
è fissato sull’albero motore. La dinamo è cccitata 
in serie. Per l'avviamento si chiudono indutto:e e 
indotto sopra una resistenza di valore decrescente. 
Ala grande velocità questa resistenza viene messa 
in corto circuito c la macchina elettrica funziona 
come un innesto elettromagnetico. 

Il sistema fentaud, inventato già da qualche an- 
no, comprende essenzialmente due dinamo in scric 
concentriche l'una all'altra. L'idotto A della dina- 
mo interna è calettato sul’albero di trasmissione, 
l’albero motore porta l'induttore В di essa, che è 
inviluppato dall'indotto C della macchina esterna : 
infine l'induttore D di questa ultima è fisso. Le 
spazzole della macchina esterna sono fisse; quelle 
della macchina interna girano con la carcassa ca- 
lettata sull'albero motore. L'indotto С € l'indutto- 
rc B portati da questa carcassa sono rilegati a 3 
ancili di contatto isolati, sui quali strisciano delle 
spazzole. Gli accoppiamenti elettrici che si effettua- 
no fra queste due macchine sono i seguenti: a fer- 
mo le macchine scno congiunte in opposizione : l'al- 
bero motore e l’a bero di trasmissione sono indi- 
pendenti. Alla prima velocità si shunta 1'.nduttore 
D; l’indotto A gira allora più lentamente che l'in- 
sieme В c C. Poi si chiude in un co.to c'rcuito su 
se stessa la macchina АВ, che agisce come un in- 
nesto magnetico; i due alberi girano alora alla 
stessa velocità. Infine si connettono in serie i due 
indotti, con l’induttore D dapprima shuntato e poi 
no; l'albero di trasmissione gira allora duc volt: 
più svelto dell’albero motore. Questo dispositivo, 
interessante dal punto di vista elettrico, non è stato 
però fatto oggetto di applicazioni pratiche. 

Nel sistema Gasnier le due macchine ciettriche 
sono opposte l'una in prolungamento dell'altra ed è 
aggiunto un dispositivo meccanico che rende l’in- 
sieme particolarmente interessante. 
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La coriente di una d namo é uti izzata dal.'altra, 
che contribuisce a fornire una coppia motrice sul- 
l'albero motore, in modo che all'infuori del rendi- 
mento delle due macchine, non si ha perdita d: 
cnergia. I due induttori sono eccitati in serie. 

Se si decalano le spazzole della seconda dinamo 
fra o? e 180%, la differenza di potenziale ar morsetti 
va diminuendo, si annulla e poi cresce negativa- 
mente fino a un valore massimo. Questa differenza 
di potenziale agisce come forza controclettromotri- 
ce nel circuito della prima dinamo e questa semp'i- 
ce operazione permette per una data coppia resi- 
stente di far variare in la:ghi limiti la velocità di 
rotazione dell'albero di trasmissione. Quando le 
spazzole sono decalate di 90°, la tensione è nulla. 
Se si continua a decalare le spazzole, questa tensio- 
ne cambia di segno e va poscia crescendo. А un da- 
to momento la prima dinamo si ferma e la velocità 
dell'albero di trasmissione è eguale ai due terzi del- 
la velocità di Se si 
decalano ancora le spazzole, la seconda dinamo 
diviene generatrice € la prima riecvitrice. Quand» 
la sua velocità di rotazione è eguale alla velocità 
di rotazione della bero motore, quello di trasmis- 
sione gira a questa stessa velocità. Per un decatag- 
gio di 180" la velocità di rotazione ottenuta sul- 
l'albero di trasmissione è superiore iia velocità di 
rotazione de l'albero motore. 

ia marcia indietro è ottenuta egualmente per 
decalaggio delle spazzole. La sola manovra da fa- 


rotazione del'albe.o motore. 


re si ziassume nello spostamente di un meccanismo 
qualunque producente lo spostamento delle spazzo- 
le. Le dinamo seno state studiate specialmente in 
vista di presentare una buona commutazione in 
tutte le posizioni delle spazzole; 1 loro collettori 
portano un rilevante numero di lamelle. 

Il sistema Carolan è analogo al precedente. H 
motore termico t.ascina una differenziale, essendo 
il suo albero unito alla carcassa che porta i pignoni 
satelliti di questo. L'albero del pignone principale 
anteriore al differenziale porta l'indotto di una di- 
namo seric; l'albero del pignone posteriore del dif- 
ferenziale (albero di trasmissione) porta un motor: 
elettrico. Un combinatore intercalato nel circuito 
che connette le due macchine e'ettriche permette di 
ottenere le varie velocità. Indebolendo il flusso della 
seconda macchina, si possono ottenere delle velo- 
cità superiori alla velocità di rotazione dell’albero 
Motore. 

1] sistema fI eiss riposa aaco:a sul principio che 
la velocità di rotazione relativa fra l'indotto e l'in- 
duttore di una macchina a corrente continua nen 
dipende che dalla f. e. m. dell'indotto per una in- 
tensità di corrente costante e un campo costante; le 
velocità relative al pari della coppia trasmessa, pos- 
sono adunque esse e modificate semplicemente con 
la variazione di una forza contro-elettromotrice in- 
trodotta nel circuito. Questa f. c. e. m. è prodotta 
da una dinamo generatrice calettata sull’albero del 
motore. L'albero del motore attacca direttamente 
о a mezzo di ingranaggi, gli induttori di due mac- 
chine elettriche 1 cui indotti sono indipendenti l'uno 
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dall'altro. Questo dispositivo ha lo scopo di evitare 
l'imp.ego di un differenziale. Gli indotti attaccano 
direttamente o indirettamente le ruote motrici, Le 
due dinamo motrici a eccitazione in serie sono con- 
nesse elettricamente a la generatrice montata sul- 
l'asse del motore termico: questa macchina è ad ec- 
citazione in serie, shunt o compound. Si può pure 
impiegare per le tre macchine una eccitazione sepa- 
rata. Le connessioni sono tali che la f. e. m. delle 
macchine motrici e la f. e. т. dela macchina ge- 
neratrice siano cpposte e che la prima sia superiore 
alla seconda. Per regolare la velcc:tá di rotazione 
delle ruote motrici si fa variare la f. e. m. della 
macchina generatrice, diminuendola progressiva- 
mente per aumentarne la velocità. Alla grande ve- 
Iccità la generatrice è fuori circuito e le motrici so- 
no in corto circuito. 

Il sistema Jfart-Durlna!l è basato sula utilizza- 
zone delle correnti polifasi, che offrono il vantag- 
gio di permettere l'impiego di un motore ad indu- 
Zicne robusto senza collettore. Il motore termico 
trascina un alternatore polifase munito di una pic- 
cola eccitatrice in seric; l'albero di t asmissione 
alla cardano porta un motore asincrono il cui av- 
volgimento statorico è stabilito in mod> da permet- 
tere una modificazione nel numero dei poli. Fra le 
due macchine è interposto un innesto clettro-ma- 
gnetico, che permette l'attacco diretto alla grande 
velocità quando le due macchine elettriche non han- 
no più alcuna funzione all'infuori della eccitatrice 
in serie che fornisce la corrente necessaria per la 
magnetizzazione dell'innesto elettromagnetico. La 
regolazione del'a velocità è ottenuta a mezzo di due 
apparecchi: uno di essi modifica 1^ connessioni del- 
lo stator del motore asincrono, in modo da far 
variare dal semplice al doppio il numero dei poli e 
quindi la ve'ocità di rotazione, l’altro comanda il 
reostato di campo dell'eccitatrice, in modo da far 
variare la tensione delle co;renti polifasi prodo‘te 
dall'alternatore e con essa la coppia del motore a- 
sincrono. L'ultima tacca sulla quale striscia il brac- 
cio mobile del reostato chiude il circuito dell'eccita- 
trice sull'innesto elettromagnetico: il circuito delle 
due macchine polifasi è allora interrotto e l'az o- 
namento dell’albero di trasmissione si fa dirctta- 
mente. 


L'impiego del combustibile 
nelle centrali a vapore 


La grande maggioranza de'le centrali el.ttriche 
pubbliche о private, fa ancora appello al vapore 
per la produzione della forza motrice, e in tal 
caso é il prezzo del combustibile consumato che 
costituisce il fattore principale del prezzo di ven- 
dita dell'energia. Reca non poca meravigla Н 
constatare che un gran numero delle centrali a- 
zionate da motrici a vapore, funzionano in condi- 
zioni economiche assolutamente deplorevoli e per 
convincersene basta dare uno sguardo ai dati sta- 
tistici pubblicati da Giles e Downes riguardanti i 
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consumi di combustibile per Kilowatt-ora nelle 
principali centrali inglesi, con fattori di carico ab- 
bastanza paragonabili e dei quali dati diamo qui 
ип saggio: 


| 


Fattore di carico Kg. per kw ora 


CITTÀ 


Blackburn . . . .. 17.43 4.53 
Bootle. . . . . .' 28.44 4.10 
Bradford. . . . .'! 20.93 1.86 
Bristol. . . . . +. 13.75 3.90 
PI] & ce ac de il 13.36 6.00 
Dundee . . . . a! 13.63 3.50 
Edimburgh . . . .' 14.31 2.88 
Glascow . . . . .. 14.01 2.74 
Bull ow 3 o3 | 9.96 | 3.20 
Leeds. . . LL] 12.31 | 3.80 
Sheflield . . . . .! 11.92 | 3.52 
Sunderland . . . . 17.57 | 4.53 
Manchester . . . . ' 15.61 | 2.37 
| i 
E" a notarsi che neila maggior бапе di quest 


impianti il caricamento del combustibile si fa mec- 
canicamente е che le motrici sono munite tutte di 
condensatore. . 

Molti sono i fattori che influiscono sul rendimen- 
to dela trasformazione dell’ene; gia termica in c- 
nergia elettrica, ma i più importanti sono senza 
dubbio l'utilizzazione della ca'daia e l'influenza 
della condensazione. Si può senz'altro affermare che 
la cendensazione è oggidi universalmente adotik- 
ta, e che le installazioni a scappamento Lbero dcl 
vapore rappresentano l'eccezione. Per contro l'u- 
tilizzazione termica dei generatori di vapore è trop- 
po spesso deficiente, sopratutto nerché esige sisti- 
mi ben studiati e perchè sono indispensabili una 
cura e un controllo continuo nella condotta del 
fuoco, cose che in pratica genera'mente non si 
verificano, neppure nelle più importanti instala- 
zioni. 

Da una buona caldaia si dovrebbe attendere un 
rendimento del 0,80, vale a dire che su 100 calorie 
liberate alla griglia se ne dovrebbe;o ritrovare 80 
nel vapore cana'izzato verso la motrice. Si danno 
dci casi in cui questo rendimento può essere su- 
perato, ma pur tenendo come base il valore anzi- 
detto vediamo a quale cifra di vaporizzazione cor- 
risponde. Il numero di calorie necessarie per ta- 
sformare 1 Kg. d'acqua a o” in 1 kg. di vapore 
а 100° è di тоо + 537 —637 calorie. 

Se si suppone un combustibile avente il potere 
calorifico eguale a 7500 calorie, ció che in pratca 
rappresenta il valore medio, tenendo per rendimen- 
10 0,80 si aviá 

7500 X 80 

637 X 100 
di vapore prodotto da un kg. del combustibile con- 
siderato. In queste condizioni con una buona mo- 
trice O turbina a condensazione, il consumo di 
ombustibile per kilowatt-ora non dovrà mai su- 
perare 1 2 kg., anche per potenze re'ativamente 
piccole. Ma questo consumo rappresenta, si può 
dire, l'eccezione, perché ben poche sono le offi- 
cine che si mantengeno entro questi limiti. Si è 


— 9.4 Kg. 
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dunque portati a credere che le condizioni di ri- 
scaldamento delle caldaie sono assai sfavorevoli 
e non sarà privo d'interesse ricerca: e le cause sc- 
guendo gli studi e le deduzioni fatte dal. 'Izart ed 
esposte in un pregiato articolo dell Electricien. 


+++ 


Comc é noto la combustione del carbone svilup- 
pa del calore per effetto di una combinazione chi- 
mica — l’ossidazione che si compie tra i due cle- 
menti essenziali della reazione; e cioè tra il com- 
bustbile e l'ossigeno dell'aria. Troppo spesso si 
dimentica in pratica che l'introduzione dell'aria 
nel focolaio della caldaia ha un'importanza per 
lo meno altrettanto grande che l'introduzione de, 
combustibile, «d è qui che si riscontra per lo più 
la causa del cattivo rendimento di mol:c caldaie. 

Vediamo infatti in qual modo si effettua usual- 
mente l'int.oduzione dell’aria. La caldaia può es- 
sere considerata dal punto di vista della circolazio- 
ne dei gas, come un recipiente a sezioni trasversa- 
li variabili, pel quale, onde far circolare un certo 
voume di gas o di aria cccorre una dep.essione 
totale tanto più giande quanto maeviori sono le 
resistenze incontrate, quali sarebbero gli attriti 
centro le pareti, o quelli contro il carbon: della 
griglia, ecc. Così si comprende come il valere di 
questa depressione vari secondo il tipo di caldaia, 
ma sopratutto secondo il tipo di griglia e secon- 
do la qualità del combustibile impiegato. Per far 
passare il volume d'aria necessario alla combustio- 
ne attraverso una griglia a sezioni libere ristretto 
e caricato di carbone in pezzi minuti, occorrerà 
dunque una depressione molto più grande di quel- 
la occorrente all'aria stessa per attraversare una 
eriglia a sezioni libere molto larghe e caricate di 
carbone grosso. 

Praticamente si trova chc il valore della depres- 
sione necessaria al richiamo di un vo ume d'aria 
sufficiente per la combustione è di 10 a 15 mm. di 
acqua per carbone grosso, e di 25 a 35 mm. per 
carbone minuto с polvere d’antracite. Come viene 
cttenuta questa depressione? Usualmente si ottic- 
ne con mezzi termici, vale a dire mediant: il ti- 
raggio del camino; ma si риб ricorrere anche а 
mezzi meccanici impiegando i ventilatori. Onde 
paragonare i due sistemi cominciamo dal consi- 
derare il principio di funzionamento del tiraggio 
d'un camino. 

E’ noto che un gas risca'dato si dilata in ma- 
nicra molto sensibile, l’unità di volume diventando 
così più leggera: in altre parole un gas caldo è 
più leggero di un gas freddo. Se una colonna di 
каз caldi viene portata a'l’uscita della caldaia, es- 
sa si solleverà in virtù della sua leggerezza, provo- 
cando un richiamo d'aria il cui valore di depres- 
sionc verrà misurato dalla differenza di peso tra 
la co'onna di gas caldi e una co'onna d'aria della 
stessa altezza, avente la temperatura esterna. 

Per ciascun grado di aumento di temperatura il 
volume d'un gas si accresce di 1/273. H peso del- 
l'aria a o” essendo di kg. 1,293 per metro cubo, 
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aba temperaiura t il peso dei metro cubo divente- 
rà ф= 1,293 x 1/273. Se dunque si suppone che la 
densità del gas nil camino sia la medesima di quel- 
la dell'aria, ció che in pratica avviene, g acchè 
il vapor d'acqua e gl'idrocarburi leggeri controbi- 
lanciano l'acido carbonico pesante, basterà per va- 
lutare il tiraggio, paragonare il peso di una colon- 
na d'aria di di sezione e di altezza b «- 
guale all'a'tezza del camino, al peso di una colon- 
na di gas caldi nelle medesime condizioni. 

Supponiamo un camino alto 4o metri: il volu- 
me della colonna d'aria sarà di 4000 cm°, ed il 
suo peso di kg. 4000x1,293=0,0051. Se il gas 
sfugge «Ла temperatura di цоо? i| peso per mc. 
non è che di kg. 0,525 е il peso della colonna dr 
egual volume è di 4000 x 0,525=0,0021. Il valore 
della depressione, va'e a dire del tiraggio sarà 
dunque di kg. о,0с51—-0,0021 = 0,003 per cmq. va- 
le a dire 30 mm. d'acqua. 

La forza motrice che produce questa depressio- 

ne è dunque fo;nita da calorie che riscaldano il 
gas, calorie che vanno perdute per la vaporizza- 
zione. Parimenti si calcola che p«r fornire un vo- 
lume di 40 meiri cubi d'aria al minuto sotto una 
depressione di 30 m:n. d'acqua è necessario con- 
sumare più di 4ooo calorie, con un minimo di 4» 
metri d'altezza. 
— Ora, per fornice il medesimo voume d'aria mc- 
diante un ventilatore meccanico, occorre consuma- 
re un cavallo effettivo, vale a dire, tenendo conto 
dei rendimenti, 120 calerie per minuto. 

Si vede dunque come sia costosa la soluzione 
comunemente adottata pel tiraggio dell: caldaie. 
Ma il piccolo consumo di caloric è il minimo dei 
vanthggi che procura l'applcazicne dei dispcsiti- 
vi meccanici al tiraggio dei fornelli del'e caldaie. 
Tra gli altri si ha in primo luogo la possibilità di 
bruciare combustibi i minuti e quindi di scarso va- 
lore commerciale, benchè aventi un assai grande 
potere calorifico. Occorre per questi un fo:te ti- 
raggio che raggiunge talvolta 1 4o cd anche i 50 
mm. d'acqua e pei quali sarebbe altrimenti neces- 
sario adottare dei camini di grande altezza, ciò che 
è oltremodo costoso nell’impianto e nella manuten- 


I cmq. 


zione. 

Altro grande vantaggio della ventilazicne mec- 
canica é dovuto a! fatto di poter in certi pericdi 
forzare la vaporizzazione, ciò che € s;ccialmente 
interessante per le centrali elettriche di dist ibu- 
zione, allorchè si devono coprire le cosidette pun- 
te di diagrammi. Così se la caldaia è alimcn'ata 
con acoua ca'da, si può senza pericolo spingere 
normalmente la vaporizzazione da 20 a 30 kg. per 
mq. di superficie riscaldata e per ora, sforzando 
altresì per brevi periodi questa produzione. Si 
può in tal modo diminuire della metà il numero dei 
generatori necessari a un dato impianto, giacchè 
col tiraggio prodotto da camini la quantità di va- 
pore prodotto per mq. e per ora non oltrepassa 
di regola i 12-15 chilogrammi. 

Tutti questi vantaggi del tiraggio meccanico u- 
niti ala sicurezza comp'eta del funzionamento al- 
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la sua indipendenza da le condizioni termometr - 
che с meteorologiche dell'atmosfera, alla есоло- 
mia, sono oggidì sperimenta’ mente dimostrati. 
Malgrado ciò è assai difficile ancora vincere i pre- 
giudizi e le applicazioni del sistema non si posso- 
no ancora dire così generalizza come meritereb- 
bero. 

ll controllo meccanico de l'introduzione dell'a- 
ria nel focolare d'una caldaia è dunque uno dci 
punti essenziali pel buon andamento economico 
della medesima. Ma non è il solo: il modo d'intro- 
duzione del combustibile costituisce pure un punt.» 
di capitale importanza. Allorché un fuochista a- 
pre ad intervalli più o meno regolari, le po:te del 
fornello gettando palate di carbone sulla massa 
incandescente, si determina una violenta intromis- 
sione d'aria che abbassa la temperatura del for- 
nello, deseriorando altresì le murature refrattaric, 
aumentando inutilmente il volume di aria emesso 
dal camino. Di più le materie volatili del nuovo 
combustibile distillano con grande abbondanza e la 
quantità d'aria normale è insufficiente a bruciark. 
D'onde fumo e perdite importanti dovute a im- 
perfetta combustione. Un focolare razionale do- 
vrebb: invece supporre una introduzone di com- 
bustibile senza apeitura di porte, e al disotto della 
massa incandescente in modo che i gas che distil- 
lano devano passare per la medesima e bruc'arle. 
Di più tale introduzione dovrebbe essere continua 
come quella dell'aria. i 

Tutte queste condizioni è imposs.bile realizzarle 
coi fccolari ordinari: tutt'al più si può raccomzn- 
dare di effettuare la carica il più sovente e nel 
modo più rapido possibile. Solo i focolaii mecca- 
nici permettono la realizzazione di queste condi- 
zioni, € il loro uso si dimostrò in pratica ccsi uti- 
le che oggidi vengono applicati assai spesso neile 
grandi installazioni oltrechè d’America anche di 
Europa. | 
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Servitů di presa d'acqua. 

Costituisce opera visibile c permanente ai sen- 
si dell'art. 619 Cod. Civ. l'insieme d'incili, cunct- 
te € solchi pei quali si deriva l’acqua da un ca- 
nale per irrigare le terre circostanti al canale stes- 
so е l'esercizio trentennale di un tal fatta costi- 
tuisce la servitú di presa d'acqua. 


Lanza c. Alessi с Traina (Corte d'Appello di 
l'alermo — 24 maggio 1907 — Rosasno pres. — 
Госсі Est.). 

э 
Muri divisori. 

La presunzione di comunione di un muro divi- 
sorio fra duc edifici non cessa in seguito ad abbat- 
dimento di uno degli edifici, ancorchè il muro re- 
sti scoperto e prospiciente su suolo pubblico. 

Barucchi c. Biella (Corte di Cassazione di To- 
rino — 22 dicembre 1906 — Giorgelli Pres. — 
Mucchi Est.). 


16 Gennaio 1908 RIVISTA 


_RASSEGNA CRITICA 


* 


4 


I primi -— della telefonia di Stato. 

A giudicare dalle lamentele di cui la stampa p>- 
litica si è fatta eco, non sono passi da gigante quel- 
li che l'Amministrazione di Stato ha compiuto in 
fatto di telefonia. Se per amore di verità si deve 
concedere che non può, e non deve giudicarsi un 
servizio così complesso dai primi cinque mesi di 
esercizio, (durante i quali la grande maggioranza 
dei nuovi funzionari sbalzati dal servizio postele- 
grafico al telefonico, dovette dedicare il suo tempo 
a studiare... com'è fatto il telefono), pure ognuno 
ha potuto constatare di persona un sensibile peg- 
gioramento nel servizio, avvenuto di colpo, пе! tra- 
passo dall’esercizio privato a quello di Stato. 

La Camera di Commercio di Milano ha creduto 
suo dovere domandare al Governo quali fossero le 
cause delle insistenti defitienze nel servizio telc- 
fonico della città, ed il Ministro in persona volle 
solennemente rispondere, csponendo le cause, € in- 
dicando i rimedi escogitati. Naturalmente la nota 
fondamentale della lettera ministeriale deve ricer- 
carsi nella insistente accusa d’imperizia, imprevi- 
denza, ingordigia contro la cessata Società, che fa 
capolino ad ogni frase, o esplicitamente formulata 
o tendenziosamente accennata. Vogliamo perciò e- 
saminare brevemente la lettera in questione, per- 
ché amiamo che ognuno si prenda sempre il fatto 
suo, sia in materia di meriti che di responsabilità, 
e non possiamo ammettere certe pose di eterni sal- 
vatori della patria che i nostri funzionari governa- 
tivi usano prendere. Per fortuna nostra questa vol- 
ta dicendo quello che pensiamo non saremo sospet- 
tati di vestire la toga dell’avvocato difensore, poi- 
«he le società aborrite sono morte, sepolte, e disce- 

sc al limbo, se non all'inferno. 
+ 

Per bene intendere la portata della lettera mini- 
steriale e rendersi conto di alcune responsabilità 
in essa adombrate, ricorderemo come per molto 
tempo il Governo fece l'altalena col riscatto, per 
modo che durante un lungo periodo di incertezze le 
Società non sapevano se il riscatto sarebbe avve- 
nuto oppur no; e quindi se i mo!ti lavori di ampl'a- 
mento resisi necessari, ma richiedenti forti investi- 
menti di capitale с deliberazioni vincolanti il pro- 
gramma di futuro lavoro, non vennero compiuti 
per ragioni di prudenza amministrativa c di corret- 
tezza insieme, la colpa deve risalire ai tentenna- 
menti dell'amministrazione postelegrafica che vole- 
va, e non sapeva decidersi a fare il salto. 

Ciò premesso vediamo che cosa dice l'onorevole 
Ministro. Egli afferma che gli inconvenienti che si 
lamentavano e si lamentano per l'impianto telefo- 
nico di Milano erano e sono dovuti: 

1. All’esagerato numero di comunicazioni a 
semplice filo, imposte dall'esaurimento della rete 
dei cavi. 
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2. AI deficiente funzionamento dei segnali di 
fine della conversazione пе} tavoli del tipo più vec- 
chio. 
3. All’ordinamento irrazionale del servizio in- 
terurbano. 

Per questi inconvenienti (dice il Ministro) la ces- 
sata Società aveva preso formale impegno di prov- 
vedere con prontezza alla esecuzione dei nuovi la- 
vori, necessari all'aumento dela potenzialità della 
rete dei cavi, alla sostituzione dei segnali di fine a 
galvanoscopio, che sono poco visibili con i segnali 
di fine a lampada che risultano molto suggestivi e 
di funzionamento piü sicuro, e ad una razionale ri- 
forma del servizio interurbano. 

Ora a noi consterebbe che al tempo del trapasso 
le linee a semplice filo relative ad abbonati erano 
circa il 3 % di tutte le linee a Milano; oggi debbono 
«ssere aumentate di molto sotto la giurisdizione di 
stato, ammettiamolo pure, a cagione dell'esauri- 
mento delle linee di scorta. 

Consterebbe ancora che responsabile 
dell’irrazionale ordinamento del servizio interur- 
bano fu proprio lo Stato, e contro di esso invano, 
fino al giorno del riscatto, protestò la società eser- 
cente. | 

Infine alle tre cause ne aggiungeremmo volen- 
tieri una quarta: la assoluta impreparazione del 
personale dirigente che si trovó a comandare là 
dove neppure avrebbe saputo modestamente ub- 
bidirc. 

Non sappiamo che cosa ci sia di vero nagli 
impegni che la società avrebbe preso col Governo: 
certo che non sussistono quelli circa il riordina- 
mento del servizio interurbano, al quale doveva 
provvedere il Governo, e questa inesattezza infir- 
ma assai la credibilità di tutto il resto. 

Così la lettera ministeriale dice che la sccictá 
non si decise ad iniziare i lavori necessari, per quan- 
to anche dal Ministero fossero fatte le più pressan- 
ti sollecitazioni; però ammette che la Società ri- 
mandò sempre ad epcca più lontana le sue dec.- 
sicni perchè sapeva il riscatto imminente, e con- 
fessa che solo il 27 maggio 1907, per avviare detti 
lavori, resi sempre più necessari dall'enorme in- 
cremento preso dal servizio telefonico, venne pro- 
posto alla Società medesima di dar corso alle ne- 
cessarie ordinazioni del materiale, impegnandosi il 
Ministero in caso di riscatto a rimborsare nella 
loro totalità le spese sostenute. Pare dunque che 
prima il Governo non ne avesse l'intenzione! La 
Società, se non a parole, in effetto, evitò di pre- 
starsi anche a tale opera, dice il Ministro, perchè 
un mese dopo, (come se un mese fosse di troppo 
per cose di tal genere) non era stato ancor or- 
dinato nè il materiale per la riforma dei segnali di 
fine nè quello per la riforma del servizio interur- 
bano, nè quello per l'aumento dela potenzialità 
nella rete dei cavi. 

Aggiunge ancora la lettera che la nuova Ammi- 
nistrazione si misc alacremente all'opera per far 
fronte ad una situazione che era resa ancora più 


l'unico 
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grave dal fatto, che la Società negli ultimi mesi di 
esercizio aveva, per risparmiare le scorte esistenti 
e non vedersi costretta ad eseguire nuovi lavori 
sospeso il collagamento dei nuovi utenti, cosicchè 
le richieste di nuove comunicazioni erano in nu- 
mero stragrande mentre le scorte disponibili al 
momento erano quasi insignificanti. Qui non sap- 
piamo se l’onorevole Ministro sia bene informato, 
perchè gli abbonati non ancora allacciati dovevano 
essere al 1° Luglio poco più di cinquanta, numero 
non precisamente stragrande, mentre oggi sono 
sei volte tanto. 

Afferma poi la lettera che dal primo giorno in 
cui lo Stato prese possesso della rete di Milano 
e cioè il 18 luglio scorso, fu determinato subito il 
fabbisogno del materiale e dopo compiute le pra- 
tiche volute dalla legge di contabilità generale, le 
Case costruttrici ebbero il 17 agosto le formali or- 
dinazioni di tutto il materiale necessario tanto alla 
riforma dei sdgnali di fine e del servizio interur- 
bano, quanto all'aumento della capacità dell'attua- 
le commutatore urbano, la quale fu portata al li- 
mite massimo possibile di dieci mila linee mentre 
la cessata Società, si era limitata a prevedere un 
aumento di milleduccento linec, per le quali però 
era stato ordinato solo parte del materiale, e que- 
sto anche non era stato posto in opera, bensi gia- 
ceva nei magazzini. 

Crediamo sapere che il fabbisogno di materia'e 
fosse già esattamente dato dai progetti compilati 
dai tecnici della Società, che bastava leggere; così 
che lc ordinazioni si diedero cinquanta giorni dopo 
che per legge i telefoni erano passati allo Stato, 
mentre viene considerato come una enormità che 
la Società non vi avesse provveduto in trenta, e 
in articulo mortis. 

x 

Tutto ció presenta peró assai picco'a importan- 
za: si tratta solo di dare a Cesare quel ch'é di 
Cesare in faccia alla storia, che non si occuperà 
forse mai del telefono di Stato e dei suoi funzio- 
nari. Vediamo che cosa si fa per l’avvenire. 

Per quanto riguarda la centrale, dice la lettera 
che venne ordinato alla Siemens Halske il mate- 
riale per l'aumento della capacità delle tavo!c mul- 
tiple importante L. 160,000, quello per la riforma 
dei segnali di fine in tutte le tavole già esistenti 
importante L. 60,000 ed il nuovo tavolo interur- 
bano e tutto il materiale occorrente alla riforma 
di detto servizio, per la complesiva cifra di li- 
re 27,000. 

Per l’incremento della rete esterna, si sono fatte 
diverse ordinazioni per l’aumento di 2850 coppie 
di fili, che partendo dalla Centrale vanno ad arr:c- 
chire i diversi distributori urbani a mezzo di sette 
cavi sotterranci, da 400 coppie ognuno, i quali si 
diramano in vario modo, ed a mezzo di due cavi 
aerei da 25 coppie, si installeranno 120 nuovi di- 
stributori, ed il tutto importerà la spesa di 740,000 
lire circa. 

Facciamo le nostre riserve sulla opportunità del- 
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la adozione di cavi a 400 coppie, che costano pro- 
porzionalmente meno, ma creano maggiori proba- 
bilità di disturbi, mentre la tecnica rifugge nor- 
malmente da cavi con più di 300 coppie, assoget- 
tandosi ad una maggior spesa. Prendiamo però at- 
to della assicurazione che le case fornitrici presero 
i più rigorosi impegni per fornire rapidamente 
quanto loro era stato richiesto e che anzi parte dei 
materiali già sono stati consegnati, cosicchè fino 
da ora, nella Agenzia Telefonica di Milano ferve 
il lavoro per la esecuzione di tutte le opere sopra 
elencate. Assicura il Ministro che la amministrazio- 
ne dei telefoni de'lo Stato non bada a sacrifici per 
compiere presto e bene l’opera sua. 

Veramente quel non badare a sacrifici, in stile 
di consigliere delegato di società anonima è al- 
quanto buffo, dal momento che il sacrificio vien 
fatto da Pantalone che paga: ma lasciamo corre- 
re, e vediamo le previsioni. 

Dice il Ministro che bisogna considerare che 
nei mesi passati, oltre i lavori straordinari accen- 
nati sié dovuto far fronte ad una enorme quantità 
di nuovi collqramenti, i quali, dato Jo stato di e- 
saurimento della rete, hanno portato come natu- 
rale conseguenza un forte aumento nel numero del- 
le comunicazioni a semplice filo, e tutto questo in- 
sieme non può che disturbare l'andamento del ser- 
vizio. Anzi a questo proposito aggiunge che è inu- 
tile creare illusioni, e poichè gli impianti telefonici 
della importanza di quello di Milano non si imprev- 
visano bisogna pur persuadersi che fino a che 1 la- 
vori non saranno compiuti nel loro complesso, non 
sarà possibile risentire il benefico effetto dell’opera 
di questa amministrazione (modestia a parte) e 
per arrivare a quell'epoca debbono decorrere ancora 
vari mesi, po:ché solo alla fine del prossimo marzo 
potranno essere completati i lavori riflettenti il rior- 
dinamento delle due centrali urbana ed interurba- 
na, mentre l'aumento del'a potenzialità della rete 
di cavi non potrà esscre condotto a termine prima 
della fine del prossimo anno. 

A quell'epoca peró non si deve intendere che la 
sistemazione della rete telefonica di: Milano sia un 
fatto compiuto, poiché l'attuale impianto telefoni- 
co non puó costituire che una soluzione provviso- 
ria, atta a concedere quel lasso di tempo che è ne- 
cessario alla esecuzione di una installazione vera- 
mente adatta allo scopo. 

E cosi il Ministro intende che appena sarà si- 
stemato l'impianto attuale, per garantire un ser- 
vizio soddisfacente, si dia opera all'attivazione del- 
la nuova grande centrale, per la quale sono gii 
in corso gli studi, ma che non potrà funzionare 
prima di due anni. E la lettera chiude col solito 
pisto'otto retorico, che la cessata Società soleva 
mettere in coda ai suoi comunicati, con invocazio- 
ne alla benevola aspettativa, ecc., ecc. di cui si 
vede che la nuova amministrazione ha trovato in 
archivio il cliché, e che credette opportuno adope- 
rare ancora una volta. 

Si dice che la nuova centrale verrà costruita 
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pressó il palazzo nuovo della posta, di cui si demo- 
lirá l'orrendo corpo avanzato che gli da apparenza 
di rimessa signorile; si dice ancora che gli uffici 
tecnici del telegrafo si trasporteranno verso la nuo- 
va stazione ferroviaria e verranno collegati colla 
posta centrale da una trasmissione a tubi pneuma- 
tici. Ma notizie precise in proposito non ne abb a- 
mo ancora. 
++ 

Le servitù d’appoggio di condutture elettriche. 

E poichè siamo in argomento vogliamo segnala- 
re una recente circolare ministeriale, per effetto 
della quale potrebbe da un male (il riscatto dei te- 
lefoni) derivare un bene per l’industria elettrica in 
generale. 

Il governo aveva sempre fatto orecchio da mer- 
cante ai reclami degli industriali per le insoppor- 
tabili lungaggini procedurali che ostacolano l’in- 
stallazione delle linee elettriche; oggi però che si è 
imbrancato con gli industriali stessi facendosi ese-- 
cente dei telefoni si è accorto che i loro piati erano 
giustificati, tant'è che comincia a dolersi fortemen- 
te degli incagli a cui non era assucfatto. 

E pare che ciò abbia provocato una circolare 
ai Prefetti per avvertirli che per l’avvenuto riscat- 
to delle reti telefoniche, già esercite dalla Società 
generale dei telefoni e dalla Società telefonica per 
l’Alta Italia, si presentano non poche questioni re- 
lative alle indennità richieste dai proprietari di sta- 
bili, dove esistono o devono impiantarsi appoggi. 

Mentre si sta esaminando se sussiste o no l'ob- 
bligo di mantenere in vigore lc convenzioni stipr- 
late dalle Società stesse, il Governo reputa oppor- 
tuno riassumere le norme concernenti detti appog- 
gi e relative servitù, che devono imporsi con de- 
creto prefettizio. 

La circo'are prosegue avvertendo che il consen- 
so dei proprietari ad accordare dette servitù telefo- 
niche, da volontario e libero che era in passato, è 
divenuto per adesso subordinato a condizioni € 
procedure determinate dal testo unico della legge 
sui telefoni del 3 maggio 1903. 

Ove i proprietari avanzino eccessive pretese пс: 
casi di nuove concessioni, o minaccino la rimozio- 
ne degli appoggi esistenti, o quanto meno cerch:- 
no di impedire ai guard:afili incaricati dele ripa- 
razioni l'accesso sui tetti c.sulle terrazze dove c- 
sistono appoggi, la legge sui telefoni autorizza a 
garanzia dello Stato, l'imposizione di servitù di 
appoggio mediante decreto prefettizio. 

Essa prescrive dunque che le pratiche relative 
vengano esp'etate con la maggiore sollccitudinc, 
inquantochè anche da un breve ritardo consegu:- 
rebbero gravi imbarazzi e inconvenienti, cicé: la 
mancanza di collegamento dell’Ufficio centrale coi 
nuovi abbonati; il disservizio telefonico per non 
poter riparare i guasti di linea. 

Occorreva proprio che il governo provasse lc 
delizie della sua burocrazia perchè si inducesse а 
un passo simile! 

Ing. Fumero. 
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Gru elettriche a cavalletto 


Il nostro paesc sta per riordinare tutti i suoi 
porti: il problema dell'equipaggiamento mecca- 
nico delle calate ha dunque una grande importanza 
per i nostri tecnici, a cui non riuscirà discara una 
rapida rassegna di quello che si è fin qui fatto in 
tal campo all’estero e in casa nostra. 

Ci sarebbe difficile compi'are una rassegna ge- 
nerale, per la quale occorrerebbe una copia ed u- 
na varietà grande di informazioni difficilmente ot- 
tenibili: ci serviremo quindi di una bela e recente 
publicazione fatta in proposito dalla A. E. G. in 
cui sono descritti molti degli impianti eseguiti da 
questa Società, la quale si è specializzata anche in 
tale campo di applicazioni; aggiungeremo in se- 
guito quanto ci verrà fatto di procurarci sui tipi 
di altre case. | | 

I] traffico dei porti è andato crescendo negli ul- 
timi anni in modo veramente meraviglioso, e col 
traffico marittimo è andato crescendo il tonnellag- 
gio delle navi. Queste sono diventate ormai enormi 
magazzini galeggianti che debbono venire scari- 
cati e caricati con grande celerità, perchè ndn si 


Fig. 24. — Argano elettrico comandato a pedale. 


può tenere inoperoso оге allo strettamente indi- 
spensabile l'enorme capita'e che in esse è necéssa- 
rio investire. 

D'altra parte anche i porti sono congestionati e 
non v'ha più sviluppo di calate che basti al'a in- 
cessante operazione di ricambio costituito dal ca- 
rico e scarico. — i 

Alle primitive e lente grue a mano, meraviglia 
del loro tempo, vennero sostituite gradualmente 
quelle comandate a vapore, ad acqua o ad aria com- 
pressa: gli inconvenienti però inerenti a questi si- 
stemi di comando, troppo noti perchè perdiamo 
tempo ad cnumerarli, fecero trionfare il comando 
elettrico in ogni luogo. | 

Questa evoluzione, аууспиїа con grande rapidi- 
tá, trovó le sue ragioni nella facilità con cui é 
possibile condurre l'energia lontano dalla centrale 
generatrice, nelle località meno facilmente accessi- 
bili, con spese d'impianto molto ridotte; nella do- 
cilità dei motori elettrici, che forniscono un eccel- 
lente rendimento, anche lavorando a carico ridot- 
to; nella poca importanza delle spese di manuten- 
zione c riparazione. 


36 L'ELETTRICITA. Vol. XXX. - N. 8 


Motti dei porti di qualche importanza hanno un il bisogno specialmente nei porti di grande impor- 
impianto clettrico proprio, ma certamente tutti i tanza commerciale, per alcuni dei quali il movi- 
porti hanno la possibilità di utilizzare l'energia e- mento delle merci raggiunge valori eccezionali.: 


Fig. 25. — Gru di legno rimasta in servizio fino al 1888 sul basso Reno. 


lettrica generata da qualche vicina centrale; Villu- + Le gru normali lavorano a intermittenze, e ri- 
minazione elettrica è infatti divenuta una ve.a ne- chiedono circa 45 cavalli all'avviamento sotto il 
cessità per 1 porti, nulla di piü natura'e che ser- massimo carico, ed in normale funzionamento so- 
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Fig. 26. — Calata сорегїа illuminata elettricamente nel porto di Amburgo. 


virsi della energia disponibile anche per il coman- lo 30; la rotazione richiede circa cavalli 4,5, l'ab- 
do delle gru, degli argani e delle altre macchine — bassamento del carico avviene poi senza dispendio 
sussidiarie di cui si è fatto sempre più imperioso di energia, la rotazione a vuoto della ои consuma 


16 Gennaio 1908 


2 cavalli, e l'abbassamento del gancio a vuoto 
si opera senza corrente. 

Tra i diversi periodi di lavoro intercedono arre- 
sti piü o meno lunghi; l'esercizio d'un impianto di 
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dela batteria riesce utile per assicurare il servi- 
zio d'illuminazione notturno ed il lavoro «ventuale 
di qualche gru che per speciali esigenze debba ri- 
manere in servizio oltre l'oriario normale di la- 
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Fig. 27. — Batteria di accumulatori per un impianto portuale, 


gru per il servizio dei poiti è per conseguenza 
quanto di più irregolare possa immaginarsi. Natu- 
ralmente non tutte le gru d’un esteso impianto si 
troveranno a lavorare пе['а medcsima fase, e si 
avrà sempre un compenso, come avviene nelle reti 
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voro ne] porto, ció che puó avvenire in centri di 
grande importanza commerciale. 

I] complesso di queste esigenze ha condotto alla 
adozione della co:rente continua, alla tensione di 
220 volt per gli impianti minori ed a quella di 


Fig. 23. — Argano trasportabile da attaccarsi alle preste delle grue а cavallctto, nel porto di Amburgos 


di trazione tramviaria; ma un impianto di questo 


genere é pur sempre soggetto a forti irregolarità, 


a veri colpi che rendono laborioso il funzionamento 
delle centrali che non posseggono una poderosa 


batteria a repulsione. D'altra parte la p es:nza 


2 x 220 vo!t per i maggiori, quali si hanno a Brema 
cd Amburgo. 

Quando invece si può avere la corrente da una 
rete stradale si dispone ordinariamente di 300 volt, 
con un polo a terra. Ad ogni modo si pu^ d're che 
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le tensioni applicabili siano praticamente compre- 
se fra 200 с зоо volt; per le tensioni inferiori le 
macchine e gli apparecchi divengono troppo in- 
gombranti; le tensioni superiori sono fonti di ре- 
ricoli gravi a cagione della difficoltà di assicurare 


sigeno che trovansi 
delle scariche clettriche sia stata preveduta da pa- 
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Produzione dell'acido nitrico dall'azoto atmosferico 


Benchè la poss:bilità di combinare l'azoto e l'os- 
nell'aria mediante l'influenza 


Fig. 29. — Posa di uu cavo subacqueo per trasmissione di energia. 


un buon 
volgimenti clettrici, che in impianti di tal genere, 
soggetti a continue manovre cseguite per lo più 
da operai di fatica, devono presentare una sicu- 
rezza asso'uta. 


isclamento delle condutture e degli av- 


recchio tempo indietro, i tentativi per arrivare alla 
fabbricazione industriale dell'acido nitrico con ta- 
le mezzo, non furono incominciati che da pochis- 
simi anni e precisamente nel 1898. 1” noto quanto 
grande sia l'importanza della soluzione pratica di 
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Vediamo ora piü da vicino come si cost u.scono 


le gru a cavalletto pel servizio dei porti. 
(Continua). 
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Fig. 30. — Centrale elettrica O'3waldkai in Amburgo. 


ta'e problema specialmente nei riguardi dell'agri- 
coltura per la produzione dei concimi chimici. Già 
nel 1860 allorché l'incominciato esaurimento dei 
giacimenti guaniferi ed il contemporaneo aumento 
della richiesta, costrinsero gli agricoltori a rivol. 
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gere la loro attenzione anche ai concimi puramente 
minerali, venne messo mano ai grandi depositi di 
*uano diluito e decomposto (come quelli di Baker, 
di Mezillones, di Malden), già scoperti, ma poco 
apprezzati pel loro tenue contenuto d'azoto: e per 
aumentarne l’efficacia, se ne operò, mercè tratta- 
mento con acidi, la trasformazione in superfosfati 
facilmente solubili. Similmente, dai residui di nero 
di ossa degli zuccherifici, sino ad allora trascurati, 
si trasse un surrogato della farina d'ossa, lim.ta- 
tamente producibile. 

Per la tecnica però s’imponeva il compito di 
creare dei composti ricchi in azoto, ed utilizzabili 
come ausilio ai superfosfati e come surrogati di al- 
tri concimi minerali. E siccome le sostanze anima- 
li, come farina di carnc, sangue, guano di pesce, 
erano insufficienti al bisogno, così si ricorse dap- 
prima, fra le sostanze chimiche semplici, all’am- 
moniaca, in forma di solfato ammonico, alla cui 
fabbricazione, dai prodotti secondarii delle officine 
di gas di carbon fossile, si era, su vasta scala, dato 
principio in Inghilterra, appunto sul finire del 1850, 
Nel 1860 la produzione inglese in solfato d’ammo- 
niaca raggiungeva 9700 tonn. Nel 1900 la produ- 
zione di sali ammoniacali (mediante trasformazione 
del carbone fossile in gas ed in coke — intrapresa 
frattanto anche in altri paesi industriali, e specia!- 
mente in Germania — ammontava in cifra tonda a 
590,000 tonn., pel valore di 105 milioni di marchi, 
с la media dell'aumento annuo nella produzione 
mondiale può ritenersi di circa 25,000 tonn. Tutta- 
via, poichè le richieste dell’agrico tura andavano 
crescendo più rapidamente che non la produzione 
di sali ammoniacali — possibile soltanto come ca- 
scame di altre industrie — si ricorse per ulteriori 
aiuti agli immensi depositi di nitrato di soda, sco- 
perti verso il 1830 sulle coste occidenta'i del Sud- 
America, sull’altipiano cileno. 

L'esportazione totale, dal Chili in Europa, di 
nitrato, destinato dapprincipio alle industrie chi- 
miche, fu nel 1830 di sole 435 tonn.; nel 1840 a- 
scendeva a 11,300 tonn., e nel 1860 a 68,000 tonn. 
Da allora, anche l'agricoltura entró a far parte dei 
consumatori di nifrato sodico. L'esportazione, che 
nel 1870 era di 182,000 tonn., ascendeva nel 1890 
a 1,025,000 tonn. ed ё ora di 1,500,000 tonn. pel 
valore di 375 milioni. Circa il 0,20 viene adoperato 
nel:e industrie per la fabbricazione di prodotti chi- 
mici, di esplosivi, ecc., mentre il 0,80 e cioè in ci- 
fra tonda 1,200,000 tonn., trovano impiego nella 
coltura del suolo. L'importazione nei p aesi europei 
ammonta a pressoché 1,150,000 tonn., e di queste 
la Germania consuma da sola quasi il 0,43 ossia 
500,000 tonn. (pel valore di 125 milioni) delle qua- 
li 200,000 tonn., per la coltivazione delle barbabie- 
tole, eguale quantità per altre culture, cereali, e 
piante a ftubero, ed il resto nelle industrie. Dopo 
la Germania segue, come maggior consumatore, 
la Francia, co) 0,19 dell'intera importazione, poi 
l'Inghilterra ed il Belgio col 0,10. Sul rimanente, 
l'Italia partecipa col 3 a 4 per cento. 

Fra i paesi extra-europei, che comp!essivamente 
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importano 350,000 tonn. di nitrato, stanno in prima 
linea gli Stati Uniti, il cui consumo fu nel 1900 di 
sole 250,000 tonn., e nel 1904 era di g:á sa'ito a 
315,000. In condizioni analoghe a quelle che pel 
concime azotato che lo segue dappresso ё per ordi- 
ne d'importanza il solfato d'ammoniaca. Sulla pro- 
duzione mondiale di 500,000 tonn. di solfato ammo- 
nico, l'agricoltura germanica ne assorbe circa 200 
mila tonn., ossia il 0,40. Ma se la Germania occu- 
pa il primo posto nell'impiego di questi e d'altri 
concimi artificiali, ciò non deve ascriversi so tanto 
all'intelligenza dei suoi agricoltori, ma anche a le 
condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli 
nelle quali si svolge la coltivazione in gran parte 
del suo territorio. I risultati però compensano i sa- 
crifici fatti, giacchè, mentre ancora nel 1886 il red- 
dito in segale, per ogni ettaro, era di ettolitri 10,9 
esso ascendeva nel 1903 a ettolitri 16,5. Pel fru- 
mento, nello stesso periodo di tempo, l'aumento ri- 
sultava da ettolitri 14,7 a 19,7 c per le patate da 
85,0 а- 132,5 per cttaro. 

++» 

Ora, se noi conosciamo quanto importante sia di 
già i] consumo dei concimi azotati nell'agricoltura 
europea, sappiamo del pari (ed autorità come Croo- 
kes e altri da lungo tempo hanno richiamato su ció 
la nostra attenzione) come pel fabbisogno di mezzi 
di nutrizione, cresciuto con l'accrescimento della 
popolazione, sia urgente provvedere con un ulte- 
riore aumento nei prodotti del suolo, e come quin- 
di apparisca necessaria una molto maggiore distri- 
buzione di concimi. Ma, sinora, la produzione di 
concimi azoítati è limitata. Le ragioni di ciò furono 
già indicate pel solfato ammonico, e, quanto al 
nitrato di soda, è da prevedersi sin d’adesso, come 
già una volta pel guano, il momento in cui i gia- 
cimenti meritevoli di lavorazione saranno esauriti: 
d'altra parte, le speranze di scoprire nuove miniere 
di nitrato egualmente redditizie, non si sono sin qui 
avverate. Ben vero la nostra atmosfera — questo 
inesauribile serbatoio di azoto — si presenta pur 
sempre come la più importante, ed anzi il più delle 
volte, come l’unica fonte di nutrizione per le pian- 
te. Ma per la soluzione dcl più interessante proble- 
ma della coltura del suolo, quale è quella di p:o- 
durre — quanto più si possa indipendentemente da 
esteriori influenze. — ed in uno spazio limitato — 
grandi quantità di piante nutritive, poco potemmo 
fare sinora, benchè un calcolo semplicissimo dimo- 
stri che nel'a colonna atmosferica sovraincombente 
ad un ettaro di terreno, sf trovino 79,000 tonn. di 
azoto: una quantità cioè eguale a quella contenuta 
nelle 500,000 tonn. dî nitrato che la Germania im- 
porta dal Chili. 

Le grandi speranze, a suo tempo suscitate dalle 
ricerche di Hellriegel e Winogradsky, sula fissa- 
zione dell'azoto atmosferico mediante bacteri che 
lo assimilassero, non hanno sinora avuto seguito 
nella pratica agricola. Già nel 1785 Priestley aveva 
trovato che l’azoto atmosferico, sotto l'azione della 
scintillla elettrica si combina con l'ossigeno dando 
luogo ad acido nitrico e che, dopo un temporale, 
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l'atmosfera contiene traccie di quest'acido. Nel 
1869 Berthelot enunció che si aveva una formazio- 
ne di acido cianidrico, sottoponendo alla scintilla e- 
lettrica una miscela di gas acetilene e di azoto. Fo- 
wes е Young, come pure Bunsen e Playfair, con- 
statarono poi la formazione di cianuro ed ammo- 
niaca, da una addizione di azoto sopra una miscela 
surriscaldata di alcali e carbone; e Marguerite е 
Sourdeval, come piü tardi Ludwig, Mond e Solvay, 
fecero estese esperienze  sul'utilizzazione tecnica 
di questa reazione, adducendo azoto su miscele di 
barite caustica с carbone. Ma la cosa naufragò 
per l'impossibilità di costrurre apparecchi che ot- 
frissero sufficiente resistenza alle alte temperature 
che si richiedevano. 

Sono soltanto le grandi conquiste fatte ncell'u- 
timo decennio nel campo dell’clettricità, che hanno 
condotto alla soluzione di questo problema. 1l Frank 
asserisce che Werner Siemens fu quegli che, con 
l'invenzione della dinamo, dette il mezzo di produr- 
re correnti clettriche che nei loro effetti più s'av- 
vicinasscro a'le scariche atmosferiche; e fu quegli 
che, in collaborazione con William Siemens, costrui 
il forno elettrico, fornendo con ció la possibilità di 
raggiungere gradi di calore ed effetti di fusione 
sino ad allora irraggiungibili. Pur facendo le no- 
stre giusifificate riserve su queste aflermazioni del 
Frank, seguiamo!o nella storia da lui tracciata del- 
lo sviluppo di questa nuova industria elettrochi- 
mica. | 

Secondo l.A. сга ovvio che si facesse dapprima 
il tentativo di combinare direttamente in acido ni- 
trico gli elementi — ossigeno ed azoto — contc- 
nuti nell'aria, mediante scariche elettriche di dif- 
ferenti forme: ma l'aspettativa sulla riuscita degli 
esperimenti intrapresi dalla Atmospheric Products 
Co. al Niagara, ed in altre località, rimase a tutta 
prima delusa, almeno questo è il parere del Frank. 

Un nuovo processo, ideato dai norvegesi prof. 
Birkerland e ing. Evde, merita una speciale atten- 
zione, giacchè essi sarebbero riusciti con un Specia- 
le dispositivo elettromagnetico da loro studiato, a 
distanziare notevolmente i metodi finora conosc uti 
per la conversione dell’azoto atmosferico in azoto 
nitrico, tanto da rendere questa trasformazione ve- 
ramente pratica e industriale. Ecco sostanzialmen- 
te in che consiste tale processo. | 

Era giá stato рій volte notato dagli elettricisti, 
come Parco voltaico prodotto da una corrente alter- 
nata di potenziale non troppo elevato, quando si 
genera in un campo magnetico di conveniente in- 
tensità e direzione, assume una forma piü o meno 
appiattita che dipende essen®ialmente dalla natura 
delle forze repellenti agenti nel campo, il cui effetto 
è analogo a quello di un soffio che si eserciti sulla 
vampa dell'arco. Detta vampa, nel caso della cor- 
rente alternatla, sfugge in due direzioni opposte 
giacenti in uno stesso piano; e quantunque in real- 
tà consista in una serie di scariche successive, pure 
all'occhio fa la stessa impressione di una fiamma 
che arda in modo continuo. Birkeland pel primo ri- 
levò che questa vampa diffondendosi ncll'ambien- 
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te circoscritto al campo magnetico, possedeva in 
altissimo grado la facoltà di provocare la combina- 
zione dell'azoto co:l'ossigeno dell'aria, o come più 
suggestivamente si esprime il Witt, di far avveni- 
re la combustione dell'azoto ossidandolo. Eyde e i 
suoi collaboratori costrussero allora un apparecchio 
atto a realizzare praticamente questo principio, cios 
a bruciar l'aria; e misero quindi in opera un forno 
sostanzialmente costituito da un ambiente in matk- 
riale refrattaiio, foderato all'esterno di rame ed 
internamente invaso dall'arco voltaico appiattito in 
forza dcl campo magnetico artificialmente indotto a 
tale scopo. In questo ambiente, che ha presso a po- 
co le stesse dimensioni della vampa, viene iniettato 
un forte soffio d'aria che, attraversando la regione 
del fuoco, si arricchisce in ossido d'azoto; dopo di 
che la stessa corrente d'aria passa negli apparecchi 
che separono tale prodotto, e questo viene cosi rac- 
colto ed utilizzato. I forni che sarebbero ora in ser- 
vizio continuo da più mesi, sono apparecchi capaci 
di assorbire ciascuno un'energia elettrica d'oltre 
500 Kilowatt, e presentano una zona di fiamme del 
diametro di oltre 2 metri; cosicché si possono pro- 
prio ritenere come i piü grandiosi apparecchi che 
siano mai stati costruiti fino ad oggi per la p: odu- 
zione di scariche elettriche. In questo, peraltro, 
starebbe appunto il vantaggio del processo Birke- 
land-Eyde di fronte apli altri similari, perchè da- 
rebbe modo di produrre forti quantità d'acido ni- 
trico, impiegando generatori semplici e punto dit- 
ficili a sorvegliare. Il primo impianto sperimentale 
venne fatto presso Cristiania; poi fu modificato е 
trasferito; e infine se ne stabili uno di regolare 
funzionamento nella piccola città di Notodden nel- 
la valle dell’Hitter, sempre in Norvegia. 
L'ottenimento dell'acido nitrico, con un rendi- 
mento di 500 a боо kg. del medesimo per kilowatt- 
anno, sarcbbe effettuato col far passare i gas ni- 
trosi uscenti dai forni elettrici in opportune camere 
o torri irrigate con acqua fredda, a contatto della 
quale la maggior parte dei prodotti nitrosi passa 
in soluzione, mentre ciò che sfvgge è ripreso ed 
utilizzato in altri apparecchi. Le soluzioni acide 
così ricava:le, si concentrano col farle ripassare più 
volte a contatto di nuovi gas nitrosi, fino a tanto 
che la loro ricchezza in monoidrato raggiunga un 
tenore del 5o ^ ; alora tali soluzioni vengono neu- 
tralizzade con calce, e se ne ricava così dcl nitra- 
to di calce, che mentre è ancora caldo è versato 
in tamburi di ferro, e dopo sclidificazione ё posto 
in commercio per gli usi industriali с agricoli. 
Per questi ultimi sarebbe preferito un nitrato 
basico di calce, che avrebbe il vantaggio di ridursi 
facilmente in polvere e di essere meno igroscopico, 
convertendosi a contatto del terreno in nitrato or- 
dinario e carbonato di calce; tale prodotto a causa 
della sua purezza presenterebbe notevoli vantags: 
sullo stesso nitrato di soda oggigiorno adoperato. 
Altri prccedimenti che mirano tutti a stabilire 
metodi industriali per produrre più o meno van- 
taggiosamente i composti nitrati, meritano di es- 
sere ricordati, e tra questi il processo Prim che 


16 Gennaio 1908 


si basa sulla combinazione degli clementi dell’aria 
ad alta pressione mediante scariche luminosc e sca- 
riche oscure. Nell'interno di un recipientie due fili 
conduttori son destinati, l'uno a condurre la cor- 
rente, l'altro a produrre la scintilla; l'esperienza 
dimostra vera l'opinione del Fischer del vantaggio 
dell'aria in movimento. L'aria sotto pressione pre- 
cedentemente saturata di umidità, é introdotta in 
un recipiente dove si trova un condensatore com- 
posto di due lame di vetro rivestite di placche me- 
talliche. 

Nell'apparecchio Siemens e Halske, i composti 
ossigenati dell'azoto si ottengono trattando me- 
diante scariche oscure una miscela d’aria e d’am- 
moniaca quest’ultima intesa ad aumentare il rendi- 
mento; il nitrato d'ammoniaca che si forma si dc- 
posita contro le pareti del recipiente. 

Si distingue dai precedenti il processo Max Dou- 
gall. Il suo apparecchio è costituito da parecchie 
camere chiuse A di grès, dove gli elettrodi sono 
a distanza sufficiente per impedire la formazione 
di scintillle, la produzione d’ossido di azoto doven- 
dosi produrre per effetto dell'arco. La batteria dei 
recipienti A comunica da una parte con un condot- 
to dell’aria, dall’altra con un tubo che condu- 
ce 1 prodotti formati agli apparecchi di condensa- 
zione, costituiti da torri cilindriche, portanti supc- 
riormente blocchi di materiale inerte; i prodotti di 
condensazione si racco)gono nella varte inferiore. 
Esiste inoltre una specie di mescolatore; poichè 
i gas mandati in A sono costituiti da una miscela 
d'aria e di ossigeno, quest’ultimo allo scopo di au- 
mentare il rendimento. L'apparecchio è collegato а 
un alternatore e ai trasformatori producenti da 
corrente ad alta tensione. 

П Bradley е il Loveloy che sperimentarono nelle 
officine della « Compagnia di prodotti atmosferici» 
alle cascate del Niagara, stabilirono che per la mi- 
glior produzione di Az O e Az O^, vanno abbando- 
nate le scintille statiche, e la corrente alternante, 
per sostituirle con l’arco continuo ad alta tensione 
(10.000 volt circa). Trovarono vantaggioso l’ado- 
perare archi molto estesi, che per la maggior su- 
perficie che offrono all’aria sortono l'effetto di di- 
minuire sensibilmente la dissociazione dei prodot- 
ti formati, a tal uopo essi adoperano archi ad alta 
tensione, formati fra due punti a picccla distanza, 
bruscamente separando i due fili. 

11 dispositivo è il seguente: un rccchetto di im- 
pedenza è collocato nel circuito, così da evitare che 
l'arco faccia corto circuito sulla macchina. Gli ai- 
chi si producono in un tamburo verticale provvisto 
di aperture per la circolazione dell'aria, e munito 
di vari elettrodi fissi riuniti al polo positivo dela 
macchina. Un motorino fa girare alla velocità di 
soo giri al minuto un cilindro collocato all'asse del 
tamburo, provvisto di appendici che passano affac- 
ciate agli elettrodi fissi senza toccarli, il cilindro è 
collegato al polo negativo, è così possibile ottenere 
per agni elettrodo 3000 archi al minuto e 414,000 
archi complessivamente. 

L'aria esce dall'apparecchio ca.iva del 2,5% ci 
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ossidi d'azoto, vien condotta a contatto dell’acqua 
formandosi così acido nitrico. Il movimento delle 
punte evita il flusso di corrente che segue alla for- 
mazione dell’arco; inoltre conducendosi via imme- 
diatamente l’aria, si evita la decomposizione dei 
prodotti formati. 

La Società sperimentò ripetutamente delle va- 
rianti al sistema descritto; in una di recente inven- ` 
zione gli archi si producono in un campo magneti- 
co molto intenso; la quantità dei prodotti, aumen- 
tando col voltaggio si adoperano tensioni elevatis- 
sime, e in generale correnti alternanti ad alta fie- 
quenza. (Continua). 


Trolley sistema Molteni 


Nel sistema a filo aerco l’alimentazione dci mo- 
tori è fatta mediante organi scorrevoli o striscian- 
ti dei quali i più in uso sono: il trolley e l'archet- 
to. 11 primo consiste in una rotella a gola, portata 
da un'asta di acciaio vuoto che è montata sulla 
vettura per mezzo di un congegno girevole e mu- 
nito di molle per far aderire la rotella contro il 
filo in modo sufficiente per garantire un buon con- 
tatto e per evitare gli spostamenti laterali. L'ar- 
chetto è formato invece da un filo di rame piegato 
ad ansa, po:tato da duc aste d'acciaio vuote e 


sfragante contro il filo aereo; esso offre lo svantag- 
gio di corrodere molto più del trolley il filo di h- 
nea ad onta dei perfezionamenti che si sono tenta- 
ti di introdurre allo scopo di tener lubrificato il 
contatto strisciante: l’archetto però presenta vari 
vantaggi rispetto al trolley e tra gli altri quello 
importantissimo di non poter sfuggire dal contatto 
come spesso accade a quest'ultimo. 

Si é quindi cercato di ovviare alle cause di de- 
ragliamento del trolley giacchè è noto quali in- 
convenienti ne possano sorgere (pericolose rottu- 


re della via aerea, guasti al tetto della vettu a, 


ecc.) Una delle principali cause del deraglia- 
mento consiste nel difetto di lubrificazione del- 
la carrucola, ciò che oltre all'inconveniente detto 
produce il rapido consumarsi della carrucola stes- 
sa e del filo aereo. Per evitare tali inconvenienti 
il Molteni, studiando accuratamente il modo di 
compo! tarsi del trolley, ha ideato la sua carrucola 
a lubrificazione automatica e continua, la quale, 
già adottata su vasta scala dalla Edison sui tram 
elettrici di Milano ha dato i più lusinghieri risulta- 
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ti, tali ch'essa Societá riputó opportuno abbando- 
nare ogni altro sistema. 
La carrucola é composta di tre parti: 
a) La carrucola propriamente detta (a) in 
bronzo. 
b) La bussola centrale (b) in ferro omogeneo 
fortemente temperato. 
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Fig. 


с) Il perno (c) pure in ferro omogenco e for- 
temente temperato. 

Nellinterno della carrucola é praticata una ca- 
mera chiusa che si riempie di olio o vaselina o 
d'altro lubrificante dopo che la bussoletta è stata 
assicurata nella carrucola, facendo intiepidire il 
lubrificante e vuotando la miscela nei buchi della 
bussoletta messa col foro del perno verticale. Per 
appositi canali il lubrificante passa sul perno, men- 
tre per altri canali opportunamente disposti e in 
seguito аЛа forza centrifuga che svi'uppa la jota- 
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Le rotelle in uso sino ad ora presentano una 
durata massima di 23 giorni di lavoro normale e 
molte anche prima di questo tempo devono essere 
cambiate. La causa è da attribui:si alla lubrifica- 
zione imperfetta: ogni giorno prima della parten- 
za delle vetture viene introdotto in un piccolo foro 
nel mezzo della carruco'a circa 20 grammi di olio, 
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il quale avrebbe lo ѕсоро di lubrificare il perno che 
porta il trolley, invece per molte ed evidenti ragio- 
ni l'olio non giunge all'asse od anche giungendovi 
ne viene in breve scacciato. Ne consegue che la 
carrucola finisce per non girare piü (si ingrana) e 
restando ferma, slitta sul filo di linea e quindi si 
consuma rapidamente. In esperienze fatte con la 
carrucola tipo «Molteni» si sono potute usare car- 
rucole per 72 giorni senza dover mai ritorn:rle, 
poiché il logoramento si presenta uniforme su tut- 
ta la superficie. 


Fig. 33-34. 


zione della rotella durante il moto della vettura 
lo stesso lubrificante ritorna nuovamente nel ser- 
batoio per ricominciare il suo ciclo. 

Una volta montata la carrucola non occorre si- 
no al suo ricambio aggiunger altri lubrificanti. 
Nel vecchio tipo invece giornalmente bisogna lu- 
brificare il trollev con importante consumo di olio 
e con forte spesa di manutenzione. 


Nei tipi di carrucole usati sino ad ora a causa 
degli inconvenienti notati, il perno si logora rapi- 
damente così che durante il funzionameto della 
carrucola si deve cambiare persino due volte tan- 
to il perno che la bussoletta. Invece come risulta 
dalle prove fatte dalla Edison, con le nuove carru- 
cole il perno e la bussoletta d’acciaio si sono potu- 
te usare per un tempo circa 20 volte più lungo. 
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Non essendovi a'cun pericolo di inconvenienti 
nella carrucola, nè dovendosi pensare giornalmen- 
te a lubrificarla diventano inutili le visite gior- 
naliere al trolley. Per l’evitato logoramento (sfac- 
cettamento) detla gola in uno solo e determinato 
punto della puleggia causato nelle vecchie carru- 
cole dal'a mancata rotazione i deragliamenti sono 
cvitati е vengono così evitati pure i seri pericoli 
c i gravi danni alla circolazione portati dalla ca- 
duta del filo trasversale in seguito all’urto del- 
l'asta del trol'ev. La rotazione della carrucola è 
assicurata e quindi è eliminato il pericolo di un 
contatto strisciante e del conseguente logoramento 
del filo. 


Lcd 


Lo sviluppo dei servizi pubblici in Milano 


nell'ultimo ventennio 


-— 


Su questo argomento l'ing. Е. Minorini dell'Uf- 
ficio Tecnico Municipale ha tenuto un intercssan- 
tissimo discorso alla Scuola d'incoraggiamento di 
Arti e Mestieri. 

Incominciando a parlare del gas l'ing. Minorini 
la osservato che nel 1887 non si avevano in Mi- 
lano per la sua produzione che due officine, quella 
di P. Nuova e quella di Porta Lodovica, quest'ul- 
tima di potenza assai imitata. Nel 1886.87 il gas 
prodotto a Milano fu di mc. 16,849,800, dei quali 
metri cubi 12,772,000 consumati per uso privato е 
per tale produzione occorsero tonn. 56,940 di car- 
bone fossile. Nello scorso anno si arrivó ad una 
produzione di 64,670,540 mc. dei quali 55,252,780 
occorscro per i privati: il carbone consumato fu di 
213,638 tonnell. Un confronto fra il numero degli 
abbonati e il numero degli abitanti dà nel 1886-87 : 
20 mila abbonati su 350,000 abitanti, ossia un 
abitante su diclassette servito da gas; attualmente 
si hanno 110,232 abbonati su 560 mila abitanti, 
ossia un abbonato su cinque abitanti. 

In relazione all'aumento di consumo furono au- 
mentati anche gli impianti: la Società «Union des 
Gaz» ha portato la produttività delle officine di P. 
Lodovica a metri c. 250,000 al giorno, quella del- 
l'officina di P. Nuova a mc. 40,000 e quella dell'of- 
licina di P. Venezia a mc. 8000. Ora è stata ag- 
giunta anche una nuova grandiosa officina alla Bo- 
visa, che da sola può dare altri 60 mila mc. di gas, 
ты. се è già progettata per una produzione mas- 
sima giornaliera di 500,000 mc. E’ stato in questi 
g'orni ultimato in questa officina un gasometro del- 
la c:pacità di 80,000 mc., il maggiore che si abbia 
г игра 

Quanto all’illuminazione elettrica si avevano alla 
hne del 1887, 11,020 lampade ad incandescenza 
presso privati, cioè una lampada per 33 abitanti; 
alla fine dello scorso anno il numcro delle lampade 
ad incandescenza era salito a 264,492, e cio? pres- 
s'a poco una lampada per ogni due ab:tanti. ll 
numero degli archi installati presso i privati, di soli 
41 2i'a fine del 1887, era arrivato alla fine dello 
scors» anno а 2830; quel'o delle lampade di pub- 
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blica illuminazione da 137 a 1000 aumento, come 
si vede, molto ragguardevole. 

Nel 1887 le applicazioni pratiche della elettricità 
si limitavano a ben poca cosa: alla fine del 1906 il 
numero dei motori elettrici installati a Milano era 
di circa 600, per una potenza complessiva di piü 
di 20,000 HP. 

Pec la produzione di tutta questa energia clettri- 
«a la piccola officina produttrice di S. Redegonda 
della Società «Edison», di poche centinaia di ca- 
valli, che aveva incominciato a funzionare nel 1882, 
sussidizta poi nel 1890 da quella di via G. B. Vico 
per Ja illuminazione pubblica, dovette cedere il po- 
st) ad altre ben più grandiose. Anche l'officina 
idroelettrica di Paderno, sorta nel 1898, di 13,000 
cavalii coll'altra a vapore di P. Volta di 3000 cavalli 
in pochi anni restarono esauste. L'officina di Р. 
Vota, ricliese l'installazione di altre unità sempre 
più potenti di 2000, 3500, 7000 cavalli, finchè ora 
ha raggiunta la potenzialità considerevole di ca- 
valli 40.000. 

A queste officine della Società Edison si è an- 
che aggiunta ora l'Officina elettrica comunale a va- 
роге di via Adige. Questa officina, che incominciò 
a funzionare ala fine del 1905 con soli 2500 Kw, 
riservati quasi esclusivamente alia illuminazione 
pubblica, si è attualmente già raddoppiata, e presto 
la vedremo più che triplicarsi coll’installazione di 
duc nuovi turbo-alternatori da 3500 Kw., per as- 
surgere fra qualche anno all'importanza di una fra 
le prime centrali a vapore per sussidiare gli im- 
pianti idro-clettrici dell’Alta Valtellina, dei quali 
il Comune di Milano sta per iniziare l'esecuzione 
c che forniranno alla città di Milano altri cinque 
mila HP. 

La rete tramviaria urbana, iniziata nel 1881 
con servizio a cavalli, comprendeva nel 1889, 80 
Km. di binario. Nel 1869 si iniziò l’applicazione 
della trazione elettrica, che fu completata nel 1898 : 
si avevano allora 97 Km. di binario; attualmente 
si è arrivati a Km. 142. Ncl 1899 si avevano in 
servizio 193 vetture, fra motrici e rimorchiate; nel 
1903, 279; attualmente in certe ciornate di lavoro 
eccezionale si hanno in servizio 483 vetture, dele 
quali 342 motrici e 141 rimorchiate. 11 numero dei 
chilometri percorso dalle vetture a cavalli nel 1883 
Cía stato di 4,547,123; nel 1898, il primo anno di 
complet esercizio a trazione elettrica, sali a Km. 
11,259,520; ne! 1905 a 17.683.247. I passeggeri tra- 


. sportati nei sopradetti anni furono rispettivamente 


di 25,564.370, 57,400.485, e 94.384.365. I numeri 
di viaggi per abitante risulta di 68 nel 1887, di 
118 nel 1898 e di 185 nel '1905. 

Nel 1887 non si avevano in Milano che un cen- 
tinaio di abbonati al telefono. 11 numero dei telefoni 
installati, appena di 1431 nel 1895, sale a 2749 nel 
1900, a 6112 nel 1905, a 6263 nel 1906, a 7631 al 
giorno d'oggi con tendenza ad aumentare ci gicrno 
in giorno con progressione impreveduta. 
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Sulla tassazione del consumo a forfait dell'ener- 
gía elettrica. 

Si premette che con due distinti atti notificati il 
30 dicembre 1905 alla Società Elettrotecnica Bre- 
sciana per le due officine di Barghe e Calvagese, 
da essa csercitate, l’Uflicio tecnico di Finanza di 
Brescia stabiliva fra l’aliro un orario di accensione 
per le diverse categorie di lampade a forfuit e che 
doveva prendersi per base per la relativa tassa- 
zione. 

Contro tali atti ricorreva la Società Elettrica in- 
sistendo specialmene che si mantenesse il criterio 
della tassazione allora in vigore e cioè di dedurre 
la tassa dai canoni pagati dagli utenti. 

Il Comitato Peritale di Brescia con sua decisione 
16 aprile 1906 accettando in massima su questo 
punto la tesi della Società ricorrente, stabiliva che 
la tassazione dovesse farsi in base alle diverse ta- 
riffe esistenti nelle diverse località e in Баѕе ai 
diversi prezzi tariffati, dividendo a seconda delle 
diverse località i canoni pagati, per coefficienti o 
divisori determinati, diversi fra loro, a seconda 
delle diverse tariffe e diversi anche da quelli fino- 
ra in vigore per la stessa Società. 

Riproduciamo per esteso la motivazione del Co- 
mitato Peritale di Brescia. 

« 1” ben vero come sostiene l'Ufficio tecnico di 
« Finanza, che giusta l'art. 2 dela legge 8 agosto 
« 1895 - N. 846 all. F. la tassa deve essere pagata 
«dal fabbricante sulla quantità effettivamente uti- 
« lizzata dai consumatori, salvo i casi di cui all'ar- 
« ticolo 4 della legge stessa; ma la suddetta legge 
« all'art. 3 prescrive che la liquidazione de la tas- 
«Sa venga fatta dall'ufficio tecnico in base ала 
a dichiarazione del fabbricante, dichiarazione che 
«deve contenere ie indicazioni prescritte dall'art. 
« 34 del regolamento 29 settembre 1895 - n. 624, 
« il quale al comma e, per quanto riguarda i pro- 
« dotti da tassarsi dice che questi debbono risul- 
«tarc nel'e quantità accertate coi contatori o mi- 
«suratori del consumo presso i consumatori, € 
« desunte dai contratti stipulati o dui canoni fat- 
« tuili per abbonamenti a forfait. 

« Non potendosi quindi dare altra base alla tas- 
« sazione, per quanto questa in molti casi possa 
« risultare non esatta, non può d'altra parte pre- 
« tendc;si dall'Ufficio tecnico una denuncia ccm- 
« pilata su altre basi finchè vige l’attuale rego'a- 
« mento. 

« L'Ufficio tecnico. evidentemente intuendo che 
«поп si può applicare, a termini dell'attuale rego- 


«lamento, la tassa sull'energia prodotta — per 
« quanto diminuita da tutte le perdite (difficili a 
« caleo'arsi) e dai consumi esenti da tassa — cr- 


«co di fissare per suo conto un orario di accensio- 
«ne alle diverse categorie di lampade basandosi 
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sul mcdo col quale sono designate nella tariffa 
della Società. 

« E questo sarebbe certo un modo abbastanza 
pratico se prima di tutto non vi ostasse il regola- 
mento stesso che parla di contratti e di canoni 
e non mai di orari, е se le indicazioni delle ta- 
riffe corrispondessero alla veriti. 

« Tuttavia poichè nella tariffa per le varie cate- 
gorie di utenti a forfait і canoni sono «vidente - 
mente commisurati in base ad un presunto ora- 
rio medio giornalicro, anche la tassa da appli- 
carsi a tali canoni, a parere del Comitato, deve 
avere per base il corrispondente orario medio, 
presumendosi cosi che quelle categorie di utenti 
ai quali è applicata una tariffa maggiore, siano 
anche quelle che mantengono un orario più lun- 
go di accensione. 

«Questo orario, fatto il contronto cogli orari 
ammessi negli altri comuni, può equamente fs- 
sarsi pel comune murato di Brescia in ore 3,30 
per i privati, tenendo conto che per impianti nu- 
merosi ed a piccolo consumo è usato gene: al- 
mente il contatoic. 

« Adottando un tale orario si avrebbe un'accen- 
sione media рег i privati di annue ore 1277 cd 
in base al canone un prezzo per cttowatts di 
circa 0,05, prezzo che, è inferiore a quello fis- 
sato dal contratto col comune di Brescia è però 
conforme a quello che la stessa Società ha adot- 
tato per mol: comuni della Provincia. 

« Quindi per quanto riguarda Finterno cel со- 
mune murato di Brescia, il Comitato ritiene poter- 
sì equamente stabilire nella detta cifra di 0,03 
il coefficiente per il quale vanno divisi 1 canoni 
per avere il numero di ettovatts tassabili, e ciò 
per tutte le categorie di utenti a forfait. 

« Per quanto riguarda la tassa da applica:si nei 
sobborghi di Brescia e nci comuni dela pro- 
vincia inferiori ai 10,000 abitanti, (che hanno ta- 
riffe presscché eguali) si deve tener conto che 
anche in essi si vende energia a contatore e che 
gli utenti a forfait sono divisi in due categorie, 
privati ed esercenti, e si ha ben ragione di r.- 
tencre che per i primi il canone sia basato sopra 
un orario medio giornaliero di ore 3,15 e per i 
secondi sopra un orario di ore 4,45 Clica. 

« Si ammette quindi che sul prezzo di vendita a 
contatore di centes. 5 per cttowatt la Società ab- 
bia ca'ccolato, per i forfait, di fare un ulteriore 
sconto del 10 5^, e si stabilisce che il cocfficionte 
per il quale va diviso il canone per avere gli 
ettowatts sia 0,045. 

« Nei comuni di popolazione inferiore ai 10,000 


abitanti, la tassa verrà però limitata — come di- 
spone la legge — ad un massimo di L. 0,30 pir 
candela — anno — mentre nei sobborghi della 
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« città di Brescia verrà mantenuta nela misura 
«sopra stabilita. 
« Per quanto riguarda il comune di Chiari, che 
« ha una popoiazione superiore ai 10,000 Abitanti, 
« si stabilisce che, unica essendo la tariffa di for- 
« fait, l'orario risulti. dalla media dei due orari fis- 
« sati per gli alri comuni minori, e cioè ore 4 
«аі giorno, e quindi il cocfficiente per il qual? va 
« diviso il canone per dare il consumo tassabile in 
« ettowatts sia 0,042. 
« In quanto alla tassa sul consumo di energia 
« nelle lampade ad arco, che sono del resto pochis- 
« sime, il Comitato ritiene che si possano applicare 
« ad esse gli stessi criteri e gli stessi coefficienti. 
« L'Ufficio tecnico di Finanza nell'art. 3 del suo 
« atto di notificazione per Barghe, imponeva che 12 
« quantità di energia vendute a scopi promiscui ad 
« altre Ditte, siano commisurate da contawatt-ore 
« integratore. 
« Tale imposizione non ha a parere del Comi- 
« tato peritale alcun fondamento nè nella legge, 
« né nel rego'amento, e soltanto si ritiene che l’uf- 
« ficio tecnico possa applicare, se crede, il contato- 
« re per control'are le dichiarazioni del fabbricante. 
« All'art. 6 dello stesso atto di notificazione, l'uf- 
« ficio tecnico pretende che a tutti gli utenti per 
« opifici sia applicato il contatore, e che quindi la 
« assa sia commisurata sul preciso consumo effet- 
« tivo, in altri termini che sia esclusa pel fabbri- 
« cante la facoltà di concedere ad essi a forfait l’e- 
« nergia per illuminazione. 
« Ma, a parere del Comitato, l’ufficio tecnico in- 
« voca a ¿orto la disposizione dell'art. 4 della l:g- 
e ge perche in essa il legislatore ha voluto parifi- 
« care gli utenti per opifici nei comuni inferiori 
« ai 10,000 abitanti a tutti gli altri utenti di po- 
« polazione superiore, e quindi esc'uderli olt: eché 
« dall'abbonamento annuo, anchg dalla facilita- 
« zione che con tale art. 4 viene accordati, stabi- 
« lendo un maximum di tassa per abbonamento 
« annuo. — Da tale conclusione non si può quindi 
« trarre la conseguenza che agli opifici possa es- 
« Sere concessa l'energia per illuminazione а for- 
« fait, senza ritenere in pari tempo che nelle cit- 
« ta di popolazione superiore siano esclusi i forfait 
« il che in nessuna disposizione nè della legge né 
« del regolamento è contenuto. 
« Però per gli opifici per i quali la fac'litazione 
« concessa all'utente col contratto a forfait ha per 
« fondamento non la fissazione di un o:ario med'o 
« di accensione (essendo questo prestabilito e fis- 
« sato dall'orario di apertura e chiusura dell’opifi- 
« cio) ma un abbuono sul'a tariffa, è facile alla Fi- 
« nanza definire l'energia tassabile anche senza bi- 
« sogno del contatore, quando sia denunciato 1'o- 
« rario d'accensione dello stabilimento, e il nume- 
«ro e la potenzialità delle lampade installate. 
« Non ritiene poi il Comitato peritale che si pos- 
« sa imporre alla Società esercente l'obbligo di cui 
« all'art. 9 cicè di compilare in modo specia la 
« bolletta di riscossione; solo potrà prescriversi al- 
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« la società di far risultare in modo preciso sui suoi 
«registri lo stato delle lampade specialmente a 
« forfait € le diverse categorie di tariffe ad esse 
« applicate. ho 

« Con Part. 10 dello stesso atto di notificazione, 
«l'ufficio tecnico vorrebbe imporre che i consumi 
«a forfait per i quali si fanno abbuoni sui prezzi 
« tariffati, fossero computati in base agli orari del- 
«la categoria immediatamente superiore di ore di 
« funzionamento. 

« Il Comitato avendo nello stabilire i coefficienti 
« già tenuto presenti gli sconti che la Società può 
« fare sulle tariffe a contatore nella determinazione 
« dei canoni, non crede nemmeno in questo caso di 
« scostarsi dal criterio generale, e ritiene che (fin- 
« chè vige l’attuale regolamento) si debba dedurre 
« la energia tassabile in ettowatt dal canone, qua- 
«lunque esso sia, dividendolo per 1 coefficienti 
« Stabiliti, fermo restando quanto prima detto per 
« gli opifici. 

« Pare poi al Comitato che non si possa in base 
« alle vigenti disposizioni, come vorrebbe l'ufficio 
« tecnico, agli articoli 10 e ‘11 dell’atto di notifi- 
« cazione, imporre alla ditta esercente di denun- 
« ciare preventivamente le concessioni di energia, 
« sotto qualunque forma, e di attendere il nulla osta 
« dell'ufficio prima di darvi esecuzione, nonchè di 
« di mettersi preventivamente d’accordo per le va- 
« riazioni del'c tariffe e delle tabelle di funz ona- 
« mento dei motori, dovendo essere in ciò arbitra 
«la ditta, alla quale per altro incombe l'obbligo 
« della denuncia, salvo, in casi di di contravvenzio- 
« ne, di rendersi passibile delle penalità stabilite 
« dalla legge. 

« Gli altri punti dell'aíto di notificazione riguar- 
« dano prescrizioni che non hanno diretto rapporto 
« colla commisurazione della tassa essendo unica- 
« mente destinati a stabilire la produzione. 

«П Comitato ritenuto che non sulla produzione 
« ma sul canone si debba commisurare la tassa, 
« non crede di addentrarsi ad esaminarli e discu- 
< terli, tanto più che da quanto fu dichiarato dalla 
« Società, e verificato sopraluogo, tali prescrizio- 
« ni sono in massima da essa osservate. 

« Per questi motivi il Comitato peritale in par- 
« ziale accotylimento del ricorso della Società Elct- 
« trica Bresciana decide: 

«1. La tassa sul consumo dell’energia elettrica 
«рег tutti gli utenti a forfait dovrà essere com- 
« misurata sul canone pagato alla Società e lener- 
« gia tassabile in ettowatt si otterrà: 

a) — per la parte murata della città di Bre- 
« scia, dividendo i canoni applicati per il cocffi- 
« ciente 0.05. 

b) — per i sobborghi di Brescia, dividendolo 
« per il cocfficiente 0,045. 


m~ 


c — per la città di Chiari, dividendolo per il 
« coefficienle 0.042. 
d — per gli altri comuni inferiori ai 10.000 


« abitanti, dividendoli per il coefficiente 0.045, tc- 
« nuto presente il limite di cui all'art. 4 della legge. 


t 
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« 2. Non essere tenuta la Società Elettrica Bre- 
sciana ad applicare il contato.c agli utenti pe: 
« opifici tanto nei comuni inferiori ai 10,000 ab- 
«tanti, quanto nci comuni aventi popolazione 
« superiore, ma la tassa in quanto si tratta di con- 
«tratti a forfait verrà commisurata sul consumo 
« orario che dai contratti stessi dovrà risultare. 

« 3. Non essere tienuta la Società ad applicare i 
« contawatt-ore integratori nel caso di energia con- 
«cessa a scopi promiscul. 


^ 
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Contro questa decisione l'Ufficio Tecnico di Fi- 
nanza di Brescia ricorreva alla Commissione Cen- 
trale il 4 luglio 1906, sostenendo che i ccefficenti 
stabiliti non corrispondevano al vero consumo c che 
molta parte dell'energia consumata sfuggiva alla 
tassazione. 

La Commissione Centrale sulla questione del con- 
sumo a forfait colla motivazione dela costante 
giurisprudenza della Commissione, insisteva che 
il metodo da seguirsi nell'accertamento de! consu- 
mo è quello che si basa sui diagrammi giornalie- 
ri delle officine di generazione e di trasformazione, 
sotto deduzione di tutte le perdite ammissibili fra le 
quali non sono da comprendere le sottrazioni abu- 
sivc di corrente, ed annul'ando il capo 1 della dc- 
cisione de] Comitato peritale di Brescia che riguar- 
dava appunto la tassazione a forfait, in riparazio- 
ne di esso dichiarava: 

Che debbono tenersi distinte le quantità di e- 
nergia somministrate ai comuni di popolazione su- 
periore ai 10,000 abitanti, da qucle che si distii- 
buiscono ai comuni con popolazione inferiore a 
10,000 abitanti ; 

Cbe per le prime la ditta produttrice dell'encr- 
gia debba sempre presentare le dichiarazioni men- 
sili del consumo, le quali in conformità alle dispo- 
sizioni di legge, possano essere controllate ed oc- 
correndo rettificate dall'Ufficio Tecnico accertando 
il consumo in base ai diagrammi giornalieri del- 
l'officina di generazicne o di trasformazone, cd in 
base alle indicazioni dei misuratori ivi applicati, 
dedotte tutte le perdite riconosciute ammissibili 
per via, fra dette officine ed il luogo di consumo; 

Che per le seconde il consumo puó essere pure 
accertato come sopra d'accordo fra l'Ufficio Tec- 
nico di Finanza e la ditta produttrice, salvo a ncn 
oltrepassare la misura di centesimi 30 all'anno per 
ogni candela di luce installata e funzionante; 

Che qualora manchino o non siavi modo di d-- 
terminare gli elementi desunti nel mcdo indicato 
per la determinazione del consumo о comunque 
la ditta non intenda accettare tale modo di ac- 
certamento per le distribuzioni di energia a cc- 
muni di popolazione inferiori a 10,000 abitanti, sia 
per ciascuno di questi da fissarsi invece un canone 
annuale di abbonamento. 

Conseguentemente, la Commissione Centrale di- 
sponeva il rinvio degli atti al Comitato Perita'e 
perchè in contradditorio della Società e dell'ufficio 
Tecnico di Finanza addivenga alla dete: minazione 
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concreta dela tassa da pagare per l'energia elettri- 
ca consumata nei singoli comuni durante il per.o- 
do di tempo al quale si riferisce il ricorso della So- 
cietà medesima al Comitato peritale. 

I] Comitato peritale di Brescia, avuta ufficia'c 
comunicazione della decisione della Commissione 
Centrale, sebbene in massima non credesse pos- 
sibile applicare nella tassazione il nuovo metcdo in- 
dicato dalla Commissione Centrale che nen era, 
nè quello modificato dall'Ufficio Tecnico, né que'- 
lo domandato dalla ditta, nè infine quello che csso 
Comitato riteneva applicabile, pur tuttavia nel. *n- 
tento che la questione si avesse a riso vere, prese 
di nuovo in esame la questione, ed invitò la parti 
a contradditorio. 

In seguito a ciò si potè ottenere fra di esse un 
accordo sopra la tassazione dei consumi per i co- 
muni di popolazione inferiore ai 10,000 abitanti 
come da convenzione 26 luglio 1907 dell'Ufficio 
Tecnico di Finanza, lasciando al Comitato una so- 
la questione da risolvere, e cioè se possa impo: si 
che gli impianti e le modificazioni debbano essere 
registrate in base al bollettino dell'accensione fir- 
mato dall'utente. 

Circa invece i consumi da dedursi dalle dichia- 
razioni mensili non si potè venire ad un accordo. 

L'Ufficio Tecnico accennó durante la discussio- 
ne alla possibilità di stabilire il consumo per can- 
dela, considerando la sola officina di Cavalgese per 
la quale più facile riesce il computo e mero nu- 
merosi sono i motori e stabilendo in base al d.a- 
gramma di consumo, e alle quantità consumate 
negli impianti a contatore nei motori, e negli usi 
esenti tassa il consumo per ogni candela a forfait 
installata, consumo che avrebbe dovuto ritenersi 
eguale anche per le lampade installate sula rete 
a corrente alternata. 

La Società Elettrica si oppose a tale sistema cd 
insistè che si dovesse mantenere il sistema pro- 
posto dal Comitato peritale. 

Sentite quindi le osservazioni delle pa:ti il Co- 
mitato peritale, dopo aver stabilito che il periodo 
che si doveva esaminare e pel quale si doveva la 
tassa, dovesse essere quello dal 1 gennaio 1906 
al 31 giugno 1907, ha fatto le seguenti conside. a- 
zioni: 

Volendo adottare i criteri della Commissione 
Centrale, il Comitato si troverebbe nell’assoluta 
impossibilità di applicare il metodo da essa pro- 
posto per tutte le lampade installate a Brescia. 

Solo si potrebbe ottenere qualche risultato atten- 
dibile restringendo lo studio alle lampade a forfait 
servite dalla corrente di Calvagese, essendo però 
impossibile dato il modo col quale le denuncie son 
fatte, di dedurre, come propone l’Ufficio Tecn:co, 
il consumo delle lampade a corrente alternata. 

Nel periodo di tempo che si considera, la cor- 
rente mandata sulle linee secondarie letta sugli 
apparecchi dell'Officina di Vicolo Ballerino, fu de- 
nunciata in Ew 16. 904. 151, di cui Ew 8. 733 
372 per gli usi esenti da tassa, forza motiicc, е 
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consumo a contatore, ed Ew 2.607.598 per le 
lampade a forfait (deducendo come sin qui si fa- 
ceva tale consumo dagli introiti, divisi per 0,06) 
risultando così una perdita di Ew 5.503.181. 

Tale perdita è certamente inammiss.bi'e poichè 
sebbene lo stato di isolamento delle linee sia tut- 
t'altro che buono, e la corrente continua sia distri- 
buita negli impianti fatti da maggior tempo, e 
quindi difettosi, non si può ammettere, leggendosi 
il consumo al quadro dei feeders, una perdita su- 
periore al 30 %. 

Però in base allo stato dell’impianto, il Comita- 
to peritale ritenne che la perdita nella parte ri- 
guardante l'officina di Calvagese dovesse aggi- 
rarsi fra il 25 e il 30 ^, e prendendo una media il 
27.5 ^, ed in proporzione dovesse quindi aumen- 
tare il consumo delle lampade a forfait. 

Ma se poteva farsi qualche calcolo appross'ma- 
tivo per la parte (ed è la minore) che riguarda 
l'impianto di Calvagese, ciò si trovò impossibile 
nella parte riguardante l'impianto di Barghe, e il 
Comitato peritale dovette convincersi che nel caso 
di Brescia non si poteva asso'utamente applicare 
il metodo praposto dalla Commissione Centrale, 
basato sulla produzione con deduzione delle per- 
dite e dei consumi non tassabi'i. 

Tale metodo se può essere semplice, equo e di 
comoda applicazione per i piccoli impianti di illu- 
minazione siano essi stabilimenti o piccole reti di 
distribuzione, può condurre a enormi erro i quando 
come nel caso di Brescia, vi sono parecchie sta- 
zioni generatrici, lontane fra di loro, e la rete di 
distribuzione è estesissima e comprende il servi- 
zio promiscuo di illuminazione e di forza motrice 
per la città e mo'ti comuni. La rete nel comune di 
Brescia poi comprende centinaia di motori adibiti 
a piccole e grandi industrie; questi motcri hanno 
un andamento non continuo ed uniforme, ma assai 
irregolare e con orari diversi c non controllati nè 
controllabili. 

П consumo di energia per forza motrice è sen- 
sibilmente maggiore del consumo luce e non è con- 
trollato da contatori essendo la vendita fatta esclu- 
sivamente a forfait. 

Aggiungasi a questo fatto quello della man- 
canza di istrumenti di precisione ai quadri delle cf- 
ficine; la poca attendibilità delle letture fatte sugli 
istrumenti esistenti; la variabilità del fattore di 
potenza per la rete a corrente alternata; il grande 
numero di trasformatori; l'isolamento insufficiente 
della vecchia rete a corrente continua. 

Per tutte queste difficoltà il Comitato peritale 
ritenne che l'accertamento del consumo fatto sulla 
produzione specialmente nelle condizioni della rete 
di Brescia, e l’accertamento dei coefficenti di per- 
dita di linea e dei consumi non tassabili, non possa 
che dar luogo ad errori grossolani, e che quindi 
sta assolutamente impossibile applicare il metodo 
indicato dalla Commissione Centrale. 

Per queste ragioni il Comitato peritale, per ri- 
solvere la questione ritenne unico metodo pessibile 
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quello di rilevare (come indicano tassativam«n'e 
l'art. 24 del regolamento ed il modulo 12) il con- 
sumo degli utensili a forfait desumendo'o dalla 
divisione degli introiti fatti da questi utenti, pe: 
un coefficiente o divisore opportunamente studia‘o, 
tali introiti sono poi di facile controllo per parte 
degli agenti di finanza sui bollettari e registri degli 
utenti tenuti dalla Società esercente. 

Nella decisione 16 aprile 1906 il Comitato p:e- 
ritale aveva distinto, in base alle tariffe presentate, 
gli utenti in tre categorie : 1° Brescia, 2° sobborghi 
e comuni limitrofi e 3° Chiari, ed aveva per cia- 
scuna stabilito un coefficiente o diviso; e, che ave- 
va dedotto, basandosi sulla determinazione di un 
orario medio di accensione per gli utenti dela ca- 
tegoria privati di ore 3.30 al giorno e che aveva 
fissato in 0,05 per la prima — 0,045 per la seconda 
е 0,042 per la terza. 

Però nella disamina delle diverse questioni, da!- 
l'osservazione dei diagrammi presentati, dalla 
considerazione delle denuncie mensili e dallo stato 
delle lampade, molte delle quali (chiese, caserme, 
grandi caffè, alberghi ecc.) godono di forfait spe- 
ciali, come risulta dallo specchio solo u:timamente 
a richiesta presentato, ha dovuto venire nella per- 
suasione che la distinzione delle tariffe dedotta 
da'le tabelle presentate prima dallo Socictà, po- 
teva a rigor di termine ritenersi non esatta e che, 
se realmente si adottavano tariffe diverse, su quelle 
più alte erano in molti casi fatte ulteriori riduzioni. 

Ed allora (esclusi i comuni inferiori ai 10,000 
abitanti pei quali fu fatta col R. Ufficio Tecnico 
regolare convenzione) se non si teneva cont), 
come appunto indica il modulo 12 degli аре! e 
sconti accordati agli utenti, si verrebbe ad ammet- 
tere un consumo e di conseguenza un orario medio 
inferiore a quello che prima si era ritenuto per 
base. 

Perciò il Comitato peritale osservando anche che 
una parte dei sobborghi è immediata ala città, ha 
creduto equo stabilire che il coefficiente o diviso: e 
in base al quale si deve fissare la tassa per gi 
utenti della città e sobborghi, sia unico nella cifra 
di 0,042 mantenendo per Chiari quello già fissato 
di 0,042. | 

Facendo naturalmente рег la sola officina di 
Calvagese un confronto fra i risultati raggiunti 
col metodo ritenuto applicabile dal Comitato pcri- 
tale, si avrebbe un consumo in tale officina, per le 
lampade a forfait di Ew 3.556.800, cifra che si ot- 
tiene moltiplicando i consumi prima denunciati in 
Ew 2.667.598, per 0.06 e dividendone il prodotto 
per 0,045. 

Aggiungendo a tale consumo accertato gli Ew 
8.733.372 già denunciati per gli altri si otterrebbe 
un totale di Ew 12.290.172, e quindi una perdita 
sugli Ew ‘16.904.151 prodotti, di Ew 4.613.979, 
cioè poco più del 27%, come il Comitato peritale 
aveva già ammesso a Priori, dato lo stato delle 
linee e degli impianti serviti. 

E ció dimostra come, purché le condizioni siano 
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ben studiate, anche col sistema indicato si possa 
giungere a risultati identici, non solo applicando la 
legge ed il regolamento alla lettera, ma ottenendo 
grande facilità e semplicità nei calcoli e togliendo 
di mezzo un campo di interminabili discussioni, 
poiché in moltissimi casi manca la vera base del 
calcolo. 

L'energia totale consumata negli impianti di 
illuminazione a forfait, quale risulta dalle dichia- 
razioni, presentate è di Ew 8.117.930. | 

Da tale quantità peró vanno dedotti per dati 
successivamente prodotti : 

I. Ew 151.832 consumati per Chiari, consumati 
come risulta dalla convenzionc fatta fra la So- 
cietà Elettrica е l'Ufficio Tecnico di Finanza) per 
i comuni inferiori ai 10.000 abitanti, dal 1 gen- 
nalo 1906 al 31 marzo 1907. 

3. Ew 458.176 consumati (come da dichiarazioni 
successive) nei comuni stessi dal r aprile 1907 al 
31 giugno 1907. 

Rimangono quindi circa Ew 7.000.000 con un 
introito dichiarato (moltiplicando gli Ew per 0.06) 
di L.420.000. 

Ora applicando a tale cifra il divisore 0.045 in- 
тесе di quello 0.06 si ha una energia tassabile di 
Ex 9.533.000, per tutte le lampade a forfait in- 
stallate nel comune di Brescia. 

Per le lampade a forfait di Chiari dove veniva 
adottato il divisore di о,о ed in base ad esso ve- 
niva fatta la denuncia, applicando invece il divi- 
sorc 0.042, 51 avrà un consumo tassabile di Ew 
180.752. 

Per questi motivi il Comitato peritale Cecide 

I. La tassa da pagarsi dalla Società Elettrica 
Bresciana per consumi dell'energia c'cttrica per 
illuminazione a forfait dal 1 gennaio 1906 al 31 
giugno 1907 nell’intero comune di Brescia è di 
lirc... omissis. | 

2. La tassa da pagarsi dalla stessa Società per i 
consumi dell'energia elettrica per illuminazione a 
forfait dal 1 gennaio 1906 al 30 giugno 1907 nel 


comune di Chiari e di lire.... omissis. 
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CONSULENZA LEGALE 


Perizie. 


vc. è 


E” nulla una perizia se non sia stata notificata 
alla parie contumace la ordinanza del giudice che 
fissa il giorno, l'ora ed il luogo in cui il perito, 
dietro la prestazione del giuramento deve iniziare 
le sue operazioni. 


Butera c. Sindacato obbligatorio (Corte d’Ap- 


pello di Palermo — 23 agosto 1907 — De Feo 
Pres. ff. — Amico Est.). 
Kx* 


E” nulla una perizia in materia di divisione 
se il perito non abbia fatto conoscere a tutte le 
parti interessate il giorno e l'ora dello inizio delle 
suc operazioni. 
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Annullata una perizia per mancanza di denunzia 
alle parti dello inizio delle operazioni, non vi ha 
ragione di sostituire il perito già eletto, special- 
mente se nulla si è eccepito contro la sua scelta. 
- Banco di credito agrario с. Collotti (Corte d'Ap- 
pello di Palermo — 18 ottobre 1907 — Mazzella 
PP. — Pantaleone Est.). 
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E” nulla la perizia se rinviandosi le operazioni 
peritali non si indichi nci verbali il giorno del 
rinvio e se in seguito il perito accedendo sui luo- 
ghi nella contumacia delle parti redige verbali. 


XA 
lafortuni. 


Per l'art. 32 della legge per gl'infortuni sul 
lavoro più persone possono essere preposte alla di- 
rezione o sorveglianza di un lavoro, anche se 1'u- 
na sia dipendente dall'altra. 

П macchinista ed il fuochista di una locomotiva 
di strade ferrate non sono preposti alla direzione 
o sorveglianza di un lavoro, cioè del lavoro altrui, 
ma sono addetti essi stessi a manovrare la loco- 
motiva, ed il commitente che li ha destinati a tale 
ufficio risponde dei danni da loro cagionati ncl- 
l'esercizio delle rispettive loro incombenze. 


Schiavone e Oliva ric. (Corte di Cassazione di 
Roma — 25 giugno 1907 — Lucchini pres ff. — 
Bottoni Est.) 
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La disposizione dell'art. 9 del regolamento 27 
maggio 1900 per la prevenzione degli infoituni 
nelle costruzioni va osservata tanto per gli operai 
che stanno in terra quanto per quelli che stanno 
in alto, perché deve essere protetto il luogo qua- 
lunque nel quale sono gli operai intenti ad innal- 
zare pesi. 

Quindi è in co'pa colui che attende alla costru- 
zione di un edificio e trascura di erigere un'impal- 
catura a tre metri da terra, in modo tale da non 
rovesciare sotto il peso d'una rotaia di ferro ivi 
innalzata, e per la cui circostanza sia rimasto leso 
un operaio cadendo dal ponte. 

Pangella ric. (Corte di cassazione di Roma — 
9 febbraio 1907 — De Crecchio Pres. c. — Belto- 
ni Est.). 
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Compensi. 

Le tariffe dei collegi locali d'ingegneri ed ar- 
chitetti stabilite per compensare l'opera di quec- 
sti professionisti negli affari stragiudiziali non so- 
no legali e quindi spetta unicamente al magistrato 
di fissare. col suo libcro criterio la misura dcl 
compenso. 


Ragusa c. Donati (Corte di Appello di Palermo 
— 23 agosto 1907 — De Feo Pres. cd Est.). 
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RASSEGNA CRITICA | 


Sulla verifica dei misuratori d'energia elettrica. 

I nostri ‘ettori ricordano forse che nel giugno 
1904 il Senato approvava un ordine del giorno che 
sollevò grandi apprensioni nel campo «lettrotecni- 
cO, così concepito: 

« 11 Senato invita il Governo a studiare solle- 
citamente la questione delle misure elettriche nel 
suo complesso e quelle dei misuratori dell'energia 
elettrica e dei misuratori dell’acqua, da sottoporsi 
a verificazione e bollatura, рег aver modo di pre- 
sentare al più presto al Parlamento un disegno di 
legge che risponda pienamente alle esigenze scien- 
tifiche e industriali ». 

Si temette dagli industriali che il governo po- 
tesse trarne argomento ad adottare provvedimenti 
tiscali in danno delle industrie elettriche, che sa- 
rebbero riusciti doppiamente dannosi, per l'onere 
diretto che avrebbero portato agli esercenti im- 
prese elettriche, e per gi incagli d'ogni genere 
che la verifica e boilatura di strumenti così delicati 
come sono i contatori d'elettricità avrebbe portato 
all’evolversi dell’industria elettrica. ll governo 
frattanto nominava una commissione presieduta 
dal sen. Colombo, e composta dai professori G. 
Grassi, L. Lombardi, A. Righi ed A. Roiti, cd al- 
la prima seduta della commissione interveniva il 
Ministro di A. 1. C. il quale, comunicando l'ordine 
del giorno del Senato, е lc ripetute lagnanze tra- 
smesse al Ministero das consumatori di cnergia e- 
lettrica, ai quali non era dal Governo cflerta а. сипа 
assistenza nelle controversie con le Sccietà forni- 
trici, esponeva chiaramente il concetto al quale e- 

gli si era ispirato nella nomina della commissio- 
ne, prescindendo da qualsiasi intento fisca'e, e col 
solo desiderio di vedere disciplinata nel miglior mo- 
do la materia importante delle unità. e misure e- 
lettriche, e colmata una grave lacuna esistente nel- 
la legislazione italiana. 

Essendosi d'altronde comunicata al Governo i- 
taliano la proposta votata dalla Camera dei delc- 
gati presso il Congresso internazionale di Saint 
Louis per l'istituzione di una Commissione inter- 
nazionale, al'a quale fosse riservata la discussione 
di tutte le questioni relative alle unità elettriche 
«d ai sistemi di misura, apparve al Ministro ed alla 
Commissione opportuno che tali questioni si la- 
sciassero per alora completamente impregiudica- 
te, in attesa che la Commissione internazionale a- 
vesse almeno espletata la parte più importante del 
suo cómpito, stabilendo in modo definitivo il nu- 
mero del'e unità pratiche fondamentali, ed il modo 
di individuarne i campioni. Il mandato della Com- 
missione si veniva così provvisoriamente a restrin- 
gere ad una parte sola di quello ufficialmente con- 
feritole, ed intorno a questa si aggirano esclusi- 
vamente le discussioni intavolate nelle due prime 
riunioni, mentre il Ministero, al'o scopo di racco- 
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ghere tutto il materiale necessario alle future di- 
scusstoni sopra le unità da adottare, richiedeva in 
via diplomatica ai principali Governi stranieri co- 
pia ufficiale delle disposizioni legis'ative presso di 
essi vigenti. Questi documenti, ricevuti a suo tem- 
po, vennero dal Ministero comunicati ai membri 
della Commissione, i quali ne presero conoscenza. 

In base alla proposta della Camera dci delegati 
di Saint Louis ed al'a richiesta ufficiale del Co- 
mitato centrale, i differenti Governi hanno ora 
provveduto alla nomina dei loro rappresentanti 
nella Commissione internazionale, la quale peró 
non é stata finora convocata. Solamente una con- 
ferenza internazionale, per invito del presidente 
della Rceichsanstalt, fu tenuta a Charlottenburg 
alla fine di ottobre del 1905, coll'intervento dei 
rappresentanti dei principali istituti scientifici cui 
e affidata la custodia dei campioni delle unità e- 
lettriche, e di pochi altri scienziati particolarmente 
versati in quest'ordine di studi e di ricerche. Le 
deliberazioni prese in quella Conferenza non hanno 
ricevuto come tali alcuna sanzione ufficiale nei di- 
versi Stati, ma sono destinate a servire di base ai 
lavori definitivi della Commissione internazionale. 
Esse contemplano: 

a) la limitazione ‘del numero di unità fonda- 
mentali a due sole anzichè a tre, quali erano state 
adottate nel Congresso di Chicago; 

b) l'adozione delle unità fondamentali di rc- 
sistenza e di intensità di corrente da definirsi col 
nome di ohm ed ampére internazionali, e da indi- 
viduarsi mediante la resistenza di una colonna di 
mercurio e ja intensità di corrente che produce un 
deposito d'argento prestabilito; 

c) la definizicne del volt internazionale come 
unità di forza e'ettro-motrice, in relazione alle due 
unità fondamentali di resistenza e di intensità di 
corrente ; 

d) l'adozione della pila Weston in luogo della 
Clark come campione di forza elettromotrice; 

e) l’unificazione dei campioni di unità elettri- 
che adottati nei diversi paesi; 

f) la convocazione di una Commissione inter- 
nazionale col mandato di stabilire le basi di quella 
unificazione, e di proporre eventualmente le mo- 
dificazioni che apparissero necessarie pei valori nu- 
merici da attribuire a campioni delle unità fon- 
damentali. RU 

Di tutto ció dà resoconto la relazione recente- 
mente presentata al Ministero di А. I. C., nella 
quale si contengono le proposte che «ssa ritenne 
opportuno presentare sulla’ questione della verifica 
dei misuratori d'energia, lasciando ancora impre- 
giudicata la grave questione dele unità di misura. 

Di questa relazione сї pare opportuno dare un 
largo riassunto, rifcrendosi essa a questioni della 
massima importanza per l'industria clettrica. 

xx: 

La commissione, pur essendo composta esclusi- 
vamente di elementi accademici, includeva però 
in sé persone che ad una reale competenza in ma- 
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teria, uniscono una completa e perfetta conoscenza 
del problema industriale contenuto nella questionc 
affidata allo studio della commissione stessa. Nc 
abbiamo prova evidente dalla serenità ed accortez- 
za con cui la questione venne esaminata e discus- 
sa; appare infatti che fino dalle sue prime riunioni 
la Commissionc aveva manifestato concordemente 
il parere che la ingerenza del Governo non si do- 
vesse esplicare se non a richiesta delle parti int. - 
ressate, potendosi, allo stato attuale dela tecnica 
e dell'industria, creare con una verifica obbligato- 
ria di tutti i misuratori elettrici parecchi gravi 
inconvenienti. D'altra parte essa prese in deferente 
csame gli studi compiuti in merito dalla A. E. I. 
€ tenne gran conto асі voti da questa espressi. 
E’ noto che una commissione, eletta ne. seno 
della A. E. I. prese in esame e sottopose a una 
matura discussione i provvedimenti legislativi a- 
dottati nei differenti Stati, e formulò le sue pro- 
poste in una relazione che venne approvata dala 
assemblea generale in Firenze nella seduta del 
9 ottobre 1905. Le proposte dell'A. E. 1. sono: 
In tema di unità elettriche : 

I. che anche in Italia venga creata una legi- 
slazione sulle unità clettriche di misura; 

2. che il Governo si attenga alle deliberazioni 
che prenderà la Commissione internazionale nomi- 
nata in seguito al Congresso di Saint-Louis; 

3. che interpelli sulla questione VA. E. I. pri- 
ma di formulare i provvedimenti relativi. 

In tema di misuratori e:ettrici : 

4. che non si richieda per i contatori alcuna 
approvazione preventiva del tipo; 

5. che nessuna verifica ufficiale preventiva dei 
misuratori venga imposta; 

6. che non vengano imposti bolli o piombi ai 
misuratori clettrici ; 

7. che vengano creati dei laboratori ufficiali 
di taratura allo scopo: 

a) di tarare gli strumenti di verifica ; 

b) di eseguire direttamente, se richiesti, ie 
verifiche dei misuratori; il responso dei laboratori 
ufficiali non deve essere annellabile in via ammi- 
nistrativa; 

8. che venga. istituita una Commissione supe- 
riore delle misure elettriche, composta dei direttori 
dei laboratori di Stato e di una rappresentanza 
della A. E. I., la quale: 

a) disciplini i metodi di verifica e di misura; 

b) conservi i campioni delle unità elettriche; 

c) agisca come ente consultivo del Governo 
in tema di misure elettriche; 

d) definisca la maniera di comporre la co- 
stante legale del misuratore; 

e) determini i valori dci limiti di tolleranza 
delle misure ; 

f) proceda ad una revisione periodica delle 
proprie decisioni. 

Siccome le proposte della A. E. I. in tema di 
unità elettriche si accordavano nella parte fonda- 
mentale cogli intendimenti già dal 


manifestati 
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Governo e col giudizio formulato dalla Commissio- 
ne governativa, sopra di esse non fu necessario di 
ritornare intendendosi provvisoriamente adottate 
le unità intemazionali secondo le proposte del con 
gresso di Chicago. 

In tema di misuratori elettrici le proposte n. 4, 
5 e 6 rispondono ad un concetto generale che la 
Commissione aveva del pari accolto ad unanimità 
fin dalle sue prime riunioni, ed a cui le dichiara- 
zioni esplicite del Ministro del tempo hanno dato 
la più autorevole sanzione. Il progetto di discip i- 
nare con norme legislative la importante materia 
delle unità e misure elettriche non è stato ispirato 
in Italia ad alcun concetto fiscale, ma solo all’in- 
tento di rimuovere gii inconvenienti attualmente 
lamentati, tutelando nel modo più efficace i legit- 
timi interessi di tutte le parti interessate. La Com- 
missione ritiene inoltre che ai fabbricanti di appa- 
recchi debba essere lasciata la più ampia libertà di 
produrre nuovi tipi, ed agli esercenti le industrie 
di produzione della energia quella di adottarli, 
senza alcuna limitazione che non nasca dalla loro 
deficienza, constatata nci singoli casi sopra do- 
manda del consumatore interessato. Essa giusta- 
mente osserva che 1 contatori elettrici ad integra- 
zione continua e gli apparecchi a registrazione per- 
manente sono per ora costituiti da sistemi di parti 
così delicate, per cui di rado nel е prime costruzio- 
ni si raggiunge il grado più alto di perfezione de- 
siderabile; l'esperienza fatta su larga scala sugge- 
risce molte volte modificazioni importanti, all'ado- 
zione delle quali si creerebbe un cstacolo grave col 
vincolo di una approvazione preliminare dello 
Stato. . 

Allerma inoltre che questa d'a,tronde non baste- 
rebbe per sè stessa a fornire alcuna garanzia della 
bontà dci singoli apparecchi, e fra le nazioni stra- 
niere non si trova adottata che da l’Austria, dal 
Belgio e dalla Spagna; in Inghilterra i campioni dei 
nuovi contatori vengono depositati per l'app: ova- 
zione preliminare, ma degli apparecchi già instal- 
lati la verifica è facoltativa; in Germania ed in 
Francia la verifica è completamente facoltativa, ed 
arbitraria la scelta dci tipi. Della legislazione e- 
stera parlammo già a lungo in altre occasioni ed 
è inutile ripeterci. 

Indipendentemente dalla approvazione di questi 
la verifica obbligatoria dei contatori elettrici non 
offrirebbe, a sua volta, garanzia sufficiente de; lo- 
ro funzionamento normale. Le costanti di misura 
non арраюпо in verità assolutamente invariate, se 
non quando sia esclusa qualsiasi variazione nel'e 
condizioni degli apparecchi, e parecchie di queste 


son inevitabilmente soggette a variare per le cir- 


costanze di tempo e di luogo. Variano col tempo 
le proprietà dei materiali elettrici e magnetici im- 
piegati nele costruzioni, e le resistenze passive 
che limitano la sensibilità e le forze elastiche o 


smorzanti che contrastano ai movimenti e nel tra- 


sporto da luogo a luogo possono subire modifica- 


zioni per le vibrazioni e gli urti ricevuti e per le 
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condizioni diverse nelle quali e fatta l'installazione. 
In molti apparecchi é possibile modificare la co- 
stante con artifizi più o meno sottili, agendo esclu- 
ervamente dall'esterno; in ta'uni è impossibile 
precludere l'accesso del personale che ne ha la 
manutenzione e ne effettua la sorveglianza. 

Partendo da queste considerazioni la Commus- 
sione ha emesso il parere che i misuratori indu- 
striali di energia elettrica abbiano da «ssere, per 
ora, sottratti a quasiasi vincolo di approvazione 
preliminare del tipo, e di verifica obbligatoria per 
parte dello Stato, con che viene per sè stessa a 
mancare qualsiasi ragione di una bollatura gover- 
nativa. 

Perciò la Commissione si sente inclinata ad ac- 
cogliere il concetto fondamentale della proposta 
formulata dalla A. E. I. al n. 7, perchè il Gover- 
no, pur rinunciando per ora a qualsiasi ingerenza 
ufticiale nelle libere contrattazioni e forniture di 
energia elettrica, possa riservarsi una parte im- 
portante nel controllo delle misure, quando ne ri- 
ceve la richiesta delle parti per la risoluzione di 
controversie insorte o per la tutela dei singoli in- 
teressi. 

Gli uffici tecnici di finanza non riconoscono at- 
tualmente altri certificati di taratura, fuori di quel- 
li rilasciati dal Musco Industriale di Torino, e que- 
sta limitazione crea difficoltà gravi, obbligando a 
spedire molti apparecchi da un capo all'altro d'I- 
talia per.ottenere una dichiarazione di taratura 
ufficiale. Alcuni altri Istituti superioti, come l'Isti- 
tuto tecnico Superiore di Milano e la Scuola Poli- 
tecnica di Napoli, hanno stabilito da tempo, al pa- 
ri del Musco Industriale di Torino, un servizio spe- 
ciale di taratura a servizio dei privati; i loro certi- 
ficati però non hanno alcun riconoscimento uffi- 
ciale e d'altronde il numero dei laboratori e i mez- 
zi attualmente disponibili non corrispondono in 
mcdo completo ale esigenze acresciute del paese. 

Non potendosi affidare il compito di tali opera- 
zioni, le quali richiedono l'impiego di mezzi estre- 
mamente delicati, ad un personale che non abbia la 
necessaria preparazione scientifica, nè limitare il 
mandato a pochissimi Istituti, a cui dovrebbero af- 
fluire anche di lontano moltissimi strumenti, la 
Commissione fu concordemente d’avviso che con- 
venga affidare l’ufficio di eseguire le tarature e le 
verifiche dei misuratori clettrici ai laboratori già 
csistenti presso i principali Istituti superiori di i- 
struzione tecnica in Italia, i quali si trovano già 
«ttualmente forniti di tutto o parte del materiale 
all'uopo necessario, e che, per la posizione loro 
nelle piü importanti regioni industriali, si trovi- 
no piü facilmente in grado di corrispondere alle re- 
lative richieste. 

La Commissione pertanto ha proposto che il ser- 
vizio predetto di tarature venga fin d'ora affida- 
to al Politecnico di Torino, a l’Istituto tecnico su- 
periore di Milano, alla Scuola di applicazione di 
Padova, all'lstituto di studi superiori di Firenze, 
ed alle Scuole di applicazione di Roma, Napoli, е 


RIVISTA TECNICA. 51 


Palermo; questo perché, oltre alle scuole già cita- 
te di Torino, Milano e Napoli, anche quelle di Pa- 
dova e Roma posseggono un laboratorio speciale 
di elettrotecnica, e quella di Palermo si è ormai 
assicurata j mezzi per istituire, col concorso di en- 
ti locali, un insegnamento ufficiale nella medesima 
materia, laddove poi l'Istituto superiore di Firen- 
ze possiede un gabinetto d: fisica sperimentale lar- 
gamente dotato di mezzi di ricerca. 

Non essendo indispensabile «he fin da princi- 
pio ognuno di questi laboratori si mctta in grado 
di eseguire tutte Je possibili operazioni di verifica 
e taratura, laddove le richieste piü frequenti sa- 
ranno probabilmente limitate a talune categoric di 
apparecchi di uso più comune, la Commissione è 
d'avviso che anche gli Istituti meno riocamente d.- 
tati, possano, con una modesta spesa, acquistare 
gli strumenti all'uopo necessari, e propone perciò 
che alle rispettive Direzioni, in seguito a loro ri- 
chiesta regolare e motivata, il Ministero d’Agri- 
coltura, d'accordo con quello della pubblica istru- 
zione, accordi i fondi del primo impianto. 1 pro- 
venti de'le tasse sulle operazioni eseguite, baste- 
ranno, nella maggior parte dei casi a coprire le 
spese di manutenzione са esercizio, ed alla rimu- 
nerazione del personale addetto in particolare a 
questi uffici. 

I 

In base alle osservazioni premesse osse: vó anche 
la Commissione che di molti apparecchi rag.stra- 
tori o contatori elettrici la verificazione eseguita 
in laboratorio male corrisponderebbe alle esigenze 
pratiche. Molti misuratori di grande potenza non 
potrebbero convenientemente caricarsi coi mezzi 
di cui dispongono gli Istituti scientifici; di parcc- 
chi non si potrebbe, senza difficoltà eseguire il tra- 
sporto a notevole distanza, o separarli dalla rete 
senza interrompere il servizio; per taluni la tara- 
tura fornirebbe, in condizioni diverse d'installa- 
zione, una costante assolutamente diversa. 

La commissione perciò ha creduto di dover pro- 
porre che fossero autorizzati i diversi Istituti ad 
escguire le verifiche fuori dei locali dcl laboratorio, 
quando le circostanze speciali ne dimostrino la ne- 
cessità. esportando una parte degli strumenti nor- 
mali, o ricorrendo all'impiego di campioni secon- 
dari convenientemente tarati; e propose anche per 
analogia che tali Istituti vengano autorizzati ad 
eseguire la verifica di strumenti di misura aventi 
un carattere diverso dar soliti contatori industria- 
li, e cioè di amperometri, voltometri e wattmetri 
portatili a lettura diretta, o registratori, da impie- 
garsi per uso delle Società o dei privati come cam- 
pioni secondari nelle loro misure di paragone, rila- 
sciando un certificato ufficiale di taratura, ed ap- 
ponendo, quando sia richiesto, un bollo speciale 
di riconoscimento per la garanzia d'integrità. ' - 
- La Commissione non crede per a'tro che un bol- 
lo simile debba necessariamente imporsi a tutti gli 
apparecchi ufficialmente tarati, attribuendogli il 
significato di una garanzia diretta della loro esat- 
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tezza in condizioni che potrebbero differire da quel- 
le nelle quali la taratura è stata eseguita. Bensi, 
poichè le Società esercenti hanno sempre la possi- 
bilità di garantirsi mediante suggelli speciali della 
integrità degli apparecchi da loro installati, la 
Commissione è d'avviso che anche ai privati debba 
essere riconosciuta la facoltà di esigere la instal- 
lazione dei medesimi apparecchi entro locali sot- 
toposti alla loro diretta sorveglianza, o sotto tali 
cautele da renderne impossibile la manomissione 
senza l'intervento* od il consenso di entrambe lc 
parti interessate. 
43 3€ 


Fissati in tal modo i punti fondamentali del pro- 
gramma del nuovo servizio, la Commissione ha di- 
scusso le principali modalità sotto le quali esso si 
dovrebbe esplicare. Essa ritiene necessario che 
qualsiasi delle parti interessate possa richiederc 
in modo ufficiale la taratura di nuovi apparecchi da 
installare, o la verifica di quelli che si trovano già 
in funzione. Dovrebbe peró evitarsi che dall'abuso 
di una simile facoltà possa scaturire un onere in- 
giustificato a'la parte cointeressata, e la Commis- 
sione perció propone che la parte richiedente scp- 
porti essa preliminarmente la spesa necessaria per 
le operazioni da eseguire, saivo a rivalersene in 
tutto od in parte contro la parte avversaria, qua- 
lora il risultato della verifica riesca a questa sfa- 
vorevole. 

Affinché il beneficio di un tale controllo faco!- 
tativo riesca accessibile anche ai più modesti in- 
teressati, la Commissione ritenne necessario che 
le modalità per ottenerlo vengano, per quanto è 
possibile, semplificate, che siano ridotte al mini- 
mo le tasse compatibilmente col peso che ne deri- 
va agli Istituti, e essere affidate a laboratori d:- 
versi. A questo intento la Commissione ha preso 
in esame le tasse attualmente vigenti presso i La- 
boratori di taratura di Torino, Napoi e Milano e 
le ha paragonate con quelle adottate ufficia mente 
fuori d’Italia. Sulla scorta di questi elementi es- 
sa ha compilato la tabella delle tariffe, che «ssa 
crede si possano ragioncvolmente percepire in lta- 
lia per le verifiche e tarature eseguite nei diversi 
laboratori di Stato e che è riportata in Appendice 
alla sua relazione. (1). 

Per quanto riguarda il modo di eseguire la veri- 
fica o taratura, la Commissione ritiene che con- 
venga, per ora attenersi alle norme che si trova- 
vano già in uso nel laboratorio de! Politecnico di 
Torino, € che si accordano con quelle adottate in 
parecchi Stati esteri. 

I contatori e gli apparcechi registratori, dev. ап- 
no essere provati al carico massimo, a mezzo ca- 
rico e ad un decimo del carico massimo, quando 
sono destinati a funzionare in circuiti di consumo 
molto variabile, come quelli di liluminazione c ta- 
luni destinati alla distribuzione «di forza motrice. 


La costante media si intenderà ricavata dalla me- 


dia aritmetica delle tre costanti parziali, ovvero di 
quel numero шерш е venisse determinato su 
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richiesta delle parti. Trattandosi di contatori de- 
stinati a funzionare in circuiti di consumo poco 
variabile i carichi di prova potranno essere scelti 
in corrispondenza, e nella determinaziene della 
costante norma'e potrà attribuirsi un peso pre- 
ponderante ai valori ricavati nelle condizioni me- 
die dell'esercizio regolare. 

Il certificatoe di verifica o taratura conterrà in 
generale, oltre al valore de'la costante media, an- 
che quelli delle costanti parziali rilevate coi sin- 
goli carichi di prova. Trattandosi di attribuire a 
questi certificati un carattere legale, sarà neces- 
sario che più tardi ne vengano fissate per legge 
le modalità, e determinato il valore nei rapporti di 
diritto fra le parti interessate. La Commissione 
peraltro è d'avviso che fin d’ora possa il Governo 
attribuire ai certificati dei Laboratori di Stato un 
carattere ufficiale, che ne accresca l'efficacia 
rapporti amministrativi, e permetta alle parti in- 
teressate di invocarle псі giudizi relativi alle c- 
ventuali controversie. Dal punto di vista tecnico, 
dovendosi tener conto dela imperfezione intvita- 
bile di tali sistemi delicati, non meno che degli 
errori onde possono essere attette le stesse m'su;e 
di controllo, la Commissione ritiene che non con- 
venga assegnare per ora limiti troppo stretti di 
tolleranza, e, per dare una norma nella interpreta- 
zione dei risu tati delle misure, propone che venga 
considerato come regolare il funzionamento di un 
apparecchio contatore o registratore quando la 
costante media non differisce da quella che gli vie- 
ne attribuita di più che il 3 %, ammettendo che 
possano le singole costanti parziali differire a loro 
vo.ta dalla costante adottata di una quantità varia- 
bile progressivamente col carico, e da ragguagliar- 
si in ogni condizione al 4 % del carico effettivo, 
aumentato del 4 % del carico massimo. 

Negli strumenti che presentino divergenze mag- 
giori delle costanti singole o medie rispetto a quel- 
le loro assegnate, il personale degli Isttuti potrà 
essere autorizzato ad introdurre, sopra richiesta 
delle parti, quel'e correzioni che valgano a ridurne 
le indicazioni in accordo migliore colla costante 
di fabbricazione. Gli Istituti però, non saranno te- 
nuti ad eseguire per qualsiasi scopo vere modifi- 
cazioni o riparazioni degli apparecchi a loro af- 
fidati. 

Per gli altri strumenti di misura, come ampero- 
metri, voltmetri, e wattmetri portatili a lettura 
diretta o registratori, il certificato di verifica o ta- 
ratura conterrà in generale la tabella degli errori 
constatati nelle diverse regioni della scala, affin- 
chè le correzioni relative possano essere applicate 
in tutte le misure a cui gli strumenti debbono essere 
impiegati. Il bollo dell’Istituto, eventualmente ap- 
posto ad uno qualungue di tali strumenti, non a- 
vrà valore che a dimostrare la integrità dell’appa- 
recchio dopo che 'a taratura è stata eseguita. 

Di tali strumenti ed apparecchi di uso scienti- 
fico od industriale potranno autorizzarsi gli Isti- 
tuti governativi ad eseguire la verifica о campo- 


nei 
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natura entro i limiti permessi dal loro corredo di 
mezzi sperimentali. Siccome però le difficoltà di 
queste operazioni sono essenzialmente subordinate 
al'a riochezza di materiale ed alla organizzazione 
speciale dei singoli Istituti, la Commissione si è 
astenuta da] formulare per esse un'unica tariffa 
generale, giudicando che possano autorizzarsi le 
singole direzioni a compilare per questo scopo ta- 
riffe speciali, od a formulare, voita per volta, il 
preventivo di spesa. Solamente alcune misure di 
carattere strettamente scientifico possono vera- 
mente eseguirsi col corredo dei mezzi che ogni La- 
boratorio possiede, come le misure di resistenza, 
le quali si possono in taluni casi considerare come 


misure sussidiarie a'le taraturc e verifiche degli 


strumenti, e la Commissione perciò ne ha inc'uso 
la tariffa fra le sue proposte attuali. * 

Dai prezzi contemplati nelle tariffe predette so- 
no esplicitamente escluse tutte le prestazioni stra. 
ordinarie di personale c le forniture di energia e di 
materiale di consumo, per cui gli Istituti si inten- 
dono autorizzati a richiedere il rimborso anticipato 
di spesa secondo i prezzi vigenti nel luogo. 

La Commissione é d'avviso che il proven'o di 
tutte le tasse percepite per le operazioni di veri- 
fica e taratura interne od esterne dai Laboratori 
di Stato debbano competere agli Istituti da cui 
questi dipendono, e che potranno assepnarne una 
parte a titolo di rimunerazione al personale adibi- 
to a tali uffici, ed erogarne la parte rimanente, 
non inferiore al 50 “ della somma totale, per le 
necessarie spese di manutenzione ed esercizio e pcr 
l'acquisto di nuovo materiale. 

Siamo lieti di poter registrare con io, soddi- 
sfazione una relazione di indole tecnico-industria- 
le redatta da una Commissione di uomini governa- 
tivi: è così raro il caso! Non ci resta che augurar- 
ci di vedere accolto il parere esposto dalla rela- 
zione dal Ministero competente, e, dato che qual- 
cosa si voglia fare in proposito, che si segua la 
via da essa tracciata. 

Ing. Fumero. 


(1) Ecco quale è la tariffa che la Commissione pro- 
pone : | me 
Tariffa per le tarature e verificazioni da eseguirsi nei 
Laboratori dello stato. 


Amperometri da о а тоо ampère L. 5.00 
» 100 a 500» » 10.00 
» oltre 500 » » 15.00 
Voltometri da о а 250 volt L. 5.00 
» 250a 1000 » » 10.00 
» 1000 à 10,000 » » 15.00 
» oltre i 10,000 » » 20.00 


Le tarature dei voltometri altre 1000 volt si intendono 
in genere limitate ad apparecchi per corrente alternata. 


WATTOMETRI. 


Per la taratura di wattometri si applicherà in generale : 


la somma delle tariffe corrispondenti alla taratura di un 
amperometro e di un voltometro della medesima po- 
tenzialità. 


Osservazioni. — Le tarature di amperometri, voltometri 


RIVISTA TECNICA. 58 


e wattometri a lettura. diretta si intendo..o generalmente: 
fatte in tre punti della scala. ‚Рег ogni punto in più la 
tariffa aumenta del то°/,. Per ogni scala supplementare, 
di cui si richieda la taratura diretta, viene applicata la 
tariffa corrispondente. Per ogni strumento in più della 
medesima potenzialità, la tariffa viene ridotta del 50 "/,. 


CONTATORI E APPARECCHI REGISTRATORI. 


Intensità di corrente Tensione 

oa 25 ampère oa 250 volt L. 10.00 
25 a I00 » oa 250 » » 15.00 
IOO à 500 » оа 250 > » 20.00 

о а 100 » 250 а 1000 « » 20.00 
IOO a 500 » 250 a ооо » » 23.00 


Per intensità di correnti e tensioni maggiori le tariffe 
verranno stabilite caso per caso. 


Osservazioni. — Le tariffe precedenti sono da appli- 
care ai contatori e registratori per corrente continua e 
per corrente alternata monofase di frequenza ordinaria 
con-fattore di potenza uguale all'unità. Le misure si in- 
tendono fatte con tre carichi fondamentali uguali ad ?/,,, 
810 € !°/\„ del carico massimo. Per ogni carico supple- 
mentare, la tariffa aumenta del 20°, 

. Per ogni scala supplementare, di cui si richieda la 
taratura separata, si applicherà la tariffa corrispondente. 
Per ogni strumento in piú della medesima potenza la 
tariffa verrà ridotta del 25 *,. Per apparecchi di questa 
categoria da tarare con corrente alternata, di fase spo- 
stata rispetto al potenziale o di теа anormale, la 
tariffa verrà aumentata dal 25 al 50°/,. Per strumenti 
polifasi od aventi più circuiti distinti, la tariffa verrà 
aumentata del 5» al тоо", 


MISURE DI RESISTENZE. 


Misura di una resistenza con approssima-  . 
"bo 


Zione-dr Y Vu uc cy о жоу жуз 5.00 
Misura di una resistenza con approssima- 

zione di 1*,. . . s ж a ce € os Ж 10.00 
Per ogni resistenza in più dello stesso or- 

dine di grandezza, la tariffa e ridotta 

del 50 */,. 
Per ogni resistenza aggiunta agli appa- 

recchi di misura e funzionante da ridut- 

tore di tensione . . . . . . . . . » 2.09 


Osservazione generale. — Per le operazioni eseguite 
fuori del laboratorio nell'ambito della medesima città, 
le tariffe saranno aumentate del 50*/,; fuori della città, 
del 100°/,. L'indennità per ogni giorno passato fuori 


residenza senza pernottazione, sarà di lire 15.00; con 


pernottazione di lire 20.00. 


Gru elettriche a cavalletto 


( Continuazione, vedi n. 5) 


Per operare il trasbordo del carico dalle navi 
ai vagoni ferroviari, o viceversa, si presta molto 
bene il tipo di gru radiale, che abbia una volata 
di 6 a 8 metri quando si debbono servire barconi, 
di 9 a 13 metri quando invece debbansi servire 
navi, l'alzata massima deve variare da 10 a 15 
metri e si opera mediante fune guidata da puleg- 
gia portante, imperniata all'estremità del bracci» 
di volata, la quale fune si avvolge su un tamburo. 

Il comando del tamburo e quel'o dell'asse di ro- 
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tazione si operano mediante motori elettrici tra 
loro indipendenti ; si tende a compiere tali mo 
menti alla massima velocità possibile allo scopo 


viene normalmente stivato in pezzi di non ecces- 
sivo peso e volume affinchè le operazioni di stiva- 
mento riescano agevoli. Anzi è ordinariamente ne- 
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Fig. 35. — Gru a cavalletto del porto Kuhwürder. 


cessario attaccare al gancio parecchi colli o pezzi 
irsieme, compatibilmente con l’ampiezza dei boc- 
caporti, per raggiungere un peso sufficientemente 


di accelerare le operazioni di carico e scarico, fa- 
cendo diminuire la sosta delle navi in porto. Infi- 
ne si dà alla gru una potenza di sollevamento di 


Fig. 36. — Gru a cavalletto zoppo sullg calata d'America ad Amburgo. 


3009 Kg., ordinariamente, per avere modo dj ri- elevato e poter lavorare a pieno carico con la gru. 
durre il numero delle operazioni al minimo; una Quando si scaricano balle di cotone, per esem- 
maggior potenza sarebbe inutile perchè il carico pio, si arriva ad attaccare al gancio in una so'2 
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volta fino a 18 pezzi, ció che prova a sufficienza 


quanto prima si ё detto al riguardo. 


Essendo inoltre opportuno che si possa spostare 
ciascuna gru lungo la calata, senza ingombrare 


Fig. 37. — Gru da tn. 2.5 nel porto d'Amburgo. 


spazio prezioso, si sono ideate le gru a cavalletto, 
la cui incastellatura assume l’aspetto di una ar- 
cata sotto la quale possono correre in uno o più 
binari paralleli i vagoni ferroviari. 

Naturalmente occorre che l’arcata si trovi ad al- 
meno m. 4,80 del piano del ferro: i montanti deb- 
beno lasciare ura luce libera di circa 4 metri fra 
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ta da apposita binaria che corre parallelamente al- 
la banchina. Non è pero da escudersi che tali bi- 
nari possano anche scostarsi dalla banchina per 
rispondere a speciali esigenze di località. 


IU с^ -—- I lu 
dint AE | INTRO Mr 
ATA [TR “Шз. 


La 


Meccanicamente queste gru si compongono di 
due parti tra loro ben distinte: il cavalletto mo- 
bile e la gru propriamente detta, che comprende 
anche il casotto di manovra. 

Il cavalletto ha quattro ruote d'acciaio, a lar- 
ga fascia e due bordi; i montanti sono a gratic- 
cio, composti con ferri sagomati e lamierc. Molte 


Fig. 39. — Cassetta di press a muro, aperta e fuori corrente. 


ciascun binario abbracciato dal cavalletto. Talvolta 


si può fare economia di spazio costruendo dei ca- 
valletti zoppi, appoggiati da un lato sopra una co- 
Struzione in muratura. 

La mobilità della gru lungo la calata è assicura- 


Fig. 39-40. — Id. chiusa e spina di presa. 


volte il movimento di tras'azione si comanda a 
niano per mezzo di manovelle e trasmissione den- 
tata ; talvolta si adopera un motore elettrico di po- 
tenza hon superiore a quella occorrente per il mo- 
to di rotazione, 5 cav. al massimo, e si dispongo- 
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no le cose per modo che grazie ad un commutato- 
re lo stesso distributore che opera il comando del 
motore di rotazione. comandi anche quello di tra- 
notevole economia 


slazione,: realizzando cosi una 
negli accessori. 
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e ottenendo grande economia nell'esercizio non- 
chè risultati assai più soddisfacenti, specialmente 
grazie all'uso di motori in serie a corrente con- 
tmua. | боо, - 

L'uso dei distributori a inversione di marcia con- 


Fig. 41-42. — Cassetta di presa sotterranea e spina di presa. 


П cavalletto porta il perno di rotazione della 
gru (impiantato tra le due travi formanti l'arcata 
del cavalletto) la ruota dentata fissa e le rotaie su 
cui rotolano i rulli portanti di guida. La gru ё 
calco'ata ed equilibrata in modo che i rulli postc- 
riori tendano a sollevarsi solo per un carico di 
o.66 maggiore del normale. 


Fig. 43. — Colonna che adduce la corrente. 


Nei tipi primitivi si era adottato un motore u- 
nico a cui si facevano compiere tutti i movimenti : 
peró tale soluzione semplicista non diede soddisfa- 
zione, e si adottarono ben presto i motori indi- 
pendent:, con una spesa d'impianto non maggiore, 


sente di abolire i complicati meccanismi invertito- 
ri; la elevata coppia motrice sviluppata all'avvia- 
mento dei motori in serie, consentendo di avviarc 
sotto carico, rende inutili gli innesti a frizione; 
gli organi meccanici vengono così ridotti alla più 
semplice espressione, e l'erogazione di соггегіс li- 
mitata al preciso p:riodo di tempo nel quale av- 


^^ 
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| Fig. 14. — Motore corrazzato di gru. 


vienc il sollevamento o si fa la manovra per far 
girare la gru. Già nel 1897 si costruirono e instal- 
larono 52 gru cosi funzionanti per i| porto di Am- 
burgo, e si dovettero poi introdurre so'o. lievissi- 
me modificazioni nei particolari. 
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La-.presa. di .corrente .si fa da apposite cassette 
mstallate а muro quando. si hanno gru a cavallet- 
to zoppo, sotterranee nei.casi ordinari. Ciascuna 
cassetta contiene un inseritore bipotare e le val. 


Еш. 45. — Distributori per sollevamento e rotazione 
comandati con una sola leva. 


vole, le quali vanno messe fuori tensione automa- 
ticamente quando si apre il coperchio. Da queste 
cassette si opera la derivazione mercé prese a tu- 
racciolo o a spina in cavo doppio flessibile, isolato 
а gomma e corazzato. 


e 


Fig. 46. — Magneto lib ratore del freno. 


Nelle gru che possono girare completamente in- 
torno al proprio asse la corrente yiene portata alla 
Parte girevole per mezzo di anelli di contatto; in 
quelle che possono solo rotare di un certo angolo, 
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basta un semplice cavo flessibile che possa soppor- 
tare. una certa torsione, passante nella colonna 
montante cava. ; = + "LI 
La fune di sollevamento, avente 20 mm. di dia- 
metro. é a fili d'acciajo intrecciati a destra e si- 
nistra: a prevenire qualsiasi moto rotatorio del 


‘ carico il gancio è montato su sfere. Il tamburo 


sul quale si avvolge la fune è comandato dal mo- 
tore elettrico con l’interposizione di una scatola 
a tenuta, fatta di ghisa e composta di due pezzi. 


Fig. 47. — Cassetta d’insorzione per gru. 


ll tamburo ha ordinariamente боо mm. di diame- 
tro; l'ingranaggio presenta un rapporto di riduzio- 


` ne di (1:8) e mentre il rocchetto è d'acciaio fuc:- 


nato, la ruota è d’acciaio fuso; i denti sono fre- 
sati. 11 motore elettrico fornisce 32 cavalli a 260 
giri. 

Il motore in serie, oltre ai giù enumerati pregi 
presenta anche quello di andare più veloce se il 
carico è ridotto, il che accelera il moto di solleva- 
mento a vuoto del gancio. Naturalmente оссстге 
impiegare motori ermeticamente chiusi e corazza- 
ti, date le condizioni in cui debbono lavorare, in 


Fig. 48-49. — Interruttore a massima. 


piena umidità salina e presso a poco all'aperto. 
Il tipo di motore realizzato, pure presentando una 
perfetta. chiusura, può. essere smontato e ricom- 
posto con grande facilità; tutte le parti vengono 
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costruite dalla A. E. G. su sagoma per modo che 
le parti stesse siano perfettamente intermutabili. 
Naturalmente, traendo partito dagli insegnamenti 
di una lunga esperienza questi motori hanno rag- 


della durata del motore: evidentemente tutta l'e- 
nergia perduta si trasforma in calore, cioè in vi- 
brazioni molecolari che riducono ja vita degli iso- 
lanti. Trattandosi di un funzionamento intermit- 


Fig. 50. — Gru a cavalletto da 3 tn. in Gothenburg. 


giunto la perfezione in ogni riù piccolo dettaglio 
costruttivo. 

In questi tipi di macchine che lavorano in con- 
dizioni particolarmente sfavorevoli ha grande im- 
pertanza il rendimento anche dal punto di vista 


tente, mentre solo eccezionalmente il motore la- 
vora a pieno carcio, non è necessario che esso sia 
proporzionato рег un funzionamento continuo al 
carico corrispondente al sollevamento del massi- 
mo peso di cui la gru è capace. | 
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Per il moto di rotazione viene adottato un mo- Il comando dei movimenti viene operato a mezzo 
tore da 5 cav. a corrente continua, in serie, che di un distributore a inversione di marcia, tipo a 
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Fig. 51. — Schema delle 56 gru a cavalletto zoppo. 

normalmente compie 400 giri, e agisce mediante tamburo, somiglianti a quelli adottati per la tra- 
una vite perpetua multipla sopra una ruota elicoi- zione. Manca di solito il freno elettrico. Una sola 
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Fig. 59. — Gru del porto d'Amburgo. 


dale ad asse verticale. La velocità di rotazione del leva comanda i due distributori, e agendo su di 
gancio è narmalmente di m. 2 al seconda. essa si fanno avvenire i moti corrispondenti del 


2 
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carico, іп ascesa, discesa e rotazione a destra о 
sinistra; a seconda che si a'za, abbassa о sposta a 
destra o sinistra il braccio della leva. 11 distribu- 
tore é sempre il punto debole d'un impianto di 
gru clettriche, perció ad esso vennero dedicate dai 


costruttori cure speciali per assicurarne la facile 
accessibilità, e ridurre al minimo le cause di guasti. 

Uno speciale dispositivo viene usato per operare 
il frenamento. Sull'albero motore é montata una 
puleggia, sulla cui fascia agisce un nastro fre- 
nante, tenuto sempre in tensione da un contrap- 
peso: quando si dà corrente al motore, essa va ad 
eccitare ип elettromagnete che attira il contrap- 
peso e libera il nastro, ma appena cessa la corren- 


té il contrappeso ricade c frena. C'é peró una leva 


mediante la qua'e si рио tener sollevato il contrap- ' 


peso, quando lo si voglia, anche in assenza di 


corrente, il che è naturalmente necessario poichè. 


molte manovre si compiono senza dar corrente al 
motore. Cosi avviene-la discesa del gancio, carico 
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i Fig. 54. — Lavoro in batteria di 10 gru au una sola nave. 
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o vuoto, occorrendo a] piü un co'po di corrente 
per l'avviamento. La leva in questione viene go- 
vernata dalla mano sinistra del conduttore, mentre 
la destra regola il movimento del gancio, e quello 
di rotazione della gru. 


Fig. 55. — La batteria di 134 gru nel nuovo molo Kuhwürler in Amburg». 2 


Anche per questo moto di rotazione non si ap- 
plica la frenatura elettrica, ma un semplice freno 
а pedale che agisce per mezzo di nastro sulla fa- 
scia del giunto mediante il quale la vite perpetua 
è accoppiata col motore. Dato un co'po di curren- 
te al motore che comanda la rotazione, la gru con- 
tinua per forza viva il suo movimento finché l'a- 
zione del freno a pedale l'inchiodi di colpo alla po- 
sizione voluta. 


1 dispositori e le valvole-sono chiusi in casset:e 


 ermetiche da cui spofge solo il manubrio di -oo- 


mando. Non, si hanno speciali dispositivi per 1i- 
mitare il sollevamento o per arrestare la rotazione 
entro determinati limiti perchè è necessario che il 
manovratore vigili sempre attentamente i| movi- 
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mento del carico, е la presenza di consimili dispo- т. 1.75. Una media annuale dá una richiesta di 
sitivi ne rallenterebbe l'attenzione. Naturalmente 1 Kwatt per lo scarico di tn. 6,65. 

peró sul circuito principale sono inseriti degli au- 
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Fig. 55. — Schema delle 126 gru a cava'letto zoppo di Kukwarder. 


tomatici che interrompono la corrente quando l'in- 
tensita superi i limiti imposti dalla prudenza. 

Esposte così a'cune sostanziali generalità pas- 
siamo a vedere qualche esempio di impianti fun- 
zionanti. 


IMPIANTI DI AMBURGO. 


Uno degli impianti che piü possono interessare 
é certo quello di Amburgo, del quale già ci siamo 
sommariamente occupati, ma del quale convicne 
riportare ordinatamente i dati più importanti. 

Sulle due calate d’America e O’ Swaldkai sono 
in funzione 54 gru a caval'etto zoppo da tn. 2.5, 
provate a 3,25, che hanno 11 m. di volata; inoltre 
due gru di speciale costruzione esistono nelle offi. 
cine di Johannisboll. Il comando è fatto con ccr- 
rente continua a S50 volt, e l'esercizio venne ini- 


ziato nel 1898. 


Il tamburo puó avvo'gere 23 m. di fune e viene 


comandato da un motore di 35 cavalli con rinvio 
a ruote dentate (una sola coppia). La rotazione 


viene operata con un motore da 5 cavalli. Essendo. 
i motori eccitati in serie la velocità di sollevamen- 
to, che ad un carico di tn. 2.5 è di m. 0.88, sale 


a m. 1,11 SOtto a tn. 1.5, diviene di m. r.5o per 
carico di tn. 0.5, e dol gancio vuoto raggiunge i 


in centrale di Kwatt 3,3 per gru, media che scen- 
de a Kwtt 2.2 cuando se ne hanno 7o in esercizio. 
Con carichi di 1000 kg. che si possono ritenere i 
più frequentemente usati, si possono compiere 18 
manovre all'ora, ma con lavoro forzato se ne pos- 


Fig. 56. — Gru da tn. 2.5 sulla O'Swaldkai. . 


sono fare anche 24. Se il carico è di tn. 1,5 si. 
possono compiere 15 manovre all'ora. 

La centrale provvede anche all’illuminazione e- 
lettrica alimentando lampade ad arco in serie di 
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5, € lampade incandescenti attaccate ad una batte- 
ria di 480 amp.-ora per mezzo d'una rete a tre 
fli a 2x 190 volt. 

La massima alzata delle gru e di r5 m., la mas- 
sima rotazione di 140 gradi; quando il carico è di 
tn. 0.5 ogni operazione (includente: sollevamento, 
rotazione, abbassamento del carico, sollevamento 
del gancio, rotazione indietro a gancio vuoto, ab- 
bassamento del gancio) richiede wattora 70.5; 
questa erogazione sale a 125.9 per carico di tn. 
I.5 ed a 190.2 per carico di tn. 2.5. Limitando il 
sollevamento a soli metri 8 questi consumi scen- 
dono rispettivamente a wattore 55, 85, 123; se si 
fa il carico di navi anzi che lo scarico 1 consumi 
si riducono, per abbassamenti di 15 m., a wattore 
60, 95 e 132, e per abbassamenti di solo 8 m. a 
wattore 47, 61 e 73. 

La medesima centrale provvede l'energia оссог- 
rente a I2 gru di maggior potenza, capaci di tra- 
sbordare cioé 3 tn., che hanno 11 m. di voata; 
queste richiedono 71 wattore per operazione com- 
pleta se il carico è di tn. 0.5, ne vogliono 126 a 
tn. I.5 e 220 a tn. 3. 

Sul molo Kuhwärder si hanno in esercizio altre 
126 gru a cavalletto zoppo € 8 normali, che ven- 
nero installate nei 1902. Esse sono pure proporzio- 
nate рег carico normale di 3 tn. I] tipo non é mol- 
to diverso da quello adottato per il molo O” Swald- 
kai, solo venne meglio studiato l'impianto per eco- 
nomizzare spazio, o aumentare la potenzialità di 
lavoro. 

Ed invero con carichi di tonnellate 1 si possono 
normalmente compicre 40 operazioni all'ora, spin- 
gendole a 50 per lavoro forzato, poichè in collau- 
do se ne poterono compiere 60. Il consumo di e- 
nergia per ogni operazione intera è di wattora 68 
per carico di tn. 0.5 e sale a ‘115 e 205 rispettiva- 
mente per carichi di tn. 1.5 e tn. 3. 

Sulla О’ Swaldkai vennero recentemente іпѕіа'- 
late altre 26 gru a cavalletto zoppo da tn. 3 con 
9 m. di volata, costruttivamente simili alle già de- 
scritte ma installate in modo che si possa contem- 
porancamente lavorare con Іо gru sulla medisima 
nave, regolandosi la volata in modo che le centrali 
abbiano minore aggetto delle esterne. 

(Cont.nua). 


Lond 


Centrale elettrica di Santa-Fè 


l nostri costruttori potranno trovare favorevole 
campo di esportazione nell'America latina; rite- 
niamo quindi opportuno descrivere qualche im- 
pianto di quei paesi per dar loro una idea del come 
vi vengono solitamente organizzati e quali sono i 
bisogni del luogo, specialmente nei centri di mi- 
nore importanza. Approfittiamo della seguente 
corrispondenza inviataci da un nostro lettore per 
aprire la rubrica. 

La Usina Municipal de Luz Electrica y Fuerza 
Motriz di Santa-Fé, merita di essere rilevata per- 
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ché, trovandosi in una città che conta solamente 
30.000 abitanti, ha una certa importanza per il 
macchinario di prima classe in essa collocato. 

Prima del 1904 funzionavano otto macchine 
Gramme con quattro motrici Davey di Colchester, 
capaci di dare una intensità di 800 Ampéres alla 
tensione di 220 e 440 Volt, essendo la distribu- 
zione a tre fili, corrente continua. 

Attualmente trovansi in esercizio due motrici 
della Casa Franco Tosi, di Legnano, a tripla e- 
spansione, con dinamo accoppiate multipolari a 
corrente continua dell’ ‘Allgemeine Elektricitàts- 
Gesellschaft di Berlino. Dette dinamo hanno una 
potenza di 350 kilowatt ciascuna, e distribuiscono 
l'energia alla tensione di 220 e 440 Volt. 

Sono costruite per un carico di 700 Amp. є 500 
Volt, ed il filo neutro insiste sopra un arco di 90° 
sull'indotto. 

L'officina attualmente dà la forza motrice a circa 
20 motori da 8 a ro cavalli. La rete di distribuzio- 
ne ha uno sviluppo di 15 chilometri, ed il servizio 
d'illuminazione pubblica, con circuito speciale, 
consta di 140 lampade ad arco da 10 Amp. collo- 
cate alla distanza di una cuadra (100 mt.) l'una dal- 
l'altra e ad un'altezza di mt. 5 poiché i fabbricati 
sono generalmente ad un sol piano-terreno. 

Nella Calle General San Martin, ch'é la prin- 
cipale, dette lampade distano l'una dall'altra mt. 
33, per un percorso di un chilometro ed inoltre in 
questo tratto esistono 25 arcate in ferro conte- 
nenti ciascuna Зо lampade multicolori da 10 can- 
dele: queste arcate vengono illuminate nelle feste 
principali. 

A questo servizio pubblico vanno aggiunte 180 
lampade ad incandescenza da 16 a 32 candele, 
sparse nei punti estremi della città, ed inoltre 1800 
lampade da 16 candele e quattro ad arco da to 
Amp. che servono per l'illuminazione esclusiva del 
Teatro Municipal, il quale possiede un circuito 
speciale cd ha una capacità di 2000 persone. Gli 
abbonati alla il'uminazione sono oltre mille, con 
quasi 4000 lampade di diversa potenza e sistema. 
L'energia, data a contatore costa 40 centavos il 
kwh per illuminazione ed a 12 cts per forza mo- 
tiice, oltre un peso (1) mensile, per contatori di 
qualsiasi potenza, come nolo di essi. 

L'officina € dotata di officine speciali per la ripa- 
razionc delle macchine, ecc. con personale proprio. 

Il consumo massimo attuale raggiunge i 750 
Amp., obbligando cosi a tenere in marcia le due 
sole macchine fino a tarda ora; non avendo l'offi- 
cina una macchina di riserva, per qualche guasto 
impreveduto il servizio d'illuminazione potrà su- 
bire qualche volta un'interruzione completa o par- 
ziale. 

In quanto alle caldaie sono sistema Dhur, ed 
hanno una potenza di 1000 cavalli ciascuna; sono 
alimentate generalmente a legna ed hanno delle 
griglie speciali. Furizionano in via normale a 10 
atmosfere e possono sopportarne un massimo di 
зо à pressione idraulica. Credesi che Ja Inten- 
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dencia Municipal, in vista del consumo sempre 
crescente di energia, acquisterá una nuova mac- 
china da 1000 HP ed un'altra caldaia, a quanto si 
dice, d'altro tipo. 

Il funzionamento delle motrici Tosi, nonchè del- 
le dinamo, è, oltre ogni dire, perfetto. 

Come osservasi, l’officina di Santa-Fè prenderà 
in poco tempo uno sviluppo maggiore, tanto più 
che si stanno collocando dei nuovi circuiti. 

Ercole Scanfora Greco. 


(1) Un peso moneda nacional (o papel) equivale a 
L. 2,20 italiane. 
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CONSULENZA LEGALE 


Sostituzione di lampade. 

Il fatto dell'abbonato a forfait ali’illuminazione 
elettrica, che sostituisca le lampade stabilite in 
contratto con altre di maggior portata, integrà 
bensi un reato ma non quello di truffa, perchè 
per aversi la truffa, i raggiri devono essere diret- 
ti a vincere o deludere la volontà del proprietario 
onde conseguire da lui il possesso della cosa che 
si vuole usurpare. 

Di Gennaro ric. (Corte di Cassazione di Roma 
— 13 dicembre 1906 — D'Osvaldo Rel. 


Disegno di legge: 

Disposizioni per il contratto di lavoro e la defini- 
zi me delle controversie nei servizi pubblici assunti 
da imprese private. 

(Dalla ‘relazione ministeriale). 

Onorevoli colleghi! Il disegno di legge che ho 
l'onore di sottoporre al vostro benevolo esame si 
riferisce soltanto ai pubblici servizi locali affidati 
in esercizio all’industria privata. I servizi sono 
enumerati nell'art. 1: oltre ai grandi servizi pub- 
b'ici locali, della illuminazione, della fornitura di 
acqua, dei pubblici trasporti, della nettezza urba- 
na, comprende nell’ambito della progettata legge 
i servizi di assistenza negli ospedali, n.ll: case di 
salute, nei ricoveri ecc. ecc., per la evidente ne- 
cessità di evitare ogni interiuzione anche in tali 
SCTVIYI. 

Un primo gruppo di disposizioni appartiene a 
quella azione di tutela del personale adetto ai pub- 
blici servizi che é il piu naturale metodo per la 
eliminazione dei conflitti c che deve accompagna- 
re logicamente ogni speciale disposizione che di- 
rettamente o indirettamente miri a scemare il di- 
ritto di sciopeio in quei servizi. Epperò l'art. -3 
prescrive che, nelle future concessioni, le Ammini- 
strazioni dovranno stab.lire le norme per un equo 
trattamento del personale seguendo così la saggia 
politica adottata o progettata dai Governo rigua:- 


do al personale addetto ai servizi ferroviari e ma- 


rittimi oggetto di concessioni. Anche per le im- 


prese attuali si prescrive la formazione di un re- 


golamento specia'e che indichi le condizioni di la- 


voro, i diritti е gli obblighi delle parti: un tale 


regolamento è accettato dal personale е rimane 
obbligatorio per entiambe le parti. Le modifica- 


zioni che l'impiegante intendesse apportare a tale 


regolamento dovranno essere previamente parte- 


cipate ai lavoratori e avranno valore legale solo 
dopo che sia decorso un periodo di tempo pari a 


quello fissato per il preavviso di risoluzione di con- 
tratto di lavoro, di guisa che il contratto di lavoro 


Bollettino della A. E. I. E. 


possa per i dissenzienti durare e spirare regolato 
dalle disposizioni anteriori, da essi accettate. Per 
l'articolo 6 il contratto di lavoro non disdetto pri- 
ma del terminc fissato, si intende rinnovato per un 
pari spazio di tempo, purché tale spazio non cc- 
ceda un anno. 

Gli artico'i 7 e seguenti formulano le disposizio- 
ni relative agli organi che vi propongo di creare 
per la soluzione dci conflitti. A somiglianza degli 
organi creati dalle legislazioni estere, che dianzi 
ho esaminate le Commissioni di concil'azione e ar- 
bitrató hanno caratfere misto risultando comp»- 
ste di dc'egati nominati dalle parti e presieduti da 
persona neutrale designata dai delegati stessi. Af- 
finché le Commissioni necessariamente sorgano, 
malgrado il malvolere dell'una o dell’altra parte è 
prevista la nomina dei delegati fatta d'ufficio dal 
presidente del locale fribunale in caso di astensio- 
ne di entrambi o di una delle parti; come pur., 
analogamente la nomina del presidente della Cov- 
missione in caso di disaccordo o di mancata de- 
signazione per parte dei delegati. 

A somiglianza degli organismi creati dalle legi- 
slazioni americane le Commissioni hanno compe- 
tenza limitata a un singolo servizio e così possono 
avere la capacità tecnica necessaria per le funzio- 
ni loro affidate. 

Sotto altri rispetti però si differenziano dagli 
ofgani legislativamente creati all'estero per i pub- 
blici servizi. Le Commissioni che vi propongo so- 
no, infatti, chiamate a conoscere non soltanto 1 
conflitti di indole collettiva ma anche quelli di in- 
dole individuale sostituendo così le magistrature 
probivirali contemplate dalla legge 15 giugno 1893 
n. 295. La convenieriza che uno stesso organismo 
sia competente a definire — sia in sede di conci- 
liazione che in sede di arbitrato — tanto gli uni 
quanto gli altri conflitti è evidente. La connessio- 
ne fra i due tipi di divergenze è sovente tale che 
sarebbe illogico e pericoloso attribuire per uno 
stesso servizio la competenza sulle une a un orga- 
nismo e sule altre a un altro (sebbene in gran 
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parte entrambi analoghi nell'indole с ncll'origi- 
ne), con pericolo di differenze nei principi in una 
materia in cui le norme giuiidiche sono ancora in 


formazione. 
Affidata alle istituende Commissioni la defini- 


zione dei conflitti individuali, ne è jisultata la con- 
venienza che esse non siano formate caso per ca- 
so ogni qualvolta una vertenza si manifesta, (co- 
me avviene pei comitati c tribunali esteri), ma che 
abbiano invece carattere permanente. 

Per la funzione della conciliazione assai sovente 
è più efficace l'opera amichevole e persuasiva di 
una persona autorevole e in tutto estranea al con- 
flitto e alle parti, anzi che l'azione, necessariamcn- 
te più solenne di un copo collegiale in cui segga- 
no elementi nominati dalle pairti. Е inoltre ne- 
cessario, specialmente in questi servizi di cui si 
vuole assicurare la continuità, che l’opera di ccn- 
ciliazione sia pronta e tenga immediatamente se- 
guito al primo accenno di conflitto, senza g.i in- 
dugi inevitabili per la convocazione di un collegio, 
indugi durante cui gli animi si inacerbano, lievi 
circostanze sono esagerate dalla ignorarza o dal 
malvolere, е un semplice malinteso può deg«<nera- 
re in un grave cenflitto. Pen questi motivi col- 
l'art. то vi propongo di affidare i'azione concil'a- 
tiva al Presidente solo della Commissione. Poichè 
però questo presidente è estraneo al servizic e può 
essere ignaro di circostanze e dati tecnici, ecc., 
che debbano talora necessariamente conoscersi per 
stabilire esattamente condizioni di fatto e giunge- 
re ad una composizione, gli si concede la faco.ta 
di invitare le parti a delegare immediatamente 
persone in pari numero, che lo assistano nelle in- 
dagini e nell'opera conciliativa. Quando la com- 
posizione ha luogo, il relativo atto ha naturalmen- 
te forza vincolativa fra le parti. 

Se la conciiazione non avviene, il presidente 
convoca la commissione dandone partecipazione 
alle parti. Considerata la specialità della materia 
e la necessità di una rapida procedura spoglia da 
eccessivi vinco'i, si assoggetta la Commissione 
solo alla osservanza delle sole prescrizioni di ter- 
mini stabiliti nella legge o nel regolamento che 
ne disciplinerà l’applicazione. La risoluzione dilla 
Commissione è pronunciata in prima ed ultima 
istanza ammettendosi soltanto l’impugnativa da- 
vanti all'autorità giudiziaria per violazione delle 
forme stabilite nella progeitata legge. 

Quanto alla efficacia del lodo arbitrale, ho repu- 
tato conveniente distinguere le vertenze in due ca- 
tegorie distinte per importanza e per indole: ‘e 
vertenze che si riferiscono alla interpretazione, ap- 
plicazione ed esecuzione del contratto di lavoro e 
le vertenze che mirano a modificare le condizioni 
del contratio. Per le prime si può riputare che l'e- 
same fatto da un ccrpo collegiale misto, presiedu- 
to da un elemento neutrale, con interrogatorio del- 
le parti, ecc. sia sufficiente рег la dilucidazione dei 
termini cuntroversi, così che si può attribuire ef- 
ficacia piena alla opinione espressa anche soltan- 
to dalla maggioranza della Commissione. Se in- 
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vece si tratta di nuovi patti di lavoro da stipu- 
lare, è necessario che dal confronto fra le parti 
e dall'esame di tutte quante le circostanze, risul- 
ti che le condizioni di svolgimento del servizio € 
l'andamento generale della vita economica e so- 
ciale, nel concorde giudizio sia dell'elemento estra- 
neo, sia degli elementi interessati nella Commissio- 
ne, dimostrino la possibilità e convenienza o nc- 
cessità di un mutamento nelle condizioni di lavo- 
ro: così per questo secondo tipo di vertenze lef- 
ficacia obbligatoria del lodo si ha solo quando vi 
ha unanimità. | 

L'inadempienza alle prescrizioni contenute nel- 
l'atto di conciliazione e nel lodo arbitrale è ricono- 
sciuta e dichiarata dal presidente della Commissio- 
ne udite le parti. Essa conduce alla risoluzione 
del contratto di lavoro e priva l’'inadempiente dtl- 
la possibilità di agire dinanzi all’autorità giudi- 
ziaria in base al contratto di lavoro. 

Per limitare al minimo possibile le inadempien- 
ze e raggiungere così l’intento ultimo che si pro- 
pone la progettata legge si ammette l'obbligo del 
rifacimento del danno per parte dell’inadempiente. 
Ma perchè tale obbligo abbia una qua'che effica- 
cia anche riguardo ai lavoratori, si statuisce che 
l'inadempienza arrechi la perdita di uno speciale 
deposito di garanzia da costituirsi mediante una 
ritenuta (non eccedente il то per cento) sulla mer- 
cede di un impoito non superiore rispettivamente 
alla mercede di un mese o di due mesi secondo che 


- la durata del contratto di lavoro è inferiore o su- 


periore a un anno, Il principio di una cauzione 
per la regolare osservanza del contratto di lavoro 
non è certo nuova in Italia, poichè già è atitrato 
anche in pubblici servizi locali municipalizzati o 
esercitati dall'industria privata per i singoi con- 
tratti di lavoro, ad esempio nel servizio del gas a 
Bologna, nel servizio tramviario a Firenze (regcl. 
1901) e collettivamente nel sapiente ordinamento 
del lavoro nel porto di Genova e in concordati di 
tariffa. E stato inoltre ammesso dalla legge p«r 
il lavoro della risicoltura ed è stato proposto an- 
che dal Consiglio superiore del lavoro nella recen- 
te discussione sui concordati di tariffa. | 
"La disposizione transitoria proposta col'art. 17 
mantiene in funzione g'i organi di concil'azionc 
ed arbitrato che già fossero sorti nci servizi con- 
templati dalla progettata legge, lasciandosi рего 
alle parti la facoltà di sottoporre 'e divergenze 
alla Commissione di cui si propone l'istituzione. 
Di tutte le risoluzioni arbitrali dovrà trasmette; - 
si copia a'l'Ufficio del lavoro, il quale si troverà 
così via via in possesso di un copioso maler.ale 
di grande importanza sia economica che giuridica, 
poiché vi apparirà da un lato il profilo economico 
di queste varie pubbliche industrie riguardo alre- 
lemento lavoro, e dal/altro vi si potrà ravvisare 
la formazione di nuove massime di diritto per la 
equa disciplina di un contratto di lavoro il cur 
mantenimento tanto interessa la pubblica ammini- 
strazione e la generalità dei cittadini. 
| (Continua). 
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RASSEGNA CRITICA 


L'industria elettromeccanica ín Italia. 

l nostri lettori già ebbero notizia della avvenuta 
fusione di due g.andi case celettrotecniche mila- 
nesi: il Tecnomasio c la Gadda; sul medi simo ar- 
gomento troveranno oggi in altra colonna una let- 
tera dell'ing. E. Silva il qua'e si duole amaramen- 
te di tale avvenimento, e lo attribuisce a cause 
speciali, che meritano certo l'attenzione dei nostri 
industriali, nonché dei governanti. 

La lettera in questione contiene peró qualche i- 
nesattezza che crediamo necessario rettificare per- 
ché 1 lettori possano formarsi un'idea piü esatta 
del vero stato di cose e sugli avvenimenti. 

In primo luogo l'ing. Silva espone le cose come 
se la ditta Gadda fosse stata assorbita da una casa 
stranicra che, chiusa la fabbrica in ltalia, conti- 
nuasse a servire la clientela da Baden. Ora questo 
non risponde a verità. Già ora una narte notevolis- 
sima del macchinario installato dal Tecnomas'o 
e costruito in Italia in uno stabilimento che ha lo 
stesso numcro di operai di quelli impiegati dalla 
Gadda; e tutto il personale è di nazionalità italia- 
na in questo stabilimento. Che costruisca tipi € 
modelli creati all'estero poco conta, poichè Гїп- 
dustria elettromeccanica è essenzialmente interna- 
zionale e si riscontrano dilferenze assai minori fra 
macchine costruite in America od in Europa, di 
quelle che possono riscontrarsi talvolta fra i tipi a- 
dottati da duc costruttori della stessa città. 

I tipi si creano passando attraverso ad errori, 

a perdite di tempo e di danaro; cominciare di là 
dove gli altri già arrivarono è da saggi: forse 
che i giapponesi, nell'intraprendere la costruzicne 

di macchine elettriche, ricominciano dalle espe- 

rienze di Faraday o dalle macchine dell'Alliance? 


р Oggi al Tecnomasio si unisce Іа Gadda: si for- - 


merà un grande stabilimento nel quale il numero 
degli operai andrà gradualmente integrandosi fino 
a rappresentare la somma di quelli ora occupati 
nei due stabilimenti diversi, con speranza di sor- 
passarlo, se è vero che l'unione fa la forza. Il 
nuovo capitale è fornito dalla Brown Boveri; ma 
a parte il fatto che il capitale è un'altra delle cose 
essenzialmente internazionali, che cosa importa 
questo dal punto di vista Ка іапо, quando nello 
stabilimento milanese si fabbricherà tutta la massa 
delle macchine che oggi in parte debbono ancora 
farsi a Baden, ed una parte di quelle destinate al- 
l'estero, per esempio, all’ America del Sud o ad 
altri consimili paesi, per opcra di italiani sotto la 
direzione di italiani? 
. La lettera del Silva parla anche di assorbimen- 
to di altre fabbriche italiane da parte di straniere, 
anzi di tutte le fabbriche italiane; ora questo non 
è vero. Delle numerose ditte che figurarono alla 
esposizione di Torino del 1898 quale fu la sorte? 
La ditta Caramagna, piccola, povera e forse non 
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bene condotta industrialmente si spense di lan- 
guore insieme col suo tito'are. | 

La Guzzi e Ravizza, che accoppiava alla costru- 
zione dei caloriferi quella delle macchine elettriche, 
mentre 1 suoi gcrenti tenevano un ufficio di bre- 
vetti, é andata languendo: ora venne modificato 
il suo programma di lavoro, che ha di mo'to sfron- 
dato, semplificato e razionalizzato : essa vive dun- 
que e promette bene all'infuori di ogni ingerenza 
straniera. ; i | 

La Brioschi e linzi venne assorbita dalla Gadda, 
e lo stesso avvenne della Morelli Franco Bonami- 
co; solo di riflesso dunque queste due società si 
trovarono unite in fascio a lavorare sotto l'alta 
direzione della Brown Boveri; il Tecnomasio se- 
gui la stessa sorte duc anni addietro, 

Le otficine di Savigliano invece continuano a 
lavorare tranquillamente, е lo stesso fa la Società 
Esercizio Bacini; ad esse conviene aggiungere la 
ditta Marelli, la Ansaldo Armstrong ed altre mi- 
nori che si svi'upparono solo più tardi. 

x33 

Messi così a posto alcuni importanti dati di fat- 
to, resta pur sempre vero che le nostre case clct- 
tromeccaniche non seppero crearsi una vita forte 
€ sicura, nella loro quasi universalità, e di ció e 
opportuno ricercarne le cause. Il Silva crede che 
l'insuccesso debba attribuirsi alla mancanza di pro- 
tezione da parte del governo; qualcosa di vero 
c'é, indubbiamente. Noi crediamo peró che la cau- 
sa prima e piü forte debba ricercarsi in difetti dc- 


‘ gli uomini. Altre industrie paesane si sono mani- 


festate forti e vitali: per citare solo pochi esempi, 
restando in campi affini, basta guardare alla Casa 
Pirelli, alla casa Tedeschi, alla Tosi, a1 Riva c 
Monnerct, alla Ca'zoni, alla Togni, alla Magrini, 
alle numerose fabbriche di materiale ferroviaric, 
ecc. In tutte le imprese del cenere che prosperano 
v'é sempre un uomo, il condottiero geniale e forte 
che conosce le vie della vittoria. | 

Questo dimostra, a parer nostro, che l'abilità 
industriale nel campo del'e costruzioni meccaniche 
non é virtü paesana, mentre lo é al sommo grado 
nel campo delle costruzioni civili (le opere civili di 
mezzo il mondo vengono eseguite da imp;esari i- 
taliani); essa € il dono di pochi eletti. 

Ora ncn si può dire che agli italiani manchi del 
tutto i] bernoccolo degli affari: in molti altri cam- 
pi industriali abbiamo saputo conquistarci un po- 
sto onorevole e magari invidiato. Gli israeliti sono 
nel nostro paese anche più liberi che in altri di e- 
splicare le loro mirabili attitudini di abili ammini- 
stratori, ed è noto che a capo di quasi tutte le gran- 
di aziende industriali straniere abbondano preci- 
samente gli israeliti. | а 

Noi crediamo dunque che agli italiani non man- 
chi la possibilità di divenire abili organizzatori di 
aziende : ad esempio le imprese elettriche meglio 
ordinate e piü rimuneratrici sono amministrate da 
italiani; quelle che sono rette da stranieri ebbero 
nella loro generalità vita assai meno brillante. 
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Molte diverse sono le esigenze асі due tipi di a- 
zienda, ed in quelle che geriscono officina si richic- 
de una organizzazione molto più complessa, più 
salda e più disciplinata: ma in entrambi si richie- 
de l'abilità commerciale ed in genere de la tratta- 
zione alfari. 

Noi crediamo dunque che ai nostri connaziona- 
li manchi la preparazione, l'educazione pratica: € 
siamo certi che Je sorti muterebbero radicalmente 
quando un ragguardevole nucleo dei nostri inge- 
gneri, dei nostri tecnici e dei nostri operai più in- 
telligenti potesse fare un sufficiente tirocinio pres- 
so le casc tedesche o americane. Lo sp.rito di or- 
dine, di disciplina, di metodismo non è innato in 
noi come presso le razze germaniche; e noi do- 
vremmo andare per tutto ciò a scuola da loro, co- 
me essi vennero da noi ad apprendere le arti bel- 
le. Forse non potremo mai giungere ad emulare i 
maestri; ma potremo modestamente bastare a nol 
stessi; € ci sarebbe già da esserne soddisfatti. 

E che tutto questo risponda alla realtà delle co- 
se lo troviamo confermato da una circostanza no- 
tevole. Tutte le case italiane che vivono e prospe- 
rano sono rette da uomini che, alle doti di ingegno 
cd abilità commerciale uniscono la potenza d'im- 
perio: uomini che sanno comandare ed impongono 
ai loro collaboratori una disciplina inesorabile € 
ferma; quella disciplina che non è innata nella no- 
stra razza. Dove non siano uomini di questa tem- 
pra vediamo le industrie fiorire finchè restano pic- 
cole e soggette alla diretta influenza del capo; rag- 
giunto il limite, segnato dal massimo sforzo di cui 
é capace questo capo, si precipita nell'anarchia € 
nel dissesto. 

Questo é i] male: vediamo di porvi rimedio edu- 
candoci all'ordine e alla disciplina. 

Hee 


La questione degli infortuni agli operai. 

La legge andata in vigore nel 1898 che sanciva 
il massimo dell’indennizzo agli operai colpiti da 
infortunio sul lavoro venne accolta come innova- 
zione altamente civile, a cui gli industriali si ac- 
conciarono di buon grado, malgrado gli oneri 
sensibili di cui venivano a trovarsi gravati. Oggi 
peró si é fatto universale e intollerabile il males- 
sere che all'industria deriva dalla applicazione 
pratica della legge stessa, della quale tutti invo- 
cano la revisione insistendo sulla necessità di tro- 
var la via ad impedire le molteplici e svariate 
frodi cui dà luogo, c in cui risiede la principale ca- 
gione dell'accrescersi dei gravami. 

Per comune .consentimento la situazione é giu- 
dicata intollerabile; il crescere artificioso dei si- 
nistri e la fraudolenta alterazione delle loro con- 
seguenze, fanno salire a livelli altissimi i premi 
di assicurazione, tanto che vari rami d'industria 
intravvedono non lontano il giorno in cui, per la 
esagerata falcidia causata da ta'i premi, dovranno 
arrestare ogni loro attività. 

I pubblici poteri hanno da tempo rilevato gli 
inconvenienti e gli abusi che la legge occasiona : 
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antica è crmai la promessa di studiare e di prov- - 
vedere, ma finora assai poco si é fatto per risol- 
vere una questione che cosi davvicino interessa le 
fonti vive dell'economia nazionale. Occorre pertan- 
to scuotere una tale deplorevole incuria, segna- 
lare l'improrogabi'e urgenza della questione са 
additare i mezzi che si reputano più idonci per 
migliorare la legge. 

A tale scopo, per iniziativa di vari Sodalizi di 
Roma, è sorto il proposito di chiamare a Congres- 
so quanti industriali in tutta Italia al vitale ar- 
gomento si interessano e desiderano dare ii pro- 
prio contributo di autorità e di competenza alla 
soluzione del ponderoso problema. І promotori 
si propongono di darc al Congresso scopo с con- 
tenuto essenzialmente pratico: dovrebbe viuscire, 
non una vuota accademia di frasi, sibbene una 
elevata assemblea, campo aperto alle proposte più 
serie e più efficaci per raggiungere lo scopo che 
a tutti sta a cuore, la quale non si attarderà nel- 
la diagnosi di un male da tutti conosciuto, ma 
provvederà a coordinare e sintetizzare i vari pro- 
getti di riforma che finora da singoli industriali 
c da questa o quella Camera di Commercio ed 
Associazione vennero formulati; essa darà la san- 
zione di desiderata 
di un'intera classe, € inizierà una campagna e- 
nergica per censeguire dal Governo e dal Legi- 
slatore provvedimenti razionali che pongano ter- 


un solenne voto nazionale ai 


mine all'inerzia finora lamentata. 

AI Congresso, oltrecche le Camere di Commer- 
ciò, vennero invitati tutti gli industriali d'Italia, 
nella speranza che la grande maggioranza man- 
di almeno la propria adesione e che molti inter- 
vengano, e poichè il Comitato promotore intende 
che dall'iniziativa sua promani una schietta e ge- 
nuina manifestazione della classe degli industria- 
li, così vennero esclusi le imprese di assicurazione 
c i professionisti, e puranco le Cooperative di 
produzione e lavoro le quali, pe: aver in sè so- 
verchiante sul carattere di imprese industriali 
quello di organismi formati da operai assicurandi 
di necessità obbediscono, nel giudicare di una 
legge sugli infortuni, a tendenze che perfettamen- 
te non collimano con quelle delle imprese indu- 
striali vere € propric. 

Sino dal primo annunzio della idea pervennero 
al Comitato numerosi  incoraggiam:nti: questo 
deriva dal desiderio universale che finalmente la 
legge sugli infortuni non sia piu un'arma di in- 
sidia e di sopraffazione di cui possono giovarsi 
faccendieri senza scrupoli, ma divenga (quel che 
dev'essere) uno strumento di previdenza sociale, 
un pegno di solidarietà fra quanti padroni cd o- 
perai, percorrono insieme l'aspra via del lavoro. 

E noi facciamo plauso alla lodevole iniziativa, 
sproniamo gli industriali, a concorrere efficace- 
mente alla discussione, ad appoggiare le delibe- 
razioni con l'adesione loro, e facciamo fervidi 
voti per la completa riuscita del Congresso. 

Ing. Fumero. 
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Erruta. 

Nella Rassegna Critica dello scorso nume;o e 
sfuggito un errore strano che svisa sensibilm. ntc 
il significato dell'ultimo capoverso. Dove si parla 
di Commissione di uomini governativi, doveva 
parlarsi di Commissione di nomina governativa. 
Prima che gli egregi componenti la Commission - 
w пе accorgano vogliamo segnalare lo strano cr- 
rore e chiederne scusa ai lettori. 


——————————————————— 
| canali di montagna sistema Caminada 


La sommaria descrizione da noi recentemen'c 
pubblicata (Cfr. XXX-22) ha provocato da parte 
dei nostri lettori domande di maggiori particolari 
e qualche critica; diamo cggi un supp'emento di 
notizie che si riferiscono sostanzialmente al regi- 
me delle acque di alimentazione, perchè esse soddi- 
steranno le domande, e implicitamente risponde- 
ranno alle critiche, essenzialmente ispirate ala 
convinzione che si richiedano enormi masse d'ac- 
qua, quali non sono disponibili in montagna, pel 
servizio dei canali Caminada. 

Senza escludere l'impiego dei grandi bacini di 
risparmio già usati per le conche ordinarie (e la 
сш applicazione verrebbe agevolata dal fatto che 
si può scegliere a piacere le località più adatte il 
che può raggiungersi opportunamente profilando 
l'andamento altimetrico del canale) e delle sara- 
cinesche cilindriche a doppio effetto, il Caminada 
suggerisce speciali tipi di canali a seconda delle 
diverse contingenze che si possono nel caso pratico 
incontrare. 

Chiuse semplici a gradinata. 

Vengono proposte pel caso in cui si avesse ac- 
qua abbondante, ma non si potesse usare di una 

conca semplice ed unica. La disposizione della gra- 
dinata puó essere qualsiasi: in linca retta o in linca 
spezzata; con maggiore o minore pendenza; con 
canali interposti, dove più lunghi e dove più corti; 
in guisa da adattarla a tutte le accidentalità del 
dorso della montagna da passare. Però сеп: chiu- 
sa dovrebbe contenere lo stesso volume d'acqua; 
oppure, meglio, la capacità dovrebbe gradatamente 
diminuire da monte a valle, acciocchè le perdite 
d'acqua che si verificassero scendendo l'acqua da 
monte a valle fossero in tal modo compensate. 

I due tratti di canale a monte e a valle di ciascu- 
na conca sarebbero sulla stessa linea deli’ asso del- 
la conca; il bacino sarebbe posto al vertice di que- 
sta linea, la quale, può esscre ad ango'o cen quel- 
la precedente. Nel bacino, le imbarcazioni prende- 
rebbero la direzione voluta dalla loro rotta. 

Nella manovra, l’acqua dalla prima chiusa a 
mente con un battello discendente passa nella 
chiusa sottostante nella quale è pronto un battello 
per salire. А mano a mano che l’acqua si abbassa 
di 'ivello nella chiusa N. 1, s'innalza nella chiusa 
N. 2 elevando il battello in ascesa 4' quanto s'ab- 
bassa quello in discesa. .Mlorché i due battelli sono 
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arrivati nel bacino-stazione interposto tra le due 
chiuse, avviene l'incrocio e vanno a disporsi nelle 
chiuse per le successive manovre. La stessa acqua 
porrà poi in giuoco le altre chiuse. 

Una scala di chiuse di questo sistema potrebbe 
tener fronte ad un traftico molto intenso con un 
consumo d'acqua molto limitato. Le chiuse sarch- 
bero conservate una piena e l'altra vuota per tutta 
la scala: ciascun gruppo di due chiuse potrebbe 
funzionare contemporancamente, come пепо stesso 
tempo potrebbero funzionare tutti i gruppi, c si 
potrebbero avere tanti battelli quante sono le chiu- 
se d'una scala. Risulterebbe in tal modo che il vo- 
lume d'acqua della prima conca a monte farebbe 
il movimento di tante imbarcazioni in ascesa € in 
discesa quanto è il numero delle chius- moltipli- 
cato per 2 meno I. 

Chiuse abbinate intercomunicanti. 

L'applicazione di questo tipo è subordinata ad 
un movimento intenso del traffico, sia in ascesa 
che in discesa. Due chiuse tubolari identiche ven- 
gono disposte l'una di fianco all'altra. Tutte е due 
ai loro estremi di monte c va'le comunicano con 
lo stesso bacino-stazione. Esse comunicano tra lo- 
ro a mezzo di acquedotto о acquedotti la cui bocca 
o bocche si aprono nel fondo delle chiuse. 

Ammettiamo che un battello si presenti per la 
discesa, mentre nella chiusa gemela un altro bat- 
tello si pres.nii per l'ascesa. La conca che deve 
dar passaggio alla imbarcazione discendente è pie- 
na, mentre l'altra è vuota. Nello stesso tempo che 
il battello discendente entra nello specchio d'acqua 
della chiusa piena, l'altro ascendente entra nel 
fondale della chiusa vuota. 

Aperta allora la conduttura di comunicazione tra 
le due conche, l’acqua della conca piena comincia 
a passare nella conca vuota, abbassando da una 
parte ed innalzando nell'altra lo specchio d’acqua 
cd i battelli fino a raggiungere lo stesso livello, 
come avviene fra vasi comunicanti. А tal punto 
le imbarcazioni rimangono stazionarie. Si chiude 
allora la comunicazione tra le due conche e si a- 
pre Il condotto di alimentazione del bacino o ca- 
nale alimentatore di monte nella chiusa con bat- 
tello ascendente onde completare il concaggio, 
mentre per l'altra chiusa, che ha il battello discen- 
dente, l'acqua verrà evacuata e destinala ad ali- 
mentare il canale sottostante. Si ottiene con l'ap- 
plicazione del sistema ora descritto, molta econo- 
mia d'acqua e maggiore potenzialità di traifico. 
Chiuse doppie comunicanti, a scalinata. 

Data una certa intensità di traffico o qualsiasi 
altra causa che ne consigli l'applicazione; data u- 
na discreta abbondanza d'acqua; dato un versante 
a grande dislivello su limitato percorso, puó con- 
venire l'impianto di una batteria di conche tubola- 
ri doppie, accollate, disposte cioé a scala. 

Il funzionamento del'e due chiuse ѕирелогі av- 
viene nello stesso modo come é stato descritto o- 
ra, sicché, quando le due conche gemelle superiori 
sono piene a metà, si può compiere la manovra 
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completa delle due gemelle consecutive. Ammesso 

infatti che queste siano una comp etamente piena 

con un natante discendente, l’altra vuota con na- 
tante ascendente, aperte le comunicazioni, metà 
dell'acqua affluisce nella conca gemella, l'altra me- 

tà è data dalla conca superiore che eseguisce la di- 

scesa del natante, e cosi di seguito se vi fosse un 

altro gruppo di cenche ancora. Іп tal maniera, e 

contemporaneamente, colla metà di volume d'ac- 

qua contenuto da una conca tubolare, avvengono 

due transiti per ogni gruppo di conche, uno in a- 

scesa ed uno in discesa, e, mentre l'imbarcazione 

ascendente del primo gruppo di conche arriva al 
bacino superiore, l'imbarcazione ascendente cei se- 
condo grup;o arriva anch'essa al bacino immedia- 
tamente superiore; così avviene anche per l'imbar- 
cazione in discesa. Questo può essere applicato 
per una scala di qualsiasi numero di queste chiuse 
il funzionamento delle quali viene ottenuto so'o col 
consumo di una sola metà di acqua contenuta in 
una conca. 

Economizsatori periferici. 

Questa app'icazione consiste in una conca tu- 
bolare semplice che nella sua metà inferiore pre- 
senta, fra la parete esterna e la parete interna uno 
spazio o anello periferico diviso in scomrarti tu- 
bolari comunicanti tra loro, di sezione circolare, 
o rettangolare, o quadrata, o di qua'siasi altra for- 
ma secondo la sezione di detta conca, formando 
essi parte dell’intera costruzione. 

I detti scomparti tubolari sono destinati all'uso 
di serbatoi e comunicano colla conca nella parte 
inferiore. Hanno un volume ccmpssivo metà del 
volume della conca. Nella loro parte supericre so- 
no applicati dei condotti destinati a portare in ap- 
posito serbatcio l’aria compressa che si viene for- 
mando allorchè l’acqua penetra in essi, aria com- 
pressa che sarà destinata ad azionare i congegni 
di manovra, come anche ad aprire ‘a porta di fondo. 

Questi scomparti longitudinali tubolari, desiinati 
a risparmiare l’acqua della conca, sono ccilegati 
tra loro е con le due pareti, esterna cd interna, 
in modo da ottenere la maggiore rigidezza, legge- 
rezza е so'iditá del fusto della conca. Possono es- 
sere comunicanti tra lo.o solo nel fendo come lun- 
go il loro corso. Nulla però impedisce che 1 ser- 
batoi d’acqua possano essere costruiti sotto altra 
forma, in opera a parte, ed in località separata, 
anche se relativamente lontana, purchè conservi- 
no le stesse condizioni di livello. 

Ora, ammesso che sia la chiusa a conca piena 
d'acqua, pronta cioè per far discendere una imbar- 
cazione, tenendo chiusa la porta a valle e aper:e 
le comunicazioni coi serbatoi di risparmio, l'ac- 
qua discenderá innalzandosi n«i serbatoi fino a 
mettersi al'o stesso livello. 

L'acqua in questi serbatoi si dispcne orizzintal- 
mente, e quando i serbatoi dovessero funzionare 
sotto pressione, s: avrebbe che l'acqua, disponen- 
dosi tutta sulla periferia della conca, verrebbe a 

collccarsi anche sulla parte superi re cella parete 
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interna della chiusa a conca allo stesso livero in 
cui si trova l'acqua nel cratere della conca. 
Giunta l'acqua a porsi allo stesso livello, viene 
chiusa la saracinesca o saracinesche della bocca o 
delle Боссһе di comunicazione coi serbatoi. Queste 
saracinesche o chiusure possono essere automati- 
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Figg. 57-58. — Chiuse abbinate intercomunicanti. 
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che o no, a semplice o a doppio effetto, come esi- 
stono nclle comuni chiuse, e l'emissione dalla con- 
ca ai serbatoi puó essere anche fatta per mezzo di 
sifoni che possono funzionare anche automatica- 
mente. Si avrà cosi un deposito di una parte del 
volume d'acqua di una conca che potrà venire u- 
tilizzata in una seconda manovra di transito. 
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Un'altra disposizione dei serbatoi che permetta 
una maggiore economia d'acqua è la seguente: 
Anziché disporre i serbatoi periferici fino alla me- 
tà dell'altezza del sa'to, questi potranno essere di- 
sposti lungo tutta la lunghezza della conca (nel 
senso longitudinale) e suddivisi in tanti reparii, 
in modo che l'acqua vada di strato in strato a 
disporsi nei diversi gruppi di serbatoi aventi il Jo- 
ro fondo rispettivo comunicante colla ch'usa a con- 
ca a diversi livelli equidistanti, in forza sempre 
della teoria dei vasi comunicanti. 

L'ultimo strato d'acqua sarà evacuato dalla 
conca nella manovra di discesa e sarà destinato, 
come negli altri casi, o ad alimentare i tronchi di 
canale sottoposti, o dispersa, o destinata ad altra 
chiusa comunicante con questa. La stessa appli- 
cazicne di serbatoi di risparmio puó essere estesa 
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a tutte le precedenti disposizioni di conche tubo- 
lari, con quelle modificazioni che il caso indica € 
le circostanze rendessero opportune, ottenendosi 
così sul totale una maggiore economia d'acqua. 
E” evidente che tale disposizione non sarebbe am- 
missibile che nel caso ove l'acqua fosse scarsa о 
se ne ritenesse conveniente il risparmio. 

Chiusa a sezioni. 

Le chiuse che fino ad ora abbiamo descritto, 
sono applicabili a salti moderati. La pressione che 
manifesta l'acqua sulle pareti della conca e sulla 
porta di fondo imporrebbe, qualora il sa'to cltre- 
passasse una data elevazione, una costruzione so- 
lida al punto da richiedere un'eccezionale abhon- 
danza di materiale ed un'accurata esecuzione del- 
la messa in opera, ciò che esigerebbe una spesa 
molto rilevante. Ad onta di tutte le precauz oni 
che fossero prese si potrebbe sempre temere che 
il massiccio venisse presto o tardi a cedere e che 
delle lesioni si potessero manifestare; le perdite 
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d'acqua in causa delle fughe potrebbero esse; nu- 
merose e vi sarebbe il pericolo di compromettere, 
per altre.chiuse ancora, l'esercizio stesso della 
chiusa. 

Ad evitare tutti gli accennati inconvenienti, 
qualora la chiusa debba sormontare un'elevazio- 
ne molto importante, é necessario che la pressione 
totale sia ripartita lungo il fusto della conca: a 
ciò il Caminada ha provveduto suddividendo la 
conca in tronchi a mezzo di porte in ferro a dop- 
pia parete, la cui apertura e chiusura puó otte- 
nersi automaticamente. Ciascun tronco é autono- 
mo nel funzionamento c nei rapporti che ha col. 
l'acqua € col materiale di costruzione impiegato: 
conseguenza di ció é la possibilità di portare le 
chiuse tubolari inclinate ad una caduta elevat.s- 
sima. 
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Fix. 59. — Dimostrazione del passaggio da un tronco al seguente, n lle vie d'acqua doppie sezionate. 


Oeni porta che suddivide la conca ha una ca- 
mera nela quale essa manovra, uno spazio cicè 
incluso nella conca stessa, adattato in modo che 
la porta possa funzionare. La sezione trasversale 
della detta camera, potrebbe essere, per esempio, 
rettangolare qualora la sezione del tubo fosse e- 
littica. L'elissi sarebbe iscritta nel rettangolo: 
lo spazio fra queste due figure costituirebbe il 
controbattente, vale a dire la superficie in pieno 
sul quale la porta andrebbe ad appoggiare. Ap- 
posite incassature praticate nel controbattente, ri- 
vestite di caoutchouc o di cuoio grasso, serv.reb- 
bero a ricevere i corrispondenti rialzi della porta; 
altri mezzi, oramai notissimi, potrebbero ass:cu- 
rare alla porta una completa ermeticità. Le porte 
manovrerebbero attorno ad un asse orizzontale ed 
andrebbero, aprendosi, ad adagiarsi nell'apposita 
nicchia praticata nella platea della camera. 

Al di là della camera, il tronco seguente avreb- 
be la sua apertura superiore in comunicazione di- 
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retta coll’atmosfera e di una lunghezza in rela- 
zione alla pendenza della conca, e ció come si trat- 
tasse di una conca tubolare semplice. Insomma 
l'intera chiusa divisa in tronchi sarebbe una suc- 
cessione di chiuse semplici, poste su lo stesso as- 
se longitudinale e prive dei loro bacini e piccoli 
tratti di canale. 

Ammettiamo di avere un'imbarcazione nel ba- 
cino a monte pronta per la discesa; il primo tron- 
co A è completamente pieno ed il suo specchio di 
acqua é a livello del peio di acqua del bacino; la 
porta che divide il tronco 4 dal B è chiusa e 
serve di fondo al tronco e di sbarramento alla 
colonna .d'acqua. Si apre la porta di sbarramento 
del bacino a monte c l'imbarcazione entra nel'o 
specchio di acqua del tronco А; dopo ció si apro- 
no le bocche di comunicazione coi serbatoi corri- 
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all'imbarcazionc e cosi di seguito pei restanti 
tronchi, fino ad arrivare ali’ultimo tronco a valle, 
che, dopo di aver riversato nei rispettivi serbatoi 
di risparmio quant'acqua gli fu possibile rispetto 
ai suoi livelli, rimettcrá l'ultimo strato al bacino 
a valle o alla sottostante chiusa. Ne!l'immissione 
dell'acqua dai tronchi di conca ai serbatoi di ri- 
sparmio, si ottiene l'aria compressa, che può ser- 
vire al funzionamento delle porte e dci differenti 
congegni accessori. Nel caso di una imbarcazio- 
ne in salita, il movimento sarà il seguente: L'im- 
barcazione che si trova nel bacino a valle entrerà 
nella galleria e passerà nello specchio d'acqua 
nello stesso modo dei casì precedentemente de- 
scritti. | 

Chiusa la porta, vicne messa in comun cazione 
la conca vuota con i primi serbatoi di risparmio 


Fig. 60. — Veduta prospettica d'una via d'acqua a chiuse doppie, sezionata. 


spondenti allo stesso tronco А. L'acqua si river- 
sa nei detti scrbatoi comunicanti tra loro, cd il 
livello d’acqua si abbassa, trasportando il batte!- 
lo; discende al punto di lambire il labbro superio- 
re della porta che divide il tronco А dal tronco 
inferiore B, la quale porta è chiusa dalla pressio- 
ne idrostatica. Seguitando l'acqua ad abbassarsi, 
l'aria compressa contenuta nei serbatoi dela por- 
ta sfugge, ed entra l’acqua la quale obbliga, col 
suo peso, la porta ad abbassarsi girando sul suo 
asse inferiore fino ad incassarsi nella nicchia ri- 
servata'e nella platea. 

Aperta la comunicazione fra i tronchi B c .1 si 
mette in comunicazione il tronco В con i rispetti- 
vi serbatoi; lo specchio d'acqua c con esso l'im- 
barcaziorie si andrà sempre abbassando fino a 
raggiungere la parte superiore della porta che 
separa il tronco B dal tronco C, che, come per il 
modo sopradescritto, si aprirà per dare accesso 


periferici (i quali serbatoi per tutto l'intero trcn- 
co hanno risparmiato l'acqua dell'intera mano- 
vra precedente, meno l’ultimo strato а што 
tronco). Fatto questo, viene chiusa la ceita co- 
municazione ed aperta quella dei serbatoi sovra- 
stanti i quali, riversando la 'oro acqua nella con- 
ca, compiono la loro vuotatura. Levata alla loro 
volta la comunicazione, viene aperta quela dei 
serbatoi sovrastanti, е così di seguito. 

Ora, essendo rimaste aperte tutte le porte che 
dividono l’intera conca tubo'are in tanti tronchi, 
come abbiamo osservato descrivendo il concaggio 
di discesa, arrivata l’imbarcazione in ascesa a 
passare la prima porta che divide il primo tronco 
a valle del secondo immediatamente superiore, cd 
entrata nello specchio d’acqua del secondo tron- 
co stesso, l’aria compressa viene spinta nel.'in- 
terno delle camere d’aria della detta porta ed 
essa discaccerà l'acqua. Allora la porta allegge- 
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rendosi gal'eggerà e sotto la spinta dell’acqua. 


andrà, girando sul suo asse orizzontalmente, a 
combaciare ermeticamente col  controbattente, 
chiudendo la comunicazione. 

L'acqua stessa che si va alzando nel tronco su- 
periore serve a comprimere la porta. La mano- 
vra di concaggio in ascesa continua per tutti gli 
altri tronchi superiori, e l’imbarcazione arriva 
nell'u'timo tronco, fino a raggiungere il livello 
d'immissione del primo serbatoio di: risparmio po- 
sto a monte; allora, chiusa la comunicazione con 
quest’ultimo serbatoio e messo in comunicazione 
il detto primo tronco col bacino a monte, o, st- 
condo il caso, col canale di alimentazione, and à 
l'acqua a raggiungere il livello del bacino. Si a- 
pre dopo ciò la comunicazione fra la conca c il 


bacino, dando luogo al passaggio della imbarca- 


zione nel bacino stesso. La conca ritorna pronta 
per una manovra di discesa. 

Così con una sola chiusa a conca, divisi in trcn- 
chi, si pctrà sormontare un grande dislivello c n 
un consumo d'acqua al pari del volume che 
perde rell'ultimo t onc», con economia di tempo 
c di spesa. | 
Chiusa dopbia o sezioni. 

Benchè le chiuse a cconomizzatori sieno di fa- 
cile costruzione, pure i serbatoi di risparmio com- 
plicano il funzionamento delle chiuse, che richic- 
derebbe sempre un personale csperto, che eserc'- 
tasse una vigilanza assidua ai diversi apparecchi. 

Ad evitare tale inconveniente il Caminada ha 
ideato un tipo che esclude i serbatoi. La chiusa 
e divisa in due conche della stessa inclinazione, 
parallele, una destinata alle salite, l'altra alle di- 
scese; esse sono indipendenti, non hanno cioè 
tra di esse alcuna comunicazione, avendo comu- 
ne però i bacini-stazione a valle e a monte. 

La conca, fig. 61, ha un battel'o nel tratto di ca- 
nale a monte, pronto per la discesa. Un altro 
battello è nello specchio superiore del tronco C, 
un altro nel tronco N. Al disotto di questo tronco 
е Ja galleria canale. I tronchi A-B-D-E-G-H-L- 
M son vuoti. 

Aperta la conduttura che dal canale alimentatore 
va al fondo del tronco A, l’acqua, riempiendo 
questo tronco, va a raggiungere il livello del trat- 
to di canale a monte. Così il tronco viene ad es- 
ser pronto per ricevere il battello discendente. 
Nel tempo in cui veniva aperta la comunicazione 
anzidetta, si aprivano anche quelle fra il fondo 
del tronco C с il fondo del tronco D, fra ГЕ e il 


G, fra І e il tronco L, fra UN ed il fondale o il 


fosso di dispersione. L'acqua passanda da un 
tronco all’altro hà trasportato, fig. 63, i battelli 
da C in D, da F in С, da I in L, da N nel fon- 
dale della galleria. Proseguendo il movimento, si 
avrà un battello o convoglio di battelli che dal 
primo tronco percorrerà tutta la chiusa tubolare 
in discesa col solo consunio dell’acqua contenuta 
in un tronco di canale. | 

La conca, fig. 62, destinata alle salite, ha i 
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due primi tronchi O-P pieni e con una imbarca- 
zione ascendente pronta ad entrare пе! tratto di 
canale a monte. 11 tronco О è vuoto, mentre i 
sottostanti R e S son pieni e con una imbarcazio- 
ne fluttuante alla sommità del tronco №. Il tron- 
co T è vuoto, ed i tronchi K-/ pieni, con un bat- 
tello sulla sommità del tronco K. Così Y è vuoto 
ed i tronchi Z-V pieni con una imbarcazione alla 
sommità del tronco Z. ll tronco IF è vuoto е coi 


e 
| 
L... 


> | 


LLI LIII 


x 


pe... 
2 
N 
* 
D 
Ii 
asini: 
x 


ii NIE 


Fig. 61-62. 


Fig. 63-64. 


un battello pronto nel fondale del tronco stesso. 
Allorché l'imbarcazione del tronco О fa passag- 
gio nel bacino-stazione a monte, viene aperta la 
comunicazione esistente fra il tronco 1? ed il fon- 
do del tronco О: l'acqua riempiendo questo tron- 
co solleva il battello del tronco R portandolo alla 
sommità del tronco Q (fig. 64). П tronco S porta 
l'acqua al tronco T facendo solevare il battello 
da K alla sommità di T. Dal tronco / è fatta scen- 
dere l’acqua al tronco Y ed il battello sale alla 
sommità di questo tronco. Così, facendo scen- 
dere l'acqua da V in IV, il battello che trovavasi 


nel fondale viene a portarsi ala’ sommità del 
tronco П”. 
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Eseguite queste manovre, le imbarcazioni ver- 
ranno a trovarsi negli specchi d'acqua dei tron- 
chi immediatamente inferiori nella conca in di- 
scesa ed immediatamente superiori nella conca 
destinata alle salite. Costruendo a sifone gli ac- 
quedotti fra ; diversi tronchi si eviterebbero gli 
apparecchi di chiusura e si potrebbe ottenere un 
movimento automatico dell'acqua. 
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continue. La conca N. 1 ha i tronchi A-E-1-O-S-Z 
picni d'acqua € con un battello pronto per discen- 
dere. La conca N. 2 ha i tronchi D-H-N-R-V pie- 
ni d'acqua con la rispettiva imbarcazione in sa- 
lita. Un altro battello è nel fondale del tronco А. 

Messo in comunicazione il tronco pieno А con 
il gemello parallelo B, l’acqua da A passa per 
metà in В, е quindi le imbarcazioni si portano 
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Fig. 65-68. 


Quando si prevede forte traffico c l'acqua scar- 
seggia si puó modificare il tipo come segue, a- 
dattando due conche tubolari parallele (una delle 
quali verrebbe adibita alle salite e l'altra ale di- 
scese delle imbarcazioni), suddivise in tronchi sen- 
za bacini di risparmio. Funzionano da bacini gli 
stessi tronchi, i quali, si scambiano vicendevol- 
mente l’acqua necessaria alle manovre. 

La chiusa (fig. 65) è divisa nelle due conche: 
N. 1 destinata alle discese, e N. 2 alle salite 


nei due tronchi allo stesso livello percorrendo una 
eguale distanza in direzione contraria (Fig. 66). 
In questo movimento la porta che divide il tron- 
co B da D, che era aperta, si è chiusa automati- 
camente coll’alzarsi dell’acqua dopo aver lasciato 
passare l’imbarcazione. 

Nel tempo in cui s’operava questo movimento 
fra questi due tronchi, avveniva uguale movi- 
mento fra i tronchi sottostanti E-F; I-L; O-P; 
S-T; Z-X; quindi tutte le imbarcazioni conte- 
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nute nei rispettivi tronchi, nello stesso tempo, 
si sono portate al'o stesso livello tra loro e per- 
correndo un dato spazio contrario come fra il 
tronco А e B (fig. 66). 

Eseguita questa manovra, il canale di alimen- 
tazione a monte fornisce l'acqua al tronco B fino 
al livello del bacino, portando l'imbarcazione a 
monte. 1] tronco B viene ad essere pieno d'acqua. 
Nello stesso tempo é stato messo in comunica- 
zione il tronco pieno D col rispettivo tronco ge- 
mello €. L'acqua viene a disporsi nei due tron- 
chi ad uguale livello. La stessa operazione e nel- 
lo stesso tempo avviene fra i tronchi sottostanti 
N pieno € G vuoto; N pieno e M vuoto=R p-e- 
no in Q vuoto = V pieno in U vuoto. Avvenuta 
cuesta manovra, le imbarcazioni si troveranno 
nella posizione indicata dalla fig. 67. 

L'acqua che occupava la metà del tronco 4, 
dupo avvenuto lo scambio fra А e В, ora, tolta 
tra questi duc tronchi la comunicazione, vien fat- 
ta scendere nel tronco sottostante С, che, essen- 
do pieno fino a metà per l'operazione avvenuta po- 
co prima con D, completa il suo riempimento. 
L'imbarcazione si abbassa, fino alla parte supc- 
riore del tronco C, la porta fra questo ed il tron- 
co.l essendosi aperta. Quando avviene in questi 
due tronchi si dá anche nei seguenti tronchi sot- 
tostanti: cicè, la metà rimasta in £ è passata in 
(т; la metà rimasta in I è passata in M; la metà 
che era rimasta in Z, dopo di aver passata l'al- 
tra metà in X, è uscita ad alimentare qualche 
tronco di conca di una chiusa sottostante, o il 
bacino stazicne a valle, o è stata destinata ad un 
qualsiasi altro uso. (Fig. 68). 

L'imbarcazione che fluttuava nel tronco 27 scen- 
de a galleggiare nel fondale del tratto di canale 
a valle o galleria-canale. L'imbarcazione de! tron- 

co B, che cra arrivata al bacino a monte, ha fat- 
to passaggio in questo. Avvenuta questa mano- 
vra, lo stato delle due conche si è invertito, cioe 
i tronchi (fig. 68) della stessa conca N. 1 che era- 
no pieni sono ora vuoti, ed i tronchi che erano 
vuoti sono rimasti pieni. La stessa cosa si è ve- 
rificata nella conca N. 2: i tronchi che erano vuo- 
ti sono ora pieni e quelli pieni sono adesso vuoti. 
| tronchi pieni hanno allo specchio d’acqua su- 
periore le imbarcazioni ascendenti o discendenti. 
Quindi nella conca N. 1 i tronchi A-E-I-O-S-Z 
sono vuoti e quelli interposti, cioè: C-G-M-Q-U 
sono pieni. Nella conca N. 2 i tronchi B-F-L-P- 
T-Z sono pieni e quelli rispettivamente sottostanti 
D-H-N-R-V sono vuoti (fig. 68). 

Per seguitare la manovra contemporancam«n- 
te ascendente e discendente, il tronco C pieno, 
coll'imbarcazione discendente, è messo in comu- 
nicazione col tronco 1) vuoto; l’acqua contenuta 
in С passerà in D, in tal modo l'imbarcazione 
contenuta in C si é abbassata a metà del tronco 
stesso e l'imbarcazione contenuta nel tronco F 
$1 € innalzata a metà del tronco D; e avvenendo 
cio, la porta che separa il tronco C dal tronco A 
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si ё chiusa automaticamente, come pure la porta 
che separava il tronco F dal tronco D si é chiu- 
sa, dopo di aver lasciato passare l'imbarcazione 
contenuta nella parte superiore del tronco F e 
che é venuta a fluttuare nello specchio d'acqua 
a metà del tronco D. Nello stesso tempo, avvie- 
ne lo stesso gioco d'acqua fra i seguenti trenchi: 
G pieno e il tronco gemelio vuoto H=il trorco 
M pieno e il tronco N vuoto = il tronco pieno О 
€ il tronco vuoto R = il tronco pieno U col tron- 
co vuoto |. | | | 

Durante questa manovra le imbarcazioni del 
tronco B, conca N. 2, е del tronco Z, conca N. 1, 
avevano raggiunto il tirante d'acqua estremo a 
monte ed a valle e sono uscite dalle rispettive 
conche. Per effetto di questo, il tronco B è pieno 
e trovasi senza imbarcazione, e con la porta di 
comunicazione chiusa; il tronco Z é vuoto, senza 
imbarcazione, e con la porta di comunicazione, 
col bacino a valle, chiusa. In questo momento 
viene aperta la comunicazione del tronco B pieno 
col suo rispettivo tronco paral'elo gemello А vuo- 
to, passando la metà dell'acqua di В in Л; vie- 
ne anche aperta la comunicazione fra il tronco 
a valle .X pieno ed il tronco Z vuoto; l'acqua di 
X passa per metà in Z. In conseguenza di ciò si 
troveranno tutti i tronchi pieni per metà, c cia- 
scuno di essi conterrá l'imbarcazione rispettiva, 
meno 1 tronchi А е B a monte e il troncoZ-X a 
valle. — Allora dal canale di alimentazione a 
monte viene immessa l'acqua nel tronco 4, che 
cra rimasto pieno fino a metá e viene riempito 
fino a raggiungere il livel'o del bacino a mente, 
e mettendosi al caso di ricevere una imbarcazione 
in discesa. Nello stesso tempo che si è dato que- 
sto funzionamento, l'acqua rimasta nel tronco В 
viene immessa nel sottostante tronco D), che si 
trova, come sappiamo pieno fino alla metà соп 
una imbarcazione nel suo specchio d'acqua, che 
viene ad essere innalzata pel riempimento c.m- 
pleto del detto tronco D. L'imbarcazione del tron- 
co D, apertasi la porta fra D e B, fa passaggio 
nel tronco D, dispenendosi nel fondo di questo. 

Nello stesso tempo, la stessa operazione si é 
verificata nei scguenti sottostanti tronchi dela 
stessa conca, cioé, per la salita, la metà rimasta 
in F ha finito di riempire il sottostante tronco Н; 
la metà rimasta in L ha finito di riempire il tron- 
co sottostante N, la metà rimasta in T ha finito 
di riempire i| sottostante tronco V e la metà ri- 
masta in X é immessa nel bacino-stazione, o de- 
stinata all'alimentazione delle chiuse, o dei tron- 
chi di canali sottostanti, o all'irrigazione, ecc. 11 
tronco X viene ad essere pronto a ricevere. dal 
bacino-stazione un'altra imbarcazione per la sa- 
lita. 

Nel tempo in cui si compivano questi mov - 
menti della conca N. 2, destinata a'le salite, nella 
conca N. 1, adibita alle discese, é avvenuto il 
seguente movimento: il tronco C, che si trovava 
can acqua a metà e con una imbarcazione per la 
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discesa, é stato messo in comunicazione col sot- 


tostante tronco E, che anch'esso era a metà, pe- 


rò senza imbarcazione. L'imbarcazione dalla mce- 
tà del tronco C viene a portarsi nella parte su- 
periore del tronco E. La stessa operazione con- 
temporanea è avvenuta nei seguenti sottostanti 
tronchi: l'imbarcazione galleggiante a metà del 
tronco © scendendo l'acqua in ] pino d'acqua 
a теѓа, ma senza imbarcazione, s'abbassa fino al- 
la parte superiore del tronco /, e quella che si 
trovata a metà di M, passa nlia parte superiore 
del tronco sottostante O, quela del tronco Q 
passa in S, e quella da U in Z. 

In questo frattempo, essendo entrata una inr 
barcazione per discendere nello specchio. del tron- 
co 1, viene messo il detto trenco pieno in comu- 
nicazione col tronco gemello paralle'o B, che ha 
nel suo specchio inferiore l'imbarcazione che si è 
portata dal D in В, la quale viene a fluttuare alla 
metà del tronco B, e così le cenche vengono a 
ritrovarsi nello stato della prima manovra. 
Conche pneumatiche. 

Nei dispositivi indicati nei casi precedenti, tan- 
to i serbatci di risparmio quanto i tronchi di con- 
ca sono in libera cemunicazione con l'atmosfera ; 
ma costruendo i in modo da poterli chiudere er- 
meticamente, si puo ottenere un'economia d'ac- 
qua maggiore, applicando alla manovra del ser- 
batoi e delle conche dei sistemi per la circolazione 
dell'acqua a rarefazione o compressione di ага. 

ll sistema a rarefazione consiste nel porre un 
tronco di conca chiuso nella cui 
parte superiore vi è lo spazio d'aria sufficiente a 
contenere il battello, 


ermeticamente 


in. comunicazione con un 
chiuso са il 
cui fondo è di poco superiore al piano d'acqua 
massimo del tronco stesso. Col discendere del- 
l'acqua dal tronco al tronco sottoposto si forma 
la rarefazione nella parte superiore del tronco, 
la quale, per essere il tronco in comunicazione col 
serbatoio, si manifesterà anche in questo serba- 
toio. L'aria rarefatta di questo aspirerà l'acqua 
contenuta in un serbatoio sottoposto, in comuni- 
cazione coll'atmosfera. Così durante la discesa di 
una imbarcazione si produce nei serbatoi l'ascesa 
di un velume d'acqua corrispondente a quelo che 
discende nei tronchi di conca, e il detto volume 
d’acqua sollevato serve poi a produrre l'ascesa 
di un'altra. imbarcazione, passando l'acqua dal 
serbatoio in cui si trova al tronco sottostante du- 


serbatoio anch'esso ermeticamente 


rante la manovra di salita, e per lo stesso motivo 


nella stessa manovra a causa della rarefazione 
prodottasi in detta discesa un equivalente volume 
salirà da un serbatoio all’altro sovrastante. 

Insieme al'a rarefazione si può usare anche la 
compressione dell’aria per riportare in alto, nei 
serbatoi, l'acqua discesa in basso. L'impiego di 
questo sistema sarebbe particolarmente conve- 
niente quando vi sia &rande scarsità d'acqua, ma 
porterebbe a notevoli complicazioni costruttive e 
d'esercizio. 
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Produzione dell’acido nitrico dall’azoto atmosferico 


(Continuazione, cedi N. $) 


П Moscicki fu uno dei primi che si occupò 
del problema della produzione industriale dell'aci- 
do azotico mediante l'aria e l'arco elettrico. Le sue 
prime esperienze datano dal 1900, € scopo princi- 
pale di esse fu la ricerca delle condizioni necissa- 
гі alla produzione delle piccole fiamme med ante 
una bobina d’induzione munita di un interruttore 
a turbina. Benchè queste esperienze non durassero 
che un mese pure si poterono raccogliere parce- 
chie osservazioni interessanti fra le quali degne di 
particolare menzione sono le seguenti : 

I. И rendimento non è per nulla modificato 
dal 


facendola vorgegliare attraverso acqua calda; 


allorchè Varia viene saturata vapore a:queo 


+ 


IT. Cuesto rendimento è accresciuto del 20 ~» 


della fabbricazione dell'acido azotico, ma mestra- 
rono però che questa soluzione esigeva ricerche 
nuove e più attendibili. 

Queste osservazioni diedero buona speranza d. 
una soluzione tecnica del problema 
della fabbricazione dell'acido, ma mostrarono pero 
che questa soluzione esigeva ricerche nuove e pu 
attendibili. 


arrivare ad 


Nel 1901 il Moscicki riprese le sue esperienze 
cercando di ottenere un arco elettrico con corrente 
alternata a 3coo volt. La corrente era fornita da 
una macchina Thury ad alta frequenza, vale a di- 
re a 5 o 6 mila periodi per secondo costruita dalla 
Compagnia dell'Industria Elettrica € Meccanica 
di Ginevra. Un trasformatore di un kilowatt c'c- 
vava la tensione a 3000 volt. Il dispositivo adotta- 
to per il mantenimento della fiamma consisteva In 
un elettrodo ausiliario situato tra i due «lettrodi 
collegato ad uno dei morsetti di una 
bobina d'induzicne di cui l'altro morsetto сга col- 
legato con uno degli elettrodi principali. Le scin- 


principali e 


tille si producevano tra questi due elettrodi. L'in- 
tensità della corrente formante la fiamma era di 
circa 0,15 ampére e la caduta di potenziale rag- 
giungeva i 1400 volt circa; iniettando c.rca 409 
litri d'aria per ora si arrivava ad un rend.m n.0 
medio di grammi 43,53 di acido azotico per kilo- 
watt-ora. 

Questi risultati indussero il prof. Kowalski a 
fondare una Società di studi e nel novembre 1901 
si costitui a Friburgo un comitato d'iniziativa p.T 
la produzione dei prodotti azotici. Frattanto il Mo- 
scicki dedicatosi esclusivamente alle sue ricerche 
favorite cercò anzitutto di risolvere il problema 
di alimentare un огап numero di fiamme con uno 
stesso generatore di corrente аа alta frequenza 
giacchè pensava che una corrente di tal natura a- 
vrebbe dato i migliori risultati. Numerose espt- 
rienze lo convinsero ben tosto che l'impiego di ge- 
neratori ad alta frequenza doveva essere evitato, 
in primo luego n са. ха È l'elevato prezzo di co- 
sto di questi apparecchi, in secondo luogo in cau- 
sa del costo troppo forte dell'energia prodot'a. 
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Pertanto si diede a sperimentare con correnti 
continue e mediante degli interruttori meccanici 
potè ottenere gli stessi effetti che con l'alta fre- 
quenza: degli elettrodi portati da un albero ro- 
tante neli'interno di un forno passavano rapida- 
mente davanti ad elettrodi fissi; delle bobine di 
selfinduzione erano collocate in serie con questi ul- 
timi allo scopo di evitare i corti circuiti. Ma non 
tardò ad accorgersi che difficoltà grandissime si 
opponevano all'impiego di dispositivi meccanici di 
interruzione in una fabbricazione industriale. 

Nella prima installazione su vasta scala fatta a 
Friburgo la corrente alternata a 50000 volt e di 
frequenza ordinaria era, mediante condensatori е 
bobine di selfinduzione, suddivisa in un gran nu- 
mero di fiamme e nel medesimo tempo trasformata 
in corrente di alta frequenza neile fiamme. In cau- 
sa dell’alta tensione impiegata non occorreva a'- 
cun dispositivo per mantenere la fiamma. 

La corrente alternata fornita daile macchine. ge- 
neratrici сга elevata alla tensione di 50000 volt 
mediante dci trasformatori Т, e sul circuito di 
ciascuna fiamma cra posto un condensatore, la cui 
funzione principa'e consisteva nel limitare пеп: 
sità di corrente in ciascuna fiamma, e poichè si 
hanno parccchie fiamme, aventi ciascuna una ca- 
раса, connesse in parallelo si producono nel: 
fiamme stesse de le scariche oscillatorie. Allo sco- 
po di condurre questa frequenza ad un valore con- 
veniente per esempio da 6000 a 10000 periodi per 
secondo, esisteva nel circuito di ciascuna fiamma 
non solamente il predetto condensatore ma ancora 
na bobina di selfinduzione. Scegliendo conv nien- 
temente i valori delle capacità e delle resistenze 
induttive, era possibile rego'are non solo l'intensi- 
tà di corrente nelle fiamme, ma ancora di farle la- 
vorare con una frequenza qualunque e del tutto 
indipendente dalla frequenza della corrente forni- 
ta dal generatore. Tuttavia le csperienze dimostra- 

rono che allorchè un gran numero di fiamme era- 
no їп parallelo, si producevano nell’apparecchio 
delle sovratensioni dannose : allo scopo di evitarle 
si diminui il numero delle sezioni di scarica e per 
evitare che si influenzasscro mu:ua mente si sud- 
divisero queste sezioni in gruppi di tre, ciascun 
gruppo essendo connesso ad una grande bobira di 
selfinduzione la quale per la sua resistenza indut- 
tiva, chiude il passaggio alle correnti oscillatoric, 
e rende ciascun gruppo indipendente. Di piü, allo 
scopo di compensare lo sfasamento prodotto dai 
condensatori, una speciale bobina di se'finduz one 
era disposta in parallelo con l'avvolgimento se- 
condario del trasformatore T, permettendo loro 
di lavorare senza corrente swattata nel trasforma- 
tore e generatore. 

Poichè i condensatori costituiscono una parte 
importante del dispositivo, e nessun condensatore 
veramente pratico esisteva allora, ii Moscicki do- 
vette subito studiare la costruzione di tale appa- 
recchio. Egli pervenne non senza difficoltà a ri- 
solvere tale problema, e attualmente una compa- 
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gnia costruisce dei condensatori secondo il suo 
brevetto. Le esperienze fatte a Friburgo con una 
istallazione di 23 ki'owatt, permisero di ceterm - 
nare la forma e le dimensioni più convenienti da 
dare agli apparecchi elettrici e diedero luogo a im- 
portanti osservazioni: 1. l'ossidazione dell'ossido a- 
zotico Az O e la sua conversione in perossido d'a- 


. goto Az О? esige un tempo relativamente (ungo; 


2. è possibile assorbire i gas so'ubili molto druiti 
mediante una conveniente sistemazione delle torri 
d'assorbimento; 3. l'acido azotico al бо per тоо, 
non contenente acido azotoso, può essere ottenuto 
assorbendo il gas con acqua a 60° centigradi; 4. 
il rendimento è accresciuto del 20 per 100 mediar te 
addizione all'aria per 100 di 
una miscela tonante d'ossigeno ed idrogeno. 
Nell'autunno del 1903 venne iniziata la costru- 
zione dell’impianto di Vevey, piccola officina della 
potenzialità di 100 cavalli. Un trasformatore di 75 
kilowatt e'evava la 


nella misura del 5 


tensione della corrente a 50 
periodi da 3600 a 30.000 volt. Le fiamme erano 
contenute entro un forno in ferro del diametro di 
m. 1,40 е dell'altezza di m. 4.20. Flettrodo cemu- 
ne a tutte le fiamme cra un cilindro di alleminio 
ben isolato sospeso secondo l'asse del forno. Ess 
era provveduto di punte, pure in al'uminio, dirct- 
te radialmente e fissate su degli anelli montati s.l 
cilindro a distanze scelte in modo che il velu ne 
occupato da le fiamme sia il più grande possibile. 
Di fronte a queste punte, altre simili e disposte 
per gruppi cerano fissate alle -^vcti mediante iso- 
latori. La lunghezza delle fiamme tra gli elettrodi 
era di 10 ст.; l'aria era inviata nella torre dala 
sua parte inferiore, e usciva da quella superiore 
per essere convogliata alla torre d'assorbimenio 
mediante tubazioni adatte. L'uno dei poli del tra- 
sformatore è collegato al'elettrodo centrale, m n- 
tre l'altro lo è alle diverse sezioni di scarica i cul 
condensatori e le bobine d'induttanza crano 
stenute da sopporti in legno disposti intorno al 
forno. Ciascuna sezione di 


N‘) 


scarica contiene una 
bobina di selfinduzione senza ferro avvolta in ma- 
niera da sopportare una tensione di 30.009 vot: 
la sua selfinduzione сга di 0.12 a 0.15 hen.y. In 
seguito a questa bobina si trovavano sei conden- 
satori ad alta tensione collegati in serie: ¡ultimo 
era direttamente connesso all'elettrodo. 

Ciascuna sezione di scarica richiedeva dal tra- 
sformatore un'intensità di corrente di 0,5 атреге 
sotto 50.000 volt al'a frequenza di 50 pericdi: tut- 
tavia riscontrava una corrente 
molto più intensa corrispondente alla scarica о- 
scillatoria. Ciascuna fiamma consumava solamente 
circa 500 watt, mentre lo sfasamento era molto 
considerevole, giacchè si aveva cos 7— 0,2. De; 
compensare questo sfasamento, una grande bo- 
bina di se'finduzione, a raffreddamento nell'oho 
con circolazione d'acqua, era col'ocata in paral'elo 
sul circuito a 50000 volt del trasformatore, e la- 
sciava passare una corrente di circa 7 ampère sit- 
to 50000 volt a 50 periodi. 


nella fiamma si 
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Degno di particolar menzione é un dispositivo 
studiato dal Moschicki allo scopo di accendere tut- 
te insiemc le fiamma nelle condizioni che andia- 
mo ora ad esporre. Allorchè si lanciava la ccrren- 
te nell apparecchio chiudendo il circuito primario. 
le fiamme non si accendevano, mentre l'intensità 
di corrente aumentava a tal punto da fondere i 
fusibili e interrompere il circuito. La spiegazione 
di questo fenomeno sembrò al Moscicki ricercarsi 
sull'ipotesi seguente: prima che la fiamma si pro- 
duca ha luogo un breve periodo di ozonizzazione, 
durante il quale il passaggio di una molto intensa 
corrente nella bobina di se'finduzione non può es- 
sere impedita dai condensatori di sezione di sca i- 
ca, di modo che la tensione cade al disotto del 
valore necessario ad attivare la fiamma. Tale spie- 
gazione del fenomeno suggerisoe nel tempo stesso 
il rimedio, consistente nel mettere la bobina di sel- 
tinduzicne in circuito per la formazione d'un arco, 
cosicchè il passaggio della corrente attraverso 
questa bobina si troverà ritardato p.ecisamente 
fino al momento in cui le fiamme si accinderanno 
ncl forno. Tale espediente ha in pratica dato ottimi 
risultati. 

| (Continua). 


Ruota elastica Marvasi 


Uno dei problemi che cggigiorno non a torto 
maggiormente interessano tecnici ed inventori è 
quello di trovare un sistema razionale il quale 
possa con vantaggio rimpiazzare i pneumatici nei 
casi più diversi e nello stesso tempo eliminare i 
difetti che questi presentano. Varie soluzioni so- 
no state presentate in questi ultimi tempi; una 
nuova dovuta al signor Marvasi tenente di va- 
scello della R. Marina viene descritto dal Boll. del- 
le Finanze. 

I vari punti della periferia delle ruote nella loro 
rapida rivoluzione toccano terra per una frazione 
minima di tempo cosicchè i punti periferici de la 
ruota nel venire a contatto del suolo e nel rice- 
vere l’urto prodotto dalle asperità di questo, quan- 
do avviene la reazione di elasticità, si trovano già 
distaccati dal contatto; ciò che necessita, portare 
il mezzo elastico il più vicino a terra possibile. 
Il Marvasi ha studiato uno speciale sistema di 
molle che funzionano, sulla periferia della ruota, 
attutendo così tutti gli urti man mano che questi 
Si riproducono. 

Le mol'e sono disposte a corona attorno ad un 
cerchio d'acciaio che è fissato a caldo sul gavello, 
e sono calcolate e costruite in modo che quelle 
che toccano terra quando la vettura è ferma sono 
allo stato di riposo, mentre al minimo movimento 
vengono immediatamente flesse. Ciò si ottiene, 
avendo disposte le cose in modo che la somma 
dei loro carichi sia uguale al peso della vettura 
suddiviso sulle quattro ruote. 

Le mol'e sono tenute a posto nel cerchione di 
acciato per mezzo di mensoline disposte due a due 
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sulle gancie laterali del cerchione e tenute fisse 
per mezzo di perni passanti fra una gancia e l'al- 
tra. Di più ogni coppia di mensole oltre sostene- 
re una molla, fa da appoggio alla molla succes- 
siva. Ciò da alle molle una forza molto maggiore 
di quella che potrebbero avere se funzionassero 
indipendentemente in tutta la completa loro esten- 
sione. 

Ogni molla poggia con !a sua estremità su una 
staffa dell’estremità di acciaio durissimo. Questa 
staffa viene riunita al cerchione per mezzo di duc 
tiranti speciali posti in senso contrario secondo 
una componente che mantiene costantemente un 
senso radiale, e ciò allo scopo di permettere alla 


Fig. 69. 


molla che vi si trova appoggiata di inflettersi a 
seconda delle svariate necessità prodotte dalle a- 
sperità del terreno. 

Tutto il lavoro delle molle avviene sopra le staf- 
fe le quali, sono fissate ad un anello di cuoio al 
cromo, mentre tra staffa e staffa si trovano delle 
piastrine di acciaio durissimo le quali costituisco- 
no con la staffa una vera guida di acciaio. 

Lateralmente alle staffe vengono a fissarsi del- 
le viti il cui scopo è di tenere l’antiderapant al cui 
interno si trova semplicemente fissato un cfois- 
sant di gomma. Completano ed assicurano l'ope- 
ra delle viti due cerchi di bronzo ed alluminio 
che sporgono dalla parte superiore del cerchione 
di acciaio. I due cerchi portano di piü due cu- 
stodie circolazi di cuoio che sono strette contro 
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l'orlo superore de'l’antiderapant, per mezzo delle 


stesse viti che tengono a posto il suddetto antide- 
rapant. 
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COMMENTI E CRITICHE 


Per l'avvenire dell'industria italiana. 

Si è verificato di questi giorni nell'industria c- 
lettromeccanica italiana un mutamento che do- 
vrebbe preoccupare seriamente quanti si interessa- 
no del progresso nazionale. 

La ditta Brown-Boveri di Baden che g.à alcuni 
anni or sono aveva assorbito il Tecnomasio Ca- 
bella, ha ora rilevato anche lo stabilimento della 
ditta Gadda e С. L'avvenimento manifestatosi co- 
sì repentinamente e imprevedutamente non può 
far a meno di dar luogo ad amare riflessioni. 

Lo stabilimento Gadda ormai era l'unico vera- 
mente ed esclusivamente nazionale che rappre- 
sentasse l'industria elettro-meccanica in Italia. Li- 
quidate o assorbite da ditte straniere, tutte le al- 
tre officine elettriche avevano finito pcr sccmpa- 
rire. Che la scomparsa di quest'ultima dopo oltre 
quindici anni di lotta, e lotta onorevole, debba 
proprio indicare l'incapacità nostra di sussistere 
come tecnici e di saper resistere alla concorrenza 
delle case stranicre? Possibile che in Ita ia non si 
trovino capacità ed clementi tali da scstenere una 
industria come questa che pel nostro paese rap- 
presenta un'assoluta necessità essendo ‘a richiesta 
annua di macchinario e materiale elettrico supc- 
riore ai 30 milioni? Possibile che l'incapacità no- 
stra sia tale da non permetterci nemmeno di vivere 
modestamente in casa nostra quando vediamo gli 
stranieri in questo ramo d'industria, svilupparsi 

Sempre più dando risultati che si possono dire bril- 
lanti anche in periodi di crisi? Non lo credo, e non 
lo è. ! 

L'industria nostrana риф difettare, anzi difetta 
certamente, di una buona e salda organizzazione 
amministrativa, ha deficenze notevolissime nella 
parte ccntabile per cui una parte rilevante dei frut- 
ti si sperde in lungaggini e contestazioni che do- 
vrebbero climinarsi; ma questa non é ancora una 
ragione sufficiente perchè debba così miseramente 
perire. 

Tecnicamente la ditta Gadda «ra assurta ad un 
grado di perfezione che nul'a aveva da invidiare 
alle più accreditate case estere; e numerosissimi 
sono gli impianti da essa eseguiti in quest’ultimo 
sessennio dei quali, per potenzialità e genialità, 
qualsiasi ditta europea od americana potrebbe an- 
dare orgogliosa. Questi impianti sono al'a cono- 
scenza di tutti e non c’è bisogno di ricordarli. O- 
ra come si spiega che malgrado ciò, e dopo un 
cosi lungo periodo di lotte sostenute in momenti 
e in condizioni ben più difficili, e quando tutto la- 
Sciava sperare si stesse per raccogliere i frutti di 
tanta attività e costanza, improvvisamente si sie- 
no cedute le armi? 
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La rapidità stessa della soluzione ne lascia du- 
bitare in parte la spiegazione. La crisi dello scorso 
anno ha influito più o meno su tutte le industrie, 
e si comprende come quelle finanziariamente me- 
no solide ne debbano aver risentito maggiormea- 
te il contraccolpo. La banca in generale non ha 
mai sofferto per eccesso di patriottismo, € di ciò, 
se non è il caso di applaudire, può essere scusa- 
bile perchè per sua natura essa è essenzia mente 
cosmopolita, e quindi si capisce che nei momenti 
di crisi non faccia troppe distinzioni sentimentali 
su quanto conviene salvare ma si preoccupi esscn- 
zialmente di quanto potrà salvare, = i più presto 
e mcglio possibile. 

Peró in questo caso speciale si deve constatare, 
е con amarezza, un fatto che scusa, se non giu- 
stifica, l'indilferenza della banca verso la nostra 
industria e'ett,o-meccanica; voglio accennare al- 
l'indifferenza ben più colpevole, ben meno giustil:- 
cabile che gli enti pubblici in genere с parte aln«- 
no di tecnici hanno sempre dimostrato verso que- 
sto ramo della produzione nazionale. Contraria- 
mente a quanto si manifesta in tutte le altre par:i 
del mondo, e vecchio e giovane, l'italiano ha qua- 
si sempre dimostrato un superbo € istintivo di- 
sprezzo per tutto quanto viene dall'estero; 
ma se questo sentimento, chiamiamolo ccsi, è scu- 
sabile nei privati dove l'interesse personale può 
predominare tanto più quando è appoggiato dai 
consulenti, esso non trova la minima apparenza di 
giustificazione presso gli enti il cui fine uliimo 
dovrebbe essere l'interesse generale. Nè si dica 
che questo è protezionismo o nativismo a tutti 1 


non 


costi. Macchè : esso è semplicemente amor proprio 
che non dovrebbe mai difettare in quelle associa- 
zioni O istituti che rappresentando la collettività 
ne devono anche curare l'indirizzo c tutel.re ga 
interessi. Forse che si chiama protezionismo, c se 
ne fa colpa al fratello dell'appoggio che dà al fra- 
tello, o ad un padre dei consigli ed aiuti che dà 
al figlio per facilitarg.i una carriera verso cui si 
sente attratto? Forse sarebbe più logico che questi 
appoggi, questi consigli, questi aiuti venissero 
dati di preferenza a persone estrance alla famiglia? 

Che cosa ha fatto il governo a sostegno di que- 
sta industria nata in Italia quando giá la straniera 
teneva vittoriosamente il campo e contro la qua'e 
ha dovuto senz’a'tro entrare in lotta? Che cosa 
hanno fatto gli enti comunali? E” vergognoso a 
dirlo, ma la più irragionevole e pertinace sfiducia 
ha sempre dominato le relazioni che con questa 
industria ebbero quasi tutte lc autorità sia gover- 
native che comunali a cominciare per essere fran- 
chi da quei comuni come Milano e Torino che a- 
vrebbero dovuto avere ad onore di dare il bu n 
esempio. 

Nè si venga a dire che il timore, anzi la certezza 
di ritardi nelle consegne, e di altre noie o lentez- 
ze nella esecuzione dei lavori obbligavano questi 
enti a procedere cosi malamente verso i costrutto- 
ri italiani! Si, l’industria nazionale era lenta, ma- 


gari non precisa nelle consegne, ma, a parte che 
nessuno a questo mondo è perfetto, nemmeno i 
costruttori esteri, quando il governo e i comuni 
avevano, € dovevano avere, la sicurezza ci.ca la 
bontà tecnica € costruttiva dell'impianto, avreb- 
bero dovuto sentire anche il sacrosanto obbligo 
morale di facilitare le trattative, essere inscmma 
meno pusillanimi € dare, se del caso, maggior 
spazio di tempo per le consegne, ciò che con un 
po' di buona volontà si sarebbe potuto fare senza 
scapito alcuno per l'erario pubblico. 

l'orse che altri paesi ben più sviluppati e ricchi 
del nostro, с dove le industrie sono ben più fio- 
renti, non cercano in tutti i modi, pur attenendosi 
al trattati di commercio, di favorire gli stabilimen- 
ti nazionali? E cosa sono, se non favoritismi, i 
dazi d'uscita che applica la Germania, i quali per- 
mettono alle sue officine, già così potenti, di ven- 
dere all'estero più a buon mercato che all’interno? 
Del resto basta pensare che in tutti gli stati del 
mondo, dalla Francia alla Germania, all'Austria 
all'America, quando in patria si hanno articoli tec- 
nicamente buoni, gli enti pubblici si fanno un ob- 
bligo morale, quando non è legislativo, di prefe- 
rre e favorire industria. nazionale. 

Ma noi siamo piu puritani, siamo più onesti. 
La politica di Cairoli ha fatto scuola; Paltruismo 
è la nostra scusa, magari per nascondere qualche 
difetto meno cenfessabi e. D'Annunzio col suo im- 
pertalismo temo avrà poco seguito nell'industria; 
ad ogni тосо dubito fortemente abbiano ad essere 
di costruziene italiana le dinamo che dovranno 
illuminare il «Totus Mundus» quando salperà ver- 
so il Mondo! 

Non solo tutti questi enti, tutte queste auto- 
rità, non diedero appoggi materiali, ma nemmeno 
semplici dimostrazioni mora'i manifestarono alla 
industria nostra; e in questo, via, non costando 
nulla, avrebbero potuto essere piü generosi! La 
ditta Gadda ha costrutto cd esercitato nel 1906 
l'impianto della ferrovia elevata monofase che col- 
legava le due parti della mostra di Milano. Era 
il primissimo impianto monofase costrutto in Ita- 
lia; studiato esclusivamente da tecnici с ingegneri 
italiani, costrutto completamente in Italia; si trat- 
tava di un servizio importantissimo che non am- 
metteva interruzioni е in certi casi quasi senza li- 
mite di garanzia; era un vero four de force e di 
audacia. Tutto ha proceduto regolarmente; non vi 
fu un solo giorno di interruzione; in certi periodi 
i| movimento fu enorme. Un risultato simile era 
quale difficilmente poteva sperare qualsiasi pri- 
maria ditta specialista. Ebbene? Forse che qualche 
manifestazione, qualche dimostrazione puramente 
formale venne da parte dei tecnici e autorità com- 
petenti, non fosse altro che per dimostrare che si 
riconoscevano e apprezzavano gli studi e gli sforzi 
fatti dalla ditta? 

Se invece di una casa italiana, l'impianto fosse 
stato eseguito, e collo stesso successo, da qua'che 
ditta estera, chissà quanta reclame sarebbe stata 
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organizzata a cui magari avrebbe prestato con- 
corso l’autorità; e quante letture ne avrebbero 
fatte i tecnici! Nulla di tutto questo per la Gacda; 
tanto si trattava soltanto di uno stabilimento nazio- 
nale, c si sa: prodotto nazionale... prodotto da 
poco! E cosi malgrado tanti sforzi intellettivi e 
finanziari, trascurata dagli enti che avrebbero do- 
vuto sostenerla, battuta in breccia da una con- 
correnza straniera che si valse anche di questa in- 
differenza per denigrarla presso i privati, l'indu- 
stria nostra è morta. 1 costruttori esteri dopo ciò 
naturalmente propaleranno che l'Italia è tecnica- 
mente incapace di mantenere una industria di cui 
il paese ha pur così vivo e sentito bisogno. L'ani- 
ma di tutti quci grandiosi istituti che si sono c'c- 
vati per la gloria della tecnica, deve freme.c di 
orgoglio! Del resto contenti e soddisfatti gli enti 
c istituti che interessandosi dela nazione dovreb- 
bero gioire d'ogni suo progresso, chi ha diritio 
a protestare? 

Se non protestare, se non reclamare, che tanto 
non toglierebbe un ragno dal buco, sia lecito a 
me, che ho passato parecchi anni neil'azienda е 
quindi ho potuto rilevare tutta la capacità tutta 
l'energia € tutto l’entusiasmo che i dirigenti han- 
no votato per la realizzazione dei loro ideale, di 
rimpiangere che uno sforzo così nobile e così de- 
gno abbia dovuto finire così miseramente non per 
mancanza di intelligente capacità tecnica la quale 
anzi si è manifestata in modo brillante, ma sib- 
bene per non essere stato assecondato € sorretto 
da quanti più o meno direttamente avevano cbbligo 
di appogglarlo. 

Ing. ETTORE SILVA. 
KAX 


Un capitolato... umoristico per fornitura d'energia. 
Caro Fumero, 

Non posso rinunziare al piacere di procurare 
a te ed ai lettori deli Elettricità, un momento di 
buon’umore. 

Avrai forse avuto occasione di esaminare i tipi 
di Contratti regolamentari dell'Amm. delle Ferro- 
vie dello Stato per la illuminazione dei prop:i e- 
difici e delle stazioni. Essi sono un monumento del 
genere! Ma il tipo che ha elaborato il Ministero 
della Guerra e che con una recente circolare ha 
comunicato agli Uffici dipendenti, supera ogni al- 
tro precedente. 

E” già la seconda o terza volta che ho avuto oc- 
casione di esaminare tali schemi di convenzioni 
с naturalmente di respingerli senza neanche per- 
dere tempo a discuterli. Ritenevo fossero il pro- 
dotto dalle e'ocubrazioni di qualche impiegato lo- 
cale o di qualche ufficiale trasferito dalle fatiche 
del'a Piazza d'Armi a quelle assai più gravi di un 
lavoro d'ufficio. — Ma no — ho visto personal- 
mente la circolare del Ministero della Guerra, con 
tanto di approvazione dell'Avvocatura erariale € 
non ho potuto a meno di concepire la più profonda 
ammirazione per la sapienza lega!e e per lo spirito 
industriale che deve imperare in quegli alti Uffici. 
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li riassumo le condizioni generali suddette pro- 
poste per un Contratto per l’Illuminazione di una 
Caserma, che nel caso in questione dovrebbe farsi 
mercè 5 (dico cinque) lampade per un complesso 
di 47 candele e per i; canone di L. 2 per candela 
c per anno a forfait. 

Ecco gli obblighi ai quali dovrebbe sottostare 
l'Impresa: 

1. Esecuzione a cura e spese dell'Impresa de- 
¿li impianti temporanci eventuali per illuminazio- 
ne del fabbricato nelle ricorrenze so enni; 

2. Luce dall'imbrunire all'alba ed anche in al- 
ve ore della giornata a beneplacito deli'utente; 

3. Obbligo di pagare tutte le tasse presenti 
© future sulla luce; senza diritto di rivalsa; 

4. Obbligo di far fruire dei ribassi concessi 
«d altri privati, riducendo i prezzi; 

s. Obbligo di provvedere gratuitamente alla 
iluminazione dell'ingresso principale della Caser- 
ma nelle grandi solennità; 

6. Esonero del canone in caso di disoccupa- 
zione temporanea della Caserma; 

7. Obbligo di manutenzione dell’impianto € 
rivambio lampade a spese dell'Impresa. — Multa 
di L. 3 all’Impresa per ogni giorno di ritardo nel- 
l'esecuzione delle riparazioni; 
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8. In caso di interruzione del servizio per 
qualsiasi motivo compreso i casi di forsa maggio- 
re, obbligo di rimborsare le spese all’utente per 
illuminazione in sostituzione da farsi a criterio 
deil'utente stesso. 

9. Qualora le interruzioni superassero i 7 
giorni in tempo di pace e le 24 ore in tempo di 
guerra, multa di L. 10 al giorno con facoltà di 
rescissione del contratto, a giudizio dei competen- 
li uffici del Genio Militare, 

10. Durata della convenzione 6 anni, con Ja- 
coltà all'utente di rescinderlo dopo il primo anno 
con preavviso di tre mesi. 

11. Rescissione di diritto in qualunque tempo 
e senza eccezioni nel caso la Caserma ricevessc 
altra destinazione per volontà delle Autorità Mi- 
litari. 

12. Nel caso la rescissione avvenisse per cau- 
sa dipendente dall’ Impresa multa di L. 10 al mese 
di anticipato scioglimento da computarsi sui 6 an- 
ni contrattuali. 

13. Tutte le spese del contratto a carico della 
Impresa. 

Non aggiungo altro. Ogni commento guaste- 
rebbe! 
А. то D. CIVITA. 


Disegno di legge per il contratto di lavoro. 
(Continuazione e fine, v. n. 4) 

Ar. 1. — La presente legge si applica ai se- 
guenti se vizi pubblici quando sono assunti da 
Imprese private: 

1. all'illuminazione pubblica, alla conduttura 
ed alla distribuzione dell'acqua potabile alla po- 
polazione ; 

2. ai trasporti diretti a provvedere alle pub- 
bliche comunicazioni, che non siano regolati da 
legge speciale ; 

3. all'assistenza agli infermi neg i osp.dali e 
nelle сазе di salute; 

4. all'alimentazione dei ricoverati o rinchiusi 
nei pubblici stabi imenti ; 

5. alla nettezza urbana, quando vi siano im- 
piegati non meno di dieci lavoratori. 

Art. 2. — H contrato di lavoro nei servizi in- 
citati nell'articolo 1 è rego'ato dalle convenzioni 
delle parti, dal diritto vigente e dalla consuetudi- 
пе in tuto ciò che non è contrario alle disposizio- 
м della presente legge. 

Art. 3. — L'impresa assuntrice deve con spe- 
ciale regolamento determinare i diritti, le obbli- 
sazioni de'la parti € le condizioni di lavoro. Il rc- 
golamento deve in modo speciale contenere le di- 
sposizioni per le mercedi, gli orari, la cauzione, i 
provvedimenti disciplinari e i termini dilla disdet- 
ta e della risoluzione. 


e 


Bollettino della A. E. I. E. 


Le pubbliche amminist azioni dell: nuove con- 
cessioni di pubblici servizi dovranno, eccondo ie 
forme prescritte nella legge comunale e provincia- 
le, stabilire le norme per un equo trattamento del 
personale addetto ai servizi stessi. 

Art. 4. —La cauzione di cui nell'articolo prece- 
dente si formerà mediante ritenuta, la quale non 
рота eccedere il то per cento della mircede e in 
nessun caso la somma corrispondente a! salario di 
un mese se il contratto ha la durata minore di un 
anno o di due mesi nei contratti stipulati per un 
tempo più lungo. La detta somma verrà deposita- 
ta nei termini, nei luoghi e con le ga anzie che si 
stabiliranno nel regolamento. 

Art. 5. — Il regolamento di cui nell’art. 3, ac- 
cettato dalle parti è obbligatorio per esse. Le mo- 
dificazioni al rego:amento devono essere portate 
a conoscenza dei lavoratori e diventeranno obb!i- 
gatoric dopo trascorso il termine stabilito per la 
disdetta. 

Art. 6. — Quando le parti, spirato il termine 
pattuito, continuano l'esecuzione del contratto, 
questo si reputa rinnovato per un tempo eguale а 
quello stabilito nel contratto scaduto, purchè non 
ecceda un anno. 

Art. 7. — Nei comuni dove funziona alcuno dei 
servizi pubblici previsti nella presente legge sará 
istituita per ciascuno di questi una Commissione 
di conciliazione ed arbitrato composta dal presi- 
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dente e di quattro delegati, eletti metà dai lavo- 
ratori e metà dall'impresa che csercita il servi- 
zio stesso. | 

Se le parti od alcuna di essc поп addivengano 
ala nomina dei delegati, questi saranno designati 
= presidente del Tribunale nella cui giurisdizio- 

: ha sede il comune. 

E presidente sarà eletto dai delegati delle para, 
quando siano unanimi, o, in difetto, dal pres.den- 
te del Tribunale. = 

La Commissione rimane in ufficio un anno. 

Art. 8. — I delegati dei lavoratori di cui negli 
articoli 7 e 9 saranno designati a maggioranza 
relativa in una votazione alla quale partecipi al- 
meno la metà più uno di quelli addctíi al ser- 
vizio. ` | 

Art. 9. — САПА Commissie 
colo 7 è defcrito l'esame di tutte le 
anche individuali nascenti dal contraito di lavoro 
e dei conflitti fra 1 lavoratori e l'impresa che eser- 
cita 1] servizio pubblico. 

Art. 10. — Il presidente della Commissicne a 
richiesta degli interessati е anche d'ufficio deve 
adoperarsi per la conciliazione delle cont.overs:c 
e dei conflitti e, ove lo creda, invita le parti a de- 
legare per assisterlo uno o più rappresentanti scel- 
ti metà dall'impresa c metà dai lavoratori. 

La conciliazione ha forza di contratto tra le pai- 
ti ed il relafivo processo verbale ha valore di atio 
pubblico. 

Art. 11. — Se non avviene la conciliazione, il 
presidente, dandone avviso alle parti, deferisce la 
risoluzione alla Commissione e fornisce alla me- 
desima le informazioni che reputerà utili. 

La Commissione p.onuncia come amichevole 
compositore с non è tenuta а l'osse, vanza di pre- 
scrizioni di termini che non siano stabiliti nella 
presente legge e nel rego'amento di cui all’artico- 
lo 21. 

Art. 12. — La Commissione esaminate le do- 
mande ne formula 1 precisi termini in apposito 
verbale in cui si riporteranno le ragioni allegate 
da'le parti, la deliberazione presa ed i motivi. 

Art. 13. — della Commissione 
sono prese a maggioranza, quando si riferiscono 
all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del 
coniratto ed obbligano le parti per il tempo fissa- 
to alla durata di esso REDES ad ogni singolo la- 
voratore. 

Nci conflitti rivolti a mutare il contratto durante 
il periodo per cui il medesimo é stipulato, rispetto 
alle mercedi, agli orari ed a qualunque altra delle 
condizioni di lavojo siano о no determinate o pre- 
viste dal regolamento, la risoluzione è obbligato- 
ria se pronunziata all'unanimità con l’intervento 
di tutti i delegati. 

Le anzidette deliberazioni sono titoli esecutivi. 

Art. 14. — La risoluzione sarà affissa nei locali 
dell'impresa del servizio pubblico, e nell’albo del 
comune, e un esemplare di essa sarà trasmesso 
al Ministero di agricoltura, 
(Ufficio del lavoro). 


indicata nell'arti- 
contioversie 


le risoluzioni 


industria e commercio 
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Art. 15. — Contro le risoluzioni anzidette non 
e ammessa alcuna impugnativa davanti alVautori- 
tà giudiziaria, tranne pcr violazione delle forme 
stabilite nella presente legge. 

L'impugnativa è proposta con ricorso al Tri- 
bunale civile entro cinque giorni dalla pubbl ca- 
zione della risoluzione. 

Art. 16. —- Il Tribunale decide definitivamente 
Se dichiara la nullità per violazione del art. 7 
si rinnoverà la procedura nei modi e termini e co- 
eli effetti di cui negli articoli precedenti. . 

Art. 17. — Qualora nei contratti at.ua i delle 
imprese assuntrici sia stabilita una speciale Com- 
missione per la conciliazione e l’arbitrato, la con- 
troversia ed il conflitto saranno deferiti all'esame 
della medesima, salvo che le parti d'acco.do n n 
chiedano l'intervento della Commissione istituita 
colla presente legge. 

Art. 18. — L'inadempimento delle prescrizioni 
contenute nei precedenti articoli e nell'atto di con- 
ciliazione € di decisione arbitrale costituisce con- 
tro l’inadempiente, motivo di risoluzione del con- 
tratto. 

L'inadempiente inoltre decade da ogni azione 
nascente dal contratto davanti all'autorità giudi- 
ziaria, perde il deposito di garanzia ed è obbli- 
gato al risarcimento dei danni. 

L'inadempienza è dichiarata, sentite le parti in- 
“cressate, dal presidente o dalla Commissione che 
ha conciliate o risolute la controversia ed il con- 
fitto. 

Art. 19. — Chiunque ricusa senza giusto moti- 
vo di fornire le notizie richieste. dal presidente e 
dalla Commissione di conciliazione e arbitrato, è 
punito con l'ammenda da lire 25 a lire 500. 

Chiunque dopo avere accettato l'ufficio di cui а" 
l'articolo 7 ricusa di adempierlo senza giusto mo- 
tivo, e dolosamente non partecipa al'a riscl. zio- 
ne, è punito con una multa estensibile a iire 1,000 
cd è senuto al risarcimento dei danni. 

ll provento delle pene pecuniarie sarà devoluto 
alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità 
с la vecchiaia degli operai. 

Art. 20. — A tutti gli atti di procedura c ai 
provvedimenti di qualsiasi natura previsti nella prc- 
sente legge sono applicabili le disposizioni « 
articoli 43, 44 della legge 15 giugno 1893 n. 205 
sui probiviri. 

Se la somma oggetto della conciliazione о de:- 
la risoluzione arbitrale è superiore a lire 200, i di- 
ritti di cui all'artico'o 43 della legge 15 giugno 
1893, n. 295, sono di lire 3 fino a lire 500, e di e 
4 se la somma sia maggiore. 

Art. 21 — Con apposito regolamento da appro- 
varsi per decreto reale su proposta del ministro. 
di agricoltura, sentiti il Consiglio di Stato € il 
Consiglio superiore del lavoro, saranno date le d:- 
«posizioni per la esecuzione della presente legge 
e xd la procedura da osservarsi ne la designazio- 

- dei delegati davanti la Commissione di conci- 
poa e di arbitrato e per l'impugnativa previ- 
sta nell'articolo 15. 
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RASSEGNA CRITICA 


L'energía idraulica in Svezia. 

La Svezia è un altro dei paesi ricchi di energia 
idrica a cui potrebbe spettare l’eredità industriale 
dei paesi carboniferi, la quale verrà raccolta il 
giorno in cui il progressivo e rapido esaurimento 
dei giacimenti costringa i fortunati possessori a 
moderare la loro furia distruttrice. Anche alla Sve- 
zia dobbiamo dunque rivolgere la nostra attenzione 
di futuri concorrenti, perché riesce sempre utic 
conoscere esattamente le forze e le intenzioni dei 
propri competitori. 

Anche nella Svezia le fantasie hanno preso il 
galoppo, e se i prudenti credono che il paese pcs- 
sa disporre sicuramente di due milioni di caval i, 
i più fantasiosi asseverano che ce ne debbono cs- 
sere almeno nove milicni. Tutti seno poi concordi 
nel ritenere che il valore capitale di cgni cavallo 
reso disponibile sia di 1209 lire, lorde del costo di 
impianto; calco!lando che tale costo vari intorno ad 
una media di 700 lire si verrebbe coi meno entu- 
siasti a valutare ad un miliardo il valore patiimo- 
niale posseduto dalla Svezia nci suoi due milioni 
di cavalli, mentre coi più ottimisti si sa irebbe a 
quattro miliardi e mezzo. I ca'coli, come si vede, 
non presentano troppa concordanza. 

Che cosa c'è di vero e di reale in tutto questo? 
a quanto ammontano e quanto valgono realmente 
le forze idrauliche disponibiii ed utilizzabili in 
Svezia? А queste domande risponde una lunga re- 
lazione stesa da una Ccmmissione nominata nci 

1899 dal governo svedese, e che solo adesso ri- 
ceve qualche pubblicità all'estero; essa contiene u- 
na grande copia di dati prezicsi, costituenti una 
completa decumentazione sopra 271 corsi d'acqua 


presi in considerazione, alcuni dei qua'i ciù in pcs- 
sesso della industria privata (e su di essi non co- 
nosciamo notizie) altri invece a disposizione dello 
Stato Foco un quadro sommario delle тї aia d: 
cavalli medi ritraibili dai corsi d'acqua più p eros; 
della Svezia: 


Lule elf 168 Kalix elf 27 
Wener Gota elf 165 Skelleftea elf 23 
Indals elf 75 Laga 13 
Ume elf 67 Wettern Shotala S 
Ljusne elf 52 Ljungan 4 
Dal elf 48 Helge an 4 
Torne elf 38 Hissan 3 
Pite elf 37 Mae ar 2 
Angermann elf 29 Diversi . 17 


Si hanno cosi in cifra tonda 780.000 cavalli me- 
dî utilizzabili, potenza indubbiamente rispettabile, 
ma che non raggiunge il milione di cavalli; e siccc- 
me la potenza a disposizione dci privati può valu- 
tarsi in circa 400,000 cavalli, se ne trac la conclu- 
sione che la disponibi'ità totale della Svezia do- 
vrebbe cilettivamente aggirarsi intorno a milioni 
i.2 di cavalli idraulici. | 
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Qual parte di questa disponibilità риб ritenersi 
elettivamente utilizzabile? Il maggior numero dei 
salti più poderosi si trova nella regione boreale 
della Svezia, € soltanto due sono nella regione 
meridionale. Quello della EH Karleby può dare 
41.000 cavalli in media; quello di Trolihattan può 
fornirne 150,000, cosicchè si hanno 200 mila caval- 
li che possono ritenersi facilmente utilizzabili pır- 
chè esistono in una regione popo'osa, facilmente 
accessibile e favorevole alla vita industriale. Le al- 
tre sono invece in regioni inospitali ed aspre, dove 
ben difficilmente potrebbero sorgere e prosperare 
le industrie; nel tempo stesso la troppo g.ande 
distanza dal'e regioni più favorite dalle cendizioni 
climatiche impedisce che si pensi per oca alla tra- 
smissione dell'energia. fuori del luogo di predu- 
zione. 

Pare inoltre che i fiumi svedesi abbiano leti e 
sponde molto instabili e franose, il che da luogo a 
formidabili lavori di erosione e di fuga delle acque ; 
ciò renderebbe difficilissimo stabi'ire solidamente le 
opere idrauliche occorrenti per la presa, la condot- 
ta e la resa delle acque. 

xxx 

Passando dal tema idraulico a quello finanziazio, 
ncn pare che le imprese e'cttziche svedesi stano in 
condizioni di destare insidia alle italiane, quando 
si giudichi dagli utili che esse realizzano. Eppure 
l'entusiasmo dei finanzieri è molto vivo e festile; 
sorgono cgni giorno società, consorzi e sindacati 
per l'utilizzazione del carbone bianco sved. ste, con 
grande gioia dei fabbricanti di mac: hine e di ma- 
teriali della Germania, nonché dei cercatori di ac- 
que € di salti. 

П campo d'azicne preferito da queste intraprese 
è naturalmente la regione meridionale: così una 
sccietà si propone di utilizzare 2400 cavalli ritrai- 
bili dalla caduta di Hemsjo; un'altra ne sirutterá 
3000 realizzati con la caduta di Olofstrom; una 
terza e più grande società si propone di utilizzare 
tutte le forze motrici della Scania meridiona e, im- 
piegando un capitale di ro milioni di со опе, di 


cui 1,270,000 vennero spesi per l'acquisto dei di- 


ritti sopra 9coo cavalli idraulici. 

A che cosa verrà destinata quella potenza è dif- 
ficile prevedere; sembra che attualmente ¡industria 
svedese possa richiedere meno assai Gi mezzo mi- 
lione di cavalli, tutto compreso, anche gli impianti 
generatori in cui il carbone non sarà mai sosti- 
tuibile; e se in uno degli impianti idroelettrici più 
promettenti si spendono 14 milioni di lire per ot- 
tenere 9000 cavali, riuscirà certo assai limitato il 
numero dei casi in cui potrà convenire la sost.tu- 
zione dell'energia idrica alla termica, anche in un 
paese privo di carbone. 

Grandi speranze si hanno nelle applicazioni e- 
lettro-siderurgiche, ed in questo Senso si continua- 
no con perseveranza e col plauso del governo e 
del paese gli sforzi per rendere pratico il sistema 
Kjellin, che pure si presentò come uno dei meno 
buoni tra i diversi proposti. 
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La Svezia è ricca di minerali di ferro, е di mi- 
nerali ricchi e puri; esistono nela regione pù bo- 
reale dei giacimenti la cui potenza può valutarsi 
in 1250 milioni di tonnellate, a cui dovrebbe ag- 
giungersi quasi un altro mezzo milione di tonnella- 
te esistenti nella Norvegia settentrionale. Il te- 
nore minimo in metallo si riscontra nele miniere 
di Gellivara, dal 55 al 63 per cento, ma nelle mi- 
niere del Kirunavara-Luossovara si sale perfino 
al 70; 1 minerali a tenore elevato sono però ricch' 
di fostoro. 

Forse questo consentirebbe di utilizzare anche 
le forze disponibili nella regione iperborca; cerio 
possiamo concludere che la Svezia non rappresen- 
ta un compctitore troppo temibile come paese ric- 
co di energia idraulica. Dovremo cercare altrove 1 
nostri futuri competitori. 


+++ 


Prova della scala dí un amperometro. 


Non abbiamo la cattiva intenzione (come i. t- 
tolo potrebbe lasciarlo sospettare) di descrivere un 
nuovo metodo di misura, né un nuovo procedimen- 
to scientifico; vogliamo solo non cefraudarc i let- 
tori di un grazioso aneddoto che può insegnare 
qualcosa a quanti non danno importanza alle p c- 
cole cose, e sono purtroppo molti, in Italia sp:cia'- 
mente. 

Uno dei nostri migliori costruttori elettrotecni- 
ci, ling. Olivetti, mentre si trovava ancora nci 
primordi della sua carriera industriale, ebbe a ri- 
scontrare un notevole inconveniente in un suo tipo 
di amperometro; accadeva talvolta che qualche ap- 
parecchio si guastasse in viaggio. 

Il tipo era teoricamente bucno, e fin che rimane- 


va in officina Je sue indicazioni potevano d.rsi per-' 


fette. Solo aveva il difetto che non sopportava vo- 
lentieri le scosse. Il costruttore non si scoraggiò, 
naturalmente, € tornò a disegnarlo cambiando cer- 
te parti che erano troppo delicate, ristudiò l'imbal- 
laggio, cambiò l'imballatore. 

Dopo ciò si trattava di vedere se l'apparecchio 
avrebbe finalmente saputo sopportare le scosse, e 
bisognava eseguire una prova decisiva, tale che 
gli desse persuasione assoluta che l'apparecchio 
poteva essere affidato impunemente alle cure poco 
delicate della ferrovia. Egli prese dieci apparecchi 
convenientemente imballati e li fece rotolare uno 
dopo l’altro giù da una scala assai rip.da che met- 
teva in comunicazione il terzo piano col pian ter- 
reno. 

Gli apparecchi poterono sopportare sinza danno 
questo trattamento discretamente eorico, ed allora 
il costruttore, soddisfatto della prova si persuase 
ad adottare definitivamente questo tipo di ampt- 
rometro che aveva subito, con risu'tato favorevole, 
una prova della scala, sostanzialmente diversa da 
quella a cui sono sottoposti per solito gli apparec- 
chi del genere. 

Ing. Fumero. 
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Termometri e pirometri 
a tensione di vapore saturo 


Il signor G. B. Fournier, preparatore al labora- 
torio delle ricerche fisiche della Sorbonne, ha da 
poco tempo introdotto negli usi industriali į suoi 
termometri e pirometri basati sui seguente princi- 
pio fisico: «La tensione di un vapore saturo è fun- 
zione solamente dalla sua temperatura ed è indi- 
pendente dal volume che esso occupa». Gli indu- 
striali potranno certo trovare largo campo di ap- 
plicazione per questi apparecchi recentemente in- 
trodotti in Italia dalla ditta Craveri di Torino, e 
riteniamo per ciò opportuno dare una succinta ma 
completa descrizione. 

Gli apparecchi, in graz'a al principio sul qual: 
si fondano e aila loro costruzione, permettono di 
valutare la temperatura in un luogo distante quan- 
to si vuole dal posto di osservazione, sia osser- 
vandola direttamente, sia registrandola. Permetto- 
no altresì di dare l'allarme, se ciò è necessario, 
quando la temperatura dell'ambiente osservato 
raggiunga un determinato grado. 

E” facile quindi arguire quante applicazioni 
pessono avere tali apparecchi nelle varie industrie 
е come i medesimi possano provvidenzialmente є- 
vitare gravissimi disastri. La catastrofe della co- 
razzata Jena a Tolone ha maggiormente fatto 
sentire la necessità di controllare rigorosamente 
la temperatura dei depositi delle munizioni a bor- 
do delle navi, e forse non sarebbe avvenuta s: 
all'ufficiale di guardia si fosse dato il mezzo di 
controllare continuamente, stando nella cabina di 
servizio, la temperatura della Santa Barbara. 

Ma anche moltissime applicazioni industriali 
richiedono l'assoluta necessità di sorv СЕЧА con- 
tinuamente la temperatura. Cosi: 

Per l'industria. — Nella metallurgia, gli alti 
forni, 1 cubilotti, i crogiuoli. — Le ceramiche ed 
industrie affini. Nelle industrie relative al caout- 
chouc, la vulcanizzazione, l’impermeabilizzazione, 
ecc. Gli essicatoi di ogni specie per legno, cuoio, 
cartone. La preparazione del prodotti chimici e 
farmaccutici. 

Per la medicina e Chirurgia. — La temperatura 
dell'ammalato, la temperatura delle stufe per la 
sterilizzazione degli strumenti ed oggetti di medi- 
cazione € delle stufe di disinfezione a secco ed a 
vapore. Per la preparazione dei bagni localizzati 
o generali. 

Anche i termometri elettrici offrono il vantaggio 
di rilevare la temperatura a distanza, ma questi 
sono meno sensibili dei termometri Fournier e non 
sono sempre indipendenti dalle influenze esterne. 
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L'organo essenziale dei termometri e pirometri 
Fournier è costituito da un tubo d'acciaio c, a, 
b (fig. 70) a sezione elittica, piegato a forma di 
toro (od a spirale) e riempito d'una materia iner- 
te, poco dilatabile, come per es., della sabbia. 
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Le due estremitá sono chiuse da due tappi saldati 
sul tubo. 

Dal tappo b parte un tubo flessibll> b, e, 1 la 
cui lunghezza può variare a volontà a seconda dr] 
bisogno. Il piccolo tubo, generalmente capillare, 
attraversa il tappo b ed è saldato al medesimo con 
saldatura autogena o d’argento. L’altra estremità 
è messa in comunicazione con un serbatoio di ca- 
pacità determinata costituito da un tubo unico 
JK, o da un fascio di tubi metallici conveniente- 
mente riuniti, od anche semplicemente con una 
ampolla. Qualunque sia la forma del serbatoio 
la estremità aperta del piccolo tubo deve essere 
posta nel suo interno in modo che la medesima si 
trovi al centro del volume del recipiente. 

S'introduce dapprima nel serbatoio un liquido 
pochissimo volatilizzabile, come un olio convenien- 
te o del mercurio, in modo da occupare nel reci- 
piente / К un volume superiore alla metà de'la 
sua capacità. Al disopra di questo liquido s’intro- 
duce qualche decigrammo di altro liquido tanto 
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facilmente volatilizzabile che nel salto di tempera- 
tura col quale deve funzionare l'apparecchio, «sso 
possa ridursi allo stato di vapore saturo, con ten- 
мопе notevole: poi si chiude il serbatoio. 

I] tubo, o il fascio di tubi, o l'ampolla, che co- 
stituisce la piccola capacità JK e la sola parte 
realmente sensibile al calore. Sotto questo agente 
la tensione del liquido volatilizzabile contenuto nel 
serhatoio varia e determina nel grosso tubo c, 
a, h, per mezzo del liquido non volatilizzabile, dci 
movimenti corrispondenti di dilatazione o contra- 
zione. L'estremitá b del tubo grosso essendo fis- 
sa, l'estremità c rimane libera e coi suoi movi- 
menti segnerà tutte le variazioni di temperatura 
ale quali sarà sottoposto il recipiente / К. Sono 
questi movimenti che, utilizzati convenientemente 
possono essere segnati praticamente sopra un qua- 
drante dando luogo ad un termometro o pirome- 
tro a quadrante come rappresenta la fig. 71. In 
esso l’estremità del tubo motore a è fissata inva- 
riabilmente sul fondo della scatola metallica, fon- 
do non deformabile; mentre i movimenti dell’e- 
stremità libera sono trasmessi da una biella p 
ad una leva q montata su di un fulcro fisso il cui 
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braccio maggiore porta un settore dentato s che. 
ingrana in un rocchetto solidale all'indice wu. 
Oppure i movimenti vengono segnati pratica- 
mente sopra un cilindro girevole, ed in questo ca- 
so si ha un termometro o pirometro registratore. 
La fig. 72 rappresenta questo apparecchio. In es- 
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so il tubo motore а può formarsi a più spire € gi 
spostamenti della sua estremità libera b sono tra- 
smessi all'indice u per mezzo d'una biella p, d'una 
leva q, di un'altra leva q! c di un’altra biela 
рі. Un movimento d'orologeria nell’interno del 
cilindro o assicura la rotazione uniforme del si- 
stema di cilindri o ed »!. Sula superficie esterna 
del cilindro o si avvolge il diagramma preceden- 
temente graduato per la differenza delle tempera- 
ture che si desidera misurare. 
L'applicazione dei termometri e pirometri Four- 
nier per la misura delle alte temperature negli al- 
ti forni, nei cregiuoli, per la preparazione degli 
acciai с delle leghe, per l'industria dello zucche- 
ro, ccc. avviene in modo analogo alla misura del- 
le temperature ordinarie; solo è necessario di mo- 
dificare il serbatoio sensibile. In questi casi il det- 
to serbatoio è costituito da due tubi A € B (fig. 73) 
ci porcellana od altra materia refrattaria, di capa- 
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Fig. 72. 


cità convenientemente calcolata е comunicanti fra 
loro per mezzo di un tubo D di picco'o diametro 
interno. La parte superiore EF del tubo B è in- 
clinata e porta un tubetto FC pure di piccolo dia- 
metro interno; questo tubetto che può essere di 
porcellana, nichel o ferro sbocca nella parte su- 
periore d'una bolla C ripiena di mercurio o di li- 
quido inerte che riempie pure il tubo motore e il 
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tubo flessibi'e del termometro. Per caricare que- 
sto serbatoio, il tubo FC essendo staccato dalla 
bolla С, si cola nel tubo -1 е nel tubetto D, sino al 
livello N un metallo il cui punto di fusicne è più 
o meno elevato secondo le temperature che l'ap- 
parecchio deve indicare; poi, l'estremità C del tu- 
bo FC, essendo riunita al bacino C, si intreduc: 
nella parte NBEFC, dal rubinetto R, un gaz co- 
me l'azoto, l'idrogeno ad anche l'aria sotto una 
pressicne conveniente. 

Per fissare le idee supponiamo che 51 tratti di 
valutare delle temperature vicino ai 1205" 0 1300°, 
il metallo contenuto nel ramo «1 essendo l’argen- 
to, si metterà l'apparccchio nell'alto forno dove si 
trova il metallo da riscaldare, come indica la fi- 
vura 73, la parte superiore inclinata del tub> В 
traversante la parete dell'alto forno. L'argento si 
fonde a 1050" c. circa, si vaporizzerá al disopra d; 
questa temperatura in modo che se si censidera 
che la tensione del vapore d'argento nel tubo 
NBCF segue il principio di Watt (parete fre:da) 
la tensione del vapore saturo d’argento nel tubo 
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di sinistra .1 produrrà un dislivello dell'argento 
fuso che comprimerà il gaz contenuto nella capa- 
cità NBEFC. 

Se, di più, si ricorda la legge delle tensioni dei 
| vapori saturi, si vedrà che tutto procede come se 
la tensione del vapore saturo d'argento agisca di- 
rettamente su di un liquido incompressibile invece 
di agire sopra una colonna gasosa, e che l'appa- 
recchio non. perdendo alcuna delle sue qualità, per- 
mette di indicare con altrettanta precisione una 
temperatura di 1300” o 1500” quanto un’al'ra di 
40°. 

Si comprende che per tutte le applicazioni ne'- 
le quali la temperatura oltrepassi 1100? si può sc- 
stituire alla porcellana il ferro o il nichel. 

XXX 

L'apparecchio descritto basandosi sulla kgge 
del'e variazioni di tensione del vapore saturo a 
seconda della temperatura, ha sugii altri sino ad 
oggi usati, i quali invece si basano sul fenomeno 
della dilatazione dei corpi, altri vantaggi oltre a 
quelli di permettere la segnalazione a distanza 
delle temperature. 

Infatti, questi ultimi, fondati sul principio della 
dilatazione, non possono avere né la sensibilità ne 
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la precisicne necessaria — richieste СаГа pratica, 
perchè sulle medesime influiscono le resistenze de- 
gh organi che costituiscono gli apparecchi с le 
deformazioni degli involucri; mentre per gli ap- 
parecchi Fournier ciò non può avvenire perchè la 
tensione d'un vapore saturo è indipendente dal 
volume che cccupa. 

Inoltre nei termometri metallici industriali ba- 
sati sulla dilatazione dei gaz e dei liquidi è ne- 
cessario, se si vuol avere qualche sensibil tá, di 
dare all'involuzro che racchiude le sostanze cila- 
tabili delle dimensioni ragguardevoli, dimensioni 
richieste dal vo'ume iniziale piuttcsto grande dato 
alla sostanza dilatabile per aumentare l'ampiezza 
dei movimenti comunicati agli crgani indicatori. 
Ma tutti ciò rende però questi termometri molio 
pigri, aumenta la probabilità dci guasti agli ap- 
parecchi per il forte numero delle saldature e li 
rende altresì voluminosi ed ingombranti. 

Nel 
ne di vapore non raggiunge le dimensioni di un 
crdinario termometro a mercurio, e siccome l'in- 
volucro stesso é costituito da un tubo metallico a 
parete sottile, l'apparecchio si mette rapidament: 
in equilibrio di temperatura coll'ambiente del qua- 


termometro Fournier l'involucro a tensio- 


le deve segnalarla. 

Infine nei termometri metallici a dilatazione 
tutte le parti dell'involucro contenenti la materia 
dilatabile partecipano alla dilatazione ed in molti 
casi le dimensioni dell'ambiente sono troppo ri- 
strette per intredurvi l'apparecchio. 

Nel termometro invece a tensione di vapore sa- 
turo la soa parte che deve introdursi nelllamb'en- 
te da esaminare è il cilindro situato all'estremità 
del tubo flessibile, cilindro che, nelle applicazioni 
comuni si riduce ad un piccolo tubo metalico a- 
vente 6 centimetri di lunghezza per 6 millimetri di 
diametro: le variazioni di temperatura su tutte le 
altre parti del termometro non avendo influenza. 

Noi riteniamo quindi, come si è gia de.to, che 
i termometri e pirometri basati sulla tensione dei 
vapori saturi, sia per !а loro semplicità, sia per 
la sensibilità grandissima che offrono, e sia per la 
possibiltà di trasmettere direttamente a grande 
distanza le variazioni di temperatura anche in 
punti ditferenti, dando all'occorrenza 
quando la temperatura raggiunga un limite peri- 
co‘oso, abbiano un grande avvenire nelle applica- 
zioni industriali, nei servizi della marina є come 


Va larme 


termometri regolatori. 
| GIOVANNI MARIENI. 
Maggiore del Genio. 
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Gru elettriche a cavalletto 


(Continuazione, vedi n. y) 


L'impianto di Amburgo è ii più grande fra 
quanti ne vennero costruiti dalla A. E. G.; neg'i 
altri però si hanno parecchi interessanti dettagli 
costruttivi che meritano speciale menzione. 
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Cosi a Cuxhaven si hanno sci gru da 3000 kg. rente. А tale scopo si adottarono motori a duc 
con 13 m. di volata, alimentate da corrente conti- collettori, che potessero inserirsi in serie od in pa- 
nua a 220 volt; il massimo sollevamento è di rallelo fra loro; coll'inserzione in s:rie si poteva 


Fig. 74. — Banchina del porto di Cuxhaven colla nave Deutschland. 


m. 23. L'esperienza di Amburgo nula poteva an- così far marciare i motori a velocità dimezzaia 
cora insegnare, perciò si adottò in queste gru un senza perdite di recstati, e avviare con minor c- 
tamburo «li 650 mm. con ingranaggio riduttore di rogazione di corrente. Naturalmente le gru di 
1:6, comandato da un motore a 123 giri, da jo questo tipo costano molto più care, с siccome le 
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Fig. 75. — Il porto di Brema. 


cavalli. La centrale doveva essere assai piccola esperienze di Amburgo diedero in seguito infor- 
perché si prevedeva un lavoro limitato, era per- mazioni precise e utili in proposito, questo tipo 
ciò necessario rendere meno gravi i colpi di cor- venne abbandonato. 
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Una operazione completa comprende: solleva- 
mento del carico fino al'a banchina, sollevamenti 
del gancio vuoto al punto più alto, rotazione al- 
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l'indietro di 140 gradi, abbassamento del gancio 
vuoto. Con un carico utile di di боо kg. la ma- 
novra completa richiede cav. 15 e 125 wattora; 
col carico di 1500 kg., 27 cavali e 150 wattora; 
vol carico di 3000 kg., 38 cavalli e 225 wattora. 
La velocità del motore varia tra l'andamento a 
vuoto ed i] pieno carico nel rapporto di (2.6 :1). 

La rotazione viene compiuta da un motore da 
З cav. a 400 giri. La centrale possiede tre dinam» 
in derivazione da 150 kwatt normali, da cui viene 
pure alimentato l'impianto d'illuminazione, 32 ar- 
chi e 150 incandescenti. La batteria di 122 ele- 
menti ha una capacità di 244 amperora, ma una 
seconda batteria per l'impianto d'illuminazione dà 
altri 403 amperora. 

Assai più considerevole è l'impianto di: Brema, 
che comprende 32 gru a cavalletto zoppo da tn. 
2,5 sotto cui passano tre binari; cesse sono ali- 
mentate da corrente continua a 440 volt. Si hanno 
inoltre due gru a torre da tn. 3,3 di costruzione 
molto caratteristica, che appare sufficientemente il- Fig. 77. — Ponte sull'Elba ad Harburg. 
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Fig. 78. — Gru a torre del porto di Brema. 
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Fig. 79. — Gru a cavalletto nel porto di Stettino. 
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lustrata dalle nosre figure: la presa di corrente si 
fa da colonnette distribuite lungo il binario di 
corsa, delle quali diamo illustrazione. Anche a 
Königsberg è in funzione una gru a torre di tipo 
simile, da tn. 3.3, ma con vo'ata inferiore (m. 
9.5 invece che 11.9). La potenzialità di gru di si- 
mile tipo риб valutarsi a 60 tn. di carbone tra- 


sberdato allora. 
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Nel porto franco di Stcttino si һа invece una 
gru a cavalletto da 10 tn., mossa da due motsri 
rispettivamente da 42 c 12 cavali, alimentati alla 
tensione di 220 volt; a Breslavia se ne hanno due 
a cavalletto zoppo da 2 tn. che sovrapassano su 
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Fig. So, — Schema delle nove gru di Harburg. 


a caval- 
letto zoppo, alimentate a 330 volt, aventi la por- 


Nel porto di Пара si hano y gru 


tata di tn. 3, m. 8,5 di volata e 24 di alzata mas- 
sima; per la rotazione occorre un motore di 5,2 
cavali e ciascuna operazione completa richiede 
wattora 220, 150 0 73 secondo che il carico utile 


€ «i tn. 3. 1.5 Oppure 0.5. 


intiero da 2 tn. 
Una gru notevole per la volata funziona a Ber- 
lino ne'lo stabilimento D. Frank; la sua portata 
è di sole tn. 2,4 ma la volata è di 13,6 metri; 
un’altra simile ma più piccola ha portata di tn. 
1.5 € volata di m. 12,5. La conduttura di corrente 
è sotterranea; la gru più piccola è disposta in 


a cavalletto 


due binari, ed una 
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modo da portare 3 tn. quando la volata si restrin- una particolarità costruttiva che le distingue dal- 
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Fig. 81. — Gru a Breslivia. | ° 


X Charlottenburg funzionano due gru a cava'- sante è presentata dalla parte elettrica, meritevole 
letto normale, capaci di sollevare 3 tn. con volata di speciile menzione perché potrà trovare. qua! 
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Fig. 52. — Gru dello stabilimento D. Franke a Berlino. 


di m, S; i servizio vien fatto con l'impiego ci che app'icazione nella navigazione interna. La 
corrente continua a боо volt; queste presentano ripa del canale si trova a m. 2.17 sotto al piano 
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Fig. S4. — Gru a corrente alternata a Strasburgo. 
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stradale per modo che il cavalletto ha i due mon- 
tanti d'altezza differente, come appare dalla foto- 
yrafia che riproduciamo. 

La corrente vien presa da un filo di rame, pro- 


Fig. 85-86. 
Colonnette di presa per le gru a torre. 


tetto da una custodia di lamiera che impedisce 
ogni contatto diretto accidentale, e la presa viene 
eseguita da un apposito braccio, portante un con- 
tatto a sfregameno. Il ritorno di corrente si fa 
per le rotaie come nelle tramvie. La nostra fi- 
gura rappresenta chiaramente i particolari co- 
struttivi di questo organo di presa. 

La gru in questione richiede 120 wattora per 


una operazione completa con carico di tn. 2.5, © 


90 wattora quando il carico si riduca a metà. 
Nel porto di Düsseldorf esistono 9 gru simili 
a'le fin qui descritte, sulle cui particolarità non è 


d zt TE 


TE 


Fig. 88. — Gru di Disseldort. 

il caso di insistere: lo stesso dicasi per due gru 
da tn. 2 funzionanti a Magdeburgo, e per due 
da tn. 1.5 esistenti a Posen, le quali ultime sono 
mésse in azione a mano da due manovali. 


TECNICA. 91 


Notevoli sono invece due gru a cavalle:to zoppo 
funzionanti a Strasburgo, che hanno la portata di 
tn. 4, queste sono alimentate da corrente alter- 
nata trifase, a 240 volt, 


so periodi; il szllevame-- 


^ 


5 94 dh. EAT СОБА © к, = 
Fip Br: 
Presa di contatto per le gru di Charlottenburg. 
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to viene compiuto mediante un motore de dé ca- 
vali, e la rotazione con uno da 7 cavalli. 
(Continua). 


| piombi fusibili 


La questione dei piombi fusibili è stata sempre 
all'ordine del giorno. I dati che noi abbiamo già 
dato altre vo'te, sono i risultati di esperienze fatte 
secondo le: condizioni della pratica corrente e sa- 
ranno suscettibili d’essere utilizzati vantaggiosa- 
mente da tutti i costruttori. Qui daremo notizie 
degli esperimenti fatti sopra meta!li i più impie- 
gabili а tale scopo nell’industria elettrica e le 
condizioni che più si avvicinano per arrivare a ri- 
sultati molto precisi. 

Il lettore non ignora infatti come pcchi di questi 
apparecchi giustifichino il loro nome di apparecchi 
di sicurezza. Molte centrali utilizzano un piombo 
fusibile di 4o ampére, per es. che deve fonde e 
a 60 ampère e constatano che anche a 70 ampère 
il piombo non si è ancora fuso, mentre talvolta a 
40, che è il rggime di funzionamento, è già sal- 
tato. 


pe 
М 


Perché questi differenti risultati in due fili di 
piombo identici? | 

Per rispondere a questa domanda occorre ricer- 
care a fondo le cause di questo comportamento. 

In un'installazione elettrica può avvenire il falto 
che un ricevitore qualunque, per es. un motore che 
aziona le macchine utensili di un laboratorio sop- 
perti un savracarico che per pochi istanti non può 
essere di pregiudizio ala buona conservazione del 
motore stesso ma prolungato al di là di un certo 
limite può produrre di deterioramento. 1] piombo 
fusibile ha per scopo di proteggerlo contro que- 
sti accidenti purtroppo molto frequenti, di tagliare 
il circuito allorchè il sovracarico oltrepassa il li- 
mite di tempo nermale e di isolarlo dal circuito 
stesso allorché l'intensità di corrente raggiunge 
un limite dannoso sia per il motore che per l'intera 
installazione. Per soddisfare a queste condizioni 
non è sufficiente intercalare nel circuito da proteg- 
vere un pezzo di metallo qualunque, ma occorre 
impiegare un piombo omogeneo Ja cui sezione sia 
appropriata alla corrente che passa. Anche la lun- 
ghezza di questo filo non deve essere trascurata 
giacché l'intensità può diventare da semplice + dop- 
pia per due lunghezze differenti. 

Una 


servare è quella di eseguire bene 


condizione che si trascura sovente di os- 
ej attacchi, o 
di adottare celle viti di chiusura aventi una super- 
ficie proporzionale all'intensità di corrente che de- 
ve passare. 
Ultimamente di vedere in un 
teatro di Parigi fondere in un certo momento il 
piombo generale, provocando cosi l'affollamento 
del personale incaricato del servizio davanti al 


quadro. 1] piombo usato era ci citima qualiià € si 


si diede il caso 


dovette ricercare l'origine. di questo inconveniente 
in una economia inopportuna nelle spese di impian- 
to e che confina quasi colla negligenza. In tempi 
ordinari il consumo di corrente era di 800 ampère 
al massimo, cifra che nella circostanza in discorso 
cra portata a 1200 in causa di una messa in scena 
speciale che necessitava una illuminazione più m- 
tensa. Il piombo fu naturalmente cambiato, ma le 
viti di serraggio che erano state provviste per 
Soo ampère erano insufficienti e si riscaldavano al 
punto di far fendere il piombo. Cosa fece Velettri- 
cista? Non сга il caso di pensare a togliere la 
corrente, si limitò semplicemente a shuntare il fu- 
sibile mediante un cavo e preso questo provvedi- 
mento si sllontanó per accudire ad altre cecupa- 
ZIONI, 

In caso d'incendi si ha l'abitudine di gettare la 
responsabilità sui corti circuiti mentre non si pen- 
sa se per caso questo incendio sia stato determina. 
to da un riscaldamento anormale del contatti pro- 
venienti dall'aumento di 
passante pei conduttori; è purtroppo frequente 
nella pratica il caso di voler economizzare troppo 


de l'intensità corrente 


sui conduttori senza prececuparsi delle consegutn- 
zc talora disastrose di queste inopportune econo- 
mic. Si rimprovera sovente ai piombi fusibili di 
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riscaldarsi anche in marcia norma'e; biscgna pero 
notare che un metal'o non puo fondere istantanea- 
mente quando come il piombo ha una scala di 300 
gradi da percorrere tra la sua temperatura norma- 
le c quella di fusione. Non è il caso qui di discu- 
tere la questione se il taglia circuiti deva essere 
situato prima o dopo gli interruttori, la disposi- 
zone ne è determinata dai vari casi che si presen- 
tano nella pratica e una soluzione che può appa- 
rire buona in un caso può essere dannosa in un al- 
tro. Sorge anche ia questione se in un impianto 
si devano collocare dei piombi unipo'ari o b pela i. 
Nelle piccole installazioni ove gli apparecchi sono, 
per così dire, tutti sott'occhio si possono adotta- 
re i primi, ma nei grandi impianti nessun dubbio 
è possibile e si devono impiegare i secondi; si è 
così sicuri che uno dei duc piombi fonderà. Non si 
deve temere di mettere 1 taglia circuiti su quasi 
tutte le derivazioni, € per fare un esempio, Suppo- 
niamo di avere un circuito generale di 150 lampade 
a то volt e 16 candele consumanti 0,3 ampère per 
lampada. Si collocherà su questo feeder un piembo 
generale di 150 x0,3=45 ampère a regime norma- 
le vale a dire capace di fondere a 70 ampère circa. 
Se si produce un corto circuito su una delle deriva- 
zioni la corrente potrà raggiungere 30 ampére in 
questa parte del circuito senza che il piombo genc- 
rale fonda, ma la conduttura percorsa da questa 
corrente troppo intensa potrà prendere fuoco. 

Quanto abbiamo detto sono dci dettagli me- 
schini ma non per questo meno importanti giacchè 
da essi dipende la sicurezza dell'impianto e sopra- 
tutto la facilità di ricerca dei difetti che possono 
verificarsi. | 

++ 

] metalli più comunemente impiegati пета fab- 
hricazione dei fusibili sono il piombo e lo stagno in 
leghe di 60 del primo per 40 del secondo, il rame, 
i| maillechort, il ferro, l'alluminio, e l'argento. 

Finora la lega piombo stagno è la più impiegata 
benchè non sia altrettanto facile a calibrare come 
eli altri metalli, ma ha il vantaggio di ncn riscal- 
darsi quanto questi ultimi, vantaggio questo non 
trascurabile quando i fusibili sono presso a pareti 
di legno. 

L'alluminio non si ossida alla temperatura or- 
dinaria, ma avviene altrimenti quando è in circuli- 
to: si sono visti dei fusibili in alluminio regolati 
per fondere a 300 ampére, fondere in marcia nor- 
male a 200 ampére, ma in questo caso il metallo si 
ста ricoperto di un sottile strato di allumina. 

L'argento vergine s'implega sopratutto nei ta- 
cliacircuiti ad alta tensione, ma il suo uso è molto 
raro in “causa dell'elevato prezzo d costo. 

Per ia determinazione di un fusibile si adopera 
la formula di Preece la quale dá la corrente capa- 
ce di far fondere un filo di diametro d e di lun- 
ghezza sufficiente, posto in ambiente calmo: 

I — ad: 
in cui a ё un coefficiente che dipende dala natura 
della lega che campone il fusibile, dalla sua lun- 
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ghezza, ecc. Per fili il cui diametro varia da mil- 
limetri O,1 a I, il Preece trovò come valo:e di a: 
pel rame So; pel ferro 24,6; per l'ailuminio 59,2; 
pel maillechort 40,8; per una Icva di 2Pb con 1 Sn 
10,3. 

Pei fili più lunghi aventi 150 mm. di lunghezza i 
valori di a diventano: pel rame 70; per l'allumin'o 
47,2; pel ferro 18,75; pe! maillechort 30,75; per la 
Pb coa 1 Sn 8,23. 


lega 2 
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Per fili di тоо mm. di lunghezza si ахгапсо per 
a i seguenti valori: pel rame 73; per Valumin'o 
31; pel maillechort 34; pel ferro 19,8; per la lega 
60 Pb con yo Sn 8,6. 

Crediamo шге riportare la seguente tab.Ta che 
dà gli ampère di fusione per fili di maillechert, al- 
luminio, rame e lega di piombo cen stagno (60 Pb 
+42 Sn). 


Ampère di fusione 


Жш» — A — 


Diametro MAILLECHORT ALLUMINIO RAME PIOMBO-STAGNO 160 Pb | 40 Sn} 
in mm. Lunghezza in mm. ҮК in mm. Lunghezza in mm. Lunghezza in mm. 
-_ —— — Sun n — o to. è e — — San 
3 50 100 150 3 So 100 150 3 50 100 150 3 £u 100 150. 
0,9 37.8) 32 29 | 26,2] 50 46,5| 43,5] 40 65 | 65 62 59 5,5 5,1 mw. 
1 40,51 37.5| 34 | 30,75] 595| 55 5I 47,2 So | 76,5 73 7 10,3 9,5 9 5,25 
2 115 135 96 57 165 155 144 133 225 | 215 205 197 29 26,5 25,4| 22,26 
3 211 195 176 160 310 255 264 244 415 | 397 375 363 53›5| 49,3| 46,7| 43 
4 326 300 262 |246 478 449 400 225 640 | 612 554 560 82,4 76 72 66 
5 ASI 443 4OI 1363 708 649 601 557 944 | 902 S6I 526 | 115 112 106 91,5 
6 599 551 500 |452 579 | SOS 750 694 1176 |1126 1073 | 1029 | 152 139,6| 132,3|120 
7 755 653 629 569 1106 ‘1017 943 873 1450 |1015 1350 | 1295 | 190,5! 175,7| 166,5/152,6 


Importanti sono i criteri che si devono adottare 
рег la scllta di un fusibile adatto a determina e 
condizieni. Supponiamo di dover determinare un 
fusibile di una data lunghezza e che debba fondere 


б, Зу rappesentano le densità unitarie pes tre lua- 
ghezze differenti dele lamele, di cm 3, 5 € to 


composti di lega piombo-stagno. 


i | | | 
à una certa intensità di cerrente. Basterà dalla em. 3 cm. 5 | cm. 10 
precedente tabella ricercare i diametri vorrispen= — 2 "mr, 71 jc eri ia А 
= Y = Y . iredi’) : 
4 : А - А s “= = | са Z= E = = 
denti per ciascun metallo, indi caleclarno il peso е arl 25 a. di c9 me ` | EE \ 

: | ае Sl] 285 иссе Е и 
da questo dedurre il prezzo di coste. Dal pa agonc 23 [АЗ 23 | 5° | 23 | RT 
t. LN . . . ' . г Es EN раме: ri Fez Ie ЛЕ! A E 
Ger GIVErst prezzi $1 avia un criterio per la sec a | 
Cel metallo più conveniente. 550 75 i 450 75} 6 | 370 75 | 4,94 

M M ; 7 5,55 | 375 55 | 6,521] 295 55 | 5:37 
Quando l'intensità di corrente o trepass: ; d E I? : Р | f 
: corrente o trepassa in cen- = | | | 
. T pe ` E . .. . i Е + : | . 375 40 9,3; 390 40 7'5 225 19 5,63 
nato 41 ampère limp.ego del fio fusibile diventa 310 | зо |10.3 || 240 | 30 | 8 ¡| 175 | 30 | 5,54 
difficile, giacché essendo necessario utlizzare À- 225 | 29 [11,75 | 175 | 20 | 3,75 | 120 | 20 | 6 
l | MNA n | PA 35 го [13,5 | тоо | то [to | 7 о | 7 
! trepzo grossi si r.cade nell'inconveniente сі пл | 


citato е cce che la superficie di coniatto ai mo - 

Setti non risulta sufficiente al intensità di c rren- I 
te richiesta. js E 
di 10 mmq., la densità di corrente per mmq, pas- 


Si vede dunque che per due lunghezze ditfer ni 


ст. то € di em. 3 e per una medesima sezi nc 


In questo caso si ricorre g. nceralmente ai fusib - 
li sotto forma di lamelle. I metalli impiegati sono 
«empre l'alluminio, l'argento, il rame е la lega d 
piombo c stagno nelle proporzioni di 60 di Pb c di 
yo di Sn. Del resto le proprietà indicate pe fil 
Sussistono anche per le lamelle. Ma per la determi- 
nazione de la sezione di fusione non può più ser- 
vire ancora la citata formula del Precce 

l =- ad ^: 

gacché le dimensioni ecomctriche sono cambiate 
c l'irradiazione del calore prodotto non ha più lus- 
go nelia medesima forma. Qui la lunghezza dela 
lamella ha più importanza della larghezza с dello 
Spessore. 

Per la determinazione sperimentale si potrà par- Nuovi sistemi pratici per distinguere gli acciai. 
tire da una data densità di corrente per un certo Il sistema della scintilla 
regime di fusione e per una lunghezza presic- И 
bilita. 


sa da 7 a 13,5 ampère per dille fus'oni eo. rispon- 
denti di 70 e 135 ampère. 

I fusibili per alte tensioni devono rispindere al 
requisito di avere un minimo di lunghezza col mas- 
simo di tensione. Per lo più il fusibile è chiuso .n 
un tubo ermetico di vetro, cbonite, porcellana, co... 
di diametro interno leggermente superiore a quello 
del filo, per medo che essendo assai pecolo i vo- 
lume d'aria in esso contenuto, viene ролат: піс 
portata ad alta temperatura e quindi ad alta pres- 
sione, impedendosi così la formaziene di archi nc - 
l'interno. 


-~ 


Ad un fabbro, ad un artefice qualsiasi, che tie- 
X" n . е . . 1 . . . ` 
Riportiamo la seguente tabella nella quale 3,, ne in magazzino varie qualità di acciaio, può oc- 
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correre spesso di poter riconoscere in modo ra- 
pido € sicuro.la composizione appross:mativa dul- 
la sbarra metallica che desidera utilizzz;e per la 
costruzione di un determinato oggetto od uten- 
sic. И solito ed antiquato sistema di riscaldare 
un campione della sbarra € raffreddarla poi bru- 
scamente immergendola in un refrigerante qual- 
siasi, acqua od olio, deducendo poi dal diverso 
indurimento ottenuto la qualità, è ben lungi dal 
dare risultati di qualche scrio. affidamenio tec- 
nico, e non é raro il caso che per acciai ricchi 
in carbone esso dia luogo a qualche brutta sor- 
presa. Altri sistemi più facili di analisi, come 
quelli chimici, sarebbero troppo lunghi e costosi, 
c non accessibili affatto ai mezzi limitati di cui 
dispone la piccola industria. 

Un sistema semplce e pratico, che troviamo 
d scritto nel Boll. delle Finanze, si basa su un 
I nomeno di chimica metallurgica molto semplice, 
cioè sulla diversa azione dell'ossigeno sopra gli 
clementi più o meno facilmente ossidabili, che 
entrano nella composizione dei vari acciai, € sono 
la causa prima del loro diversp comportamento 
industriale. Quando l'acciaio è debitamente fran- 
tumato, € viene portato ala tempiratura di com- 
bustione mentre gli si fornisce un'adeguata quan- 
tità di ossigeno, si producono delle scintille di- 
verse € caratteristiche per i vari elementi dell'ac- 
caio. i 

Sperimentalmente si può verificare facilmente 
la cosa proiettando dele particel.e microscopiche 
di acciaio in una famma ad alta temperatura, mi 
in pratica però utilizzare questo mezzo sarchbe 
cosa troppo lunga e poco vantaggiosa. Si ricorre 
allora ad una disposizione semplice, che permette 
di distinguere rapidamente le varie classi di ac- 
ciaio industriale: ghisa, acciaio dolce a basso te- 
nore di carbonio, acciaio da utensii molto ricco 
in carbonio, acciai a grande duttilità, acciaio al 
manganese о al molibdeno, acciaio a composizione 
speciale. 

Si riscalda un'estremità della sbarra da verifi- 
care alla fucina fino a renderla ma leabile, fino 
cioè alla temperatura di saldatura, poi si sotto- 
mette la parte ad una violenta corrente d'aria. 
Avrà tosto luogo un fenomeno caratteristico di 
ossidazione; l'estremità della sbarra assumerà u- 
na luminosità intensissima di colore bianco blua- 
stro, ed il nostro orecchio sarà colpito da uni 
specie di fischio, mentre la parte incandescente 
sarà contornata quasi da un fuoco d'artificio di 
scintille che scoccano crepitando. 

Il fatto è moto facilmente comprensibile. Il ca- 
lore fernito dala ossidazione preduce un aumento 
notevole di capace di produrre la 
combustione del carbonio che si trova in quantità 


temperatura 


più o meno grande, a seconda della qualità del- 
l'acciaio, dando luogo a delle piccole esplosioni 
causa prima del crepitio. Se infatti prendiamo del 
ferro chimicamente puro o contenente una quan- 
tità di carbonio quasi nulla, vedremo formarsi 
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bensi delle scintille, ma queste saranno pressoche 
silenziose, di colore bianco, con una forma sem- 
plice lineare, si spegneranno a breve distanza dal 
loro punto di origine. Questo genere di scintile 
potrà esscre considerato come scintilla di analisi 
tipo che serve di paragone in tutti gli altri cas; 
piü complessi. 

Prendiamo ora un pezzo di acciaio a debole tc- 
nore di carbonio e sottomettiamolo alia medesima 
esperienza, vedremo le scintille dividersi legger- 
mente, ramificarsi con una serie di picoole esplo- 
sioni. Via via che prenderemo degli acciai di piú 
in più duri e quindi ricchi in carbonio, potremo 
osservare un rapido aumento di ramificazioni, di 
scoppi, scintille e stelie luminose, fino a giun- 
gere ad una specie di fucco d'artificio di un bel- 
lissimo effetto estetico. Le proporzioni di acciaio 
с di carbonio diventeranno di più in più atte sotto 
l'influenza dell'ossigeno a dare origine a combina- 
zioni chimiche, a di ossidazione. Tutii 
coloro che si occupano di metallurgia del ferro 
sanno infatti quanta diffico tà presenti la lavora- 
zione alla fucina di questi acciai ad alto tenore di 
carbonio. con in più il continuo pericolo di bru- 
ciarli. 


fenomeni 


Ció per gli acciai unicamente a base di car- 
bonio, ma questi sono lungi da rappresentare tut- 
ti i tipi ora in commercio ed in uso nelle industrie. 
L'uso sempre maggiore di 
metalo più difficilmente 
quale il molibdeno, 


un'addizione di ип 
ossidabile all'acciaio, 
manganese, nichelio, ecc., 
rende del più grande interesse considerare риге 
cuesti casi, che possono presentarsi molto fre- 
quentemente. 

Le scintille del''acciaio al manganese sono del 
tutto caratteristiche e con un ро’ di abitudine si 
distinguono da tutte le altre. Le stele luminose 
sono di colore rosso oscuro ed i tratti si suddivi- 
dono in un gran numero di punti luminosi bianchi. 

Per il molibdeno non otteniamo quasi nessun 
fenomeno; appena qualche piccolo tratto lumino- 
so, di pochi millimetri di lunghezza. 


- e —rT———— 
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CONSULENZA LEGALE | 


Regolamento per il riposo settimanale nelle industrie. 
Ecco il testo del regolamento sul riposo setti- 
manale nelle industrie, compilato dal Ministero di 


agricoltura : 

Art. 1. — Il presente regolamento si applica al- 
le aziende esercenti industrie estrattive e man fat- 
turiere previste nell'art. 1 della legge 7 lug'i> 1907 
n. 489, con le eccezioni nell’articolo stesso ind:- 
cate. 

Agli effetti della citata legge la famiglia è cv- 
stituita da parenti ed affini non oltre il quarto 
grado, i quali convivano insieme, ovvero abbiano 
patrimonio unico o interessi o redditi o lucri co- 
muni. 


Art. 2. — Non costituiscono infrazioni alla di- 
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sposizione dell'art. 1, capoverso nrimo dcl'a legge, 
eli aumenti di orario praticati per consuetudine in- 
dustriale, nè quelli determinati da eccezionali ri- 
chieste di lavorazioni, purchè in quest'ultimo ca- 
so la retribuzione delle ore straordinarie di lavoro, 
ма superiore ala normale. 

E’ consentita la ripresa anticipata del lavoro per 
il personale destinato a predisporre il funziona- 
mento della forza motrice, dei forni, degli appa- 
recchi di riscaldamento € simili, nei limiti in си! 
tale predisposizione è necessario che preceda il 
lavoro del restante personale. 

Art. 3. — Il riposo settimanale di 24 ore conse- 
cutive previsto dall’art. 1 della legge, va di regola 
da una mezzanotte ali’altra. Nondimeno, quando lo 
richiedano in modo assoluto necessità speciali de'- 
l'esercizio o dell’azienda, come negli stabil menti 
industriali il cui lavoro è compiuto con orario a 
squadre diurne e notturne, la decorrenza del r.po- 
so potrà iniziarsi fra la mezzanotte c le sette anti- 
meridiane. In tali casi dovrà presentarsi demanda 
al competente distretto minerario per le aziend: 
sottoposte alla sua vigilanza dalle leo +1 di polizia 
mineraria, cd al Circo'o di ispezione del lavoro o 
in mancanza di esso al Prefetto della provincia 
per le altre aziende cui spetta dare la concessione 
richiesta, previo accertamento delle condizioni di 
tatto dalle quali è giustificata. In ogni caso non 
potranno essere diminuite le 24 ore di riposo nè si 
potra contravvenire a'le altre disposizioni del pre- 
sente regolamento. 

Art. 4. — Con decreto del Ministro di agri- 
coltura, industria e commercio sarà emanata una 
tabella delle industrie le quali possono ecdere del- 
la esenzione dall'obb'igo del riposo settimanale in 
torza dell'art. 2 lettera a della legge. 

Ogni modificazione alla tabella dovrà farsi per 
decreto del Ministero di Agricoltura, industria € 
commercio, 

Art. s. — I padroni o direttori delle. indus.rie 
comprese nella tabella di cui all’articolo preceden- 
te debbono dare avviso dell’inizio e della cessazio- 
ne del lavoro nella loro azienda al distretto mine- 
rario о al circolo competente di ispezione del lavoro, 
od in mancanza di esso al prefetto delia provin- 
cia. L'avviso deve essere presentato almeno 7 
giorni prima dell’inizio del lavoro. 

Art. 6. — I padroni o direttori di opifici mossi 
direttamente dal vento о dall'acqua е che inten- 
dono godere dell'eccezione prevista dall'art. 2 
lettera b) della legge, debbono presentare al com- 
petente distretto minerario o Circolo di ispezione 
del lavoro od in mancanza di esso al Prefetto del- 
la provincia, una domanda dalla quale risulti: 

а) che Ja forza motrice prevalentemente usata 
nell'opificio od in speciali riparti di esso, sia pro- 
dotta direttamente dal vento o dall'acqua e che non 
vi esiste impianto sussidiario di altra forza motri- 
се come il vapore, il gas, l'elettricità, capace di 
assicurare la normale continuazione del lavoro; 

b) il periodo di tempo entro il cua'e saranno 
utilizzate le dieci domeniche di lavo:o. 
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In caso di accoglimento dla domanda essi deb- 
bono notare in apposito registro le domeniche nel- 
le quali fu compiuto il lavoro ed il modo n.1 quale 
fu concesso il riposo quindicinale prescritto. 

Art. 7. — I capi dei distretti minerari, dei cir- - 
coli di ispezione del lavoro ed i Prefetti, pcr le 
provincie non comprese nci circoli stessi debbono 
— prima di concedere l’autorizzazione — accertare 
che l'opificio per il quale è presentata la domanda 
risponda ai requisiti della lettera a) dell'articolo 
precedente. 

Nel caso che tali requisiti si riscontrino sol.anto 
in speciali riparti dell’opificio dovrà a ruesti uti- 
mi limitarsi l'autorizzazione del lavoro domenicale. 

Art. 8. — Cen le norme di cui all'art. 4 sara 
formata e riveduta una tabella delle industrie 
ammesse a godere delle eccezioni di cui agli arti- 
lettera c) della legge. I padroni е d retteri 
di tali aziende debbono dare avviso all'autorità di 
pubb іга sicurezza, delle domeniche nella quali in- 
tendono valersi della facoltà ad essi accordata. 

Art. 9. — Н riposo settimanale decorre dalia 
mezzanotte del sabato a quella della domenica in 
tutte lc aziende che non sono -reviste nell? eccezio- 


coli 2, 


ni degli art. 3 e 4 della legge. Nondimeno. nei casi 
e con le norme previste dal precedente art. 3 sono 
ammesse variazioni nci limiti suddetti. 

Chi compia lavori dovuti a forza maggiore od . 
altri previsti dall'art. 3 lettera e) dela legge, deve 
darne immediato avviso, ed in ogni caso non oltre 
24 ore dallo inizio dci lavori, al competente di- 
stretto minerario o circolo di ispezione del lavoro 
od in mancanza di esso al Prefetto de'la provincia. 

Art. 10. — Nei lavori specificatamente indicati 
all'art. 4 della legge ed in quelli contenuti nelle 
tabelle annesse a! presente regolamento è p:rmes- 
so il lavoro domenicale, purchè sia accordato al 
personale il riposo di compenso stabilito dalla 
legge. 

Il lavoro domenicale deve essere limitato a] nu- 
mero di operai strettamente necessario od ai lavori 
indicati nelle. tabelle stessc. 

Art. 11. — Per navi in corso di navigazione si 
intendono anche quelle che pur giunte nei porti 
capo-linea rimangono in stato di effettivo arma- 
mento € sono tenute ad un servizio regolare. 

AI lavoro di carico е scarico nei porti di cui al- 
l’art. 4 della legge è equiparato quello di carico e 
scarico negli scavi fluviali e lacuali e nei canali, 
se tali operazioni non possono rimandarsi о pcr 
condizioni di navigabilità dei fiumi o canali stessi, 
o per non turbare la regolarità degli approdi in va- 
ri scali normali del servizio di navigazione. 

Eguaimente nel numero dei lavori riferentisi ai 
trasporti terrestri, è compreso il carico e lo sca- 
rico dei vagoni ferroviari, sia nelle stazioni, sia 
presso gli stabilimenti industrali, quando su di es- 
si decorra diritto di sosta a norma dci vigenti re- 
golamenti ferroviari. 

Art. 12. — I proprietari o direttori dele indu- 
strie esercitate all'aperto, di cui all'articolo 5 della 
legge, debbono dar notizia all'autorità di P. S. del 
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alorno in cui cade il riposo settimanale, a meno 
che non sia la domenica. 

Essi debbono annotare in app.s.to regis го i 
giorni successivi di riposo e le domeniche in cui 
si è compiuto il lavoro. 

Art. 13. — П riposo comp:nsativo da e n ed r- 
si in altro giorno della settimana a colo. о che ab- 
biano lavorato l’intiera demenica è ^*^ 24 cre e n- 
secutive e da una mezanotte all'altra quando non 
concorrano le circostanze di cui all'art. 3 del pre- 
sente regclamento. 

Il riposo compensativo di 36 ore ogni due sctti- 
mane di cui all'art. 9 della legge + applicabi e 
soltanto agli operai impregati nell'industria. si- 
derurgica in lavori dichiarati continui ne la tab: На 
annessa al regolamento ed ai fuochisti, addetti al- 
la preduziene del gas illuminante, quando per que- 
sti ultimi i turni di lavoro non «ccedano le оге 8. 

Per 1 lavori di cui della lesve, il ri- 
poso deve cquivalere 
la domenica e ncn sarà mai inferio e a 12 ore con 


айап. 3 
alle cre di lavoro compiute 
decorrenza dalla mezzanotte al mezzogiorno € v- 
CCNV CTS. 

Art. 14. — I padroni o direttori, i quali intin- 
dono di giovarsi, per tutto o parte dei personal : 
da loro di¿endente, dell'eccezione di cui aff'art. то 
della legge, debbono farne domanda al capo du 
competente distictto minerario o circolo d'ispezio- 
ne del lavoro, ovvero, in mancanza di esso, al 
Prefetto della provincia. 

L'anticipazione è concessa soltanto quan o con- 
corrano gli estremi vouti dala legee e ndla mi- 
sura strettamente necessaria. 

Art. 
S della legge e da rendersi nella forma di cui al 
l'art. 8 del regolamento approvato со! R. De. reto 


15. — Il decreto prefettizio di cui all ari 


7 novembre 1907, può riguardare oltre che le a- 
ziende contemplate nel suddetto regolamento, an- 
che quelle industrie che rivelgendosi al consum: 
immediato possono risentire le influenze di un z 
mento straordinario. di popelazione. Le indus.rie 
stesse debbono essere neminativamente indica e nei 
singoli decreti. 

Art. 16. -- L'inosservanza cele fermolitá pre- 
scritte dal presente regolamento per li regolare 
applicaziene della legge, sarà considerata. come 
contravvenzione all’obblivo del riposo settiman - 
le o rispettivamente domenica'e € punita secondo 
l'art. 

Art. 17. — Nelle aziende in cui si comple i 
lavoro domenicale con сопсеѕѕіспе del riposo com- 


14 della legge. 


pensativo per turno o in altro modo, dovrà essc- 
re visibilmente affissa una tabella indicante il turno 
del personale. 

Art. 18. — Gli agenti, ai quali nell'art. 13 della 
legge è commessa la vigilanza dell'esecuzione di 
essa e del regolamento, procedono agli opportuni 
accertamenti, e compiono le verifiche necessarie 
sulle denuncie che loro pervengano di infrazioni 
alle regole disciplinanti il riposo settimanale e fe- 
stivo. 

Le verifiche son obbligatorie quando le denuncie 
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provengono da Camere di Commercio o da As» 
ciazioni di padroni o di operai. 

Art. 19. — Gli ispettori ed agenti hanno facolt. 
di entrare in tutte le aziende sottoposte al p.esent 
regolamento, di visitarle in ogni loro parte, di in- 
terregare, oltre 1 capi o esercenti, tutte le per- 
sone impiegate e le rappresentanze delle Associa 
zioni operaie esistenti nel luogo, di esaminare i 
registri dai quali potessero risultare gli elementi 
di fatto relativi all'applicazione della legge sul ri- 
poso settimanale e del presente regolamento. 

Essi deveno astenersi, per cvanto è possibile, 
dallindagare processi di 'avorazione che si vogli- 
no tenere segreti e debbono in ogni caso serbare il 
segreto sopra quelli che venissero а loro conosce - 
za per ragioni d'ufficio, sotto le pene d cui alari. 


5 tozo capoverso della legge 17 marzo аҹ, 
п. SO, 
Аге, 20. — Gli agenti accertano се contraviie i 


zioni mediante processo verbale in cui si debbono 
indicare: la natura del fatto con le circostanze, 
specialmente di tempo e di luogo; le dispcsizion. 
alle quali si è ccntravvenuto; le informazioni га = 
colte e tutti gli elementi che siano necessari per il 
giudizio sulla contravvenzione, particolarmente pi. 
quanto riguarda il numero delle persone trovate 
indebitamente occupate. 

ll processo verbale compilato alla presenza dl 
proprietario o di chi ne fa le veci, deve essere 
sottoscritto dal medesimo e dagli agenti. 

П proprivtario, o chi lo rappresenta, ha diritto 
di far inserire nel processo verbale le dichiarazioni 
che crederà di suo interesse. Vualora esso si ri- 
futi di firmare il precesso verbale, l'agente ne fa- 
га menzione. 

П verbale di contravvenzione deve essere rimis- 
so al'autorità giudiziaria competente entro du: 
giorni dalla sua data, e comunicandone copia al 
Prefetto della provincia che trasmetterà semestral- 
mente un cienco delle contravvenzioni al ministro di 
agricoltura, industria e commercio. 

+ 
La legge per le funicolari aeree. 

Presso l'Ispettorato de l'industria e del comma- 
cio ha terminato i suoi lavori la commissione in- 
caricata di compilare uno schema di rego'amento 
per Pesecuzione della legge sulle vie funic. lari, 
votate dal Parlamento nel giugno scorso. 

Lo schema, che comprende 20 articoli, stabi i- 
scc le norme procedurali tanto per le domande di 
studio delle varie funicolari, quanto per quelle о, 
concessione di impianto e di «se. cizio, giusta l'in- 
tendimento della legge tutte le pratiche. ammin ; 
strative sono deferite ai prefetti, afínche il p.ov- 
vedimento sia più sollecito. Nel regolamento si è 
pure provveduto all'osservanza dilla legge fore- 
stale cd all'incolumità pubblica, qualora le funi- 
colari interessino opere pubbliche. 

П presidente della commissione, si è riservato di 
presentare al ministro lo schema di rego amento, 
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L'industría elettromeccanica ín Italía. 

Le poche riflessioni da noi pubblicate due se:- 
timane addietro su questo argomento ci hanno scl- 
levato contro un coro di proteste verbali, che a- 
vremmo amato veder tradotte in sode argomenta- 
zioni scritte e da pubblicarsi, perché l'argomento 
ha così grande importanza da meritare uno studio 
serio e comp'eto. Solo uno dei nostri colleghi, ch: 
si nasconde sotto la trasparente sigla ing. C. F. 
volle esprimere il suo pensiero discutendo e nostre 
osservazioni in una lettera destinata alla rubr:ca 
«Commenti € Critiche». 

Gli argomenti che si adducono dai nos ri critici 
contro di noi sono essenzialmente : la in. pportuni- 
tà del dire pubb icamente certe cose; la contesta- 
bilità dell’opinione che al nuovo € più grande 
Tecnomas:o italiano Brown Boveri possa accor- 
darsi la cittadinanza italiana; la inisattezza а. Ша 
diagnosi da noi fatta ricercando le cause del ma e 
che travaglia la nostra industria elettromeccanica. 

Sul primo argomento non ѕ ато d'accordo cci 
nostri contradditori. Le cose da noi scritte sono 
vere o non lo sono: se vere conviene dirlo, perché 
bisogna avere il coraggio di guardare i' pericolo a 
viso aperto, quando si vogliano trovare le vie ad 
evitarlo e scamparne; se non vere, conviene retti- 
ficarle, e noi siamo pronti a farne ammenda quan- 
do ci si dimostri che abbiamo errato. L'opportuni- 
smo é fuori di luogo, e non rientra certo nci no- 
stri principii. P" 

Il secondo argomento si riferisce ad un'altra 
questione incidentale qual'é quel'a della maggiore 
o minore italanità del Tecnomasio. P.emettiamo a 
questo proposito che l'áccenno da noi dato nel pre- 
cedente articolo su tale questione intendeva sem- 
plicemente a ri'evare quanto di eccessivo, a parer 
nostro, era contenuto nella lettera dell'ing. E. Sil- 
va, dalla quale traspariva la convinzione che la 
fabbrica dcl Tecnomasio fosse nulla piü d'una mo- 
desta officina d’aggiustamen:o e composizione del- 
le macchine venute da Baden, tenuta in piedi al 
solo scopo di dar polvere negli occhi ai naziona- 
listi; data questa convinzione era naturale che si 
mettesse dal Silva il Tecnomasio in fascio con le 
altre Società italiane di pura rappresentanza di ca- 
se estere. Ma questo non rispondeva a verità ed 
occorreva quindi mettere bene a posto le cose 
prima di formulare qualsiasi conclusione. 

Noi abbiamo cercato di ció fare sforzandoci di 
non divagare in particolari accessori, appunto per- 
ché quelo della odierna fusione Tecnomas'o-Gad- 
da è un avvenimento puramente inciden'a'e, che 
ci dava argomenti a trattare la questione genera- 
le della industria elettromeccanica nazionale. 

Però gli argomenti accennati vencono ripetuti 
nela lettera del collega С. F., che vogliamo qui 
riprodurre e discutere; quindi su tale questione 


cosa dice il nostro critico in proposito. 
=з 

«Nell'articolo del 30 gennaio, (dice la lettera) а 
proposito della vendita delle officine Gadda alla 
Brown-Boveri-Tecnomasio, appare quasi una ten- 
denza a voler persuadere che il fatto non sia di 
quelli che devono seriamente impensierire gli ita- 
liani. 

«Si vorrebbe dimostrare in fondo, che l'indu- 
stria nazionale piuttosto che pirduto ha guada- 
gnato, che dopo tutto, il nostro paese, o meglio i 
nostri ingegneri,'sono ancora impreparati рег fa- 
re da loro, e che le industrie meccaniche poco si 
confanno alla natura del popolo italiano indisci- 
plinato e poco adatto a quella rigidità di metodo 
a quella disciplina di cui sono maestri altri popoli 
e specialmente 1 tedeschi. 

«Mi sembra vedere in tutte queste amare con- 
clusioni, un desiderio di volerci confortare, tro- 
vando delle ragioni di carattere gencrale che pos- 
sano giustificare il fatto che tanti d: plorano. L'in- 
dustria d'un paese è parte somma ncn solo ne la 
sua vita economica, ma nela formazione della 
coscienza nazionale, ed ha ora quasi la stessa im- 
portanza delle tradizioni storiche nella concretazio- 
ne del concetto della patria. E' perció, che del 
carattere naziona'e delle loro industrie, gelos:ssi- 
mi sono gli altri paesi quali l'Inghilterra, l'Ame- 
rica, la Francia e la Germania. 

«Ció che a parer nostro dà essenzialmente il ca- 
rattere nazionale all'industria, é appunto il capi- 
tale e l'alta direttiva amministrativa. Dircttori, 
capi tecnici, capi operai, possono essere di qual- 
siasi paese, e ció ce lo insegna tutta l'industria 
estera, sia americana che inglese o tedesca, come 
pure l'italiana stessa, dove le compagnie hanno 
а capo ingegneri di qualsiasi naz.onal tá, ma di 
provata competenza. Non ci sembra quindi il ca- 
so di сотріасегѕі, che il capitale а: lla nuova com- 
binazione sia stato dato da una ditta estera, sia 
pure questa simpatica agli elettrotecnici, come 1а 
Brown-Boveri. Non dobbiamo d menticare che il 
capitale é un mezzo indispensabile al lavori, e che 
esso predi;igerà sempre quello d.l proprio paese, 
specialmente in momenti di crisi. 

«Chi ha seguito lo sviluppo dell'industria elet- 
trotecnica italana si ё comp'aciuto di vedere Ги- 
nione di diverse ditte per creare una Socie'à forte 
di capitali e di volontà, cd ha ammirato 1 illumi- 
nata dircttiva, ed 1 programma largamente trac- 
ciato. Forse è mancato ai dirigenti quelli collab.- 
razione efficace di speciali competenze nei vari 
rir rti, ma se ciò fosse anche vero, è azzardato af- 
lermare che l'Italia è impreparata, e che bisogna 
attendere che una nuova gentrazione di ing. gneri 
vada all’estero a completare la propria educazio- 
ne, prima di fare del.’industria elettrotecnica. Nox 
occorre che i direttori siano nati in casa, questi 
si trovano dovunque, purchè abbiano una provata 


competenza, sebbene non manchino num: rosi in- 


| dobbiamo ritornare fra poco. Vediamo dunque che 
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gegneri italiani, e di qualsiasi religione. svarsi in 
in tutti i paesi del mondo, che hanno conquistato 
per serietà di studi e di lavoro, le cariche più im- 
portanti in industrie elettrotecniche. 

« Permetta che si chiami ormai vieta la ragion: 
del popolo indisciplinto. Non bastano forse a d- 
mostrare il contrario, tutte le al're industrie mec- 
caniche ed affini, che in nulla differiscono dall'in- 
dustria elettrotecnica, come Tosi, Риге, Riva- 
Monneret e cento altri? Ma si vorrebbe conclude- 
re che queste industrie vivono pir l’uomo. L'uo- 
mo alla testa, colla potenza d’imperio! Più che la 
potenza d'imperio abbiano i d.rigenti precisione di 
vedute e volontà ferma. Queste doti sarebbero poi 
frustanee se la collaborazione non fosse valida per 
capacità, e per instintivo senso de! dovcie. Levate 
alle nostre fiorenti industrie questi collabora:ori 
provati ed affezionati, e chi le dirige si trov.rà 
impotente a mantenere quell'ordine senza del qua- 
le nessuna industria potrà mai prosperare. 

«La unione dela Gadda alla Brown-Boveri, sa- 
rà forse il risultato di convenienze speciali, ma non 
dobbiamo trarne delle considerazioni di carattere 
generale, di impotenza, di impreparaz.on:, e di i- 
nadattabilità del nostro paese a questo gen.re di 
industrie. Dogliamoci piuttosto, che mentre РІ а- 
lia è ancora tributaria all'estero per circa 20 mili:- 
ni di materiale elettrico, fo.se in causa della crisi 
generale del danaro, sia mancato al 'industria no- 
stra l'appoggio del capitale italiano, € cons'cer:a- 
mi ció come un doloroso cpisodio, e come un mo- 
nito pel futuro». 

AX 


Prima di entrare nel merito vogliamo precisare 
le cifre ‘esposte da! nostio critico per valutare la 
entità delle macchine elettriche che сі vengon dal- 
l'estero. 

La nostra amministrazione doganale valuta le 
macchine elettriche pesanti più di una tonnellata 
in ragione di L. 2,15 al Kg. quelle di peso i :fe- 
riore in ragione di L. 2,75 al Kg.; i trasformato-] 
in ragione di L. 2,65. In base a questi prezzi il 
nostro paese avrebbe importato nel 1905 in 


dinamo di o'tre 1 tn. L. 5,469,660 
dinamo piccole L. 3,242,970 
trasformatori » 634,750 
macchine cpcratrici elettriche » — 


La statistica del 1906 fornisce invece cifre sen- 
sibilmente superiori: si avrebbe per 


dinamo di oltre 1 tn. L. 5,910,030 
dinamo piccole » 6,185,160 
trasformatori » 1,052,750 
macchine operatrici e'ettriche » 14,820 


Per il 1907 non si hanno ancora i dati comples- 
sivi; ma solo quelli che si estendono fino al 31 
ottobre; eccoli ralfrontati con quelli del 1906: 


al 31 ottobre 1906 1907 
dinamo di oltre 1 tn. 4,415,885 7,074,050 
dinamo piccole 4,990,700 6,765,550 
trasformatori 1,373,615 3,288,120 
operatrici elettriche 14,600 86,632 


La cifra presuntiva a 31 dicembre salirebb: 
dunque complessivamente a milioni 22, contro 1 
14 dell'anno scorso, ed i poco più di y del 1905. 
E” vero dunque; siamo tributari all'estero per ol- 
tre 20 milioni all'anno di macchine elettriche. 

L'esame di queste cifre peró induce ad oss.rva- 
re che ne] mercato non possono trovarsi rag.oni 
che spicghino perché un’altra casa nazionale pura 
siasi trovata a disagio, ed abbia sentito a sua 
volta il bisogno di appaggiarsi ad una potente 
casa estera, come già aveva fatto il Tecnomasio 
anni addietro. La richiesta era pur sempre gran- 
de, anzi andò crescendo di anno in anno, quindi 
la causa della crisi, se di crisi si può parlare, era 
tutta interna. 
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Ma torniamo al'e osservazioni del nostro critico 
e discutiamole. Dobbiamo rilevare che cgli l mita 
le osservazioni sue al caso specifico dilla Gadda, 
mentre noi abbiamo inteso considerare il p oblema 
nella sua generalità с trovare una causa che po- 
tesse cessere comune a tutte le case clettromecca- 
niche scomparse. Citammo anzi le case le qual, av.- 
vano concorso all'esposizione internazionale di 
Torino del 1898, dieci anni addictro, appunto р.г 
avere sott'occhio un quadro ginerale della indu- 
stria clettromeccanica nazionale nel corso di un 
decennio. La limitaz one introdotta nela critica 
пе indebolisec le. argomentaz oni, perché se esse 
per caso siano calzanti al fatto specifico conside- 
rato, non e detto possano trovare conferma per le 
aziende che vissero quiete ed onorate come la Sa- 
vigiiano, la Bacini, che si evolsero o ing andirono 
come il Tecnomasio e la O ivetti; che vegetar.no 
come la Galileo e la Guzzi e Ravizza; che scom- 
parvero come la Caramagna, la Morelli Franco 
Bonamico, la Brioschi Finzi, la Gadda, la M .nti 
di Pavia. 

Dovremo dunque rifiutarci di discutere i caso 
particolare, fatto assurgere a fondamento di con- 
siderazioni generali; chi voglia fare anche questo 
esame speciale deve necessariamenie prendere in 
considerazione altri elementi sineolari che non sa- 
rebbero più applicabili agli altri casi, e quindi pri- 
vi di importanza per la questione generale. 

Forse il nostro critico avrebbe diversamente 
ragionato se ci avesse scguito su questo terreno; 
vogliamo però tra asciare le bizantine questioni 
pregiudiziali, ed esaminare i suoi argomenti, qua- 
li che siano. 

Del punti di vista nazionale può considerarsi co- 
me una disfatta industriale il recentissimo avve- 
nimento? 

La Gadda era certamente una casa nazionale 
in tutta la estensione de la parola: su ciò impos- 
sibile il benchè minimo dubbio. 11 Tecnomasio a- 
veva fino a ieri una gerenza italiana, c la quasi 
totalità del personale direttivo ed operaio costituita 
da italiani; il capitale sociale рег metà ita'iano e 
per metà svizzero; il consiglio d’amministrazione 
comprendeva cingue italiani su nove membri. Il 
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numero di operai impiegati nelle sue officine andó 
salendo da 200, che erano nel 1904, a 600; dalle 
officine di via Pace vennero fabbricate nel 1904 
per oltre 1 milione di macchine nel 1904, e la pro- 
duzionc sorpassó i tre milioni nel 1907. I tipi fab- 
bricati sono identici a quelli che la Brown Boveri 
produce a Baden, precisamente come Tosi fabbri- 
cò per molti anni copiando i tipi Sulzer, ed oggi 
fa turbine a vapore modello Pansons-Brown Bo- 
veri. La gerenza della fabbrica italiana ha com- 
pleta libertà di azione, anche quella di chiedere co:- 
sigli e sussidi di ogni genere a Baden, che corri- 
sponde con solecita cura a tutte queste richieste, 
precisamente come fa per lc fabbriche esistenti in 
Francia e in Germania. Tra le macch'ne prodotte 
in via Pace in principio esclusivamente di piccolo 
modello se ne hanno ora di potenza superiore a 
1500 caval'i e di olt.e 6 metri di diametro: s. pro- 
dussero anche macchine per l'esportazione nel- 
l'America Latina. 

Ecco perchè ci ostiniamo a considerare il Tec- 
nomasio come una casa avente diritto alla citta- 
dinanza italiana, sebbene abbia saeeiamente р п- 
sato di chiedere la tutela della Brown Boveri p:r 
imparare seriamente a far dela industria el.tiro- 
meccanica sana e produttiva. 

Con l'avvenuta fusione il Tecnomasio-Gadda ha 
accresciuto il proprio capitale di un milione c 
mezzo: il топе è in mano del gruopo Gad a, 
il mezzo venne assunto da Baden; così il capitale 
italiano acquista la maggioranza. Nel consig'io si 
avranno s-1 italiani sopra undici membri: gli opc- 
rai cresceranno a ottocento, per salire gradual- 
mente a 1200 € oltre, se il mercato si mantirià 
favorevole. Dunque colla avvenuta fusione è scom- 
parsa una casa italiana nura, le cui sorti volgeva- 
no poco floride, ma si accentua il carattere italiano 
di altra casa, prospera, ed in cui l'italan'tà anda- 
va lentamente evolvendosi, nreparando la meta- 
morfosi di c.isalide in farfalla. 

Non d'versa si presenta la storia di a tre inzu- 
strie meccaniche che costituiscono orei una g oria 
paesana, come la Tosi, la Langen e Wo'f la Sti- 
gler, la Riva Monnerct, la Calzoni ed al re cento. 

XX 

Ma anche nella ricerca de le cause che indussero 
la Gadda a consociarsi al Tecnomasio cessando 
di costruire direttamente, il nostro c.itico riesce 
vago e contradditorio. 

La Gadda si era proposto un programma ma- 
gnifico, ma non riusci ad attuarlo: le ragioni di 
ció non vengono ricercate nella lettera del collega 
C. F., eppure eg i doveva conoscerle. Si volevano 
emulare e combattere le erandi case strani.re ch: 
producono tutto quanto occorre ad un impianto 
clettrico, che vendono con l'appoggio di una me- 
ravigliosa organizzazione commerciale, la quale 
stende i suoi tentacoli in ogni luogo. ma che g`un- 
sero a ciò erazie ad una lenta ed organica evo- 
luzione e per successive integrazioni. L'avere af- 
Irontato il comp'esso programma d'un colno, de- 
nota già una non perspicua visione delle difficoltà 
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di organizzazione a cui si andava fatalmente in- 
contro. 

Con tutto ciò si fece molto e si fece bene, gra- 
zie alla versatilità dell’ingegno italiano, e grazie 
al generoso e potente aiuto dela finanza, che fu 
larghissima di sussidi, finchè le condizioni del 
mercato glielo permisero; l’attuazione di così vasto 
programma richiedeva infatti mezzi che la ѕосіе:а 
non aveva, ed in ciò abbiamo indizio di un altro 
difetto d'organizzazione, dovendo i mezzi sicura- 
mente esistenti essere commisurati e preord nati 
al bisogno effettivo. 

Dal canto loro gli uffici esecutivi, chiamati a 
compiere un lavoro complesso e di non facile or- 
dinamento non funzionavano con la necessaria re- 
golarità; d'onde inesplcabili ritardi e irregolarità 
nelle consegne, lentezze nelle liquidazioni, incer- 
tezza nei prezzi deile macchine fabb.icate, var a- 
bi ità nella bontà dei prodotti di tipo identico, in- 
sufficienza di affiatamento nei diversi esecutori. E 
tutto ciò avvenne non nella sola Gadda, ma in 
tutte le fabbriche di cui sopra abbiamo accen- 


. nato, € questo ci induce a pensare che le cause 


debbano ricercarsi in un difetto generale е quin- 
di organico di razza. 

Oggi il capitale ha dovuto sospendere il suo 
aiuto a cagione della crisi generale del mercato 
finanziario; € Ja Gadda deve rinunciare al suo 
splendido programma, che avrebbe potuto attua- 
re, se una salda organizzazione avesse fin da prin- 
cipio proporzionato i mezzi al fine, discplinaio il 
lavoro degli esecutori addetti ai reparti già funzio- 
nanti, armonizzato gli sforzi deoli esecuto i inca- 
ricati di crearne dei nuovi, utilizzato nel modo mi- 
glore le splendide doti tecniche o commercii]. di 
ciascuno e nel solo lavoro più adatto per ciascuno. 

Lo sappiamo b-ne: da noi questo pr cede e é 
tacciato di pedanteria, perché il lavoro metodico 
e disc:pinato fino ala meticolosità ripugna alla 
nostra indole, mentre i popoli germanici non san- 
no concepire altro metodo di lavoro. Eppure non 
51 fa della vera industria se non seguendolo scru- 
polosamente; dobbiamo perció con  l'educazione 
procurarci le qualità che non sono in noi inna:e, 
o di cui ci manca la tradizione. 

Ed il difetto è generale si badi bene; di ch' 
imprende lavori senza aver preordinati 1 mezzi 
necessari, affidando'1 ad esecutori non sempre a- 
datti a tutte le mansioni che dovrebbero dis mpe- 
gnare; di chi eseguisce non volendo adattarsi a la 
specializzazione ed al'a irregimentazione del pro- 
piio io nella massa; non velendo rinunciare ad es- 
sere qualcuno per divenire una semplice e doci e 
ruota d'un meccanismo: perfino dell'op.rao no- 
stro che ripugna dal passare la vita іп ега а stim- 
pare teste di bullone, o ad avvoleere migliala di 
macchine d'un tipo determinato, c niente altro. 
Si possono anche fabbricare sph nd de са ottime 
macch.ne seguendo il metodo connaturac allin- 
dole latina; ma l'industria che lo adctti è prede- 
stinata alla sconfitta quando si trovi di frente 
quell'altra, quella di tino eerman'co, сз, lav ra 
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piú rego'armente ed a buon mercato. E notiamo 
incidentalmente che l'industria elettromeccanica è 
assai piü complessa delle altre industrie, perché 
richiede una percentuale di capi e di tecnici assai 
superiore, una varietà di studi ed una varictà di 
tipi spaventosa. 

Riepilogando, dunque, dobbiamo concludere chc 
se la Gadda (che pure aveva ѕріесаїо virtù intrin- 
seche mirabili, e superiori a que'le manifestate da 
altre case elettromeccaniche italiane) non è riusc'- 
ta ad attuare il suo programma, dobbiamo pro- 
prio ricercarne la causa essenzia'e nella nostra mi- 
nere abilità organizzatrice, senza escludere che al- 
tre cause possano avere influito, come la mancan- 
za di appoggio da partc dei consu' enti e delle 
grandi amministrazioni di stato е locali, come ‘a 
timidezza е scarsità del capitale nazionale, e così 
via. Certo è però, che dobbiamo cessare di essere 
stormo di vespe per divenire sciame di api, sc 
vogliamo fabbricare arnie anzi che favi. 

Ing. Fumero. 


Produzione dell’acido nitrico dall’azoto atmosferico 


(Continuazione, vedi N. 5) 


Nell'impianto di Vevey si fecero numerose c- 
sperienze fino a che tu provato che il suo funzio- 
namento non era influenzato da cattivo materiale 
o deficiente manutenzione ed esercizio. Venne man- 
tenuto altresì l'impianto in funzione per un certo 
periodo di tempo abbastanza prolungato e si ri- 
conobbe che il sistema impiegato non costituiva 
certo la soluzione piü perfetta del problema : quasi 
giornalmente si producevano delle sovratensioni 
che talvolta raggiungevano 150000 volt. Queste 
sovratensioni si manifestavano per lo piu quando 
due sezioni di scarica si trovavano connesse in pa- 
rallelo mediante una fiamma. 

Per giungere a realizzare le condizioni conve- 
nienti ad una marcia industriale continua. vennero 
apportatc all'impianto alcune modificazioni che ne 
resero il funzionamento abbastanza soddisfacente. 
Le figure 89 e 9o danno lo schema dell'impianto 
la prima secondo fu descritto, la seconda colle mo- 
dificazioni introdotte. La tensione della cor;ente 
alternata di frequenza бо è elevata а 50.000 volt 
mediante i' trasformatore T al quale sono connesse 
le due bobine di selfinduzione s, s; che imped.sco- 
no il ritorno delle correnti oscillatorie nel trasfor- 
matore. А queste bobine è collegata la bobina i 
di grande selfinduzione per compensare lo sfasa- 
mento. I duc conduttori delle sezioni di scarica 
sono messi a terra coll'intermediario di due bat- 
terie di condensatori Ст e C2 e dette sezioni sono 
divise in due gruppi connessi in seric, collegati 
ciascun gruppo da una parte ad uno dci condut- 
tori, dall'altra direttamente a terra. In questo mo- 
do la tensione si trova distribuita ne le due sezio- 
ni di scarica cd è sufficiente provvedere per li- 
ad un isolamento corrispondente a 
25.000 volt per rapporto alla terra. 


stallazione, 
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Ки costruito inoltre un nuovo tipo di forno per 
adattarlo alle esigenze della nuova disposiz:one. 
La figura 91 che rappresenta questo forno, indica 
che l'aria entra per un certo numcro di aperture 1 
situate alla sua base, monta nello spazio anulare 
compreso tra le pareti f, f del forno, r.discende 
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рег lo spazio limitato dalle parcti h, h del’elet- 
trodo centrale ed infine penetra nell'interno dl 
forno dalle aperture k, k. Dopo aver attraversato 
le fiamme i gas sfuggono per g si cspandcno in 
un recipiente s sovrastante il forno, e vengcno 
condotte alla torre d'assorbimento da un tubo di 
gres. Le fiamme si formano tra le pareti h, h del 
diaframma interno e gli elettrodi d'alluminio p, p 
fissati agli isolatori r i quali attraversano le pareti 


Fig. Sg-90. 


esterne del forno: dei dischi di mica w proteggono 
gli isolatori dal calore irradiato dalle fiamme. L'e- 
lettrodo interno é in comunicazione metallica colle 
pareti del forno, la cui intera massa metallica e 
elettricamente messa a terra. Le pareti latera'i del 
forno danno passaggio a до c'ettrodi disposti so- 
pra ro righe orizzontali, e la distanza tra gli ekt- 
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trodi individuali e l'e'ettrodo comune é di centime- 
tri 3,75. Il circuito di ciascuna fiamma contiene 
una bobina avente una capacità di 0,01 microfarad 
ed una selfinduzione di o,03 henry. Durante tutte 
le prove fatte questo forno funzionó sempre senza 
la minima perturbazione. 

Non sarà privo d'interesse descrivere breve- 
mente quella parte d'impianto chc é destinata al- 
l'assorbimento dei composti azot.ci. 1 gaz prove- 
nienti dal forno attraversano successivamente sei 
torri d'assorbimento. Nell'impianto di Friburgo, 
le due prime erano riempite di frammenti porusi 
inattacabili dagli acidi: le due successive erano 
del sistema Lunge, mentre le ultime duc compi- 
vano l'assorbimento. La circolazione del gaz era 
assicurata da un ventilatore che aspirava il gas 
proveniente dal forno attraverso la prima torre 
mandandolo nelle successive. 

Le prime quattro torri avevano un serbatoio 
collettore comune munito di montasughi 11 quale 
elevava il liquido in due serbatoi di distribuzione 
comunicanti, mentre dei rubinetti regolavano l'in- 
missione del liquido stesso nel'e varie torri. La 
quinta torre invece aveva un serbatoio proprio con 
relativo montasughi che sollevava i| liquido in un 
serbatoio della capacità di боо litri circa. Gencral- 
mente il liquido di questo serbatoio ritornava nella 
quinta torre, ma un sistema di condotti opportu- 
namente disposti permetteva di riversarlo anche 
nelle prime quattro allo scopo di avere una con- 
centrazione maggiore. La sesta torre cra munita 
anch'essa di un collettore separato con relativo 
montasughi e serbatoio di distribuzione. Tutti i 
montasughi funzionavano automaticamente ed c- 
rano avviati mediante un compressore d'aria. 

I gas uscendo dal forno e già privi di una parte 
del loro calore, passavano direttamente alla p;ima 
torre, la quale avvolta di un inviluppo calorifugo 
riceveva una quantità d'acqua regolata in modo 
che il liquido raccolto al fondo avesse la tempera- 
tura di 5o centigradi circa. A tale temperatura il 
gas, che racchiude in sé un gran eccesso d'aria, dà 
una soluzione che non contiene che dell'acido azo- 
tico: l'acido azotoso é decomposto e l'ossido a- 
Zotico risultante da questa decomposizione é tra- 
sformato dall'aria in perossido d'azoto. Questo pe- 
rossido insieme con quello che non venne assorbi- 
to nella prima torre, é condotto nelle altre che sono 
alimentate con acqua fredda e dove è assorbito 
sotto forma di acido azotico о di acido azotoso. 

Per raffreddare ed umettare i gas ca'di che e- 
scono dalla prima torre, detti gas vengono messi 
in intimo contatto con liquido assorbente finamen- 
te suddiviso da uno specia'e polverizzatore situato 
tra la prima torre e il ventilatore. Le tre torri sus- 
seguenti sono purc irrorate con liquido suddiviso 
та a goccie più grosse : in tal modo le prime quat- 
tro torri asscrbono la quasi totalità dell’ossido a- 
zotico. 

La quantità di liquido che cola nella quinta torre 
è maggiore di que'la delle prime quattro insieme. 
La concentrazione riesce evedentemente minore, 
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ma l'assorbimento delle u'time traccie d'oss:do 
azotico riesce piú energico e completo. 

Quando la concentrazione del liquido delle pri- 
me quattro torri é insufficiente, quello che cola 
della prima è condotto al serbatoio comune. Il li- 
quido assorbente si trova così parzialmente ri- 
scaldato in modo continuo. Di modo che il suo te- 
nore in acido azotoso diminuisce fino diventare 
una quantità trascurabile, mentre al contrario va 
crescendo quello di acido azotico. Allorché la con- 
centrazione si avvicina al punto desiderato, si 
chiude la comunicazione col serbatoio comune e si 
vuota la torre mediante uno speciale rubinetto : 
l'acido così ottenuto non contiene più alcuna trac- 
cia di acido azotoso. 

Allorchè la maggior parte dell'acido con:cntra- 
to, utilizzato per alimentare le prime quattro to ri 
è stato tolto dalla circolazione, il Lqudo meno 
cencentrato proveniente dalla quinta è condo!to 
al serbatoio comune alle quattro prime e una quan- 
titá equivalente d’acqua è proiettata nel'a quin- 
ta torre. Allo scopo di arrestare le ultime t.accie 
di acido azotico, si fa passare il gas in una sesta 
torre irrorata con una soluzione di soda. Si pro- 
duce cosi del Na Az O2 che viene di tanto in tanto 
racco!to facendo evaporare la soluzione. 

Infine il gas attraversa una settima torre pie- 
na di frammenti porosi avente per scopo di trat- 
tenere le particelle di soluzione di soda, indi è im- 
messo nell’atmosfera. 

K XX 

Il sistema adottato a Vevey fu nondimeno ab- 
bandonato da] Moscicki per varie ragioni. In pri- 
mo luogo il costo dell'istallazione era elevatissi- 
mo, e per diminuirlo si pensò di aumenta e l'ener- 
gia consumata da ciascuna fiamma, per diminuire 
il numero di queste. Ma l’esperienza dimostrò che 
quando si accresce l'energia in ogni fiamma, il 
rendimento diminuisce sensibilmente. Di più lo sfa- 
samento aumenta, e ne risulta un consumo addi- 
zionale di energia per compensare questo sfasa- 
mento. 

In secondo luogo u'teriori lavori scientifici ave- 
vano dimostrato che l'ossidazione dell'azoto dell’a- 
ria è unicamente dovuto all’azione del calore, e 
quindi non doveva esserci alcuna ragione d: far 
uso di correnti ad alta frequenza. 

Queste considerazioni indussero il Muscicki a 
riprendere gii studi per una soluzione nuova del 
problema, studi che vennero fatti a Friburgo e 
aventi per mira le considerazioni seguenti: ll 
Nernst aveva dimostrato che la velocità di reazio- 
ne é grandissima all'alta temperatura della fiamma 
elettrica: impiegando delle fiamme — abbrucianti 
tranquilamente in un vasto spazio, ove la vclo- 
cità dei gas è picccla, ne risultava una troppo 
lunga e inutile permanenza in questo spazio, con 
conscguente perdita di energia. Questa stessa con- 
siderazione spiega anche come il rendimento s.a 
influenzato dalla frequenza delle oscillizioni della 
fiamma. Infatti mentre con frequenze di 60 perio- 
di il Mac Dongall aveva ottenuto gr. 33,0 di acido 
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azotico per kilowatt-ora, il Moscicki ottenne colla 
stessa quantità d'energia gr. 43.6 adottando f.c- 
quenze da 5000 a 6000 periodi. 
Tali considerazioni condussero 
studiare un forno clettrico di sezione della camera 
ridotta al minimo, in modo da ottencre una grande 
velocità di passaggio del gas attraverso ‘а fiamma. 


il Moscicki a 


Fig. 92-93. 


Nelle sue prime esperienze in proposito, due clet- 
trodi di rame crano disposti orizzontalmente (f; 
ra 92) alla distanza di 5 centimetri e tra essi si tro- 
vava la fiamma d'un becco a gas: al disopra cra 
disposto un tubo di vetro di 60 cm. di altezza for- 
marite un condotto rettangolare di cm. 8x3. In 
queste condizieni Ја fiamma elettrica si «stende 
per lungo tratto nell'interno del condotto senza 
toccarne le pareti с viene a terminare in punta al 
di fuori. 

Questa fiamma è molto brillante nella sua parte 
inferiore, ma il suo splendore diminuisce gradata- 
mente fino alla «stremità superiore. L'esperienza 
non potè essere mantenuta che per qualche istante 
causa la rottura del tubo di vetro. L'intensità del- 
la corrente nella fiamma era di circa 4 ampère. 

Un forno fu costruito secondo tale principio ed 
è rappresentato dalla fig. 95 abbastanza evidente 
per non richiedere spiegazioni ulteriori. Basterà 
appena accennare che la parte costituente il tubo 
o camino è in ferro. L'energia censuma'a dalli 
fiamma è di circa 6 kilowatt. Il rendimento pe ò 
risu tó inferiore a quanto era lecito sperare giac- 
cè non si cttenne che gr. 4o per ki'owatt-cra. 

Аа ogni modo un tale risultato diede ragione 
alle induzioni ed ipotesi che il Moscicki aveva for- 
mulate, essendosi ottenuto un risultato abbastanza 
elevato con una fiamma di relativamente debele 
potenza. D'altra parte. i! rendimento, come si è 
detto, era ancora troppo basso c incicava l’esisten- 
za di un altro fattore che ne influenzava il valore. 
Ora, la semplice osservazione della fiamma ad oc- 
chio nudo permetteva di distinguere, rel camino, 
delle zone di temperatura differente: d'altra parte 
i] Nernst dimostró teoricamente e sperimentalmen- 
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te che allorchè si eleva la temperatura, 1'equilib:30 
della reazione tra ossigeno azoto ed acido azo.ico, 
è caratterizzato da un accrescimento non solo della 
velocità di reazione, ma anche dalla proporzione di 
ossido d'azoto. Era per conseguenza naturale sup- 
porre che nelle parti inferiori della fiamma, ove la 
temperatura è più elevata esistesse uno stato di 
equilibrio corrispondente a una forte propcrzione 
d'ossido d'azoto € che questi gas ricchi perdessero 
una parte del loro ossido per decomposizione, pas- 
sando nella parte: superiore a temperatura piü 
bassa. 

Il] Moscicki comprese allora la grande impor- 
tanza dell'impiego di un campo magnetico agente 
sulla fiamma elettrica: sotto l'influenza di questo 
campo le parti del'a fiamma conducenti la corren- 
te si spostano rapidamente e le zone di bassa tem- 
peratura spariscono completamente. Intraprese 
quindi la costruzione di un forno ove la fiamma 
fosse unicamente composta di porzioni conducenti 
la corrente e la cui forma permettesse di da;e alla 
camera di combustione una sezione la più piccola 
possibile, affinchè i gas l’attraversassero colla 
maggiore rapidità. In questo forno, rappresenta:o 
dalle fig. 94-95 in pianta e sezione, gli elettrodi 
e sono costituiti da due tubi di rame picgati ad U 
capovolto e fissati per mezzo di isolatori sul «o- 


Fig. 94-95. 


perchio di una camera ove si immette l’aria in 
pressione, la quale circola nei tubi degli elettrodi 
ed esce da numerosi piccoli fori che la dirigono 
entro la fiamma. Una corrente alternata di fre- 
quenza 60 con una tensione di 450 volt alimenta 
gli elettrodi mediante due conduttori k. Due pioco- 
le fiamme a gas bruciano nel mezzo degli elettrodi 
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e impediscono ala fiamma elettrica di estendersi 
troppo. Una camera rettango'are in rame scvrasta 
a questo dispositivo racchiudendolo comp'etamen- 
te, mentre una finestretta protetta da mica, in es- 
sa praticata serve ad ispezionare la marcia del 
forno. 

Н campo magnetico è prodotto da un'elettroca- 
lamita le cui faccie polari sono orizzontali e ta- 
gliano ad ango'o retto entrambi gli elettrod . 5:t- 
to l'influenza di questo campo la fiamma si d spone 
in un senso su uno degli elettrodi, e nel senso op- 
posto sull'altro. Quando [a corrente cambia segno, 
essa prende la medesima disposizione ma rovescia- 


ta, in modo che il suo insieme assuma la forma di 
un e'issoide allungata. 

Questo forno peró presentó subito H difetto che 
Varia da scla non bastava al raffreddamento, с 
non pote quindi funzionare a lungo. Il Moscicki ne 
ideò tosto un altro basato sul r"rincipio che come 
in un motore elettrico la parte mcb le d'un con- 
duttore elettrico attraversato da una co:rente e 
situata іп un campo magnetico tende a muoversi 
sccondo una direzione nerpendicolare al campo e 
alla corrente, cosi in un forno zdatto e la fiamma 
dell'arco che può mettersi in movimento, sempre- 
chè la fiamma sia obbligata a seguk"e un percorso 
circolare dando agli elettrodi una forma anulare. 
La figura 96 dà un'idea di questo forno costrii О 


TECNICA. 03 
secondo tale principio. L'e'cttrodo esteriore « è 
costituito da un lungo e spesso cilindro di rame 
di 15 cm. di diametro interno. Un altro tubo pure 
di rame di 6 cm. di diametro esterno forma l’elet- 
trodo centrale b. Quest'ultimo è fissato al coper- 
chio d del forno mediante un tubo c di gres che 
serve anche da isolatore. Il coperchio cilindrico 
forma una camera d'aria nella quale l’aria stessa 
è condotta da un tubo e e sfugge da una fessura 
f traversando lo spazio libero limitato dai due elet- 
trodi. L'elettrodo esteriore attraversa il fondo di 
un serbatoio cilindrico in lamiera di 9^ em. di dia- 
metro е si raccorda а un tubo g di terra re ratta- 
ria munito d'un condotto laterale pel quale i gas 
sono condotti al'a torre d'ossidazione. La bobina 
h che produce il campo magnetico è sosteruta da 
isclatori fissati sul fondo del serbatoio di lamiera, 
il quale è ripieno d'olio costantemente raffreddat. 
da una circolazione d’acqua fredda nel serpentino 
n. L’elettrodo centrale è raffreddato da una cor- 
rente d'acqua condotta dal tubo 1 fino al fondo 
dell'elettrodo; dopo esser stata riscaldata quest'ac- 
qua entra ptl tubo m in un serpentino s'tua'o in 
un bagno di olio raffreddato a sua volta da circs- 
lazione d'acqua, e così raffreddata ritorna al tu- 
bo 1; Velettredo centrale e i tubi che servono al 
passageio dell'acqua si trovano così ad essere i- 
solati. Un ventilatore invia l'aria nella camera di 
distribuzione. 

La corrente che alimentava questo apparecch'o 
cra alia tensione di 3000 volt soltanto: una bobina 
di selfinduzione permetteva di limitare e regolare 
l'intensità della corrente nella fiamma. 

Con una tale tensione un dispositivo per l'ade- 
scamento dell'arco era indispensabi'e, non conve- 
nendo certo l'impiego di una fiamma a gas. Si 
adottò una specie di risalto Ё la cui distanza dal- 
l'elettrodo centrale era ridotta a 15 mm. Tale di- 
sposizione raggiunse pienamente lo scopo e nelle 
numerose prove non si ebbe a 'amentare mai 1] 
più piccolo inconveniente. | 

11 forno cosi costru.to dicde ottimi risultati е 
superó di gran lunga sia nella costruzicne p atica 
come ncl funzionamento tutti eli altri tipi prece- 


dentemente ideati. 
(Continua). 


Sull'impíego dei condensatori 
elettrolitici ad alluminio come scaricatori. 
A. DINA (1) 


E’ noto che gli elementi ad elttrodi di alumi- 
nio si comportano come condensatori, finchè la 
tensione ai loro mersetti non superi un certo va- 
lore limite (tensione critica), variabile a seconda 
deW'elettrolito e del modo di formazione adopera- 
to. Questi condensatori banna come dielettrico u- 
na pellicola sottilissima, che si deposita sug'i e- 
lettrodi durante la formazione, sicchè la ‘oro ca- 


(1) Da un articolo pubblicato nel Politecnico, LV-12. 
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pacita per unità di superficie é molto rilevante. 
La tensione critica raggiunta da Graetz e Pol- 
Jak, quando circa dieci anni or sono essi richia- 
marono l'attenzione degli elettricisti su questi е- 
lementi, era di circa зо Volt per elemento. Suc- 
cessive ricerche nel campo industria'e, per trovare 
elettroliti più opportuni e modi più adatti di for- 
mazione degli elettrodi, riuscirono ad innalzare il 
valore di questa tensione limite, arrivando, per 
quanto si sa, fino a un valore massimo di circa 
450 a 500 Volt per corrente continua, corrispon- 
dente a circa 320 a 350 volt eff. ner corrente al- 
ternativa. 

Queste interessanti proprietà dei condensatori 
ad aluminio sembrano renderli adatti ad un'ap- 
plicazione, che è già stata proposta più volte € 
che discuteremo qui brevemente. 

Condensatori inseriti fra i fili di una linea di 
trasmissione c la terra possono proteggere le mac- 
chine € gli apparati vicini contro le sovratensicni 
ad alta frequenza prodotte da scariche atmosfe- 
riche, perchè essi danno passaggio ad una corren- 
te proporzionale alla frequenza; aprendo una via 
alle correnti rapidamente oscillatorie, ne riducono 
la tensione verso terra. Questo metodo di prote- 
zione è già stato applicato praticamente da Percy 
Thomas (in uniene a rocchetti di autoinduzione : 
static interrupter), da Moschicki (condensatori a 
vetro) e da altri. 

Condensateri ad alluminio, inseriti fra la lin:a 
€ Ja terra in una serie composta di un numero op- 
portuno di clementi a seconda della tensione di 
esercizio dell'impianto, si comportano rispetto a le 
sovratensioni ad alta frequenza come tutti gli al- 


tri condensatori, finchè la sovratensione non superi 


la tensione critica risultante della serie; in questo 
riguardo gli elementi ad aluminio, all'infuori della 
loro rilevante capacità, non presentano nulla di 
speciale. Ma, al di 1а della tensione limite, si ma- 
nifestano a'la superficie degli elettrodi fenomeni 
luminosi caratteristici, mentre ia corrente, e con 
essa lo ‘sviluppo di gas, aumenta in modo brusco 
e rapidissimo; il sottile straterello isolante, che 
nella formazione si era deposto sugli elettrodi, viet- 
ne forato in più punti, e gli elementi perdono la 
--:nrietà di condensatori, funzionando come una 
resistenza relativamente piccola, che mette la li- 
inca quasi direttamente a terra. 

In queste condizioni le sovratensioni (c adess» 
di qualunque natura esse siano: dovute a cariche 
statiche o ad oscillazioni di frequenza qualsiasi) 
si possono scaricare rapidamente, e ció senza sen- 
sibile disturbo nell'impianto, perchè negli elementi 
ad alluminio, non appena la tensicne è ridivenuta 
minore del valore critico, riappare la proprietà di 
agire come condensatori e di frenare quindi l’in- 
tensità della corrente che li attraversa, portando- 
ne in breve il valore a quello della corrente nor- 
male di carica. Ogni altro condensatore invece, 
una volta che il suo dielettrico venga forato dalla 
scintillla, non solo è inevitabilmente perduto. ma 
è causa di un corto circuito e di sovratensioni. 
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In complesso questi condensatori elettrici hanno 
le proprietà di una valvola di sicurezza automa- 
tica, che, ad un aumento della tensione oltre un 
certo limite, si apre talmente da impedirne ogni 
ulteriore aumento e che, quando sia scomparsa 
la causa che l’aveva fatta funzionare, si chiude di 
nuovo ermeticamente. 

L'idea di questa elegante applicazione degli ele- 
menti ad alluminio si presentò alla mente di pa- 
recchi elettricisti, ma la priorità sembra appar- 
tenga a Ferranti, che ne ottenne un brevetto in- 
glese nel 1901. 

Pur troppo però fra l’idea semplicissima e la 
sua pratica applicazione intercedono numerose dif- 
ficoltà. Poche volte il proverbio « Non v'è rosa 
senza spine » potrebbe essere adoperato meglio 
che in questo caso! 

La prima difficoltà (il vincer la qua'e era con- 
dizione sine qua non per l'applicazione che ci in- 
teressa), quela di aumentare la tensione limite, 
come fu già detto in principio, é stata superata ; 
peró 1 metodi di formazione non sono né facili, né 
brevi, né sempre di sicuro successo. 

L'evaporazione dell'clettro'ito si può combatte- 
re con uno strato d'olio o con coperchi ermetici 
provvisti di una piccola valvola, che lasci sfuggire 
1 gas, quando questi acquistino una pressione trop- 
po rilevante. 

Gli elettrodi di alluminio vengono faci mente in- 
taccati nel tratto in cui essi attraversano la supcr- 
ficie libera dell’elettrolito; non ->tendosi pensare 
per l'uscita degli elettrodi dal liquido all'uso di 
connessione di altri metalli (che darebbero passag- 
gio alla corrente), si ovvia a -"est^ difetto me- 
diante guaine o vernici opportune, che ricoprono 
gli elettrodi nel tratto più esposto alla corrosione. 

Gli elementi ad alluminio, essendo condensatori 
imperfetti,sottoposti ad una tensione alternativa 
consumano una certa energia; affinchè essi non 
abbiano a riscaldarsi troppo, occorre che ciascun 
condensatore abbia una sufficiente superficie di ir- 
raggiamento; inoltre, affinchè ogni aumento di 
corrente, dovuto a sovratensioni non sia in grad» 
di aumentare troppo rapidamente la temperatura 
del liquido, ogni elemento deve contenere una no- 
tevole quantità d'elettrolito. Dovendosi adcperare 
molti e'ementi in serie, si vede quindi come queste 
batterie occupino uno spazio tutt’altro che indiffe- 
rente. 

Tuttavia, se 51 può, anche senza ricorrere a di- 
mensioni eccessive, mantenere il riscaldamento di 
un singolo elemento entro limiti leciti, la cosa 
cambia d’aspetto quando 51 tratti di una batteria 
di parecchi elementi, ed ecco perchè: 

Sulla buona riuscita della formazione degli elet- 
trodi hanno una grande importanza Je impurità 
contenute nella lamiera d'alluminio; così è quasi 
certo che lamiere, fornite da diverse fabbriche, od 
anche da una stessa fabbrica in tempi diversi, si 
comportino diversamente ala formazione, riuscen- 
do questa più o meno perfetta; e persino nel risul- 
tato della formazione di elettrodi ritagliati dalla 
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stessa lamiera sono sempre da aspettarsi piccole 
disuniformità. 

E, poichè la capacità di ogni elemento è in i- 
stretta relazione col grado di formazione degli e- 
lettrodi, differente fra le capacità dei singoli ele- 
menti di una batteria sono pressochè inevitabili 
e di conseguenza anche una ripartizione nen uni- 
forme della tensione, sicchè alcuni e'ementi pos- 
sono venire affaticati troppo e quindi riscalda: 5 
eccessivamente, perdendo anche in parte la pro- 
prieta di condensatori. Ne segue a'lora un'altra 
ripartizione di tensione, che riesce sfavorevole 
altri elementi; in complesso si ha una condizione 
labile di cosc, che porta quasi inevitabilmente ad 
un riscaldamento anormale della batteria. Cosi ad 
es. tre batterie di tali condensatori (di cui ciascu- 
no, provato isolatamente in laboratorio, presenta- 
tava un riscaldamento normale), inserite tra i fili 
€ la terra in un impianto trifase a --> volt, dopo 
pochi giorni presentavano una temperatura ec- 
CUSSIVA. 

Il volere ovviare anche a questo inconveniente 
facendo lavorare gli elementi a tensione molto 
bassa, aumentandone in corrispondenza il numero, 
portercbbe alla costruzione di batterie tronno vo- 
luminose e costose. E nemmeno si può pensare 
a rendere uguali le capacità dei diversi elementi, 
perchè questo, per una applicazione industriale di 
tal natura, sarebbe lavoro troppo lungo e difficile. 

E” stato anche proposto di adoperare gli ele- 
menti ad alluminio non come scaricatori propria- 
mente detti, sibbene in serie ad uno scaricatore ad 
intervallo d’aria, in modo che essi non vengano più 
attraversati da'la corrente di carica. La loro fun- 
zione dovrebbe essere analoga a quella di una re- 
sistenza variabile, piccola non appena la scarica 
abbia attraversato l'intervallo d’aria e forato gli 
stratere'li dielettrici aderenti agli elettrodi, rap:da- 
mente crescente poi, in modo da diminuire la cor- 
rente dell'arco e far si che questo si rompa senza 
produrre sovratensioni secondarie. 

Ma ё da notare che, quando i condensatori ad 
alluminio rimangono parecchio tempo senza tro- 
Varsi sotto tensione, essi riacquistano la proprietà 
di frenare l'intensità della corrente non già immc- 
diatamente, ma sol dopo un certo tempo, breve, sì, 
ma pur confrontabile, anzi il più dele volte, supe- 
riore a quello impiegato dall’arco a rompersi negli 
ordinari parafulmini: sicchè in generale la batteria 
ad al'uminio non compircbbe affatto l’ufficio desi- 
derato. Che se anche lo compiesse, ogni elettricista 
preferirebbe di adoperare, invece di tali elementi 
che richiedono una così accurata manutenzione, u- 
na resistenza ad acqua o metallica nell’olio, che 
риб essa pure con tutta facilità venir dimensicna- 
ta in modo da impedire che il funzionamento del 
parafulmine sia causa di sovratensioni. 

In complesso non sembra che i condensatori ad 
alluminio abbiano finora ragoiunto quei requisiti, 
che sarebbero richiesti per la loro pratica appli- 
cazione come scaricatori di impianti a corrente 
alternativa. 
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Essi si presentano però sotto una luce più fa- 
vorevole, quando si tratti invece di impianti a cor- 
rente continua. In questo caso, non essendovi più 
corrente di carica, gli c'ementi ad alluminio pos- 
sono venire direttamente inseriti fra la linca e la 
terra (o fra i due fili di linea); inoltre, trattandosi 
quasi sempre di tensioni basse, basteranno pochi 
clementi, in generale, uno solo ner linea. 

Un'a'tra semplice applicazione derli ementi 
ad alluminio è quella di impedire la formazione del- 
la fiamma all'apertura di un circuito a cor.«nte 
continua contenente una forte autoinduzione, pir 
es., il circuito di eccitazione di una dinamo. 

Ogni condensatore inserito narallelamente a l'in- 
tcrruttore diminuisce la tensione fra i punti di se- 
paraziene, e, se la sua capacità è sufficientemente 
grande rispetto all'autoinduzione del ci cuito, sop- 
prime la scintilla, impedendo poi, a interrutore a- 
perto, il passaggio della corrente. Р 

Gli elementi ad alluminio, in causa d:lla loro 
grande capacità per unità di superficie, sembrano 
particolarmente adatti a questa applicizicne; a- 
vendene inserito uno, opportunamente dimensiona- 
to, nel circuito d'eccitazione di una dinamo, che 
veniva interrotto più volte al giorno, le scintille 
dell'interruttore scomparvero per quasi tre mesi, 
dopo di che ricominciarono ad apparire, e (non 
avendo fatto nulla per la manutenzione dell'e'e-: 
mento affine di constatarne la durata nel caso più 
sfavorevole) esse aumentarono sempre più d'inten- 
sità, finché dopo cinque o sei mesi l’effetto del.'e- 
lemento ad al uminio era pressochè nullo; un risul- 
tato, in quanto a durata, a dire il vero non troppo 
brillante! 

E” a notarsi che nelle applicazioni citate in 
circuiti a corrente continua è non so'o sufficiente, ' 
ma vantaggioso che uno solo degli elettrodi, quello 
che deve servire come anodo, venga formato; l'al- 
tro può essere di al'uminio non formato o di altra 
sostanza. 


——- 


L'evoluzione attuale della trazione elettrica 


Da aicuni anni è stata intravista la poss bili:à 
d'ottenére con la riduzione di frequenza un fun- 
zionamento soddisfacente del motore monofa:e a 
collettore, già da tempo abbandonato, ccn le tre- 
quenzc più elevate delle reti por illuminazion:. 

Questa so'uzione sembrava dovere rinnovare la 
trazione clettrica aprendole delle appl cazioni per 
i lunghi percorsi, difficili a realizzarsi con la c.r- 
rente continua. Le ferrovie suburbane ed interur- 
bane, dapprima, le ferrovie dille grandi reti in 
seguito, dovevano potersi trasformare in elettri- 
che in virtù del nuovo sistema. | 

D'allora, sotto differenti forme o tutt'al pù sot- 
to differenti nomi, il motore monofase ha ricevuto 
alcune applicazioni ed è stato soeectto di nume- 
rosi e profondi studi teorici. Le а fficoltà che si 
prevedevano per il fattore di potenza е per una 
buona commutazione sono state l'oggetto di sva- 
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riate soluzioni giustificate da teorie d.verse, tan- 
to che la questione dovrebbe сесі esscre comple- 
tamente risolta’ almeno nele sue grandi linee e 
non presentare piü che dilficoltà od incertezze di 
dettaglio. 

Però in dove la trazione a corrente 
тспоѓаѕе fu, per la prima, applicata ad importan- 


ti installazioni, 


America, 


d scus- 
sione, specialmente considerando le шите pole- 
miche solevate da M. Sprague a -roposito de 
confronti fra le locomotive elettriche della New- 
York Central Railway e della New-York e New- 
Haven Railway. 

Le critiche dello Sprague s 


tutto sembra tornato ia 


appoggiano a ri- 
sultati di esperienze che fino ad oggi псп sono 
stati cont.adletti; 
Il motore 


esse possono riassumersi così: 
monofase inconvenienti che 
può presentare il suo collettore ha il grave difetto 
di riscaldarsi molto più presto che il motcre a 
potenza uguale e nelle ident'che condizioni; non 
gli si può dunque richiedere il medesimo 5(0 20 
che al motore a corrente continua se non p r un 


oltre. agli 


tempo molto piü breve o, quanto meno, gli si pu» 
domandare nello stesso per.odo di tempo uno sfor- 
zo molto più debole; questo inconveni nte è as- 
sai grave sopratutto nella trazione ove si richic- 
don grandi sforzi per l'avviamento. Un 
‘inconveniente, evidentemente meno grave sta in 
ciò che «sso richiede una maggiore intensità per 
lo stesso sforzo ci trazicne. 


seconco 


Infine € s'ato oss:r- 
vato sulle 'inee in cui certe parti sono alimentate 
a corrente continua ed altre a corrente alternata, 
che sui punti della rete a corrente continua, la 
maggior” parte degli inconvenienti sparisce, lo 
sforzo di trazione ad uguale intensità aumenta, il 
riscaldamento diminuisce «d infine che i! ra ler- 
tamento del motore pcr lo sforzo prodotto è con- 
siderevelmente ridotto. 

Si può chiedersi se i numerosi studi ed esp:- 
rienze che furono resi di pubblica ragione iiguar- 
do a questo tipo di motore rermettevano di preve- 
dere gli inconvenienti suddetti. A una tale do- 
manda si propune di rispendere il Rougè in un 
suo pregiato studio della questione, apparso in 
uno degli ultimi numeri della Revue Electrique, 
e che noi crediamo interessante riferire, unifamen- 
te alle sue conclusioni, lasciandogli beninteso, la 
responsabilità di alcuni suoi apprezzamenti. 

Le caratteristiche di un motore monofase indi- 
cano che, a potenza uguale, le -erdite in esso so- 
no molto più forti di quelle d'un motore a cor; ente 
continua ordinario. Questo confronto non € con- 
cludente in modo assoluto dal punto di vis'a del 
riscaldamento, poichè riguardo alle perdite сссогге 
tener conto del raffreddamento dei vari organi. 
Хоп diversamente avviene se si confrontano fra 
loro caratteristiche d'uno stesso motore funzio- 
nante cra a corrente monfasc e ora a 
continua: il confronto mostra 
perdite e il risca dameto a cariche uguali s.nc 
quasi doppi: il rapporto delle perdite e quello dei 
riscaldamenti è d'altronde tanto maggicre quant. 


corrente 
nettamente che le 
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più considerevoe è lo sforzo richiesto. Si puo di- 
mostrare a priori, senza entrare per ora ncl cal- 
colo, questa inferiorità del motore moncfase di 
fronte al motore continuo. 

Cominciamo, affine di semplificare le cose, al 
supporre che la frequenza sia molto bassa in mo- 
do da non dar luogo ad alcun fenomeno di indu- 
zione. Noi potremo supporre di avere come mce- 
tore un motore ordinario a corrente continua. Se 
la permcabiità del circuito magnetico fosse co- 
stante ed il campo proporzionale alla corrente, li 
coppia sarebbe proporzionale al quadrato del in- 
tessità (caratteristica parabolica). In queste con- 
dizioni il motore alm«ntato con una intensità pé- 
riodicamente variabi с darebbe una ссор:а propor- 
zionale alla media del quadrato delle intensità € 
cioè al quadrato dell'intensità efficace € non ci sa- 
rebbe differenza alcuna fra la caratteristica del 
motore alimentato a corrente continua 
rente monofase. 

L'esperienza mostra, а! 


od a ccr- 


ch. 
to alla saturazione gradvale d:] ferro, 
ristica del motore a corrente 


contrario, 13 sigui- 
la сагайе- 
continua non г una 
parabola ma si avvicina sensibilmente ad una rei- 
ta; la sua coppia è dunque quasi propo z onale al- 
l'intensitá. D'altra parte, la coppia. colla corrini- 
alternata, non sarà che proporzicna'e alía media 
delle intensità di un mezzo reriodo. 

Questa media è inferiore all'intensità efficace 
la caratteristica della coppia in funzione 
de l'intensità efficace sarà dunque più sfavorevole 
con la corrente alternata. In cons:guenza le per- 
dite nel rame, proporzionali al quadrato del’n- 
tensità efficace, saranno relativamente più grandi. 

Se ora noi passiamo al caso pratico in cui la 
frequenza è tale da dar iuogo a dei fenomeni d'n- 
duzione perturbatori, noi vedremo che 'e periur- 
bazioni da una parte e le compensazioni che si 
devono apporta:e dail'altra, concorrono egual- 
mente ad aumentare le perdite senza alcun bene- 
ficio di potenza. 

La sclfinduz one to:alc 


misurata ; 


dei circuiti іпігса се U- 
na tensione in quadratura che d'minuisce il fat'o- 
re di potenza e che, producendo l'effetto anal g> 
a quello d'una resistenza inserita ne; circul:o, at- 
menta la caduta di velocità e dim'nuisce la coppia 
possible al demarraggio per una data tensione. 
Si deve dunque ridurre al minimo possibile il væ 
lore di questo coefficiente di selfinduzione. 

Ora, questo coefficiente è approssimativamente 
la somma dei cocfficienti relativi agli induttori 
da una parte c all'indotto dall'altra. Ma è evidente 
che un giro sugli induttori che fanno parie d'un 
circuito magnetico di une 
selfinduzione molto più g 


debole riluttanza, da 
erande che un giro sub 


è di 


sara 


l'indotto il cui circuito magnetico d) reazione 
una riluttanza la più grande possibile. Si 
dunque condotti ad impiegare un numero di SP TE 
induttrici di molto inferiori a quelle indotte qual” 
do si sappia che la proporzione piü favorevole e 
ottenuta con dci ч 
euali per i 


valori approssimativamente 


due avvolgimenti. 
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Un'altra conseguenza di questo difetto di pro- 
porzione e evidentemente un aumento notevole 
della reazione dell'indotto che si è poi obbligati 
di compensare con dei circuiti ausiliari. Queste 
compensazioni, qualunque ne sia il sistema, han- 
no sempre lo scopo d'introdurre nello stator degli 
ampére-giri eguali e contrari a quelli del roter. 
Questi circuiti, abbracciando quasi 'o stesso spa- 
zio che quelli dill’indotto, avranno quasi gli s:e.- 
si pesi di rame e per conseguenza saranno rausa 
di una nuova perdita per effetto Joule approssima- 
tivamente eguale a quella de l'indotto. 

Quando la compensazione è fatta un came: te sot- 
to ferma di circuito in serie, questa cav sa di per- 
dita è la stessa sia per la corrente continua che 
per corrente alternata; la sola d'fferenza è quel- 
la che risulta dalla differenza delle intensità effi- 
caci corrispondenti alle stesse potenze. Ма, in 
generale, tutta o parie della compensazi:ne è fat- 
ta per induzione e non appare più nil conto delle 
perdite quando si passa alla corrente continua. 

Nella marcia a corrente monofase, c'è infine u- 
na causa di perdite che non si riscontrano nella 
corrente continua e che vanno ad aum«ntare consi- 
il riscaldamento totale: mentre che 
nella corrente continua non ci son altre perdite 
a prevedersi nelle lamiere che quelle de l'indo:to, 
nella corrente menofase bisogna prevedere da una 
parte l'aumento delle perdite dell’indotto, e dal- 
l'altra le perdite delle lamiere degli indut:ori. 

Colla corrente continua, infatti, le perdite nelle 
lamiere de l'indotto sono dovute unicamente alla 
frequenza risultante dalla velccità di rotazione. 
Questa decresce tutte le volte che, in seguito al 
doversi produrre uno sforzo maggiore, l’inten- 
sità ed il campo aumentano; infatti ndla patca 
questa perdita diminuisce fino ad annul'arsi per il 
demarraggio. 

Colla corrente alternata, l'effetto delle var'azio- 
ni di corrente può essere paragonato, come è no- 
to, agli effetti di due campi giran:i in senso inver- 
so. Ne risulterebbe che la freauenza medía resta 
quasi constante. Il valore del campo, d'altra parte, 
aumenta rapidamente con l'intensità, d modochè 
si ha una perdita molto più -rande specialm: nte 
con le grandi coppie e al demarraggio. 

Mentre che nalla corrente continua gii induttori 
non danno luogo ad alcuna perdita, nell’alterrata 
essi sono sottoposti alla stessa frequenza ed aila 
stessa saturazione dell'indotto. I loro pesi seno 
paragonabili ed in conseguenza le perdite generali 
nei ferri son approssimativamente il doppio nella 
corrente mcnofase di quelle della corrente conti- 
nua, con questa circostanza aggravante che essc 
sono più forti alle piccole velocità e nelle grandi 
coppie. 

Infine, il colettore stesso si trova, colla cor- 
rente monofase, in condizioni sfavorevoli lc quali, 
indipendentemente dagli inevitabili deterioramen- 
ti, aumentano le correnti di circolazione alle Spaz- 
zole ed il riscadamento del collettore. Se vi si 
agviungono le perdite speciali alle connessioni 


derevolmente 
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res stenti o nelle dispos zioni equivalenti, si vede 
che tutto sommato le pi rdite di commutazione so- 
no molto considerevoli e tanto maggiori con l'im- 
piego della corrente monofase, 

Riassumendo, questo rapido esame dimostra che, 
in medía, il motore monofase è due volte meno 
potente a parità di riscaldamento, quando marcia 
a corrente monofase che quando a corren'e conti- 
nua. Non è però anche a corrente continua in 
condizioni particolarmente favorevoli, al contrario. 
А parità di condizioni di costruzione e d'spositivi 
di raffreddamento, la superiorità del motore u- 
nicamente 
schiacciante. 

Ne viene di 
venienti 


a corrente continua è assolutamente 


conseguenza che questi inc. n- 
sempre dannosi nel se. vizio. In 
molte applicazioni in cui si ha posto d spon bi e 
e dove si può disporre dil peso necessario pr 
avere dei motori largamente calcolati, il motore 
monofase può dare un sevizio soddisf c nte. Se 
la linca è lunga ed il traffico debole il risu tato 
può anche essere mol'o ссоготісо di fronte ad o- 
gni altra soluzione. Questo spiega fors; come fino 
ad oggi il motore monofase sembra abbia дао in 
Furopa, risultati soddisfacenti. 

E” avvenuto lo stesso che in America fino a che 
non si ebbe necessità di servizio intens vo e so- 
pratutto di grosse locomotive. Le prime insta la- 
zioni di linee interurbane, malgrado la manuten- 
zione più onerosa dei motori che non hanno dato d i 
risultati di «esercizio pratico inferiori alle ins'al- 
lazioni con sottostazioni a corrente continua. 

Quando si volle passare ala grande traz on. dei 
treni pesanti, gli inconvenienti dovettero ripresen- 
tarsi e la nuova soluzione non poteva che condurre 
a gravi disillusioni. Essa è di molto infe.io;e 
ale soluzioni adottate per le linee della Valtel- 
na e del Sempione che hanno a'meno il vantag- 
gio di una grandissima potenza spicifica e di u- 
na manutenzione di pochissima spesa. 

AR 

Esponendo le sue critiche, il Sprague indica al- 
tresi la soluzione che egli crede preferibile. E’ 
peró abbastanza curioso che questa soluzione sa 
la stessa già proposta, mo to tem: o fa, da Ward- 
Lecnard. Sprague propone infatti di сопу гуе le 
locomotive ordinarie a corrente continua, e di ali- 
montarle con una sottostazione mobile posta in 
un vagone speciale o nella Iccomotiva s essa. Da- 
gli studi che accompagnano questo progetto sem- 
bra che l'apparecchio di trasformazione previsto 
possa essere un commutatore. Ciò ch: compe a 
a prima vista la singolarità d! questa soluzione, 
è che essa compare proprio nel momento in cul 
le officine di Oerlikon sembrano abbandenarla do- 
po averla studiata per tanto tempo. 

H Rouge è d'avviso che l'accettazione di questa 
soluzione dipenda solo dal'e condizicni speciali di 
alimentazione imposte da raeioni di sicurezza ala 
presa della corrente. Si sa che un impianto di tra- 
zione non è praticamente -ossible che con una 
protezione efficace le 


sono 


contro cause accidentali 
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de] sovraccarico esagerato € del corto circu to. 
Questa protezione si ottiene co' distacco dei fe.- 
ders е col. sezionamento della linea : l'uno e l'altra 
disposizione portano frequentemente dele inter- 
ruzioni: momentanee della corrente di alimentazio- 
ne spesso impreviste e non occorre preoccuparsene 
troppo. 

I sistemi di trasformazione che, come quello e- 
sperimentato da Oerlikon, comp:end:no un appa- 
recchio meccanicamente sincrono non possono г:- 
so'vere questa difficoltà speciale. Ogni interruzio- 
ne di corrente, anche di brevissima durata, causa 
il distacco. Alla ripresa, la messa in circuito di 
un ricevitore ancora eccitato e non sincronizzato 
equivale ad un corto circuito su tensione doppia: 
ne risulterebbero dei gravissimi inconvenienti di 
sicurezza. Un apparecchio automatico ch» impedi- 
sca la messa in circuito eviterebbe questi accidenti 
ma è molto meno facile immaginare un sistema 
destinato a rimettere la macchina al sincronismo, 
in pratica bisognerebbe che il meccanico o i. suo 
aiutante dedicassero ad una nuova sincrenizzazio- 
ne un tempo ed un'attenzione che non sno sem- 
pre disponibili. 

E” a supporre perciò che si vada contro un in- 
successo se Si cerca di operare la trasfo mazione 
con apparecchi strettamente ѕіпсгопі come i motc- 
ri sincroni o i gruppi trasformatori-riduttori, com- 
mutatori. Bisognerà evidentemente usare sempre 
un apparecchio sincrono per realizzare il raddriz- 
zamento dela corrente, ma è indispensabile che 
i campi d'induzione siano indinendenti da qu.sto 
spostamento meccanico c cosi pure che il motore 
del raddrizzatore sia a sincronizzazione rapida є 
automatica. Gli apparecchi a valvo'a, ele:trolitici, 
a mercurio o di ogni altra natura sarcbbero da 
questo punto di vista favorevolissimi: disgrazia- 
tamente non si può pensare a costituire la total - 
tà del carico di una rete con apparecchi che 
producano brusche discontinuità nella curva di 
intensità. Non è possibile assicurare l’isolamen'* > 
completo di una rete in queste condizioni date !e 
sovratensioni che sarebbero la conseguenza іпсуі- 
table di quelle discontinuità. 

La soluzione non è quindi possibil: che impie- 
gando delle permutatrici, denominazione ех пега e 
nella quale si comprendono gli apparecchi di sa- 
blanc, Auvert e Rougé-Faget. Tutti questi appa- 
recchi hanno di comune che, commutazione a pa - 
bru- 
scamente sotto corrente poiché le forze elettrumo- 
trici che essi oppongono al circuito primario son» 
svattate. 

P’ da osservare che n? Leblanc, nè Auvert non 
si sono preoccupati dela sincronizzazione auto- 
matica del motore di radrizzamento: questo per- 
d'altronde faci- 


te, non c'é nessun inconveniete a metterli 


fezionamento necessario. sarebbe 
lissimo ad ottenersi. 

Qualunaue sia Papparcechio adottato esso ё 
necessariamente sprovvisto di accumulatore d'e- 
nerg.a sotto forma meccanica e perciò ci sarà c- 


guaglianza non più fra le potenze medie primarie 
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e secondarie, ma fra le potenze istantanee. Per- 
ciò dalle correnti monofasi si otterrà della cor- 
rente raddrizzata c non della corrente continua: 
questo risultato è d’altronde ben noto dale prove 


fatte coll’apparecchio Auvert. 
Indipendentemente dalla diminuzione di potenza 


specifica e da'la difficoltà di realizzazione che pre- 
senta il raddrizzatore monofasico, la corrente che 
esso fornisce, periodicamente variabile, porterà 
necessariamente in un motore in serie la diminu- 
zione di potenza specifica indicata per il motore 
monofase a bassa frequenza. Questa diminuz one 
è evidentemente meno importante di cuclla che 
subirebbe il motore alimentato direttamente da 
corrente monofase. E” pertanto necessario di «vi- 
tarla sopratutto, se è possibile, nelle circostanze in 
cui si ha bisogno della massima potenza. Ora, 
nelle ferrovie, essendo lo sforzo di trazione I mita- 
to dall'aderenza, la piena potenza è sovratutto ne- 
cessaria ne!le salite. In questi punti, s:bbene la 
linea polifase sia più complicata, essa non pre- 
senta, come l'esperienza ha dimostrato, nessuna 
difficoltà di posa e di mantenimento. I sol; punta 
in cui ella sia realmente incomoda sono agli a- 
ghi ed incroci che si incontrano solo nele stazio- 
ni. — Siccome queste comp icazioni non si presen- 
tano mai che nei luoghi piani e quindi поз si ha 
mai bisogno in questi punti della maggio: poten- 
za, si può accettare la diminuzione che risulta dal- 
l'impiego della corrente monofase so'o con дер 
apparecchi normalmente previsti per la polifas . 
La soluzione che sembra meglio rispondente al 
problema comporta dunque un armareccho tra- 
sformato.e del tipo dei permutatori per la sincro- 
nizzazione automatica с per l'alimentazione mista 
in monofase e polifase. La linea aerea avrà due fi- 
li in piena via, ma non ne conserverà ch: uno 
solo пее stazioni, depositi, ecc. e gen. ralmente 
in tutti i punti in cui le vie sono complicate. 
Questa soluzione generale potrà avere delle va- 
rianti nelle sue applicazioni. Dapprima, ed è il si- 
stema più semplice, si supporrà la locomotiva a 
corrente continua munita di tu:ti 1 suoi accesso:i 
e alimentata a tensione costante: è -uesto il pun- 
to di vista dei nuovi progetti americani. 
Riprendendo l’idea di Ward Leonard si può in- 
vece approfittare della trasformazione pir ;n:ro- 
durre del processi di variazione |“ tensione cella 
corrente continua. Si eviteranno così le complica- 
zioni e le perdite di energia create dai contro lor 
e dalle resistenze abituali. E” questa la soluzione 
adottata col gruppo mo'ore delle officine Oerl- 
kon. Si trovano soluzioni analeghe nei sistemi di 
Auvert il quale impiega un raddrizzatore di cor- 
rente monofase in corrente ondulata di tensione 
media variabile ed il sistema di Faget che impiega 
una permutatrice a corrente --"“fase o monofase 
con una variazione induttiva dela tensione. Si 
possono egualmente classificare le soluzioni a sc- 
conda che esse impiegano un disrositivo unico per 
l'abbassamento della tensione c 1- trasformazione 
della corrente oppure che separano le due operazio- 
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ni. Occorre però osservare che eli apparecchi a 
variazione induttiva del tipo Faget non sono pos- 
sibili che con le due trasformazioni con inuate .n 
una sola macchina. 

Le macchine a tensione continua fissa hanno il 
vantaggio di permettere l'impiego dele locomo i- 
ve esistenti ed in conseguenza la circolazione dei 
treni senza modificazioni sopra reti miste alimen- 
tate già in certi punti della terza rotaia. 

Il sistema a tensione continua variabile non 
permette con vantaggio questa combinazione. 

1 sistemi a trasformazione con apnarecchio uni- 
co hanno probabilmente un certo vantaggio d pe- 
so e di rendimento; ma i sistemi a trasformatori- 
riduttori permettono del'e tensioni di lirea mo to 
pù elevate e danno grande facilità di collocare 
nella vettura delle potenze considerevo issime. 

Riassumendo, in quest'ordine di idee, si hanno 
due soluzioni: da una parte. r'duttori separati а 
tensione continua fissa, soluzione specialmente a- 
datta per reti miste in cui le sezioni sovrac.ari- 
cate sono esercite a corrente continua mentre le 
sezieni molto estese non sono servite che da treni 
distanziati, la qual cosa richiede la più alta ten- 
sione possibile per la presa di corrente. Dall'al ra 
parte, gli apparecchi unici marcianti con una cor- 
rente primaria media elevata ad una tens опе se- 
condaria variabile. 

Questa soluzione converrà -iù specialmente a'- 
le reti uniformi in cui la frequenza dei treni non 
è mai abbastanza grande -^r giustificare l'impie- 
go della corrente continua diretta nè abbastanza 
piccola per rendere necessaria la tensione elevata 
della linea di contatto. 

Nei due casi, ma più partico'armente nel se- 
condo, il funzionamento momentaneo in mcnofase 

sarà indispensabile per gli aghi e le stazioni, all» 
scopo di semplificare una linea aerea che, ncl 
secondo caso, non può essere praticamente ali- 
mentata dalla terza rotaia. 
| 3X3 

Se si esaminano ora le diverse so'uzioni che 
possono adottarsi secondo 1 casi, si riscontra che 
per le tramvie urbane, i noti sistemi сот motore in 
serie a corrente continua, controller serie-paral- 
lelo e rcostato, comando diretto a mano o p.r in- 
granaggio, sono i più adatti; per macciori distan- 
ze da percorrere con maggior facilità di cambia- 
mento della velocità, la corrente continua ha una 
tensione un poco più elevata, con motori in serie 
a poii ausiliari e controller a reostato, accoppia- 
mento e variazione del campo; per i treni pesanti, 
locomotive a corrente continua di tensione media, 
controller e reostato e aggruppamen:o dei motori 
poichè il numero dci motori essendo in generale 
elevato, è sufficiente per assicurare con poca va- 
tazione del campo la miglior manovra della velo- 
cità. 

Nei la corrente continua è, molto 
Spesso oggi, il risultato della trasformazione dil- 
l'energia elettrica generata e trasportata sotto 
forma di corrente polifase. 


tre casi, 
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Per le grandi lince la soluzione con la corrente 
continua è in fondo identica a lorchè la sottosta- 
zione convenientemente modificata faccia parte 
del treno. 

In tutte queste soluzioni si riconcsce il carattere 
prettamente analitico che caratterizza la maggior 
parte dei processi industriali moderni. Le differen- 
ti soluzioni pure avendo tutte le possibilità di so- 
stituirsi l’una all’altra e di cocsistere sulla stessa 
rete rispondono ciascuna ad un'applicazicne di- 
stinta e comportano una decomposizione metodica 
delle trasformazioni dell'energia: la aual cosa fa- 
cilita di molto le soluzioni parziali. 

Il sistema monofase diretto al contrario, ha que- 
sto di particolare (a parte la piccola distinzione 
fra motori previsti per marciare anche a corrente 
continua e motori previsti solamente per corrente 
alternata) che la soluzione proposta è strettamen- 
te la stessa qualunque sia il nroblema. La corren- 
te è impiegata nela forma nella quale è genera- 
ta. Essa è sotto forma alternata per faci itare l'im- 
piego delle alte tensioni e la sua trasformazi.ne 
e si conserva questa forma nel motore in cui pe- 
rò solamente il flusso della corrente è uti e m:n re 
invece la sua variazione periodica ^ nociva. | 

Sembra infatti che questo carattere sintetico del- 
ia soiuzione menofasica sia la rag'one delle diffi- 
coltà del sistema. Nella maggior parte delle ap- 
plicazioni industriali i progressi sono sempre stati 
cttenuti con la divisione metodica «еі problemi. 
Nella macchina a vapore per esempio, la separa- 
zione della caldaia dal ci indro e dal condensat: re 
furono i primi progressi. 

vi: il sovrariscaldamento, il riscaldaman'o 
preventivo dellacqua d'alimentazione, che sonj 
altrettante decomposizioni metcdiche del lavoro 
della caldaia, hanno segnato un notevole pro- 
gresso. 

La turbina coi suoi molteplici stati non è che la 
continuazione di queste decomrosizi-ni 


A A DAD 


Nuovi istrunenti elettrici 


La socictà «C. G. S.» che continua la fabbrica- 
zione degli strumenti elettrici nella fabbrica fonda- 
ta dalla cessata C. Oiivetti e C. ha messo recente- 
mente in commercio un tipo elettromagnet co in 
cui sono riunite le ottime e bcn conosciute qualità 
tecniche e costruttive deg i strumenti di questa ca- 
sa con le esigenze di un apparecchio veramente a 
buon mercato adatto per piccoli motori e per quei 
casi in cui l'uso di un istrumento di misura non 
é ancora divenuto universale in causa dell'alto co- 
sto degli apparecchi di tal genere. 

Praticamente poi gli unici istrumenti di misura 
che servono a qualche cosa sono... gli strumenti 
buoni. Non si misurano del'e Junghezze o «ki pesi 
con dei metri o cin delle b.lancie false; cosi non 
si possono misurare degli Ampère o dei Velt cin 
degli Amperometri o Volimetri da dozzina. La nuo- 
va seric di istrumenti economici di cui parliamo, e 
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di cui diamo una rappresentazione, sono anzitutto 
buoni strumenti, e inoltre sono anche economici. 

Appartengono al tipo elettromagnetico in cui 
una picco'a laminetta mobile di ferro é respinta 
da una laminetta fissa situata in un campo magne- 
tico prodotto dalla corrente. L'istrumento può ser- 
vire per corrente alternata e continua ed é compen- 
sato per le differenze di temperatura, di frequenza, 
c di forma di curva. 

Esso è aperiodico, condizione questa cssenz'a'e 
in ogni apparecchio di misura, lo smorzamen:o é 
ottenuto per mezzo di un energico spegnitcre ad 
aria. 

Non essendovi nessuna parte delicata né facilc 
a fondersi, puó sopportare impunemente corti cir- 
cuiti anche non istantanei. 

E” chiuso in una elegante e solida cassa di ferro 
che lo protegge dagii agenti esterni che, come tutti 
sanno, possono essere di specie diversissima : dal 
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campo magnetico prodotto da un conduttore nel- 
le vicinanze, ad un cacciavite che un mentatore di- 
sattento gli fa cascare sopra, dai vapo.i che si 
sviluppano da un forno elettrico vicino, all'urto che 
un ferroviere ubbriaco gli fa subire mentre lo fa 
cascare come una bal'a di cotone giù dal vagone. 

Abbiamo voluto accennare in modo spec ale a 
questa 5сгїє d'apparecchi perché crediamo realmen- 
te rispondano ad un bisogno dell'ndustria «let- 
trica. 
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Protezione dei cavi elettrici sotterranei 


L'Elektrotechnik und Maschinenbau riassume 
la descrizione, pubblicata da M. F. Walter, d un 
sistema di protezione dei cavi elettrici sotterranei 
che ha ideato M. J. Gernháuser, consig еге suge- 
riore delle poste germaniche. 

Qucsto sistema consiste nel 'imp ego di tubi s:- 
micircolari, formati di ferro laminato, ed attornia- 
ti da cerchi. I tubi in questione vengono costru ti 
di differenti diametri, secondo la grossezza dei ca- 
vi che devono essere in essi collocati. Fabbricati 
in ferro omogeneo Thomas, essi sono lunghi da 
S a 10 metri ed hanno un peso che varia da: 
2,400 ai 2,700, 5,400 € 7,500 chilogrammi per m. 
La connessione della parte di tubo che serve di 
base, con quela formante il coperchio, si compie 
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per mezzo di briglie d’attacco е di zeppe in ferro 
fuso, di 7o in 70 centimetri; dono aver connesso 
l'uno coll'altro i due pezzi tubolari, si applica la 
briglia d’attacco al di sotto del cerchio, с f.a que- 
sta briglia ed il cerchio superiore si app'ica una 
zeppa. La conduttura così fissata resta chiusa la- 
teralmente, e per effetto della grossezza delle sue 
pareti, essa dà al cavo contenutovi una difesa suf- 
ficiente contro le eventuali avarie che lo minac- 
ciassero, in particolar modo risultanti dai colpi 
di zappa che possono colpirlo durante la lavora- 
zione della terra; in quei punti poi dove il cavo 
non segue una retta, si adoperano dci pezzi tu- 
bolari opportunamente ricurvi. 

L'infiltrazione dell’acqua e dei gas nell'interno 
della conduttura metallica diventa impossibi'e per 
il fatto che i cerchi dela parte inferiore d.1 tub» 
vengono ricoperti da un grosso strato di asfalto 
riscaldato, il quale, sottoposto alia p-ess:one delle 
briglie, rende la chiusura impermeabile. 

I vantargi che olfre i| sistema di protezionc 
dei cavi ideato da M. Gernhauser sono i seguenti : 

I. Il cavo che si trova nella conduttura chiu- 
sa ermeticamente, resta protetto così bene da 
rendere inutile ogni armatura per ripararlo dalle 
eventuali avaric. 

2. Questa armatura si può dunque sopprime- 
re, anche quando si tratta d’introdurre il cavo 
nella canalizzazione già posata, giacchè la super- 
ficie interna dela conduttura stessa è talmente 
levigata che non c’è da temere a'cuna avaria del- 
la copertura di piombo. 

3. La protezione contro gli urti meccanici è 
assicurata al punto che si può ridurre ad un mi- 
nimum la profondità della trincea destinata a ri- 
cevere la conduttura tubolare. | 

Per effetto di quest'ultima circostanza e dela 
semplicità delle operazioni necessarie, le spese di 
posa si riducono ad una cifra relativamente assai 
minima. (Boll. P. T.). 


Il museo elettrico di Bruxelles 


L’Eleklrotechnischer Anzeiger descrive l’inau- 
gurazione d’un museo elettrico avvenuta recente- 
mente a Bruxeles. 

Questo stabilimento è stato fondato in quella 
capitale per incoraggiare, mediante il relativo in- 
scenamento sperimen'ale, lo svilupoo e l'estensio- 
ne delle app'icazioni el.ttriche. 

A tale scopo, nel museo in parola venne raccol- 
ta ogni specie di modelli e di apparecchi ch: il 
visitatore può benissimo studiare ed esnerimenta- 
re, a suo piacimento. 1 vari oggetti si trovano 
disposti in quattro grandi sale. Una di queste è 
riservata alla dimostrazione dele leggi sule cor- 
renti elettriche. Nel'a seconda sala si trovano le 
macchine che servono alla manifestazione dei fe- 
nomeni magnetici ed elettrici ed alla riproduzion: 
dei fenomeni chimici provocati da l'elettricità. 

Una galleria, annessa a questa seconda sala, 
cspone all'esame del visitatore macchine cd uten- 
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«ili d'ogni specie, nonchè la sezione telegrafica. 
La terza sala è destinata aila lettura; ivi si tro- 
vano le pubblicazioni sc'entifiche più rec.nti. 

Infine la quarta sala comprende le gra:di mac- 
chine elettriche е più specialmente i motori, le 
dinamo, ecc. 


—— yy _—————— 
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E CRITICHE 


L'industria elettromeccanica in Italia. 


Questa lettera ci è giunta troppo tardi p:rché 
potessimo prenderne in esame gii argomenti nella 
Rassegna Critica: non ci mancherà però occ sio- 
ne di tornare sulla questione che essa t at a, є ci 
imitiamo per ora a pubblicar!a. 


Sig. Ing. Fumero, 

Vedo nel n. 5 dell'«Elettricita» un suo articolo 
di critica ad una lettera dove l'ing. Silva espone il 
Su» rincrescimento per l'avvenuto accordo fra la 
Gadda e C. e il Tecnomasio Brown-Boveri. Le do- 
mando un po di ospitalità nelle colonne del suo 
pregiato periodico e spero che Ella non vorrà n.- 
varmcia; anni fa quando io cra redattore ordinai- 
rio di questa Rivista non mancai, ogni volta mi 
ы presentava Госсаѕіспе di perorare per l'indu- 
stria elettrica italiana e questo mi sia un titolo per 
ottenere la pubblicazione di quello che segue. Con- 
fesso subito, però, che se anche avessi continua- 
ta la mia assidua collaborazione, il fervore che un 
tiempo mi animava si sarebbe dimos:rato mo to 
meno caldo, depo la constatazione dei fatti, assai 
differenti dalle premesse e dalle promesse. 

Sono quasi venti anni che più o meno d retta- 
mente per ragioni di professione mi trovo in cun- 
dizione di poter seguire le vicende ^ ! ditte clet- 
tro:ccniche ital anc, e specialmente di quel'e mia- 
пем. H» cosi assistito al lento svilupparsi del Te- 
cnomasio italiano Cabella, ai primi tentativi fortu- 
nati del Belloni e del Finzi, alla formazione della 
Bellcni e Gadda, della Gadda e C., dela Brioschi 
Finzi, alla fusione delle due u'time case milanesi 
colla Società cettrotecnica di Torino per WVbrmare 
la Unione Elettrotecnica Italiana. E” avvenuto po. 
l'asscrbimento del Tecnomasio Cabela da parte 
della Sceetà Brown Boveri e оо~і abbiamo la 
combinazione (la chiamo così, come Lei indica) 
del Tecnomasio Brown Boveri colla Gadda e C. 
Oualche altra ditta, come la Guzzi e Ravizza si € 
pure modificata, ma ha piuttosto abbandonato che 
guadagnato terreno in questo ramo, correndo ad 
altri più promettenti. 

La continua trasformazione, dà già di per sè, 
l'idea di un certo malessere — e questo, secondo la 
mia opinione, dipende principalmente da non aver 
Saputo Oo4ganizzare bene l'industria. Sopra questa 
constatazione siamo tutti d'accordo: ma non sia- 
mo d'accordo sulle cause che hanno portato a 
questa mancanza. Credo anch'io che noi ita iani 


non siamo forse degli ottimi organizzatori di in- 
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dustrie, specie per poca costanza di intenti e poca 
pazienza; ma che non si debba -^: assolutamente 
riuscire, mi pare troppo pessimismo. Ella dirá: E 
perché allora nessuna delle Ditte scomparse ha 
trovata la via giusta? Non è facile la risposta ch: 
aopaghi tutti, e in primo luogo, chi dirigeva le 
Ditte medesime. Sta però il fatto che qualche casa 
italiana chc tratta questo ramo d'industria, p-o- 
gredisce bene; sebbene il suo campo d'azione sia 
соті modesto pur tuttavia per ció che fà, dim.- 
stra di essere organizzata industrialmente e com- 
mercialmente; tanto é vcro ch^ mentre non teme 
la concorrenza estera, ha un lavoro d’espo. tazione 
forse maggiore di quello per l'interno. E in altre 
industrie non sappiamo forse fare meglio o a'm.no 
altrettanto bene che degli altri? Prendiamo un e- 
“empio tipico: l'industria automobilistica, nela 
cu.l: godiamo certo ottima fama. Eravamo noi in 
(ssa più favoriti che nell’industria clettrica? No, 
certo. Lo sport e 1! tourismo sono curati da noi 
meno che fuori. Le materie prime ottime che sono 
richieste, debbono per la massima parte importar- 
si. La lavorazicne perfettissima n«ccess ta di buo- 
ne macchine che solo l'estero ci può dare; Г‹ѕре- 
rienza frutto di anni ed anni di vita industriale 
mancava alle nostre Ditte sorte completamente da 
nuevo. Eppure abbiamo fatto buona prova € l’or- 
ganizzazione industriale è sufficiente. Perch? que- 
sta differenza? | 

Non si vorra ccrto dire che in Italia sia manca- 
to il mercato ale macchine elettriche che le nostre 
fabbriche aviebbero prodotto, perchè è risaputo 
che i! nostro paese è stato la terra promessa per 
tutti fuori che per noi © lo è anche oggi. Svizzeri, 
tedeschi, americani, austriaci, ungheres', e anche 
qua'che francese, trovano da far bene. Invece Ja 
maggior fabbrica italiana, scompare! 

Se si tratti di combinazione o assorbimento, a 
parte ciò che si può presumere, si vedrà presto: 
vedremo cioè se i tipi della Gadda e C. per quanto 
buoni essi possano cessere, continueranno a co- 
struirsi. lo credo che subiranno la sorte di quelli 
del Cabella. La vecchia clientela del Tec icmasio, 
qualche cosa può dire in proposito. 

lo non posso convenire con Lei che il Tecnoma- 
sio Italiano sia giustamente ch'amato Casa ita- 
liana dal momento che esso nen è tecnicamente che 
un’ oficina in Talia delle Brown Boveri di Baden, 
€ tutti sappiamo che la differenza fra le du: cose 
non è piccola. E’ quasi lo stesso che dire italiane 
certe Società соп nomi esotici e difficili a p:o- 
nunziarsi, perchè hanno il ritratto del Re nela 
sala d'aspetto! 

Di Ditte italiane importanti che trattino princi- 
palmente le costruzioni elettromeccan'ch:, non ab- 
biamo più oggi che le officine Elettromeccaniche 
di Genova, le quali per la loro recenice олп: 
dalla Sccietà Esercizio Bacini non hanno ancora 
potuto spiegare un carattere di originalità e pro- 
babilmente vorranno dedicarsi in special modo al 
ramo degli impianti di bordo, nei quali senton» 
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meno la concorrenza. La Società Nazionale de le 
Officine di Savigliano ha un ramo assai importan- 
te che tratta le costruzioni eettromeccaniche ed 
in esso si d:mostra provetta, specie per l'espe- 
rienza € l'appoggio che le viene dal ramo princi- 
pale delle costruzioni metal iche e meccaniche. Vo.- 
rà essa allargare il programma dell'azenda elet- 
tremeccanica € tendere a conqu'stare il primo po- 
sto? E” da augurarlo, ma è anche poco probabile. 
Chi sta bene non si muove. La Società Mareli e 
C., ha pure un vasto ramo dedicato alle costru- 
zioni clettromeccaniche ma data la sua speciale co- 
stituzione non è oggi preparata alle lotte della 
grande industria, anche se volesse ten'ar!e. Altre 
ditte italiane che trattano questa industria o sono 
molto piccole o non ne fanno oggetto pri:c'p.le 
della loro attività. 

Dobbiamo dunque disperare che п‹Га patria di 
Pacinotti, Ferraris e Marconi, dove scno degli im- 
pianti come quelli di Paderno, di Vizzola. del Cel- 
lina, ecc. possa vivere e prosperare una grande 
fabbrica italiana (sul serio) di costruzione di mac- 
chine elettriche? Sarebbe troppo Чо oroso. Come 
prima si diceva: il Re € morto, Viva il Re; cosi 
oggi dopo la scomparsa dell'unica grande Casa 
italiana si dovrà pensare a formarne un’altra più 
grande e più forte; e fatto tesoro dell'esperienza 
del passato, curando sopratutto la buona ©тра- 
nizzazione, senza la quale ogni idea geniale, ogni 
fatica, sarebbe sprecata, non si dovrà temere d: 
scendere a contras:are il terreno ali industria, fo- 
resticra di marca, o di fatto. La simpatia della 
nazione vorrà certo aiutare il nob:le sforzo, se la 
bontà della produzione, come si deve esigere, e 
come non è difficile ottenere, dimostrerà a serietà 
di proposito della Casa ita'iana. L'appello s'a spe- 
cialmente diretto agli industriali italiani, i qual’, 
anche per riflesso, nen possono che profittare che 
ció che si consuma in Italia sia italiano. 

Voglia perdonarmi il distuibo e mi creda Suo 
dev.mo GIULIO PARDINI. 


CONSULENZA LEGALE | 


— 


Il Fisco e le Società per azioni. 


Е’ noto che la Finanza, a nartire dal т gennaio 
1907, ha ripreso a colpire d'imposta mobiliare 
tutte le Società per azioni che dal 1905 in poi han- 
no incluso nei bilanci i premi conseguiii nell'emis- 
sione di nuove azioni. La finanza si era acquieta- 
ta ala sentenza del 21 luglio 18o- della Corte di 
Cassazione che dichiarava intassabile tale cespite, 
perche non costituente reddito; ma, dopo dici 
anni la stessa finanza, ha rilevato che «negli u- 
timi anni si andava verificando con sempre mag- 
giore frequenza come molte ed importantissime 


осет industriali andavano realizzando sotto la 


forma di sopraprezzi, entrate vistose... Da una re- 
cente indagine fatta e risultato che pel solo escrci- 
zio 1905, vi furono 100 milioni di reddito da ac- 
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certare. pel 1907». IE da questo so! rilievo, senza 
che la legge, già cosi autorevolmente interpretata, 
avesse subita modificazione di sorta, il fisco ha 
tratto il motivo per ripudiare quell'interpre: azio- 
ne, che prima aveva accettata. 1] pretesto addotto 
dalla L'irezione delle imposte si è questo: che le 
stesse Società non hanno conferito ai sopraprezzi 
in parola l’impostazione in bilancio di veri e pro- 
pri aumenti di capitale sociale; anzi li hanno spes- 
so fatti figurare come utili dell’esercizio, disponen- 
do l'erogazione come tali, qualche volta anche sot- 
to la forma di conferimento ai soci di un maggio: 
numero di azioni. Quindi la finanza sosteneva che 
il sopraprezzo sulle azioni di nuova emissione an- 
dava a tutto bencticio delle Società e non rappre- 
sentava altro che il prezzo dell'avviamento socia- 
le, che il nuovo socio veniva a corrispondere, in 
aggiunta al valore nominale delle azioni. Ora la 
giurisprudenza si cra riaffermata decisamente sul- 
la tassabilita del prezzo di cessione del. ’avviamen- 
to di esercizio; si poteva quindi tentare che la stes- 
“a giurisprudenza accogliesse la tesi fiscale. 

E tale previsione si era avverata, per la prima 
volta, dinanzi ali’autorità giudiziaria, соп la sen- 
tenza 7 gennaio '1908 del Tribunale di Pavia, nella 
causa dell'Oleificio Pavese contro la Finanza; sen- 
tenza che riconosce dovuta l’imposta di ricchezza 
mobile sul premio di lire 468,900 conseguito nel- 
Pemissione di nucve azioni fatta nell'esercizio 
1904-905. 

Il compendio della motivazione di ta e sentenza: 

Premesso che non tutte le formole giuridiche, 
alle quali si ricorse a sostegno delia tassabilità o 
meno, hanno potuto ricevere una incrollabile € 
sicura interpretazione nel diritto, il Tribunale ri- 
leva che Part. 30 della legge d'imposta dispore: 
«Nel reddito delle società anonime saranno c.mpu- 
tate indistintamente tutte le somme ripartite, sotto 
qualsiasi titolo, fra i soci, e quelle portate in 
aumento del capitale o del fondo di riserva o di 
ammortizzazione od altrimenti impiegate anche in 
estinzione di debiti». Dalle quali locuzioni emerge 
spiccato ed assoluto il concetto della legge di c.m- 
prendere fra i redditi del'e Società anonime tutto 
ciò che esse vengono a lucrare in conseguenza del 
ramo d'industria da esse esercitato. Il sopraprez- 
zo altro non è che la differenza in più fra il valore 
nominale e quello effettivo che l'azione ha Su, 
mercato, dipendente dal buon andamento dell a: 
zienda. Dunque il sopraprezzo conseguito dall'O- 
leificio Pavese costituisce la rea izzazione di un 
guadagno, e comunque sia impiegato, rapp esená 
un reddito tassabi e. E come per il negoziante che 
vende i propri generi è reddito ciò che sulla ven 
dita ricava oltre il valore dei generi stessi e le SPE 
se di esercizio, così per l'Olcificio è reddito il mas” 


delle 


Ue 


giore guadagno da lui fatto coll'emissione | 
nuove azioni. Il Tribunale, quindi, inspirandos 
nicamente alle risultanze della causa, agl'insegtu 
menti della dottrina ed alle iassative d'sposis 0 
della legge, crede di non andare errato affermand? 
la tassabilità del cespite. 
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Il lavoro della Associazione svizzera degli Elet- 
trotecnici. 


Abbiamo ricevuto il rendiconto del lavoro com- 
puto da questa fiorente associazione nel suo di- 
ciottesimo anniversario di vita, e vogliamo esa- 
minar'o con l’intendimento di fare un confronto 
con quanto si fa in Italia dalla nostra A. E. L; 
dal confronto scaturiscono non pochi inscgnar 
menti di cui sarebbe opportuno trarre profitto. 

Premettiamo che questa assoc.azione conta 314 
soci collettivi e 503 soci individuali; l'associaz:o- 
ne esercenti imprese e'ettriche, strettamente le- 
gata a quella degli elettrotecnici, conta 172 ade- 
renti. La presidenza comprende un presidente, ed 
un vicepresidente, un segretario tedesco ed uno 
francese, un cassiere’ esiste inoltre un segreta- 
riato generale, affidato al Wyssling da cui d pen- 
de un segretario. Tutti questi signori risiedono 
in città diverse e lontane della Svizzera. L'asso- 
ciazione esercenti è retta da un ccnsig lo proprio. 

La vita della associazione si esplica più special- 
mente ner mezzo di commissioni singole, alle 
quali sono affidati particolari missioni. Una di que- 
ste commissioni, in carica da tre anni, presiede alla 
sorveglianza degli istituti di prova creati dall’as- 

sociazione; un'altra studia il problema dell’unifi- 
cazione delle misure e della nomencla:ura; una 
terza studia le norme da proporre per le prescrizio- 
ni ed i capitolati sulle macchine, le condutture c 
gli apparati di sicurezza; un’altra ancora studia le 
norme d'impianto dei parafulmini atti a proteg- 
gere gli edifici. А queste commissioni che hanno 
carattere di permanenza, altre se ne aggiungono, 
create per lo studio di particolari questioni d'indo- 
le transitoria o speciale; ad una è per esempio af- 
fidato lo studio del ritorno per tcrra dele correnti 
forti; ad un'altra è affidato lo studio e la discus- 
sione dela legge. federale sulla utilizzazione delle 
acque. Inoltre le due assoc'azioni delegarcno al- 
cuni dei propri membri a rappresentarle nelle com- 
missicni federali che studiano l'elettiificazione del- 
le ferrovie e la legislazione sul e centrali «lettriche. 
Infine l'associazione esercenti svizzera ha creato 
un consorzio per l'acquisto e la prova delle lam- 
pade a incandescenza. 

Il carattere generale di questa associazione è 
dunque individuato dale qualità seguenti: accen- 
tramento d.lla vita sociale in una grande ci.tà in- 
dustriale (Zurigo), pure essendo i dirigenti sparsi 
per tutta la Svizzera; abolizione di quanto ha са- 
rattere accademico; accentuata orientazione . ver- 
So una vita industriale e commerciale; opera di 
armonizzazione degli interessi generali dell'irdu- 
stria e'ettrica con quelli particolari degli elettro- 
tecnici, degli esercenti, dei costruttori. 

Vista così come è organizzata l'associazione, 
passiamo in rassegna il lavoro da essa compiuto 
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nell'anno ora finito, traendo gli elementi a ciò 
necessari dai bullettini pubblicati in tedesco e fran- 
cese negli atti. Quasi tutti i bullettini sono ripro- 
dotiti nelle due lingue; uno so!o in quest'anno è da- 
to solamente in francesc. 

Il primo di questi bullettini (che porta il numero 
36 della serie generale) è un rapporto del Presi- 
dente sull’esercizio 1905-906 della A. E. S. Da es- 
so veniamo a sapere che l’associazione ha fissato 
una sovvenzione di 10.000 lire all’istituto di pro- 
va, sul funzionamento del quale avremo campo di 
ritornare fra poco. 

L'indirizzo pratico a cui l'associazione si infor- 
ma ha spinto le autorità federali a sottoporre alla 
stessa i seguenti progetti: 

1. Norme sull’installazione e la manutenzione 
degli impianti per correnti elettriche deboli. 

2. Norme sull’installazione e la manutenzione 
degli impianti per correnti elettriche forti. 

3. Norme per le condutture parallele e per 
gli incroci di lince elettriche fra loro e colla fer- 
rovia. 

4. Norme per l’installazione e la manutenzio- 
ne degli impianti per ferrovie elettriche. 

5. Regolamento delle tensioni ammissibili ne- 
gli impianti a corrente forte. 

L'istituto di controllo diede nell'anno preceden- 
te oltre 3000 lire di utile netto: alla commissione 
delle ferrovie elettriche venne data una sovven- 
zione di 500 lire. 

33 3* 

Il bullettino seguente contiene il rendiconto «del 
comitato deil’Associazione per l'acquisto e la pro- 
va delle lampade. Contiamo riprodurlo integral- 
mente quanto prima; frattanto diciamo riassunti- 
vamente che nell'esercizio 1905-906 (il secondo 
della vita sociale di questa istituzione) vennero 
comperate per conto dei soci oltre 384000 lampa- 
de. Le lampade provate lasciavano molto a deside- 
rare sul principio dell’anno, mentre un sensibile 
miglioramento potè essere osservato verso ‘a fine 
dell'esercizio : il che dimostra la utilità della istitu- 
zione. 

Delle 5152 lampade provate, un quarto avevano 
una tensione inammissibile, ed il 48 per cento un 
consumo di coriente non accettabile. Si depl.ra- 
no inoltre gravi difetti esterni imputabili alla fab- 
bricazione, come bole nelle ampolline, fo:d.lli 
curvi, filamenti rotti, così via. Si сотропо ora 
prove di durata e di consumo d'energia, su vasta 
scala. | 

Gli introiti di questo speciale istituto (costitui- 
ti dalla differenza tra il prezzo d'acquisto e quello 
di rivendita delle lampade) ascesero a quasi 6000 
lire, e le spese a poco piü di 5000. L'istitu.o s es- 
so è una emanazione de.la Associazione eseicenti 
svizzeri. 

Un altro istituto congenere si occupa della ve- 
rificazione degli strumenti di misura, cd il bullet- 
tino dà il regolamento e la tariffa applicata. An- 


che su questo ci proponiamo di ritornare fra breve. 
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Segue un bullcitino contenente i verba'i dell. 
assemblee generali tenute dalle associazioni degli 
esercenti e degli elettrotecnici, a Berna nel Salone 
del Gran Consiglio, nell’anno 1906. 

In queste assemblee vennero presentate l. rela- 
zioni sul lavoro compiuto dale divers» commissio- 
ni, da quela che studia Velettrificazione dille fer- 
rovie; dall'altra che si occupa dlle assicuraz.oni 
contro gli infortuni, le responsabilità civib, 1 
guasti alle macchine; da una terza che dovrebbe 
redigere una pubblicazione intesa a dimostrare 1 
vantaggi presentati dalla c'ettrività rispetto al 
gas; dalle altre commissioni infine di cui già par- 
lammo жорга, a ciascuna delle quali venne d feri- 
to uno speciale incarico. 

I due bullettini seguenti nossono consid. rarsi 
come alegati al verbale, perchè contengono una 
comunicazione sulla statistica delle centrali sviz- 
zerc, ed una sul funzionamento della Associazione 
per l'acquisto di lampade. Quest'ultimo dà il re- 
yo'amento adottato per il controllo dell: lampade, 
lo statuto dell'Associazione, il capitolato d'acqui- 
sto delle lampade; parla inoltre dei criteri con 
cui si fissa l'intensità luminosa, e dà le norme € 
i tipi degli attacchi Edison in tutti i più minuti 
particolari costruttivi. 

П bulettino che porta il n. 42 dà il rapporto 
sull attività e io stato finanziario dell’ istitu- 
to di sorveglianza e controllo creato dalla A. S. 
E.; il seguente contiene un progetto di regola. 
mento sull'impianto di parafulmini pw edifici; 
l'ultimo è un semplice rendiconto della presidenza 
sopra l'esercizio 1906-907, di cui parleremo più dif- 
fusamente. Unico documento di carattere non 
strettamente industriale in tutto questo annuario 
la descrizione di una gita d'istruzione fatta in 
Inghilterra, data però solo in francese ed in stam- 
pa minutissima. 

++ 

П rendiconto sulla gestione. 1906-07, che cost.- 
tuisce il bullettino N. 44 deli'annuario conferma in 
modo anche più evidente quanto supra già ric- 
хатто circa gli intendimenti della Associazicne 
svizzera degli elettrotecnici. 

Jl presidente si rallegra dcl progresso fatto dal- 
l'istituto di controllo, perchè tutte le sezioni d: 
cui esso si compone ricevettero attestazioni sem- 
pre più numerose c soddisfacenti della fiducia che 
in esso ripongono i privati с le autorità. Ricorda 
come la A. S. E. partecipò alla Esposizione di Mi- 
lano, ottenendovi un Gran Premio per la carta e- 
sposta delle condutture di correnti forti esistenti 
nella Svizzera, disegnata al centomila, e per il 
rendiconto sul funzionamento dell'istituto di con- 
trollo creato da questa .\ssociazione. 

Egli preannuncia anche un più vasto program- 
ma di lavoro per l'avvenire: la partecipazione at- 
tiva ai lavori di interesse internazionale eseguiti 
dalle potenti associazioni estere .Per questo si ri- 
chiedono mezzi che А55 «лалопе non possied:, 
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ma essa ricorrerà al Governo federale ed ai gran- 
di industriali per averli. Neppure la A. S. E. ha 
aderito finora alla Commissione internazionale 
della unificazione dei tipi, appunto p.v deficienza 
dei mezzi disponibili. 

Tralasciamo di riassumere quanto il rendiconto 
ci dice su! lavoro delle altre commissioni, e vedia- 
mo invece un altro indice dei criteri a cui si ispirò 
l'opera dell'Associazione. La carta delle Centrali 
elettriche svizzere, disegnata dal Wyssling trovò 
grande favore nel pubblico, e la prima edizione 
fu subito esaurita; l'Associazione ha perciò decis.» 
di ripubblicare questa carta al cinquecentomi'a 
con le necessarie varianti, e di aggiungere una 
carta al centomila, in 20 fogli, per dare il traccia- 
to delle lince con esattezza sufficiente perchè rie- 
sca facile compilare nuovi studi e nuovi progetti. 
Le carte sono pronte e si ricercano mezzi suffi- 
cienti a far fronte alla impresa, dato che la prima 
carta costò oltre 11000 lire all'Associazione. 

Si noti che l’introito annuale di questa Società, 
la quale si permette il lusso di iniziative così ar- 
dite, si compendia nella modesta cifra di lire 
11307! La nostra A. E. I. ha un introito annua'e 
di circa 35000 lire, e fa tanto meno; però bisogna 
tener conto che essa si paga la spesa di dieci sedi 
sparse per l'Italia, mentre la A. S. E. ne ha una 
sola, c molto modesta. 

Ma l'esame non è ancor finito: l'annua.io com- 
prende una seconda parte in formato grande, di- 
visa in tre sezioni, la prima delle quali contiene 
comunicazioni tecniche, ed un elenco dei brevetti 
accordati in Svizzera durante l’anno, in matcria 
d'elettricità; la seconda dà gli indirizzi di tutti i 
professionisti, le Società, i funzionari che арп 
elettrotecnici può interessare di conoscere; la ter- 
za è costituita da una statistica completa di 
tutti gli impianti elettrici esistenti in paese. 

Anche le comunicazioni tecniche sono però re- 
Una di essa si riferisce 
alla prova delle lampade campione; una seconda 
dà la statistica degli infortuni cagionati dall’elet- 
tricità nel 1906; una terza da conto delle prove 
eseguite per stabilire le norme per l'installazione 
delle lince arce; questa ultima molto lunga e par- 
ticolareggiata. 


datte dalle commissioni. 


soci deil’ Associazione non 
'anno mai comunicazioni, letture, studi da mette- 
re negli Atti? Veramente si. ma da gente pratica 
essi pensano che un giornale può bastare alla pub- 
blicazione di tutto questo, che rappresenta lavoro 
individuale, e ne affidano perciò la cura alla 
Schwcisernsche E. T. Z.; agii Atti si consegna 
solamente quanto ha carattere di lavoro sociale e 
ufficiale. 

E questo lavoro non è poco nè trascurabile; 
non potrebbe la nostra A. E. I. che ha un bilancio 
più che triplo fare almeno altrettanto adottando 
criteri un po” meno accademici e arcadici? 

Ing. Fumero. 


Ма i cinquecento 
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Il motore elettrico nell'industria tessile 


Negli atti della A. E. I. è comparso recentemen- 
te un bellissimo studio dell'Ing. E. Morelli, nel 
quale è largamente sviscerata la questione della 
applicazione nelle filature e tessiture del motore e- 
lttrico, con speciale riguardo à quanto si è fatto 
ne] nostro paese. Da gran tempo non ci avveni- 
va di trovare negli atti monografie cosi interessan- 
ti e riteniamo che i nostri lettori ci saranno grati 
se comunicheremo loro un largo riassunto dello 
studio in parola, in quanto si riferisce ad elementi 
di indole ed interesse generale, tralasciando solo 
quanto riguarda il costruttorc. 

L’A. premette per l'intelligenza dci profani in 
materia l'elenco delle operazioni che si compiono 
nelle filature di cotone (que"a delle altre fibre tessi- 
4 differiscono assai poco, с ГА. se ne сссира a 
parte), € delle macchine necessaric. Tali operazicni 
possono raggrupparsi nelle categorie seguenti : 

Preparazione. 1) Apertura delle balle di cotone 


— Mescolanza dele diverse aualità — Scioglimen- 
to della massa — Pulitura delle materie estrance 


alla fibra tessile. H risultato di -"cste operazioni 
oreliminari é una larga falda di cotone; esse si 
compiono sulle seguenti macchine: Fran'ojo-Bal- 
le (Ballen-Breaker). Tramoggia di alimentaz one 
degli apritoi (Feeder). Apritoj (Opener). Battitoi 
! Batteur). 

2) Cardatura, la quale completa la pu'itura pre- 
cedentemente incominciata ed inizia il parallelismo 
delle fibre tessili disponendole in forma di larga 
talda e di nastro molto allentato — Tale lavoro 
€ fatto sulle Carde. i 

3) Pettinatura, la quale talvolta per le fibre più 
lunghe accompagna o sostituisce la cardatura, c 
st eseguisce sulle pettinatrici. 

4) Tiratura e Binatura, operazioni effettuate sui 
Laminatoj e sulle Binatrici allo scopo di tirar. i 
nastri di cotone e nello stesso temro di riunirne un 
«erto numero onde ottenere 
sempre. più uniforme. 

Filatura in grosso: 


un nastro risultante 


Con tale operazione si stira il grosso nastro, ri- 
“avato dalle operazioni precedenti dandoeli in pari 
tempo una limitata torsione, ricavandone un filo 
grossolano o stoppino. Essa si eseguisce per gra- 
di successivamente su diverse macchine in numero 
maggiore о minore, a seconda del titolo del filato 
da prodursi, c dele fibre da lavorare: 

Banchi a fusi in grosso (slubbing spindel frame). 

inttermedii spindel 
frame). 

in fino (Roving spindel frame). 

in finissimo od fino (jack 

spindel frame). 

Filatura in fino : 

Tale operazione di ulteriore tiratura c comple'a 
iorsione costituisce il processo principale dela fi- 
latura, dal quale si ottiene il filo finito del titolo 
voluto. Si eseguisce, a seconda della fibra da la- 
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vorare є del titolo del filato che si vuole ottenere, 
sull'una o sull'altra delle seguenti macchine : 

Filatojo ad anelli (ring-spinning frame o ring 
di filatura). 

Filatojo automatico (Self-acting spinning-frame). 

Questa operazione é frequentemente seguita dal- 
la Brnatura e Ritorcitura alo scopo d' accoppia:e 
c torcere assicme рїї fili uguali, ottenend.ne un 
filato più uniforme e resistente ed egualmente fles- 
sibile. .X tale fine si fa uso di: 

Incanna!0J е Binatrici di torcitura. 

Ritorcitoi (ring o sclf-acting di torcitura). 

Finimento : 

Infine si prepara il filato per forma commerciale 
sia di uso diretto per cucirino, ricamo, «cc., che 
per impiego in industrie successive di tessitura. 
Si distinguono al ora le seguenti operazioni, che si 
seguono a scconda dci casi in ordine diverso: 

Gazatura (gazatrici, aspiratori pulviscolo e fu- 
mana). 

Sbianca e tintura (agitatrici, asciuga:rici a forza 
centrifuga). 

Lucidatura (laminatoj marelle). 

Aspatura (aspe). 

Impaccatura (pressoi). 

Lavorazione cascanii : 

Eventualmente si utilizzano i cascami provenien- 
ti dalla lavorazione principale, lavorandoli analo- 
gamente alle qualità molto scadenti di cotone ori- 
ginario. La lavorazione principale è qui una spe- 
ciale pulitura de.la materia’ prima molto inquinata 
ed a fibre corte e disordinate, che si eseguisce so- 
vente sopra le seguenti macchine : 

Pulitore (lupo automatico). 

Apritoio (Crighton-opener). 

Battitorc. 

Cardatrici speciali a cilindri e continue (sgros- 
satrici e finitrici). 

Filato] automatici a carro mobile (self-acting). 

L'A. prima di discendere allo studio partico'a- 
reggiato, dà per uno Ясо impianti la distinta 
riassuntiva del macchinario elettrico impiegato, an- 
che in quanto si riferisce ai servizii eenerali. E 
in particolare egli descrive la filatura ‘Мако, di 
Cordenons, che ha un impianto a corrente alter- 
nata trifase — 42 periodi — 8000/225 vo!t; si trat- 
ta per ora di un impianto di 25000 fusi; cesso è 
però in via di essere raddoppiato. 

Generatori. | 

2 alternatori trifasi di 350 HP ciascuno — 
315 giri — 8000 V. a stella accoppiati diretta- 
mente a due turbine. | 

2 trasformatori a ventilazione forzata 
K.V.A. 7600/225 V. 

1 gruppo rotativo motore-dinamo per illumina- 
zione indiretta ad arco voltaico — 62 —HP — 800 
giri — 215/240 V. 

Servisi generali. 

2 motori di 5 HP a 800 giri con rotor in corto 
circuito direttamente accoppiati a due ventilatori 
clicoidali per i Kocrting. 
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2 motori di І HP a Зоо giri con rotor in c.rto 
circuito direttamente accoppiati a 2 ventilato i per 
estrattore fumana ne la gazatura. 
|. 4 motori di 5 HP a 2300 piri con rotor in corto 

circuito direttamente accoppiati a 4 vent.latori cen- 

trifughi per la ventilazione forzata di tu ti i pic- 
coli motori o medii mediante apposite condutie 
di immissione dell’aria fredda (ко mm. d'acqua а, 
pressione) ed uscita d’aria calda. 

1 motore di 4 HP a Зоо ~iri cel montacarichi. 

1 motore di 9 HP a Зоо giri per officina ripara- 
zioni. 

Preparazione. 

1 motore di 5 HP a 1150 giri con riduzione di 
ingranaggi a 246 giri per comando a cinghia del 
bal.en-breaker. 

1 motore di 6 IIP a 1150 giri per ccmando con 
cinghia di un Hopper-feeder con battitore (1000 
giri). 

1 motore di 7 HP a 1150 giri per comando con 
cinghia di un apritoio. 

1 motore di 14 HP a боо piri per comando con 
trasmissione a cinghie di 16 carde. 

1 motore di 2,5 HP a 1150 giri su sedia elastica 
per comando a frizione dell'albero comune di 4 
laminato). 

то motori di 1 HP ciascuno a 1150 giri su sedin 
elastica per comando individuale con cingha di 
IO pettinatrici. 

4 motori di 1,5 HP ognuno a 1150 giri su seda 
elastica per un comando individuale con cingh a 
di 4 binatrici. y 

Filatura in grosso. 

1 motore di 2 HP a 1150 ~iri per ccmando con 


ingranaggio ed innesto graduale di un banco а. 


fusi in grosso (giri 271). 

6 motori di 2,25 HP ognuno a 1150 giri per co- 
mando con ingranaggio ed innesto graduale di 6 
banchi a fusi intermedi e fini (giri 310). 

14 motori di 2,5 HP oguno a 1150 giri per co- 
mando con ingranaggio cd innesto grauuale di 14 
banchi a fusi extrafini (giri 323). 

Filatura in fino. 

14 motori di 2,5 HP ognuno a 1150 giri per co- 
mando diretto di 14 Ring o filato] nd anc.li (432 
fusi a 8200 giri). 

2 motori di 100 HP ognuno a 400 giri per co- 
mando diretto di due trasmissioni, ciascuna azio- 
nante per cinghie 1o selfacting (900 fusi). 

4 motori di 2 HP ognuno a 1150 ‘ri per coman- 
do individuale con cinghia di 4 binatr ci di turci- 
tura (incannatoj). 

16 motori di - HP ognuno a 1200 giri а-с:рріа- 
ti direttamente a 16 ritorcitoj (ring di torcit.ra di 
432 fusi a 9000 giri). 

Finimento. 

1 motore di 10 HP a 870 giri azionante una 
trasmissione di comando di 8 gazatrici (100 fiam- 
me ciascuna). 

1 motore di 4 HP a 1150 giri azionante una tra- 
smissione di comando di 14 aspe (130 giri). 


L'ELETTRICITA'. 


Vol XXX. - N. 8 


1 moiore di 2 HP a 1150 giri con riduzione ad 
ingranaggi azionante una trasmissione di coman- 
do per un laminatojo di marelle ed un pressojo per 
pacchi del locale impaccatura. 

 Riepilogando : 

I motori grandi di 100 HP sono aperti, del upo 
ordinario con ccllettore e rcostato di avviamento, 
ma installati in locali chiusi separati dalla filatura. 

I motori piccol. sotto i 5 HP sono chiusi, a ven- 
tilazione forzata indipendente, con rotor in corto 
circuito, manovrati perció con un semplice inter- 
ruitore, 

I motori med.i 6-14 HP sono chiusi, a ventilazio- 
ne forzata indipendente, ma con avviamento elet- 
trico automatico; essi pure perció sono manovrati 
mediante semplice interruttore. Ultimamente la 
Filatura Мако ha deciso, in base ai buoni risulta- 
ti avuti, il radduppiamento del proprio impianto 
e sarà quindi fra breve la filatura ital ana avente 
la più larga applicazione del comando e ettrico in- 
dividuale, eseguito con macchinario elettrico di 
costruzione naz.onale, della Unione Elettrotecni- 
ca Italiana. 

++ 

Nell'applicazione di motor' elcttrici alle filature 
devonsi tenere presenti essenzialmente le seguentr 
considerazioni : 

1) Anzitu:to per vincere la concorrenza dele 
trasmissioni meccaniche attualmente in uso, occ.r- 
re impiegare motori molto robusti e semplici, che 
richiedano pochi accessori di avviamento o regola- 
zione, pochi collegamenti elettrici fra le varie par- 
ti, epperciò che risultino molto economici nella 
fabbricazione e nell installazione. 

2). Divino d.tti motori cssere di una manovra 
semplicissima, analoga a quela di uno sviacin- 
gh.e nele ordinarie trasmissioni meccan.che, gia:- 
ché la speciale maestranza femminile a cui si ri- 
corre in tale industria non permette di impiegare 
apparecchi delicati e che richiedano più di un sem- 
plice spostamento, in un senso o nell’a tro, di un 
volantino o di un manubrio: se necessariamente, 
dato il tipo sce to di motore, occorrono più ma .o- 
уге di avv.amcn.o od arresto da farsi in un d ter- 
minato о: апе, conviene collegare fra di lao m.c- 
canicamente od e.cttr.camente le varie parti da a- 
zicnare del motore ed accessorii, in modo ta e che 
per l'operaia tutto si riduca sempre аа un’un ca 
e semplice manovra. Anzi in causa dei frequenti 
arresti e della notevole lunghezza delle macchine o- 
peratrici che si presentano sovente nella filatura, 
sarà bene, sia per risparmio di tempo, che per la 
sicurezza, se la manovia -otrà farsi, per csempio 
con un'asta longitudinale, da qualunrue punto do- 
ve l'operaia possa trovarsi lungo 1° macchina stessa. 

3). I motori devono essere di manutenzione 
poco costosa, minore di quella che si ha с‹ Пе tra- 
smiss:oni meccaniche, epperció essere possibilmen- 
te privi di commutatori, di spazzole, di reostati, ecc. 

4). I motori cd accessori d^ven^ ess.re tali da 
offrire la massima sicurezza sia per le persone che 
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continuamente devono circolare attorno ad essi, 
sia riguardo all'incendio che si presenta facilissi- 
mo, per la minima scintilla o sopraelevazione di 
temperatura, in ambienti ordinariamente già caldi 
e ripieni di pulviscolo infiammabile. Dovranno per- 
ció preferirsi gli apparecchi chiusi, rossibilmente 
privi di commutatori e spazzole, causa di scintil e 
pericolose; inoltre dovrà cercarsi di ridurre al mi- 
nimo numero gli accessorii (reostati, interruttori, 
ecc.) ciascuno dei quali oltre a rappresentaie un 
ingombro di prezioso locale, una spesa d'.mpianto 
e manutenzione, rappresenta sempre un pericolo di 
scosse o d'incendio sia in causa di fa'se manovre, 
che di guasti o contatti nell'apparecchio stesso o 
nei collegamenti esterni ad esso relativi. Questi 
collegamenti esterni agli apparecchi, non solo do- 
vranno ridursi al minimo in numero ed in lun- 
ghezza, ma essere accuratamente protetti o nei 
basamenti, od in condotti sotterranei. od in tubi 
metallici ed isolati, in modo che sia impedito qua- 
uaque contatto fra di essi o coll'esterno. 

E' facile vedere dopo questa enumerazione di re- 
quisiti necessari, che il motore a corrente continua 
in generale non sarà prescelto dalle nostre fi.ature. 

Infatti esso non é, per quanto riguarda а spesa 
d'impianto, in generale il tipo piü economico, spe- 
cialmente nel caso oggi frequente di tens.oni a'- 
quanto elevate che si adottano per r.durre la spe- 
sa е la perdita di energia del rete di distiibuzio- 
ne: dobbiamo tenere presente che in una filatura 
media, p. es. di 20,000 fusi si arriva facilmente 
a qualche centinaio di cavalli da distribuire e quin- 
di ad intensità notevoli di corrente e che perció 
sovente si è costretti ad adottare la tensione di 
500 v. Ino!tre il motore a corrente continua si pre- 
sta meno facilmente di altri all'avviamento auto- 
matico, che semplifica la manovra: la manutenzio- 

ne del commutatore a scgmenti e dele spazzole 
relative lo pone pure in condizioni di inferiorità 
rispetto a motori alternativi che siano privi di 
questi organi delicati e soggetti a faci'e usura; бай 
organi possono, anche in motori chiusi (in causa 
di una qualche accidentale apertura del motore 
fatta da un sorvegliante rante il funzionam.nto, 
per esame, ricambio spazzole, cd altro) occas:ona- 
re scintillamenti ed incendio; infine i reostati di 
avviamento, come già detto, rappresentano un 
in*ombro di spazio, una complicazione di mano- 
уге, una moltip'icazione di colleeamenti esterni 
pericolosi che possono ridursi adottando altri 11р: 
di motori. 

Per molte ragioni, in buona parte analoghe a 
quelle ora citate pel motore a corrente continua, 
vennero finora poco adottati i motori alternativi 
a reazione, a ripulsione, ecc., ed in generale quelli 
con commutatore a segmenti e spazzole. Deve far- 
si eccezione per un caso particolare -h- si presen- 
ta qualche volta nel comando dei ring pei quali 
può essere utile di avere una variazione nella ve- 
locità di regime onde adattarsi alle esirenze im- 
poste dai varî materiali da lavorare o dai varî titoli 
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di filato da produrre; allora, -пг di raggiungere 
questo scopo, si è disposti a rinunciare in parte al- 
la semplicità dell'impianto, di manovra e di ma- 
nutenzione, ed adottare i motori a commutatore a 
corrente continua od alternativa. 

Nella grande maggioranza dei casi sono oggi 
preferiti i motori polifasi ad induzione e campo ro- 
tante, con rotore in corto circuito o con avviamen- 
to automatico interno, come i più economici, sem- 
plici e sicuri; l’A. si occupa in modo speciale di 
essi, ed onde illustrare bene l’importanza del pro- 
blema e vag'iare tutte le soluzioni che si tentaro- 
no, riassume le nozioni relative ai varî sistemi 
di avviamenti dei motori polifasi a campo ro- 
tante; cosi fa rilevare che, se l'avviamento rego- 
lare di un piccolo motore od anche di un medio 
motore a vuoto, è della semplicità desiderabile 
poichè ridotto alla chiusura di un interruttore di 
statore, (il rotore essendo in corto circuito) il pro- 
blema si complica sensibilmente pel caso del me- 
dio e grosso motore che devono avviarsi sotto ca- 
rico; le soluzioni indicate, pel caso del comando 
di un gran numero di macchine di filatura a motore 
individuale, riescono ingombranti, e se si riesce 
con ingegnosi artifizii a semplificare le manovre, 
non è che complicando anche margiormente il si- 
stema, il quale alla minima avaria od anormalità 
si presenterà troppo complesso all'ordinaria mae- 
strnza di cui si fa oggi uso da noi nelle fi'ature. 

Occorre qui, data la maestranza speciale, la fre- 
quenza delle manovre, la sicurezza assoluta richie- 
sta per le persone е contro l'incendio ed il poco 
spazio disponibile per i comandi elettrici, ridurre 
il numero e le dimensioni degli organi e ridurre 
le manovre; conviene ottenere il risultato di un 
avviamento graduale e sotto carico, della maggior 
parte almeno dei motori medii, mediante un dispo- 
sitivo automatico semplice, contenuto preferibil- 
mente nella cassa chiusa stessa del motore da la 
quale deve sporgere soltanto un albero di coman- 
do ed un interruttore chiuso di avviamento. 

Vari costruttori hanno cercato 4” oirare le dif- 
ficoltà derivanti dal principio della resistenza di 
avviamento, ricorrendo a sistemi diversi; è noto 
il sistema del Górges applicato dal Siemens; il ro- 
tore trifase aperto presenta sdoppiato l'inviluppo 
di ciascuna delle fasi; all'avviamento si hanno par- 
ti disuguali in opposizione; dopo, tutte le sei parti 
costituiscono un unico circuito chiuso e poco re- 
sistente; tale commutazione di circuiti dotat’ di 
autoinduzione deve essere fatta con cura onde evi- 
tare scintil'amenti dannosi all’apparcoch'o e peri- 
colosi nell’ambiente speciale in cui si trovano; il 
Siemens ha perciò adottato un ingegnoso commu- 
tatore automatico a forza centrifuga il quale ef- 
fettua le vo'ute commutazioni a scatto; l’inconve- 
niente però riesce così attenuato, ma non comple- 
tamente evitato; inoltre l'anrarecchin certo molto 
interessante, appare però troppo comple:so e de- 
licato per le speciali condizioni di servizio dei no- 
stri cotonifici. 
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Н Fischer-Hinnen, onde evitare complicazioni 
meccaniche, e commutazioni pericolese di circui- 
ti, ha immaginato un geniale sistema automati- 
co di avviamento basato esclusivamente sopra fe- 
nomeni elettromagnetici e precisamente sula va- 
riazione della frequenza del rotore; ogni fase di 
rotore ha in serie il sistema di due circuiti уд in 
parallelo fra loro di cui uno ha molta risistenza 
ohmica e poca reattanza magnetica e l’a tro ha 
per contro molta reattanza с poca resistenza ohm;- 
ca all'avviamento, con rotore fermo epperció la 
velocità relativa del rotore rispetto al campo ro- 
tante risulta uguale a quella del campo rctante ri- 
spetto allo statore; quindi la frequenza sarà alta 
nel rotore cd alta quindi la reattanza e l’impeden- 
za di ciascuna delle parti 9 del rotore ie quali nel 
loro cífet;o risultante  corrisponderanno pratica- 
mente a dei circuiti aperti; in tali condizioni il ro- 
tore si troverà chiuso su tre forti resisfenze ohmi- 
che e l'avviamento si farà anche sotto carico sen- 
za eccessivo richiamo di corrente. Ad avviamen- 
to fatto, la velocità cilettiva del rotore sarà pros- 
sima alla velocità del campo, perciò piccole saran- 
no le impedenze dei rami à i quali pra.icamente 
rappresenteranno un corto circuito dei corrispoa- 
denti rami 7; il rotore si troverà in condizioni 
di corto circuito e funzionerà regolarmente, con 
piccole perdite di energia e piccoli scorrimenti. 
Questa so uzione così semplice ha suscitafio molte 
speranze; ma l'esperienza fatta dall’. sotto va- 
rie [orme su parecchi motori ha confermato pie- 
namente che l'auvoinduzione di rotore riduce la 
coppia massima cosicchè l'avviamento si fa effet- 
tivamente con poco richiamo di corrente, ma = 
molto debole. П TAhomson-Houston onde miglio- 
rare il sistema nel suo effetto, cade peró nuova- 
mente in comp icazioni meccaniche; le 3 spirali д 
sono montate su 3 nuclei radiali muniti di espan- 
sioni e di molle centrincte; all'avviaminto le 3 
espansioni si chiudono in un corto circuito magne- 
tico, epperció le tre spirali d hanno un forte coef- 
ficientie di autoinduzione, e le reattanze ed impe- 
denze loro sono alte per doppia ragione; ad av- 
viamento fatto i 3 nuc'ei si allontznano dall'asse 
sotto l'azione della forza centrifuga che vince le 
molle antagoniste, le espansioni si distanziano, 
epperció le reattanze diventano piccole. 

L'A. in alcuni motori di prova ha formato cia- 
scuno dei gruppi 7.9 con una spirale di fili 1so a- 
ti di ferro ripiegati in forma d' toro o nucleo centra- 
le il quale costituisce simultemamente le res'stien- 
ze у e il nucleo magnetico dei lati ô ce struiti con 
fili di rame iso'ati avvolti sul detto nucleo di fer- 
ro diviso; con ciò si ottiene molta compattezza, 
ed adottando un rotore bifase, si puó co locare fa- 
cilmente tutto il sisiema di avviamento in due parv- 
chi circolari sulle due fronti della lanterna del ro- 
tore, ed avere così il motore con futti 1 suoi zoces- 
sorii ridotto ad una cassa metallica chiusa da cu: 
non sporge altro che l'albero di comando e l'in- 


terruttore chiuso Onde 


sullo statore. ridurre al 
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minimo lo slittamento c Je perdite di energia d: 
lavoro normale, venne anche aggiunto un corto 
circuito automatico a forza centrifuga, con di- 
spositivo a scatto per ridurre al minimo i scint'1- 
lamenti. Ma dopo tutto, l’avviamento risulta an- 
cora debole per molte macchine di filatura e d'al- 
tra parte non si ha più la semplicità attraente del 
dispositivo elettromagnetico originale, il quale dun- 
que come principio, si presenta molto sempli:c, 
ma nella pratica applicazione diventa nccessaria- 
mente ancora alquanto complicato. | 

Si pensó allora di ritornare al primitivo siste- 
ma dele resistenze d'avviamento, rese peró va- 
riabili automaticamente onde ridurre al m'nimo le 
manovre. 

Е’ noto il dispositivo della Società Esercizio 
Bacini, che ha avuto parecchie applicazioni in al- 
tro campo; un reostato a tre vie pcrtato deniro 
ad una puleggia calettada sull'asse sporgente del 
rotatore, si collega ad una ordinaria tavola circo- 
lare di reostato con tre serie di blocchetti; la leva 
tripla di commutazione c corto circuito di ta.e reo- 
stato girante, è comandata da un ordinario rego- 
latore a forza centrifuga a doppio contrappeso o 
molle antagoniste; alllavviamento le molle pre- 
valgono с la leva tripa si trova nella posizione 
per cui tutte le resistenze sono inserite ne] ro- 
tore; ad avviamento fatto prevale la fozia centri- 
fuga, tutte le resistenze sono escluse, il 
è in corto circuito. L'A. 


rotore 
crede che il sistema, per 
il caso specia'e delle filature con frequentissimi e 
forti spuntamenti, non corrisponda ancora ceim- 
pletamente, cssendo troppo delicato e soggitto а 
guasti in tali condizioni di lavoro; infatti і scin- 
tillamenti che si verificano sopra una ordinaria ta- 
vola di reostato nei salti di resistenza, si v.rifi- 
cheranno anche qui acecntuandosi anzi per effetto 
delle vibrazioni dovute ala rotazione; le sbava- 
ture, fusioni parziali, erosioni di metallo sulla le- 
va e sui blocchetti, conseguenze di detti :cntil- 
lamenti, potranno ben presto rendere questi meno 
lisci che all'inizio e presentare un ostacolo al li- 
bero movimento della leva blocchetti 
sotto l'azione del regolatore. 


stessa sui 


L'A. col sistema elettrico ad espansione ha co- 
strutto un rotore con avvolgimento a gabbia di 
scojattolo e con unioni frontai sporgenti collega- 
te da anelli frontali resistenti (formati in argen- 
tana o rame sottile od anche lastra di ferre) im- 
‘astrati a metà in dette sbarre frontali; i} com- 
plesso di tali sbarre su ogni fronte viene accura- 
tamente tornib all'interno e rappresenta una su- 
perficie ci'indrica striata sulla quale риб айак arsi 
facendo buon contatto elettrico, un comp esso di 
archi elastici di rame fissati ad una est; emità sulle 
sbarre c tirati verso l'asse dall'altra estremità con 
mollette a spirale registrabi i; all'avviamento il 
rotore è una gabbia di scojattolo resist.nte, ep- 
perciò adatto ad avviarsi sotto carico; a misura 
che il motore si avvia le lastre arcuete di ram: ~j 


adagiano per forza centrifuga con arco erescen.e 
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sulla corrispondente superficie cilindrica frontale 
striata e vengono grado grado a formare un corto 
circuito frontale poco resistente, adatto pei fun- 
zionamento normale. La Società Elettrotecnica 
mise in funzione, in Cotonifici importanti, moltis- 
simi moteri di tale tipo i quali lavoran> inintir- 
rottamente da alcuni anni con esito lodevole. 
Qualora: si tratti di impianti speciali alacciati 
a pubbliche reti di distribuzione mista di forza e 
luce, "рио interessare di avere una corrente di av- 
viamento anche minore di quella sopra indicata, 
nulla impedisce allora di prendere un motore col 
sistema elettrico ad espansione prima accennato 
c collegarlo alla macchina oneratrice mediante un 
giunto automatico a frizione; si avrà così un si- 
stema composto, ad espansione graduale eletiri- 
ca e meccanica, che sommerà i vantaggi dei due 
sistemi accennati dando un passaggio anche più 
graduale da vuoto a pieno carico, 
Qualche volta si presenta il caso di macchine 
che devono a volontà dell’oneratore, nei pericdi 
di preparazione del lavoro, subire molti avviamer- 
ü regolabili e parziali, si presenta cioè la conve- 
nienza di ricorrere non ad un avviamento auto- 
matico che si effettua sempre in determinato mo- 
do, ma ad un attacco del motore clettrico alla 
macchina operatrice mediante un giunto a fr.zio- 
ne regolabile a mano; tale modifica di comando 
è stata dal:”.\. applcata per azionare cen $: mpli- 
ci motori a gabbia di scojatolo i banchi a fusi; un 
interruttore sullo statore avvia il mofore a vuoto 
il quale allora sta normalmente in moto; una le- 
va permeite poi di unire col giunto a mano per 
frizione, più o meno rapidamente, il motore colla 
operatrice; collegando la manovra ad un freno a 
nastro si può poi effettuare rapidamente l'arresto 
della macchina. Tale sistema è stato pcco razio- 
nalmente da alcuni applicato ai ring i quali invece 
dato l'avviamento sempre ugua'e da essi richic- 
sto, possono essere serviti molto più semplice- 
mente col giunto automatico о colla espansione 
elettrica automatica prima accennata. 

Qualche volta si presenta anche il caso della 
variazione di ve'ocità di regime a volontà del fi- 
latore, mentre il più sovente le macchine di fila- 
tura hanno una sola determinata velocità di regi- 
me; si fa eccezione in alcuni casi per i ring per 
i quali può occorrere, in date speciali condizioni, 
di avere a disposizione varie velocità di comando 
a seconda della variabile natura della materia 
prima o del prodotto che si vuole ottenere. 

In grandi filature si adibisce un dato numero di 
ring ad un dato lavoro, ed altri gruppi di ring per 
altri lavori, scegliendo preventivamente per ogni 
gruppo la velocità di regime più conveniente; mu 
m piccole filature con condizioni variabili di pro- 
duzione, può interessare di variare la velocità di 
regime per esempio fra 800 e 1200 ~iri al 1°. La 
soluzione. sarebbe facile con motori a corrente con- 
tinua mediante reostati di campo, o variazioni di 
traferro; ma essi richiedono commutatori, spaz- 
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zole, reostafi d'avviamento e di regolazione, molti 
collegamenti, ecc. ; ino tre la distribuzione più fre- 
quente oggi per grandi rotenze è que.la a corren- 
te alternativa trifase, per cui occorrerebbe un 
gruppo di trasformazione da corrente alternativa 
a continua; si cerca perciò di evitare l'impiego di 
“ali motori. Onde ovviare l’ultimo inconveniente, 
ed climinare tutto od in parte i reostati, il Brown 
ha recentemente adottati motori a ternativi a rea- 
zione che permettono di regolare, con semplice 
spostamento di un sistema di spazzole, anche per 
piccoli gradi e durante la marcia, la velocità di 
regime; la soluzione, per quanto riguarda il caso 
speciale, è molto interessante, e to sarà maggior- 
mente anche fra qualche tempo, dopo, che da un 
funzionamento vario e pro. ungato di qualche im- 
pianto importanfie, si potranno avere dati certi 
sulla manutenzione dci commutatori a segmenti e 
delle spazzole che qui ricompajono, sul rend men- 
to medio del sistema, sullo spazio ingombrato e 
sulla facilità di manovra, ispezione e riparaz one. 

Limitando la soluzione ad aver gradi di veloci- 
ta di regime, la Elettrotecnica ha adottato il par- 
tito di far uso ancora del più semplice motore a'- 
ternativo conosciuto, cioè del trifase ordinario a 
campo rotante a gabbia di scojatolo, munito o 
no di espansione elettrica per facilitare lo spunta- 
mento a seconda dela potenza motrice e de.la cop- 
pia d'avviamento richiesta dala macchina opera- 
trice; a seconda dei casi pure ha fatto il colle- 
gamento diretto (piccole macchine facili a spun- 
tare) cd il collegamento con giunto a frizione ed 
espansione automatica; in ogni caso poi ha con- 
dotto i varii capi delle spirali di statore ad un 
commutatore ci indrico tipo controller il quale per- 
mette di stabilire varii collegamenti fra le spirali 
stesse ed ottenere nel modo ben noto la variazione 
di poli р, dello statore e quindi la variazione di ve- 


lccità n, del campo rotante e quela n = n, — n, 


1 
effettiva che gli è prossima. Il motore e sempre 
ridotto ad una cassa chiusa, a veniflazione forza- 
ta da cui sporge solo l'albero di comando, l'inter- 
ruttore di statore, e il volantino del controller. 
Molta cura occorre da parte del costruttore nel 
fissare convenientemente le dimensioni elcttroma- 
enectiche del motore, poichè evidentemente col va- 
riare del numero di poli cambieranno le induzioni 
nel ferro, le densità di corrente nci fili, gli spun- 
tamenti, i rendimenti, le sopraclevazioni di tempe- 
ratura, la utilizzazione dei materiali; converrà sa- 
per scegliere proporzioni che sieno mediamente 
buone per tutte le condizioni di lavoro. ll Biown 
ha risolto bene il problema nel caso della trazione 
ferroviaria nelle recenti locomotive del Sempione. 

In tutte queste applicazioni del motore elettrico 
alle filature conviene il motore chiuso; infatti an- 
che quando si tratti del più semplice e robusto 
motore trifase ordinario a gabbia di scojattolo, 
senza commutatori, spazzole, reostati, ccc., e pur 
sempre piü prudente e sicuro, sia per la incolumi- 
tà dei sorvegiianti, che per l'eventuale. rottura di 


un filo o di un isolante € per la buona conserva- 
zione dcl motore stesso, di separare completamen- 
te le suc parti attive dall'ambiente esterno ingom- 
bro di materie infiammabili e carico di pulivisco!o. 
Alcuni hanno adottato i motori semichiusi nei 
quali le aperture delo statore с dei supporti fron- 
tali sono protette da rcticelle; ma la pratica ha 
dimostrato chc il rimedio è senza grande effetto, 
perché suile reticelle si accumula ben presto della 
polvere o dci filamenti di cotone che impediscono 
la ventilazione naturale interna del motore; il mo- 
tore scmichiuso viene cosi ad avere gli inconve- 
nienti dci motori chiusi ed aperti senza godere 
completamente dei vantaggi né dell'uno, né del- 
l'altro. Oceorre dunque il motore chiuso; ma al- 
lora essendo impedita ogni ventilazione naturale 
sulle parti vitali della macchina, è necessaria una 
forte dimensione di macchina che permetta di te- 
ner bassi i valori delia induzione nel ferro e de la 
densità di corrente nel rame, e d'altra parte pre- 
senti una grande superficie irradiante. 

Con buone proporzioni, con superfici esterne 
a nervature, con opportuna rugosità e coloritura 
della superficie stessa si possono costruire motori 
chiusi, a funzionamento continuo in pieno carico, 
con rendimento accettabile € con sopraelevazioni 
tollerabili di temperatura (50%); e nel caso di im- 
pianti con piccolo numero di unità ruò essere quc- 
sta una soluzione consigliabile. Ма per. impianti 
importanti, è certo più conveniente in generale, 
sia nei rapporti della spesa totale di impianto, 
che dell'ingombro di locale e del rendimento me- 
dio risuitante, di ricorrere a motori con dimen- 
sioni uguali od anche minori di quelle degli ordi- 
narii motori aperti. Ciò si può ottenere con il raf- 
freddamento artificiale; si potrebbe pensare a cir- 
colazioni di acqua o di olio in appositi intercape- 
dini praticate nelle ossature dei motori, analoga- 
mente a quanto si fa per i trasformatori o per i 
motori a combustione interna; finora però si è 
ricorso ordinariamente ad altro veicolo del ca- 
lore cioè all'aria compressa. 

Il Brown-Boven e la Elettrotecnica hanno fatto 
uso in recenti impianti di motori chiusi ad auto- 
ventilazione; ogni motore è provvisto di un ven- 
tilatore centrifugo chiuso nela cassa metallica del 
motore, soventi attorno ad uno dci supporti f.on- 
tali, il quale aspira aria pura e fresca da una con- 
dotta comunicante con una ben scelta località e- 
sterna, cd immette Гапа che esce riscaldata dalle 
parti attive in un canale fugatore, il quale d' e- 
state comunica coll'esterno e d'inverno comunica 
interno utilizzando così le- 
nergia dispersa sui motori pel riscaldamento dei 
locali. 

L'Elettrotecnica e la Siemens-Schuckert hanno 
però soventi preferita la centralizzazione di questo 
servizio di ventilazionc; invece di mettere un ven- 
tilatore sopra ogni motore. riesce molte volte più 
razionale l'installare un gruppo di ventilato:i cen- 
trali (colla rclativa riserva) il quale con appositi 


invece. coll'ambiente 
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tubetti metallici distribuisce l'aria compressi 
(50-100 mm d’acqua) a tutti 1 motori chiusi; Ги- 
scita d'aria calda si fa poi come nel caso prece. 
dente. 

Premesse queste considerazioni generali ГА. 
pensa allo studio part.colareggiato della applica- 
zione del motore elettrico alle varie macchine o- 
peratrici, tenendo debito conto della velccitá an- 
solare e della posizione relativa dell'albero di co- 
mando, delle particolari condizioni di funziona- 
mento, dell'avviamento rapido o graduale desi- 
derato nei periodi di preparazione o di lavoro cor- 
rente, delle eventuali trepidazioni inevitabili nelle 
operatrici, del caso di sovraccarichi istan anei o 
pro'ungati, ed in generale di tutte le esigenze « 
particolarità di ciascuna macchina. 

(Continua). 


Sterilizzazione mediante l'ozono 
di acque potabili e industriali 


L'ozono adoperato come agente  sterilizzatore 
dell’acqua potabile ha corrisposto a ciò che da es- 
so 51 attendeva? La risposta non può essere che 
affermativa е come prova indiscutibile basta citare 
il successo dell'impianto di Paderborn. 

Questa città era colpita quasi annualmente dal- 
le febbri tifoidee; vi si costruì un'officina di steri- 
lizzazione dell’acqua a mezzo dell’ozono e durante 
i quattro anni е mezzo da che questa officina forni- 
sce acqua potabile, la città è rimasta immune. 

Però, oltre che in consimili impianti «©ntrali di 
distribuzione dell'acqua potabile, l'ozono ha di- 
mostrato la sua cíficacia anche in piccoli impianti 
isolati, senza tener conto delle prove fatte negli 
istituti scientifici di batteriologia ed igiene; in- 
fatti ozono è stato usato negli ultimi tempi con 
successo per la sterilizzazione dell’acqua in piccoli 
impianti stabili comunali e privati, come pure 
per usi militari, per alimentare le truppe con ac- 
qua potabile in campagna. La Casa Ѕіетепѕ-На!- 
ske ha creato per questi diversi campi d'utilizza- 
zione dell’ozono un certo numero di apparati di 
sterilizzazione dell’acqua a mezzo  dell'ozono € 
cioè : 

a) Installazione per esperimenti di sterilizza- 
zione negli istituti scientifici di batteriologia € di 
igiene, 

b) Installazione fissa piccola per la produzione 
di piccole quantità di acqua potabile ed industria- 
le, per l'alimentazione di piccoli comuni e per ! 
bisogni di certe industrie. 

c) Installazioni militari trasportabili per la 
produzione di acqua potabil: per l’alimentazione 
delle truppe in campagna e nelle caserme. 

L'installazione di sterilizzazione a mezzo del- 
l'ozono per prove scientifiche. quale è stata for- 
nita a diversi istituti, può venir inserita come una 
lampadina incandescente direttamente ad un at- 
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tacco per corrente continua si compone, come di- 
mostrato nella fig. 97. di una torre rotonda di ste- 
rilizzazione di vetro, di circa m. 1,6 d'altezza e di 
0,99 decimetri quadrati .di sezione, d'apparecchi 
ozonatori montati dentro e sopra una cassa di le- 
gno, come pure un dispositivo posto fra questi 
due che serve per regolare la dose di ozono du- 
rante il funzionamento. 

La torre di sterilizzazione, con uscita d'acqua 
alla parte inferiore ed entrata nella parte supe- 
riore, ё riempita di piccole sferc di vetro, 
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mezzo di fune una sofficria che serve a fornire 
l'aia da comprimersi attraverso l'ozonatore e 
d'altra parte un interruttore rotativo destinato 
a fornire la corrente intermittenfie pel circuito pri- 
mario del trasformatore. Sopra al coperchio della 
cassa si trova inoltre una bottiglia per dissec- 
care l'aria adoperata a mezzo d'acido solforico o 
di cloruro di calcio, е un quadro di distribuzione 
verticale in marmo, sul quale sono montati due 
interruttori e due resistenze di regolazione pei due 
circuiti T, IT, cioé il circuito del motore (corrente 


Fig. 97. — Installazione d'ozono da laboratorio azionata da corrente continua intermittente 
per la purificazione dell'acqua. 


cotta o porcelana e munita di un tubo di misura 
intercalato nella conduttura d'aria ozonata por- 
fante una valvola d'arresto ed un manometro dif- 
ferenziale, a mezzo del quale si puó rilevare in 
ogni istante, per mezzo di una tavola di confron- 
to, la quantità d'aria ozonata che attraversa la 
‘parte interna della torre. 

L'apparecchio posto nell'interno della cassa di 
legno é composto di un ozonatore Siemens a 10 
{чы di vetro, e di un trasformatore; il dispo- 
sitivo posto sul coperchio della cassa è composto 
di un piccolo motore az'onante da una parte a 


continua) e il circuito primario del trasformatore 
(corrente continua intermittente). L'ozonatore si 
compone di то tubi Siemens del vecchio tipo mon- 
tati l’un presso all’altro. La loro costruzione è 
caratterizzata da ciò che essi sono costituiti cia- 
«cuno di un tubo di vetro concentrici e saldati as- 
sieme nell’estremità superiore; il tubo esterno è 
prolungato nell'acqua di refrigerazione ed il tubo 
interno è riempito d’acqua, in modo che esso può 
servire nello stesso tempo come conduttore per la 
corrente ad alta tensione, per portarla ai poli di 
scarica dell’ozonatore. Come dispositivo per re- 
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golare l'ozono durante il funzionamento, si usano 
i seguenti apparecchi montati in serie sopra una 
derivazione che si stacca dalla conduttura prin- 
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tatore di 
ozonata aspirata ed una bottiglia d’ aspirazione 
la quale una volta graduata, può servire in luogo 
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gas destinato alla misura dell’aria 


Fig. 95. — Installazione d'ozono da laboratorio con commutatrice da corrente continua in corrente alternata. 


cipale fra la torre e l'ozonatore: una bottiglia di 
` vetro a chiusura a mercurio, riempita di una 
soluzione di ioduro di potassio, e che serve all'as- 
sorbimento dell'ozono ed alla titolazione, un con- 


Fig. 99. — Installazione per la sterilizzazione di 10 mc. 
d'acqua all'ora, 


del contatore di gas per la misura dell’aria ozo- 
nata. La bottiglia d’aspirazione non è necessaria, 
se la pressione del gas è sufticiente per mandare 
l’aria ozonata attraverso ¿"a soluzione di ioduro 
di potassio. 

Per mettere in azione l’impianto, si chiude in 
primo luogo il circuito del motore per mezzo del- 
l'interruttore I, poi quello del trasformatore Il, 
quando l’interruttore rotativo ha acquistata la ve- 
locità richiesta. Per cessare si procede nel modo 
inverso, disinserendo prima il trasformatore e pol 
Se particolari condizioni lo facciano 
parer utile, si può azionare l'ozonatore con cor- 
rente alternata; allora serve la costruzione rap- 
presentaa in fig. 98 nella quale la corrente che la- 
vora nel trasformatore, vien fornita da una picco- 
la convertitrice di in corrente 
alternata (a sinistra di detta fig.) accoppiata diret- 
tamente a ua motore a corrente continua di ca. 
r2 HP alimentato dalla corrente della rete. 

Una installazione ozonatrice da laboratorio del 
tipo sopra descritto, che puó venir disposta per 
una qualsiasi delle tensioni di regime ordinarie, 
richiede ca. 1/4 a 1/2 HP, secondo il genere di 
corrente, c fornisce, quando si adopera dell’ossi- 
geno atmosferico sotto forma d’aria disseccata, € 
si fa attraversare l'apparecchio ad una velocità di 
500 a 1000 litri all'ora, 5 a 6 grammi d'ozono 2 
concentrazione elevata, misurati facendoli passare 
in una soluzione di ioduro di potassio leggermente 


il motore. 


corrente continua 
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acidulato. Quando si adopera ossigeno puro, si. questa fotografia, 

ottierie a seconda della velocità del passaggio, una dando da destra a sinistra,) di: 

quantità doppia o tripla di ozono. 1. Una torre di sterilizzazione di costruzione 
La figura 99 presenta il tipo d’installazione fissa analoga agli Scrubber ben conosciuti, 


l’installazione si compone (an- 


riempita di 


Scala r : 50, 


Fig. 100-102. — Piccola installazione d'ozono del sistema Siements, 


44, Commotatrice di corrente continua in corrente alternata — 7, Trasformatore — С, Ozonizzatore 
D, Pompa pneumatica — £, Pompa idraulica — Æ, Essicatore d'aria 
G, Quadro di distribuzione — 77, Torre di sterilizzazione — /, Bacino d’acqua lorda — X, Bacino d'acqua pura. 


per piccole quantità d'acqua, corrispondente ad ghiaia, nella quale l'aria ozonata salendo viene in 
ua rendimento orario da 3 a 10 mc., come quello contatto con l'acqua che cade lentamente dall'alto 
che è presentemente in funzione in diverse piccole al basso. 
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Fig. 103. — Installazione trasportabile d’ ozono per uso militare, per la SSPIZZAZIONE dell’ deque porabile: 
vista anteriore ini funzione, 


città, in diverse fabbriche di acqu^ minerali per ste- 2. Il macchinario disposto sul pavimento con- 
rilizzare acqua e bottiglie, come pure in una gran- sta di un motore a corrente continua accoppiato 
de birreria di Monaco per la sterilizzazione dell'ac. direttamente ad una dinamo a corrente alternata 
qua che serve a pulire i barili. Come si vede da ed azionante simultancamente, a mezzo di cinghia 
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o di catena, un compressore d'ar'a ed una pompa 
idraulica. 

3. Una mensola a muro sulla quale si trovano 
due cassette d'ozonazione Siemens del tipo cono- 
sciuto, ciascuna con 8 tubi ozonatori (poli interni 
non collegati alla terra e composti di cilindri d'al- 
luminio, poli esterni formati da cilindri di vetro 
e circondati d'acqua di refrigerazione), come pure 
un voltmetro, un interruttore pel circuito primario 
ed il trasformatore. 

4. Un quadro di distribuzione con interrut- 
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te è interrotta, oppure quando la corrente d’aria 
ozonata che attraversa l'ozonatore e la torre di 
sterilizzazione è diminuita sotto ad un certo l'mite 
o viene a mancare completamente. 

Le fig. 100-102 in cui sono scritti i dati necessa- 
ri, comprendono una pianta e due sezioni che per- 
mettono di rendersi conto della disposizione e 
dello spazio occorrente per un piccolo impianto fis- 
so che non differisce da quello della fig. 99 se non 
per il fatto che la torre di sterilizzazione e la sala 
delle macchine sono separate da un muro. 


mi 


Fix. 104. — Installazione trasportabile d'ozeno per uso militare, per la sterilizzazione dell'acqua potabile; 
vista posteriore dell'installazione in funzione. 


tore, voltmetro, valvole, reostato di regolazione 
per il motore e resistenza per il campo magnetico 
delía dinamo a corrente alternata. Le freccie indi- 
cate sulla figura mostrano il senso di circolazione 
dell'aria e dell'acqua negli apparecchi, cioé nell'o- 
zonatore e nella torre di sterilizzazione. 

Le installazioni di questo genere sono munite 
di dispositivi elettrici di sícurezza adottati nelle 
officine di sterilizzazione d'acqua a mezzo d'ozono 
nel sistema Siemens che furono descritte più volte 
nei trattati che si occupano dell'ozono. Questi di- 
spositivi hanno lo scopo d'interrompere automati- 
camente l'ammissione dell'acqua da sterilizzare nc'- 
la torre, quando la tensione del trasformatore azio- 
nante l'ozonatore si abbassa, quando la corren- 


Dette figure rappresentano in schema un piccolo 
impianto per 10 mc d'acqua all'ora. 

с) Le fig. 103-104-10<-106 rappresentano appa- 
rati ozonatori trasportabili per scopi militari, come 
vennero utilizzati nella gucrra Russo-Giapponese. 

La vettura delle macchine comprende: 

I. Un motore a benzina tipo automobile. 

2. Una dinamo a corrente a'ternata con relati- 
va eccitatrice accoppiata direttamente all'asse del 
motore, che serve a produrre la corrente alternata 
a bassa tensionc per il trasformatore. 

3. Una pompa azionata da] motore a benzina a 
mezzo di una catena € che aspirando l'acqua greg- 
gia la spingc nella torre di sterilizzazione. 

La vettura di sterilizzazione contiene: 
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I. Tre filtri celeri in lamiera contenenti dia- 
frammi in ferro attraverso ai quali passa l'acqua 
da ozonarsi liberandosi così delle parti solide in 
sospensione. 

2. Una torre di sterilizzazione di m. 2,5 di al- 
tezza e 0,2 mq. di sezione, riempita di ghiaia di 
media grossezza, etc.; cuesta torre di lamiera di 
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Fig. 105. — Vetture militari da ozono, in marcia. 


ferro consta di due parti, sovrapposte ed è montata 
su perni per poterla facilmente smontare. 

3. Diverse casse di utensili, e pezzi di ri- 
cambio. 

Quando l'impianto é in funzione, le due vetiture 
sono poste una vicina all'altra come vedesi nelle 
fig. 103-104. L'acqua gregg'a viene dalla pompa 
obbligata a mezzo di un tubo visibile nella fig. at- 
traverso al filtro rapido e alla torre di sterilizzazio- 
ne; l'aria viene invece compressa nell'ozonatore a 
mezzo di un tubo piü piccolo visibile nella figura, 
e di là alla parte inferiore della torre di steriliz- 
zazione. 

I] cavo che si vede pure nella figura conduce 
la corrente primaria generata dall’ alternatore 
posto sul carro motore al trasformatore del carro 
sterilizzatore, il quale è posto subito sopra l’ozona- 
tore e serve a fornire la tensione di regime neces- 
Sana. 

Le predette figure 103 e 104 danno un’ esatta 
idea della disposizione de!'e macchine e degli ap- 
parecchi sulle due vetture, come pure della circola- 
zione dell’acqua. e dell’ aria ozonata e servono a 
rappresentare l’installazione pronta ad entrare in 
azione. La fig. 105 rappresenta l’apparecchio du- 
rante il trasporto. Sul'a vettura di sterilizzazione 
si trova la torre smontata in due parti e sulla vet- 
tura delle macchine sono posti i tre filtri rapidi. 
Ogni vettura è costruita per essere tirata da un 
cavallo e pesa circa Kg. ооо. 

L'installazione è costruita per una produzione 
di 2 a 3 mc. d’acqua all'ora per vettura; la forza 
richiesta è di ca. 2 HP; essa funziona senza che 
l’aria ozonata compia un ciclo chiuso. 

Per maggior sicurezza l’ozono è prodotto negli 
ozonatori in quantità eccedente e mandato attra- 
verso la torre in una tale quantità che anche in 
casi di acqua molto cattiva non si consuma che 
1/3 a 1/2 dell'ozon» prodotto. | 

La fig. 106 rappresenta un apparato completo 
usato in Manciuria durante la guerra; prima di 
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essere spedito in Russia, esso fu provato in Ger- 
mania, sotto ıl punto di vista della sua azione ste- 
rilizzante con acqua della Sprea a Martinikenfelde, 
dal prof. Proskauer dell'Istituto per le malattie 
contagiose (Istituto Koch). 

Le prove dimostrarono l'azione battericida com- 
pleta e sicura dell'ozonazione dell'acqua. 

Le 4 vetture fornite furono nuovamente control- 
late a Pietroburgo sotto il punto di vista dell’a- 
zione sterilizzante e della sicurezza di funziona- 
mento. 

Queste prove furono fatte al palazzo d'inverno 
con acqua della Neva, fortemente inquinata, 
sotto la direzione del batteriologo К. Kressling 
del Laboratorio Reale di Pietroburgo e di una 
commissione militare nominata a questo scopo. 

I risultati batteriolog ci e tecnici di queste pro- 
ve furono molto soddisfacenti, di modo che l'am- 
ministrazione Militare Russa decise di mandare le 
4 vetture (2 installazioni) а Mukden, sul teatro 
di guerra della Manciuria. Là giunte esse non 
poterono venir impiantate a Mukden, ma rimasero 
a Charbin. 

L’istallazione funzionò giornalmente circa 12 
ore, durante un mese e mezzo finchè la canaliz- 
zazione dell'acqua potabile in costruzione a quel 
l'epoca fu terminata; essa purificava ogni g orno 
36 mc. d'acqua di sorgente che non poteva esse- 
re considerata come pura dal punto di vista bat- 
teriologico e la cui sterilizzaz one sembrava ne- 
cessaria dal punto di vista profilattico. 

L'altro apparecchio fu pure mandato a Charbin, 
poi a Wladiwostock, dopo essere stato sottomes- 


Fig. 106. — Istallazione trasportabile d'ozono per uso 
militare, sistema Siemens, per la sterilizzazione del- 
l'acqua sul teatro della guerra in Manciuria. 


so ad un servizio di prova; esso servl in questa 
ultima città per la purificazione dell'acqua flu- 
viale. 

Gli ozonatori impiegati nelle installazioni fisse 
o trasportabili menzionate in b) e c), appartengo- 
no al tipo ben conosciuto di ozonatori S'emens 
in forma di casse, contenenti 8 tubi ozonatori con 
poli esterni di vetro e poli interni di alluminio. 

Il rendimento di questi ozonatori, quando sono 
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al'mentati con corrente alternata ed aria secca, 
puo essere individuato dalle curve di un diagramma 


nel quale le ascissc rappresentano la quantità di 


aria mandata per ora nell'ozonatore c le ordinate, 
1 pesi di ozono in grammi forniti da ogni apparec- 
chio e per ogni cavallo ora. Questo diagramma 
può formare sulla basc dei valori massimi otte- 
nuti direttamente dagli ozonatori nella grande bat- 
teria degli apparecchi. La caratteristica di que- 
sti apparecchi permette di rendersi conto grafica- 
mente della misura con la quale la produzione del- 
l'ozono e la sua concentrazionc (grammi di ozo- 
no per metro cubo d'aria trattata) dipendono dalla 
quantità d'aria impiegata e mostra che la produ- 
zione di ozono per un tà di forza, cioé per caval- 
lo-ora, aumenta proporzionalmente alla quantità 
d'aria mandata attraverso l'apparecchio fino al 
suo massimo, finché la concentrazione d' ozono 
diminuisce. La forma delle curva si spiega colla 
decomposizione progressiva dell'ozono nella came- 
ra di scarico a misura che la concentraz one au- 
menta. Per rendersi conto in modo esatto del ren- 
dimento degli apparecchi ozonatori, non si deve 
determinare solamente la produzione d'ozono in 
grammi per cavallo-ora, ma bensì anche la con- 
centrazione corrispondentc. 

Questa dipendenza che risulta dalle curve, tra 
la produzione e la concentrazione dell’ozono esi- 
ste in tutti gli ozonatori a scarica luminosa, ció 
chc é stato pure riconosciuto in tutti i lavori pub- 
blicati sul rendimento dei diversi ozonatori. Si 
trovano talvolta in certe opere cifre molto elevate 
per la produzione dell’ozono, ma quelle cifre sono 
basate su concentrazioni molto deboli, соё si ri- 
‘eriscono a dell'aria ozonizzata di un tenore mo: 
to dcbole la quale, non ha che un valore molto sc- 
condario per l'industria dell'ozono, valore para- 
veonabile a quello dell'acido molto diluito per la 
erande industria chimica. 
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Lampade al tungsteno 


Esistono oggidi sul mercato due tipi di lampa- 
de ad incandescenza con filamento di tungsteno, 
malgrado che i loro nomi facciano presupporre 
una diversa costruzione del filamento st.sso: la 
lampada Z о lampada sircon-wolfram, e la lampa- 
da osmin. | 

La prima, rappresentata dalla fig. 107 si co- 
struisce attualmente per intensità luminosa, com- 
prese tra 13 e 160 candele. Per intensità reativa- 
mente basse, cioè tra 13 е 24 cand. le, ‘a tensione 
deve essere dai 37 a 4o volt е quindi pir utilizza- 
re una rete d'illuminazione a tensione normale di 
110 volt devono esser raggruppate in serie di tre. 
Le lampade da 30 candele funzionano a 55-60 vo't 
с dovranno essere disposte sula rete anzidetta 
in gruppi di due. L'intensità luminosa minima per 
tensione di 110-120 volt è di 40 candele. 

Il filamento di questa lampada è formato di pa 


L'ELETTRICITA. 


Vol. XXX. - N. 8 


rccchic branche in forma di V, ciascuna delle 
quali é fissata per le sue due estremità mediante 
attacchi mceta'lici rigidi, ad un sosteeno isolante 
posto sull’asse della lampada: la "unta del V è 
mantenuta in posto da un filo metallico ripiegato 
ad anelo pure saldato al sostegno c agente da 
molla. Le varie branche, il cui numero dipende 
dall’intensità luminosa della lampada sono mon- 
tate in serie pci loro attacchi. I] sostegno centra- 
le fissato alla parie inferiore del''ampolla di vetro, 
è composto di una sostanza speciale che ha la 
proprietà di assorbire i vapori metal'ici emessi a 
poco a poco dal filamento e ta'e assorbimento im- 
pedisce l’annerirsi della lampada. 

La lampada Z può essere collocata in tutte le 
posizioni e alimentata indifferentemente dalla cor- 
rente continua o da quella alternata. 

Alcune prove fatte da Hollefreund e C. di Ber- 
lino, i quali fabbricano queste lampade per li 
Germania hanno dato i seguenti risultati: 


‚Ore di accens. Ampere Heffner Watt per befíner 
O 0.84 34 0.96 
120 0.84 36 0.86 
240 0.55 36 0.87 
Lampada |; 4 °.85 34 i 
960 0.54 30 1.04 
1080 0.54 29 1.07 
1272 0.84 27 I.15 
I265 0.94 25 1.24 
Rottura del filamento. 
/ O 0.55 55 I.IO 
\ 22 0.57 64 0.97 
145 0.57 62 ].OI 
Lampada I y 780 0.55 45 1.26 
1030 0,55 46 I.30 


Rottura del filamento. 


La prima lampada funzionava a 26-40 volt, la 
seconda а 110 volt. 

Аге esperienze vennero fatte dal sig. Roux 
all'Ufficio di Controllo delle Istallazioni Elettri- 
che di Parigi, sopra lampade a 110 volt e 45 can- 
de'e Heffner, alcune delle quali funzionavano a 
corrente continua, alre a corrente alternata. 
L'intensità media delle lampade alimentate a cor- 
rente continua a 110 volt fu trovata eguale a 
46,3 heffner, con un consumo di 0.925 watt pc! 
hefíner, e una durata media di 2200 ore: una di 
queste lampade è ancora in servizio dopo 2500 
ore dando un’intensità luminosa di 24 heffner Сол 
un consumo unitario di 1,78 watt. Alcune lam- 
pade furono provate a 130 volt рег rend.rsi с" 
to degli effetti della sovratensione: la loro inten- 
sità luminosa media raggiunse gli 83.7 heffner con 
un consumo medio di 0.65 waft e una durata me 
dia di 202 ore. | | 

Le lampade alimentate da corrente alternata 
sotto 110 volt diedero un'intensità media di 43-75 
heffner con un consumo unitario di 0.96 watt € 
una durata di 667 orc. | 

Riguardo alle lampade Osmin, rappresentate 
dalla fig. 108, vennero fatte esperienze dal Techno- 
logischer Gewerbe Museum di Vienna, e per 5e 
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lampade da 54 vo!t si ebbero i seguenti risultati: 


Lampada Атрёге Heffner Watt per heffner 
I 0.657 34.70 I.02 
H 0.655 34.60 I.02 
IN 0.645 32.60 1.06 
IV 0.64 1 33.60 1.03 
V 0.679 36.30 I.OI 
VI 0.634 33.23 1.03 


Qucsti risultati si ebbero al momento della mes- 
sa in funzione; dopo 4000 ore di funzionamento 
la lampada II si bruciò e le altre diedero i sc- 
suenti risultati: 


Lampada Ampere Heffner Watt per heffner 
| I 0.635 25.20 1.36 
III: 0.630 24.05 1.41 
IV 0.625 23.51 1,43 
V 0,635 24.05 I.42 
VI 0.630 23.51 1.45 


Da queste cifre citaic sia per l'uno come рег 
l'altro tipo di lampada, sembra dunque che sia 
possibile oggigiorno fabbricare industrialmente 
delle lampade che non consumano che 1 watt cir- 
ca d'energia, consumo che va diminuendo colla 
tensione ai morsetti. Sorge spontanea la domanda 
a qual causa è dovuto “uesto basso consumo in 
confronto alle lampade a filamento di carbone. Ma 
è per ora difficile dare un giudizio concreto e si- 
curo: tuttavia è probabile che la principale causa 
sia dovuta all'elevata temperatura. In quanto alla 
ragione per la quale i filamenti metallici, per una 
medesima quantità d’energia fornita, sono portati 
add una temperatura più elevata che non i filamenti 
di carbone, è abbastanza nota oso "di. lı carbone 
è infatii un corpo nero e quindi un radiatore in. 
fegrale, secondo la felice espressione usata dal 
Guillaume ; al contrario i metalli che hanno un po- 
tere riflettore considerevole in cows- dele radia- 
zioni di grande lunghezza. D'onde assorbono mce- 


no bene queste radiazioni che non i carbone, с . 


quindi per la legge di Kirchhoff, le eme:tono an- 
che meno benc. Di conseguenza nel caso che i 
metalli non abbiano una proprietà selettiva pc: 
l'emissione delle radiazioni luminose di debole 
lunghezza d’onda, la potenza che possono irrad'a- 
re per unità di superficie è più debole di quella del 
“arbone alla stessa temperatura. Se quindi si fo - 
msce a un filamento metallico c ad uno di carbo- 
ne la medesima quantità d'enercia nell’unità di 
fempo, la temperatura di regime che «corrisponde 
all'eguaglianza tra la potenza fornita dalla corren- 
te e quella irradiata sarà più clevata pel primo che 
pel secondo. 

D'altra parte la potenza irradiata da un radia- 
tore integrale presenta un massimo corrispcnden- 
tc a una lunghezza d'onda che varia in ragione 
inversa della temperatura assoluta. Se si ammete 
te che i metalli sottostiano sensibilmente a que- 
sta legge l'elevazione della temperatura di regi- 
me deve avere per conseguenza una diminuz one 
della lunghezza d’onda della radiazione il cui va- 
lore è massimo. Come per un filamento di car- 
bone questa radiazione è all’estremo limite dello 


TECNICA. 


127 


spettro visibile in fianco al rosso, così per un fi- 
lamento metallico essa sarà portata in fianco al 
violetto. La potenza irradiata sotto forma lumi- 
nosa dal filamento sarà dunque accresciuta. Di 
più la luce fornita da un filamento metallico sarà 
più bianca di quella d’un filamento di carbone. 
Un fatto sembra poi dimostrare che questo au- 
mento della temperatura del filamento è veramen- 
te reale: per i filamenti metallici come per quelli 
di carbone, il rendimento luminoso cresce, quan- 
do si diminuisce la tensione d'alimentazione. Il 
filamento d’una lampada a 30 volt non differisce 
per la sua costituzione dal filamento d'una lam- 
pada a 110 volt, se non pel diametro: ora, l'irra- 
diamento d'un corpo si effettua da uno strato di 
un certo spessore che sembra essere maggiore per 


ХА. 
| 
" 


! 
г 


Fig. 107-108. 


i filamenti metallici, menire la parte assiale deve 
avere una temperatura di regime assai meno elc- 
vata, e per citare un confronto sarà meno ele- 
vata per il filamento d'una lampada a 110 volt 
che per quello più grosso d'una lampada a 30 
volt, giacchè quello perde per irradiamento più 
che quest'ultimo ad una stessa temperatura. E per 
questa ragione che il rendimento d’una lampada 
a 30 volt è migliore di una a 110 volt. 

Questo faito ha indotto già da parecchi anni il 
Weissmann a concepire lampade a filamenti a 
bassa tensione ottenuta con piccoli trasformatori 
annessi alla lampada: tale soluzione però pres:n- 
ta inconvenienti non lievi in causa della sua com- 
plicazione, nou solo, ma anche per dover adottare 
condutture di diametro molto татоіоге in causa 
de'la maggior intensità di corrente richiesta. 

Le nuove lampade sembrano invece aver riso'to 
il problema, giacchè anche a bassa tensione ri- 
chiedono una intensità assai niccola, e tale, secon- 
do le esperienze citate, da permettere l'imp.ego 
di esse senza dover mutare le attuali condutture 
c'ettriche. 
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La stenotelegrafia 


La rivista inglese The Electrician dà diffuse no- 
tizie intorno alla stenotelegrafia, di cui é invento- 
re il signor А. C. Baronio e proprietaria la So- 
cietà stenografica di Londra. 

L'idea di applicare i principi fondamentali della 
stenografia alla scrittura telegrafica agitava già 
da lungo tempo la mente degli specialisti. lino 
dal 1870 l'Amministrazione te'egrafica germanica 
aveva iniziato degli esperimenti con un sistema in- 
ventato dal direttore telegrafico signor Jaite e con- 
sistente in abbreviazioni dei segni telegrafici Mor- 
se. Il Jaite aveva infatti formato per il suo appa- 
rato uno speciale alfabeto a segni. Gli esperi- 
menti non cbbero però troppo successo e vennero 
ripresi nel 1891 con un apparato nuovo dello stes- 
so funzionario. Questa volta la prova ebbe un e- 
sito migliore, ma si dovette tuttavia riconosce: e 
che la rapidità di trasmissione ottenuta colla scrit- 
tura abbreviata di Jaite andava a scapito della si- 
curezza e chiarezza. E poiché altre ragioni impor- 
tanti si affacciarono contro l'adozione dell’appara- 
to di Jaite, nel 1892 si sospesero definitivamente 
gli esperimenti. 

Né miglior fortuna ebbe uno stenotelegrafo im- 
maginato dall’ing. Cassagnes ed esperimentato 
per la prima volta nel 1886. Questo apparato si 
fondava sulla trasmissione di suoni in luogo di 
segni di lettere. I suoni venivano trasmessi me- 
diante l’uso di una tastiera di 20 tasti messi in 
comunicazione con altrettanti timpani sonori, е 
tali suoni venivano raccolti nel luogo di destina- 
zione da altri timpani corrispondenti ai primi. 
Pare che anche questi esperimenti avessero dato 
abbastanza buoni risultati, non però tali da poter 
applicare in modo pratico il sistema, dimodochè 
dopo brevissimo tempo anche di questa invenzio- 
ne non si senti più a parlare. 

I] nuovo sistema stenografico del sienor Baro- 
nio, di cui dà notizie la sopraccennata rivista è 
destinato per l'esercizio di cavi sottomarini molto 
lunghi, i quali, a causa dell’azione ritardante d:l- 
la loro capacità elettrostatica non possono essere 
esercitati se non con annarati moto semplici e 
con correnti di polarità alternata; 
con correnti positive per i punti e negative per le 
lince de'l'alfabeto Morse. 

Come- trasmettitori s’ impiegano di preferenza 
trasmettitori automatici, i quali, coll'aiuto di una 
striscia di carta perforata inviano correnti alter- 
nate. Gli apparati riceventi — ricev.tore a s fone 
(Siphon Recorder) riproducono i segni telegrafici 
su la loro striscia di carta in forma di una linea 
ondulata, la quale presenta per le correnti posi- 
tive — punti — una deviazione all’insù, e per le 
correnti negative — linee — una dev.azicne al- 
l’ingiù dalla linea di mezzo (asse). 

La «Stenografia» di fonda su una 
modificazione dei segni te'eerafici, per modo che 
il numero degli impulsi di corrente necessari per 


ner esempio, 


Baronio si 
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la trasmissione delle lettere с delle parole venga 
ridotto il più possibile. E ciò si ottiene col fare 
in modo, che determinati segni non vengano e- 
spressi con speciali impulsi di corrente, ma con 
rafforzamento delle correnti che servono alla rap- 
presentazione di altri segni. Alle #°-erse correnti, 
più o meno forti, corrispondono, sulla striscia ri- 
cevente, ondulazioni altrettanto diverse per mar- 
catezza. 

Di questo sistema di «Stenoteleerafia» si dovrà 
occupare il prossimo Congresso te'errafico di Li- 
sbona. (Boll. P. T.). 
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Trasformatore per telegrafia senza fili m 


La combinazione delle fughe magnetiche e del- 
la risonanza secondaria applicata alla costruzione 
dei trasformatori presenta interessanti pa. tico.ari- 
tà di funzionamento, nonchè reali vantaggi, tra 
cui si possono annoverare 1 segucnti : 

т. In questi trasformatori, malgrado la possibi- 
lità delle fughe magnetiche, il circuito secondario 
si lascia attraversare senza alcuna difficoltà dal 
flusso creato dall’avvo!giemnto primario, poichè 
il flusso secondario è in fase col flusso primarie 
quando si caricano delle capacità; 

2. Per il fatto della risonanza che si stab lisce 
tra la capacità da caricare e l'avvole.mento sc 
condario, il flusso che traversa questo ultimo av- 
volgimento cresce ad ogni periodo fino ad un va- 
lore assai superiore a] flusso creato dall'avvlgi- 
mento primario, il quale non é limitato che dalla 
grandezza delle perdite per eifetto Joule e per + 
steresi e correnti di Foucault; 

3. Una sovratensione considerevole si presen- 
ta dunque nel circuito secondario; analoga è quel 
la che si ottiene coi trasformatori industriali ordi- 
nari per mezzo di una autoinduzione intercalata 
nel primario di questo trasformatore; 

4. ll supplemento del flusso secondario pro 
veniente dalla risonanza, non può attraversare il 
primario che fa da schermo magnetico di mcdo 
che non è da temere alcuna sovratensione né nd 
primario del trasformatore, nè nelia sorgente di 
e.ettricità ; 

5. E' dunque possibile dare al nucleo di ferro 
del primario del trasformatore una sezione molto 
più piccola di quella necessaria per il nucleo di 
ferro secondario, poiché i flussi che li travers..n0 
sono dilferentissimi ; 

6. Da ció che precede risulta che nessuna del- 
le brusche variazioni del regime secondar.o, prO" 
vocate dal pasaggio di sciniille, può re gire 5 
primario del trasformatore né sulla sorgente ali- 
mentatrice ; 

7. Per causa del'e fughe magnetiche una 2C 
cidentale messa in circuito del trasformatore, noD 
presenta alcun danno né per il trasformatore né 
per la sorgente. (Boll. P. T.). 
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RASSEGNA CRITICA | 


La disponibilità d’energia idrica 
dell’Italia peninsulare. 
traendo argomento dal progetto di legge presen- 
zato al Senato sulle concessioni d'acque pubbliche, 
vta da noi esaminato replicatamente e per tutti i 
versi, l'ing. Ruffolo prima, ed ora l'ing. Bonghi in 
una sua monografia pubbiicata negli atti del R. 
Istituto. d'incoraggiamento di Napoli, insistono so- 
pra la necessità di aggiungere alla progettata legge 
speciali disposizioni riguardanti le provincie meri- 
dionali d'Italia. 

П Bonghi alterma che l'entità dell'energia in cs- 
эс Gisponibile è assai minore di quanto non si cre- 
da comunemente; d'altra parte che le condizioni 
speciali dei bacini imbriferi, le quali danno ai fiu- 
mi un regime prevalentemente torrentizio, rendo- 
no meno facile la utilizzazione di questi corsi d'ac- 
qua; infine che lo stato embrionale in cui si tro- 
vano le industrie dell’ Italia peninsulare richiede 
sollecito cure с grandi facilitazioni ed incoraggia- 
menti perchè la evoluzione da tutti desiderata pos- 
sa avvenire. 

In realtà si deve constatare che, di mano in ma- 
no che procedettero gli stud: sulle forze idrauliche 
disponibili nel nostro pacs: se n'é vista assotti- 
gliare la presunta consistenza, c non sarebbe oggi 
più 11 caso di citare i 5 milioni di HP disponibili 
che la relazione ministeriale, non curante degli 
stessi studi ufficiali, afferma ancora esistere: tale 
cifra fu calcolata in base alla potenzialità coibente 
di vapori acquei del'e nostre coste montane (che 
non possiamo nemmeno determinare precisamente 
per deficenza del nostro ufficio meteorologico) е 

tradotta questa in coefficienti di copiosità delle 
acque che fluiscono negli alvei fluviali in rapporto 
con la velocità media fornita dalla media delle pen- 
denze, e con criterii molto vaghi relativamente 
alla natura dei terreni, alla evaporazione. 

Le statistiche sulle acque pubbliche che furono 
siá oggetto di esame per la Commissione del 1898 
pubblicaw dal Solinas-Cossu nel 1898 davano 2 
milioni є 642 mila cavalli-vapore in tutta Italia; 
una statistica pubblicata dal Rubini nel 2 Dicembre 
1900 nel bilancio di Agr. Ind. e C. portava le forze 
idrauliche, fra utilizzare ed utilizzabili a 2 milioni 
€ 653 mila cavalli-vapore; una statistica del Mini- 
stero di A. I. e C. del 1902 riduceva a 2 milioni 
e 300 mila cavalli-vapore in tutto il Regno la forza 
che si credeva poter otiencre con le acque di mas- 
ima magra dei corsi d'acqua di deflusso non infe- 
riore a mezzo metro cubo al secondo; più minuto 
came all'Ufficio della Sezione Idraul'ca dello stesso 
Ministero del 1907 e pubblicato nella relazione del 
bilancio 1907-908 del Ministero A. I. e C. da: 
per 1 fiumi del versante Tirreno da Genova allo 
stretto di Messina, in massima magra HP 575,000 
idem in magra ordinaria « 750.000 
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di cui utilizzati od in corso di utilizzaz. » 200,000 
per i fiumi dell’Ionio in massima magra » 110,000 

‘idem in magra ordinaria » 150,000 
di cui utilizzati od in corso di чил, » 3,000 
per i fiumi del versante Adriatico da 
Rimini al Capo di Leuca, in massima 
magra » 260,000 
idem in magra ordinaria » 325,000 
di cui utilizzati od in corso di utilizz. » 92,000 
nella Sicilia in massima magra » 15,000 
idem in magra ordinaria » 25,000 
di cui uti‘izzati od in corso di utilizz. » 2,000 


residuando quindi per la parte d’Italia al disopra 
dell’ Appennino HP 1,340.00c sebbene per tale par- 
te essendo ancora in corso la importante pubbli- 
cazione della Carta Idrogri:fica, nula si può affer- 
mare di molto attendibile. 

In tal computo però si fa astrazione completa- 
mente dalla -ossibilità, in alcuni casi dalla conve- 
nienza, di eseguire a'cune derivazioni, sia per le 
condizioni topografiche, sia per il costo: е d'altra 
parte sono da tener in conto le energie ottenibili 
dalle portate utilizzabili intermittentemente per al- 
cuni mesi dell'anno. Ino!tre se consideriamo le pro- 
vincie meridionali ad una ad una ne troviamo al- 
cune prive alfatto di forze utilizzabili ed alere ben 
povere. 

Gli Abruzzi ed il Molise si può ritenere abbiano da 
300 a 330 mila HP e sono 1 meglio forniti: la Cam- 
pania può calcolarsi abbia 138,000 cavalli, ma іп 
essa la Provincia di Napoli ha solo un migliaio di 
cavalli male utilizzabili; ne'le Puglie non vi sono 
che 400 cavalli; 100,000 se ne possono calcolare 
nelle Calabric: tutti dati ricavati dalla carta idro- 
grafica € che coincidono con quelli superiormente 
citati della relazione sul bilancio del Ministero A. 
I. C. del 1907-908. 

Per essere più precisi imitiamo il Bonghi che 
riproduce due tabelle pubblicate dal’ Ing. Ruffolo 
in una monografia sulle nostre forze idrauliche. 
La prima di esse dà una statistica delle forze mo- 
trici attribuibili ale varie provincie dell’Italia Mc- 
ridionale; la seconda più ragionevolmente dà in- 
vece la potenzialità dei principali bacini fluviali. 

Htt 

Il Bonghi varia e scarsa 
dotazione di forze idrauliche può essere opportu- 
namente distribuita, utilizzata e aumentata con il 
rimboschimento dei bacini imbriferi, con la for- 
mazione dei serbatoi montani per le acque jemali, 
con la bonifica dei bacini torbieri, con l'impiego 
di condotte forzate speciali nei letti di fiumi dove 
le coste argillose non permettono la costruzione 
dei canali, con stazioni termiche di riserva presso 
il mare, con il miglioramento dela viabilità ete. с 
con tiutti gli altri mezzi che la tecnica suggerisce, 
ma che tutti dal niù al meno hanno per elfetto un 
maggior costo dell’opera. Egli ritiene però neccs- 
sario che speciali facilitazioni siano accordate a tali 
provincie, ed in special modo che la legge che fa- 
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Aquila 
Chieti 
Teramo. 


Campobasso . 


Avellino 


Benevento . 


Caserta . 


ABRUZZI E MOLISE 
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| 
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Secondo 
la statistica 


Secondo 
i dati della 


carta idrogr. 


d'Italia 


del Demanio| raccolti da 


del 13908 


l’ing.Ruffolo 
nel 1907 


107,000 
132,600 
32,300 
60,800 


332,700 


13.000 
5,000 
56,000 


Bari . 


Napoli Be xd. ES ces AR uhr ui ш — I,000 
Salerno. do al. dO dé ж no э 36,059 69,000 
CAMPANIA . . . . | 287,890 | 135,000 


Foggia. . . . . . . . . .] 23,793 400 
Lace ce ca 4 la Xe x o И в — 

PUGLIE ci 23,793 400 

Potenza (Bastlicata) ; | 4,914 45,900 
Cosenza n 8,245 70,000 
Catanzaro . : | 20,275 27,700 
Reggio . . | 141,922 2,300 
CALABRIA 170,442 99,300 

Totale Italia Meridionale | 794,307 | 616,300 

Tabella 17. 
Superficie Energia 
di ogni bacino | presuela in MP 
la Kme. teoretici 
| = -———— = ese 
1. Bacini del litorale Calabro Tirreno, | 

dal Neto (escluso) a Reggio. . | 3030 . 28000 


2. Bacini del litorale Calabro Jonico, | 
dal Neto (escluso) a Reggio . 3670 16400 


3. Bacini del litorale Calabro Jonico, 
dal Neto (incl.) al Sinni Ы 6760 | 54000 
4. Sinni ed Agri . . . . 2830 | 32200 
5. Cavone e Basente . . . . . . Y 2250 | боо 
6. Bradano e Lato. . . | 2260 | » 
7. Litorale da S. Maria di Leuca i 
POfanto . . . . . . . . 8208 , » 
8. Ofanto . . . E 2122 | 400 
9. Sele, Bussento, Mingardo, Alento | 
e Talago . . . . . . . .| 4375 | 73000 
10. Carapello . , о, 
тї. Когїоге. | О, 
12. Saccione АЕ. eg і o, 
13. Paludi pontine . . . l о, 
14. Biferno. Sl re А Е 80480 ) 
15. Trigno. è dea le Si \ 
16. Sinelli bem 
17. Sangro . SX o e XU 
18. Volturno . . . . . . . . .1 10400 | 60000 
19. Garigliano. . . 250 8300 | 50500 
20. Bacini secondari fra il Sangro ed ) | 
il Pescara. . e È e. 4555 111000 
21. Pescara. 3 | 
| 
TOTALE 527500 


| 
vorisce i serbatoi vi abbia pieno e largo effetto, sia 
per la regolarizzazione dei bacini fluviali, sia per 
Paumento di forze idrauliche e  dell'irrigazione, 
stanziandosi all'uopo i fondi occorrenti e ricono- 
scendo il prevalente loro interesse pubblico: che 
non si sforzi l'economia già danneggiata dei Co- 
muni e delle Provincie meridionali, ma si dia la 
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maggior spinta all'iniziativa privata, ed i Co- 
muni c Provincie procedano insieme con 1 privan 


ai miglioramenti dei regimi fluvia:i ed ai rimbo- 


schimenti delle pendici: che non si distolgano te 
energie idrauliche di più pronta ed economica uti- 
lizzazione dall'industria privata per problematiche 
utilizzazioni del'o Stato data l'urgenza di provve- 
dere al miglioramento economico di dette provincie 
col favorirne le industrie e l'agricoltura: che non 
si limiti o si aggravi eccessivamente l'esportazionc 
di energie idroelettriche nelle provincie che sono 
verso il mare, poiché le condizioni della viabilità e 
dei mercati non possono rapidamente modificarsi 
с ogni limitazione e aggravamento sarebbe un ri- 
tardo grave nello sviluppo industriale non essendo 
presumibile che si possano creare industrie sui mon- 
ti con vie di comunicazioni difficili e mercati asso- 
lutamente mancanti ed essendo d'altra parte tale 
concetto in opposizione alle condizioni topograf- 
che deli'Italia Meridionale e ai provvedimenti eco- 
nomici adottati ed in corso d'attuazione per lo svi- 
luppo dei trattici. 

I vincoli che il Governo può porre più largamen- 
te sui paesi che sono dotati di ingenti forze idrau- 
che € che si trovano sulle vie di grande traffico, 
applicati alle Provincie meridionali, rimandereb- 
bero a parere suo la industrializzazione delle stesse 
chi sa a quando, nè si avrebbe nemmeno il con- 
forto di veder usate queste forze dallo Stato sia 
per l'ingente capitale chc si richiederebbe (circa 
da L. soo a L. 1000 al HP per l'impianto idroelet- 
trico e condotte e da L. 25000 a L. 50000 circa per 
Km. di binario per elettriticare le ferrovie), sia per 
l'impossibilità pratica che risulterebbe per creare 
nuove industrie senza forza motrice disponibile 2 
buon mercato : ciò impedirebbe per dippiù diretta- 
mente e indirettamente qualunque incremento del 
traffico ferroviario e portuale. Е’ opportuno, è nt- 
cessario quindi, che tali vincoli per le Provincie 
Meridionali siano limitatissimi o di brevissima du- 
rata, c siano fissati nel più breve tempo possibile 
per non creare illusioni e inutili tentativi. 

Il Bonghi ritiene pure che lo Stato (che ha ema- 
nato speciali leggi per facilitare l'industrializzazio- 
ne delle Provincie Meridionali e ha già accordato 
a due regioni, la Calabria e la Basilicata, l'esen- 
zione dei canoni per un dato numero di anni) do- 
vrebbc accordare uguali facilitazioni anche alle 
Provincie Meridionali; dail'incremento che l'econo- 
mia generale ne risentirá, lo Stato pel primo avrà 
piú largo vantaggio che dalla riscossione di un 
canone che, qualunque esso sia, rappresenta ben 
poco di contro agli introiti che per gli altri cespiti 
gli vengono dal capitale iinpiegato in industrie. 

Egli spera di trovare consenzienti nelle sue idee 
quanti possono giovare al loro trionfo ; noi non sap- 
piamo se tali provvedimenti siano i piú adatti ed effi- 
cact, nè se tutti siano attuabili. Certo è che incom- 
be al nostro paese e al nostro governo il preciso 
dovere di studiare la questione con sollecita рге 
mura, e col desiderio e la volontà ferma di fare 
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quanto occorre, anche a costo di sacrifici, perché 
la parte peninsulare del nostro paese possa il piü 
rapidamente possibile trarne tutto il partito che può 
conseguirsi dalle risorse naturali e loca'i. 

Ing. Fumero. 


Gru elettriche a cavalletto 


(Continuazione e fine, v. n. о) 


Meritevoli di speciale attenzione sono due gru 
а cavalletto funzionanti nel porto di Cóln-Deutz, 
perché messe in azione da motori monofasi a 500 
volt e so periodi. La potenza di queste gru é di 


Fig. 109. — Gru tritase nel Dock di Sunderland. 


4 tn., ed il cavaletto sorpassa due binari; questo 
tipo rappresentò il primo tentativo di applicazione 
della corrente alternata monofase alle gru. Si a- 
dottarono motori Winter-Eichberg che già aveva- 
no dato buona prova nella trazione elettrica, in 
una applicazione cioè che presenta grandi carat- 
teri di somiglianza con quella per apparati di sol- 
levamento, perché entrambe richiedono delle gran- 


* - э 


Fig. 


di coppie d'avviamento e capacità di sovraccari- 
co. П motore di sollevamento ha la potenza di до 
cavalli e quello di rotazione то. 

La manovra di queste gru viene comandata 
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110. — Distributore per gru monofasi. 


per mezzo di un distributore complesso rappre- 
sentato dalla nostra fig. 110, dala quale appare 
come nella parte centrale si trovano i distributori 
propriamente dett! manovrabili mediante mano- 
vella ссп:са; a destra ed a sinistra si trovano i 
trasformatori grzduabili per l'avviamento dei due 
motori, di sol'evamento c di rotazione. 

Diamo le fotcgrafic di una delle quattro gru da 
3 tn. csistenti nel porto di Gothenburg, sebb:ne 


A 5. 
LE SZ 000 K 


- 
o " 
B 


a 


Fig. її. — Gru da 5 ta. di Gothen burg 


А 
non presentino alcun carattere singolare, ma solo 
allo scopo di moltiplicare gli esempi di partico'ari 
costruttivi; nel medesimo intento riproduciamo il 
tipo di gru in uso a Kopenhagen. 
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112. — Gru monofase di Cóln-Deutz. 
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Fig. 113. — Gru di Kopenhagen. 
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Fig. 115. — Gru da 4 tn. 
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Per due tipi di gru in funzione ad Ams!erdan, 
abbiamo dei dati di consumo d'energia. Del primo 
tipo sono in funzione tredici unità, capaci di sollc- 
vare 2 tn. con 10 metri di volata e 22 di alzata; 
una manovra completa richiede al carico di 2 tn. 
124 Wattora, di cui 71 impiegati pel sollevamen- 


ғ) ое рн жа - 
КАНЫ. XL». 


centrale del porto stesso, la quale in 8 оге di la- 
voro puó operare lo scarico completo di 150 tn. 
di combustibile. 

Descrivemmo già altra volta l'impianto d: Ge- 
nova: ci limitiamo ora ad illustrare le nove gru 
a cavalletto caratterizzate da una insolita altezza 


Fig. 116. — Gru da 5 tn. di Gothenburg. 


to; il consumo scende а 100 c 71 Wattorc quando 
il peso si riduce a 1200 ed a боо Kg. rispettiva- 
mente. Due altre gru sono capaci di sollevare 6 
tn. e ciascuna operazione completa assorbe rispet- 
tivamente 196, 158 с 128 wattore secondo che il 
peso da sollevare è di 1, 2, o 3 tn. Caratteristica 
e la gru che serve allo scarico del carbone per la 


del cavalletto stesso, imposta da circostanze lo 
cali. | 

Diamo infine qualche cenno sopra un impianto 
che diverrà colossale fra breve tempo, ed è in 
corso di costruzione: quello del porto di Table- 
Bay alla Città del Capo. Già vi si trovano in fun- 
zione una cinquantina di gru, alle cuali verranno 
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ad unirsene delle altre. Un egual numero viene 
installato nel porto di East-London, dove si ha 


Queste gru hanno la portata di tonn. 7, 4 e 3, 
c vengono comandate da corrente continua a 500 


————— 
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lig. 117. — Gru da 3 tn. alla Città del Capo. 


inoltre una gru gigantesca da зо tn. La centrale 


vo:t; alzata e volata non presentano valori insoli- 
che fornisce energia elettrica per il comando di 


ti, peró uno speciale dispositivo consente di au- 


———— — - ——— — — ww —— 


o 
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Fig. 118. — Il porto di Genova. 


questa gru, serve anche per gli agani, per lc 


mentare considerevolmente la volata, e cioe da m. 
pompe, ecc. 


12,2 а 16,70. 
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Fig. 119. — Gru da carbone ad Amsterdam. 


Fig. 120. — Gru elettriche ad East-London. 
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La centrale comprende tre dinamo da 250 kilc- 
watt per distribuzione forza, e due da: бо kwatt 


Fig. 122. — Gru da фо tn. a Southampton. 


pel servizio luce, come si vede, conside 


revole data l’estensione dell'impianto. 


potenza, 


IL *'THIVOL/T A ,, 
dell'Ing. Emilio Belloni 


E' già noto cd applicato il sistema d'illumina- 
zione con parccchie lampade ad arco in serie mu- 
nite di resistenze induttive, derivate ai poli di cia- 
scuna, che, senza alcun meccanismo nè interruzio- 
ne di circuiti, e solo per le proprietà magnetiche 
del ferro, si sostituiscono alle lampade che si spen- 
gono senza influire sulle altre. 

Il medesimo principio si può applicare alle lam- 
pade ad incandescenza, specialnente a filamento 
metallico c di pochi watt, c ad ogni altro apparec- 
chio a basso potenziale anche con corrente trifase, 
mercè le resistenze induttive dette dall’inventore 
Trivolta per il fatto che il nucleo deve essere ma- 
gnetizzato tanto da dare con 42 periodi almeno trc 
volt di forza controclettromotrice per dmq di sc- 
zione in ogni spira che lo avvolge. 


Con tale grado d'induzione specifica ad un pic- 
colo aumento di potenzia'c corrisponde un aumento 
grande della corrente per la forte diminuizione del 
fattore di potenza, dovuta alla rapida diminuizionc 


di permeabilità del ferro. 
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Dopo studi c tentativi ripetuti cambiando le pro- 
porzioni fra il rame ed il ferro e la qualità del ferro, 
l’inventore riusci a ottenere un apparecchio che 
soddisfa benc ai duc requisit di assorbire una quan- 
tità minima di energia raggiungendo un rendimento 
(oltre 92 0/0) superiore a quello dei piccoli trasfor- 
matori, c di diminuire rapidamente la resistenza 
apparente quando aumenta la resistenza in deriva- 
zione su ciascun Frivolta, in modo che il potenziale 
ai poli rimanga praticamente vostante. 

. Non potendosi il nucleo aprire cioè scomporre 
in due parti per introdurvi bobine preparate al tor- 
nio se non con grave scapito dell'etfetto principale 
e vibrazioni moleste, l'avvolgimento si ottiene 
convenientemente mediante un nastro o piattina di 
parecchi iili coperti con carta o tessili o smalto e 
incollati sopra una striscia di carta mediante gom- 
malacca o congiunti con una trama pure di mate- 
rie tessili o carta. -Le congiunzioni dei capi del na- 
stro avvolto in due mezze bobine terminanti en- 
trambe all’esterno sono po: spostate di un filo 


Fig. 123. — Argano elettrico con avviatore a pedale. . 
modo da formare assieme una spirale continua. I 
fili si possono riunire a due o più in quantità quan- 
do occorra diminuire il numero di spire di una bo- 
bina già formata aumentando così la sezione del 
conduttore. 

Sia i Trivolta che le lampade od altri apparecchi 
cre più d'uno in paral- 
ed il poten- 


di utilizzazione possono Css 
lelo in ciascun elemento di! circuito, 
ziale dei singoli clementi in serie può essere diver- 
so, ad es. in ragione del numero di cande'e; solo 
l'intensità è la medesima in tutta la serie. Sopra 
un medesimo Trivolta si possono fare parecchic 
prese a potenziali vari; come pure si può avvolgere 
un certo numero di spire secondarie indipendenti 
quando si veg'iano.adoperare i Trivolta come tra- 
sformatori inserendoli in un circuito ad alta tensio- 
ne e intensità costante. Infine per correnti trifasi si 
uniranno a stella 3 nuclei con economia di ferro e 
relative perdite, i circuiti primari in serie su cia- 
scuna fase, i secondari ad una lampada ad arco, 
ad un motore od altro. ME | 
= Si ottiene così un sistema di distribuzione a in- 
tensità e potenziale costante cd energia variabile 
col fattore di potenza, quindi tensione costante а 
tutte le lampade senza alcuna regolazione ne in of- 
ficina né sui vari circuiti, sc si trascura una pic- 
cola diminuizione (3 o'o) nell'intensità di ciascuna 
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serie quando il numero di lampade si riduce alla 
metà, che arriva a circa s ^; quando tutte le lam- 
pade sono spentc. 

11 potenziale di distribuzione si puo portare fino 
a 300 volt ai poli estremi, ottenendosi condutture 
molto economiche e formate di un sol filo di dia- 
metro unico, adibite ciascuna a uno speciale ser- 
vizio, ad cs. per varie intensità o vari orari d'ac- 
censione. Diventano superflue le valvo!e alle sin- 
gole prese pur climinandosi le conseguenze e i pe- 
ricoli dei corti circuiti il cu primo effetto coi Tri- 
volta è quello di annullare ii potenziale. 

Il sistema dá pure modo all’utente di rimediare 
alle forti variazioni di potenziale sulle linee ad es. 
quando si staccano grandi motori, mentre le piccole 
variazioni sono attenuate naturalmente per la mag- 
gior chiamata di corrente dei Trivolta e conseguen- 
tc maggior perdita di linea. 

Ma lo scopo più importante è di realizzare un 
semplice e sicuro controllo per la distribuzione a 
forfatt, che per piccoli centri o piccoli utenti è assai 
più conveniente e razionale della vendita a conta- 
tore, giacche in questi casi le spese d'impianto е 
fisse costituiscono quasi l'intero costo dell'energia 
distribuita, e la quantità di energia richiesta ad es. 
da 3 lampade di 16 candele coll’orario medio di 3 
ore e mezzo costa meno ch« l'impianto e servizio 
del contatore c dell'energia 
mente da csso. 


assorbita continua- 


Colla installazione del Trivolta ai poli di ciascu- 
na presa, all'utente non conviene applicare lam- 
pade di maggior voltaggio perchè aumenuindo 
questo diminuisce la resistenza del Trivolta, e la 
corrente, costante in tutta la serie, passa a pre- 
ferenza in esso lasciando la lampada rossa; nè gli 
conviene applicare lampade di maggior intensità 
cioè minor resistenza perchè abbasserebbe il po- 
tenziale ai poli della presa col medesimo risultato 
‘di avere minor luce. L'utente non ha quindi altra 
libertà che quella di adoperare come crede un nu- 
mero di candele o watt non superiore al convenuto, 
senza bisogno di commutatori o limitatori. 

Il Trivolta serve dunque da trasformatore appli- 
cabile a qualunque potenziale di distribuzione in- 
serendo il numero corrispondente di apparecchi. 
Serve da limitatore in modo perfetto quando la se- 
rie comprende parecchi utenti o prese, o come clas- 
sificalore per un facile controllo dell'energia messa 
a disposizione dell'utente quando questa disponi- 
bilità comprende una o più serie cemplete, Serve 
da valvola alle singole lampade, più sicura di ogni 
fusibile od automatico ad evitare incendi per sco- 
perture dei cordoncini o contatti interni nei porta- 
lampada. Serve da regolatore del potenziale varian- 
do mercè piccoli interruttori ordinari di corto cir- 
cuito il numero di apparecchi inseriti. Serve come 
generatore in luogo delle pile per i campanelli, av- 
visatori e indicatori a distanza. 

Risparmia la regolazione del potenziale ossia la 
opera dell'elettricista nelic officine generatrici e 
costosi quadri ed apparecchi di misura, essendo 
Il carico. apparente costante. 
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Permette lince della massima economia secondo 
la regola di Lord Kelwin che cog'i altri sistemi di 
distribuzione non è di solito applicabile per la dif- 
ficoltà di regolazione. 

Permette ancora la distribuzione con trasforma- 
tori in serie ad es. con avvolgimenti primari e se- 
condari entrambi a 200 Volt, 1 Ampere, riducen- 
do cosi le cabine a piccoli apparecchi portati da iso- 
latori all’esterno, e la conduttura ad un so! filo di 
ferro di 3 mm. 

Il T'rivolta nella sua piccolezza e semplicità è un 
apparecchio degno della massima attenzione, 

1 tipi più correnti che si fabbricano sono 2 per 
lampade di 0,8 ampere a 42 periodi: 

S cand., 10 volt, pesa gr. 220, watt 0,65 a vuoto 

16 » 20 » » » 360, » I,I » 
€ costano intorno a 4 lire. Per maggior numero di 
periodi si aumenterá in proporzione il voltaggio 
delle lampadine. 

Il potenziale di 10 e 20 Volt venne adottato come 
normale nell'intento di facilitare la costruzione e 
1 commercio delle lampadine a filamento metallico 
cd è a sperare che per questo tipo si arrivi presto 
al prezzo delle ordinarie a carbone non essendovi 
ragione in contrario. 


Trasformatori trifasi 


AO e 


Lo studio intorno ai flussi corrispondenti a tre 
forze clettromotrici sinusoidali sfasate di 120 gradi, 
mostra che in un istante qualsiasi la somma di duc 
qualunque dei tre flussi è eguale in valore ed oppo- 
sta in direzione al terzo flusso. Da ciò si conclude 
che se il circuito magnetico di un trasformatore è 
costruito con tre nuclei, in ciascuno dei quali è av- 
volto lo stesso numero di spire, e se i tre avvo'gi- 
menti sono sottoposti a forze clettromotrici esatta- 
mente trifasi, ogni bobina ed ogni nucleo funzio- 
nano esattamente come l’avvolgimento primario 0 
il circuito magnetico di un trasormatore semplice 
monofase. In consdguenza, aumentando un poco ри 
del 50 * il materiale attivo di un trasformatore 
monofase: a nucleo, la capacità del complesso di: 
venta precisamente del so % più grande di quel 
di un trasformatore trifase. Così aggiungendo un 
poco più del 50 % al materiale attivo di un trasfor- 
matore a nucleo da 10 KW, si ottiene un trasfor- 
matore della potenza di 15 KW. 

Questo trasformatore trifase è capace di far € 
veci di tre trasformatori monofasi da 5 KW con- 
nessi a stella o a triangolo o pure di duc trasfor- 
matori da 8,60 KW connessi a V o di un trasfor- 
matore da 7,5 KW e uno da 8,66 col'egati a Т. 

] vantaggi presentati dai trasformatori trifasi © 
dalla combinazione dei trasformatori monofasi, che 
si possono impiegare per ottenere lo stesso risul- 
tato, sono stati spesso discussi da diversi autor! 
il paragone è stato sempre fatto prendendo ре 
base la 'diminuzione del prezzo dei vari tipi di 
trasformatori e confrontandola con l'aumento di po- 

tenza. Si € cosi stabilito che il trasformatore trifas* 
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è quello che si presenta più a buon mercato perchè 
rappresenta, come costruzione, circa il 150 “ del 
prezzo di un trasformatore di то KW, mentre lc 
altre combinazioni sono più costose stante che esse 
richiedono una potenza eguale o superiore con tra- 
sformatori più piccoli. 

П Signor Mac Allister in un suo pregiato arti- 
colo apparso sull'Electrical World, da cui sono ri- 
cavate queste considerazioni, si propone di dimo- 
strare che, fatta astrazione della diminuzione del 
prezzo di costo rispetto all'aumento de'la potenza; 
il trasformatore trifase presenta un vantaggio reale 
richiedendo meno materiale e presentando un ren- 
dimento migliore di qualunque altra combinazione 
di trasformatori. Pur considerato da questo solo 
punto di vista il vantaggio è sensibilissimo, anche 
quando il trasformatore tritase ha una grande ca- 
pacità. | | 

L'A. enumera ancora i vantaggi della connessio- 
ne a 7 di due trasformatori, quando non si possono 
costruire dei trasformatori trifasi. 

Per passare da un trasformatore monofase аа 
uno trifase avente una potenza maggiore del 50 ^, 
e necessario impiegare una quantità di rame mag- 
giore del 30%, una quantità 
del 50 ~% e forse anche più. 

Come valore medio si puó ammettere che il peso 
del ferro per KW di capacità sia di circa 6% più 
grande e che il peso del rame sia esattamente e- 
guale a quello che si deve impiegare per un trasfor- 

matore monofase avente la capacità di 66,6 %. Os- 
servando ¡ valori impiegati per certi trasformatori 
commerciali monofasi, calcolati e descritti in riviste 
tecniche o nei bollettini dei costruttori, si trova che 
il rame impiegato in un trasformatore da 10 KW 
pesa kg. 7,85 per KW е il ferro 10 kg. per KW, 
mentre che i valori corrispondenti per un trasfor- 
matore da 5 KW sono di kg. 10,7 di rame e kg. 
11,7 di terro per KW. Così un trasformatore tri- 
fase da 15 KW richiede kg. 7,85 di rame per KW e 
kg. 10,6 di ferro per KW, mentre tre trasforma- 
tori monofasi da 5 KW richiedono kg. 16,7 di rame 
e 11,7 di ferro per KW. | 

Le perdite nel rame del trasformatore trifase so- 
no di 17,7 watt, per KW e le perdite псі ferro di 
11,2 watt per KW, mentre le perdite corrispondenti 
per tre trasformatori monofasi sono, di 20 watt per 
il rame e 12,2 watt per il ferro, per KW. 

Così i! rendimento del trasformatore trifase è di 
07,2% € quello di tre trasformatori monofasi è di 
990,9 x. 

I risultati di una serie di calcoli analoghi ai pre- 
cedentí eseguiti sopra una grande varietà di tra- 
sformatori di potenza compresa fra 0,76 e 75 KW, 
hanno condotto agli stessi risultati. Si vede che per 
ogni valore della potenza da trasformare, il trasfor- 
matore trifase richiede minor quantità di materia'e 
attivo € prescnta un rendimento migliore di quello 
dato da tre trasformatori monofasi, aventi la stlessa 
potenza totale. 

Bisogna tuttavia notare che un trasformatore mo- 
nofase della stessa potenza totale richiede una 


di ferro maggiore 
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quantità molto minore di materiale c presenta un 
miglior rendimento di un trasformatore trifase. 

Le considerazioni precedenti si appoggiano sui 
fenomeni fondamentali rclativi alla costruzione dei 
trasformatori e sono indipendenti dalla diminuzione 
del prezzo di costo che accompagna sempre ogni 
aumento di potenza. | 

І costruttori, determinando le dimensioni di una 
serie di trasformatori, stabiliscono ogni unità in 
modo da soddisfare сопістрогапеатепіе le con- 
dizioni di una grande leggerezza e quella di un buon 
rendimento —- e ció indipendentemente dalle altre 
unità della serie —, pur tuttavia accade spesso che 
il miglior compromesso per ogni unità é tale che 
il peso € le perdite per KW vanno diminuendo 
quando la potenza aumenta. Lo studio di un gran 
numero di serie di trasformatori monofasi esistenti 
attualmente sul mercato mostra che le perdite in 
watt in una serie qualunque di trasformatori pos- 
sono essere espresse, senza errore sensibile, dal- 
l'equazione seguente : 

A” 
k ТА | 

Chiamando II° la potenza del trasformatore, IN 
le perdite in watt per KW per un trasformatore di 
potenza unità ed x un esponente di cui il valore va- 
ria leggermente con la potenza ma che è pratica- 
mente costante entro larghi limiti. Si è trovato 
che per quasi tutte le serie di trasformatori, a nu- 
cleo da carcassa, ad alta o bassa tensione, ad alta 
o bassa frequenza, a raffreddamento per circola- 


L 


zione di aria o di acqua o a bagno di olio, ecc., x 


ha un valore che raramente differisce da 0,26 ; que- 
sto valore é un poco рїї elevato рег deboli potenze 
c pcr alte tensioni. | 

Questo risultato mostra che le perdite in un tra- 
sformatore di 3 KW hanno per valore 6,75 volte 
il valore delle perdite in un trasformatore di т KW 
della stessa serie; le perdite per KW in un tra- 
sformatore da 30 KW hanno per valore 0,75 voltc 
М valore delle perdite in un trasformatore da то 


KW, ecc. 


Quantunque in certe sere di trasformatori, !e 
perdite nel ferro per kg. di ferro e le perdite nelle 
bobine per kg. di rame non variino in modo sen- 
sibile fra larghi limiti della potenza — cioé l'indu- 
zione e la densità di corrente hanno dci valori co- 
stanti — il rapporto del rame al ferro varia spesso 
con le dimensioni del trasformatore. Cosi duc tra- 
sformatori che presentano esattamente le stesse 
perdite per kg. di ferro e di rame ed eguali perdite 
per kg. di ferro e di rame ed eguali perdite totali 
per KW possono anche non avere lo stesso peso 
per KW. Se le relazioni cosi stabilite, sono corrette 
per tutte le dimensioni di trasformatori, se ne pos- 
sono trarre le seguenti conclusioni : 

Un trasformatore monofase pesa 25% di meno 
di tre trasformatori separati, della stessa potenza 
totale; le sue perdite a pieno carico sono inferiori al 
25%. Un trasformatore trifase pesa 16,5% meno 
di tre trasformatori separati; le due perdite sono 
anch'esse del 16,5% inferiori. Due trasformatori 
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collegati a |^ pesano esattamente come tre trasfor- 
matori monofasi separati, della stessa potenza to- 
tale; anche le perdite sono eguali. Due trasforma- 
tori conessi a 7 hanno un peso totale piü basso dcl 
5% di quello di tre trasformatori distinti aggrup- 
pati a triangolo o a stella, o di due trasformatori 
collegati a |; le perdite sono anch'esse inferiori 
del 5%. 

Dalle precedenti considerazioni si puo conclu- 
dere che, per la trasformazione delle correnti dri- 
fasi, il trasformatore trifase deve essere preferito 
a qualunque altra combinazione possibile. Per ció 
che riguarda il prezzo di costo e il rendimento, due 
trasformatori connessi a T debbono essere preferiti 
a due 
matori connessi a stella od a triangolo. 

Paragonando la connessione a 7, con quella a 
stella od a triangolo, si può rilevare che ogni tipo 
di connessione permette di effettuare la trasforma- 
zione senza distorsione sensibi'e delle fasi. La con- 
nessione a Y permette di reggiungere il punto neu- 
tro nè più né meno che quella a stella. 

Per ciò che rieuarda la possibilità di mantenere 


trasformatori connessi a I o a tre trasfor- 


l'equilibrio tra le fasi, la connessione a T è molto 
migliore di quella a V. Pev l'avviamento dei motori 
trifasi a tensione ridotta, quando i trasformatori 
sono utilizzati durante un breve periodo di tempo, 
la distorsione delle fasi non ha importanza, ma per 
un servizio permanente, la distorsione non è am- 
missibile. Sotto questo punto di vista la connessio- 
ne a T è preferibile alla connessione a I e può an- 
che essere spesso preferibile ala connessione a 
triangolo o a stella, 


Quando, alla fine dello scorso dicembre, appar- 


COMMENTI 


E CRITICHE 


I canali di montagna “Sistema Caminada,,. 


ve nel Corriere della Sera il lungo articolo del se- 
natore Colombo che ci rivelava la geniale trovata 
del sig. ing. Caminada, per cui l’agognata solu- 
zione del problema « superare le Api colla Navi- 
gazione interna: » poteva ritenersi un fatto com- 
piuto, а partie l'analisi della convenienza econo- 
mica di tale intrapresa, sono rimasto molto per- 
plesso e dubbioso sulla possibilità di realizzare l'au- 
tomozione dci barconi su qualunque pendenza, an- 
che la più insensibile, (come p. e. quella neces- 
sariamente richiesta per i tratti di canale alle te- 
state deile conche  tubulari inclinate od anche 
quella dei canali aperti per attraversare il heve de- 
clivio della pianura padana), sia che ciò derivasse 
dalla forma troppo sommaria in cui l'idea venne 
sen. prof. Colombo, sia dalla mia 
deficienza intellettuale. 


espressa dal 
Ma poiché si trattava di 
una idca riconosciuta geniale anche dalle nostre no- 


torietà tecniche — e le idec geniali non sono facil- 
mente accessibili ai più — ho trovato in ció una 


scusante a me stesso e sono rimasto in attesa di 
maggiori lumi. Questi me li ripromettevo quando 
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vidi la tue pubblicazioni nella Rivista, ma’ ne ri- 
masi deluso alla lettura e confesso che ne fui mor- 
tificato, perchè non ne fui più edotto di prima, se- 
gno evidente della mia decadenza intellettuale. 

Non avendo avuto ancora il piacere di leggere 
la memoria del sig. Caminada — che mi si dice 
un lavoro poderoso, già pubblicata in più lingue — 
riporto qui letteralmente il passo relativo della tu: 
pubblicazione al penultimo allinea della рар. 28: 

« In quanto si riferisce alla trazione naturale, 
ecco In qual modo il Caminada ne dà ragione: 

Sappiamo che, anche in acqua stagnante, un cor- 
po galleggiante di cui una delle estremità venga 
sottoposta a una pressione, che la faccia maggior- 
mente immergibile, tende a sfuggire in avanti in 
direzione opposta a quella del punto estremo, sul 
quale si esercita la pressione... » 

Per constatare linesattezza dell'or riportato con- 
cetto, ho preso un cilindretto di legno di circa 15 
cm. di lunghezza € con un gancetto vi ho assicu- 
rato ad un estremo un sotti spago di circa до cm. 
di iunghezza c di cui l'altro. estremo venne da mu 
ancorato, mediante un pezzo di ferro, sul fondo 
e nel bel mezzo della vasca da bagno; ho aperto 
il robinetto dell'acqua ed hc riempito la vasca fin- 
ché il filo si € messo in tensione ed oltre e lo spago 
si è sempre mantenuto, per quanto potci giudicare 
ad occhio, verticale, anche quando il capo libero 
del legno si sollevò gradatamente, finchè il cin- 
dro venne a disporsi verticale sul pro'ungamento 
dello spago. 

E ciò in picno accordo colle leggi della хаса. 
Quando un solido galleggia. sull'acqua, perchè d: 
essa men pesante l'acqua. esercita sulla parte ba- 
enata del solido una serie di pressioni normali alla 
superficie in ogni punto e se noi decomponiamo 
tutte le pressioni che si trovano sopra un plano 
orizzontale qualunque della parte immersa in aktet- 
tante orizzontali e verticali, le orizzontali si fanno 
ogni уола equilibrio e la somma delle risultanti 
verticali dei singoli piani paralle'i allo specchio di 
acqua rappresenta il peso del galleggiante: in altri 
termini, la resultante attiva delia spinta dell'ac- 
qua sul galleggiante è diretta verticalmente ed è 
uguale al peso del valleggiante, anche se il peso 
non è uniformemente distribuito sulla lunghezza 
del galleggiante stesso. | 

Or gli è evidente che l'esercitare una pressione 
verticale sopra un estremo del galleggiante, equi- 
vale a caricarlo di un peso in quel punto e nessuno 
potrà asserire d'aver provocato l'avanzamento di 
una imbarcazione per avervi applicato un sovrac- 
carico a poppa. E se noi ancoriamo con una fune 
l'estremo di poppa d'una nave in acqua stagnante 
e portiamo in tensione la fune, quest'ultima si di- 
sporrá verticalmente e la resultante della spinta 
in questo caso sarà in intensità la somma del peso 
della nave e della tensione nella fune, ma sara wer- 
ticale e però non potrà impartire alla nave alcuna 
tendenza a muoversi orizzontalmente, ma solo la 
nave s'inclinerá in misura dell'aumentata tensione 
de'la fune. E se effettivamente si verifica il fenome- 
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no a cui accenna il sig. Caminada, ciò proviene 
dal fatto che quando esercitiamo col piede una pres- 
sione sull'estremo di poppa di una barca; noi al- 
lunghiamo la gamba e vi esercitiamo una pressione 
obbliqua la cui componente orizzontale tende a 
far scappar la barca. | | 

Neciò che con un tenditore a poppa, od anche al 
cue estremi della barca inditterentemente, si possa 
provocare un avanzamento della barca stessa in 
acqua stagnante, bisogna provocare una devia- 
zione dalla verticale del o dei tenditori con un ar- 
tificio che produce un avanzamento della estremità 
ancorata dei tenditori e l'artifiz'o più semplice è il 
piano inclinato. 

Netla qui unita figura sia B la barca ancorata, 
mediante i tenditori f, t, alla rotaia r, inclinata al- 
l'orizzonte dell'angolo а. Posto che a-b rappre- 
senti l'intensità di tensione dell'ancoratura poste- 
riore, noi possiamo decomporla in due camponen- 
tiluna b-c nel senso della rotaia e l'altra с-а ad 
essa normale: la prima tenderá a far scorrere l'e- 
stremo b deli'ancoratura lungo la rotaia, l'altra 
visi opporrà colla resistenza d'attrito che produce 
sull organo di scorrimento in b. Al crescere della 
tensione f, cresceranno in ugual rapporto le duc 
forze b-c, c-a € però le condizioni d'equilibrio re- 
steranno immutate finchè resti costante l'incli- 
nazione della rotaia; ma la forza propellente b-c 
aumenterà coll'angolo d'inclinazione «, mentre la 
torza impedente c-a resterà pressochè. invariata. 
Cè dunque Yun determinate angolo d'inclinazione 
il cosidetto ango'o d'attrito, sotto il quale la forza 
h-c può vincere la resistenza opposta da c-a, per 
cui l'ancora b tende a scorrere verso c € l'ancora- 
tura t a disporsi obbliquamente, p. es. in 1, ma 
allora Ja componente orizzontale a-d della t’, ven- 
cera a far avanzare la barca. Si scorge però che, 
acció che un avanzamento qualsiasi abbia luogo, 

bisogna che l'angolo x sia sempre maggiore di 

quello d'attrito per dar luogo ad una componente 

attiva a-d. 

L'identico ragionamento può ripetersi per Гап- 
coratura anteriore t, che colla sua tensione tende 
a produrre Jo stesso effetto della posteriore, per cui 
l'impiego di due tendiiori, anzichè di uno so'o, 
avrà da un lato il vantaggic di diminuire la resi- 
stenza d'attrito al passaggio delle ancore sui giun- 
ti della rotaia, quando si abbia l'avvertenza di fal- 
sare la distanza dei giunti con quella delle due an- 
core, ma dall'altro lato avrà lo svantaggio di ri- 
chiedere due piloti per ogni barca € di tenerli d’ac- 
cordo nelie manovre necessarie ad ogni cambia- 
mento di livel'etta del canale o conca tubulare, con 
pericolo di sommersione, stante la poca altezza 
della barca carica fuori acqua. Tutto sommato 
però sarà sempre più conveniente l'impiago di un 
sol tenditore, sia esso a poppa od a prora. 

L'impiego della rotaia al ciclo, anzichè sul letto 
della conca e però delle ancore prementi, anziche 
tiranti, ha per conseguenza l'effetto identico di 
quello sopra descritto, colla differenza tuttavia che 
colla rotaia superiore si potrà ridurre la resistenza 
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d'attrito in confronte alla rotaia inferiore e quindi 
adottare delle conche più pianeggianti con note- 
vole vantaggio specialmente pei canali aperti; se- 
nonchè giusto per questi l’applicazione della rotaia 
per di sopra porta seco notevole aumento di spesa 
e complicazione. 

Il signor Caminada, a quanto sembra, asserisce 
di poter realizzare l’automozione anche per lievis- 
sime pendenze e così dovrebbe essere, giacchè al- 
trimenti bisognerebbe adottare un sistema misto, 
cioè parte a rimorchio e parte automatico e l'in- 
venzione del sig. Caminada perderebbe gran parte 
del suo pregio. Or ciò non può essere risolto che 
in base ad esperienze in scala’ al vero, esperienze 
che fortunatamente non richiedono gran sacrificio 
di spesa e stiamo in benevola attesa giacchè sareb- 
be di un vantaggio inca'colabile, specialmente per 
la configurazione accidentata del nostro suolo, che 
si potesse seguire coi canali di navigazione le si- 
nuosità del terreno, come la ferrovia, anche senza 
spinger l’audacia al passaggio del'e Alpi. Dal can- 
to mio peccherò di pessimismo eccessivo, ma non 
credo, fino a prova contraria, che il sig. Camina- 


Fig. 124. 


da possa realizzare il suo sistema senza ricorrere 
in parte al rimorchio ammenochè che con qualche 
artifizio si giovi di molto della corrente dell'acqua 
introdotta nella conca in contropendenza. 

Certo, la soluzione del problema sarà agevolata 
di molto con un’accurata costruzione del trollev di 
ancoraggio е con una forma studiata dci giunti 
del'a rotaia, ma dell'attrito ce nc sarà sempre, te- 
nuto conto delle condizioni in cui lavorano tali or- 
eant € dalla sopra allegata figura si rileva che per 
piccole pendenze la forza b-c, che deve essere sem- 
pre maggiore di quella di propulsione, è data dalla 
pendenza della rotaia, per cui, ridotto anche ad 
1'30, il coefficiente d'attrito, la pendenza della ro- 
taia dovrà essere sempre maggiore di 1/50, ossia 
del 20 0/00; mentre la corrente dell’acqua immessa 
dal basso sarà di molto giovamento in principio 
della concata ma andrà mano mano diminuendo a 
misura che la barca si avanza per  VPaumentato 
spessore dell’acqua a valle. 

Io non credo che ci sia da impensicrirsi del bec- 
cheggio di barconi relativamente lunghi e a fondo 
piano, ad ogni modo i trolleys serviranno a provo- 
carlo, piuttosto che ad attutirlo, stante il loro a- 
vanzamento saltuario lungo alla rotaia, dovuto 
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all'inevitabile variazione della resistenza passiva 
nci vari punti, ed il beccheggio aumenterà la resi- 
stenza stessa, ma tutto ciò dipenderà dalla ve'o- 
cità di avanzamento raggiungibile col sistema Ca- 
minada, velocità che a sua volta dipende esclusi- 
vamente da ouclla che si potrà dare all'efflusso 
dell’acqua nella conca senza produrre sobbollimen- 
ti perniciosi e che però sarà relativamente mode- 
rata per canali pianeggianti. 

Mentre nci canali ordinari di navigazione è con- 
veniente. adottare una sezione larga per diminuire 
la resistenza dell’acqua stagnante, è razionale, 
anzi necessario, adottare col sistema Caminada 
delle sezioni minime per giovarsi il più possibile 
della corrente dell’acqua, d’onde la necessità di 
abbinamento pel traffico intenso e per gl'incroci, 
ma gli è indubitato che la costruzione di due ca- 
nali stretti sarà sempre più costosa di quella d’un 
canale largo, aperto in trincea c il costo dei primi 
sarà notevolmente aumentato dalla necessità di co- 
struirli a sponde rialzate, crescenti dall’alto al bas- 
so € resistenti ad una pressione idraulica non in- 
differente. Tutto ciò forse assorbirà il beneficio 
dell'automozionc, visto che anche questa costa una 
quantità d’acqua non indifterente, in special modo 
quando il tratlico simultaneo in salita e in discesa 
non si compensa, cioè nella maggior parte dei casi. 

E in vero, sebbene il tuo articolo parli sempre 
di consumo moderato l’acqua col sistema Camina- 
da, ma si astenga dalle cifre, che sole possono dare 
un termine di confronto tra' due sistemi, io credo 
che a tale riguardo vi siete fatti delle illusioni ed 
in prova mi accingo a portare un esempio compa- 
rativo: Supponiamo che si tratti di superare un 
salto di то m. sopra un terreno di 5 “ di penden- 
za a) con una conca ordinaria; b) con una conca 
tubolare Caminada c poniamo, tanto per fissar le 
idee, che si tratti di barconi dal tipo internazionale 
di боо tonn., richicdenti una sezione orizzontale di 
conca di 9 x70= 030 m. q. nel caso а) la quantità 
d'acqua richiesta per una concata ordinaria, senza 
impicgo di bacini di risparmio, sari evidentemente 
di зох 630 = 6300 m. c. cioè di un parallc'opipedo 
di 9x 70 m. di base e то m. d'altezza; nel caso b 
si avrà invece un parallelopipedo (fatta astrazione 
dall’ovalità, che non può influire di molto) avente 
ancora l'altezza di 10 m. ma inclinato colla pen- 
denza del 3 cd 1 cui spigoli circoscrivono il bar- 
conc. Poniamo che l'altezza del barcone con sopra- 
carico in coperta e con un po’ di spazio libero al 
di sopra sia anche solo di ni. 4,5 e la base del no- 
stro parallelopipedo dovrà essere di m. 70+ 900 x 
4,5 = 160 e quindi il volume d'acqua consumato sa- 
rà 16/7 del precedente; ed i rapporto sarebbe an- 
cor più sfavorevole per barconi più piccoli! 

Ma frattanto col sisicina Caminada si è portato 
il barcone a 200 m. di distanza e sia pure, ma coi 

1000 X YO X 9 x 10 = 8.100.000 Кет. 
di forza idraulica spesi in più avremo forza suf- 
ciente per rimorchiare la barca sui 200 m. orizzon- 
tali e ce ne avanza. Posto infatti che il rimorchio 
debba effettuarsi colla velocità di 3 m. al sec. per 
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cui si debba impiegare 00,0 sec. avremo 
8.100.000: (66,0 x75) = 1610 cav. idraulici 

mentre sappiamo che non ce ne occorrono che una 
quindicina o ciù di li; l'automozione sarebbe dun- 
que acquisita a molto caro prezzo senza tener con- 
to della maggior spesa per la costruzione del tubo 
di 9 m. di diam. a 200 m. di lunghezza sotto pres- 
sione. 

D'altra parte tutti gli aruútizi, che il sig. Cami. 
nada usufruisce per econoniizzare l'acqua, sono pa. 
rimente applicabili alle conche ordinarie ed il tem- 
po che egli guadagna col procedere intanto che sa- 
le, lo perde poi col maggior numero di concate ne- 
cessaric col suo sistema in confronto a quelo gii 
in uso, giacchè non è supponibile che egli voglia 
assoggettare 1 suoi tubi ad una pressione superiore 
all'atm. mentre furono giù costrutte delle conche 
di 15 m. d'altezza. : 

A parte l'originale genialità della irovata Cami. 
nada non sembra dunque, a prima vista e senza 
maggior copia di dati numerici, che dal lato prati- 
co si presenti sotto un’aspetto molto aureo, molte 
essendo ancora le diflicoltà pratiche da superare 
per la sua attuazione senza adeguato compenso е 
nasce spontanea la domanda se valeva la spesa de`- 
la pubblicità che se ne fece a frutto ancora troppo 
immaturo. Ing. F. GREGORI. 


xx 


L'industria elettromeccanica in Italia. 


Sono lieto che il mio breve commento abbia pro- 
vocato da parte sui una tale dovizia di risposte, 
e di sentire da Lei, che la mia non è stata una so- 
litaria voce di protesta. 

Risponderò brevemente alle di Let cortesi osser 
vazioni, rilevando innanzitutto come Ella nel suo 
ultimo numero, di molto corregga l'informazione 
contenuta nel suo articolo de? 30 gennaio in quanto 
riguarda il capitale della Brown-Boveri-Tecnoma- 
sio. Però Y Electriciun del 31 gennaio pag. 616, in 
una comunicazione sotto la rubrica «Busine Noti- 
ces» al titolo: «La Casa Italiana della Ditta Brown 
«Boveri e Co (Tecnomasio Italiano, » dopo una 
spiegazione dell'unione colla Gadda, dice: «Il ca- 
«pitale del Tecnomasio Italiano Brown-Boveri, sa- 
«rà fra breve aumentato a L. 6.000.000. La Casi 
«Brown-Boveri di Baden, sottoscriverà una quota 
«sufficiente di tale aumento di capitale, da assicu- 
«rarle il possesso della metà dell'intero capitale. 
«Tanto la direzione tecnica che commerciale del 
«Tecnomasio Italiano Brovn-Boveri, rimarra nelle 
«sue mani». | 

Le sue informazioni ога, modificano sostanzial- 
mente e chiariscono questo punto importante della 
questione. 

Ella mi trova vago e reticente nell’analisi de 
cause che portarono al fatto in discussione. — Am- 
metto che le cause che lo produssero sieno anche di- 
verse e più complesse di quelle enumerate, ma trat- 
tandosi di un caso troppo speciale, non credo sá 
giusto trarne considerazioni affatto generali sulla 
possibilità dell'industria Elettrotecnica Italiana. 


lle 
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Degii esempi che Ella da di оћсіпе elettrotecni- 
che scomparse le due principali. la Brioschi e Fin- 
zi, € l'Elettrotecnica di Torino, non cessarono in 
causa di un'insuccesso loro, ché anzi ebbero vita 
operosa, pur lottando colle difficoltà dell'inizio, ma 
si unirono alla ditta Gadda per formare una piü va- 
sta e potente organizzazione. 

Industrie che vanno benc in Italia, per fortuna, 
ve ne sono parecchie, ed in tutti i rami, ció per di- 
mostrare ampiamente l'attitudine e la capacità del 
nostro paese. 

D'altra parte, capisco ch« una discussione sulla 
maggiore o minore attitudine delle razze latine alla 
organizzazione industriale moderna, e sulla mag- 
giore o minore fiducia che gli Italiani debbono a- 
vere delle loro forze. esorbiterebbe dallo scopo che 
mi sono prefisso, e finirebbe col non mutare l’opi- 
none di alcuno. | 

Io La ringrazio quindi della su. larga e cortese 
ospitalità, della quale non abuseró oltre, e faccio 
l'augurio, che un prossimo avvenire possa convin- 
cerla di essere stata un po' troppo pessimista, cosa 
di cui, sono certo, Ella sarà il primo a rallegrarsi. 

Mi creda dev. mo Ing. C. F. 


== 


Le sorprese del telefono. 


Caro Fumero, 


ll telefono é una gran bella invenzione! Esso ti 
permette di parlare contemporaneamente con tutti 
gli abbonati di una città, almeno finché non oltre- 
passano i diecimila, e ti dà campo di esercitare ad 
ogni ora le migliori doti dell'animo. Ma non & 
tutto: io ho potuto avere anche di più. Qualche 
giorno fa stavo in una cabina telefonica e avevo 
ottenuto di parlare con un solo abbonato, quando, 
dovendo fare qualche annotazione sopra un foglio 
di carta, m'accorsi che ero al buio. Stesi il braccio 
per girare l'interruttore alla luce clettrica, ma non 
ce ne fu bisogno; l'amministrazionc dei telefoni, 
mdovinando il mio pensitro, volle subito prov- 
vedere. Non avevo ancor toccata la calotta metal- 
lica dell’interruttore che tra il mio naso (che non è 
poi tanto appuntito) e ]' apparecchio telefonico 
scattava una vivissima scintilla, illuminando il ca- 
merino e abbagliandomi completamente per la breve 
distanza che intercede tra и mio naso e gli occhi. 
Provai anche una scossa formidabile che mi man- 
dó contro le pareti del camerino. 

Ora dimmi un po’: se fossi rimasto, come suol 
dirsi, danneggiato, a chi avrei dovuto rivolgermi: 
all'Amministrazione dei telefoni, alla Edison o a 
tutte e duc? Ecco un problema tecnico-legale che 
potrebbe forse ripresentarsi a qualcun'altro. 

A me difficilmente perché d'ora in avanti non 
toccheró piü l'interruttore stando vicino al tele- 
fono e viceversa. 


N. ASCOLI. 
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CONSULENZA LEGALE | 


Servitu legale di elettrodotto. 


La Società Idroelettrica Ligure sta costruendo 
una condottura da Isola di Parma alla Spezia e Car- 
rara; è avvenuto che alcuni proprietari si sono op- 
posti alla apposizione del sostegni nei loro fondi, o 
hanno reclamato indennità esagerate. — Convenuti 
in unico giudizio, secondo dispone l’ articolo 9 
della legge 7 giugno 1894, questi proprietari hanno 
opposto svariate eccezioni ma il tribunale predetto 
con sentenza 22 ottobre - 13 novembre 1907 tutte 
le ha respinte, fissando alcune massime degne di 
nota. 


| 


I. Possono essere convenuti in un unico giu- 
dizio a norma dell’art. 9 della legge anco i proprie- 
tari di fondi situati nella giurisd'zione di un tribu- 
nale diverso da quello nel cui territorio è situato il 
fondo soggetto a maggior tributo diretto verso lo 
Stato. 

П. Per la imposizione della servitù nei fondi 
privati non è necessario che chi intende esercitar:a 
giustifichi di ayere riportato il consenso del prefet- 
to o del ministro di Agricoltura Industria e Com- 
mercio a forma degli art. 6 e 8 del regolamento 25 
ottobre 1905. Questo consenso è richiesto per il 
traversamento dei beni demaniali; per il traversa- 
mento dei beni privati basta la prova della notifica- 
zione fatta al competente organo governativo. 

ПІ. Le cautele da prendersi a forma dell'ar- 
ticolo 2 della legge per assicurare la incolumità 
delle persone sono di esclusiva competenza dell’au- 
torità amministrativa. L'autorità giudiziaria deve 
disinteressarsene nè può richiedere al perito chia- 
mato a determinare l'indennità di proporre le nor- 
me relative. 

IV. Può bensì incaricare il perito di esaminare 
e riferire se il passaggio proposto sia il più conve- 
niente е il meno nregiudicevole al fondo servente, 
tenuto conto dell’andament > generale della condut- 
tura ed evitando soverch” allungamenti. 

V. Determinato l'ammontare della indennità 
c pagato e depositato il re'at'vo importo chi eser- 
cita la servitü риф essere autorizzato ad entrare nei 
fondi privati e a compiervi le Opere necessarie an-. 
che con intervento della pubblica forza, affinché le 
ulteriori opposizioni dei proprietari dei fondi non 
ritardino l'attuazione d'impianti che hanno uno spic- 
cato carattere di pubblico interesse. 

Ecco la motivazione su queste due ultime mas- 
sime. «L'incarico che si vorrebbe deferire dai clien- 
ti del procuratore Bibolini al perito eligendo sareb- 
be superfluo, per un ovvio riflesso d'ordine gene- 
rale. La legge con opportune norme e disposizioni 
ha già regolato il modo con cui deve essere prati- 
cata la posa in opera delle condutturc allo scopo 
di garantire la incolumità delle persone. Si tratta 
dell'attuazione di una energia che se è fonte ine- 
sauribile di luce, di calore di moto, риге, ove non 
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convenientemente regolata e isolata, può essere di 
pericolo a'la vita umana: titanica forza invero che 
dalle viscere della sua misteriosa entità sprigiona 
una fulminca c terrificante potenza pervertitrice di 
ogni umana possa, ove questa non riesca a correg- 
gerla € trattenerla nel suo cammino: et vita cius 
crit mors tua. | 

eE’ evidente quindi che l'impianto che si riferi- 
sce al governo di detta forza costituisce un'opera 
attinente alla sicurezza pubblica comecch2 ponpa 
in giuoco un interesse impreterribile anche di fron- 
te alla acquiesoenza ed alla incuria dei privati, per- 
che è quello della vita dei ciotadini. Da ciò ben si 
argomenta, come Part. 10 del regolamento in data 
25 ottobre 1585 per l'esecuzione della legge 7 giu- 
gno 1894 faccia espresso obb'igo, non solo all'atto 
dell'impianto delle condutture ma anche durante 
] esercizio di esse, di attuare sotto a contínua perso- 
nale responsabilità dell utente, tutti i provvedi- 
menti intesi a garantire la inco'umità delle perso- 
пе; non solo impone con meticolosità e minuzio- 
sità di metodo le norme generali che al riguardo 
devono seguirsi, ma anche comanda che siano pra- 
ticati tutti gli altri provvedimenti che saranno con- 
sigliati dalla scienza e dalla prat ca. Ed è appunto 
per controllare siffatto obbligo che fa carico al- 
l'imprenditore, che la legge esige, come sopra fu 
osservato, la formalità «de la notificazione al pre- 
fetto affinchè questi sia a così dire posto in mora 
a mezzo dei suoi organi di attivare la vigilanza che 
la iegge in detto potissimo suo volere sia rispeitata. 

«E di fronte a ciò è davvero inutile che il priva. 
to e nella specie i clienti Bibolin”, trattandosi poi di 
un'opera non per anco terminata vogliano assicu- 
rarsi delle misure a prenders. o dei lavori a farsi per 
climinare ogni pericolo per la incolumità personale 
quando su ciò è già previsto € provvisto dalla legge 
stessa. Ed a rendere vieppù palpabile la innu lità 
di tale istanza valga ancora il riflettere che mentre 
il perito a cui fosse deferito cota'e indagine potreb- 
be trovare che quei lavori per il modo come sono 
disposti e condotti non presentano a'cun pericolo, 
ben potrebbe il collaudo dei lavori ordinato dalla 
pubblica autorità, rinvenire, ad opera eseguita, dei 
difetti e delle insidiose manchevolezze dovute anche 
ad invo'ontaria deficienza. 

«Né si dica, come fu detto, che il diritio nel pri- 
vato a volersi cerziorare della capacità delle opere 
a non produrre nocumento alle persone si ritrae 
dal'art. 2 della legge stessa: perché, a chi ben 
guardi, si tratta al proposito di un obbligo precet- 
tivo che ha il suo riscontro. la sua sanzione ed є- 
pilcjzo nel già citato art. 10 del regolamento; tanto 
vero ciò, che il precetio predetto se forma per l’ob- 
bictto a cui mra un obbligo precipuo per chi do- 
manda il passaggio sulla proprietà altrui, non è 
però ricordato come primo elemento di giustifica- 
zione fra quelli richiesti per esercitare 11 passaggio 
stesso sui fondi, e dei qual deve sine qua non, a 
tenore dell'art. 5, farsi precisa documentazione in 
confronto dei privati. F ció per altro è coordinato е 
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logico nella sapiente euritmia della legge. Se que- 
sta invero ha riservato all'inalienabile custodia del- 
l'autorità di stato l'immenso benefizio che deriva 
alla cconomia nazionale da'l’uso dell'energia e'et- 
trica, era риге ovvio ed altamente doveroso che ri- 
servasse eziandio a detta imprescindibile tutela con- 
tro ogni eventua'e trascuranza е colposa desidia, 
tutti quei meccanismi, ord'gni e strumenti, tutti i 
costituenti della posa in opera che valgano a darle 
moto ed a renderla sicura ed inoffensiva per la pub- 
blica incolumità. 

«Ne si aggiunga che versandosi in materia di in- 
teresse generale può essere dato ad ognuno con 
mezzi sia pure inadeguati di procedere giudizialmen- 
te ad un sindacato di prevenzione perocché mentre 
non è ccrto inierdetto ai cittadin’ di promuovere 
occorrendo in sede amministrativa la vigilanza de- 
gli organi competenti, con siffatto sistema si ver- 
rebbe ad inaugurare quella promiscuità di poteri e 
la sequela di inframettenze che la legge ha voluto 
per contro evitare, non dovendosi preferire che è 
supremo fondamento di ord'ne (e nel caso di ordi- 
ne pubblico) che ciascheduno si attenga ne'la sfera 
di quella attività che gli e riservata appunto perche 
in cosa di tanto momento la cura о la supposta cu- 
ra degli uni non sia di incoraggiamento alla negli- 
genza € di facile scuola alla trascuratezza di chi 
per peculiare mandato deve quella invece assegnar- 
sela intera, esclusiva, diuturna ed immanchevole. 

«Considerato chc fatto cosi ragione alle eccezio- 
ni sollevate contro Je istanze de''a società attrice 
devesi senz'altro far luogo alle medesime e farsi 
del pari luogo alla nomina del perito per la deter- 
minazione della giusta indennità dovuta a ciascuno 
dei convenuti per l'esercizio della servitù lega'c di 


cui si tratta e per rispondere all'esame di cui sopra 


si è fatto parola, con l'autorizzazione all'uopo ne- 
cessaria che appena soddisfatta o depositata l'in- 
dennitá che egli sarà per stabilire, possano collo- 
care i sostegni e fili conduttori, qualunque sieno 
le questioni che in seguito di essa possono muovere 
gli interessati. La qual cosa deve, e, con ciò è ri- 
sposto alla IV indagine sopra indicata, sin d'ora 
preordinarsi a somiglianza di quanto dispone la 
legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per pub- 
blica utilità per evidente ragione di analogia, рап 
essendo, già lo disse, lo scopo di pubblico interesse 
a cui mira la legge del di 7 giugno 1894 nel non 
doversi ritardare l'esercizio della servitü legale di 
clettrodotto. » 


+++ 


ll progetto di legge sulle ferrovie secondarie e le tramvie. 

]] Giornale dei lavori pubblici dice che la Com- 
missione presieduta dall'on. Tedeschi per la rifor- 
ma delle norme re'ative alle ferrovie secondarie, 
tramviarie ed automobili, sta studiando un proget- 
to di modificazione del regolamento delle tramvie, 
nel quale sarà adottata una netta delincazione fra 
tramvic urbane ed extra urbane. 


D МӘ Әә 


э Marzo 1908 RIVISTA TECNICA. 145 


TICA | 


La protezione delle reti a bassa tensione contro 
il pericolo di contatto coll’alta tensione. 


RASSEGNA CRI 


Tra i problemi che più hanno alfaticato la mente 
degli elettrotecnici in questi uliimi anni è certa- 
mente da annoverarsi quello dela protezione delle 
reti. contro il pericolo derivante dal contatto o da: 
cattivo isolamento tra le condutture ad elevata 
tensione e la res: di distribuzione, sia chu questo 
avvenga ne l'interno dei trasformatori o lungo le 
stesse lince, troppo frequentemente montate sopra 
pali comuni secondo una d.plorevole pratica che 
nen хага maj abbastanza stiematizza.a. 

Oni volta che avviene un infortunio il pubbl co 
sì commuove, il campo tecnico si теце a rumore, 
ic riviste rimettono il tema in discussione e pol 
tutto torna in tacere fino al prossimo disastro, 
perchè nessuno sa trovare e proporre una soluzic- 
ne adatta al difficile problema. 

M tempo della esposizione di Milano del 1906 
«a binemerita Associazione Industriali d'Italia per 
ia prevenzione degli infortuni bandi concorso ad 
in considerevole premio per un «nuovo sistema 
inteso ad evitare 1 pericoli provenienti da un con- 
tatto del circuito secondario col circuito primario 
di un trasformatore elettrico, il quale non presen- 
tasse l'inconveniente di disturbare il funzionamea- 
to del trasformatore stesso in caso di scariche atr 
mosferiche € di sopraclevazioni di tensione. 

Parecchi inventori risposero all'appello, ed alla 

esposizione figurarono o.to apparecchi, più o me- 
no felici, che vennero presi in esame dalla Giuria 
appositamente costituita. Di tali apparecchi e si- 
меп, due si fondavano sopra azioni clettrostat'che 
(Putato e Zipp), tre utilizzavano la corrente ma- 
nilestan.esi quando si determina il contatto tra 
primario e secondario (Ferrari, Soc. Ind. 4:5 Te- 
‘cphones e Cabella) tre altri si riferivano a siste- 
mi meccanici od elettro-meccanici richiedenti una 
speciale fabbricazione dei trasformatori (Perego, 
Ruberl e Coppa). 

La Commissione che prese in esame tutti questi 
sistemi non credette possibile assegnare il pre- 
mio posto a concorso a nessuno dei concorrenti, 
per ragioni che non vennero a suo tempo pubbli- 
vate, ma che oggi possono dedursi da la analisi 
del nuovo programma in base al quale la medc- 
sima .\ssociazione ripropone il concorso. 

Dice il nuovo programma che il sistema deve 
essere semplice, robusto cd «conom:co, ed inoltre 
applicabi'e agli impianti esistenti; questa clauso- 
la, perfettamente logica, esclude gii apparecchi € 
sistemi fondati sopra una speciale cost.uzione dii 
trasformatori, la guale non potrebbe essere impo- 
sta al costruttori se non per provvedimento legi- 
dativo с con un aggravamento nelic spese di im- 
pianto; l'adozione di sistemi protettivi da cui ri- 
manessero esclusi gli impianti g'à esistenti avreb- 


be infatti una importanza pratica assolutam.nte 
illusoria. 

Si vuole inoltre che l'apparecchio o sistema fun- 
zioni in modo sicuro quando si manifesti anche 
soltanto un cattivo isolamento di notevole resi- 
stenza, ed appena la sopraelevazione di tensione 
verso terra del secondario raggiunga il doppio del 
valore normale per i sistemi trifasi e due volt? с 
mezzo la tensione ordinaria per i monofasi, im- 
pedendo che tale sopracievazione permanga. 

Tale funzionamento dovrebbe aver luogo anche 
quando il cattivo iso'amento od il contatto si de- 
terminasse sulle lince anzi che nel trasformatore, 
condizione questa che potrebbe giuscire difficilissi- 
ma sc con ciò volesse prescriversi che l'uppa;ec- 
chio debba far sentire la sua azione protettiva an- 
che per i contatti che si manifestassero in un 
punto qualsiasi delle linee, anche distante dal tra- 
sformatore, poiché non si vede bene come potreb- 
bc entrare in azione un apparato qualsiasi pr ef- 
feto di contatti che si determinassero fuori del 
tratto che intercede tra il trasformatore c l'appu- 
rato di protezione, al quale tratto probabilmente 
vuole riferirsi, secondo ogni probabilità, questa 
clausola. E della importanza di quesia condizione, ` 
che pur già riesce intuitiva, avremo da occuparci 
fra breve. 

Per determinare questo rapido esame diremo an- 
cora che il nuovo programma di concorso prescri- 
ve che l'apparecchio o sistema propos.o non ab- 
bia a mettere fuori servizio il trasformatore quan- 
do si producano scariche a!tmosferiche sul prima- 
rio о sul secondario, né per elfetto di quelle par- 
ziali deficenze di isolamento verso terra che sono 
normalmente tolerate. nelle red di dst ibuzione. 

RRR 

In una conferenza tenuta dall Ing. G. Motta alla 
sezione di Milano della A. E. I. egli ha preso in 
considerazione la quesione che ci occupa, esami- 
nando partitamente i. conco.so del 1906 ed i di- 
versi apparecchi e sistemi concorren.i, nonchè le 
condizioni poste al nuovo concorso; facendo rile- 
vare come la condizione posta del non funziona- 
mento del sistema protettivo in presenza di scari- 
che atmosferiche metta in vera condizione di in- 
feriorità tutti i disposit.vi che richiedo o l'uso di 
una connessicne ausiliaria a terra, dovunque que- 
sta debba essere fatta. 

Egli fece rilevare ino tre una condizione, non c- 
splicita nella formulazione del programma di con- 
corso, ma ovvia, e che può riuscire assii più g a- 
ve di quanio a prima vista non possa apparire; 
il dispositivo proposto deve essere tale che la sua 
presenza non abbia a peggiorare le condizioni di 
sicurezza del circuito anche quando e:so venga 
accidentalmente a deteriorarsi per una qualsiasi 
ragione о causa. 

Basandosi sopra l'esame critico delle condizioni 
sopra ricordate il Motta prese in esame i diversi 
appara.i e sistemi protettivi presentati al concor- 
so del 1906, concludendo che nessuno di essi ap- 
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parve meritevo'e di premio; ed egli poteva essere 
perfettamente informato della questione poiché fa- 
ceva parte della commissione esaminatrice. 

Abbiamo già accennato sopra ad una clausola 
importante; che cioé il funzionamento dell'appa- 
recchio debba avvenire anche in presenza di una 
semplice deficienza di isolamento, e non soltanto 
.quando si abbia un contatto deciso. Il Motta nella 
sua interessante comunicazione diede un esempio 
illustrativo che serve molto bene a lumcgg'are la 
questione ed a mettere in rilievo la importanza di 
questa speciale clausola. | 

Ricordó egli come, dovunque si man-festi un 
guasto, che abbia per risultato di mettere in co- 
municazione elettrica il primario col secondario, 
la corrente di dispersione che si determina attra- 
verso al contatto più o meno imperfetto deriva 
essenzialmente dall'effetto combinato della capa- 
cità verso terra del primario e del cattivo isola- 
mento verso la terra stessa del secondario. Poi- 
chè la capacità si trova in derivazione rispetto al- 
la resistenza di isolamento, anche un valore con- 
siderevole di quest’ultimo può non riuscire a crea- 
re una impedenza dello stesso ordine di grandez- 
za, se non quando la capacità sia piccolissima; 
d’altra parte l’isolamento da terra delle pareti sc- 
condarie è praticamente sempre relativamente pic- 
colo. 

Nel caso per esempio di una linea a due fili a- 
venti то mmq. di sezione, collocati a d'stanza re- 
ciproca di бо cm. ed a т. 7 da terra, il Motta 
ha calco'ato (servendosi delle formole del Breisig) 
che la capacità kilometrica di ciascun filo verso 
terra sarebbe di circa 5.3 millesimi di microfarad, 
mentre essa salirebbe a circa 8 quando l’altro filo 
fosse collegato a terra. Alla frequenza бо € con 
una resistenza dj isolamento infinitamente gran- 
de (o considerabile come tale) la impedenza che si 
opporrebbe al passaggio della corrente di disper- 
sione tra il conduttore isolato e la terra, nel caso 
che l'altro fosse connesso a terra sarebbe data dal- 
la espressione 

Z =- R (L -} C o Re 
nella quale dovrebbe porsi R infinito, 
w == 314, e C — 8.109; 
con queste apposizioni il valore risultante p:r 7 
viene ad essere di 400.000 ohm. Quando si avesse 
una rcte primaria lunga 10 km. la impedenza at- 
tiva si ridurrebbe a soli 40.000 ohm. 

Ammettiamo ora col Motta che il cattivo isola- 
meno tra primario e secondario abbia la resisten- 
za ancora considerevole di 60.000 ohm e che l'iso- 
lamento della rete secondaria a cui é allacciato il 
trasformatore sia di 50.000 ohm; 1а impedenza 
risultante dalla somma geometrica verrebbe ad 
avere un valore di 117.000 ohm. 

In queste condizioni, ed ammesso ancora che 
la tensione del primario sia di 3600 volt, la ten- 
sione tra secondario e terra, a cagione del guasto 
manifestatosi, verrebbe ad essere di 1800 volt 
mentre la. corrente di dispersione a terra sarebbe 
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soltanto di 0,03 ampére. Eoli ne conclude che ci 
si può trovare in condizioni già pericolese, pure 
avendosi una corrente di dispersione cosi piccola 
che difficilmente potrebbe trarsene partito a met- 
tere in azione gli apparecchi destinati ad eliminare 
il pericolo stesso. 

Può riuscire anche interessante esaminare ra- 
pidamentte come i diversi concorrenti del 1906 pro- 
posero di risolvere il problema, servendoci del 
riassunto che il Motta ne ha dato ncla sua comu- 
nicazione. : 

Il Putato proponeva di inserire semplicemente 
un condensatore, avente funzioni elettromctr:che, 
in un conduttore collegante i punti ncutri del pri- 
mario e del secondario. ` L’equipaggio mobile del 
suo apparecchio doveva restare a riposo in con- 
dizioni normali e solo muoversi appena si dichia- 
rasse un contatto tra primario e secondario del 
trasformatore; tale spostamento veniva utilizzato 
per chiudere il circuito locale di un relay che fa- 
ceva scattare l'interruttore sull'alta tensione. Na- 
turalmente questo apparecchio sarebbe particolar- 
mente adatto per trasformatori connessi а $ а, 
come del resto parecchi degli altri proposti nella 
medesima gara. " 

Lo Zipp proponeva un dispositivo alquanto piú 
complesso, ma poco dissimile nel principio infor- 
matore fondamenta'e. П collegamento сга stabi- 
lito attraverso ad una erande resistenza, avente 
oppur no in serie un condensatore; in derivazione 
sulla resistenza cra disposto un altro condensatore 
attivo. 

L'Ing. Ferrari proponeva sostanzialmente di 
collegare i neutri del primario e del secondario 
attraverso a due solenoidi a nucleo mobile, dispo- 
sti in serie, mettendo a terra il loro collegamento. 
Il simultanco succhiamento dei due nuclei aveva 
per effetto di chiudere un circuito ausiliario de- 
stinato a provocare lo scatto dell'interruttore del- 
l’alta tensione, ma questa simultaneità di azione 
non avrebbe potuto manifestarsi che a cagione di 
contatto tra primario e secondario. 

La Société Industrielle des Telephones propose 
un dispositivo semplicissimo poichè nel circuito di 
una valvola di tensione applicata sul secondario 
metteva un detonatore o un apparecchio capace di 
utilizzare la corrente che si determina quando av- 
viene il contatto tra primario e secondario, quale 
sarebbe un trasformatorino il cui secondario ali- 
menti un relav di svincolo dell’interruttore auto- 
matico. 

Il Cabella propose di utilizzare l'accrescimento 
della deviazione che subisce l'equipaggio mobile di 
un voltmetro inserito fra secondario e terra quan- 
do il secondario stesso si trovi invaso dall'alta 
tensione. Il Ruberl ed il Perego proposero di in- 
terporre tra 1 due avvolgimenti una lastra me- 
{айса collegata a terra, operazione da farsi du- 
rante la costruzione del trasformatore; però il Pe- 
rego voleva utilizzare 1а corrente a terra per a- 
zionare l'apertura dell'interruttore ad alta tensione. 
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La proposta рїї originale era peró quella del 
Coppa, il quale voleva pure interporre tra i due 
avvo'gimenti un diaframma a foggia di sacca, di 
spessore limitato, e ripiena di una sostanza liqui- 
da e isolante sotto pressione. La perforazione del- 
la sacca avrebbe portato una caduta di pressione 
nella condotta, da cui il liquido verrebbe intro- 
dotto e compresso nella sacca; inserendo in tale 
condotta un manometro, ed utilizzando il movi- 
mento dell'indice manometrico per azionare il re- 
lay operante l'apertura dell'interruttore ad alta 
tensione, la rete a bassa risultava comple tamente 
protetta. 

A completare questo esame dovrenimo accennare 
agli altri dispositivi più recenti di cui il Motta si 
è occupato nella sua comunicazione, alcuno dei 
quali da lui stesso ideati: faremo questo in un 
prossimo numero riproducendo anche gli schemi 
dimostrativi per la migliore intciligibilità delle de- 
scrizioni. 

Ing. Fumero. 


Ricerche sopra un motore Diesel a grande veiocità. 


CHR. EBERLE (1) 


La Maschinenfabrik di Augsburg, che notoria- 
mente consegui negli ultimi cinque anni notevoli 

successi col motore Diesel del tipo già conosciuto 
da essa costituito, si occupa già da tempo della co- 
struzione di un nuovo tipo di motore adatto per ma- 
rina e per quegli usi terrestri in cui occorre limi- 
tare per quanto si puó peso ed ingombro delle 
macchine. Da un tipo di transizione che nei partt- 
colari si accosta di più ai motori lenti, si è riusciti 
a comporre un nuovo tipo rappresentato dalla fi- 
gura 125, la quale permette di rendersi immediato 
conto delle varianti introdotte; questo motore tor: 
nisce 300 cavalli compiendo 400 giri. 

Questa macchina possiede quattro cilindri a sem- 
plice effetto lavorantü in quattro tempi, calettati a 
180 gradi; essi sono disposti sopra una incastel- 
latura completamente chiusa nella quale è soppor- 
tato l’albero delle manovelle. Nello stesso piano 
coi quattro cilindri motori è disposta una pompa 
d'aria a duc gradi, comune ai quattro cilindri, che 
aspira dall’atmosfera e la cui portata può rego- 
larsi a mezzo di valvole di strozzamento. Le quat- 
tro pompe da combustibile sono pure riunite, e 
comandate dall'albero distributore. 

Gli organi di distribuzione dei cilindri motori 
non differiscono sostanzialmente da quelli noti ed 
adottati nei motori lenti: ciascun cilindro ha una 
valvola d'ammissione, una di scappamento, una 
pel combustibile ed una di avviamento. 

Nel progettare il motore si é data la massima 
importanza ai dispositivi per assicurare e semplifi- 
care la lubrificazione e per quanto possibile la re- 
frigerazione degli organi di trasmissione; come 


(1) Da un articolo della 4/7. des Pay. Ret.-Vereins 
del 15 Genn. 1908. 
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dalla fig. 125, aila testa dell'albero del'e manovelle 
sono disposte duc piccole pompe da olio le quali 
assicurano la lubrificazione; l'olio che ha già ser- 
vito viene raccolto e nuovamente adoperato dopo 
Il suo raffreddamento. 

Similmente due pompe, azionate da due degli 
stantufl motori a mezzo di bielle, inviano l’acqua 
nell'inviluppo di refrigerazione e da questo a lam- 
bire il “tubo di scappamento per modo che anche 
l’irradiazione di calore di questo venga ridotta al 
minimo. Grazie a questa accurata sistemazione 


.della lubrificazione e.del raffreddamento si è ot- 


tenuto di ridurre considerevolmente l'irradiazione 
di calore del motore, qualità preziosa per mac- 
china destinata a funzionare in locali ristretti. 

Il motore di cui si parla, essendo destinato ad a- 
zionare una nave non è fornito di regolatore di ve- 
locità, ma solo di un regolatore a mano, che agisce 
limitando l’ammissione, с quindi il numero dei giri, 
ad impedire l'eccedere della velocità. Come appare 
dalla figura le leve sono collegate fra loro. Nel tipo 
adatto per servizi terrestri si aggiunge un regola- 
tore di ve'ocità analogo a quello adottato per і mo- 
tori lenti. | 

Le fig. 126-127, confrontate con le altre due 128- 
129 rendono conto dell'importanza che assume il 
risparmio di spazio ingombrato che con questo nuo- 
vo tipo si potrà realizzare. Le duc prime rappresen- 
tano un gruppo da 3oo cavalli a movimento rapido, 
le due ultime rappresentano alla medesima scala, 
un gruppo lento pure da зоо cavalli. Se si confron- 
tano oltre che i motori anche le fondazioni si puó 
avere un'idea chiara della riduzione di peso e d'in- 
gombro che il nuovo tipo consente di ottenere. Dai 
listini della Casa fabbricante risulta che il motore 
celere da зоо cavalli con volano per uniformazione 
di (1:40), compresi i serbatoi di avviamento, insuf- 
flazione, refrigerazione, pompe di lubrificazione e 
refrigcrazione, pesa poco piü di 10 tn. mentre il 
motore lento corrispondente ne pesa 66 circa. 

L'A. ha compiuto nel settembre 1907, alle offi-: 
cine della Casa costruttrice, delle ricerche partico- 
lareggiate sulla potenza e sul consumo di combu- 
stibile di questo motore; cd egli dà conto della par- 
te sostanzia'e degli elementi rilevati. 

Per caricare il motore venne impiegata una di- 
namo accoppiata sull'albero delle manovelle, 1а 
qua'e lavorava su resistenze metalliche, connesse 
nello schema della fig. 130. L'intensità della cor- 
rente principale e la tensione tra i morsetti I-II 
vennero lette su buoni strumenti d' quadro che ven- 
nero tarati subito dopo le prove nel laboratorio di 
clettrotecnica del Bayer. Rev.-Verein. La perdita 
di tensione nei conduttori di collegamento della 
macchina al quadro (due cavi lunghi m. 6,40 di 
ттд. 400) venne determinata col calcolo, e tenuta 
in conto. Per determinare il rendimento della di- 
namo, essa venne dopo le prove staccata dal mo- 


tore, e si determinò il lavoro assorbito a vuoto alle 
diverse velocità e tensioni con cui eransi fatte le 


prove. I rilievi di queste ricerche sono riportati 
nella tabella I, che dá nelle varie colonne gli ele- 


148 L'ELETTRICITA. - Vol. XXX. - N. 10 


menti corrispondenti mediante i quali si può fare re nell'indo:te e d.lla corrente d'eccitazione, riman- 
il calcolo della potenza fornita dal motore nelle do- gono ancora da un lato le perdite per isteresi e 
dici diverse esperienze compiute. correnti vorticose, dall'altro li attriti rei perni, 
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Ecco come PA. procede per determinare le per- nell'aria, nelle spazzole; siccome però nelle prove 


dite e quindi il rendimento. Noto essendo i! lavoro la dinamo era messa al posto del volano, una parte 
totale a vuoto, detraendo i! lavoro d ssipato in calo- delle perdite d'attrito debbono adossarsi al motore. 
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L'A. perció detrasse dal lavoro totale consumato 
dalla dinamo un ^uarto del lavoro dissipato in per- 
dide per isteresi, correnti vorticose ed att.iti, e nel 
calcolo del rendimento tenne conto della perdita 
così ridotta. Valga un esempio a meglio chiarire 
il procedimento seguito. 

Nelle prime esperienze si cbbe : 
Lavoro totale a vuoto (33-{-10.57) 166.5 — Kw. 7.27 
Resistenza dell'indotto — ohm 0.0143 
Perdite nel rame 0.0143 X 33" = Kw. 0.0155 
Perdite in eccitazione 166.8X 10.57 2 Kw. 1.7600 
Totale perdite ohmiche D: Kw. 1.7755 
Perdite per isteresi, correnti vorticose, 

attriti — (7.27—1.77) | Kw. 3.5000 

Per il calcolo de! rendimento invece di adope- 
rare il valore totale di 7,27 ГА. adoperò quindi un 
valore ottenuto deducendone un quarto di questa 
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Nelle condotte di scappamento dei d.versi cilindri 
crano disposti, immediatamente dopo la valvola, 
termometri a inercurio per la determinazione delle 
temperature dei gas di scarico, e si fecero preleva- 
menti di gas nei punti medesimi allo «copo di dc- 
terminare il tenore in acido carbonico e ossigeno. 
. La quantità d’acqua impiegata per la refrigera- 
zione venne determinata mediante recipienti tarati, 
с la temperatura all'ingresso nella camera di refri- 
gerazione ed all’uscita vennero determinate me- 
diante termometri a mercurio. 

Nella tavola IT, sono raccolti i principa i risul- 
tati delle ricerche. 

Il motore in esame era calcolato per fornire 300 
cavalli a 400 giri, però il costruttore aveva pro- 
gettato gli organi meccanici in modo che la velo- 
cità potesse salire a зоо giri; i risultati delle espe- 


s Fig. 126-127. 


perdita per isteresi, correnti vorticose e attriti, e 


моё : 


Le perdite ohmiche totali da considerare sono 
nel primo caso esaminate dall'A. date da 
0.0143 (881 -|- 10.5 — 33.0)! == Kw. 10.60 
e quindi la perdita complessiva nella macchina era 
10.60 -|- 5.89 - - Kw. 16,49. 

Riesce facile allora il calco'o del rendimento e 
del lavoro fornito in ciascun caso dal motore. 

+## 

Рег Іа determinazione del consumo di combusti- 
bile, le"tubazioni d'alimentazione delle pompe da 
combustibile mettevano capo ad un recipiente mu- 
nito di indicatore di livello di vetro, in cui l'olio 
veniva rifornito previa pesatura: principio c ter- 
mine delle esperienze avvenivano al medesimo sta- 
to di livello del recipiente. 

Venne impicgata nelle prove dela gasolina di 
Gallizia; la cui composizione secondo l'analisi 
compiuta nel laboratorio della Bayer, Rev.-V erein, 
cra la seguente: 


Carbonio 86.41 "', 
Idrogeno 12.66 » 
Solfo 0.85 » 
Ossigeno |. Azoto 0.08 » 


Il calorico specifico risu'tó di calorie 10070. 


i valori normali 
fissati per la potenza e velocità possono essere su- 
perati, e che la macchina può lavo-are sinza incon- 
venienti anche a 500 giri. Allo scopo di bene accer- 
tare questo punto vennero fatte cinque prove alla 
velocità di 300 giri con carichi variabili tra 170 е 
400 cavalli citettivi. Il motore doveva provarsi a di- 
versi regimi di velocità, compresi fra 250 e 500 
giri, dal punto di vista della putenza с da quello 
del consumo di combustibile alle diverse velocità 
di funzionamento. Allo scopo di procedere sistema- 
ticamente nelle ricerche per quanto possibile, si 
fecero le seguenti serie di prove: 

a) prova ed ammissione normale a 250, 300, 
доо е 500 giri al minuto; 

b) prove a metà ammissione alla velocità di 
cui sopra ; 

c) prove a massima ammissione а 400 e 500 
giri. 

Il dato essenziale è certamente quello del con- 
sumo di combustibile per cavallo cifettivo ; il suo 
accrescimento, secondo i risultati esposti nella ta- 
bella II, si mantiene in limiti molto ristretti. A 
circa 250 giri il consumo di combustibile era di 
g. 189,5 eda доо giri saliva a 196,5. Nei limiti per 
i quali il motore è costruito l'aumento del cónsu- 
mo saliva a circa il 0,04, е questo accrescimento 51 
spiega agevolmente con l'aumento di lavoro della 


rienze dimostrano che entrambi 
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pompa d'aria e delle maggiori perdite di pressione; 
la combustione nel motore doveva quindi in ogni 
caso, ad ogni velocità esserc avvenuta sempre com- 
pletamente. Le prove IV e V a 500 giri diedero 


un consumo medio di g. 203,5, cosicché anche al'a 
velocità di regime si accrebbe dunque solo di 
0,074. ll risultato di consumo della prova VI, a 
211 g. venne falsato da un guasto prodottosi du- 


rantle la prova della tubazione d'arrivo del combu- 
stibile nella pompa di uno de cilindri, e non puó 
quindi venir preso in considerazione ; anche questa 
prova però dimostra che malgrado il disturbo nel 


125-129 


liz. 


funzionamento di uno dei cilindri, il motore subi 
solo una lieve riduzione di potenza, e precisamente 
ad un carico che corrisponde presso a poco al nor- 
male per la corrispondente velocità. 
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TABELLA I. 
I 2 3 | 4 | 5 6 7 5 9 JO | rt 12 13 15 | 
| x Lavoro elettrico Marcia a vuoto delle dinamo 5 ü £ 
a 5 "E | gus Izo = ff © 
3 © = ez. z 
с E e |a liólezelezii e| = 1558] 825] 29] 28] $2 
ар ks = E a SS PAE аа] = 8 2 та ЛЕ 8| = И И 
2s s c & 2 ‚= ЕДЕ В) oz 5 |25] .zE| =3 = = 
^v = ^ Е £ O E E ғ £ x S| ЕЕ | 2 È Efa 
| ы c < У; E УЫ ес = £ DEE Pirlo Ra "E 
i — E 
I [256,8] 145 | SSi | 130,5 10,57 | 166,5 7527 5,89 | 10,60 | 16,49 199,6 
| 11 | 306.6 | 2061 | 779 | 156,8 13,40 | 205,8 | 11,50 9,32 S,10 | 17,42 236,5 
Ill | 402,4 | 225 | S55 | 199,2 9,63 | 242.4 | 11,41 9,15 | 10,50 | 19,65 297,5 
IV | 498,9] 215 | 1071 | 230,1 6,43 | 244,5 | 12,10 9,45 | 15,30 | 24,75 346,5 
V | 497.4 { 210 | 1072 | 225,1 6,43 | 244,58 | 12,10 9,45 | 15,30 | 24,75 340,0 | 
I VI 498,3 | 205 | 1062 | 217,7 6,43 | 244,5 | 12,10 9.45 | 15.15 | 24,63 330,0 
VII | зог, 204 407 | 83,0 14,17 | 208,6 | 11,55 9,41 2,06 | 11,47 128,2 
i VIII [247.4 154 459 | 70,6 12,40 | 157,4 6.97 5,72 2,75 5,47 107,4 
IX | 400,1 230 456 | 104.9 9,01 234,6 | 10,85 8,67 2,6I 11,28 158,0. 
| X [485,1] 223 499 | 111,3 6.42 | 243.0 | 11,45 8.98 3,08 | 12,06 167,6 
NI | 400,5] 230 | 947 | 217,8 10,80 | 248,6 | 12,21 9,53 | 12,1 21,93 326,0 
XII | 508,1 231 | 1154 | 266,7 7.46 | 279,2 | 13,59 | 10,94 | 17,9 25,54 401,0 
Nel modo stesso vennero condotic le prove da vato nelle prove su motori lenti, che il consumo di 


VII a X con ammissioni corrispondenti a metà po- 
tenza, € Si “иб quindi tralasciare una dettagliata 
trattazione di queste prove. 
Nella figura 131 vennero riassunti graficamente 
i risultati delle ricerche tracciando le linee di col- 
legamento dci punti corrispondenti ai consumi di 
combustibile relativi a ciascuna velocità di marcia. 
Queste curve dimostrano il medesimo andamento 
di quelle già rilevate dall'A. in precedenti sue ri- 
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Fig. 130. 


cerche, pubblicate nella stessa Zft. des Bayer. Rev.- 
l'ereins (1906 pag. 21) da cui risultava che l'au- 
mento del consumo nel passare dal pieno carico a 
metà carico era di 0,14. Prolungando le curve al- 
l'indietro fino a toccare l'ordinata della metà del 
carico indicato come normale e corrispondente alle 
prove da I a VI, per il motore provato risulta un 
aumento di circa 0,12, più piccolo quindi di quello 
accertato nei motori lenti. 

Nelle prove XI e XII si cercò di determinare la 
massima potenza riiraibile a 400 e 500 giri; anche 
i risultati così ottenuti si riportarono nella fig. 131. 
Essi dimostrano ciò che era prevedibile e già rile- 


combustibile cresce di poco rispetto a quello del 
carico normale, che subisce l’influenza della dimi- 
nuzione dell’espansione nel cilindro motore. Circa 
la prova XII è da osservare che la pompa d’aria re- 
lativa al motore non dava più tutta l’insufflazione 
necessaria, e fu necessario aggiungere una pompa 
sussidiaria. П consumo d'energia di questa pompa 
venne determinato per estrapolazione in cavalli 6,5, 
valore che si tenne in conto nel'a detrazione dalla 
potenza effettiva di 401 cavalli. 

Poichè nelle prove da I a VI insieme colla po- 
tenza indicata e colla effettiva venne determinato 
il consumo d’acqua di refrigerazione e il suo in- 
cremento di temperatura, e così pure la tempera- 
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tura e composizione dci gas di scappamento, si puó 
stabilire 1а bilancia tecnica. Secondo questa nelle 
prove ora dette si trasformò in lavoro utile da 0,31 
a 0,33 dal calore totale, da 0,32 a 0,34 passò nel- 
l’acqua di refrigerazione, e da 0,23 a 0,25 venne 
asportato dallo scappamento; poichè l’acqua di re- 
frigerazione in ogni caso esce dalla macchina a bas- 
sa temperatura, talvolta a temperatura inferiore a 
quella dell'ambiente, e non può aversi una perdita 
apprezzabile per irradiazione, il saldo perdit. oscil- 
la tra + 0.03 € — 0,019. 

Il rendimento organico del motore venne deter- 
minato nelle prove con introduzione normale, e per 
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cavalli con combustione completa e senza alcun in- 
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conveniente negli organi meccanici e distributori. 
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2) Il passaggio da uno ad altro regime di velo- 
cità é possibile in brevissimo tempo, e viene pro- 
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dotto nel motore da marina col semplice comando 
d'una leva; in motori per uso terrestre il comando 
a mano verrebbe sostituito da un regolatore. 

3) H consumo di combustibile e la d'spers onc 
del calore ad ogni regime di velocità e di carico 
sono eguali o di pochissimo superiori a quelli rela- 
tivi ai motori lenti. 

4) H rendimento aguaglia quelli dei motori 
lenti. 

5) La lubrificazione forzata degli organi es- 
senziali si è comportata molto bene nelle prove; 
mentre nei due giorni di prova il motore ebbe a 
funzionare 12 ore circa ai diversi carichi ed alle 
diverse velocità senza il minimo riscaldamento di 
una parte qualsiasi e senza alcun inconveniente di 
esercizio. 

Conclude ГА. atfermando che la Maschin: nfabrick 
di Augsburg ha risolto magistralmente il problema 
della creazione d'un motore leegero e poco ingom- 
brante, che non rappresenta solo un completo sue- 
cesso nel suo insieme, ma in tutte le suc parti è 
formato nel modo niù conveniente e rispondente al 
lavoro, così nella lubrificazione, nella refrigerazio- 
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Il motore elettrico nell'industria tessile 


(Continuazione, vedi n. 8) 


Premesse le considerazioni generai già esposte 
il Morelli passa nella sua memoria ad esaminare 
il funzionamento delle diverse macchine, a valu- 
tare la potenza da ciascuna assorbita. 

Frantojo-Bulle (Ballen brecher). Questa mac- 
china fa la prima operazione di scioglimento ed 
apertura del cotone ricevuto in balle; nella costru- 
zione odierna l'a'bero principale è ordinariamente 
a bassa velocità (250-350 giri al 1°) e richiede una 
potenza motrice di 5 a 6 HP. 

Non è consigliabile in gene ale, nè per la spesa 
d'impianto, nè pel rendimento, la costruzione di 
motiori picco'i a bassa velocità per comando diret- 
to di tale macchina con giunto elastico, si adotta 
quasi sempre una riduzione di velocità, ottenibile 
costruendo un motore speciale a velocità media 
(5 HP, 950 giri) quindi una riduzione meccanica 
comandando per cinghia il frantojo dal motore 
montato: su tenditore; date il piccolo rapporto di 
velocità (950 a 1300) è possibile questa trasmissio- 
ne per cinghia anche con piccola d'stanza di assi 
(1 m. circa) cioè con poco ingombro di locale. Si 
può anche adottare il motorc normale (5 HP, 1150 
giri) con doppia riduzione meccanica di velocità. 

51 potrebbe accoppiare direttamente l’albero del 
frantojo e quello della riduzione sul motore con un 
giunto; ma si deve notare che tale macchina оре- 
ratrice per la sua natura è sogeita ad urti, vibra- 
zioni, forti sovraccarichi, ecc. e riesce quindi un 
utile mezzo elastico, ed una preziosa valvola mec- 
canica di sicurezza la cinghia interposta, la quale 
rende il motore alettkico assolutamente imdipen- 
dente dal'e vibrazioni continue e notevoli del fran- 
tojo, e scorre utilmente ne! momenti di eccessiva 
richiesta di energia. Questo sistema di comando é 
raccomandato per molte altre macchine di filatura 
che si trovano in analoghe cond'z'oni (piccolo la- 
voro assorbito, bassa vclocità angolare, vibrazioni 
e sovraccarichi accidentali notevoli). 

Quanto al tipo di motore, non solo pel frantojo, 
ma in tutti i locali di preparazione, é assolutamen- 
te necessario H tipo completamente protetto е 
chiuso, e ció non solo per la sicurezza del perso- 
nale e contro l'incendio (avendosi in tali locali la 
massa di cotone accumulata attorno alla macchina, 
sparsa su tutto il pavimento, ed il pulviscolo di co- 
tone sospeso nell’atmosfera) ma anche per la con- 
servazione stessa del motore, degli ingranaggi ed 
accessori. Sarà utile poi, scegliere il motore che 
richiede meno accessorii, cpperció meno manovre 
e minor numero di collegamenti, fonte sempre di 
possibili cause d'incendio. 

Appare evidente perciò che i motori a corrente 
continua che hanno un commutatore e delle spazzo- 
le da proteggere accuratamente, ed hanno reostati 
d’avviamento, sono poco consigliabili di fronte ai 
moderni motori trifasi a campo rotante, tipo chiu- 
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so, ad avviamento automatico interno, che si pos- 
sono comandare mediante la semplice manovra di 
un interruttore chiuso, posto direttamente — colla 
valvola relativa sull'ossatura dello stator; qui le 
cause di scintille, le parti da proteggere, i collega- 
menti sono ridotti al minimo. | 

Alla categoria dei frantoj può ascriversi il Ractz- 
Opener alimentato medianic griglic mobili di tra- 
sporto, col cotone uscente dal frantojo : altre gri- 
glie mobili cficttuano il trasporto al magazzeno; 
il Raetz-Opener separa e pulisce ulteriormente il 
cotone, prendendolo fra due corone a punte giran- 
ti in versi opposti; un motore elettrico a corrente 
continua di 6 HP a 350 giri tipo chiuso, può ve- 
nire accoppiato ad un rinvio che a mezzo di una 
cinghia diretta e di una incrociata comanda le duc 
puleggie della macchina operatrice a ugual velo- 
cità c versi opposti. 

Dopo l'operazione dei frantoj il cotone è pronto 
pel processo di miscela che ha per scopo di stabilire 
fin dall'inizio della lavorazione uno stato di unifor- 
mità deila massa di cotone sia per la qualità che 
per il colore. Alcune griglie o tele di trasporto (a- 
zionate da cinghie, corde, o catene correnti e da 
apposito riduttore centrale di velocità accoppiato 
ad un motorc) prendono il cotone proveniente da 
balle diverse passate attraverso ai frantoj, e lo por- 
tano alternativamente nel magazzeno, «ffettuando 
cosi una miscela. Dal magazzeno, il cotone viene 
portato nella tramoggia di alimentazione (Hopper 
feeder) delle macchine che seguono poi nella lavo- 
razione, cioé degli apritoi (opener) e battitori (bat- 
teur). 

iramoggia di alimentazione degii apritoj, o 
caricatore | automatico (Hopper feeder). Questa 
macchina oltre al compiere l'ufficio di fornire agli 
apritoj il cotone in modo uniforme e continuo, coo- 
pera all'apertura del'e fibre continuando l'opera già 
iniziata nel frantojo, e prepara il materiale delica- 
tamente all'azione più energica degli apritoj. 

La macchina può venir comandata per accoppia- 
mento diretto con giunto elastico da un motore 
chiuso, di 3 HP, 1000 giri a! 1°; l'albero di coman- 
do trovandosi in basso, tale accoppiamento si pre- 
senta facilmente; frequentemente però onde poter 
costruire il picco'o motore occorrente di 2 a 3 HP 
per una più alta ed economica velocità (2000-2300 
giri al 1’), si preferisce il comando per cinghia di- 
retta; dato il piccolo rapporto di velocità, il tiro 
può essere molto breve (1-1,50 metri) epperciò la 
disposizione anche poco ingombrante. 

— Apritoj. —- Queste macchine hanno lo scopo 
principale di aprire la masse di cotone e staccare e 
impurità che vi si trovano, preparando il materiale 
al lavoro dei battitori. Si hanno aprito) verticali са 
oriszonlali a seconda della direzione dell'asse prin- 
cipale di comando. Il tipo verticale potrebbe esser 
comandato con motore ad asse verticale, disposto 
in alto sull'apritojo; ma data la poco solidità de'- 
della macchina,  cecorre rebbe 


l'ncastellatura una 


154. 


ossavura apposita di sostegno pel motore. Si prefe- 
risce quindi adottare duc motori ad asse orizzon- 
tale, di cui uno da 9 HP, 1200 giri, mediante cin- 
ghia e galoppini, comanda l'albero verticale prin- 
cipale, e l'altro da 4,5 HP a 1450 giri, montato 
su sedia metallica regisirabile in tre sensi comanda 
per accoppiamento dirctto con giunto elastico un 
albero secondario ordinariamente azionato dall'al- 
bero verticale e qui invece reso indipendente; co- 
sicché uno dei movori aziona una parte della mac- 
china, che costituisce l'apritojo penumatico pro- 
priamente detto (cxhaust-opener) e l'altro motore 
aziona una parie secondaria analoga ad un batti- 
tore, 

IZ necessario evidentemente che, quando per un 
sovraccarico accidentale uno dei motori si arresta, 
l'altro si arresti purc, onde cvitare agglomeramenti 
inverni di cotone; occorre poi avviare simultanea- 
mente i due motori, ed invece può esser utile il re- 
go'arne separatamente le velocità. 

— Buttitori (Baltcur). — 1 battitori hanno per 
scopo di proseguire l'opera iniziata dagli aprito; 
continuando l'apritura e le pulitura delle fibbre, 
inoltre di rendere più omogenca la disposizione del- 
le libbre colla sovrapposizione e stiramento succes- 
sivo di più tele in un'unica tela ^i ovatta; in essi 
l'operazione necessaria e fatta a mezzo di griglie 
€ stacci assogettati all'energica azione aspirante 
di ventilatori, e per mezzo di apposito organo bat- 
titorc. Si disiinguono i batütori semplici e doppi. 

La macchina semplice һа ordinariamente un al- 
bero principale orizzontale all'altezza di circa un 
metro e verso la metà della macchina, alla velocità 
di 1200-1400 giri, ed assorbe 3,5-5 HP. 

Si hanno battito) doppi tipo Platt per HP 6 e 
girl 1500; come риге battito) doppi con alimenta- 
zione automatica per HP 9,5. 

— Carde. — La cardatura ha per mira la com- 
pleta depurazione della massa del cotone dalle ma- 
terie estranee ed il parallelismo delle fibbre : lo sco- 
po è raggiunto a mezzo di una pettinatura appli- 
cata individualmente a ciascuna  fibbra, dopo la 
quale si ricava un nastro di fibre parallele della 
massima regolarità, adatto per la filatura. La car- 
da più adoperata è quella a capelli girevoli (Rowing 
Hat-card); l'albero principale è molto lento (160 gi- 
ri circa) cd assorbe un piccolissimo lavoro motore; 
(HP 0,45-0,7) perciò, voiendosi adottare il coman- 
do individuale, si richiederebbe un motore piccolo 
e lento (costoso e di basso rendimento) od un mo- 
tore ordinario con forte riduzione di velocità (pure 
costoso c di basso rendimento). 

Gencralmente si preferisce il comando per grup- 
pi, perche ad esempio, 16 carde da 36 pollici posso- 
no venir comandate da una sola trasmissione gene- 
rale a 150 giri mediante altrettante cinghie, la tra- 
smissione ricevendo il moto, pure con cinghia, da 
‘un motore trifase (chiuso, a ventilazione forzata, 
ed avviamento elcttrico automatico, di 14 HP a 
600 giri montato su tenditore). 
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— Pettinatrici. — La pettinatura, per la lavora- 
zione delle fibra lunghe, accompagna soventi la 
cardattura, può essere effettuata sopra pettinatrici 
comandate a mezzo di motor; separati, ciascuno dei 
quali è montato su sedia elastica e comanda diret- 
tamente a mezzo di cinghia l’albero principale a 
390 giri; ciascun motore è trifase (1 HP) 1150 giri 
— 42 periodi, chiuso, a ventilazione forzata, con 
rotor in corto circuito quando si tratti d. pettina- 
trici a quattro teste e тоо pettinature al 1’. 

Come dato di orientamento i prontuarii indicano 
pel tipo licilman a sei tes'e la potenza di HP 0,7. 

— Binatrici, nastri e tele. — La falda leggera ed 
il nastro che si ottiene colle operazioni precedenti 
non presentano ancora in molti casi la voluta re- 
golarità nè un sufficiente parallelismo delle fibbre; 
si eseguisce allora una serie di operazioni succes- 
sive ai banchi a tirare (banc-à-tirer, drawing-frame, 
stiratoi) sottoponendo il rastro ad una stiratura 
che fa scorrere una fibbra sull’altra, ed inoltre, ac- 
coppiando e sovrapponendo più nastri e tele (con 
che si compensano le loro disuguaglianze) sulle bi- 
natrici. 

— Stiratoj o laminutoi. — 1 laminato) possono 
comandarsi in gruppo da un unico albero disposto 
in basso, munito di 4 disgrani, e provvisto ad una 
estremità di un volantino a 200 giri (52 cm. diame- 
tro, 5 cm. fascia) il quale riceve il movimento per 
frizione (rocchetto 7 ст. diam. ; 5 cm. fascia) da un 
mo:orino trifase di 2,5 MP a 1150 giri montato su 
sedia elastica quando si abbiano per esempio 4 la- 
minatoi. 

Data la posizione in basso dell'albero, il coman- 
do per cinghia richiederebbe troppo spazio occu- 
pato anche in causa del maggior rapporto di velo- 
cità. Si può adottare il comando per ingranaggio 
con motore di 2 HP a 1400 giri, so periodi, trifa- 
se; anche qui si è in buone condizioni per economia 
di spazio. | 

Tanto nel caso della finzione che dell'ingranag- 
glo deve curarsi l'assoluto parallelismo degli assi 
con collegamento metallico fra motore e macchi- 
na. Nel caso in cui per diversa posizione dell'albero 
comandato, si possa adottare il sistema con cin- 
ghietta protetta, ottenendo la voluta distanza di 
assi senza troppo spazio occupato in pianta, si ha 
un sistema piü elastico, ed un sistema veramente 
pratico che non esige estrema cura nella posizione 
relativa del motore, e deila macchina comandata. 

Ogg! va introducendosi pure con buon esito, spe- 
cialmente in America pel comando elettrico di mac- 
chine utensili ed analoghe, il sistema con catena di 
mctallo, di cuojo, o mista (Renold silent chain; 
Morse silent chain) che gode in parte dei vantaggi 
dell'ingranaggio e della cinghia in quanto che per- 
mette in poco spazio di effettuare una trasmissione 
con forte rapporto, senza nocivi scorrimenti, con 
poca manutenzione, senza gravi inconvenienti an- 
che nel caso di leggeri spostamenti o vibrazioni di 
alberi; inoltre la catena lascia la massima libertà 
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al costruttore nella scelta della distanza degli assi, 
il che invece non accade cogli ingranaggi. 

Tale sistema può servire anche pel comando е- 
lettrico di alcune macchine di filatura mediamente 
veloci, dove il comando diretto non è cconomica- 
mente applicabile. L’uso delle catene nei comandi 
delle macchine di filatura € già introdotto; con op- 
poriuna scelta di materiali e di disposizioni, non 
vi possono essere serie obbiezioni per l'uso, dire- 
mo, esterno fra motore ed operatrice, come si fa 
del resto correntemente negli automobili. 

Nei laminato) si calcola in media sopra la potenza 
motrice di 1 HP ogni 12 capi. 

— Banchi a fusi (banc-à-broche). — Mediante la 
preparazione, il materiale dallo stato di massa in- 
forme, impura ed irregolare, è passato a quello di 
un nastro scevro di materie estranee, uniforme, € 
regolare nella struttura. 

Il processo di prima lavorazione e di filatura in 
rosso ha per scopo anzitutto di continuare la sti- 
ratura già iniziata, rafforzando però contempora- 
ncamente il nastro molto delicato con una limitata 
torsione che lo trasforma in uno stoppino; inoltre 
di fare l'avvolgimento dello stoppino su bobine a- 
datte per il ¿rattamento successivo. 

Tali lavorazioni si effettuano con successive ope- 
razioni che riducono grado grado le dimensioni del 
nastro € dello stoppino, e che variano a seconda 

della materia prima c del.titolo finale del filato da 
o.tenersi; si fanno sopra i banchi a fusi; queste 
macchine di tipo variabile sono analoghe nella co- 
struzione generale fra di loro, e differiscono solo 
per le dimensioni dei fusi, * loro passo, il numero 
di giri (700-1200) e per le dimensioni delle bobine 
е del titolo dello stoppino. 

La potenza motrice assorbita è indicata da alcuni 
autori in 0,015 a 0,022 HP per fuso (limite minimo 
per le ultime gradazioni e massima cer le prime); 
da altri come segue: 
banco a fusi in grosso (slubbing spindel frame) 
30 fusi рег І HP, banco a fusi intermedio (inter- 
mediate spindel frame) 55 fusi per 1 HP, banco 
a fusi in fino (roving spindel frame) бо fusi per 1 
HP, banco a fusi finissimo (jack spindel frame) 65 
fusi per 1 HP. 

Il Beltrami dà corrispondentemente i numeri se- 
guenti: 50, 60, So. 100 fusi rer HP. La «Hütte» 
di in HP e per 100 giri di fuso i numeri: 0,003 
— 0,0024 — 0,0015 — 0,0012. 

MACCHINE PER FILATURA IN FINO. Filatojo ad a- 
nelli (ring-spinning-frame). — La residua operazio- 
ne che resta a compiere sullo stoppino ottenuto dai 
banchi a fusi, è la filatura in fino che si eseguisce 
sui filatoj (spinning-frame) i quali, oltre a comple- 
tare la tiratura fino al titolo voluto, completano 
pure la torsione; anzi la vera torsione è data qui 
ed e l'operazione essenziale della filatura. Oggi so- 
no in uso due soli tipi di filatoj in fino, cioè il fila- 
tojo continuo ad anelli (ring-spinning-frame) cd il 
hilatojo automatico (self-acting-spinning-frame). 
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Il primo costituisce, riguardo al comando clet- 
trico individuale una dellc più semplici macchine 
di flatura; è certo molto più semplice e compatto 
del filatojo automatico, il quale però trovasi pure 
applicato perchè permette di ottenere filati di titolo 
più fino, © di richiedere a parità di titolo un mate- 
riale greggio di qualità inferiore. 

La potenza motrice richiesta da tali macchine è 
indicata dal Garuffa in і HP ogni g9o-110 fusi per 
velocità comprese fra 6500-7300 giri a! 1' nci fusi. 

Oggi però si adottano anche velocità maggiori 
ed il Beltrami dà i seguenti numeri ; 


per 6000 giri dzi fusi al 1”: potenza motrice di 1 HP ogni 136 fusi 


» 7000 » » »: >» » » >» IOO » 
» 5000 » » »: >» » > » 85 > 
» 8500 ». » »: » » >» » 75 > 
» 9000 » » »i >» » » » 67 » 


La Hütte indica go-109 fusi per HP. 

Tutte le macchine veloci di filatura (segnatamen- 
te quindi i battitori, banchi, filatoj, ritorcitoj) sono 
soggette a notevo'c aumento di potenza motrice 
richiesta oltre la normale, e ció, non per sovracca- 
richi momentanci, ma per periodi prolungatá di va- 
recchie ore. Nei Ring ad esempio. dopo un giorno 
di fermata, sia per il raffeddamento dei lubrificanti 
e delle parti metalliche lavorate, sia per lo stato 
diverso di tensione delle funicel'e interne di coman- 
do dci fusi, accade che durante 5 a 6 ore un Ring 
di 5-6 HP ne assorba g-10. La stessa cosa accade 
per diverse settimane nel primo periodo di uso del- 
la macchina nuova, la quale é oggi lavorata non 
sempre accuratamente; i! costruttore fa conto sul- 
l'autc-centratura o registrazione della macchina 
coll'uso, e questa è ottenuta a spese del motore 
elettrico, assoggettato ad un carico permanente del 
30 al so % superiore a quello definitivo. Il fornitore 
elettromeccanico si trova perció nell'alternativa o 
di dare motori ben adatti pel lavoro normale, i 
quali vengono sovraccaricati e guastati nell'inizio; 
oppure di dare motori abbondanti, i quali, passato 
il primo periodo, lavoreranno normalmente a cari- 
co с rendimenio ridotti; ii rendimento in denaro 
sarà anzi doppiamente ridotto pel minor rendimen- 
to tecnico, e la maggior spesa di primo impianto. 

E” spiegabile quindi come si trovino indicazioni 
mclto varie sulle potenze motrici a seconda del cri- 
terio fondamentale da cui si è partiti; l’A. crede 
consigliabile in definitiva, di fornire motori ben 
proporzionati pel lavoro normale, capaci di un so- 
vraccarico dal 25-30 % per 5 a 6 ore durante gli av- 
viamenti periodici che seguono i giorni di riposo, 
ma però motori non troppo abbondanti, e di soppe- 
rire alla maggiore richiesta permanente durante il 
periodo di inizio della filatura, facendo uso di alcuni 
motori provvisori speciali che vengono successiva- 
menie ad alimentare le diverse macchine operatrici 
messe gradualmente, l’una dopo l’altra, in funzione 
a misura che procede il lore montaggio meccanico. 
Lc spese di montaggio provvisorio, є la minor ra- 
pidità nell'installazione, saranno largamente com- 
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pensate dall'aver ut impianto definitivo giustamen- 
te proporzionato, non guastato da un primo eser- 
cizio anormale. | 

Data la media potenza richiesta dai filato) ad a- 
nelli e l'elevato numero di giri al 1° dell” albero 
principale (5-9 HP; 800-1-00 giri al 17), vista an- 
che la favorevole posizione in basso (30-70 cm. dal 
suolo) di detto albero, dette macchine sono eminen- 
temente indicate nel caso ordinario per il comando 
individuale con attacco diretto a mezzo di giunto; 
può farsi l'installazione indipendente dal Ring е 
del motore, facendo uso di giunto elastico; ma è 
molto preferibile utilizzare la testata stessa, che or- 
dinariamente contiene le puleggie di comando, per 
installarvi il motore, stabilendo così un rigido col- 
legamento metallico fra le due macchine; potrà al- 
lora farsi uso di un più cconomico e compatto giun- 
to rigido, anzi è possibile risparmiare anche questo 
organo facendo il motore con albero prolungato 
(0,70 — 1 metro) e sopprimendo cos' un tratto d'al- 
bero interno della micchina, ссе utilizzando lo 
stesso giunto interno che trovasi a valle del mceca- 
nismo di testata di essa, entro l'ordinario tamburo 
delle funi; si economizza così in spesa di materiale 
ed in spazio occupato dal complesso ring-motorc. 

Ordinariamente nelle filature grandi si dispongo- 
no diverse serie di Ring a diverse velocità, ciascu- 
na seric essendo sempre adibita a produzione di un 
dato titolo di filato. In piccoli o medii impianti però 
può invece interessare di poter variare la velocità 
dei diversi filato] onde adattare ciascuno di essi a 
tutte le lavorazioni ed esigenze del commercio. Si 
può a tale scopo applicare fra motore e tilatojo una 
riduzione d'ingranaggio collegata con un giunto 
automatico a frizione, riduzione la quale può va- 
riarsi cambiando il rocchetto dentato e spostando 
normalmente all'asse il motore e parti connesse. 

— Filatojo automatico (self-acting-spinning-fra- 
me). — E” questa una macchina токо complessa ; 
comprende anzitutto una parte fissa che sostiene le 
bobine provenienti dai banchi a fusi, l'apparecchio 
di tiratura, ed una testata coi meccanismi necessari 
a ricevere il movimento dall'esterno € distribuirlo 
al diversi organi interni: inoltre poi una parte mo- 
bile o carro scorrevole su cui si trovano i fusi. 

П gioco del filatojo comprende la corsa di andata 
o uscita del carro, la tiratura o torsione, l'arresto 
ed il ritorno del carro per l'avvolgimento del filo. 
Quanto al lavoro consumato, vennero eseguite ac- 
curate esperienze con dinamometri totalizzatori. 

Tenuto conto de le resistenze passive dei rinvii 
si trova in molti sell-actins un minimo di 3 ed un 
massimo di 17 HP che si seguono a distanza di 1” 
od anche meno. 

La «lütte» dà come meaia per ogni fuso ed ogni 
1000 giri, cavalli 0,007 (titolo inglese 32 ed oltre) 
a cavalli 0,0011 (tito'o 4-5) 

Altri danno 75-110 fusi per cavallo. H Beltrami 
dà roo fusi per cavallo pei numeri fini, e 120 fusi 
pci numeri grossi. 
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I fi'atoj automatici sono solitamente comandati 
per gruppi di 4 a 10; il comando individuale di tal 
macchina è stato tentato sotto parecchie forme, mi 
finora con poco buon rendimento commerciale. In- 
fatti il comando di ogni scif-aciing con un motore 
unico di potenza media, fra il minimo ed il massi- 


mo richiesti (circa 10 HP), pone evidentemente la 


macchina elettrica in condizioni sfavorevoli, sia pei 
continui sovraccarichi nel periodo di uscita del car- 
rello che rapidamente lo deteriorano, sia per il cat- 
tivo rendimento tecnico nel periodo di lavoro a po- 
tenza ridotta. 

D'altra parte se si ingrossa il motore, avvicinan- 
dolo alla potenza massima richiesta, si riduce bensi 
il primo inconveniente, ma si accentua sempre di 
più il secondo, oltre ad aumentare la spesa di im- 
pianto e ridurre così per altra via 1 rend'minto in 
denaro. 

Si aggiunga che trattandosi di sforzi variabi'issi- 
mi, c quindi di urti continui, è consigliabile un co- 
mando clastico per cinghia fra il motore e la testa- 
ta, donde od un ingombro in pianta, o la necessità 
di attaccare il motore al sotto con aumento di 
spesa e di vibrazioni dannose nel fabbricato, 

Onde evitare i difevti della soluzione relativa ad 
un motore per ogni filatojo, si è ricorso all'impiego 
di due motori (l'uno di 3-5 HP e l'altro di 15-17 
HP) di cui l'uno lavora nei solo periodo di minima 
richiesta, e l'altro nel solo periodo di mass ma ; l'at- 
tacco cd il distacco alternato del motore inattivo e 
fatto da taluni agendo sui reostato-interuttore di 
esso, oppure da altri operando sopra sviacinghie о 
giunti a frizione, interpost? nella serie meccanica, 

Si comprende però di leggeri quale sia la comp i- 
cazione c spesa di impianto che consegue da tale 
disposizione, e come essa conduca a molto spazio 
occupato, e notevole spesa di manutenzione. 

Se si evita di avere sulla rete di alimentazione 
motori sovraccarichi o motori funzionanti a poten- 
za ridotta, si ha però in definitiva pur sempre un 
basso rendimento in denaro in causa del forte ca- 
pitale investito e della manutenzione. | 

Il comando individuale dei self-acting, come di 


ә? 


parecchie altre macchine d: filatura, sarà facilitato 
quando il costruttore di essc si deciderà a studiare 
dei tipi appositi per comando elettrico, sia in re- 
lazione alla posizione che alia velocità angolare del- 
l'albero principale e non obb'igherà oiü il cost ut- 
torce elettromeccanico a piegarsi con soluzioni ir- 
razionali alle, necessità imposte dall’impicgo dei 
tipi usuali, stati studiati per comando di trasmis- 
sioni lente o mediamente veloci. 

Accade oggi frequentemente di dover studiare 
nelle filature, dei motori lenti e delle riduzioni di 
velocità pel comando di macchine nelle quali l'effet- 
to finale voluto è quello di azionare un organo ope- 
ratore veocissimo; per esempio di partire da un 
motore a 1400 giri per ridursi a Soo girl con cin- 
име od ingranaggi mentre in definitiva si tratta 


di azionare dei fusi а 10000 giri. Con ciò si spende 
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di più nell'impianto compi to, ricavandone l'effetto 


di un notevole spreco di energia c di materiale; la 
razionale applicazione cei motori elettrici veloci, 
al comando individuale decile macchine veloci di f- 
latura, Pestendersi giustificato ed egnor crescente 
di tale applicazione, pare dovrebbe ormai tracciare 
una nuova via ai costruttori meccan ci, nella quale 
«on elementari modificazioni di organi di comando 
troverebbero il mezzo di fornire macchine contem- 
porancamente meno costose e migliori, adatte al 
nuovo sistema di trasmissione della potenza che 
ormai si impone. 

— Ritorcitura. — La ritorcitura ha per scopo di 
riunire e ritorcere assieme più fili uguali provenienti 
dai fiato], allo scopo di ricavarne un filato, detto 
ritorto, che è uniforme, più resistenie ed ugual- 
llessibile del filato della 
torcitura propriamente detia, occorre però una ope- 


mente ordinario. Prima 
razione intermedia di preparazione detta Incanna- 
tura la quale ha per scopo: Vavvolgimento su bo- 
bine speciali a doppia fangis ed a sirati rego'ari dei 
nh desunti dalle bobine ordinarie dei ring o dai 
cops del 
ülo dala polvere e dalle fibbre sciolte non allineate. 


sclf-acting, ed in pari tempo di pulire il 


Questa operazione preparatoria si fa sugli Incan- 
nale; od Orditoj i quali talvolta sono anche Accof- 
Plato] o Binatoj, nel sensc che il filo di due o più 
cups viene accoppiato e ritorto sulla macchina stes- 
sa prima dei ritorcito] propriamente detti. Oggi si 
usane molto le macchine incannatrici a moto tra- 
sversale rapido. 

— Incannatoi o Binatrici di Torcitura. Si tratta 

di macchine che assorbono 2 HP са hanno un vo- 
lantino motore in basso, girante a 170 giri al 1°. 
Si può usare di motori trifasi, chiusi, a ventilazione 
forzata, con rotor in certo circuito (2 HP, 1150 
giri) montati su sedia elastica e che comandano per 
frizione il volaniino data la posizione. dell'albero 
motore, il poco spazio disponibile, la piccola forza 
da trasmettere (HP 0,004 per fuso) ed il forte rap- 
porto di velocità (1130: 176 = 6,8) il comando per 
trizione è Indicatissimo. Si può naturalmente adot- 
tare zinche il comando per ingranaggi, od un mo- 
derno comando a catena ficssibile (Morse, Renold, 
ecc.). 

In altri casi in cui lo spazio faccia minor difetto 
si può anche ricorrere al comando diretto con cin- 
ghia; data la piccola potenza. malgrado i! forte 
rapporto, рио bastare una distanza di assi di m. r 
а I,50 od anche meno se si adottano rulli tenditori. 

— Hilorciloj ad ancili o Ring di Torcitura — 
Ring doubling frame. -- S tratta, per quanto ri- 
guarda il loro comando. ordinariamente di macchi- 
ne in tutto analoghe ai filatoj ad anelli (ring), ep- 
perciò ancor esse si prestano molto bene pel co- 
mando diretto; comando asse ad asse nel caso di 
motori elettrici a corrente alternativa a velocità co- 
stante, ma di produzione invariabile sopra ogni da- 
to ritorcitoio; comando invece asse ad asse su mo- 
tori a corrente continua od alternata a reazione a 
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velocità variabile. o comando con riduzione di poli 
o riduzione per ingranaggio su motori a corrente 
alternata ordinarii, nel caso di produzione varia- 
bile sopra ogni macchina operatrice. 

Il Beltrami, riguardo alla potenza motrice, dà 
1 HP ogni бо fusi nei ritorcito] ad anelli; il Co- 
lombo da 0.017 HP per fuso. 

Nel caso di produzione variabile di ritorcitura 
sopra ogni macchina e comando a corrente alter- 
nata, si consiglia, come per i Ring, la disposizione 
con riduzione ad ingranaggio variabile, e giunto 
automatico a frizione; qui il motore, del tipo ordi- 
nario trifase è di 4 ИР a 1400 giri, tipo semichiuso, 
c l'albero del ritorcitojo gira a боо 800 giri al т’, 
a seconda del titolo di filato in lavorazione. — Op- 
pure si consigliano i tipi polifasi in corto circuito 
con giunto automatico a frizione e variazione di 
velocità con ingranaggi o con modifica di poli dello 
statore. Può convenire anche tener presente i mo- 
tori a reazione Brown specialmente qualora possa 
interessare di poter anche avere delle variazioni 
di velocità durante la marcia. 

La ritorcitura si effettua anche sopra ritorcitoj 
automatici (sclf-ictine. twiner) analoghi ai filato) 
automatici (self-acting spinning-frame) ed a que- 
sti può estendersi quindi quanto è stato detto pel 
comando in gruppi di deta filatoi (potenza motrice 
0,005 HP per fuso). 
FINIMENTO. 

Gazatura e pulitura filali -— Y fili di più alto ti- 
tolo per uso di ricamo e С, tessuti finissimi, ven- 
gono spogliati dei tenui filamenti superficiali che 
danno loro un aspetto rugcso, mediante la brucia- 
tura superficiale (gassing, grillage, gazatura), cioè 
facendo con apposite macchine passare rapidamen- 
te, da 5 a ro volte, il filo su di una fiamma a gaz; 
un opportuno impianto di ventilatori aspira la pol- 
vere e l'aria calda viziata a mezzo di un grosso tubo 
traforato disposto in alto nella sala di gazatura. 

Trattandosi di macchine molto lente e di piccola 
potenza, il comando individuale non sarà general- 
mente consigliabile. Sono invece comandati indivi- 
dualmente due ventilatori aspiranti elicoidali, co- 
ги о ciascuno per 1 TIP а Soo giri e disposti al- 
l'estremità del tubo di ventilazione sopra accennato. 

—- Aspatura, Sbianca e Tintura. — Y] filo com- 
pletamente lavorato, è assoggettato alla aspatura 
per ridurlo allo stato commerciale in forma di aspe 
o matasse contenenti ciascuna una determinata lun- 
ghezza di filo, (matassa di 840 vards = 768 m.) 
La riduzione in matasse ha frequentemente lo scopo 
di scioglicre Ja massa di filo per renderne facile la 
tintura o l'imbianchimento; queste operazioni so- 
no fatte in appositi reparti dove, per quanto ci ri- 
guarda, troviamo semplicemente da comandare de- 
gli Agitatori o Rimescolatori, e delle Centrifughe 
di essicazione; la prima categoria di macchine è 
ordinariamente di piccola potenza, a movimento 
lento, comandata nel solite modo, in gruppo, da 
una trasmissione lenta; le centrifughe sono azio- 
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nate о con moto i ad as e verticale d rettamente 
accoppiati, oppure con motori ordinarii ad asse 
orizzontale e cinghia semi-incrociata. 

L'Aspatura ё fatta а mezzo di macchine dette 
Aspatoi (Reel); si tratta di meccanismi lenti e di 
piccola potenza assorbita, perciò ordinariamente co- 
mandati in gruppo. Gli aspatoj possono essere sem- 
plici o doppi (singhe or double rcel). 

Il Beltrami, riguardo alla potenza motrice oc- 
corrente per l'aspatura, dà la seguente indicazione : 
т HP ogni то aspe semplici, od ogni 6 aspe doppie; 
altri danno 0,06 TIP per zspa semplice; tenendo 
conto della trasmissione converra attenersi proba- 
bilmente a valori piü prudenti. 

— Lusiratura ed impaccatura. — Ottenute le 
matasse, frequentemente si assoggcitano alla lu- 
stratura, onde dare al filo una superficie liscia e lu- 
cente, e ció mediante macchine nelle qual. le ma- 
tasse tese su apposivi cilindri di acciaio rotanti, 
passano sotto l'azione di ш. liquido speciale (gom- 
ma sciolta, acqua di amido) e sono soggctte ad 
energica spazzolatura. А queste macchine si dà tal- 
volta il nome di Laminatojo-Matasse. | 

Infine le matasse ultimate vengono 
pacchi compressi da Strettoj (vard bundling press). 

— Riparazioni. — L'officina di riparazione può 
comprenderc una fucina con relativo ventilatore, 
qualche tornio, un trapano ed una limatrice, coman- 
date in gruppo da una trasmissione a 200 giri me- 
diante un motore ordinario di о HP ad 800 giri 
su tenditore. — Si hanno poi de.le macchine per la- 
vorazione legnami, fra cui delle seghe a nastro co- 
mandate da cinghiette brevi da motore con ridut- 
tore di velocità montato su tenditore e de le seghe 
a disco e piallatrici comandate per accoppiamento 
diretto; nelle segherie moderne, la maggior parte 
delle macchine, avendo alte velocità angolari e po- 
tenze medie, si fa uso largamente di distribuzione 
elettrica con comando individuale delle singole 
macchine con accoppiamenti d.retti a motori appo- 


riunite in 


sitamente proporzionati. 


LAVORAZIONE DEI CASCAMI DI COTONE. 

Nella fabbricazione di fili di cotone ricavati dal 
cascame, come per quelli ricavati da cotone origi- 
nario scadente, la lavorazicne principale è appunto 
cuclla di prima preparazione; essendovi qul, in 
proporzione, molto più scarso e molto minore fib- 
bra utile che non nelle balle di cotone di buona qua- 
lità, la completa pulitura preventiva della materia 
prima diventa preponderanic, mentre invece le altre 
lavorazioni successive si fanno analogamente al 
caso ordinario, salvo, ben inteso, la differenza pro- 
veniente dalla molto minor lunghezza media delle 
fibbre; si ha quindi in complesso nella lavorazione 
dei fili provenienti dai cascam', uno speciale im- 
pianto di pulitura dei cascami, costituente la parte 
principale; sono soppresse le lavorazioni ai banchi 
a fusi, e si ha infine un limitato impianto di fila- 
tura propriamente detta, generalmente a mezzo di 
filatoj-automatici (self-acting) più adatti per fibbre. 
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[ cascami possono venir lavorati anzitutto in uno 
speciale riparto che comprende un Lupo Automa- 
tico di prima pulitura, un .\pritojo (Crighton-ope- 
ner) un Battitore ed una Express-Card o Carda 
Serossatrice a tamburi specialmente adatta a la- 
vorare le fibbre corte. Taii macchine sono coman- 
date in gruppo da una trasmissione veloce а 300 
giri la quale si prolunga in una apposita сатега 
chiusa dove si accoppia ad un ordinario motore 
aperto a corrente continua, in derivazione, costrut- 
to per HP 25, 150 Volt, зоо giri al 1”. 

Anche per tali macchine però sarebbe applicabile 
(specialmente per le tre prime) il comando indivi- 
duale secondo i criterii svolti precedentemente per 
macchine analoghe, giacchè si tratta di medie po- 
tenze assorbite (5 - 10 HP e di alte velocità an- 
golari sugli assi motori. Però le precauzioni da 
prendersi rispetto ai pericoli di incendio sono qui 
uguali e forse maggiori di quelle relative ad un 
ordinario riparto di preparazione. 

Il cotone in forma di velo, dalla carda sgrossa- 
trice passa generalmente ad una binatrice nast.i, 
poi alla carda finitrice, infine al filatojo automa- 
tico speciale (self-acting). 

L'A. infine riassume in una tabella i dati mec- 
canici di orientamento che possono interessare per 
lo studio di massima dcl comando e'e:trico delle 
principali macchine di filatura. 

Lupo (Tipo Platt) HP 3; n=310; tipo Oldham 
== HP 4,5. 


Tramoggia di alimentazione  (Hopper-lecder) 
HP 3; п. := 1000. 
Apritojo (Crighton doppio) HP 12; n,= 1000- 


1400; se ad Aspirazone (Exhaust) aumenta di 
circa HP 6. 

Battitore (Platt-Brotters) semp ісе HP 3; dop- 
pio HP 6; n. 1300 (Lord con regolatore au.oma- 
tico d'alimentazione; semplice HP 5: doppio HI 
9,5). 

Carda a capelli HP 0,45; n. 165. 

Carda a Ricci (Platt) HP _ 0,7. 

Binatrice (Derby per 72 nastri) HP 0,6. 

Petiinatrice (Heilmann) a sei teste HP 0,7. 

Stiratojo — Laminatojo HP 0,093 - 0,17. 
Banco a fusi tipo: grosso medio fino — extra-fino 
HP p. fuso e 100 giri 0,003 0,0024 0,0015 0,0012 
Giri dei fusi— 360-480 340-680 770-880 1100-1300 

Filatojo continuo ad anelli (rino! da 90 a 109 
fusi per HP (oppure 0,0016 a 0,0013 per fuso e 
1000 giri). 

Numero fusi 200-560; giri fusi 6000-10000; al- 
bero motore n. 650-850. 

Fila:iojo automatico (self-acting) albero princi- 
pale n. 320-440 giri al 1'; 150 a 250 fusi per HP 
(oppure 0,00098-0,0011 per fuso e 1000 giri). 

Filatojo continuo ad anelli, albero principale n 
= 000-500 giri; 1 HP per roo fusi. 

(Continua). 
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Produzione dell’acido nitrico dall’azoto atmosferico 


(Continuazione e fine, vedi Y. ?) 


«Nei precedenti articoli (crf. Vol. XXX pag. 38- 
74-100) abbiamo riferito le esperenze fatte dal 
Moscicki a Friburgo e Vevey in installazioni per 
la produzione dell’acido nitrico dall'azoto atmosfe- 
rico, c abbiamo veduto quali risultati in ordine 
tecnico egli potè ottenere. Non rimane ora che 
dire qualche cosa circa la determinazione del ren- 
dimento e formulare qualche conclusione in riguar- 
do ai procedimenti escogitati, senza di che il re- 
soconto che abbiamo dato riuscirebbe manchevo'e 
c quasi privo d'interesse. 

П Moscicki per misurare il rendimento nella 
officina di Friburgo procedette nel seguente -mo- 
do: un contatore a gas capace di misurare una 
portata di to metri cubi all’ora, era collocato sulla 
condotta collegante il ventilatore al forno, in mo- 
do da po:ker misurare con tutta esattezza il volume 
d’aria inviato nel forno. Il gas da analizzare сга 
aspirato dalla condotta a mezzo di un tubo pene- 
trante fino al centro di questa e d'una pompa ad 
acqua, е passava poi un recipiente di vetro ove si 
raffreddava, indi per una bottiglia del'a capacità di 
20 litri ove soggiornava рег un tempo sufficiente 
a che l'ossido di azoto fosse trasformato in peros- 
sido d'azoto. Infine era condotto in una piccola 
torre d'assorbimento formata da un recipiente di 
vetro ripieno di piccoli frammenti pure di vetro. 
Un piccolo contatore a gas, di precisione, situato 
fra questa torre d'assorbimento e la pompa ad 
acqua, permetteva di conoscere la quantità di gas 
sottoposta aM'assorbimento: nelle esperienze fatte 
tale quantità oscillava fra тоо e 150 litri al'o:a. 

La torre d'assorbimento era costantemente ali- 
mentata da una soluzione di potassa diluita, ed era 
condotia da una tubazione munita di rub netto, co- 
sicchè veniva ad irrorare dala parte superio e i 
frammenti di vetro distribuendosi poi uniforme- 
mente fra i medesimi. Essa veniva evacuata me- 
diante un sifone formante chiusura idraulica onde 
evitare le sfuggite di gas. 11 volume della soluzio- 
ne impiegata, misurato con tutta accuratezza era 
ta'e che l'assorbimento dell’acido azotico ne neu- 
tralizzasse circa la metà: in tal modo le cifre che 
servivano a calcolare la quantità d’acido assorbita 
differivano notevomente fra loro e si evitavano co- 
si gli errori troppo sensibili che si sarebbero veri- 
ficati per cifre troppo vicine in valore. 

La bottiglia che precedeva la torre d'assorbi- 
mento e che serviva all'ossidazione de l’acido azo- 
tico era riempita d’aria al principio di ciascuna e- 
sperienza, mediante aspirazione attraverso la tor- 
re d'assorbimento e il contatore, c il suo volume 
veniva dunque misurato dal contatore stesso. Dopo 
ciascuna esperienza la torre veniva vuotata com- 
pletamente e lavata con cura, come pure la bot- 
tiglia d'ossidazione e tutte le condutture ove po- 
tevasi essere condensato l'acido azotico. L'acqua 
di lavaggio cra raccolta in un flacone di due litri 


TECNICA. 


159 


circa, е un'analisi vo'umetrica permetteva di de- 
terminare la quantità d'acido azotico contenuta in 
tale acqua di lavaggio. 

L'energia clettrica spesa dal forno era misurata 
da un wattmetro di precisione Sicmens-Halske. 
Numerose prove furono eseguite e in condizicni 
differenti. La loro durata varió da un'ora a qua: 
tro ore c l'energia consumata da 12 a 27 kiowatt. 
I loro risultati concordarono perfettamente, indi- 
cando un rendimento medio di 60 grammi per К- 
lowatt-ora, e mostrarono inoltre che il rendimento 
aumenta velocità dell'aria attraverso la 
fiamma. 

Come già fu detito, parecchi studiosi fra i quali 
il Nernst e il Jellineck hanno dato la teoria dell'os- 
sidazione de'l'aria mediante forni elettrici. Ogg - 
giorno si può dunque discutere il valore del ¡endi- 
mento dato dalle esperienze fatte basandosi sopra 
ipotesi scientifiche e tenendo presente che i. forno 
impiegato а fiamma rotante rapidamente, cor- 
risponde alle condizicni teoriche. La temperatura 
della fiamma rotantk 


col'a 


dell'ultimo forno costruito 
dal Moscicki è certamente molto elevata, giacchè 
essa è intieramente formata da parti conduttrici 
della corrente in causa della sua rapida rotazio.e 
nel campo magnetico, e le zone del gas che seno 
incandescenti ma non conducono corrente, sono 
del tutto eliminate a causa del brusco raffredda- 
mento dovuto al movimento rapido della fiamma, 
la quale si trova così continuamente portata in 
contatto con gas nuovo e freddo. La sezione del 
tubo ove la fiamma è prodotta potendo essere ri- 
doita fino ad un valore assai basso senza che i: 
movimento di rotazione ne soffra, è possibile otti- 
nere una corrente d'aria di velocità considere vo'e 
senza che sia necessario farne passare un volume 
troppo considerevole. D'altra parte, poichè la co:- 
rente d’aria è attraversata da la famma ad angolo 
retto, i gas caldi, non appena cessano d'essere nel- 
la zona di reazione, sono raffreddati ‘stantanca- 
mente dei gas freddi che li seguono: si ottiene 
così un rapido raffreddamento che impedisce la 
decomposizione dell’ossido azotico formato e per- 
mette di utilizzare nele migliori condizioni Valta 
temperatura della fiamma. E” d'altronde impossibi- 
le che i gas ritornino nella fiamma stessa a causa 
della sezione relativamente piccola de! tubo с pel 
fatto che il flusso gasoso s'eleva molto rapidamen- 
te al disopra del piano orizzontale de la fiamma. 
чин: il raffreddamento alia grande velocità dei 
gas viene ancora aiutato dalla costruzione meta'- 
lica del forno, a tal punto che non si può ітріс- 
gare che un volume d’aria assai picco!o perchè il 
gas che attraversa il forno al'a temperatura di 
1200 gradi circa, possa essere raffreddato rap da- 
mente nelle tubazioni; si arriva cosi ad ot'enerc 
un grande tenore in ossido azotico. 

La quantità d'ossido azotico prodotta nel forno 
Moscicki dipende, in ultima analisi, dall’intensità 
del campo magnetico, dall’energia spesa per la 
produzione della fiamma e dalla velocità dell’aria. 
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Poiche la velocità de Varia dipende essa stessa 
dalla sezione del forno, questa dovrà essere la più 
piccola possibile, e tale condizione è completamen- 
A dire il vero, 
i dati necessari per calcolare il rendimento s 1 basi 


"te ren'izzaza nel forno Moscicki. 
puramente teoriche пол sono ancora conosciuti, 
ma co che si sa permette di prevedere le condizio- 
ni richieste perché un dato fono dia i miglor 
risultati. 


Volendo paragonare il forno Moscicki al montato 


a corrente alternata, con quelo impiegato da Bir- 
keland e Evde si possono fare i seguenti rimarchi. 
Per poter impiegare una grande quantità d'energia 
nel forno Birkeland e Eide, affinchè la fiamma sii 
esclusivamente formata da parti condutírici di 
corrente e inoltre per evitare lo sfasamento,, è ne- 
cessario impiegare un campo magnetico molto in- 
censo. La fiamma prende al o а un grande d.ame- 
tro c in causa delle sue considerevoli dimension 


e Impossibile farla normalmente al 


suo piano da una rapida co.rente d'aria: ora se il 


atlraversare 


movimento del gas attraverso il ferno è kno, il 
suo raffreddamento non pora essere certamente 
molto rapido. Inoltre 1 gas non possono esser for- 
zati a muoversi in una direzione speciale, e pe: 
sale ragione essi potrebbero eventualmente far ri- 
torno alla fiamma. Di più, pciche il raffreddamen- 
to dei gas non può effettuarsi in modo regolare, è 
indispensabile inviare nel forno una grande qua :- 
tità di gas, di modo che la proporzione di oss do 
azotico nella torre d'assorb.mento è molto picco- 
la, circa 1,07 per тоо. In queste condizioni un 
rendimento di 500 kg. d'acido azotico per kilowatt- 
anno è ино quello che secondo il Moscicki si 
può sperare. 

Nel forno Moscicki, ove la veocità angol.re 
della fiamma può essere aumentata in limi mol- 
to ampi senza aumentare il suo diametro, qu.st; 
inconvenienti non esistono c quando si accresca 
l'energia, non solo si otterrà una magg.ore concen- 
trazione di gas, ma ancora un miglior rendimento 
che ne! forno Birkeland. D'altra parte se il ferno 
Moscicki è perfeitamente adatto per funzionare 
a corrente alternata, ancor migliore è il suo fon- 
zionamentoò a corrente continua, e in tal caso 1 
suoi vantaggi diventano ancor più apprezzabili, 
primo dei quali la soppressione di apparecchi ac- 
<essori necessari, colla corrente alternata, a ren- 
dere meno sensibi e lo sfasamento tra la corrente 
c la censione. 11 forno è allora connesso diretta- 
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mente alla dinamo, se e abbastanza grande per 
assorbirne tutta l'energia, o collegato in serie coa 
altri forni, mentre la dinamo può essere ad avvol- 
gimen:o cempound, có cho impedirà all'intensità 
di prendere valori eccessivi. In tali condizioni il 
99 per roo dell'energia. elettrica prodotta dala 
dinamo verrà utilizzati nell'arco а fiamma e non 
occorrerà altro apparecchio accessorio che la bo- 
bina generante il campo magnetico, la quale del 
resto, per un forno da soo kilowatt non assorbe 
che Гипо per cento della potenza. 
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Sembra dunque che nessun altro procedimento 
abbia dato risultati come quello del Moscicki da 
lui stesso esposti e discussi. Numerosi sper men- 
taiori hanno da molto tempo richiamato l’atten- 
zione sul fatto che quando si opera il trattamen:o 
elettrico dei gas sotto pressione si ottengono ren- 
dimenti migliori, giacchè la temperatura d.lla fiam- 
ma si trova aumentata a misura che la pressione 
fa deserescere la condutivita elettrica dti gas 
tratta.i. Ora il forno Moscicki si adatta molto be- 
ne al trattamento dei gas sotto nress'one, special- 
mente quando si operi con corrente continua, tan- 
to più che la sua forma c la robustezza delle suc 
pareti lo rendono capace di sopportare 
pressioni. 
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CONSULENZA LEGALE 


La tassa sui fabbricati industriali - Un trionfo del buon 
senso giuridico. 

Mentre stanno innanzi alla Camera dei progetti 
di legge per emendare l'ordinamento di questa tas- 
sa, così vessatoria per le Imprese Industriali, è no- 
tevole lo sforzo che fa la giurisprudenza per dare 
un assetto più razionale ai criteri con cui si applica 
presentemente dal Fisco. 

Infatti, in due recenti sentenze, l'una della Cor- 
te d'Appello di Roma, dei z aprile 1907, estensore 
Capriolo, l'alira della Corte Suprema, del 28 gen- 
naio 1908, estensore Cerza, fu stabilito che il red- 
dito netto di un opificio idroclettrico. soggetto аЛа 
tassa dei fabbricati, non deve determinarsi dalla 
sua energia potenziale, nel luogo di origine; ma 
dale energie che possono utilmente impiegarsi ncl- 
l'esercizio dell'industria. Cosi, nella grave contro- 
versia, cui accenniamo, dibattuta fra l'Avvocatura 
Erariale € la Società Anglo-Romana del Gas, difesa 
dal prof. comm. Cesare Vivante fu stabilito che il 
reddito netto dell'opificio di Tivoli deve determi- 
narsi tenendo conto delle dispersioni che l'energia 
clettrica subisce nel lungo tragitto da Tivoli a Ro- 
ma c delle grandi intermittenze che, neutile im- 
piego dell'energia clettrica, la Società Romana de- 
ve subire per parecchie ore del giorno, in causa 
della mancanza di opifici industriali che usino del- 
l'energia nelle ore in cui è minimo il consumo del- 
l'illuminazione elettrica. 

Queste sentenze quindi, in linca di massima, 
condannano il sistema illegittimo, finora seguito 
dal Fisco, di calcolare il reddito netto nella misura 
dell'interesse legale sul capitale impiggato nell’ac- 
quisto degli opifici e delle forze idrauliche; quasi 
che questo capitale avesse la fortuna e la sicurezza 
di rendere un interesse costante, e precisamente 
nella misura dell'interesse legale. 

Ma le sentenze hanno una portata assai maggio- 
re, poiché esse, per analogia, possono riferirsi a 
dutta la vexata questio della tassa fabbricati per le 
stazioni generatrici di energia elettrica. 
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RASSEGNA CRITICA 


Sulla convenienza di mettere a terra 
il punto neutro negli impianti trifasi. 


Riferendo nella scorsa settimana le idee esposte 
dall’ing. Motta sui dispositivi che possono rite- 
nersi efficaci e consigliabili per la protezione delle 
reti a corrente alternata dai pericoli derivanti da 
accidentale contatto fra primario e secondario, 
abbiamo accennato ad una questione incidentale, 
che ha pure una grandissima importanza, e venre 
già dibattuta lungamente fra i tecnici, senza che 
si potesse mai arrivare ad una qualsiasi conclu- 
sione. 

Conviene che il punto neutro di un sistema tri- 
fase venga collegato stabilmente colla terra per 
dare una maggiore sicurezza nell'escrcizio? Non 
pochi tecnici rispondono affermativamente, sostc- 
nendo con grande fervore la tesi della opportuni- 
tà; altri con non minore accanimento sostengono 
la tesi contraria, ed oppongono argomenti ad ar- 
gomenti, calcoli a calcoli, previsioni a previsioni. 
Però la questione rimasta fin qui nel campo della 
semplice discussione non poteva evidentemente 
trovare risoluzione delinitiva poichè tutte le ragio- 
ni che non trovano fondamento e conferma in fatti 
materialmente accertati sono sempre oppugnabili. 

Ora l'American Inst. E. E. si è occupato della 


questione, provecando tra i suoi soci una discus- 


sione svoltasi a New-York nell’ottobre dello scorso 
anno; nel Bollettino di settembre di questa asso- 
ciazione comparve una relazione riassuntiva ed 
obbiettiva, cstesa da P. M. Lincoln, seguita da 
due note in cui venivano riferiti 1 risultati di prati- 
che osservazioni eseguite in due diversi impianti. 
Un mese dopo la questione venne dibattuta in as- 
semblea, prendendovi parte dieci oratori, oltre a 
tre che vollero portare il proprio contributo da lon- 
tano per mezzo di lettere; cosi sono venuti in lu- 
ce interessanti dati di fatto, che forse non bastano 
ancora a risolvere definitivamente la questione 
controversa nell'uno o nell'altro senso, ma certo 
le fanno fare un grande passo in avanti, poiché 
valgono a precisare e restringere il campo della 
discussione sgombrandolo da tutte le questioni 
accessorie e fuori luogo. E noi riassumeremo tutto 
ció nel duplice intento di mettere a disposizione 
dei nostri tecnici questo materiale di studio, e di 
far vedere come il lavo.o delle Associazioni tecni- 
che possa dare utili risu'tati quando venga discipli- 
nato con intendimenti pratici. 


+++ 


Dobbiamo naturalmente prendere le mosse dal- 
la relazione del Lincoln la quale ha servito di ba- 
se alla discussione. Egli riassume la questione in 
questa serie di domande: Quali vantaggi e quali 
inconvenienti possono derivare dalla messa a terra 
del neutro? — Volendosi collegare a terra il neu- 
tro si deve ció fare in un solo punto od in parec- 
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chi? — Nel collegamento a terra del neutro con- 
viene interporre una resistenza addizionale? — 
^c una resistenza deve essere aggiunta quale deve 
esser il suo valore, e quale intensità di corrente 
deve poter tollerare il reostato impiegato? — Qual 
tipo di reostato sarebbe più consigliabile? 

Le questioni contenute in queste cinque doman- 
de sono evidentemente tre sole e cioè quella della 
generica convenienza delia messa a terra, risolta 
la quale in senso alfermativo viene in campo la 
seconda, della convenienza di fare una sola o piü 
terre, ed infine la questione della resistenza. che 
deve darsi al collegamento ed al miglior modo di 
realizzarla. | | 

Per esaminare la prima il Lincoln riassume nei 
seguenti aforismi gli argomenti che possono ad- 
dursi pro e contro la messa terra: 


| I. — la tensione cíficace tra ciascun condut- 
tore c la terra resta determinata ed invariabile ; 
2. — si climinano gli anormali fenomeni di in- 
duzione statica sopra i conduttori circostanti; 
3. — si ha immediata possibilità di impiegare 
la terra come conduttore di ritorno della corrente ; 
4. — si può immediatamente scoprire, ed oc- 


correndo rimuovere, ogni parte della installazione 
che accenni а cattivo isolamento verso terra; 

5. — Si assicura l'equilibrio tra le correnti di 
carica delle diverse fasi; | 

6. — si mette nccessariamente fuori servizio 
una parte piú o meno considerevole dell'impianto 
quando appena si riveli un cattivo isolamento; 

7. — La messa a terra гісѕсс sempre difficile 
e malsicura. 

Esaminiamo partitamente ciascuno di questi pun- 

ti assieme col relatore. 
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I maggiori pericoli di rottura di isolamento sono 
da temersi nel pratico esercizio piuttosto verso ter- 
ra che non tra due conduttori; appare quindi mol- 
to utile che la tensione verso terra della linea ven- 
ga limitata ad un determinato valore, oltre al 
quale non possa andarsi, anche in eccezionali cir- 
costanze; e la cosa acquista sempre maggior im- 
portanza di mano in mano che cresce la tensione di 
esercizio, perché il margine di sicurezza che si puó 
adottare non puó evidentemente crescere propor- 
zionalmente colla tensione di servizio ma tende 
a restringersi col crescere di essa. 

In un sistema trifase la tensione tra il neutro 
ed uno dei conduttori può valutarsi in 0,58 della 
tensione efficace tra due conduttori qualunque, co- 
sicchè quando siasi collegato a terra il ncutro la 
massima tensione che può esistere tra conduttore 
e terra raggiunge appena il 0,58 di quella che puo 
determinarsi quando uno dci conduttori vada a ter- 
ra, rispetto alle altre duc fasi, 

Ц vantaggio però che si ottiene è più apparente 
che reale poiché la massima parte dei guasti non 
derivano dalla semplice tensione di esercizio, ma 
provengono dalle sovratensioni accidentali. An- 
zi può dirsi che al vantaggio di una maggior sicu- 
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rezza da un punto di vista, che potremo dire sta- 
tico, si oppone l'inconveniente di un maggiore pe- 
ricolo di natura dinamica; poiché se é vero che la 
sollecitazione normale sugli isolanti interposti fra 
conduttori e terra riesce minore, sta peró in fatto 
che appena si dichiari un cattivo isolamento verso 
terra in uno dei conduttori, esso si trasforma rapi- 
damente in un corto circuito netto, mentre quando 
non Si abbia la messa a terra occorre che si dichia- 
rino cattivi isolamenti in piú punti ed il processo 
per il quale si arriva al guasto disastroso é piü 
lento. 

Il. maggior vantaggio deriva invece da via indi- 
retta. Il fatto che la tensione fra conduttori e terra 
riesce minore puó permettere di regolare eli scari- 
tori di tensione per una differenza di potenziale 
molto inferiore a quella che viene solitamente ado- 
perata quando deve tenersi conto della possibilità 
«he una scarica avvenga verso terra da un condut- 
tore perché un altro sia andato a terra, per azione 
«lla tensione d'esercizio esistente normalmente fra 
due conduttori e che viene ad agire fra conuutto- 
re isolato < terra in tale contingenza. 

+++ 

Passando ad altro ordine di fatti deve osservar- 
si che la messa a terra del neutro esercita una be- 
nefica influenza sopra il funzionamento dei cir- 
caiti elettrici prossimi, diminuendo gli effetti della 
induzione elettrostatica. 

Quando il neutro non si trovi connesso colla ter- 
ra ed uno dei conduttori venga ad avere un iso- 
lamento deficiente la induzione elettrostatica cessa 
di essere equilibrata ed i circuiti telefonici e tele- 
grafici delle vicinanze divengono inservibili per la 
comunicazione a cui sono destinati. Tale inconve- 
niente riesce di tanto attenuato dalla messa a terra 
del reutro da potersi considerare come eliminato. 

Viceversa peró possono trovarsi accresciuti gli 
inccnvenienti che derivano dalla induzione elettro- 
magnetica, e questo nel caso in cui il conduttore 
terra venga ad cessere percorso da corrente. Infat- 
. ti allora il fenomeno induttivo si esercita per a- 
zione di una spira di area assai maggiore, uno dci 
rami essendo costituito dalla terra invece che dal 
conduttore che presenta il cattivo isolamento. 

In un impianto trifase col neutro a terra è in- 
fatti possibile servirsi della terra quale conduttore 
di ritorno della corrente quando il collegamento 
sia stato eseguito tanto alla stazione generatrice 
che alle utilizzatrici; in tal caso se le fasi restano 
equilibrate la terra viene a convogliare una inten- 
sità di corrente 1,73 volte maggiore di quella che 
circola in ciascuno dei conduttori rimasti attivi. 
Però ci vuole della buona volontà a riconoscere 
questo come un vantaggio singolare di un siste- 
ma col neutro collegato a terra, quasi non fosse fa- 
cilissimo mettere un qualsiasi trifase a stella in 
condizione di lavorare nello stesso modo, facendo 
il collegamento quando occorra, magari predispo- 
nendolo. 

. Naturalmente la resistenza del conduttore terra 
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ё molto variabile colla località c ‘collo stato. di u- 
midità del suolo; quando si abbia che fare con 
tensioni di alineno 20,000 volt l'influenza di tale 
resistenza appare trascurabile nella grande univer- 
salità dei casi. | 

Tornando all'esame dei pregi e difetti del colle- 
gamento a terra, vediamo venire in campo il fatto 
che ogni cattivo isolamento di un conduttore porta 
diritto al corto circuito, il che puó considerarsi co- 
me vantaggio e come svantaggio a seconda del 
punto di vista da cui lo si riguardi. | 

Tenendo conto del fatto che per mezzo di oppor- 
tuni dispositivi si puó mettere fuori servizio il con- 
duttore sul quale si ё manifestato il corto circuito 
a terra, potendosi continuare i| servizio con altre 
condutture é indubbiamente vantaggioso il colle- 
gamento a terra in quanto mette al riparo da gua- 
sti gravi e difficilmente prevedibili e riparabili. Pe- 
rò una accurata vigilanza può arrivare a scoprire 
i difetti di isolamento sul loro inizio, ed allora può 
riuscire facile provvedere a tempo senza che si 
debba interrompere comunque l'esercizio dell'im- 
pianto o di una delle sue parti. Si può dire che la 
ragione più importante del dissidio tra i partigiani 
del collegamento a terra ed i suoi nemici risieda 
tutta in queste considerazioni a cui le altre fanno 
da semplice contorno. 

| K XX 

Venendo alla questione delle correnti di carica 
sulle diverse fasi, dobbiamo distinguere due casi. 

Per tutti i circuiti trifasi normali a triangolo 
l'essere il neutro collegato a terra, oppure no, é 
perfettamente indifferente; le correnti di carica di- 
pendono esclusivamente dal'a tensione e frequenza 
della corrente di servizio oltre che dalla capacità 
del circuito alimentato. Per i circuiti invece che 
presentano un collegamento a stella la cosa cambia 
aspetto, perché il potenziale che ha il neutro ri- 
spetto alla terra viene ad avere una notevole im- 
portanza nella distribuzione dei potenziali e delle 
correnti di carica. 

Quando il neutro è collegato a terra il numero 
totale dei voltampére richiesti dalle correnti di ca- 
rica in ciascuno dei tre rami puó ritenersi propor- 
zionale a 3cE?; quando invece in un sistema ordi- 
nario vada a terra uno dei tre conduttori il conden- 
satore corrispondente viene a trovarsi in corto cir- 
cuito, peró essendo assoggcttato ad una tensione, 
1,73 volte quella che ag.sce in condizioni normali 
(quella tra un conduttore ed il neutro); ne segue 
che il numero totale dei voltampére di carica di- 
viene 2c (1,73 EY , ossia 6cE*. 

Ció premesso si vede immediatamente come nei 
casi in cui la corrente di carica é considerevole ri- 
spetto alla potenza del generatore si possono a- 
vere nei circuiti non collegati a terra degli squali: 
brii di tensione non trascurabili. i 

Rimane finalmente da considerare il fatto che 
non sempre è facile costruire una buona presa di 
terra ed è sempre difficile conservarla tale; però 
quando si abbia da farc con tensioni ‘molto elevate 
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l'importanza della resistenza che una terra. риб 
presentare passa in seconda linea. Inoltre ci sono 
molte buone ragioni che consigliano di introdurre 
una certa resistenza nella connessione del neutro 
a terra, allo scopo di limitare la potenza della sca- 
rica a terra quando venga a determinarsi un cat- 
tivo isolamento, e per conseguenza il corto cir- 
cuito. | 

и 

E passiamo al'’esame degli altri punti della que- 
stione controversa. Si deve preferire la connessio- 
ne a terra di un solo punto neutro, o tutti i punti 
neutri debbono essere messi a terra? 

Naturalmente quando si voglia approffittare in 
caso di bisogno della terra per avere una specie 
di conduttore di scorta, che serva al ritorno delle 
correnti, é indispensabile mettere a terra il neutro 
del generatore e quello degli apparati utilizzatori; 
quando ciò non sia, basta stabilire una sola con- 
nessione a terra, ed il Lincoln crede anzi che sia 
preferibile fare così nella maggior parte dei casi. 

Una ditlicoltà notevole si presenta quando si 
abbia da fare con un impianto a triangolo, perchè 
allora i| neutro non esiste di fatto e conviene ti- 
rarlo fuori attraverso ad un autotrasformatore con- 
venientemente connesso nel triangolo. 

In un sistema a stella la difficoltà non si presen- 
ta, per quanto riguarda il generatore; invece in 
un gruppo di trasformatori. aventi primario e se- 
condario connessi a stella il centro della stella non 

viene ad essere necessariamente il neutro, mentre 
questo accade se uno dei due circuiti è chiuso a 
triangolo. Nel caso precedente conviene chiudere 
il centro stella di uno dei due avvolgimenti con un 
neutro definito; per esempio il centro stella del 
trasformatore col neutro del generatore. Di tutte 
queste conside.azioni conviene tener conto nello 
studiare il numero dei punti neutri che conviene 
mettere a terra e la loro distribuzione. 

Altra questione importante e difficile è quella 
della resistenza da darsi al collegamento a terra 
del neutro. In ogni sistema polifase finchè ciascuno 
dei conduttori presenta la stessa capacità verso 
terra, lo stesso isolamento, lo stesso carico, il 
neutro rimane necessariamente al potenziale di ter- 
ra perchè nessuna ragione v’ha che possa determi- 
narg una variazione; mancherebbe perciò ogni 
ragione di stabilire un collegamento a terra quan- 
do tale circuito politase restasse indefinitamente 
e costantemente in condizioni normali. Però l'a- 
normalità deve pur sempre essere preveduta о 
sotto forma di corto circuito o di interruzione o di 
perdita a terra. 

Quando si determini un corto circuito tra due 
conduttori il fenomeno non cambia natura per es- 
sere il neutro collegato a terra oppure no, e non 
è perciò il caso di prendere in considerazione que- 
sto caso. 

Quando venga ad ношр uno dei condut- 
tori, se il neutro é connesso a terra, a ciascuna del- 
le due estremità della linea l'impianto continua a 
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funzionare entrando la terra ad assumere le fun- 
zioni di conduttore di ritorno, salvo le perturba- 
zioni prodotte dalla resistenza della terra rispetto 
a quella dei conduttori metallici. Se invece il neu- 
tro è connesso a terra solo ad un'estremitá si ven- 
gono ad avere fenomeni identici a quelli che si pro- 
ducono quando non esiste il collegamento di ter- 
ra, eccezione fatta per le correnti di carica elettro- 
statica. 

Quando infine uno dei conduttori fa terra, caso 
che si då più frequentemente di tutti, ne segue 
immediatamente un corto circuito, che deve veni- 
re interrotto dagli automatici, ad evitare gravi 
danni, ed è inoltre opportuno che la connessione 
a terra del neutro presenti una sufficiente resisten- 
za perché il corto circuito nossa considerarsi co- 
mc relativo € non come assoluto. | 

Peró conviene che tale resistenza non sia troppo 
grande perché non abbiano a manifestarsi negli 
altri due conduttori sopraelevazioni di tensione 
troppo considerevoli. Il suo valore deve perció es- 
sere abbastanza grande perché il circuito non ab- 
bia a sopportare un urto troppo violento pur non 
scendendo la tensione nel ramo che si é guastato 
al disotto di un limite ancora tollerabile. Il valore 
minimo può dirsi praticamente segnato dal valo:e 
che permette il passaggio di una corrente tripla 
della corrente a pieno carico; il massimo è quello 
che lascia passare la corrente per la quale l’auto- 
matico è sul punto di scattare. 

зе 

Nel chiudere la sua relazione il Lincoln fa anco- 
ra una importante osservazione relativa al feno- 
meno di capacità presentato dalle bnee e dai con- 
dutiori in gencre, il cui cffetto finale € paragona- 
bile al collegamento metallico a terra attraverso 
ad una certa resistenza. 

Quando si ha da fare con linee molto lunghe, 
alimentate a potenziale ed a frequenza elevata, la 
capacità verso terra diviene tale che la resistenza 
virtuale corrispondente pel collegamento a terra 
«quivalente, viene ad essere sufficientemente pic- 
cola. La capacità elettrostatica di un conduttore 
aereo rispetto alla terra ha normalmente un valore 
compreso fra 1.30 e 1.50 volte la capacità tra due 
fili; un difetto che metta a terra uno dei condutto- 
ri viene a portare sullo stesso una corrente di ca- 
rica avente intensità maggiore nella stessa pro- 
pcrzione della corrente che passa sui conduttori 
bene isolati da terra, ed i voltampére totali di ca- 
rica su tutti i conduttori verrebbero contempora- 
neamente a crescere del 33 ver cento circa. Si vie- 
ne perciò ad avere un effetto paragonabile a quello 
che si produrrébbe per effetto di un collegamento 
a terra del neutro attraverso ad una moderata 
resistenza. 

Quando si voglia impiegare una certa res:sten- 
za per interporla nel collegamento a terra è ‘della 
massima importanza che essa possa convogliare 
la clevata intensità di corrente da cui deve essere 
percorsa quando ne capiti la necessità, e per tut- 
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to il tempo che deve trascorrere prima che Fauto- 
matico possa entrare in azione. Carattere essenzia- 
le del reostato è la quasi perfetta costanza, perchè 
si deve avere la certezza che il funzionamento de- 
gli apparecchi di sicurezza avvenga precisamente 
nelle condizioni di tensione che si sono previste; 
non sarebbe perciò consigliabile di adottare reosta- 
ti di grafite la cui variabilità può essc.e notevole; 
conviene invece preferire reostati metallici, seb- 
bene costino di più e riescano molto ingombranti. 

Finito così l'esame della relazione presentata 
dal Lincoln debbiamo osservare che egli si è qua- 
sj esclusivamente occupato delle linee aeree tra- 
scurando le particolari considerazioni che possono 
farsi sulle lince a cavi sotterranei; di questo caso 
si occuparono però parcechi degli intervenuti nella 
discussione. E per concludere diremo che il relato- 
re non crede 
generale, ma 


possa la questione risolversi in vii 

pensa che ogni caso vada conside- 

rato a sé, ed ammetta una speciale soluzione. 
xX* 

Abbiamo detto che oltre la relazione Lincoln il 
Bollettino di settembre della A. 1. K. E. recava al- 
tre duc memorie; anche di queste daremo un rias- 
sunto molto conciso perché esse non cons'derano 
il problema generale, ma si riferiscono a partico- 
lari osservazioni, e chi possa avervi interesse po- 
trà più utilmente consultare le memorie criginali. 

La prima di esse venne redatta da G. I. Rho- 
des, e si riferisce ad esperienze compiute sop а 
una rete ad alta tensione col neutro a terra, allo 
scopo di trovare rimedio alle continue e gravi 
bruciature di cavi che si lamentavano sulla rete 
stessa prima della messa a terra. Gli indicatori di 
fase segnalavano sempre il guasto nascente da 
cinque a trenta minuti prima che avvenisse la bru- 
ciatura, ma essendo grande il numero dei cavi, 
molto raramente si riusciva a scoprire quello inte- 
ressato prima che avvenisse il guasto. Nel frat- 
tempo la tensione delle altre due fasi si manteneva 
a тїооо volt sopra la tensione di terra. La cor- 
rente di carica passante attraverso la sezione gua- 
sta era già assai grande per danneggiare scria- 
mente l’isolante di tutti e tre i conduttori e quando 
infine la bruciatura si manifestava, essa aveva 
sempre carattere di grande violenza. Siccome nel- 
l’istante stesso si aprivano violentemente gli in- 
terruttori si provocavano forti sopraelevaz oni di 
tensione che cagionavano sovente altri guasti al- 
trove. Le riparazioni infine riuscivano molto diffi- 
cili, perché la localizzazione dei guasti non poteva 
generalmente farsi con misure dall'officina, ma 
quasi sempre occorreva aprire un grande numero 
di celle prima di arrivare a scoprire la sezione da 
riparare. 

Per operare la messa a terra del ncutro sí provò 
dapprima a connettere il punto neutro di ciascun 
generatore con una sbarra omnibus attraverso ad 
un interruttore c ad un trasformatore di intensità, 
comandante un relay che agiva sopra l'nterrutto- 
re principale della macchina. La messa a terra era 
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fatta attraverso ad una resistenza metallica di 6 
ohm in ciascuna delle stazioni generatrici, per mo- 
do che la resistenza totale a terra veniva ad esse- 
re di 3 ohm, cosicchè la corrente nel caso di un 
corto circuito a terra veniva a salire a 1000 ampé- 
re per ciascuno dei due reostati. I relav degl’in- 
terruttori dei fecder erano regolati per funzionare 
istantaneamente sotto un'intensità di 300 ampére, 
е quelli dei generatori per goo. Questo schema 
non diede buoni risultati a cagione delle correnti 
di frequenza tripla che si manifestavano nelle con- 
nessioni dei neutri, la cui importanza veniva ad 
essere tale che non riusciva cuasi più possibile 
mettere in parallelo ип quinto alternatore quando 
già altri quattro si trovavano in azione. Venne ac- 
curatamente studiata la causa di tali correnti pe - 
turbanti e la si trovo nelle irregolarià di veloc tà 
presentate dalle diverse macchine e dalle differen- 
ze esistenti nella eccitazione. Si decise. finalmente 
di attaccare alla sbarra di terra uno solo degli al- 
ternatori In azione. | 

ll numero dei suasti compl: ssivamente osser- 
vati per kilometro-anno dei cavi esistenti nell'im- 
pianto non è variato e rimase di circa il 12 per mil- 
le (dodici guasti all'anno sopra mille kilometri di 
cavo); però i guasti si ridussero grandemente d. 
importanza. (ili interruttori funzionarono sempre 
molto dolcemente e senza provocare sovratensioni 
disastrose, l'isolamento degli altri cavi vic.ni non 
fu più danneggiato seriamente, e si potè sempre 
localizzare il guasto mediante misure dirette dalla 
centrale con grande risparmio di tempo. Le rare 
volte in cui i guasti ebbero la stessa importanza 
di prima essi erano stati provocati da cause mec- 
caniche molto violente. 1] relatore crede che si 
avrebbe grande vantaggio variando la resistenza 
interposta tra neutro e terra in guisa da rendeila 
eguale a 6 ohm, quale era stata prevista da prin- 
cipio, quando ancora si aveva una sola stazione 
generatrice. 

4% 


Una terza relazione venne pure presentata da 
К. G. Clark, il quale descrive l'applicazione cella 
messa a terra del neutro in un impianto generato- 
re destinato ad alimentare una rete per trazione,. 
nella quale sono una sola centrale е sette sotto- 
stazioni. La tensione di servizio è di 11000 volt 
с la frequenza di 25 periodi; la rete comprende li- 
nee aeree e cavi sotterranei. 

La messa a terra del neutro permise intanto di. 
regolare gli scaricatori di tensione destinati a pro- 
teggere le linee, per una tensione di 8500 volt, 
poichè la tensione fra ciascun conduttore a terra 
viene ad essere di 6380 volt soltanto essendo di 
11000 quella tra due conduttori. I diversi relay а 
tempo destinati a mettere in azione cli interruttori 
automatici dci feeder vennero regolati in modo 
che sui feeder che vanno alla  sottostazione 
рїї lontana il distacco avvenga per la massima 
corrente ammessa in 2 secondi, in tre secondi per 
la precedente, e cosi via. Nell’impianto studiato. 
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con molta cura dal punto di vista della regolazio- 
ne € della sicurezza, sono inoltre funzionanti rego- 
latori di tensione agenti. sulla eccitazione. 

I neutri di tutti i generatori sono colkgati ad 
una sbarra comune, connessa a terra attraverso 
ad un reostato а ,6,7 ohm di resistenza, attraver- 
so al quale_puó per conseguenza passare una 11- 
tensitá di, 1000 ampère. 

In duc anni di esercizio vennero osservati 70 
corti circuiti nessuno. dei quali ebbe notevole im- 


portanza. Però mancano in questo caso dati com- 


parativi e le considerazioni che possono trarsi dal- 
le osservazioni fatte presentano un carattcie quasi 
esclusivamente teorico. Non crediamo quindi op- 
portuno dilungarci oltre su questa part colare r«- 
lazionc. Passiamo invece a riassumere gli argo- 
menti esposti dai diversi oratori che presero la pa- 
rola nella adunanza tenuta a New-York, che si 
trovano, come dicemmo, nel Bollettino 
dello scorso dicembre. 


rinortati 


+» + 


П primo oratore, P. Junkersfeld, riferì con molti 
particolari sui risultati di esperienze fatte a Chica- 
Zo sopra un insieme molto complesso di impianti a 
tensione diversa, di diversa frequenza, con riti 
acree € sotterranee. Tale esperienza dura per una 
parte dell'impianto da sette anni e per l'alta da 
cinque e mezzo sopra un complesso di 1300 chilo- 
metri di lince. Si ebbe di tempo in tempo occasio- 
nc di tenere in esercizio alcune parti dell'impianto 
col neutro distaccato dalla terra, ma i migliori ri- 
sultati ottenuti dalle parti dell'impianto che pre- 
sentavano invece la connessione a terra portò la 
socictá esercente ad adottare in tutte le parti cel- 
l'impianto tale sistema. La resistenza ааах onale 
venne riscontrata conveniente, ma interposta tra 
ciascun generatore e la sbarra omnibus di terra. 1 
guasti osservati nei trasformatori 
e quelli sulle lince di 15 per mille kilometri e per 
anno. | 

Il nostro connazionale F. Torchio ha per contro 
esposto alcuni risultati di pratico esercizio ottenu- 
ti sulle linee della Società Edison di New York, 
dove il collegamento a terra del neutro non venne 
stimato opportuno, eppure non si ebbero maggiori 
inconvenienti di quelli denunciati per gli impiant: 
col neutro a terra; un accurato esame dei guasti 
osservati porterebbe a concludere che nessuno di 
essi avrebbe potuto riuscire minorc se il neutro 
fosse stato collegato a terra anzichè isolato. 

П Torchio ricordò che già molti studi teorici 
vennero compiuti in argomento ma nulla si cono- 
we di esperienze sistematiche le quali possano con- 
fortare le deduzioni alle quali si è giunti col sem- 
plice ragionamento. In tutti i dati di osservazioni 
che sono stati esposti nulla ravvisa che possa da- 
re la dimostrazione che la presenza del neutro con- 
nesso colla terra abbia per sè stesso, e per propria 
virtù, impedito il determinarsi di violenti colpi 
di tensione. Ricordando infine che il guasto grave 
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si mantengono. 
nella proporzione modesta del 12 al 14 per mille, 
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si determina soltanto dopo un tempo assai lungo 
dal primo istantc in cui appare il difetto di iso- 
lamento egli si dichiarò più propenso ad adottare 
sistemi cd apparecchi capaci di rivelare immedia- 
tamente i difetti al loro primo apparire, e descrisse 
un particolare dispositivo da lui studiato in colla- 
borazione col Varley, nel quale si trae partito del- 
le correnti di carica elettrostatica squilibrate ch. 
susseguono al difetto di isolamento e delle quali 
si è occupato il Lincoln nella relazione gia da noi 
riassunta. 

Dopo il Torchio prese la 


TECNICA. 


català. N. J. Neall il 
quale si limitò аа esporre alcune considerazioni 
dal punto di vista particolare della protezione delle 
lince е degli apparati contro le scariche derivanti i 
dalla clettricità atmosferica; la più interessante |, 
delle osservazioni fatte può dirsi questa: la elet- 
tricità atmosferica induce’ sovente delle cariche 
statiche localizzate in determinati punti e che non 
posseno scaricarsi a distanze superiori a qualche 
centinaio di metri dai punti nci quali appariscono; 
tali scariche possono forare l’isolamerito o gli iso- 
latori senza che l'essere il neutro a tera oppure 
no possa modificare il lenomeno; se invece la ѕса- 
rica trova il modo di avvenire attraverso ad uno. 
scaricatore la messa a terra provoca un corto cir- 
cuito mentre col neutro isolato si avrebbe avuto 
un semplice ed inoffensivo passaggio di elettricità, 
quando ci si trovi in condizioni normali. d 

J. B. Taylor non portò alcun nuovo dato nè ac- 
cennó ad alcun fatto; egli si limitò a fare una cri- 
tica acuta di quanto venne esposto dai precedenti. 
oratori € dal relatore, chiedendo spiegazioni sopra 
affermazioni che non gli sembravano chiare. Co- 
si egli affermó di non aver capito come il Lincoln 
ritiene debba ottenersi il punto neutro negli im- 
pianti trifasi connessi a triangolo, perché egli riu- 
sci ad ottenerlo seguendo procedimenti che non 
potrebbero rientrare nella descrizione datane dal 
Lincoln stesso. Allo stesso relatore egli fece poi 
osservare non essere generalmente esatto dire che 
la-resistenza da impiegare in serie sul neutro col- 
legato a terra debba esser tale da consentire il 
passaggio di una corrente sufficiente a far scattare 
l'interruttore più pesante del circuito, ma essere 
questo vero per le distribuzioni radial: soltanto. 
Nel caso generale invece іп cui due о più cavi sia- 
no connessi in parallelo la corrente arriva al pun- 
to guasto per due vie, direttamente per il cavo 
guasto e indirettamente per gli altri cavi, passan- 
do per le sbarre delle sottostazioni in cui avviene il 
collegamento in parallelo. Egli pensa dunque che 
la corrente deva invece limitarsi ad un valore al- 
meno doppio di quello per il quale oli interruttori 
debbono funzionare, in questo caso gencrale. Inol- 
tre si dovrebbe tener conto della influenza della 
resistenza dei conduttori, della terra della caduta 
di tensione nel generatore, e così via: tutte cosc 
difficili da pesare. 

Dal Clark egli voleva sapere quale fosse la resi- 
stenza della presa di terrà per rendersi conto della 
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sua importanza rispetto ai 6,7 ohm adottati per 
la resistenza addizionale. Voleva inoltre sapere di 
quaie. materiale venne fatto il reostato, avendo 
sentito. parlare di un riscaldamento di oltre 500 
gradi nell’atto in cui passava la corrente di corto 
circuito a terra, e se il reostato era di ferro ciò 
avrebbe raddoppiato la sua resistenza. Altre do- 
mande di dettaglio egli rivolse allo stesso Clark, 
che avevano tutta l’aria di essere vere obiezioni 
alle affermazioni da questi esposte. 

| €. Schwartz invece fornì qualche dato sopra una 
applicazione di conduttore neutro connesso a terra 
in un altro sistema. di distribuzione trifase, nel 
quale non apparì il minimo inconveniente nei due 
anni già trascorsi dal momento in cui si cominció 
l'esercizio. Si hanmo due stazioni destinate a conte- 
nere sei unità da 5000 Kwatt ciascuna, a 11000 
volt, 25 periodi, ed otto sottostazioni; per ora si 
ha una sola centrale con 20000 Kwatt e tre sotto- 
stazioni:in esercizio. La connessione a terra ё fatta 
mediafite una sbarra omnibus messa a terra alle 
due estremità, alla quale sono connesse le singole 
macchine attraverso a resistenze, ognuna delle 
quali riguarda una singola macchina. Ciascuna 
connessione a terra, ed alla sbarra omnibus, con- 
tiene un trasformatore, il cui secondario comunica 
con un amperometro montato sul quadro. Ciascu- 
na delle resistenze messe in scrie sul collegamento 
tra ciascuna macchina e la sbarra omnibus ha il 
valore di r9 ohm, cosicché attraverso a questa re- 
sistenza la tensione esistente fra ogni conduttoree 
la terra, 6300 volt, риф dare circa 330 ampére. 
Data la disposizione adottata risulta chiaro che tra 
due macchine qualunque esiste una ‘resistenza 
complessiva di 38 ohm per modo che le correnti 
di scambio tra i neutri delle diverse macchine ri- 
sultano molto attenuate, nè possono dare effetto 


alcuno. curante la operazione della messa in paral- 
lelo. 


C. W. Stone prese la parola per dichiararsi sod- 
disfatto di vedere che alcune idee già da lui mani- 
festate in altri tempi a proposito della connessio- 
ne a terra del neutro siano state adottate con suc- 
cesso, Egli però trova che si erra pensando che 
possa convenire collegare a terra il neutro in pa- 
recchi punti e condanna la pratica costruttiva, se- 
condo la quale si impiega il ferro per formare il 
reostato interposto tra neutro e terra, perché si 
viene così ad avere una notevole induttanza inse- 
rita in serie con una capacità, 
fonte di guai molto seri. 


il che puó essere 


F. B. Н. Paine si limitó a: mettere in evidenza 
qualche considerazione speciale che nuò presentar- 
si in casi particolari per quanto riguarda la inten- 
sità delle correnti massime da ammettere, o di sin- 
golari schemi d'impianto da proteggere. 

C. F. Scott si limitó a far constatare che non si 
è data la dovuta importanza alla questione degli 
interruttori automatici da adoperare quando si 
vuole adottare la connessione a terra del neutro, 
problema che appare molto complesso e richiede 
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quindi uno studio accurato rerché dalla soluzione 
che ad esso si dà риф dipendere la riuscita o Vit- 
successo della со$а, 

Finita così la serie degli oratori presero ancora 
la parola il relatore Lincoln ed il Rhodes per ri- 
spondere: alle domande loro” tivolte e. finalmente 
C. P. Steinmetz si accinse a'riepilogare la discus- 
sione avvenuta. Noi ripeteremo quanto egli disse 
in proposito e accenneremo poi brevemente ad 
alcune note che vennero peu solo Dp tardi, 
per. кен; 

EN 

Lo Steinmetz. ritiene che non si possa р; oclama- 
re la superioritá del sistema col neutro a terra in 
ogni caso, ma ammette che molte volte il sistema 
debba considerarsi come preferibile: all'aftro in 
cui il neutro stesso é tenuto isolato, come si é 
usato negli impianti cseguiti fino a pochi anni 
addietro. 

Il neutro non deve essere messo a terra quando 
la cosa non si presenta come opportuna o neces- 
saria. Infatti il mettere a terra il neutro porta 
con sé necessariamente un complesso di fenomeni 
е di inconven.enti che bisogna evitare, e che solo 
si debbono tollerare quando possano in cambio a- 
versi vantaggi di maggior entità per altra via. 
Un grave inconveniente é certo il fatto che ogni 
difetto di isolamento si traduce. in un corto cir- 
cuito a terra con relativa sospensione di eserci- 
zio. E' ben vero che si puó anche funzionare con 
una fase esclusa, servendosi della terra come con- 
duttore di ritorno; ma ció non sarebbe consiglia- 
bile in via generale, dato che si avrebbe un siste- 
ma elettrostaticamente squilibrato, Н che può riu- 
scire in moltissimi casi fonte di disastri. 

Una grande differenza deve riconoscersi tra i bi- 
sogni e le caratteristiche di diversi tipi di impian- - 
to; da un lato si hanno quelli in cui esistono lun- 
ghe linee di trasmissione aeree dotate di una resi- 
stenza ohmica molto grande e di piccola capacità 
elettrostatica; mentre dall'altro si hanno impianti 
con linee di trasmissione sotterranee per cavi la 
cui resistenza ohmica deve essere limitatissima, 
essendo molto scarso il potere radiante, mentre 
riesce sempre notevole la capacità. D'spositivi che 
possono- riuscire opportunissimi quando si abbia- 
no lunghe linee aeree, possono riuscire disastrosi 
se applicati a linee sotterranee. La messa a terra 
dei neutri specialmente se in diversi punti, può 
dar luogo alla circolazione oziosa di correnti tel- 
luriche che possono riuscire pregiudizievoli per le 
macchine. Ancora, alla tensione alternata esisten- 
te tra i conduttori e la terra viene a sovrapporsi 
una tensione variabile di frequenza tripla che puó 
innalzare la tensione massima anche dal 40% e 
che viene generata dagli alternatori o dai trasfor- 
matori, e siccome si ha un circuito nel quale, in 
scrie con una notevole capacità, si hanno le in- 
duttanze delle macchine, queste rensioni a fre- 
quenza elevata possono dar luogo a gravi danni. 
Infine sono da temersi disturbi telefonici di origi- 
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ne elettrodinamica, per eifetto delle correnti di 
terra, o per induzione elettrostatica dovuta alle ca- 
riche della tensione variabile con frequenza tripla. 

Pure ci sono casi in cui conviene adottare la 
pratica della messa a terra .del neutro, e precisa- 
mente quelli i in €ui si tratta di un sistema che non 
può” funzionare in modo soddisfacente quando sia 
elettrostaticaniente squilibrato. | 

Un sistema . trifase qualúnque & sempre elettro- 
staticamente .equilibrato in condizioni normali sia 
o non sià a terra il suo neutro; ma auando si sta- 
bilisca un cattivo isolamento da terra per uno dei 
conduttori, l'equilibrio é turbato. Se il neutro é a 
terra’ 51 determina l'arresto, ' e non possono quindi 
temersi danni; ma se è invece isolato il sistema 
continua a funzionare in tali condizioni. 

In un sistema ad altissima tensione questo fatto 
sarebbe molto pericoloso perchè si ridurrebbe di 
molto il ‘margine di sicurezza che si ha nel sistema 
di isolamento, margine che per le altissime ten- 
sioni non può essere molto rilevante. Il meno che 
possa accadere in tal caso è che gli scaricatori di 
tensione si pongano a funzionare ininterrottamen- 
te per il fatto che sono sottoposti ad una tensione 
superiore del 73% a quella normale. 

Non meno pericolosi sono i fenomeni che posso- 
no determinarsi sopra i circostanti circuiti a bas- 
sa tensione da parte di un circiuto ad altissima 
tensione che divenga elettrostaticamente squili- 
brato, sia pure per il solo istante in cui avviene 
una scarica atmosferica attraverso ad una fase; 
lo Steinmetz ritiene anzi che non pochi guasti sulle 
linee a bassa tensione non abbiano altra origine 
che questa. 


A cagione dei disturbi che la presenza di parec- · 


chie terre puó cagionare lo Steinmetz ritiene che 
si debba evitare di mettere in presenza piü terre, 
una sola essendo quasi sempre sufficiente; quan- 
do peró si abbia una linea molto lunga la cui in- 
duttanza impedisca la scarica a terra da una estre- 
mità all'altra € necessario adottare una terra per 
ciascuna estremità. Egli non ritiene consigliabile 
adottare doppia terra alla stazione generatrice ed 
alle utilizzatrici allo scopo di utilizzare la terra 
come conduttore di ritorno salvo che non si tratti 
di impianti di importanza molto limitata. 

Egli crede che convenga cvitare l’uso delle re- 
sistenze addizionali nella connessione a terra a 
meno che la sicurezza del funzionamento non ri- 
chieda il loro impiego. Tale è il caso degli im- 
pianti di grande potenza o quando abbia a temersi 
la presenza di oscillazioni di frequenza tripla. 
Quando molti generatori debbano connettersi a 
terra è necessario che ciascuno sia munito di una 
resistenza propria allo scopo di evitare o almeno 
di ammorzare ‘sufficientemente le correnti di equi- 
libramento che i generatori tendono a scambia: si 
per effetto delle differenze istantanee di velocità 
e della eccitazione. Naturalmente conviene esclu- 
dere ‘rigorosamente le resistenze aventi carattere 
induttivo e che non sono costanti. Potrebbero però 


riuscire molto utili i reostati realizzati con sostan- 
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ze la cui resistenza decresce al crescere della tem- 
peratura, poiché si potrebbe permettere il. passag- 
glo di correnti poco intense in condizioni norttiali 
e. di correnti intensissime quando si mis ‘una’ sca- 
rica di corto circuito a terra. A т. 
^ Фә du ael x wd rad sy 

Abbiamo -cosi veduto quanto lo Steinmetz ' һа 
creduto di poter dire per riassumere’ lo stató “at- 
tuale delle cognizioni tecniche in questo argomeri- 
to. Per essere assolutamente completi non ci résta 
che accennare a tre lettere pubblicate nel bollétti- 
no di dicembre чо; А. E E. E. шие dopo Ta 
discussione. | 

La prima di esse venne scritta da F. G. Baum 
il quale insiste sulla economia che in un impianto 
a ‘60.000 volt può derivare dal fatto che læ tensio- 
ne verso terra viene ridotta a 0.58 della tensione. 
di servizio; economia che puó realizzarsi sia nel-, 
l'appareochiatura. he псі macchinario, anche per- 
ché il montaggio delle: stazioni riesce piü facile. 
Egli dimostra inoltre che. gli ‘impianti a stella 
funzionano altrettanto bene che quelli: a triangolo 
(della qual cosa pare che in America qualcuno du: 
bitasse) servendosi dell'esempio di un impianto 
della California. іп cui si hanno 75.000 Kwatt ge- 
nerati con energia idrica e 30.000 prodotti per vid 
termica, distribuiti mediante 1600 kilometri di li- 
nce a 60.000 volt, 400 Km. con tensione da 10.000 
a 40.000, e 200 da 4000 a 10.000 volt. Si hanno 
in esercizio тоо sottostazioni e 1с connessioni sono 
fatte ora in triangolo ed ora a stella; gli alterna- 
tori sono pure parte av vvolti in un modo.e pus 
nell'altro. P e ога уйре ШИ 

Опа seconda быта venne inviata da О.- 
Lyford, molto briosa e contenente una ua se 
non acuta critica delle cose scritte dal relatore € 
dette dai sostenitori del neutro a terra. Natural 
mente questa critica perde importanza dopo: quel- 
la fatta dallo Steinmetz con ben. altro bagaglio 
di competenza e di conoscenza della delicata quc- 
stione. Crediamo quindi non valga la pena di rias- 
sumerla, e ci accontentiamo di dire che il suo au- 
tore si dichiara nemico della messa a terra, salvo 
per casi specialissimi e поп мешш reale im- 
portanza pratica. AD AM E E E 

Infine G. I. Rhódes volle ancora aggiungere una 
risposta scritta. a quella data verbalmente durante 
la discussione per ribattere alcune affermazioni 
del Torchio e di altri; anche questa lettera ha ui. 
puro carattere polemico e non merita quindi ый 
pena del riassumerla. : LB a 

Abbiamo così veduto- tutto cuanto si è detto і in 
merito ad una questione tinto importante nel pa - 
se che può varítare una pratica veramente grande 
in materia di impianti a corrente alternata; ed ab- 
biamo anche visto come possano farsi divenire 
praticamente utili le discussioni in assemblee tec- 
niche. Noi ci auguriamo che i nostri colleghi pos- 
sano trarre profitto dell'una е dell'altra cosa. 

| Ing. Fumero.. 
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Interruttori automatici 
=~ рег corrente continua ed alternata 


Questi apparecchi tendono a sostituire definitiva- 
mente gli ordinari interruttori a valvole, perchè 
sono più economici, meno ingombranti, funziona- 
no con maggior sicurezza e possono essere regolati 
a piacimento con tutta facilità. Essi si prestano i- 
noltre a funzionare per le più svariate esigenze di 
servizio, come per insufficienza di intensità di cor- 
rente, soverchio abbassamento di tensione, fuga 
del motore € così via. | 

Senza entrare in troppo minuti particolari co- 
struttivi vogliamo peró passare in rapida rassegna 
le caratteristiche essenziali di alcuni fra i tipi di 
questi interruttori costruiti dalla Thomson Hou- 
ston, che godono particolare riputazione fra į tec- 
nici per la praticità loro e per la perfetta rispon- 


Fig. 132. — Interruttore tripolare a massima intensità e 


per abbassamento di tensione, 


denza della loro costruzione alle necessità di fun- 
ziona mento. | | 

Questi apparecchi comportano contatti princi- 
pali € contatti ausiliari, la cui chiusura si ottiene 
per semplice contatto a pressione il che permett: 
di evitare i guasti che avvenivano nei vecchi tipi a 
coltelli. Nel momento di chiusura i contatti stri- 
sciano un contro l'altro in guisa da conservare la 
superficie di appoggio sempre perfettamente lisc'a 
e pulita, asportandosi ogni traccia di ossidazione 
ogni volta che si opera una ch'usura di circuito. 

Quando avviene l'apertura del contatto principa- 
le, la corrente è subito interrotta c fo spegnimento 
dell’arco ha luogo sopra b'occhetti di carbone in- 
castonati entro una guarnizione metallica, così co- 
struita che il ricambio dei blocchetti riesce molto 
facile. 

Nei modelli appropriati per intensità di corrente 
superiore a 200 ampère si ha un terzo contatto 
metallico, che si apre immediatamente dopo il con- 
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tatto metallico principale, ma prima del contatto. 
ausiliario a carbone. Le prese di corrente sono di. 
rame rosso c vengono appropriate alla intensità 
per la quale debbono servire, venendo fornite insie- 
me coll'apparecchio; esse possono venire attaccate 
sia anteriormente che posteriormente. Tutte le par- 


Fig. 133. — Interruttore bipolare a massima, connes- 
sioni anteriori. 


ti metalliche sono brunite, e montate su base d'ar- 
desia; i modelli che scrvono per tensioni superiori 
a 500 volt sono inoltre provvisti di setti scparatori. 

Il distacco viene facilitato da uno speciale dispo- 
sitivo che consente di evitare urti pericolosi sia nel 
caso che il distacco avvenga automaticamente co- 
me ncl caso che lo si comandi a mano. La regola- 
zione del punto in cui deve avvenire il distacco si 
fa variando la posizione dell'armatura dell'elettro- 
magnete. Negli apparecchi a massima nessuna 


Fig. 134. — Interruttore bipolare a massima chiuso. 


molla antagonista agisce sopra l'armatura, e la 
zione attrattiva lavora in opposizione soltanto al 
peso proprio dell’armatura stessa; il movimento di 
distacco riesce molto netto e deciso perché l’azione 
attrattiva del solenoide va crescendo durante il 
moto. 

I solenoidi possono essere montati in serie oppu- 
rc in derivazione, e nei due casi il funzionamento 
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viene. a dipendere dalla intensità della corrente: 


oppure dalla tensione agente in circuito. 

Gli apparecchi destinati a funzionare in serie 
possono servire come interruttori di massima o di 
minima; nel primo caso l'azione attrattiva nell'e- 
lettromagnete raggiunge il punto critico quando la 
intensità è arrivata al valore per cui sí vuol che av- 


Fig. 135. — Interruttore bipolare a massima per soo v. 


venga la interruzione, ed in talc istante avvicne 
l'attrazione del nucleo il quale va a battere contro 
una leva e provoca il distacco; nel seconde caso 
invece fl circuito permane chiuso finchè la inten- 
sità della corrente rimane superiore ad un certo li- 
mite, sotto al quale la forza attrattiva dell’elettro- 
magnete diviene insufficiente ad opporsi all’azione 
antagonista di una molla che provoca il distacco. 
Gli interruttori destinati a funzionare in deriva- 
zione e quindi in relazione colle variazioni della 
tensione non presentano sostanziali d fferenze dii 


Fig. 136. – interruttore bipolare a minima per $26 v. 


precedenti sia nella costruzione ch: nel modo di 
funzionare. Ad evitare che tali apparcochi debbano 
trovarsi permanentemente in circuito si usa impic- 
care un relay il quale venea a chiudere il circuito 
magnetizzante dell’interruttore nell'istante in cui 
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deve avvenire il distacco. L'esame delle. figure che 
riproduciamo permette di rendersi conto de'l: di- 
sposizioni costruttive meglio che non potrebbe far- 
si con una lunga descrizione, 


Comando elettrico delle macchine utensili .. 


Benchè il comando elettrico delle macchine u- 
tensili abbia sostituito il comando meccanico in 
moltissime installazioni e sia quasi esclusivamente 
adottato in quelle di recente costruzione, pure que- 
sta moderna applicazione dell'elettricitá forma an- 
cora oggetto di discussione e di laboriosi studi, 
tanto che riteniamo interessante riassumere le sva- 
rrate opinioni che si hanno in proposito, sulla guida 
di un pregiato studio fatto recentemente dal Pau- 
sert e pubblicato nella Revue Electrique. 

Diciamo subito che i| comando clettrico delle 
macchine utensili, sia per gruppi, che individual- 
mente, presenta oggidi vantag«i indiscutibili. 

Volendo fare un confronto fra il. comando elet- 
trico e quello puramente meccanico i punti princi- 
pali da prender in esame sono: 1. il prezzo di co- 
sto della forza motrice; 2. la facilità d'impianto e 
di esercizio ; 3. -l'influenza sulle spese di mano d'o- 
pera e sulla produzione dell’installazione. 

Presso di costo della forza motrice. — Non si 
considerano qui che le spese di esercizio dei due 
sistemi in confronto, spese comprendenti. il coste 
del combustibile, della mano d'opera, delle ripara- 
zioni, nonchè l'interesse e l'ammortamento cel ca- 


„pitale impiegato. Per paragonare poi il rendimento 


della trasmissione elettrica a quello della trasmis- 
sione meccanica, è d’uopo considerare duc tipi di 
officine: quelle cioè in cui tutto l'impianto riceve 
il movimento da un'installazone centrale, e quelle 
in cui ogni riparto possiede il proprio impianto di 
produzione della forza motrice. 

Nel primo caso la trasmissione tra la maoch.na 
motrice e le macchine utensili si può effettuare in 
diverse maniere e per voler attenersi ai due casi e- 
stremi si può dire che la trasmissione avviene © 
per mezzo di alberi e cinghie, ovvero per comando 
individuale di ciascuna macchina utensile. Il rendi- 
mento di una trasmissione esclusivamente mecca- 
nica tra la macchina a vapore e quell: utensili è - 
di circa il 50 per 100 per un'officina di costruzioni. 
Servendosi della trasmissione elettrica si dóvranno 
dividere le varie macchine operatrici in più gruppi 
comandati ciascuno da un proprio moto:e elettrico. 
Le perdite. nella trasmissione saranno allora molto 
più piccole che nel caso precedente e non oltrepas- 


.. seranno di regola il 20 per 100 dell'energia pr > 


dotta, quindi il rendimento della trasmissione sarà 
dell'8o per тоо. Quanto al rendimento combinato 
delle macchine elettriche (dinamo azionate da mac- 
chine a vapore с motore azionante l'albero di tra- 
smissione) si può valutare nel ^- рег 100. Il ren- 
dimento totale della trasmissione sarà dunque- 
0,8x0,65=0,52 vale a dire sensibilmente eguale 
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a quello. della :trasmissione puramente meccanica. 

‚ Se si considera Ја seconda condizione, cioè co- 
mando individuale di ciascun utensile, le trasmis- 
sioni per. alberi saranno di molto ridotte ed anche 
completamente soppresse con motori elettrici a 
grande scarto di velocità e comando con ingra- 
naggi; il rendimento giornaliero medio dei. motori 
potrà. :еѕѕеге così migliorato, ciascun motore поп 
funzionando..che per una durata di attività della 
macchina, comandata. Sia per esempio 90 per cento 
il. rendimento della. trasmissione e 66 per 100 il 
rendimento elettrico: il rendimento totale sarà del 
69. per.190: circa, ció che indica un piccrlo vantag- 
glo in favore di questo sistema., 

. Nel secondo caso di officine cioè in cui ciascun 
riparto, possiede la propria installazione di genera- 
tori della forza motrice, si constata che la trasmis- 
sione elettrica farà realizzare una doppia econom.a 
di,, combustibile :. l'una, assai piccola verainente, 
è dovuta.al fatto che ciascun riparto esige;à minor 
potenza; l'altra, molto più considerevole, dovuta 
al miglior. rendimento di. una installazione unica 
e. potente. E ciò avviene come nei casi in cui gran- 
di macchine a condensazione sostituiscono piccole 
macchine a scappamento libero nell’aria; allorchè 
il carico è, uniforme, il consumo di combustibile 
può essere ridotta di un terzo. 

Facendo il ‘confronto del НУРИЯ ‘occorrente 
nei.due.casi, esso comprende pel comando mecca- 
nico, dei fuochisti e dei macchinisti, nonchè degli 
operai addetti alla manutenzione degli alberi e del- 
le cinghie. e alla riparazione delle macchine ekttri- 
che..:, L'impiego della trasmissione elettrica con- 
centra l'installazione delle caldaie c delle macchine 
a vapore, elimina i grossi alberi e le grosse cinghie 
e di conseguenza le spese di mano d'opera : d'altra 
parte ¡accresce quest'ultime per la manutenzione 
delle macchine elettriche. In definitiva, quindi, le 
spese pel personale non subiranno una sensibile 
variazione. | 

‘F’ poi difficile avere dati esatti sulla spesa do- 
vuta: айа: riparazione degli alberi e delle cinghie, 
ma l’esame dei conti di qualche grande stabilimen- 
to, dimostra che 11 comando elettrico fa real zzare 
su tali spese una economia più che sufficiente per 
coprite le spese di riparazione ai motori е alle con- 
dutture. elettriche. ' i 

Così риге è un po” difficile paragonare csatta- 
mente le spese. di primo impianto d'una installazio- 
ne a comando ‘elettrico e di una a comando mecca- 
nico. Se in un dato opificio, si opera una semplice 
sostituzione ‘della trasmissione elettrica a quella 
meccanica, conservando il medesimo impianto per 
la generazione dell’cnergia e senza modificare il 
numero e la disposizione delle macchine utensili, il 
comando elettrico ''esigerá delle spese pressochè 
doppie del comando meccanico. Ma un simile caso 
di sostituzione pura e semplice di un sistema ad un 
altro ben raramente si presenta nella pratica: l'a- 
dozione della trasmissione elettrica si accompagna 
sempre all'installazione di nuovi servizi e di nuovi 
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apparecchi, quali sarebbero illuminazione, solleva- 

mento pesi, ecc., che aumentano bensi le spese. di 

primo impianto, ma diminuiscono sensibilmente 

quelle di esercizio. 75 
Y dd 


Venendo a parlare dci vantaggi pratici che si 
realizzano coll'uno o coll’altro sistema diremo' ch« 
col comando meccanico € necessario conformare la 
disposizione dei fabbricati e delle macchine a re- 
gole che assicurino una buona posa delle trasmis- 
sioni. La macchina motrieg deve esse:e collegata 
agli alberi nel modo più diretto e più semplice che 
è possibile: le macchine utensili poi de vong essere 
disposte in linee parallele, più vicine possibile le. 
une alle altre, tenendo conto che quelle più potenti 
devono essere collocate in vicinanza della motrice ; 
i solai e le colonne devono essere disposte con ri- 
guardi speciali ai supporti. Insomma le macchine 
utensili devono essere collocate tenendo speciale 
conto del comando adottato, e prescindendo molte 
volte dalla buona esecuzione del lavoro. Il traspor- 
to dei pezzi è fatto per lo più a braccia d’uomo, 
perchè se è vero che esistono apparecchi di tra- 
sporto azionati da altri agenti che non siano l’elet- 
tricità, non è meno vero che tali agenti sono сара- 
ci di applicazioni pratiche ben limitate. 

AI contrario la trasmissione elettrica permette 

il piazzamento delle macchine completamente ar- 
bitrario, con maggior facilità d'accesso ed econo- 
mia di mano d'opera: di più l'assenza parzale o 
totale degli alberi e delle cinghie favorisce un 
maggior illuminamento degli ambienti. 
In un opificio munito di trasmissioni meccani- 
che, l'ingrandimento di certi riparti o l'accresci- 
mento del numero delle macchine utensili non può 
in generale farsi senza andare incontro a gravi dif- 
ficoltá, e in pratica, volendolo eseguire, si finisce 
per sovraccaricare le trasmissioni, a tutto detri- 
mento del rendimento « della buona conservazione 
dei vari organi. Al contrario la trasmissione elet- 
trica dà all'impianto una grande elasticità di aoco- 
modamento e di estensione: si possono costruire 
riparti nuovi o aumentare il numero delle macchine 
operatrici senza andar incontro ad alcun incon- 
veniente. 

Riguardo alla regolazione della velocità, si co- 
struiscono oggigiorno dei motori elettrici in cui 
questa può variare entro larghi limiti: è questo un 
prezioso vantaggio che permette di regolare ad о- 
gni istante la velocità dell'utensile secondo il ge- 
nere di lavoro eseguito, senza arrestare la marcia 
e mediante una manovra molto più semplice di 
quella occorrente allo spostamento di una cinghia 
o di un ingranaggio. 

Da tutti i fatti testé esposti, ne viene di cunse- 
guenza l’accrescimento della produzione, dovuto 
al comando elettrico, tanto più che altri coefficienti 
secondari vengono a favorire questo accrescimen- 
to, quali sarebbero l’illuminazione elettrica, il tra- 
sporto orizzontale e verticale dei pesi, eoc. — A 
questi vantaggi se ne aggiungono altri indiretti, 
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ma non meno importanti, quali sarebbero la possi- 
bilità. di controllare la marcia di una macchina o- 
peratrice mediante la semplice lettura di un ampe- 
rometro intercalato nel circuito di un motore; la 
minor frequenza di accidenti ed infortuni sul lavo- 
ro dovuta alla assenza parziale. n totale di alberi, 
RENA: od ingranaggi. 


+ 


i 


¿Ci voglia accingersi allo А di un progetto 
di sostituine in un opificio al comando meccanico 
Ц. comando elettrico dovrebbe seguire la traccia 
data dal seguente questionario: 

I. .Qual'£ la potenza media di cui si può di- 
sporre sulla trasmissione principale; 

2.. Qual'é il prezzo di costo annuo dell'ener- 
gia; I 
3. L'acquisto o la produzione diretta dell'e- 
nergia.elettrica farebbe realizzare un'economia sul 
sistema attuale? 

4. Qual'é la potenza dissipata dagli alberi е 
dalle” апре 

5. Qual la produzione media d'energia al 
giorno; :.. 

6. Qual'é la potenza media e quale la potenza 
massima assorb.ta da ciascuna macchina ; 

7. Qual'é il coefficiente d'attività di ciascuna 
macchina, o in altri termini qual'é il rapporto tra 
la durata della sua attività e quella dell'attività 
dell'opificio. 

Queste ricerche determineranno l'economia ap- 
prossimativa realizzabile col comando elettrico. 
Per l’istallazione dei motori potranno essere molto 
utili le seguenti regole generali: sonnrimere i lun- 
ghi alberi d trasmissione; sopprimere le cinghie 
oblique; azionare con un motore unico un gruppo 
di macchine lavoranti a carico pressochè costante; 
azionare per mezzo di motori individuali le mac- 
chine potenti e a lavoro intermittente. 

Come già si disse, l’esperienza ha dimostrato 


che se uno stabilimento esige ner azionare le sue: 


macchine operatrici ина forza р. e. di тоо cavalli, 
altrettanti ne occorrono per trasmettere questa 
potenza mediante trasmissioni e cinghie. Occor- 
rerà dunque produrre almeno 200 cavalli, e ciò 
pel comando per gruppi. Ma se le macchine u- 
tensili sono comandate individualmente le trasmis- 
sioni non assorbiranno che 43 cavalli in luogo di 
100.. Si constata d'altra parte che nella maggior 
parte degli opifici industriali tutti ~li utensili non 
sono. contemporaneamente in marcia, e di quelli 
in moto, non tutti assorbono -la potenza normale, 
giacchè lavorano ad una velocità inferiore alla 
massima. 

La pratica ha dimostrato che negli opifici la po- 
tenza effettiva media non è ordinariamente che del 
3o per 100 circa di quella occorrente per far la- 
vorare contemporaneamente tutte le macchine a 
pieno carico. Questo valore chiamasi fattore di ca- 
rico. Di più negli opifici ordinari, in cui le mac- 
chine sono azionate da alberi e a: il prezzo 
di costo dell’energia può salire al 2 2 per тоо del 
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prezzo di costo del prodotto manifatturato: Se le 
macchine utensili sono divise in più gruppi az o- 
nati ciascuno da un motore erecto. rapporto: puo 
essere valutato all'1 per тоо e col comando indivi- 
duale può abbassarsi fino al 0,4 per тоо... 

Ammettiamo che in opificio mecca&eo erdinar 
rio il бо per 100 dei motori istallati devano poter 
funzionare a velocità variabile. Questi motori a- 
vranno allora una potenza nominale molto più 
grande della potenza media che dovranno forn're. 
Ammettiamo poi che la potenza ‘nominale degli 
altri motóri rappresenti la potenza esatta che de- 
vono sviluppare, ipotesi giustificata dal fatto che 
si suppone la velocità di questi motori costante. 
Se si addiziona la potenza nominale dei motori a 
velocità variabile con quella dei motori a velocità 
costante si può rappresentare col 35 per roo del 
totale la potenza media che tutti questi ' motori 
devono fornire, marciando contemporaneamtente.: 
Questa potenza media dipende naturalmente dalla 
proporzione dei motori a velocità variabile іп: tutta 
l'istallazione. Se si applica cuindi il fattore di ca- 
rico del 30 per 100, calcolato per tener conto del- 
l'arresto di una certa paste di utensili e della di- 
minuzione di velocità di altri, si constata clie la 
potenza media da fornire non é che del 10,5 per 
100 della potenza nominale di tutti i motori in- 
stallati. E' vero che il 60 per 100 dei motori an- 
zidetti hanno una potenza nominale assai superio- 
re a quella realmente necessaria; ció nondimeno 
un valore si debole della potenza da fornire a tut- 
to l'insieme é una prova indiscutibile del notevole 
rendimento del sistema. Non si puó peró ridurre 
al 10,5 per 1oo la potenza del macchinario gene- 
ratore, giacché è necessario poter far fronte anche 
alla massima potenza richiesta, ma in grazia del 
buon rendimento del sistema si puó dare un mar- 
gine di potenza del roo al 200 per 100 al disopra 
delle condizioni medie di carico. 

2... 

Per quanto concerne le spese di primo impianto 
delle macchine generatrici, il comando delle maç- 
chine utensili «mediante motori individuali, pre- 
senta reali vantaggi. Ma non è questo 1] solo punto 
da considerarsi. L'istallazione di un gran numero 
di piccoli motori elettrici, la più parte di debole 
potenza, é evidentemente molto piú onerosa di 
quella di un piccolo numero di motori di potenza 
media; e di più i piccoli motori hanno un rendi- 


. mento più basso. Anzi certi inveeneri hanno pro- 


posto di limitare a 3 o 4 cavalli la -otenza dei 
motori elettrici per opificio e di comandare рег 
gruppi le macchine utensili assorbenti una poten- 
za minore. Ma i] Kimball ha proposto una regola 
economica che ci sembra razionale. Secondo lui 
sarà il caso di fare la spesa di un motore indivi- 
duale per una data maochina, se questo sistema 
permette una sovraproduz'one della macchina stes- 
sa, in modo che il guadagno supplementare rea- 
lizzato da.questa maggior lavorazione, compensi 
le spese d'impianto di questo motore e dei suoi 


aeessori. Il comando per gruppi obbliga infatti 
ad azionare Je macchine per mezzo di cinghie, ciò 
che non permette di spingerle oltre il loro limite 
d'utilizzazione. Se si vogliono assoggettare le 
macchine utensili a rapidi soraccarichi, bisognerà 
adattare loro un motore individuale accoppiato di- 
rettamente mediante ingranaggi opportunamente 
calcolati. | A 


(Continua). 
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Raffinazione elettrolitica dello stagno ` 


П Dr. O, Steiner ha proposto recentemente un 
processo atto a darc clettroliticamente dello stagno 
puro, partendo, come nel processo Clausius, da 
sulfuri alcalini di questo metallo impedendo la de- 
posizione di antimonio e di arsenico, ed evitando 
così la necessità di una ulteriore raffinazione. 

Lo Steiner ha irovato che - ^r conseguire l'intento 
occorre adoperare catodi di stagno puro o di me- 
tallo ben stagnato, ad evitare che il deposito riesca 
spugnoso; la tensione fra gli elettrodi deve essere 
inferiore a 0.2 volt perche l'eletirolito non si possa 
scomporre. Conviene inoltre disciogliere una pro- 
porzione di 0.01 di zolfo nell'elettrolito tutte le vol- 
te che vi si devono appendere nuov’ anodi, poiché 
durante l'ekettrolisi vi si deposita del solto sotto 
forma di solfuro, il quale funziona da dcpolarizza- 
tore, € soltanto in queste condizioni riesce possibile 
di iniziare la raffinazione ad una tensione bassa. l- 
noltre non si deve ; smuovere durante l'elettro'isi 
il deposito di solfuri insolubili, che si forma sul- 
l'anodo, o che si deposita al fondo dei bagni. Per 
questo fatti il riscaldamento deli’elettrolito non 
puó farsi mediante circolazione, ma esclusivamente 
con serpentini chiusi, in. modo da non provocare 
troppo rapidi movimenti. Allorché si deve ripristi- 
паге il contenuto di so'fo o rinnovare i catodi deve- 
si decantare la soluzione limpida del solfuro alca- 
lino, poi estrarre i catodi e da ultimo allontanare 
la mota dei solfuri metallici deposti. Rinnovando lo 
allestimento del bagno si introdurranno dapprima 
gli elettrodi, poi l’elettrolito filtrato, indi i filtri di 
solfo ed il solfuro di sodio occorrente per ripristi- 
nare il titolo voluto, Importa altresi curare esat- 
tamente contatti degli elettrodi trattandosi di dover 

funzionare con una resistenza molto piccola. 
| La raffinazione si eseguisce entro vasche di ferro 


o di legno rivestito di piombo, che possono essere * 


riscaldate con serpentin’, nei quali circola il vapore. 
L'elettrolito è formato da una soluzione al 10% di 
solfuro di sodio. | 

Gli anodi si colano sotto forma di piastre dello 
spessore di 15 mm., come per la raflinazione del 
rame; i catodi sono . costituiti da lamine sottili 
di stagno puro. L’elettrolito vuole essere riscaldato 
a 90, С, Con una corrente di 0.5 ampère per ogni 
decimetro quadrato di superficie degli elettrodi e 
quando questi si mantengano distanziati di 15 mm. 
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la tensione aoli elettrodi risulta o,1 volt e quella 
to:hle del bagno 0,2. | 


+1 


Lo stagno si deposita sotto forma compatta e. 


con un titolo di 99,9 ©. Tutti gli altri metalli, cioe. 
il piombo, l'antimonio, l'arsenico. il rame, il ferro, 
il bismuto e Vargento rimangono nella maggior par- 
te aderenti all'anodo. Dopo 14 giorni di funziona- 
mento dei bagni la tensione sale a circa 0,14 V. ed 
a questo punto si estraggono i catodi ed i residui 
insolubili abbandonati dagli acidi procedendo nel 
modo sopra indicato. I catodi vengono senz'altro 
fusi e dagli anodi si toglie il deposito che vi si è 
formato alla superficie raschiandoli opportunamen - 
te, innanzi di rifonderli con altro stagno impuro. 
Siccome durante l'elettrolisi parte del solfuro di so- 
dio si trasforma in solfostannato per ossidazione, 
così è necessario di riportare al 10 % il tenore del 
bagno. Importa osservare che durante l’elettrolisi 
non si deve sospendere in alcun modo la corrente, 
poiché altrimenti per effctto dei fenomeni di pola- 
rizzazione si avrebbe uno sviluppo di sas agli ano- 
di с inquinamento dello stagno al catodo. 


аа 


СОММЕМТІ Е СКІТІСНЕ 


Inglesí ed Italiant. 


Caro Fumero, 

L'altra sera nella sua magistrale, concettosa e 
poetica commemorazione di Lord Kelvin, il prof. 
Garbasso nel dar rilievo alla bella figura del com- 
pianto Fisico, accennò, alle opinioni generalmente 
diffuse intorno ai popoli Anglo-Sassoni, i quali so- 
no considerati freddi, pratici, esclusivamente cu- 
ranti delle cose materiali ed utili, incapaci di as- 
surgere alle idealità cd alle poesie della vita. 
Confutò egli a lungo questa credenza, dimost-an- 
do che anzi, quanto a idealità, gli Inglesi stavano 
molto, ma molto in alto. 

Non sembra a Lei, caro Fumero, che mancasse 
a questo punto una controparte? Mi sembra che 
quel brano veramente notevole di psicologia socia- 
le, volesse un seguito presso a poco così: 

« Noi Italiani invece, e specialmente noi del 
« Nord, siamo tenuti per ben altra e ben più ele- 
« vata stirpe umana. Su noi la vile cura delle 
« necessità della vita non ha presa: l'animo no- 
« stro vibra soltanto per alte e nobili idealità; il 
« pratico, l’utile non ci muove. Osservate quanto 


.« avviene in questa stessa sala: se vi si discute 


« dell'aumento della tassa sulle concessioni d'ac- 
«qua, son qui a centinaia gli elettricisti lombardi; 
« oggi che un eletto cultore di filosofia naturale, è 
«venuto a commemorare un grande fisico, che 
« impersona le più alte idealità umane, oggi, la 
« sala è a metà vuota!». | 

Col dovuto rispetto a tutti, che abbia proprio 
ragione Scarfoglio? 

Milano, 10 Marzo 1908. 

aff. GUIDO SEMENZA. 


12 Marzo 1908 
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Relazione presentata all’assemblea annuale della 
À. E. I. E. - Roma 1907. 


Sulla tassa energía elettrica. 

Ripctere qui gli argomenti che da un triennio 
si sono svolti in queste adunanze, nella stampa tec- 
nica, nonché nel nostro bollettino «L'industria E- 
lettrica» in pro della tesi che noi sosteniamo sulle 
interpretazioni da darsi all'art. 34 del Regolamento 
e sula illegalità dell'accertamento così detto diret- 
to nei forfait, sarebbe superfluo. 

Oramai la lotta fra le Imprese Esercenti ed il 
Fisco, iniziatasi dopo la circolare Busca del 1903 
ha preso.il suo massimo sviluppo e le Imprese col- 
pite diventano sempre più numerose. 

Con la circolare Busca del 26 dicembre 1906 il 
Ministero tende definitivamente a dar forza di legge 
ai deliberati della Commissione Centrale ordinando 
a tutti gli U. T. di procedere negli accertamenti 
dell’energia tassabile in base alla energia distri- 
buita. | 

I Ricorsi delle Imprese si moltiplicano a centi- 

naia, ma é vano sperare giustizia in linea ammini- 
strativa e soltanto se la Cassazione ammetterà la 
tesi deila competenza del magistrato a giudicare 
della presente questione, potremo sperare un ritor- 
no alla equità. Ció che é sintomatico e ci desta pre- 
occupazioni é l'incremento della tassa dovuto alle 
vessazioni fiscali o per dirla in gergo burocratico, 
ad un più accurato accertamento. Nel '1904-05, il 
gettito fu di L. 7358021,435 per parte di 5137 offi- 
cine fra gas ed elettricità. Nel 1905-06 tal gettito 
è divenuto di 8.380.460,60, con un aumento di lire 
1.022.439. 17, cioé del 13,5 % circa, mentre le offi- 
cine elettriche sono cresciute di 458 e quelle a gas 
diminuite di 3 (da 242 a 239) e cioè le officine sono 
cresciute del 8.8 % appena. Anche tenuto conto 
dell'incremento normale derli esercizi, vi è pur 
sempre un notevole aumento dovuto all'inaspri- 
mento fiscale, il quale nell'anno 1905-06 риф dirsi 
appena iniziato mentre vedremo fra breve dal con- 
suntivo 1906-07 qual cifra avrà raggiunto questo 
anno (1). | 

Al Ministero si pensa già ad aumentare il perso- 
nale degli elettricisti di finanza che si trova insuffi- 
ciente nel numero attuale di 26, o, per riferire le 
parole del Direttore Generale del Ramo: «Inade- 
«guato alle esigenze di un servizio che si fa di gior- 
«no in giorno più interessante e più laborioso, an- 
«che рег la natura stessa del prodotto tassabile che 
«essendo facilmente trasportabile e distribuibile in 
«vaste zone, richiede mae-iori verifiche e mag- 
«giori calcoli». | 


(1) Dalle sole imprese che noi conosciamo арргеп- 
diamo che la tassa € raddoppiata o triplicata. 


Bollettino della A. E. I. E. 


d 


| 
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Tali parole ulficiali dimostrano ad evidenza che si 
ritiene senz'altro indiscussa la necessità di tassa; 
la produzione, o, con frase ministeriale, l'energia 
distribuita e di dedurre la vendita dalla indicazione 
degli strumenti di misura a' quadro, mentre con i 
metodi di accertamento seguiti dal 1895 al 1903, 
di tali controlli non era sentito il bisogno. 

E si dimenticano del tutto le parole c le deduzio- 
ni del Ministro Boselli nel luglio del 1895 alla Ca- 
mera, che escludevano appunto le misure dirette 
e tante altre belle cose, che avrebbero necessitato 
un numeroso personale di controllo la cui spesa a- 
vrebbe forse superato il prcvento della Tassa! Am- 
mette pertanto il Ministero che i nuovi metodi non 
si applichino pacificamente, tanto che alcuni Uffici 
Tecnici di Finanza hanno dovuto sostenere le ra- 
gioni dell'Amministrazione contro le Imprese E- 
sercenti, ed abbiano quindi dovuto procedere a nu- 
merosi esperimenti e riscontri per la determinazio- 
ne del rendimento degli impianti! | 

«Il maggior numero delle divergenze, si dice al 
«Ministero, è originato dalle interpretazioni che gli 
«esercenti danno agli articoli 25 e 34 del Regola- 
«mento circa l'energia venduta a forfait quantun- 
«que la Commissione Centrale abbia ripetutamente 
«deciso che è in ogni caso ineccepibile il diritto del- 
«la Finanza di accertare ii consumo dell’ energia 
«con istrumenti di misura applicati ai quadri di 
«distribuzione delle officine, previe tutte le dedu- 
«zioni ammissibili». 

Tale la prosa delle Relazioni Ministeriali! 

Posto ciò, vano sarebbe sperare in resipiscenze 
da parte della Finanza che vede in queste compli- 
cazioni cui 51 va incontro per i nuovi metodi di ac- 
certamento, un maggior introito per l’erario. 

E” logico che tali questioni non potremo più di- 
scuterle serenamente con i funzionari sullodati, e 
se non interviene il magistrato o il Parlamento, noi, 
imprese, avremo la peggio, e dovremo segnare nei 
nostri bilanci una perdita notevole che non esitia- 
mo a stabilire in media, in ¿o centesimi ali'anno per 
candela. installata a forfait, cioè all'incirca in li- 
re 100 per Kw. impegnato. (La tassa sui forfait nei 
Comuni inferiori ai 10,000 abitanti si paga in pro- 
porzione di 0,30 per cdl. c per anno, cioè in L. 85 
per Kilowatt installato). — Perchè è inutile farsi 
illusioni. -- Data la natura del contratto a forfait, 
non si può gravare sull'utente quell'eccedenza di 
tassa che oggi il Fisco pictende di imporci, sullo. 
spreco, sul furto, sul maggior numero di ore di ac- 
censione, sulle perdite non constatate ecc., ecc.; 
sia perchè giuridicamente l'utente potrebbe sempre 
esimersi dal pagarla, sia perchè le imprese non po- 
trebbero senza danneggiarsi aumentare in altro 
modo le tariffe, specie dove vi è concorrenza. 
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Ma anche quando sará intervenuto il magistrato, | 


e si sará pronunciato in merito, le condizioni поп 
cambieranno sostanzialmente perchè resterà sem- 
pre in-vigore un regolamento contradittorio colla 
Legge, mal fatto; non rispondente più ai nostri 
tempi e che darà mezzo alla Finanza di escagitare 
altri metodi più o meno ortodossi di accertamento 
per rifarsi da un lato di quello che perderebbe dal- 
l’altro. 


2. La legge ed il Regolamento essendo stati 
‘principalmente studiati in un’epoca (1892-1895) nel- 
la quale si avevano molti impianti a gas, e soltanto 
scarsi impianti elettrici con distribuzione quasi e- 
sclusivamente a contatore e con stazioni genera- 
trici autonome e con grande preponderanza di il- 
iuminazione ad arco, non contemplano bene, nè 
potrebbero mai contemplare, il caso di centrali che 
alimentano numerosi paesi e città in un raggio di 
molte diecine di chilometri; con servizio simulta- 
neo di distribuzione di forza e di luce e con nume- 
rosi abbonati a contatore ed a forfait nei paesi in- 
feriori c superiori ai diecimila abitanti. 

Questo caso che oggi è tipico nelle grandi distri- 
buzioni di energia è il più generale! Quando si vo- 
gliano applicare ad esso i concetti della circolare 
Busca, c in altro modo l'art. 34, si cade nell'assur- 
do e пела indeterminatezza. Ci sembra quindi ve- 
nuto il momento di agitarsi non soltanto per la sola 
questione della tassa sui forfaits, quanto per chic- 
dere la riforma della Legge e del Regolamento, di 
lar presenti i nostri desider: e di impedire che nel- 
l'ombra maturi un disegno di legge preparato da 
quegli stessi funzionari che oggi così accanitamen- 
te ci combattono, che ci sorprenda poi impreparati 
come nel 1893 e venga approvato dal Parlamento 
con la stessa fretta ed impreparazione colla quale 
fu approvato i] catenaccio od omnibus Sonnino del 
1895. Ed al Ministero delle Finanze si sta in effetti 
preparando questo nuovo disezno di legge, e da 
qualche indiscrezione sembr«rebbe che non ne avre- 
mo nulla da guadagnare sull'attuale. 

Da quel che é trapclato, si vorrebbe legalizzare 
-accertamento detto diretto, cioè fauto partendo 
dalla produzione, abolendo рег sempre l'accerta- 
mento chiaramente prescritto dall'art. 34 comma aJ, 
cioè basato sui contratti o canoni pattuiti per gli 
abbonamenti a forfait. 

Noi dobbiamo tassativamente e con tutti i mezzi 
opporci alla legalizzazione del metodo diretto che è 
tecnicamente sbagliato с di impossibile applicazio- 
ne. Le contestazioni avute da tutte le imprese alle 
quali la Finanza si è accinta ad applicare il meto- 
do, provano chiaramente che esso è inapplicabile, 
mentre per 12 anni Imprese e Fisco dal lato Tassa 
energia non hanno avuto questioni apprezzabili. 
Come sarà mai possibile determinare dalle letture 
degli strumenti al quadro l'energia tassabile per 
i forfaits è ciò che non si riesce di comprendere. 

Le perdite sulla linca variano sensibilmente, ed 
una determinazione fatta una volta per sempre, 
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come vorrebbe fare la Finanza scegliendo 'per le 
misure i mesi estivi, non costituirebbe che una 
grossolana approssimazione. Jl fattore di: potenza 
degli impianti che fanno servizio di forza ‘e ‘di 
luce é anche variabilissimo, ció che agli effetti 
della detrazione della energia non tassabile ha una 
grande iniportanza sc le letture al quadro sono fatt- 
te in volt-ampére, come é ii caso piü generale. 1 
furti di energia per forza motrice, sia ne'l'energia 
impegnata sia in quella oraria, sarebbero indeter 
minabili, e tale energia consumata in più ricadreb- 
be in quel tale blocco che 1а Finanza ritertebbe 
consumata dai forfait. 

La separazione dell'energia consumata a forfait 
dai Comuni inferiori o superiori ai 10,000 abitanti 
sarebbe assolutamente impossibile, senza modifi- 
che agli impianti — Anche se si moltiplicassero gli 
strumenti di misura sulle singole linee onde sepa- 
rare le varie cnergie tassábili o no, si avrebbero 
pur sempre delle approssimazioni groesolane e sem- 
pre ci rimetterebbero le imprese. — Ma se pur si 
riuscisse con modifiche agli impianti e col moltipli- 
carsi dei controlli ad accertare con precisione il con- 
sumo degli utenti a forfait, resterebbe colpita la 
luce da questi consumatia da una tassa fortissima, 
c come si è detto prima si renderebbe proibitivo 
tale tipo di contratto, peggiorandosi le condizioni 
delle imprese che vedrebbero tornare al petrolio e 
all'acetilene i loro utenti. Е il Fisco stesso in ul- 
tima analisi per voler guadagnar troppo ci rimet- 
terebbe. 


3. I difetti gravi della Legge e del Regola- 
mento attuali sono sostanzialmente: 

т). Una ingiusta e stridente sperequazione 
fra la tassazione del gas e quella dell'elettricità. 

2). La tassazione del riscaldamento elettrico 
che lo rende assolutamente proibitivo. 

3). La sperequazione delle tasse sulla luce elet- 
trica fra gli utenti dei Comuni inferiori e superiori 
ai 10,000 abitanti. | 

4). La confusa dizione dell'art. 34 che ha dato 
luogo a tutte le questioni, e che sembrerebbe se- 
condo la tesi della Finanza in contradizione col- 
l'articolo 2 della Legge attuale. j 

5). La imprecisione de. diritti e doveri della 
Finanza che dà luogo a continui soprusi e con- 
troversie. | | 

А questi difetti deve provvedere la nuova Legge, 
c qui appresso esporremo le nostre idee. 


4. А 12 anni di distanza dalla promulgazione 
della Legge, le condizioni della illuminazione sono 
cambiate. Oggi noi abbiamo che la luce prodotta col 
carburo di calcio (che pure ha una erande diffusio- 
ne) é tuttora esente da tassa; quella prodotta col 
gas illuminante paga due centes. per mc., il che 
equivale a 5 cent. circa per 1000 candele ora pro- 
dotte da becchi a reticella; quella prodotta con la 
elettricità paga 6 cent. a Kw-h, e cioé circa 20 
cent. per 1000 Cdl-ora se con i contatori. — Paga, 
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secondo i recenti metodi fiscali circa 80 cent. al- 
l'anno per cdl, installata, cioè 230 L. all'anno per 
Kilowatt impegnato nei Comuni superiori ai 10,000 
abitanti, e 85 Lire nei Comuni inferiori ai 10,000 
abitanti, come prima si é visto. 

Per il riscaldamentio col carbone e con la legna 
non si paga nulla di tassa di consumo, per quello 
col gas illuminante si pagano 2 cent. per mc. di 
gas -bruciato, ed a pari effetto utile si pagano di 
sola tassa circa 35 cent. per il riscaldamento elet- 
trico! 

Sulla illuminazione e sul riscaldamento a petro- 
lio e ad alcool non vi sono tasse, ma vi è però il 
dazio doganale che eleva il costo di questi prodotti. 
Per altro, recenti riduzioni e l'ammissione in com- 


mercio dell’alcool denaturato, hanno peggiorato 


ancor più le condizioni della illuminazione e riscal- 
damento elettrico in confronto dei sistemi concor- 
renti. 

Nel 1895, si era applicata la tassa di centes. 2 
per mc. di gas e di centes. 6 per Kw-h in base ad 
una statistica la quale considerava che su 100 bec- 
chi a gaz installati,.ve ne erano soli venti Auer; е 
dava per consumo medio della fiamma a gas. 10 li- 
tri per candela normale. Viceversa su 100 lampade 
elettriche installate ne considerava 17 ad arco, € 
dava come media di consumo per archi ed і incan- 
descenza meno di 4 watt per cdl. 

Oggi invece, il gaz ha fatto progressi da gigante 
e su 100 becchi a gaz ne troviamo almeno 90 Auer, 
onde il consumo deve ritenersi inferiore a 3 litri per 
candela in media, mentre le lampade ad incande- 
scenza non hanno fatto sensibili progressi e consu- 
mano 3,5 watt in media, tal quale come 12 anni fa. 
— Vi sono in vista è vero le lampade a filamento 
metallico, ma finora non sono ancora entrate nel- 
l'uso pratico, costano molto, si rompono facilmen- 
te e non si fabbricano che per forti intensità lu- 
minose. 

Per negare la sperequazione, si oppone dai fun- 
zionari il basso consumo specifico delle lampade ad 
arco. Ma, a parte che le lampade ad arco installa- 
te in Italia non rappresenteranno forse l’ 1% del 
totale delle lampade ad incandescenza, al contrario 
di ciò che si verificava nel 1895; si deve anche 
considerare che vi sono. i becchi a as multipli od 
intensivi, di pari luce che consumano meno di 2 litri 
per candela, e che dovendosi fare un parallelo, oc- 
corre mettere in rapporto gli o d'nari becchi a gaz 
Auer con le lampade ad incandescenza, le lampade 
ad arco con becchi a gas intensivi, e risulterebbe 
allora che il rapporto da 1 a 3 che è oggi fra le tas- 
sazioni dovrebbe scomparire. 

Nella relazione al disegno di Legge 1905 era 
detto che il rapporto di 2 a 6 doveva essere cam- 
biato quando cambiasse la percentuale dei becchi 
e delle lampade elettriche installate. Questo cam- 
biamento è avvenuto; e di più la tecnica delle co- 
struzioni degli apparecchi a gas ha fatto progressi 
notevoli, assai più di quella del'e lampade ad in- 
candescenza. Dunque ci troviamo oggi nelle con- 
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dizioni già previste altrc volte per la revisiorie ge 
la tassa. ISTA. 

Secondo un computo dell’ Ing. Bertini, che ha: ri- 
fatto la statistica sulle basi indicate nella Relazio- 
ne Ministeriale del 1895, per ottenere la perequa- 
zione si dovrebbe ridurre la tassa in misura anche 
maggiore. — Tralasciando le considerazioni teori- 
che dalle quali è partito comparando le energie ter: 
miche, noi possiamo però dire che vi è oggi prati- 
camente cquivalenza fra il consumo di gaz in litri 
per candela e di energia in watt per candela, tenu- 
to debito conto della proporzione delle lampade 
installate. 

Sulla aliquota cflettiva di tale tassa, vi sareb- 
bero tutte le ragioni per vedere ridotti 1 6 centes. 
a 2 centes. La tassa, secondo il Boselli, doveva 
corrispondere a circa il y “ del prezzo dell'energia, 
ed infatti nel 1895 il gaz costava in media 30 cent. 
a mc. e l'energia 9o centcs. a Kwatt a contatore 
e circa 3,60 a 4 lire per candela a forfait. — 
Ora, ii prezzo del gaz è sceso in media a 20 centes. ; 
quello dell'energia elettrica è sceso in media a бо 
centes. a Kilowatt a contatore ed a 2 Lire per can- 
de'a anno a forfait. — Quindi, oggi la tassa è del 
10% sul gaz, e va dal 15 al со * sui forfaits secon- 
do che si tratta di Comuni inferiori o superiori ai 
10.000 abitanti. 

Noi non osiamo sperare che si abbassi la tassa 
dal suo valore attuale di 6 centes. né vogliamo di- 
re che converrebbe aumentare quella sul m.c. di 
gas. Dobbiamo solo far presente all'Amministra- 
zione che le lampade installate a forfait rappresen- 
tano forse 1'8o % de'le totali, perché delle 5353 of- 
ficine eletitriche, solo qualche centinaio hanno utenti 
a contatore nelle loro reti Quindi crediamo che 
studi accurati fatti sui dati statistici in possesso 
del Ministero delle Finanze (e da esso troppo gce- 
losamente custoditi) consentiranno all'amministra- 
zione di stabilire quella giusta via di mezzo fra 
i 2 ed i 6 centes. da applicarsi tanto al mc. di gaz 
che al Kilowatt-ora. 

L'art. 1 della nuova leggc dovrebbe quindi con- 
fermare che la tassa deve gravare sul consumo, 
ed in nessun modo sulla produz one, stabilirne la 
misura per il gas e l'elettricità tenendo presente i 
consumi medi attuali dell'uno e: dell'altra per ot- 
tenere una unità media illuminante, misura che 
oggi risulta indiscutibilmente uguale per i due si- 
stemi di illuminazione, stabi'ire nettamente 1 con- 
sumi che debbono essere esenti da tassa, fra i quali 
il riscaldamento elettrico sia esso industriale o pri- 
vato e qualunque applicazione elettrica de'l’energia 
per forza motrice ed usi diversi da quello che non 
sia illuminazione. 

E' inutile parlare di misura per la tassa sul ri- 
scaldamento elettrico; perché sarebbe sempre proi- 
bitiva. Oggi l'erario non percepisce nulla o quasi 
nulla da questo titolo, e nessuna perdita rappre- 
senterebbe per l'amministrazione questo esonero, 
che invece darebbe modo alle imprese di vendere 1l 
dippiù dell'energia utilizzata, пеГе ore non di mas- 
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simo carico, ed agli utenti di godere di un siste- 
ma di riscaldamento comodo e pratico che oggi non 
possono neanche lontanamente sperare di adoitare 
anche sc venisse fornita l'energia gratuitamente. 


5 А distinzione fra Comuni inferiori e supe- 
riori ai 10.000 abitanti, poteva forse avere la sua 
ragione di essere 12 anni fa, ma oggi è semplice- 
mente assurda. — Se si eccettuano 3 o 4 grandi 
città nelle quali non si praticano per nulla contratti 
a forfait, in tutte le altrc l'energia viene fornita agli 
utenti nella forma promiscua. 

Uno studio statistico esoguito sulle popolazioni 
dci Comuni d'Italia dimostra come sia asso uta- 
mente destituita da ogni fondamento la suddetta 
distinzione, oggi che nel 6c% dei Comuni italiani 
vi sono officine e impianti elettrici. 

Il Nord d’Italia, ссп 30 Provincie, con circa 15 
milioni di abitanti divisi in 4800 Comuni circa, non 
ha Che soli 127 Comuni superori ai 10.000 abitanti 
mentre l'Italia Centrale con 5 milioni e mezzo di a- 
bitanti e 907 Comuni, ne ha ben 112 superiori al 
10.000 abitanti e аа Meridionale su 1838 Comu- 
ni ne ha 139 superiori ai 10.000 abitanti. Ma vice- 
versa nell’Alta Italia ogni abitante paga L. 0,40 
di tassa all'anno; mentre nell'Italia Centrale paga 
L. 0,25 e nell'Italia Meridionale appena o, ro. 

Quindi, mentre per ricchezza ed importanza le 
cittadine dell'Alta Italia, tutte o quasi tutte infe- 
riori ai 10,000 abitanti, sono beneficate dal van- 
taogio della tassa di favore col massimo di 0.30 
per candela e ner anno; nell’Italia Meridiona'e i 
grossi paesi che altro non sono che agglomerazioni 
di gente del popolo o di agricoltori che fanno nu- 
mero ma non ricchezza, debbono pagare una tassa 
tripla! 

Vo'endo fare una distinzione fra i paesi agli ef- 
fetti della tassa, si comprenderebbe quella per im- 
portanza politica, se non quella per importanza c- 
conomica. Orbene, di 161 fra Capiluogo di Circon- 
dario o di distretto dell'Alta Italia, ben 73 sono 
inferiori ai 10,000 abitanti; mentre nell’Italia Cen- 
trale su 34 solo 4 sono in dette condizioni; e nella 
Italia Meridionale, su 56, 17 hanno meno dei 10.000 
abitanti. 

In una stessa Provincia s' trovano Capiluogo di 
Circondario con popolazione minore di quella di 
paesi di minore importanta cconomica o politica o 
commerciale. 

Vi sono alcuni paesi nei quali per speciali circo- 
stanze gli impianti elettrici assumono grande im- 
portanza, ma per essere il paese inferiore ai 10.000 
abitanti, gli utenti sono trattati meglio di quelli 
dei paesi nei quali l’impianto elettrico non ha qua- 
si alcun reddito. 

Paesi del tutto analoghi per importanza poi sono 
trattati di differente maniera, sol perchè uno ha la 
fortuna di possedere soli 9.900 abitanti e l'altro la 
disgrazia di averne 10.I100Ì 

Spigolando a caso, troviamo in Liguria, infe- 
riori ai 10.000 abitanti Camogli, Alassio, Corniglia- 
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no, S. Margherita, Nervi, Varazze, e superiori Ra- 
pallo, Chiavari, Sestri Levante. — Porto Maurizio 
ha meno di 10.000 abitanti ed è Capoluogo di Pro- 
vincia. Ventimiglia invece ha 11.000 abitanti. Non 
е semplicemente assurdo che gli utenti di Nervi, 
cioè gli albergatori od i ricchi signori debbano pa- 
gar di meno degli abitan:1 di Sestri Levante o di 
Rapallo? o 

Ed allo stesso modo troviamo in Lombardia che 
Saronno ha 9500 abitanti e Desio ne ha 10182 ed 
hanno disparità di trattamento. 

Nell'Italia Centrale e Meridionale queste comiche 
considerazioni si moltiplicano, e fanno domandare 
come e perchè venne fatto allora di scegliere la 


‘cifra di 10.000 abitanti quale limite per la separa- 


zione; o meglio, quali idec siano oggi penetrate 
nella mente dci Funzionari del Ministero per render 
ancor più stridente il contrasto di trattamento fra 
gli utenti di un paese e quelli di un'altro. 

Nell’Alta Italia, si contano 53 Comuni aventi po- 
polazioni di 8 a gooo abitanti, 32 con popolazione 
fra 10 € 12.000; 25 fra 12 € 15.000, 24 fra 15.000 
e 20.000; е 46 superiori ai 20.000 abitanti. 

Nel Italia Centrale 47 Comuni hanno popolazioni 
comprcse fra 8 e 10000 abitanti, 28 fra 10 € 12, 
29 fra 12 € 15 € 20, e 33 Superiori ai 20.000. 

Nell Italia Meridionale, 31 Comuni hanno popo- 
lazioni comprese fra 8 e 10.000 abitanti, 37 fra 10 
e 12, 30 fra 12 e 15, 18 fra ?5 e 20, e 48 superiori ai 
20.000. 

Per non parlare di Comuni pur importanti, di 
popolazione di 6.000 o 7000 abitanti, Capiluoghi 
di Circondario, stazioni balncarie, o climatiche, le 
cui impresc elettriche sono assai importanti, non si 
vede ragione perché 131 Comuni di quasi 10.000 a- 
bitanti debbano esser favoriti rispetto a 97 Comuni 
di poco piú chc 10.000 abitanti. 

Vi sono Comuni che sone composti di molte fra- 
zioni talora assai lontane fra loro, il censimento 
li novera fra i Comuni superiori ai 10.000 abitanti; 
mentre forse ogni frazione non ne ha che 2,000 о 
1.000! E questi sono dalla legge tassati con ali- 
quota pari a quelle degli abitanti di Milano, Tori- 
no, Napoli! 

I 150 Comuni che nel 1961 rasentavano quasi i 
10.000 abit., ad un nuovo censimento si troveran- 
no colpiti anch’essi, mentre certo non sarà cresciu- 
ta la loro importanza per l’aumento di qualche cen- 
tinaia di abitanti. E questi Comuni che sono quasi 
spopolati per l'emigrazione non sono considerati 
dal Fisco come esenti dal beneficio dell’art. 4 della 
Legge? | 

La Circolare Busca ha accentuata la sperequazio- 
ne fra il Nord ed il Sud. Con la sua applicazione 
vengono ad essere colpiti enormemente i paesi agri- 
coli e favoriti quell! industriali, a! rovescio cioè di 
quello che dovrebbe essere secondo logica e secondo 
coscienza. 

(Continua). 

Ing. DOMENICO CIVITA. 
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Come debbono venir fissati gli isolatori ? 


I materiali isolanti solidi presentano nella loro 
veneralitá un carattere a tutti comune, che dal 
punto di vista delle applicazioni industriali può a 
buon diritto considerarsi come un difetto notevole: 
la mancanza più o meno grande di clasticità. Pare 
quasi che la rigidità dielettrica non possa andar 
disgiunta dalla rigidezza molecolare, la quale rende 
i dielettrici solidi poco atti a sopportare gli sforzi 
meccanici e gli urti. Tale difetto viene anche ag- 
gravato dalla circostanza che questi materiali si 
lasciano lavorare con difticoltà, per modo che solo 
con stento possono ottenersi pezzi di forma e di- 
mensioni esattamente definite, e sovente ciò riesce 
assolutamente impossibile. 

Tale è appunto il caso degli isolatori di por- 
cellana, i quali possono bensì modellarsi con pre- 
cisione grandissima, ma nella operazione di cottura 
subiscono deformazioni così notevoli ed impreve- 
dibili che non è dato in alcun modo foggiare la 
loro camera interna in modo che si possa operare 
il fissamento degli isolatori stessi sui ferri portanti 
per avvitatura diretta, impossibile essendo ottenere 
una filettatura geometricamente esatta nella por- 
cellana. Pure la precisione assoluta sarebbe indi- 
spensabile, poichè in suo difetto l'appoggio della 
porcellana contro il ferro, sotto 1а sollecitazione 
meccanica della tensione esercitata dal filo con- 
duttore, avverrebbe lungo poche generatrici, о ma- 
gari soltanto in pochi punti specialmente raggrup- 
pati presso l'orlo dell'isolatore, il quale (incapace 
com'esso è di sopportare notevoli sforzi unitari) 
verrebbe a scheggiare, ed in breve tutta la tiletta- 
tura nella porcellana si sgretolerebbe e l'isolatore 
finirebbe collo spaccarsi completamente. 

Occorre dunque operare il fissamento mediante 
sostanza interposta, grazie alla quale possano eli- 
minarsi questi pericoli; essa deve perciò possedere 
le qualità seguenti: 

1. Tenacità, necessaria perchè il collegamento 
tra isolatore e gambo portante abbia la solidità 
richiesta ; 

2. Plasticità, indispensabile ad assicurare una 
sufticiente elasticità al collegamento stesso, per 
modo che non abbiano a nascere sforzi conside- 
revoli quando si abbiano variazioni di volume in- 
dotte dall'azione degli agenti atmosferici (tempe- 
ratura, umidità e così via) nelle varie parti tra 
loro collegate. 

3. Inalterabilità, grazie alla quale sia evitato 
il pericolo di modificazioni molecolari od atomiche 
per l'azione combinata del tempo e degli agenti 
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atmosferici, che, alterando la sostanza impiegata, 
le facciano perdere le caratteristiche prima ricor- 
date, o vengano a creare sollecitazioni meccaniche 
pericolose per l'isolatore. 

Vox 

Siamo qui in presenza di un problema di ap- 
parenza assai modesta, la cui risoluzione presenta 
però notevole interesse pratico e non poche difh- 
coltà, tanto è vero che tale soluzione non venne 
ancora trovata, o per essere piü precisi, le molte 
soluzioni finora proposte non trovarono il consenso 
universale. E 

Facciamo una rapida rassegna delle varie so- 
stanze adoperate finora nella tecnica per fissare gli 
isolatori sopra 1 ferri portanti, е vediamo breve- 
mente quali siano i pregi ed i difetti che le con- 
traddistinguono. 

Zolfo. — Ecco indubbiamente il decano dei ma- 
stici, il cui uso deve oggi venire assolutamente 
proscritto. 

Notevole è l'attività chimica di questo metalloide 
fratello dell'ossigeno, e nessuno ignora che una 
miscela di fiori di zolfo con limatura di ferro leg- 
germente bagnata si scalda, e dà origine alla for- 
mazione di solfuro ferroso con notevole aumento 
di volume. Ne segue che la masticiatura con zolfo, 
pure essendo sufficientemente salda ed elastica, non 
può venir consigliata, perchè la dilatazione che 
accompagna la più o meno rapida formazione del 
solfuro ferroso dovuta alla corrosione del gambo 
di ferro, desta sforzi così irresistibili contro le pa- 
reti della camera di fissamento che la porcellana 
finisce collo spaccarsi. 

Colofonia. — Pure essendo tale prodotto piut- 
tosto ricco di acidi organici non pare che esso 
debba presentare gli stessi difetti dello zolfo; ne 
presenta però altri non meno gravi. 

Sotto l’azione delle che la 
linea imprime agli isolator1, la colofonia, per ettetto 
della fragilità sua, si scaglia rapidamente, sicchè 
in breve tempo l’attacco perde ogni solidità. Inoltre 
la colofonia è molto facilmente incendiabile, sicchè 
una accidentale scarica del filo al gancio la farebbe 
bruciare, rendendo 


continue vibrazioni 


inevitabile la rottura dell'iso- 
latore. 

Litargirio. — Questa sostanza è considerata da 
molti la migliore fra quante se ne sono provate, 
sebbene qualche inconveniente sia pur stato se- 
gnalato negli ultimi tempi specialmente in linee a 
tensione molto elevata. 

Per la sua applicazione occorre adoperare un 
prodotto assolutamente puro, e farne un impasto 
con glicerina; il mastice che se ne ottiene indu- 
risce rapidamente facendo ottima presa, pur con- 
servando una notevole elasticità o plasticità per 
modo che la distribuzione degli sforzi riesce rego- 
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lare ed estesa ad una superficie ampia. Come spie- 
gare però i casi di rottura degli isolatori osser- 
vati in qualche linea ad alta tensione nel corso di 
questi ultimi anni? 

Pare sia da mettere fuori causa l'azione della 
dilatazione termica prodotta dalla elevata tempe- 
ratura estiva, perché si ebbero casi di rottura di 
isolatori in due pezzi saldati tra loro per mezzo 
di litargirio in strato sottilissimo, ed incapace perció 
di troppo notevoli aumenti di volume; un forte 
accrescimento di volume si avrebbe nella consc- 
lidazione, ma questo dovrebbe dar luogo alla rot- 
tura quasi immediata, e non alle rotture che si 
dichiarano dopo un anno o due ed assumono forma 
cpidemica per tutti gli isolatori della medesima 
linea. Sulla linea di Paderno (secondo informazioni 
fornite dall'ing. Semenza in una recente conver- 
sazione tenuta su questo argomento alla Sezione 
milanese della A. E. I., nella quale avemmo occa- 
sione di esporre le considerazioni che andiamo qui 
ripetendo) si ebbe una volta una epidemia di tal 
genere. Essa si manifestó sopra tutti gli isolatori 
collocati in una certa occasione, mentre nulla ebbe 
ad osservarsi sopra le altre terne della linea, col- 
locate prima o dopo, seguendo un procedimento 
perfettamente eguale, con l’impiego di litargirio. 
Il Semenza attribuisce il fatto osservato all'impu- 
rità del litargirio adoperato (che non vennne però 
analizzato) e forse all'aver impiegato prodotto u- 
mido o glicerina contenente acqua. 

L'ing. Modigliani ebbe ad osservare una simile 
epidemia sulla linea del Brembo, dove quasi tutti 
gli isolatori dovettero venir cambiati; egli l'attri- 
buisce ad una alterazione del litargirio sotto l'azione 
di scariche oscure tra gambo e porcellana ; esa- 
minando gli isolatori scoppiati ebbe infatti a rile- 
vare un cambiamento di colore nel litargirio costi- 
tuente il mastice d'attacco. La ipotesi proposta dal 
Modigliani nulla presenta di inverosimile, come 
potrebbe essere pure accettabile quella messa in- 
nanzi dal Semenza. 

L'ossido di piombo noto sotto il nome di litar- 
girio è notoriamente una sostanza assai instabile, 
che possiede persino una modificazione allotropica 
designata col nome di 2massicot. Essa ha qualità 
basiche molto accentuate, ed assorbe con grande 
facilità l'anidride carbonica contenuta nell'aria; sa- 
ponifica anche i grassi come fanno le basi più 
energiche. 

Ma gli ossidi di piombo sono numerosi, poichè 
oltre ai due già nominati sono noti il minio, l'os- 
sido pulce ed un sesquiossido che non ricevette 
nome speciale. Ciascuno degli ossidi ora ricordati 
diversifica dal litargirio рег una maggior propor- 
zione di ossigeno contenuta in essi. Nulla di strano 
dunque che sotto l’azione prolungata degli effluvi 
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che si manifestano negli isolatori cimentati da alte 
tensioni elettriche, e sotto l’azione ossidante del- 
l'ozono che tali eftluvi producono, si possa in- 
durre una lenta ma profonda alterazione atomica 
o molecolare nel litargirio. 

Ma anche la ipotesi proposta dal Semenza è 
attendibile. La glicerina viene infatti ottenuta per 
saponificazioni dei corpi grassi 1 quali vi possono 
restare inclusi come impurità, e su essi avrebbe 
azione il litargirio. La glicerina stessa è avida di 
umidità, scioglie gli alcali e molti ossidi metallici, 
coi quali compone probabilmente degli alcoolati. 

Nel mastice a base di litargirio e glicerina ab- 
biamo dunque in presenza due sostanze chimica- 
mente molto attive ed instabili da cui si possono 
attendere sorprese di ogni genere, specialmente 
quando si mescolino ad esse altre sostanze. Con- 
verrebbe dunque studiare un poco piü da vicino 
il comportamento di questo mast'ce per dedurne 
le modalità d'impiego, visto che esso appare essere 
uno dei migliori finora proposti, sebbene sia anche 
uno dei più ‘cari. 

Cemento. — Solo negli ultimi tempi si volle ten- 
tare l'applicazione del cemento, sebbene ad esso 
possano rimproverarsi parecchi inconvenienti. An- 
zitutto la lentezza della presa, la quale avviene in 
almeno 36 ore; inoltre il cemento è soggetto esso 
pure ad una lenta disaggregazione per la quale il 
mastice finisce a lasciar la presa dopo un certo 
tempo. A questo ultimo inconveniente si è trovato 
riparo adottando del cemento magro di seconda 
qualità, stando alle esperienze del Modigliani sulle 
linee del Brembo e dell'impianto di Vigevano. Nei 
sistemi di fissamento basati sull'impiego di bossoli, 
che vedremo in seguito, il cemento ha larga ap- 
plicazione. 

Si rimprovera al cemento una eccessiva rigi- 
dezza ; l’osservazione è giusta, forse ; ma quando 
51 consideri l'omogeneità che acquista la masticia- 
tura grazie alla identità della dilatazione termica 
del cemento e del ferro (preziosa qualità che co- 
stituì la base delle sempre più larghe applicazioni 
date al cemento armato) si deve riconoscere che 
essa non ha importanza reale poichè la giunzione 
funziona esattamente come se il ferro fosse dive- 
nuto plastico e prima di rapprendersi fosse andato 
a riempire esattamente tutte le insenature esistenti 
nella porcellana. 

Isolit. — Questo prodotto, del quale non ci è 
nota la composizione esatta, in cui crediamo però 
abbia parte notevole il cemento, venne da qualche 
tempo sperimentato, pare, con buoni risultati. 

Esso possiede le buone qualità del cemento con- 
giunte con una assai maggiore plasticità; pare 
anzi che quando si trovi esposto lungamente alla 
umidità conservi o riprenda una notevole fluidità 
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che ne diminuirebbe la tenacia di presa. Siccome 
però gli isolatori di linea non si trovano mai in 
condizioni consimili, non si avrebbero da temere 
inconvenienti da questo lato, mentre si avrebbe il 
pregio notevole di non dover temere le sfaldature 
e screpolature lamentate nel cemento. 

Anche questo prodotto presenta l'inconveniente 
di richiedere un tempo considerevole per far presa; 
da 24 a 36 ore secondo la temperatura ambiente ; tale 
inconveniente cessa dall'avere importanza quando 
si adoperano i bossoli di cui diremo in seguito. 

„Metallo bianco. — Per esaurire la rassegna delle 
sostanze che si prestano ad operare il fissamento 
degli isolalori mediante riempimento a colata, dob- 
biamo ancor dire del metallo bianco; la sua ap- 
plicazione riesce sempre molto laboriosa perché 
richiede indispensabilmente il preventivo riscalda- 
mento dell'isolatore e del gambo prima che si 
faccia la colata del metallo fuso; inoltre nel raf- 
treddamento si ha sempre un considerevole ritiro 
che lascia molto sovente malferma la giunzione. 
I] fissamento con questo sistema può riuscire con- 
sigliabile solo per gli isolatori da apparecchiatura 
interna, per costruzione di quadri, reostati e simili. 

Dobbiamo ora prendere in considerazione un'altra 
categoria di materiali, la cui applicazione viene 
fatta, anzi che per colata, a guisa di guarnitura ; 
appartengono a questa categoria la canape peciata о 
intrisa di mastice, la carta, il piombo, e da un 
certo punto di vista il sughero ed il legno. Que- 
stultimo materiale viene però impiegato in una 
forma che già ci porta a considerare il sistema a 
bossoli, già tante volte ricordato. 

Canape peciata. — Sotto forma di corda o di 
semplice stoppa la canape venne adoperata fin dal- 
l'infanzia della elettrotecnica per operare il fissa- 
mento degli isolatori sopra i gambi portanti di 
ferro, e quando si tratta di piccoli isolatori e di 
basse tensioni essa può ancora riuscire utilissima. 

Naturalmente la presa che può ottenersi non è 
mai straordinariamente forte; inoltre col tempo 
la canape marcisce e l'attacco perde anche quel 
poco di solidità che una posa accurata aveva po- 
tuto consentirle. 

In ogni caso la pece rammollisce tanto nel corso 
dell'estate che gli isolatori finiscono per trovarsi 
quasi completamente liberi, e nelle linee varcanti 
vallate non è raro il caso che si vedano gli isola- 
tori sospesi a notevole altezza sopra al ferro sul 
quale dovrebbero ‘poggiare in via normale. 

Altro inconveniente da imputare all’uso della 
pece si è che le vespe dimostrano una singolare 
predilezione per gli isolatori nei quali trovano la 
canape peciata, e li scelgono frequentemente a 
sede dei loro favi. 
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Pure la canape costituisce un materiale ottimo 
dal punto di vista della elasticità assicurata alla 
giunzione ; perciò si è tentato di impiegarla intrisa 
di piccole quantità di cemento o di litargirio, ot- 
tenendo risultati molto buoni sotto ogni riguardo. 
Questo sistema permette di utilizzare le qualità 
preziose sopra esposte a proposito appunto del 
litargirio e del cemento, mentre la presenza della 
canape fa sparire pli inconvenienti lamentati nel- 
l'uso di tali prodotti. 

Piombo. — Impiegato sotto forma di foglie ac- 
cartocciate intorno al gambo prima della introdu- 
zione, consente di operare un fissamento perfetto 
quando appena il montatore abbia acquistato una 
sufficiente pratica; peró col tempo il piombo si 
lamina e perde ogni tenacità di presa. 

Carta. — Si è da poco tempo consigliato l'uso 
di fogli di carta, pieghettata come quella che si 
adopera per l'imballaggio delle lampadine incande- 
scenti, opportunamente avvolta sul gambo prima 
della introduzione; pare che se ne siano ottenuti 
risultati soddisfacenti. Non abbiamo maggiori par- 
ticolari sopra questo sistema ee attenderemo a 
giudicarlo che siano noti i risultati di una appli- 
cazione sufficientemente lunga. 

Sughero. — Quando il sughero è ben compatto 
si presta mirabilmente a dare bossoli di fissamento 
che fanno ottima presa; peró in breve tempo questi 
bossoli si sfibrano, perdendo ogni resistenza mec- 
canica. Per le alte tensioni si avrebbe inoltre il 
difetto del quale diremo qui appresso a proposito 
del legno. 

Legno. — Si possono fare dei bossoli di legno 
da fissarsi nell'interno dell'isolatore, grazie ad una 
grossolana filettatura esterna, per venire poi avvi- 
tati sul gambo portante ; la posa in opera riesce 
molto sollecita e facile. Naturalmente conviene ri- 
correre soltanto alle essenze forti e conviene far 
subire ai bossoli un accurato processo di paraffi- 
nazione. Ció malgrado si puó temere che il legno 
conservi sempre, anche dopo paraffinato, una no- 
tevole igroscopicità ; l'azione della umidità atmo- 
sferica produrrebbe in esso rigonfiamenti conside- 
revoli che possono riuscire disastrosi quando so- 
pravvenga il gelo. Ne seguirebbe che durante la 
calda stagione la tenuta diviene malferma ed in- 
certa, mentre col tempo umido possono nascere 
sforzi interni formidabili e capaci di spaccare pli 
isolatori. 

Sembra peró che la reale importanza di questi 
fenomeni sia assai minore di quello che possa cre- 
dersi poiché gli americani continuano ad adoperare 
bossoli di legno per le basse tensioni, e se ne tro- 
vano bene. Si dice anche essere stato abbandonato 
il legno per le tensioni elevate unicamente perchè 
51 richiederebbero bossoli di 


dimensioni troppo 
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grandi e ciò renderebbe molto difficile la fabbri- 
cazione degli isolatori. Però ricordiamo che Pap- 
plicazione dei bossoli di legno per isolatori a ten- 
sione elevata portò ad un inconveniente assai serio; 
dopo un certo tempo il bossolo era completamente 
azione di ettluvi o di scariche 


carbonizzato per 


interne. 


Chi 
to ato 
` 


` 
"i ^T 


Ed eccoci finalmente a considerare i bossoli me- 
tallici che incontrano oggi grande favore, e pos- 
sono considerarsi come legittimi derivati dai bos- 
soli di legno ora descritti. 

La ragione essenziale del favore col quale i 
bossoli vennero accolti deve a parer nostro ricer- 
carsi in una grande semplificazione. che il loro 
impiego porta nel montaggio e nella manutenzione 


delle 


bossolo metallico è stato cementato entro l’isolatore 


linee di trasmissione elettrica. Quando il 
con tutta la comodità possibile in cantiere, la posa 
in opera può farsi dopo che il ferro portante venne 
già assicurato al suo posto; basta mettere liso- 
latore in giusta posizione ed imprimergli un moto 
rotatorio perchè - esso vada а fissarsi da sé sul 
gambo portante mercè la filettatura esistente nel- 
l'interno del bossolo, complementare di quella pra- 
ticata sul gambo. Sono cosi eliminate tutte le dif- 
ficoltà che debbono essere vinte quando deve farsi 
la collocazione dei gambi portanti con l’isolatore 
sovente pesantissimo e sempre poco maneggevole. 
Questi bossoli possono essere fatti con metalli di- 
versi. 

di ottone. — Sì 


i bossoli di ottone o di 


Bossoli fanno ordinariamente 


rame con filettature a 
verme tondo; tali bossoli vengono cementati nella 
porcellana con mastice di litargirio, o con cemento 
magro, o con isolit; si ottiene così un attacco ottimo. 

È pregio di questi bossoli la possibilità di ot- 
tenere una buona avvitatura anche quando il ma- 
schio del porta isolatore sia alquanto irregolare o 
ammaccato grazie alla dolcezza del metallo che 
costituisce il bossolo. La casa Richard Ginori ha 
adottato questi bossoli e se ne trova molto bene; 
essa ha provato che dei grossi isolatori a doppia 
campana fissati in questo modo possono sostenere, 
sospesi col capo in basso, per parecchi mesi un 
peso strappante di 850 Kg. senza che possa sco- 
prirsi il minimo cedimento nell'attacco. 

Bossoli di ghisa. — Essi presentano tutti i van- 
taggi offerti da quelli di ottone e costano meno. 
Però essendo il metallo più duro è necessario che 
le filettature a maschio e femmina del gambo e 
del bosselo siano molto accurate e precise, senza 
di che riesce impossibile l'avvitamento. Non po- 
trebbero perció impiegarsi gambi con ammaccature, 
né gambi zincati sulla impanatura; infine con- 
viene curar bene che durante la cementazione del 
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bossolo entro l'isolatore non abbia a insudiciarsi mi- 
ninamente di cemento la impanatura interna. 
Bossoli di zinco. — Possono essere consigliabili 
a cagione del loro basso prezzo per gli isolatori 
piccoli, adatti per linee telegrafiche e telefoniche ; 
nulla di speciale si può dire a loro riguardo. 


Ж 


Abbiamo così finito la esposizione di quanto può 
dirsi allo stato delle cose sopra questo modesto e 
pure importante problema della tecnica d' istalla- 
zione, ripetendo le cose da noi dette nella recente 
seduta della sezione milanese dell А. E. I. 

Vogliamo peró accennare ancora ad una questione 
assal interessante, a cul pure abbiamo in tale oc- 
casione dedicato qualche parola, perché da essa 
potrebbero uscire nuovi criteri direttivi per la ese- 
cuzione del fissamento degli isolatori sul gambo 
portante, non solo, ma per tutta la tecnica degli 
isolatori. 

L'ing. Modigliani nel corso delle osservazioni 
da lui fatte sulle linee della Società Conti si è tro- 
in presenza di un fatto non ben chiaro, per il quale 
ha proposto una spiegazione che merita studio. 

Che negli isolatori soggetti a tensione elevata 
51 abbiano degli eftluvi tra gambo e isolatore, è 
cosa fuori di dubbio; alla azione di tali eftluvi il 
Modigliani attribuisce l alterazione del litargirio 
adoperato come mastice, come sopra vedemmo, men- 
tre il Semenza attribuisce le alterazioni che talvolta 
si producono in tale mastice alla presenza di acqua 
o di impurità nei materiali adoperati per comporre 
il mastice. 

Alla azione degli ettluvi deve indubbiamente a- 
scriversi la carbonizzazione osservata nei bossoli di 
legno adoperati in America per le linee ad eleva- 
tissima tensione. 

Ora molti degli isolatori che si spaccarono nelle 
linee studiate dal Modigliani avrebbero presentato 
un quadro patologico strano e caratteristico. In vi- 
cinanza della legatura appariva una macchiolina 
che andava gradatamente ampliandosi, e dopo un 
certo tempo l'isolatore saltava. Egli pensa che l'a- 
zione di replicate scariche e del continuo ettluvio 
possano alterare la vernice vetrificata che riveste 
l'isolatore e poi la sua stessa massa, finché per un 
fenomeno di cristallizzazione simile а quello che 
mina la vita delle travate metalliche sopravvenga 
la rottura. 

Tale spiegazione trova molti increduli, tra eli 
altri il Semenza e l'ing. Campos i quali però non 
oppongono una vera e propria dimostrazione a com- 
battere l'ipotesi del Modigliani, ma si limitano ad 
opporre argomenti di carattere negativo. Ora in- 
dubbiamente il fenomeno, dato che le osservazioni 
del Modigliani siano esatte, merita più accurato 
studio ed attenta disamina, perchè come sopra di- 
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cemmo si potrebbero trovare qui principi direttivi 
per la costruzione degli isolatori per altissimi po- 
tenziali, che oggi sono soltanto in studio, mentre 
nulla di preciso puó ancora dirsi sui tipi e sulle 
forme che riesciranno piü convenienti in pratica. 

E noi ci auguriamo che qualche uomo di buona 
volontà voglia studiare la questione per scoprire 
come veramente stanno le cose pel vantaggio della 
elettrotecnica. 

Ing. Fumero. 


Comando elettrico delle macchine da cucire. 


Le piccole e le domestiche industrie nel nostro 
paese non hanno ancora saputo trarre dalla elet- 
tricità tutto il partito che potrebbero e dovrebbero, 
fors' anche perché 1 grandi importatori non pos- 
sono avere interesse a spingere la vendita dei mo- 
torini microscopici che a tali industrie occorrereb- 


Fig. 137. - Macchina da cucire con motore elettrico. 


bero, e l'industria paesana non ha saputo ancora 
produrre su scala tanto vasta i tipi specializzati, 
da sentire la necessità del lavoro di propaganda 
per ampliare il mercato. Diversamente procedono 
le cose in Germania dove per esempio una casa 
colossale come la А. E. С. ha potuto ravvisare la 
oppurtunità di costruire e lanciare su vasta scala 
i motorini adatti per le piccole industrie piü di- 
sparate. 

Abbiamo appunto sott' occhio la descrizione di 
motorini appositamente studiati per il comando di 
macchine da cucire, la cui costruzione potrebbe a 
parer nostro venire intrapresa su scala assai vasta 
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nel nostro paese, e dei quali perciò stimiamo con- 
veniente dare una breve descrizione. 

Il comando delle macchine da cucire può farsi 
per gruppi o per singole unità, e naturalmente 
ciascuno dei due sistemi presenta vantaggi ed in- 


Fig. 138. - Motore con attacco a morsa. 


convenienti; a seconda dei casi conviene perciò 
adottare l'uno oppur l'altro. Per esempio, nel 
grandi laboratori, dove si hanno molte macchine 
in esercizio continuo, riesce evidente la convenienza 
di raggruppare le macchine per farne il comando 


Fig. 139. - Motore con attacco su sbarra. 


con un motore comune; si é trovato conveniente 
costituire gruppi di quattro macchine ciascuno co” 
mandati ,da un motorino da mezzo cavallo me- 
diante un albero generale. Bisogna però esclu- 
dere i laboratori dove si confeziona biancheria op- 


Fig. 140-41. - Reostato a pedale per motori a corrente continua, 


pure abiti da donna e da bambini, nei quali, come 
nei piccoli laboratori, le macchine da cucire hanno 
periodi di inattività pià o meno lunghi ; qul riesce 
assai più conveniente adottare il comando singolo, 
e conviene aggiungere che questo si verifica nella 
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grandissima maggioranza dei casi, dovendosi in 
esso comprendersi tutte le macchine di uso dome- 
stico e isolate. 

Per il comando a gruppi basta adoperare moto- 
rini ordinari poiché il terzo di cavallo € già una 
potenza corrente; invece per il comando singolo 
debbono costruirsi motorini speciali di potenza mi- 
nore; e precisamente per macchine pesanti, desti- 
nate a cucire sacchi e tele di notevole spessore 
e resistenza, occorrono motori di un sesto ad un 


+ + 
Fig. 142-43. - Schemi di regolazione per motorini 
in serie e in derivazione. | 
ottavo di cavallo, mentre per macchine di media 
grandezza basta il decimo di un cavallo e si scende 
ad un sedicesimo nelle comuni macchine di uso 
domestico. 

Il motore può venir fissato sul tavolo di lavoro 
sia mediante morse a bullone come nei tipi rap- 
presentati dalle figure 137 e 138, che non richie- 
dono ulteriori spiegazioni; sia mediante una sbarra 
fissata sotto al tavolo e sporgente sul davanti al 
disopra del piano; in questo caso il motore si fissa 


Fig. 144. - Regolazione a scorrimento di cinghia. 
per mezzo di bulloni in fori ovali che consentono 
la registrazione di tensione della cinghia, come ap- 
pare dalla fig. 139. 

La regolazione della velocità si ottiene con mezzi 
diversi, ma sempre con comando a pedale simile 
per tutti i casi, a seconda che il motore adoperato 
deve essere alimentato a corrente continua, alter- 
nata o trifase. 

Nei 


uno speciale reostato fissato sotto al tavolo di la- 


motori a corrente continua si fa l’ uso di 


voro e rappresentato dalle fig. 140 e 141; gli schemi 
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di connessione di tale regolatore al motore sono 
dimostrati dalle figure 142 e 143; essi non richie- 
dono alcuna illustrazione. Conviene aggiungere che 
il motore a eccitazione in serie non è consigliabile 
per l'applicazione alle macchine da cucire perchè 
esso assume a vuoto una velocità troppo grande, 
e siccome è frequente in queste macchine il caso 
di scarrucolamento della cinghia, si possono avere 
guasti o accidenti pericolosi. Il motore in deriva- 
zione è perciò più appropriato. 

I motorini per corrente alternata o trifase, avendo 
sempre una potenza inferiore a un terzo di cavallo 
debbono venir costruiti col rotore in corto circuito, 
e perciò non sono suscettibili di regolazione di 
velocità ottenuta per mezzi elettrici. La A. E. G. 
adotta uno speciale regolatore a scorrimento di 
cinghia schematicamente rappresentato nella figura 
108, sul quale si agisce a pedale. 

Una ultima osservazione deve ancora farsi. In 
qualche caso le macchine debbono lavorare quasi 
ininterrottamente ed allora i motori debbono avere 
la potenza sopra ricordata; quando invece il lavoro 
deve essere molto intermittente possono bastare 
potenze anche minori e quindi motori anche più 
economici. 


Alimentazione dei microfoni 


La corrente pel funzionamento dei microfoni, ne- 
gli impianti telefonici, si può fornire in due modi 
ben distinti che si denominano « Alimentazione a 
batteria locale » e « Alimentazione a batteria cen- 
trale ». 

Vogliamo fare qualche considerazione separata- 
mente sopra i due metodi. 

Batteria locale. — È il sistema più antico, il più 
semplice per l'impianto, ancora preferito per le 
centrali di non grande importanza. Consiste nel 
disporre di una sorgente di f. e. m. speciale рег 
ogni apparecchio situato più vicino che si può al- 
all'apparecchio stesso. Essa è costituita nella mas- 
sima parte dei casi da pile primarie, ma non sono 
mancati i tentativi per adoperare elementi di po- 
larizzazione od anche derivazioni da distribuizioni 
industriali di correnti elettriche, l'impianto essendo, 
s'intende, a corrente diretta. 

Le costanti del circuito da alimentare sono, in 
media, le seguenti: 

Microfono della resistenza di 30 ohm circa. (Ve 
ne sono di resistenza molto più bassa ma oggi 
tendono ad essere abbandonati, e ve ne sono di 
resistenza molto più alta, ma sono più specialmente 
destinati alle batterie centrali). 

Rocchetto d'induzione il cui primario ha resi- 
stenza di qualche decimo di ohm, qualche volta 
uno o due ohm. 
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La corrente più opportuna pel funzionamento 
del microfono si aggira intorno ad 1/10 di ampere. 

Ne segue che si deve fornire una f.e.m. agli e- 
stremi del circuito microfonico dell'ordine di 
volt circa. 


tre 


Conviene osservare subito che sarà molto op- 
portuno che questa f.e. m. abbia la piü piccola 
resistenza interna possibile. E difatti, l'effetto mi- 
crofonico dipende dalle variazioni della corrente 
i conseguenti alle variazioni della resistenza «del 
microfono R. Se diciamo S la resistenza costante 
del circuito ed E la f. e. m. disponibile, sarà 


i = xts epperciò 
log. i = log. E — log. (R+S) e facendo le 
nv мо AR 
variazioni: SE mS, == RTS 


Questo ci dice che le variazioni di 7 saranno di 
segno contrario a quelle di Æ e tanto più piccole 
quanto maggiore sarà S. — Il che è intuitivo del 
resto. — Ora in questo valore di S entra, e può 
avere valore preponderante, il valore della resi- 
stenza interna della batteria. — Per aver un esem- 
pio supponiamo di creare la f. e. m. necessaria con 
tre elementi Meidinger (che sarebbero ottimi per 
gli altri riguardi) ognuno di resistenza interna 14 
ohm, poi con due elementi Leclanchè di cui la 
resistenza interna sia di 4 ohm, ed infine con due 
pile cosidette secche di resistenza interna 0.1 — La 
bobina d'induzione abbia il primario della resistenza 
di 0.2 ohm e la variazione della resistenza del mi- 
crofono (R = Зо) raggiunga il 70%/,. 

Nel primo caso risulta Si == 


I 


condo caso 0.53 e nel terzo 0.69 il che vuol dire 
che Vettetto microfonico risulterebbe circa 2 volte e 


0.27, nel se- 


mezzo maggiore con le pile secche che поп con 
le Meidinger considerate. 

Per questa ragione si sono adoperati dispositivi 
speciali per non perdere i vantaggi di alcuni tipi 
di pile. 

$i sono ad esempio disposti degli elementi di 
polarizzazione, anche a capacità limitata, mantenuti 
permanentemente carichi, da elementi Minotto p. 
es., purché la loro resistenza interna fosse piccola, 
hg. 145. 

L'alimentazione del microfono é fornita in questo 
caso sia dalle pile primarie, sia dalle secondarie 
ma nella resistenza 5 entra quella dell'arco doppio 
I — (2 <> 4) — 3 che è piccola per la pre- 
senza del ramo 4. In questo ramo potrebbe disporsi 
anche un condensatore (che per le correnti varia- 
bili rapidamente è un conduttore) ma occorrerebbe 
di grande capacità. Per questo può essere usato 
un condensatore elettrolitico. (1) 


(1) Vedi « Capacità in telefonia » Elettricità N. 6 anno 1907, 
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La stessa disposizione, col condensatore elettro- 
litico può evidentemente essere usata per ricavare 
la f.e.m. necessaria dalle distribuzioni 
continua. 


a corrente 


Fig. 145. 

La figura 146 chiarisce l'idea. La derivazione 
dai 100 volt alimenterà una lampada da 90 volt 
p. es. (che potrà servire, volendo, ad illuminare 
la cabina) e gli altri то volt si dovranno avere 
agli estremi d'una opportuna resistenza quando da 
questa sia derivato il circuito microfonico propria- 
mente detto clisposto per assorbire, diciamo, 1/10 
di ampère. — Questo circuito potrà essere costi- 


..----90------ңн+---40---- 


Fig. 146. 


tuito da una resistenza induttiva di circa 70 ohm 
(г) in serie al microfono ed al primario della bobina 
e avrà in derivazione un condensatore di forte ca- 
pacità (elettrolitico anche) per costituire il circuito 
di piccola impendenza utilissimo, come s'é visto, 
al funzionamento. 

Quella resistenza induttiva avrà il duplice scopo, 
se ben costruita, di non far passare la porzione 
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ondulata della corrente industriale e di limitare il 
circuito microfonico propriamente detto. 

Queste disposizioni sono peró molto eccezionali 
per cui nella pratica la questione si riduce a sce- 
gliere bene il tipo di pila da adottare. 

In causa del vantaggio oflerto dalla resistenza 
interna piccola e dalla costanza della t.e.m. durante 
la scarica 51 è tentato di adoperare degli accumu- 
latori a piombo e si sono presentati dei tipi molto 
bene studiati. — La batteria s'è composta di due 
elementi, pesanti complessivamente intorno a 3 Kg., 
e della capacità di poco superiore ai 10 ampère-ora. 
— La durata del loro funzionamento, per una sca- 
2,3 a 
molte circostanze, ma 


rica completa ( dai 1,8 volt), dipende da 
un'idea si può avere con 
questo calcolo. — La conversazione media si può 
ritenere di 2 minuti circa, la scarica 1'10 di am- 
père, e il numero delle conversazioni in media di 
15 al giorno. Ma non si deve trascurare che 1l 
circuito microfonico non ha un isolamento infinito 
e gli accumulatori per quanto fatti con cura, non 
mantengono in riposo completamente la loro carica. 
— Si potrà ammettere utilizzabile nelle conversa- 
zioni non più del 509/, della quantità d'elettricità 
disponibile, cioè 15 ampere-ora. 


Risulta una durata in servizio per ogni carica 
di circa /re mesi. 

A turno dunque dovrebbero essere sostituiti. La 
manovra reca gravi imbarazzi per la fragilità degli 
accumulatori e per le difficoltà che reca il liquido 
acido di cui debbono essere formati, ma vedremo 
tra poco che anche le considerazioni economiche 
non sono molto incoraggianti a questa soluzione. 


Per le batterie locali restano dunque soltanto 
usati gli elementi primari. 


In America si diffusero molto le pile “Fuller,, 
ma oggi appaiono sostituiti dalle pile secche, 


Da noi invece hanno sempre trionfato le pile 
Leclanchè, sia a vaso poroso, ad agglomerato o a 
sacchetto oggi Per le 
che, si è avuto sempre da noi molta diffidenza 


molto dittuse. pile sec- 
giustificata, io credo, dal grande numero di tipi 
non riusciti dei quali fu in un momento inondato 
il commercio. Ma il fatto che gli Americani, uo- 
mini pratici per eccellenza, ne consumano oggi 
a milioni all’ anno, m’ indusse a pensare all’ argo- 
mento e a far gli esperimenti. 

Per gli elementi secchi si può ripetere il ragio- 
namento fatto per gli accumulatori con l'avvertenza 
che nei tipi che dico americani, e che pesano circa 
unchilogrammo si ha una capacità di до ampère-ora 
alla scarica di 1/10 di ampére, opportunamente in- 
termittente. Questi elementi mantengono, quando 
son costruiti con cura, molto meglio degli accu- 
mulatori la carica epperciò si può ritenere utiliz- 
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zabile in pratica molto più del 50 per cento della 
capacità determinata coll’esperimento. 

Si può quindi ritenere, e l'esperimento lo con- 
ferma, che se l'istallazione è ben fatta le pile sec- 
che della capacità di 40 amp.-ora possono restare 
all'impianto in media ил anno. 

‚ Ed ora vediamo di formarci una idea delle spese 
di manutenzione alle quali obbliga la batteria lo- 
cale per arrivar poi a dei confronti, anche sotto 
questo punto di vista, con l'alimentazione а bat- 
teria centrale. 

Consideriamo i tre casi; degli accumulatori, delle 
pile Leclanché e delle buone pile a secco. 

Il tipo descritto di accumulatori può costare 
intorno alle L. 4.00 e si può ritenere sia utilizzabile 
per 4 anni se trattato con molta cura. Per la ma- 
nutenzione straordinaria e l'ammortamento si dovrà 
tener conto d'una spesa per ogni istallazione e per 
anno di L. 2.00. 

La spesa per la corrente e mano d'opera delle 
4 cariche necessarie si può calcolare L. 0.15. 

Ma importante risulta invece la spesa per la 
sostituzione a casa degli abbonati. Un operaio, mu- 
nito di mezzi adatti al trasporto di questi elementi 
nella ipotesi che possa seguire un certo itinerario, 
non eseguirà più di 15 sostituzioni al giorno (Ѓе- 
sperienza insegna) ed allora per la sostituzione 
(con lo stipendio annuo medio di 1200 lire e 300 
giorni di lavoro) si verrà spendere nell’anno L. 0,85. 

In totale quindi una spesa per 
di L. 3.00. 

Per le pile Leclanché si può ritenere un con- 
75 di 


zinco (corrispondenti a бо amp.-ora) che conside- 


apparecchio 


sumo annuo e per elemento di grammi 
rando utilizzabile il 50%, dei residui, si dovrà 
portare a grammi тоо. Un consumo di cloruro 
d'ammonio di gr. 150 dovuto quasi interamente 
alla fornitura che l'apparecchiatore farà in occa- 
sione della ripulitura dell'elemento in luogo di ag- 
giunger soltanto acqua, perché il consumo per 60 
amp.-ora sopra considerati porterebbe soltanto а 
gr. 80 circa. 

In quanto alla durata del vaso poroso, delle placche 
o del sacchetto non vi puó essere dubbio ch'essa 
dipenda dalla quantità di depolarizzante contenuto 
e, dalle esperienze fatte, risulterebbe una capacità 
di circa 40 amp.-ora per i tre tipi normali in te- 
lefonia (biossido di Mn). Ma in pratica la durata 
di queste parti di pila è molto più grande di quel 
che si potrebbe dedurre da questa considerazione 
perchè la loro alterazione non appare all'incaricato 
nè per la visita all'elemento nè рег la prova che 
egli suol fare. La prova vien fatta, nella maggior 
parte dei casi, ad elemento completamente depo- 
larizzato ed А così breve durata che la polarizzazione 
poco si fa sentire. Se ne accorge invece, subito 
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dopo, l'utente del telefono se ha bisogno di conver- 
sare a lungo. Per questa ragione le pile Leclanché 
a liquido vengono riconosciute di durata non molto 
maggiore delle secche negli apparecchi destinati 
a conversazioni lunghe (quelli dei giornali p. es). 
Ad ogni modo la statistica prova che il polo po- 
sitivo della Leclanché puó mantenersi all'impianto 
anche per 3 anni ed i materiali residui possono 
essere utilizzati in buona parte. Anche i vasi di 
vetro, che dovrebbero avere lunga vita, stanno al- 
l'impianto per un periodo di circa 4 anni in media. 
I vasi a forma di cilindro non circolare (oblunghi 
e triangolari) ideati per poter far entrare due ele- 
menti nelle ordinarie cassette degli schienali, forse 
per la mancanza di simmetria,si rompono più fa- 
cilmente degli altri per le variazioni brusche di 
temperatura. Allora le spese per questo tipo di 
pila si possono così calcolare approssimativamente: 


Consumo zinco . . . . . EL. оло 
» cloruro . . . . . >» 0.14 

Mano d'opera per le puliture. » 0.43 

Consumo polo positivo . . . » 0.20 
» vasi di vetro. . . >» 


О.І8 


In Totale L. 
E per due elementi L. 


1.05 
2.10 


Per le pile secche del tipo da 40 amp.-ora si 
può fissare un prezzo, a grosse forniture, di L. 1.20 
e si può ritenere i materiali residui, dopo l’esau- 
rimento, possano valere circa L. 0.10. La sostitu- 
zione della pila importerà una spesa di L. 0.20, 
per cui 51 риф ritenere che l'alimentazione dei 
microfoni con le pile secche venga a costare 
L. 2.40 per apparecchio e per anno. Ma sono 
state studiate delle pile secche di capacità mag- 
giore. Per es. in Danimarca si usano dei tipi re- 
sistenti all'impianto in media tre anni, ciò porta 
ad una capacità di circa 120 ampére-ora e ad un 
prezzo d'acquisto, in grosse partite di circa L. 2.50. 
La Francia per es. ha nei suoi capitolati queste 
condizioni: l'elemento in circuito per 3o giorni 
senza interruzione, sopra 5 ohm., deve dare una 
capacità di 150 ampére-ora e alla fine deve ancor 
fornire non meno di 160 milliampere. 

Questo tipo di pila condurrebbe ad una spesa 
annua, per abbonato, (ammettendo che i residui 
d'un elemento possano valere L. 0.25) che si ag- 
girerebbe intorno alle L. 1.60 il che vuol dire sa- 
rebbe realmente conveniente. 

Si deve tener conto che l’uso degli accumula- 
tori fa disporre di circa 4 volt all’apparecchio, 
mentre le altre pile forniscono circa volt 2, 5. 

La questione economica non finisce qui però. 
A vantaggio delle pile secche deve tenersi presen- 
t: che le cassette per contenerle (il così detto 


« schienale ») risulta più piccolo e perciò di minor 
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costo (circa due lire meno) e la manutenzione degli 
apparecchi costa qualcosa meno. 

I guasti al circuito microfonico risultano mi- 
nori, ed il funzionamento dell'apparecchio, come 
abbiamo dimostrato, riesce migliore. 

Il trasporto degli elementi secchi è evidentemente 
il più facile e permette l'uso delle pile anche quando 
il numero dei ricambi giornalieri sia grande, cosa 
non consentita dagli accumulatori e dagli altri tipi 
di pile senza organizzare un servizio speciale per 
1 trasporti. 

Una soluzione che apparirebbe da questi calcoli 
molto conveniente sarebbe questa: 

Disporre di batterie locali di accumulatori e ca- 
ricarli in posto, dall’ ufficio centrale, servendosi 
della linea propria d’ogni abbonato. La cosa fu 


della 


con schemi di circuito diversi 1 quali mantenevano 


tentata fino dal primi tempi telefonia e 


in carica gli elementi costantemente. 


И 
77 | | | | 77 


Uno di questi schemi (1) si vede nella fig. 147. 


Fig. 147. 


La batteria В è alPufficio centrale permanente- 
connessa col polo negativo ad una delle linee del - 
l'abbonato e col positivo a terra. La batteria b ё 
nell'apparecchio, a casa dell'utente, ed è connessa 
in tal modo che risulta in carica quando il rice- 
vitore è attaccato al gancio. La resistenza R serve 
a regolare il valore massimo della corrente di ca- 
rica in relazione alla resistenza variabile della linea. 
Quando il gancio è sollevato allora la batteria a- 
limenta il microfono M il quale riesce chiuso sul 
primario (р) del rocchetto d'induzione. 

Varì altri schemi furono proposti come abbiam 
detto, ma la soluzione definitiva della questione 
si ebbe colla alimentazione detta а байса cen- 
trale. 

Arrivati ad un certo numero di apparecchi al- 
l'impianto la batteria locale non è assolutamente 
più possibile in pratica. 

Si immagini una città con 100.000 apparecchi. 


(1) Carlo Buell, :*51. 
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Vi saranno all'impianto 200.000 clementi e se deb- 
bono essere cambiati una volta all'anno (caso delle 
ple secche da 40 ampére-ora) ogni giorno se ne 
dovranno sostituire 650 epperció occorrerà un 
gruppo di una cinquantina di operai dedicati a 
questo scopo. 
* Fino a che la spesa per le batterie locali si li 
mita a poche migliaia di lire all'anno, essa può 
esser sostenuta e nessuno pensa a cosa differente, 
ma quando questa spesa sale più in su ed anche, 
come nel caso ora considerato arriva a quattrocento 
mila franchi, allora si è indotti q cercare se e- 
siste un mezzo più pratico ed economico di.rag- 
giunger lo scopo. 

Questo mezzo si ha appunto nellalimentasione 
centrale. 

Quello che è più interessante nella questione si 
è che, non appena le ragioni pratiche ed econo- 
miche contro la batteria locale fecero .pensare alla 
batteria centrale, fin dalle prime soluzioni, si trovò 
che l'economia si estendeva anche al di là dell'a- 
limentazione dei microfoni vera e propria e che 
si potevano ottenere, con la nuova soluzione, 
vantaggi grandi anche dal punto di vista dal ser- 
vizio. Sicche l'introduzione della batteria centrale 
fu il più importante progresso della telefonia mo- 
derna. 

(Continua). 


— — 


Ing. К. SALVADORI. 


Il motore elettrico nell'industria tessile 


(Continuazione vedi n. 10) 


Colla rapida rassegna fatta abbiamo veduto tutto 
quanto il Morelli ha esposto sulla filatura del co- 
tone: dobbiamo ora passare in rassegna le opera- 
zioni di tessitura del cotone e le macchine principali 
di cui si fa uso: riferendoci al caso di roo telaj 
si hanno ordinariamente: 


N. r— Incannatrice (di 120 fusi) . HP 0,2 Totale 0,2 
» 2 — Orditoj (fino a боо rocchette) HP 0,2 » 04 
» I-—lmbozzimatrice . . . HP 357 > 0,7 


» 100 — Telaj (ordinari) . . . . HP 0,2 » 20,0 


Comprendendo le macchine di preparazione, е 


tenuto conto del lavoro assorbito dalle trasmis- 
sioni meccaniche, si calcolano 25-30 HP ogni 100 
tela] ordinarii. 

Per i tessuti di cotone greggio si distinguono 1 

tela] come segue: 

a) — Telai leggieri bassi, per tessuto alto m. 
0,60 a 1, giri 200: occorrono in media per 
comando in gruppo HP. 0,2 per telajo. — 

b) — Telai leggeri alti, per tessuto alto m. 1,15 


a 1,40, giri 145 a 160; in media HP 0,33 


ciascuno. — 
с) — Telai pesanti bassi, per tessuto alto m. 
0,60 а 0,80, giri 140 a 160; in media 


HIP 0,30 ciascuno. — 


L'ELETTRICITA. 


Vol. XNXX. - N. 12 


d) Telai pesanti alti, per tessuto alto m. 1,18 
a 1,45, giri 120 a 140; in media HP 0,50 
ciascuno. — 

e) — Si hanno poi i telaj per tessuti operati 
di cotone (Jacquard) con una lunghezza di 
pettine di m. 1,50 a 2,50 che richiedono 

nel comando per gruppi una media di HP 
0,33 ciascuno. 

Trattasi generalmente di macchine lente e di 
piccola potenza da comandarsi per gruppi; sopra 
una installazione di roo telaj si formano due o 
tre gruppi di macchine allineate, comandate da 
trasmissioni sovrastanti, mediamente veloci (200- 
Зоо giri) azionate con cinghia, ciascuna da un 
ordinario motore di 8-10 HP a 800-1000 viri. 

In tessiture più importanti i gruppi si ingros- 
sano alquanto, difficilmente eccedendo però per 
ogni gruppo la potenza di 15-20 HP; e ciò onde 
restare nei limiti che risultino da voler avere tra- 
smissioni non troppo lunghe (minori di 50 metri) 
e dal vantaggio che si ha sopprimendo ogni rinvio 
principale con cinghia od ingranaggi fra trasmis- 
sioni parallele o normali, in uno о più piani. 

Ordinariamente hanno luogo le operazioni di 
finimento sulle seguenti macchine principali : 

Gazatrice (tipo Blanche) HP = 0,75. 


Limatrice o Tosatrice puleggia тоо giri: 
HP 0,4. 

Lavatrice (Clapot) HP = 1,5-2,5; giri albero 
al 1*-=>-29, 

Idroestrattore (/) interno = 0,85 m.) НР = 


3,5-4 normali (spuntamento (5-7); giri 750 (vedi 
appresso altri tipi). 
Macchina per imbianchimento, passaggio acido, 
soda, cloruro calce, acido cloridrico. 
Spremitrice a cilindri ed essicazione al 
(6 cilindri; 2,7%0,47 НР = 1,5 (lenta). 


Calandra o mangano a cilindri per satinatura о 


vapore 


lustratura. 

Piegatrice e misuratrice (lenta). 

Mercerizzatrice. 

Si tratta anche qui di macchine lente da co- 
mandarsi in gruppo, ordinariamente, salvo il caso 
distanti dal 

individual- 


di macchine a lavoro intermittente e 


centro motore, che si comanderanno 
mente con motori separati mediante riduttori di 
velocità a cinghia, od ingranaggi, a seconda dello 
spazio disponibile, delle condizioni locali di umi- 
Ча, temperatura, polvere sospesa, ecc. 
Idroestrattori. — Deve farsi eccezione appunto 
per l'idroestrattore a forza centrifuga il quale es- 
sendo a lavoro intermittente, di potenza media ed 
alla velocità angolare, potrà comandarsi individual- 
mente; potrebbe farsi uso di un motore ordina- 
rio ad asse orizzontale su tenditore, con cinghia 


semi incrociata oppure di catena o motore ad asse 
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verticale separato ; si presenta peró naturale l'ac- 
coppiamento diretto con motore ad asse verticale 
perché la cinghia in luoghi umidi lavorerà poco bene, 
specialmente se sovente sovraccaricata; così pure si 
dica per la catena moventesi in piano orizzontale. 

Il comando diretto delle centrifughe per filature 
tessiture, zuccherifici, lavatoi, ecc. ha formato og- 
getto di studio speciale; infatti tali macchine pre- 
sentano le seguenti gravi difficoltà per accoppia- 
mento diretto ad un mctore elettrico : 

1° l'umidità che spargono tutt'attorno ; 

2° un forte e prolungato sovraccarico all'av- 
viamento (una centrifuga testè esperimentata e 
costrutta per 3 HP in lavoro ordinario, in causa 
dell'inerzia della massa rotante, assorbe all'avvia- 
mento un massimo anche di 7-8 HP che decre- 
scono lentamente in 60”-120” ai 3 HP normali). 

3° forti vibrazioni dovute al rapido moto di 
una massa la quale non ha sempre il centro di 
gravità sull'asse geometrico di rotazione, causa gli 
spostamenti ed il cambiamento di peso della ma- 
teria in essicazione. 

Le prime due difficoltà si superano coll'uso di 
motori chiusi e ben proporzionati al sovraccarico 
prolungato; ma l'ultima difficoltà, specialmente pel 
caso di motori a corrente continua, che possono, 
in causa delle vibrazioni, fortemente scintillare e 
deteriorarsi, ed in generale per tutti i motori e- 
lettrici, 1 quali per causa del piccolo traferro non 
permettono scentramenti íra stator e rotor, ob- 
bliga all'impiego di speciali dispositivi meccanici. 
Una soluzione puó essere la seguente: 

Una ossatura generale sostiene in alto il tam- 
buro esterno fisso della centrifuga; in basso si 
ha un supporto a sfera per l'albero generale di 
rotazione del complesso; ed a metà un cuscinctto 
trattenuto a mezzo di tiranti elastici, il quale per- 
mette leggeri spostamenti dall'albero attorno al- 
lasse geometrico di equilibrio. 

L'albero porta in alto la parte girante della 
centrituga, ed in basso fra i due supporti anzi- 
detti porta i due cuscinetti dello statore, ed il 
mozzo del rotore; per tal modo l'albero può spo- 
starsi, vibrando colla girante ed il motore, attorno 
all'asse geometrico; ma le due parti del motore 
mantengono una costante posizione relativa e quin- 
di il traferro rimane invariato, ed invariata la po- 
sizione relativa dei portaspazzole e del commuta- 
tore, nel caso speciale, ormai raro, di motori a 
corrente continua. 

Converrà per quanto possibile (data anche 1а 
difficile sorveglianza possibile sul motore collocato 
in basso) evitare i portaspazzole facendo uso di 
motori a corrente alternata con rotor in corto 
circuito, alquanto resistente; o nel caso di mac- 
chine grandi e di voluta ridotta corrente di av- 
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viamento, far uso di motori ad avviamento auto- 
matico interno molto semplice, per esempio, del tipo 
descritto ad anelli di espansione. 

Quando occorra assolutamente di far uso di mo- 
tori a corrente continua, tenendo presente la con- 
tinua vibrazione del complesso, dovranno impie- 
garsi portaspazzole con parte libera molto lepeiera; 
per esempio, quelli che si riducono ad una guaina 
fissa sull'alberello dentro la quale si sposta radial- 
mente soltanto una leggiera spazzola a carbone 
trattenuta da molla e braccio in alluminio. 

Tenuto conto della forte coppia resistente al- 
l'avviamento e del carico continuamente e forte- 
mente variabile, si trova che il motore ad eccita- 
zione in serie si presterebbe bene in grazia di una 
forte coppia di avviamento e per il proporzionarsi 
automatico del flusso di reazione dovuti alla stessa 
corrente principale; senonché ha l'inconveniente 
che nel caso di carico molto ridotto puó assumere 
velocità pericolose. 

Il motore in derivazione alimentato a potenziale 
costante, ha bensi una velocità fissa, ma ha un de- 
bole spuntamento ; inoltre ha un campo induttore 
fisso ed uno di reazione variabile, epperció un 
piano di inversione spostabile piü che nel motore 
in serie. Il piú adatto per le centrifughe pare il 
motore composito che ha una velocità limite ed 
un buon avviamento, con campo proporzionantesi 
alla reazione, epperciò con una ridotta regolazione 
di spazzole. 

Onde mettere il motore, specialmente se a cor- 
rente continua, in migliori condizioni rispetto alle 
Vibrazioni, può interessare di evitare non solo gli 
spostamenti relativi delle parti, ma di tenere fissa 
tutta la massa del motore. 

Puó allora consigliarsi una disposizione con mo- 
tore tipo chiuso sottoposto alla centrifuga, con lo 
statore fissato all'ossatura esterna di essa; il rotore 
sostenuto da robusto perno di spinta a sfere in- 
feriore, è trattenuto fra cuscinetti fissi e si attacca 
con un buon giunto elastico ed isolante all'asse 
della centrifuga; quest'ultimo è munito dei suoi 
due supporti, di cui soventi uno inclinabile infe- 
riore, ed uno elasticamente sostenuto in alto. 

Molte volte, per macchine di medie dimensioni, 
specialmente per la corrente continua, onde ren- 
dere più accessibile il motore, questo è posto su- 
periormente, attaccato al muro circostante o meglio 
impostato sulla ossatura fissa della centrifuga е 
collegato con giunto elastico alla rotante della cen- 
trifuga sostenuta nel modo ordinario. 

Quanto alla potenza motrice media occorrente 
sul motore elettrico da accoppiarsi, si fa frequente- 
mente uso della formola empirica seguente: 

7 


2 
> (у) '20 D? 
oce ЖК + 1/20 D?) 


HP == 


188 


(D, diametro in dm della girante; x i giri per т”). 

Riguardo a quanto accade durante il periodo 
variabile di avviamento, possono farsi utilmente 
le seguenti considerazioni: quando si mette in 
moto una centrifuga, occorre una determinata 
somma di lavoro onde portare la parte rotante 
alla massima velocità; tale somma si compone della 
parté da spendere per vincere le resistenze di at- 
trito, e di quella relativa all'accelefazione; quanto 
alla prima parte si potrebbero applicare le note 
formole generali d'attrito; limitando per l'avvia- 
mento il calcolo alla parte più importante che € 


la seconda, puó adoperarsi la nota espressione: 


| 1 
lo = — 
2 
Sia D = 1,22 m.; // = 0,50 con un peso della 


girante di 700 Kg. epperciò una massa di 700:9,81 
— 71,5, il massimo numero di giri sia di 750 
al r', epperció la velocità periferica massima di 
0,8X3,14X750 
60 
(0,8 è il diametro d'inerzia). 
La energia richiesta sarà £ —!', + 71,5 + 


= 31,4; 


31,44 = 35000 Kgm. = 467. (HP — 1’); vo- 
lendosì fornire questa energia in 1? = бо”, cioè 
avviare la centrifuga in un tal tempo, occorrerà 
una potenza motrice media sull'albero di 467:60 


== 7,8 HP; qui dovrebbe aggiungersi il termine 
relativo all'attrito. 

Come osserva la casa Schuckert in un suo studio 
in proposito, occorre però non lasciarsi condurre 
esclusivamente da questo calcolo di orientamento 
sia perchè non tiene conto del lavoro di attrito, 
sia perchè devonsi fissare le condizioni in cui 
accade l'avviamento, le quali possono sensibilmente 
variare le conclusioni. 

Se per esempio, noi supponiamo che la potenza 
motrice durante l'avviamento sia costante, la ve- 
locità cresce con legge parabolica da o a 31 m. 
al 1”, nel caso particolare considerato, e la forza 
tangenziale da un valore infinito discende a 18,1 
kg.: questo modo di avviamento non è dunque possi- 
bile, non potendosi ammettere un infinito di dette 
forze, nè un periodo molto prolungato con coppia 
motrice molto superiore alla normale. 

Se invece supponiamo che l’avviamento sia a 
forza costante, abbiamo un incremento costante 
della velocità e della potenza motrice, che alla 
fine del periodo di avviamento non è più di 7,8 
HP ma di 15,6 HP. 

Sono questi, due casi non 


teorici; in pratica 


si hanno nè potenza, nè forza costante durante 
l'avviamento; ciò dato le usuali caratteristiche mec- 
caniche C = f (л) dei motori elettrici ad indu- 
zione, o compositi a corrente continua e le con- 
dizioni usuali delle centrifughe. 
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Elimi- 
naturale ed artifi- 


FILATURA E TESSITURA DEL LINO. — 
nate mediante la macerazione 
ciale le sostanze collanti alla fibbra, in modo spe- 
ciale la Pectosa, e fatta la essicazione, si procede 
gradualmente coi sistemi meccanici di lavorazione 
alle operazione seguenti: 

— Rottura del lino. — Tale operazione ha per 
scopo di rompere e staccare in buona parte i pezzi 
di legno attaccati alla fibbra e si fa sul frantojo 
(breaking machine) per esempio del tipo Guild. 
La potenza motrice richiesta è di cavalli 0,32 a 
0,55 da vuoto a carico; si tratta di macchina lenta; 
in tali condizioni si preferisce in grandi impianti 
il comando per gruppi da una trasmissione. 

— Battitura — (machine a tailler, schutcling 
machine). Si tratta di macchine che riproducono 
1] lavoro a mano ordinario di battitura; 51 hanno 
due tipi a seconda che lo spigolo del coltello bat- 
titore si trova parallelo ad un raggio della ruota 
operatrice, o parallelo al suo asse. 

La prima é una macchina lentissima a 9o giri 
al r', che assorbe con 8 utensili da 0,5 a o,9 HP 
da vuoto a carico;la seconda del tipo Kanelowslay 
a 4lame, é mediamente veloce (200 giri al 1) ed 
assorbe la stessa potenza precedentemente indicata. 

La piccola potenza richiesta e la piccola velo- 
cità, consigliano in generale il comando per gruppi 
salvoché si tratti di poche macchine sparse in lo- 
cali distanti dove occorrerà il comando singolo 
mediante piccoli motori chiusi, con forte riduzione 
di velocità; sono macchine rozze, soggette a forti 
vibrazioni; perciò converrà meglio degli ingranaggi, 
una riduzione elastica per cinghia. 

Da queste operazioni preparatorie si ricava come 
cascame la stoppa costituita da fibbre corte di lino 
mescolate a materia legnosa, la quale deve essere 
assoggettata al lavoro delle pulitrici speciali e delle 
carde da stoppa; macchine lente e di piccola po- 
tenza da comandarsi in gruppo. 

— Pettinatura. — La pettinatrice serve a spun- 
tare le radici delle fibbre ed a disporle uniforme- 
mente in modo da ricavarne un nastro sciolto, 
pronto per filatura successiva. 

La pettinatura è accompagnata da una spazzo- 
latura per mezzo di apposito cilindro a spazzole, 
onde allontanare la stoppa dai pettini. 

Le pettinatrici sono macchine lente che assor- 
bono al massimo, con 6 giri al т” da 0,56 a 
0,69 HP da vuoto a carico. Conviene il comando 
per gruppi, salvo casi speciali. 

— Tiratura e binatura. — Tale operazione si 
eseguisce successivamente sopra binatrici e stirato], 
macchine lente che assorbono frazioni di cavallo 
e che sono perciò da comandarsi in gruppi 155- 
160 giri al 1' - HP 0,8; stiratojo - giri 140 - 160 
- HP 0,6 - 0.9). 
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— filatura in grosso. — Sì eseguisce sopra i 
banchi a fusi (banc à broche, spindel banck) i 
quali eftettuano una ulteriore tiratura e danno una 
leggera torsione ai nastri ricavati dall'operazione 
precedente. 

Si ha un tipo di macchina (costrutta per 60 fusi 
di 23 mm. a 541 giri) la quale assorbe, come 
quella analoga del cotone, 2,13 - 2,30 HP da vuoto 
a carico, ed ha un albero a metà altezza ad una 
la Hiitte 
indica HP = 2,5 - 3 ogni 100 fusi in grosso ; tale 
macchina si presta al comando individuale (data la 
potenza, la velocità e la posizione dell'albero) a 


mezzo di un riduttore ad ingranaggi, con motore 


velocità media (200 - доо giri al 1’); 


chiuso, a gabbia di scojattolo, e con giunto di 
frizione a mano (vedi banchi a fusi, filature co- 
tone), comandato dall'asta longitudinale del banco 
secondo il dispositivo adottato dalla Unione Elet- 
trotecnica Italiana. 

— Filatura їп fino. — Questa può essere fatta 
a secco od essere umida a caldo; la macchina co- 
strutta pel secondo sistema di lavorazione, per 
128 fusi, con passo di 76 mm. e 2537 giri dei 
fusi, assorbe 2 - 2,8 HP circa; 
mente un 


ha ordinaria- 
albero più veloce del banco a fusi: 
può essere comandata individualmente come nel 
caso precedente, oppure con motori mediamente 
lenti, ad accoppiamento diretto, muniti di avvia- 
tore elettrico automatico, o di giunto automatico 
meccanico ad espansione secondo le analoghe di- 
sposizioni date pel cotone. 

La potenza richiesta si calcola anche colla for- 
mola seguente: HP == 12: / essendo / il titolo 
del filato inglese; la stessa formula vale per la fi- 
latura a secco. 

Recentemente è stato introdotto anche pel lino 
il filatojo ad anelli (ring-mule) pel quale valgono 
le cose dette pel cotone. 

Si osserverà che le macchine di filatura hanno 
una potenza richiesta a vuoto, non molto diversa 
da quella a carico: donde l’utilità di poterle fer- 
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mare appena inattive, e quindi un sensibile van- 
taggio nel comando individuale. 

— itorcitura. — Eventualmente si fa anche 
qui l'operazione sopra ritorcitoj che, in quanto ci 
riguarda, sono macchine analoghe ai filatoj. 

— Aspatura — Imbiancamento —  Essicaztone 
— Impaccatura (vedi analoghe operazioni filatura 
cotone). 


Riepilogo sulle macchine per la filatura del lino. 
Possiamo ricpilogare per le macchine principali 
1 dati di potenza e velocità nella seguente tabella: 
Frantojo (breaking machine) HP. 0,32 - 0,55 - 
albero motore lento. 
Battitore (schutching-machine) 
1° tipo HP = 0,5- 0,9 - giri al т”: до 


2° tipo HP = 0,5-0,9 - giri al 1”: 200 
Pettinatrice —- HP = 0,46 - 0,69 - albero lento. 
Binatrice — HP = 0,8 - giri 125 - 160. 
Stirato) — HP = 0.6 - 0.9 - giri 140 - 160. 
Banchi a fusi (ogni 100 fusi) HP == 2,5- 5 - 
giri 200 - 400 

Filato] in fino (ogni roo fusi) HP == 2,75 - 
giri 400 - 600. 

Aspe — Impaccatrici —- Essicatrici, ecc. 


Per un impianto completo, ogni 100 fusi si calcola 
sopra una potenza motrice (comprese le macchine 
di preparazione) di HP == 20: Z (£ = titolo in- 
glese filato). 

Riassumendo, si prestano pel comando indivi- 
duale diretto o con una sola riduzione (date le 
potenze e le velocità indicate sugli alberi motori) 
i banchi a'fusi, i filatoj e ritorcitoj; per le altre 
macchine, nello stato attuale della loro costruzione 
è generalmente preferibile la soluzione intermedia 
fra quella elettrica e quella meccanica, ossia la 
soluzione consistente nel raggruppare opportuna- 
mente le piccole macchine lente e comandarle per 
gruppo da una breve trasmissione 
veloce azionata da motore elettrico. 


mediamente 


(continua). 


Relazione presentata all’assemblea annuale della 
A. E. I. E. xi Roma 1907. 


Sulla tassa energía elettrica. 
(Continnazione e fine n. 11), 

La questione dunque é assai piü importante di 
quel che a prima vista potrebbe apparire. — Guar- 
dando l'esigua percentuale dei Comuni di popola- 
zione suptriore ai 10.000 abitanti (390 su 8500, cioè 


Bollettino della A. E. I. E. 


meno del 5 %) verrebbe fatto di chiedere perchè vi 
debba essere tale eccezione. Ma guardando la po- 
polazione rappresentata da questi 390 Comuni, che 
ё di circa 12 milioni di abitanti, cioè il 35 % di quel- 
la del Regno, e che costituisce forse il 60 o il 7o * 
degli utenti luce di tutta l’Italia, si deve chiedere 
ancora perchè vi debba essere più della metà della 


popolazione trattata in un modo così diverso dal- 
l'altra. 


Da qualunque lato si guardi la questione, si giun- 
ge a concludere che la Legge del 1893 oggi nel 1907 
sancisce una ingiustizia gravissima che danneggia 
principalmente quelle popolazioni che invece più del- 
le altre avrebbero bisogno di essere favorite, e nelle 
quali più dovrebbero diffondersi gli impianti elet- 
trici che rappresentano un gran fattore di progres- 
so e di civiltà. — Mentre nell’Alta Italia vi sono 
ben 4039 оћсіпе elettriche, e 183 officine a gas, cioè 
da 5,72 (Liguria) а 1,48 (Veneto) officine elettriche 
per ogni 10.000 abitanti, nell'Italia Centrale vi sono 

35 othcine elettriche e 30 ollicine a gas, e cioè da 
1,31 (Toscana) a o,85 (Umbria) oflicine elettriche 
per 10.000 abiianti; e ncllItalia Meridionale 480 
ofhicine elettriche e 25 a gaz; cioè da 0,82 (Campa- 
nia) a o,20 (Basilicata) officine elettriche per 10.000 
abitanti. 

E per finire su questo punto riportiamo la gra- 
dua:oria delle regioni, secondo la quantità dei Co- 
muni aventi piü di 10.000 abitanti rispetto al nume- 
‚го totale dei Comuni della regione stessa. 

1. Puglie (230 0/00) 2 Toscana (220 0/00) 3 Um- 
bria (105 0/00) 4 Emilia (105 0/00) 5 Marche (93 
0/00) 6 Campania (83 0/00) 7 Lazio (48 0/00) 8 Li- 
guria (430/00) y Calabria (41.5 0/00) 10 Veneto 
(36,5 0/00) 11 Abruzzi (24,2 0/00) 12 Piemonte 
(16,8 ооо) 13 Lombardia (13,7 0/00) 14 Basilicata 
(4 0.00). 

Non si contano le isole nelle quali gli impianti 
elettrici sono in numero insignificante, 

Da questa graduatoria appare che la Lombardia 
occupa il 13° posto, i! Piemonte i! 12% e la Liguria 
ГА? posto, mentre queste tre regio i da sole danno 
per tassa sull'illumirazione € riscaldamento a gas 
o ad elettricità ben 4.767.813,73, cioè il 57 % del 
gettito totale. 

Non ha perciò alcuna ragione di sussistere una 
diversità di irattamento che non risponde più allo 
stato di fatto. Il legislatore ha voluto forse consi- 
derare nel 1895 i piccoli impianti idroelettrici dei 
paeselli alpestri e favorine le imprese ritenendo 
esclusivamente applicabile in quei casi il contratto 
a forfait. 

Ma l'estensione straordinaria di questo tipo di 
contratto che è stato il più potente coefliciente del- 
la dilfusione della luce elettrica, obbliga oggi a con- 
siderare le cose da un diverso punto di vista, ed a 
legalizzare almeno quelle che consenzialmente si 
praticava, e si pratica tuttora con gli Uffici Tec- 
nici di più larghe vedute, e cioè l'accertamento della 
tassa in base ai canoni  pattuit'. In altri termini 
non potendosi pretendere di pagare la tassa sul 
consumo eltettivo a forfait, consumo che è impos- 
s'bile precisare nè collettivamente nè singolarmente 
dal momento che il contratto a forfait è tale perchè 
esclude la misura diretta, deve la tassa pagarsi per 
abbonamento come per abbonamento si paga la 
luce. 

E siccome le imprese nello stabilire le tariffe ten- 
gono conto del presunto consumo di luce da parte 
dell'utente, così l'erario dovrebbe percenire la tassa 
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in base ad un'aliquota del prezzo normale pattuito 
per l'energia. — In altri termini, l'unica soluzione 
logica sarebbe di appl'care l art. 4 attuale della leg- 
ge a tutti 1 forfait, qualunque sia la popolazione 
del Comune. 

L'amministrazione col suo stampato Mod. M.bis 
12, dal 1895 fino al 906 indicava precisamente come 
regolarsi nel fare la dichiarazione di consumo per 
l'accertamento della tassa sui forfait, e cioè in base 
al presunto numero di ore di accensione tenendo 
conto delle tariffe. — E” stato in seguito alla circo- 
lare Busca che la Finanza ha ritirato tali stampati 
sostituendoli con altri nei quali più non vi è l’indi- 
cazione suddetta. Oggi la l'inanza si scaglia acca- 
nitamente contro le imprese che continuano a fare 
le dichiarazioni nei modi imposti per 12 anni. Noi 
domandiamo puramente e semplicemente che si 
continui come per il passato. Prima, si applicavano 
tacitamente per i forfait le norme dell'Art. 4 anche 
аі Comuni superiori ai 10,000 abitanti, di accordo 
con la Finanza. Oggi vogliamo che si continui in 
questo sistema sul quale sono basati tutti i contrat- 
ti stipulati con gli utenti. 

Però anche sul modo di stabilire la tassazione, la 
legge dovrebde modernizzarsi. La tassazione per 
candela, indicata nell’art. 4 suddetto non ha base 
tecnica, е deve essere sostituita dalla tassazione 
sulla energia impegnata dagli utenti a forfait. 
Ammettendo col Fisco che ogni candela consumi 
3,5 waft, resterebbe a trovare l'aliquota equa della 
tassa. Ora, 1 go cent. stabiliti dall'art. 4 corrispon- 
dono ad una accensione media di 4 ore al giorno, e 
tale media, fatta sulla massa degli utenti è più che 
rispondente alla pratica, e rappresenta una durata 
di accensione 5 o 6 vo!te maggiore di quella data 
dalla media degli utenti a contatore perchè tutti 
sappiamo che gli utenti a contato e installano un 
numero di lampade assai superiore a quelle degli 
utenti a forfait ma le tengono meno accese. 

Perció si può benissimo ammettere che la tassa 
sui forfait venga stabiliva in ragione di un consu- 
mo presunto di 5 Kwatt-ora per Cdl-anno o, per 
essere più corretti, in ragione di L, 85 per Kilowatt 
installato, e meglio ancora, in ragione di L. 0,70 
al mese per Ewatt installato, (1) Se si verificano le 
tariffe di moltissime imprese, si riconoscerà che іп 
media la tassa sui forfait grava appunto in ragione 
di L. 0,35 per lampala da 16 candele a] mese. 

Ciò che la pratica e la consuetudine hanno sta- 
bilito in questo decennio dovrebbe venire convali- 
dato dalla nuova Legge. L'erario non perderebbe 
nulla; forse anche guadagnerebbe perchè non tut- 
te le imprese oggi pagano sulla base massima di 
0,30 all'anno, e si risolverebbero di colpo tutie le 
divergenze e le contestazioni con L'Amministrazione 
Finanziaria. | 

La tassa, messa sotto questa forma, verrebbe 
percepita in base ai documenti contabili prodotti 


(1) Sempre che si mantenga inalterata la tassazione 
attuale di 6 centesimi per Kwatt e di 30 centesimi per 
c indela anno. 
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dalle imprese, e queste dovrebbero continuare ad 
avere il diritto di rivalsa verso gli utenti, con l'ob- 
bligo di non eccedere nel complesso di essi la tassa 
totale pagata all’erario, salvo stabilire interna- 
mente tasse graduali per singole categorie di u- 
tenti come si fa del resto anche oggi giorno. 

Delle 3353 Officine Elettriche denunciate, più di 
3,000 sono di produttori per proprio uso. E per que- 
sti logicamente si dovrebbe mantenere il vantaggio 
dell'abbonamento lissato sulla base sopraindicata 
di 3 Kw-h annui per candela installata, o di L. 85 
per Kwatt impiegato. 

Per le 2000 Imprese circa che vendono energia 
al pubblico non volendo caricare di un lavoro quin- 
tunplo dell'attuale gli U. T. di Fin. si potrebbe sta- 
bilire un temperamento intermedio cioè per quelle 
imprese che eserciscono nci Comuni che non siano 
Capiluoghi di Mandamento, si dovrebbe mantenere 
il sistema atuuale dell'abbonamento col pagamento 
del canone bimestrale anticipato e con l'obbligo di 
revisione per le variazioni del 5% in più o in meno 
ovvero per le Imprese che pagano annualmente 
meno di L. 2400 di tassa, si potrebbe stabilire la 
determinazione del canone annuale da pagarsi in 
rato mensili eguali, salvo conguaglio a fine d'anno, 
coj pagamento delle dilierenze fatto con ruolo sup- 
pletivo € ripartito in 6 o 12 rate dell’anno susse- 
cuente, su per giù come si fa per la tassa di Ric- 
chezza Mobile; e per le imprese la cui tassa annua 
supera le L. 2400, continuerebbe l'obbligo della de- 
nuncia mensile dell'energia impegnata a foriait in 
base aila quale si farebbe l'accertamento mese per 
Mese. — 

Cosi mentre la tassa restcrebbe sempre di aliquo- 
ta fissa per gli ettowatt impegnati a forfait, e per 
qualunque popolazione dcl Comune, la determina- 
zionc del canone mensile o bimestrale a pagarsi po- 
trebbe farsi o una volia tanto, o annualmente, o 
mensiimente, a seconda dell'importanza delim- 
planto. 


6. In conseguenza di quanto prima, dovrebbe 
la lezge contenere un articolo che fissasse il modo 
di tare le dichiarazioni mensili o periodiche di con- 
sumo, e ciot in base ai rilievi degli strumenti mi- 
suratori presso gli utenti o in base alle denuncie 
dell'energia impegnata presse gli utenti a forfait e 
per usi esenti da tassa; che obbligasse le impre- 
se a tenere determinati modelli di registri degli u- 
ienti abolendo la dichiarazione della quantità di e- 
nergia elettrica prodotta in Kwatt-ora. E” certo che 
allora si semplificherebbero i controlli giacchè ia 
somma dei massimi delle energie impegnate denun- 
ciata potrebbe sempre essere controllata del Fisco 
mediante la semplice lettura degli amperometri є 
non sarebbe confusa, come oggi avviene con l'encr- 
gia oraria prodotta o consumata, che per l'insuf- 
ficienza € per l'impossibilità di controllo dà luogo 
a tante contestazioni. 


7. La Legge attuale nell'art. 3 fa riferimento 
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alla legge sugli spiriti. E° avvenuto proprio nel 
1895 che venne modificato il regolamento dopo la 
pubblicazione della legge sulla tassa di energia e 
successivamente si è avuto un testo unico. Qual'è 
la legge alla quale occorre riportarsi? La vecchia 
o la nuova? (1) Sarebbe quindi necessario che la 
nuova legge contemplasse esplicitamente le moda- 
lità cui si fa riferimento nell’attuale, e ciò in o- 
maggio alla semplicità ed alla sincerità. 


8. Le pratiche per l’attuazione di nuove offici- 
ne dovrebbero essere semplificate per essere più 
spedite, tenuto conto dello scarso personale di cui 
dispone il Governo per il servizio di accertamenti e 
controlli, e che si compone oggi di 46 ingegneri a- 
dibiti a molte altre mansioni e 26 elettricisti per 69 
Provincie e per circa 5000 ollicine. Nel nuovo re- 
golamento dovrebbe anche ammettersi .che la li- 
cenza di esercizio vale per l'oficina e non per la 
Diita, ed in caso di trasferimento entro l'anno ad 
altra Ditta, non debba pagarsi una nuova tiassa, 
visto che i trasferimenti sono gravati già di tasse 
non lievi, e si prestano per le complicate formalità 
burocratiche, a contravvenzioni fiscali non piace- 
voli. E dovrebbe essere anche riveduta l’aliquota e 
la graduatoria delle tasse di licenza, che sono forti 
per le piccole ofticine. 


9. L'attuale art. 7 sui controlli, dovrebbe es- 
sere assai meglio rifatto, precisando di più quello 
che è in facoltà dell’Amministrazione di fare. Lo 
Stato deve premunirsi contro le frodi, ma deve an- 
che rispettare gli impianti come esistono nè deve 
essere permesso di applicare suggelli od altro che 
ad apparecchi campionati e con tutte le reciproche 
garanzie. | 

Siccome è appunto l'art. 7. che messo in rappor- 
to con gli art. 2 e 4 ha dato luogo alle maggiori 
contestazioni, il suo testo dovrà essere assai ben 
studiato dall' Amministrazione se vorrà fare opera 
severa € ponderata. Ma l'innovazione principale 
sulla quale si deve insistere strenuamente è quella 
di estendere il controllo da parce. degli Agenti di 
Finanza e della forza pubblica, agli impianti inter- 
ni dei privati consumato: i. 

Nella legge attuale ё fatta facoltà agli Agenti 
di Firanza di richiedere ai singoli utenti i documen- 
ti comprovanti il consumo effcttuato. Si trattereb- 
be di esiendere il controllo anche agli impianti in- 
terni, controllo che del resto tutte le imprese sono 
in diritto di fare e che farebbero d'ora in poi insie- 
me agli agenti quando ne richiedessero l'intervento, 
o fossero richieste di accompagnarli. 

Se si ammette che la tassa deve essere pagata da- 
gli utenti sul loro consumo e si dá alle imprese la 
sola funzione di esattori, per conto dello Stato, si 
deve anche dar loro il mezzo per impedire le frodi e 
gli abusi presso gli utenti. I rapporti fra impresa e 


(1) Recentemente a chiarire il dubbio si è pronunciata 
la Cassazione. 
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utenti non sono più rapporti privati, giacchè essen- 
do lo Stato compartecipante, esso deve avere il di- 
ritto di garantirsi sia verso l'Impresa che verso i 
contribuenti. La sola garanzia verso le Imprese 
mette queste in condizione di inferiorità спе da luo- 
«o a quegli inconvenienti ogg’ deplora i. E quan- 
do l'imipresa ha timore di essere derubata da qual- 
che suo utente sia a contatore che a forfait, deve 
poter avere il diritto di richiedere alla Finanza una 
visita che si renderebbe poi indispensabile quando 
venisse accolto il principio del pagamento sulla ba- 
se del numero delle lampade istallate о meglio 
della energia impegnata. Basterebbe il solo spau- 
racchio di una contravvenzione fatta dagli agenti 
della Finanza a domicilo perchè a molti utenti pas- 
serebbe la volontà di divenire disonesti. E contro 
le imprese disoneste, nessun freno avrebbe 1'Am- 
ministrazione migliore di questo. 

L'art. S dell'attuale legge potrebbe essere reso 
più grave, in omaggio al concetto moderno, finora 
assai poco compreso dalle nostre amministrazioni 
pubbliche, di atlidarsi alla buona fede, salvo col- 
pire inesorabilmente la mala fede. E dovrebbero 
essere del pari sancite pene forti agli utenti infe- 
deli che aumentassero i loro impianti a forfait sen- 
za denunciarli, poichè essi oltre a frodare l'impresa, 
froderebbero anche l'Erario. In base all'azione 
contravvenzionale spiegata dall’Amministrazione, 
l'impresa avrebbe il mezzo di agire legalmente e 
potrebbe quindi (se questo concetto potesse sorri- 
dere al Fisco), anche corrispondere una percen- 
tuale d! quanto le fosse riconosciuto dal Tribunali, 
a titolo di indennizzo allo Sato per la spesa di vi- 
gilanza, percentuale da liquidarsi dagii stessi Tri- 
bunali. 


10. Non tentiamo neanche di addentrarci in uno 
studio di quel che dovrebbe essere il nuovo Rego- 
lamento. Fatta bene la legge, il Regolamento ver- 
rebbe di conseguenza, ma sarebbe desiderabile lo 
intervento di almeno due rappresentanti delle Im- 
prese nella Commissione incaricata della redazione 
dello stesso, onde illaminare i funzionari in que- 
stioni industriali così speciali. E sarebbe non so- 
lo desiderabile ma indispensabile che venisse sta- 
della Commissione Cen- 
trale in modo tale che ne fossero esclusi i tun- 
zionari interessati del Alinistero o che potessero 
intervenire come parti, о con so'o voto consultivo. 
Invece oggi le Commissioni seno form: te in gran 
parte da quei funzionari che prendono parte attiva 


bilita la composizione 


e assai combattiva in questa lotta contro le impre- 
se, e che quindi non possono essere imparziali; 
dovendo difendere i metodi che hanno illegalmen- 
te imposti, mentre le Imprese non hanno nessuno 
che le rappresenti. E si è così verificata l’imposi- 
zione di metodi di accertamenti assolutamente inap- 
plicabili al caso pratico, poichè chi disponeva così, 
certo non ha mai visto un impianto elettrico, nè 
conosce il funzionamento degli esercizi elettrici che 


non è poi tanto semplice come si crede. 
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Esposto così per sommi capi 1 punti più si 
lienti ed 1 desideri nostri ci auguriamo che la nostra 
Associazione vorrà prenderli nella massima consi- 
derazione, trattandosi di un argomento vitale, spe- 
cialmente per le medie e picco'e Imprese che sono 
le più incifese verso il Fisco. Ci permettiamo per- 
ciò di presentare il seguente Ordine del Giorno sul 
quale pregheremmo il Presidente di aprire la di- 
scussione. 

Per la Commissione 

Il Relatore: Ing. D. Civita. 


ORDINE DEL GIORNO. 


L'Associazione tra Esercenti Imprese Elettriche 
preoccupata gia da parechio tempo della grave que- 
stione insorta fra parecchie Imprese Esercenti e la 
Amministrazione delle l'inanze per la liquidazione 
della Tassa sull'Energia Elettrica, e specialmente 
per le innovazioni imposte sul metodo di accerta- 
mento dell’ Energia consumata dagli utenti а 
forfait. 

Ritenuto che qualsiasi soluzione possano avere le 
questioni di cui sopra, anche se trattate nella com- 
petente Sede Giudiziale, resterebbe pur sempre a- 
perto l’adito ad altre, per le imprecisioni della 
Legge c del Regolamento. 

Ritenuto che i progressi tecnici hanno sensibil- 
mente modificati i consumi di gas e di luce elettrica 
necessari per ottenere l’unità illuminante, onde an- 
cor più si è accentuata la sperequazione inizialmen- 
te esistente fra la tassazione del gaz c quella dea 
luce clettrica. 

Ritenuto che la tassa sul riscaldamento elettrico 
grava in misura così forte da rendere proibitiva vale 
applicazione dell'energia elettrica. 

Ritenuto che mutate le condizioni che consiglia- 
vano la distinzione fra Comuni inferiori € superiori 


- al 10.000 abitanti agli etietti della tassazione del- 


l'energia, tale distinzione oggi non abbia più ra- 
gione di sussistere. 

Ritenuto infine che la pratica ha dimostrato la ne- 
cessità di numerosi altri ritocchi alla legge 8 Ago- 
sto 1895, N. 486 attualmente in vigore, e al rela- 
tivo Regolamento, 29 Settembre 1895, N. 624. 

Fa voti aflinchè venga dal Governo proposta al 
Parlamento la modifica della Legge attuale, tenen- 
do presente i seguenti punti: 

1.) Perequazione di tassa per illuminazione a 
yaz ed elettricità, ed altri sistemi di illuminazione. 

2.) Abolizione della tassa sul riscaldamento e- 
lettrico. 

3.) Tassazione dei forfait in base ad una tassa 
fissa per Ettowatt impegnato, abolendo la distin- 
zione fra Comuni inferiori e superiori ai 10.000 a- 
bitanti. 

4.) Controllo per parte degli Agenti di Finanza 
esteso anche agli impianti interni dei locali di abita- 
zione degli utenti. 

E nomina una Commissione incaricata di redi- 
gere una Memoria illustrativa di questi vari punti, 
da presentarsi al Ministero delle Finanze, la quale 
Commissione dovrà cercare di tener viva l’agitazio- 
ne fra utenti, imprese, uomini parlamentari, affin- 
chè si addivenga al più presto ad una sospensione 
degli accertamenti in base alle circolari Busca col 
ritorno al sistema antico, e alla presentazione della 
nuova Legge al Parlamento. 


(1) Votato all'unanimità nellArsemblea del 1 Novem- 
bre 1907 a Roma. 


26 Marzo 1908 RIVISTA 


Direttissirma o elettrotrazione | 
sulla linea Bologna-Firenze ? 


Già da gran tempo non abbiamo piú avuto oc- 
casione di parlare della trazione elettrica e dei 
suoi progressi sulle ferrovie italiane; ce ne siamo 
anzi astenuti, perché ci parve doveroso accordare 
la prova dei fatti alla difesa. Tra breve saremmo 
tornati sull'argomento, e precisamente quando verrà 
a scadere il termine entro il quale dovrebbe en- 
trare in funzione la trazione elettrica sulla linea 
dei Giovi, termine che non dovrebbe subire il mi- 
nimo rinvio, dato che si addusse a giustificazione 
di un poco commendevole procedimento, adot- 
tato nella gara, la necessità assoluta di abbreviare 
i termini per quanto possibile, ed anche al di là 
del logicamente possibile. 

Però dobbiamo oggi uscire dal riserbo che ci 
eravamo imposti, per segnalare un fatto nuovo, 
che ci sembra poco tranquillante per due ragioni; 
anzitutto per il fatto in stesso e poi per l'indizio 
che ci dà di incertezza nelle decisioni, le quali 
vanno radicalmente mutando a distanza di pochi 
mesi; così che si qualifica oggi come inattuabile 
quello che ieri erasi proclamato indispensabile ed 
urgente. Vogliamo alludere alla elettrificazione della 
porrettana. 

. d'a 

Nella relazione con cui veniva accompagnato il 
disegno di legge presentato dal ministro Gianturco 
sulla fine del 1906, per chiedere l’autorizzazione 
a spese straordinarie per le ferrovie esercitate dallo 
Stato, si diceva che, per diminuire le cause di ri- 
tardo e garantire la circolazione dei treni, occorreva 
sistemare meglio gli impianti fissi, ma anche far 
larga parte « alla trazione elettrica, che migliora 
11 servizio, vincendo le forti pendenze delle linee 
di montagna e favorisce il traffico viaggiatori. La 
trasformazione graduale degli impianti si farà (dice 
testualmente la relazione) dove maggiormente le 
ragioni tecniche lo impongano, ma anzitutto oc- 
corre iniziare la costruzione di officine generatrici 
della corrente ». Questo ultimo inciso di colore o- 
scuro ci era sfuggito a suo tempo, e ci pare ora 
strano che le ferrovie volessero pensare a costruire 
delle officine elettriche prima ancora di avere or- 
ganizzata la trasformazione; peró риф darsi che il 
significato di tale aflermazione fosse diverso dal 
lutterale, e passiamo oltre. 

Tutti i lavori a cui si riferiva il progetto di 
legge in questione avrebbero dovuto compiersi 
entro il periodo di anni sei, a decorrere dal luglio 


1905, e perciò entro il giugno 1911. Per l'attua- 
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zione del programma di elettrificazione 1 lavori da 
compiersi erano i seguenti, divisi per comparti- 
menti ferroviari: 

Zorino. — Linea Savona S. Giuseppe per mi- 
lioni 3,6; Id. Bardonecchia Modane per 3,7; 

Milano. — Linea Milano Monza Lecco per mi- 
lioni 3,6; Id. Usmate Bergamo per 1,4; Id. Ca- 
lolzio P. S. Pietro per 0,5; Id. Gallarate Arona 
per 2,2; Id. Gallarate Laveno per 2,6; Id. Domo- 
dossola Iselle per 2,4; 


Genova. — Linea Pontedecimo Busalla per mi- 
lioni 4,36; Id. Gallerie intorno Genova per 1,0; 

Firenze. — Linca Pistoja Porretta per milio- 
ni 8,0; 

Napoli. -— Linea Napoli Salerno con dirama- 


zione Torre Annunziata Castellamare Stabia 
milioni 5,0; 


per 


La somma totale prevista per i lavori in que- 
stione ammontava così a milioni 38,26 da ripar- 
tirsi nei diversi esercizi. 

A rincalzo di quanto il ministro del tempo ri- 
tenne opportuno dire a proposito della trazione 
elettrica, ecco quanto scriveva la Giunta Generale 
del Bilancio nella relazione presentata alla Camera 
dei Deputati. 

« Non piccola importanza hanno gli impianti di 
trazione elettrica, che non erano stati compresi 
nel primitivo programma del Novembre 1905, 
perché solamente ora l’amministrazione ha acqui- 
stato la certezza di poter conseguire notevoli van- 
taggi mediante l’impiego della doppia trazione con 
locomotori elettrici. Ecco lo notizie che in ordine 
a tali impianti possiamo fornire. Per il tronco 
Pontedecimo Busalla il relativo importo ё già de- 
finito; per il tronco Savona S. Giuseppe sarà in- 
detta la gara entro il corrente mese di Dicembre. 
Per tutti eli altri tronchi sono in corso gli studi 
preliminari di massima, da parte della. Ammini- 
zione, la quale non puó per ora indicare un pro- 
gramma definitivo per la loro trasformazione, che 
va subordinata a varie esigenze. Pel tronco di Bar- 
donecchia a Modane occorreranno altresì accordi 
colle amministrazioni francesi. La trazione elet- 
trica potrà funzionare tra Pontedecimo e Busalla dal 
Luglio 1908; verso il termine dello stesso anno 
funzionerà sul tronco Savona S. Giuseppe e suc- 
cessivamente man mano sulle altre linee, in guisa 
che la trasformazione sarà completa entro il 1911. 
Nell'ordine di successione degli impianti l'ammi- 
nistrazione ha divisato di dare la preferenza a 
quelle applicazioni che presentano un carattere di 
maggiore urgenza dal punto di vista dell'esercizio, 
quali ad esempio, oltre quelle da Pontedecimo a 
Busalla e da Savona a S. Giuseppe, le applica- 
zioni relative alle linee Pistoja Porretta e Bardo- 
necchia Modane ». 
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Ed a proposito della progettata direttissima Bo: 
logna Firenze la stessa relazione ora citata diceva 
testualmente : «.... la Commissione presieduta dal- 
l'onorevole Sen. Colombo, e nominata nel 1902 
per lo studia del problema presentó una elaborata 
relazione nel Luglio 1904. con la quale esponeva 
anche il suo avviso sul tracciato secondo essa 
preferibile. Ma successivamente a tale responso, 
altre soluzioni si sono attacciate per utilizzare mag- 
giormente 1 valichi esistenti, senza pregiudizio della 
determinazione da prendersi riguardo alla costru- 
zione di quella linea, quali: i provvedimenti per 
intensificare il servizio sulla porrettana, divergendo 
una parte del suo trattico sulla faentina; il mi- 
glioramento delle condizioni di quest'ultima, me- 
diante un raccordo da Borgo S. Lorenzo a Pon- 
tassieve, per il quale fu presentata domanda di 
concessione; il raddoppiamento del binario tra Fi- 
renze e Pontassieve a Chiusi, da progettarsi ; l'im- 
pianto della trazione elettrica da Pistoja a Porretta 
impiegandovi la doppia trazione con locomotori 
elettrici. Tutte queste disposizioni non pregiudiche- 
ranno la soluzione dell'importante problema della 
direttissima Bologna Firenze, anzi l’avvantagge- 
ranno lasciando il tempo necessario perché sulla 
scelta del tracciato si raggiunga l'accordo che ora 
manca, per le ditterenti vedute che si hanno per 
l'innesto a Bologna e per l'allacciamento alla Pi- 
stoja Firenze ». 

sk 


Ora, a poco più di un anno di distanza, tutto 
ciò non è più vero; il progetto di legge presen- 
tato in questi giorni dall'attuale Ministro dei La- 
vori Pubblici prevede un certo bagaglio di lavori, 
elencati come urgenti, fra i quali appare la diret- 
tissima Bologna Firenze, mentre pare che la porret- 
tana non debba essere elettrificata, stando alle in- 
formazioni dei giornali sulla discussione avvenuta 
alla Camera, ed ai Comunicati utticiali ed ufficiosi. 

Ricordiamo: la legge precedente includeva nel- 
l'omnibus dei lavori, l’elettrificazione di questa 
linea per milioni 8; tale lavoro era da considerarsi 
tra 1 più urgenti a conseguire il riordinamento 
ferroviario, anzi tra gli urgenti uno dei due ur- 
gentissimi. Ebbene, ecco che cosa pubblica nel 
Sole di pochi giorni addietro un tal R. T., che 
scioglie un inno alla gloria del ministro Bertolini 
per 1 lavori che questi propone di fare, e per quelli 
che propone di omettere, anche se già approvati 
per legge insieme al relativo stanziamento: 

« E a riguardo della trazione elettrica sulla por- 
rettana, che si insiste а domandare come provve- 
dimento temporaneo, la Commissione Colombo che 
anche 


studiò a fondo tale questione. secondaria, 


concluse сеп questi testuali parole: L'esercizio 


colla trazione elettrica. sulla porrettana non po- 
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trebbe far fronte all'aumento prevedibile del traf- 
fico su questa linea, per un periodo di tempo 
maggiore di quello durante il quale potrebbe farvi 
ugualmente fronte l'esercizio colla trazione a va- 
pore; mentre l'adozione della trazione elettrica ri- 
chiederebbe un impianto del costo di 12 milioni, 
senza che ne venga una sensibile economia nella 
spesa d'esercizio ». 

Per quanto si riferisce alla questione della di- 
rettissima lo stesso Signor R. T. dice che l'idea 
« della direttissima Bologna Firenze, accolta fino 
dal 1882 dal Ministro Baccarini, incontrò sempre 
l'ostacolo di interessi locali feriti, difesi da parla- 
mentari influenti ed accorti. Ed anche nella seduta 
12 corr. della Camera, solo su questa proposta 
si manifestarono opposizioni ancora tenaci. E perciò 
appunto ne parliamo. Domanda l'on. Morelli Gual- 
tierotti che si facciano nuovi studi sul tracciato e 
sugli sbocchi. Ma per il tracciato scelto manifestò 
già la sua preferenza la Società esercente la Rete 
Adriatica; fu questo tracciato dichiarato senza alcun 
dubbio preferibile a qualunque altro dalla Commis- 
sione Colombo; eguale giudizio ne fa ora la Dire- 
zione generale delle Ferrovie dello Stato. Quando 
mai si potrà essere più sicuri di un progetto; e 
chi potrà avere la presunzione di incaricarsi di 
nuovi studi »? 

Il nostro articolista (che pure sembra cognito 
di cose ferroviarie) ignora, o dimentica, 0 tace, che 
ridussero 
cammin facendo a otto; che il ministro precedente, 
la Giunta Generale del Bilancio e l'Amministra- 
zione delle Ferrovie avevano proclamato urgen- 
fisstmio questo lavoro un anno addietro, e che esso 
dovrebbe ora già trovarsi in via di attuazione per 
essere compiuto entro il 1911: che infine non si 
può invocare oggi, avendo cognizione di causa 
ed in buona fede, la relazione Colombo, fondata 
Sopra un presupposto erroneo (che intirmò anche 
la susseguente relazione Adamoli sui Giovi) che 
non si potesse attuare la doppia trazione con un 
locomotore in coda, nella trazione elettrica. I cal- 
coli a suo tempo esposti nella relazione Colombo 
erano quindi errati, e perciò erronea risulta la con: 


clusione. 


Abbiamo a suo tempo parlato di questa rela- 
zione (ctr. XXIV - 66); la importanza della que- 
stione richiede però che se ne riassuma la parte 
Essa 


nelle odierne 


sostanziale. diceva che 1 valico pistojese 


condizioni di esercizio ed impie- 


gando in via normale la semplice trazione pei 


treni merci sul tratto Pistoja Pracchia, presenta 
la potenzialità massima di circa 140000 tonnellate 
mensili complessive, nei due sensi, di treni merci, 


oltre ad otto coppie di treni viaggiatori. Questa 
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potenzialità massima mensile della linea viene ormai 
raggiunta nei periodi di maggior traffico. Impie- 
gando invece sul tratto stesso la doppia trazione 
pei treni merci, ed aumentando la velocità dei 
treni in discesa, la potenzialità della llinea può 
clevarsi fino a Tn. 210000 mensili di treni merci, 
oltre a dieci coppie di treni viaggiatori. Adottando 
nuove locomotive più potenti, il tonnellaggio com- 
plessivo di treni merci potrebbe ancor accrescersi 
ino a Tn. 250000 al mese. Confrontando tali ri- 
sultati colle previsioni fatte per lo sviluppo del 
traffico su quella linea, dedusse la relazione che 
colla trazione a vapore si potrebbe far fronte alle 
esigenze del traffico al massimo fin verso il 1915. 

Colla trazione elettrica, invece, adottando il tipo 
unico di treno che realizza le condizioni allora ri- 
tenute migliori per l'esercizio, e rinunciando alla 
doppia trazione (si noti bene) la potenzialità mas- 
sima della linea risultava di Tn. 228000 mensili 
di treni merci oltre a dieci coppie di treni viag. 
elatori. La spesa allora prevista era di r2 milioni. 

Ammesse queste condizioni era ovvio concludere 


che con la trazione elettrica non si sarebbe otte- 


nuto un apprezzabile aumento di potenzialità della 


linea, mentre non si sarebbero rimosse le ditfi- 
coltà di circolazione det treni, dipendenti dal fatto 
che la linea è a semplice binario ed eccessivamente 
attaticata. 

Restava però stabilito il fatto. che colla trazione 
a vapore, passando dalla semplice alla doppia tra- 
zione con locomotive potenti, la potenzialità veniva 
cresciuta nel rapporto da 14 a 25; sapendosi ora 
che la trazione elettrica può anche compiersi a 
trazione doppia, come quella a vapore, si do- 
vrebbe concludere che adottando insieme la tra- 
zione elettrica e la trazione doppia la potenzialità 
prevista in 228000 Tn. dovrebbe invece portarsi 
a 340000 Tn, senza pregiudizio dell'incremento 
«he potrebbe darsi anche al servizio viaggiatori. 
Se la Commissione Colombo avesse potuto fare 
a suo tempo tale riflessione, probabilmente le con- 
diverse. Essa 


clusioni sue sarebbero state molto 


ritenne allora (anche perchè la trazione elettrica 
non era ancor stata applicata sopra linee di mon- 
tagna con intensa circolazione. di grandi unità) 
che allo stato della questione non fosse consiglia- 
bile. neppure in via transitoria l'adozione della 
trazi ne elettrica su quelia linea; tutte queste ra- 
gioni hanno oggi perduto ogni valore ed ogni im- 


|‘ rtanza. 


La stessa relazione Colombo riteneva che la co- 
struzione della direttissima potesse richiedere una 
diecina d'anni di lavoro, e Г attuale. ministro del 
lavori pubblici confermò tale previsione; noit la 
crediamo troppo rosea poichè tale linea include la 
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costruzione di una galleria lunga 18 Km, oltre a 
parecchie altre di minore lunghezza, tutte in ter- 
reno spiccatamente argilloso; quindi è da temersi 
che il preventivo di spesa e quello di tempo ab- 
biano ad essere sorpassati, e di molto. Perchè dun- 
que nel frattempo non si vuole elettriticare la 
porrettana, magari prevedendo una centrale  sutn- 
ciente per servire a trazione elettrica anche la fu- 
tura direttissima, dato che le due linee si trovano 


contatto immediato? E 


facendo 
questo come si potrà fronteggiare nel frattempo 


non 


il trafico, che cresce al di là di ogni prudente 
previsione ? 

51 ritiene da parecchi che, coordinandosi subito 
alla 


del tronco Pontassieve D. S. Lorenzo 


futura direttissima la costruzione. immediata 


sulla faen- 
tina, questa potrà assumere efficace funzione sussi- 
diaria della porrettana ; si troverebbe cosi indiret- 
tamente il modo di fronteggiare l'aumento del 
traffico per qualche anno ancora. Noi facciamo però 
osservare che la porrettana si manifesta già insuf- 
ficiente al solo traffico convergente su Pistoja da 
Livorno e da Firenze. 

Troviamo dunque deplorevole il fatto che si in- 
tenda rinunciare alla clettrificazione della porrettana, 
la cul urgenza erasi riconosciuta l'anno scorso, per 
legge; come deplorevole troviamo che ad un solo 
anno di distanza si veda cambiare con tanta disin- 
voltura il bianco in nero e viceversa, perché ció 
dà indizio di incertezza di vedute e di propositi in 
chi deve condurre le ferrovie nostre ad un assetto 
armonico e rispondente ai bisogni del paese. 

I: poiché se ne presenta l'occasione vorremmo 
domandare qualche notizia ufficiale sopra lo stato 
dei lavori per la linea dei Giovi. 

Le norme colle quali si bandi la gara ci par- 
vero a suo tempo molto discutibili, perchè si ac- 
cordò per la presentazione delle offerte un tempo 
assolutamente sproporzionato alla importanza della 
fornitura e dell’ impianto che dovevasi eseguire, 
per modo che i concorrenti meglio quotati e più 
coscienziosi rimasero tagliati fuori, restando padro- 
na del campo una società disposta a qualunque sacri- 
ficio pur di ottenere l'aggiudicazione, ma che certo 
non dava le garanzie che potevano offrire. altri 
concorrenti giù esperti, e sperimentati соп onore. 
Si disse allora: assolutamente volersi che la trazione 
elettrica entrasse in esercizio entro il luglio 1903, 
e che perciò erano giustificabili i provvedimenti 
adottati, anche se potessero apparire criticabili. 

Noi abbiamo taciuto, in attesa del luglio 1908; 
sarebbe però assolutamente imperdonabile che per 
tale epoca non sì arrivasse ad attuare l'esercizio 
elettrico, dopo esserci per di più esposti a fornire 


i mezzi di sperimentare, su una linca di tanto in- 
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teresse commerciale, ad una casa assolutamente 
nuova nel campo della trazione trifase, correndo 
noi il rischio di fare le spese dell'esperimento nel 
caso che esso non avesse a riuscire di primo ac- 
chito. E quando ciò avvenisse sarebbe eccessiva 


pretesa chiedere che chi ha rotto debba pagare ? 


Mentre aspettiamo, occupiamoci di un altro ar- 
gomento. Visto che il Ministero dei lavori pubblici 
ha inaugurato il sistema del gioco dei bussolotti, 
esponendo ad ogni nuovo anno un completo e ma- 
enifico omnibus di lavori ferroviari, diverso da 
tutti i precedenti e che tutti h annulla, non sarà 
male fissare le idee sul programma edizione 1908 
per poterlo confrontare col nuovo e più maggiore 
programma 1909, e coi successivi che si seguiranno 
come le edizioni di un annuario. 

Dunque, l'attuale disegno di legge «Concessioni 
e costruzioni di ferrovie» presentato alla Camera 
dal ministro Bertolini annuncia che gli stanzia. 
menti per le costruzioni ferroviarie sono stabiliti 
per gli esercizi dal 1908-909 al 1911-912 essendo 
ripartiti come risulta da una tabella annessa al di- 
segno di legge stesso, mentre per gli esercizi suc- 
cessivi, fino a tutto il 1923-924 51 provvederà con 
altre leggi. 

Dalla detta tabella si 
1908 909, per l'allacciamento  Trastevere-Termini, 


rileva che nell’ esercizio 
per la Cuneo Ventimiglia, per la Roma-Napoli, per 
la Spilimbergo Genova, per la Poggio Rusco Verona, 
per la Pietrafitta Rogliano-Lagonegro-Spezzano е 
per la Sant'Arcangelo-Urbino restano fermi i ri- 
spettivi stanziamenti proposti nel bilancio del Mi- 
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio 1908-909. 

Per l'allacciamento Trastevere-Termini si ha uno 
stanziamento di 600,000 lire nell esercizio 1909 - 
ото e di 300,000 lire per l'esercizio -1910-911. 

Per le altre costruzioni si hanno i seguenti stan- 
ziamenti, rispettivamente negli esercizi 1909-910, 
910-911 € 1911-912. 

Cuneo Ventimiglia L. 1,600,000 — lire 7,000,000 
— L. 7,000,000, 

Roma Napoli L. 8,000,000 — L. 10,000,000 — 
L. 10,000,000. 

Spilimbergo-Genova L. 2,000,000 — L. 3,000,000 
— 2,500,000. 

Poggio Rusco Verona L. 3,000,000 — L. 2,700,000 
— 2,000,000. 


Pietrafitta-Rogliano-Lagonegro Spezzano e Co- 


senza-Paola L. 5,000,000 -- L. 6,000,000 — 
L. 7,000,000. 

Sant'Arcangelo-Urbino L. 1,000,000 .— Lire 
2,000,000 — l.. 2,000,000. 

Genova Tortona L. 3,000,000 — L, 10,000,000 
— L. 10,000,000. 
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Firenze-Bologna L. 3,000,000 — L. 10,000,000 
— 10.000.000. 

Per le complementari sicule si ha uno stanzia- 
mento di L. 3,000,000 nell’ esercizio 1908-909 ; 
L. 3,000,000 nell'esercizio 1909-910; L. 8,000,000 
nell'esercizio 1910-911 ; L. 10,000,020 nell'esercizio 
I9II-I9I2. 

Per le lince di Basilicata gli stanziamenti sono, 
nei quattro esercizi cosi ripartiti: L. 1,000,000 — 
L. 5,000,000 — L. 8,000,000 e L. 8,000,000. 

Per gli studi di nuove linee principali sono 
stanziate L. 100,000 nell'esercizio 1909-910 e lire 
200,000 in ciascuno dei due esercizi successivi. 

Di quanto riguarda le urgentissime  elettrifica- 
zioni di cui parlava la legge precedente, e da com- 
piersi entro il 1911 neppure una traccia : speriamo 
che non si vogliano cestinare come si fa della por- 
rettana. Si badi però che il disegno di legge sta- 
bilisce pure che le somme assegnate per ogni linca 
o gruppo di linee possono essere stornate a favo- 
re di linee o gruppi di linee contemplate nella 
tabella stessa, salvo reintegro nell'esercizio imme- 
diatamente successivo; questa disposizione, che può 
sembrare logica, potrà prestarsi anche a far scom- 
parire definitivamente le lince che oggi siano in- 
cluse per ragioni di opportunità politica od elettorale. 

Per le ferrovie necessarie al completamento della 
rete di Stato, le concessioni all industria privata 
col sistema delle sovvenzioni chilometriche e delle 
offerte degli enti interessati, possono essere limi- 
tate alla sola costruzione riservando allo Stato 
l'esercizio col proprio materiale mobile. La deter- 
minazione. delle lince ferroviarie, alle quali è appli- 
cabile tale disposizione, e della misura massima 
delle rispettive sovvenzioni chilometriche è fatta 
per legge. 

Per cftetto del presente disegno di legge il Go- 
verno è autorizzato a concedere in sola costruzione 
le linee Asti-Chivasso; Belluno Cadore; Borgo S. 
Lorenzo-Pontassieve; S. Vito-Motta-Portogruaro. e 
le relative sovvenzioni chilometriche non possono 
eccedere le annue L. 13,200 per la Belluno-Cadore 
e L. 8000 per le altre. 

Alla dotazione di materiale mobile e all'esercizio 
delle linee che lo Stato costruisce direttamente si 
provvede con legge. 

Il presente disegno di legge autorizza il Governo 
a ridurre a 50 anni la durata massima delle sov- 
venzioni chilometriche aumentando da L. 5000 a 
L. 5400; da L, 7500 a L. 8000 e da L. 8000 a 
8500 il limite massimo rispettivamente stabilito 
1899; 13 
della legge 9 luglio 1905 e 7 della legge 4 di- 


dagli articoli 1 della legge 30 aprile 


cembre 1902. | 
Nelle nuove concessioni di costruzione o di eser- 
cizio, lo Stato ha facoltà di provvedere, prima del 
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termine stabilito dàll'art. 284 della legge 20 marzo 
1865, al riscatto delle linee principali e delle secon- 
darie divenute principali, ritenute necessarie al 
completamento della propria rete corrispondendo 
al concessionario una indennità determinata in base 
a criteri contemplati nel disegno di legge. 

Il riscatto deve essere preceduto da un atto di 
diffida notificato almeno un anno prima della data 
indicata per la sua effettuazione. 

Nelle nuove concessioni jl Governo può consen- 
tire la temporanea applicazione di tariffe massime 
superiori a quelle delle ferrovie dello Stato, peri 
percorsi locali, ferma restando l’applicazione di ta- 
rifle uguali a quelle delle ferrovie dello Stato agli 
efletti dei servizi cumulativi. 

Le nuove derivazioni d'acque pubbliche, accor- 
date ad un concessionario di ferrovia pubblica per 
l'applicazione della trazione elettrica, hanno la du- 
rata della concessione della ferrovia e ne sono 
parte integrante. 

Nei riguardi dell'esercizio delle linee di navi- 
vazione lacuale in servizio pubblico ed in corri- 
spondenza con le ferrovie, la sorveglianza è eser- 
citata dal Ministro dei Lavori Pubblici colle norme 
stabilite per le ferrovie concesse all'industria pri- 
vata. | | 

Per 1а costruzione e l'esercizio di tramwie e- 
xtraurbane a trazione meccanica in servizio pub- 
blico, il Governo è autorizzato a concedere sov- 
venzioni annue fino a L. 1500 a chilometro e per 
un termine non maggiore di 5o anni.. -> | 

Tali sovvenzioni possono essere clevate sino a 
L. 2000 a chilometro quando le tramvie attraver- 
sino regioni montuose o congiungano capoluoghi 
di circondario o importanti capoluoghi di distretto 
e stazioni ferreviarie e richiedano una spesa di 
impianto non inferiore a E. 45,000 ‘al chilometro. 

П disegno di legge infine stabilisce che i sus- 
sidi dello Stato pei servizi pubblici di trasporto 
per automobili, o con altri mezzi di trazione mec- 
canica su strade ordinarie, siano accordati sino ad 


annue Í,. боо al chilometro e per un termine поп. 


maggiore di 9 anni, salvo riconferma. Tali sus- 
sidi potranno essere elevati sino a L. 800 annue 
al chilometro quando occorrano notevoli spese di 


esercizio. 
Ing. Fumero. 


чь 


Sottostazione trasportabile 
per la ferrovia elettrica della Valtellina. 


Buda-Pesth ha costruito una 
sottostazione mobile di trasformazione per servire 
di riserva alle sottostazioni fisse in servizio 
terrovia elettrica della Valtellina. 

Il trasformatore di 430 K V A, è contenuto in 
un vagone in ferro, completamente chiuso. La 


La Casa Ganz di 


della 
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cassa del vagone e divisa con una parete di ferro 
in due scompartimenti disuguali. Nel più grande 
si trovano tutti gli apparecchi ad alta tensione, 
cioè il trasformatore, un ventilatore elettrico che 
serve a raftreddare il nucleo del trasformatore per 
mezzo di canali praticativi a questo scopo, un in- 
terruttore tripolare a mano, un interruttore tripo- 
lare automatico a bagno d'olio per 20,000 volt, 
tre interruttori bipolari a bagno d'olio per 3000 
volt comandati a mano e tre interruttori automa’ 
tici, dei relais per gli interruttori automatici pri- 
mari e secondari, dei parafulmini Wurtz per le 
linee primarie e secondarie con bobine d'induttanza 
relative. Nel più piccolo degli scompartimenti si 
trovano i tre manubri dei tre intefruttori secon- 
dari ad olio e il manubrio dell'interruttore primario. 
Questa cabina contiene altresì degli apparecchi di 
controllo con sonerie e lampade, i quali permet- 
tono al personale addetto di riconoscere quale de- 
gli interruttori si è staccato. Sul tetto del vagone 
si trovano gli isolatori primari e secondari. 

Vi sono tre interruttori secondari perchè la sot- 
tostazione di trasformazione a Colico deve alimen- 
tare tre linee: quella di Chiavenna, di Sondrio e 
di Lecco. Nelle altre sottostazioni non c'è bisogno 
che di due interruttori. 

Questa sottostazione mobile è utilizzata allorchè 
una delle sottostazioni fisse deve essere provviso- 
riamente messa fuori di servizio per riparazioni od 
altri lavori, oppure in caso di traffico intenso per 


servizio d'ausiliario ad una delle sottostazioni fisse, o 


ancora per servire in ип punto qualunque della 
linea in cui per effetto di traffico intenso si mani- 
festi una forte caduta di tensione. 

Questa sottostazione mobile puó mettersi in pa- 
rallelo con le sottostazioni fisse senza che siano 
necessarie disposizioni speciali e le due sottosta- 
zioni mobile e fissa, si dividono allora: la: richiesta 


d'energia nel rapporto di: 430 а Зоо. 


Accoppiamento diretto delle eccitatrici. 


Sono note le obbiezioni portate contro l’impiego 
delle eccitatrici direttamente accoppiate con Pal- 
ternatore quando la macchina motrice presenta 
sensibile irregolarità di marcia, o quando la rego- 
lazione del numero di giri non può farsi che con 
lentezza; quando però non si verificano simili cir- 
costanze l’accoppiamento diretto presenta sempre 
notevoli vantaggi pratici. 

Quello dell'accoppiamento diretto è un interes- 
sante problema meccanico, dovendosi calettare il 


rotor della eccitatrice direttamente sull'albero del- 


l'alternatore o della sua motrice, fissando  solida- 


mente lo stator alla intelaiatura dell’alternatore 


stesso. Naturalmente il modo di attacco varia col 
tipo dell’alternatore e col peso della eccitatrice; 
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Fig. 145. - Attacco di eccitatrice alle branche del supporto. Fiz. 149. - Attacco di eccitatrice su mensole, 
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Fig. 151. - Attacco di eccitatrice alla fondazione. 
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per alternatori piccolissimi puó farsi, a mezzo di 


chiavarde, sui bracci portanti i supporti (fig. 148): 


in quelli un poco maggiori si predispone una men- 
sola facente corpo con uno dei cavalletti di sup- 
porto, (fig. 149); quando le dimensioni ed i pesi 
crescono ancora, si modifica il telaio generale della 
macchina in guisa da creare la sede per l'appoggio 
della eccitatrice (fig. 150), e se le dimensioni di- 
vengono troppo grandi l'appoggio della eccitatrice 
si fa direttamente sul blocco generale di fonda- 
zione (fig. 151). Le nostre figure, riferentesi ad 
un medesimo tipo di eccitatrice con induttore fisso 
circolare, ci dispensano da maggiori particolari ; 
circa la costruzione di tali eccitatrici nulla di spe- 
ciale vi è da dire oltre quello che dalle figure 


risulta. 


Alimentazione dei microfoni 


(Continuazione e fine redi N. 12). 


In quest'articolo non vogliamo esaminare tutte 


le ragioni di economia e tutti i perfezionamenti 
che la « batteria centrale » ha portato al servizio; 
vogliamo, per restare in tema, occuparci soltanto 
di quanto riflette il circuito microfonico. La bat- 
teria comune per tutti gli apparecchi, posta al- 
l'ufficio centrale, fu sempre costituita da accumu- 
latori. La d. d. p. che deve fornire questa bat- 


teria dipende, evidentemente, dalle resistenze degli 


apparecchi che si dispongono nel circuito, doven- 
dosi sempre fornire intorno ad 1 |10 di ampère al 
microfono. In sulle prime si cercò che questi a- 
vessero resistenza molto piccola, ma poi si trovò 
conveniente elevare la d. d. p. della batteria. 

Oggi si usa comunemente anche 48 volt. 

Nei primi progetti di « batteria comune » | (che 
risalgono a 27 anni fa) l'alimentazione era fatta 
în serie, cioè a dire la batteria era inserita in un 
conduttore della coppia in connessione. Lo schema 
di questi circuiti puó essere a quello della fig. 152. 


Pix. 152. 


Si osserva subito che tutti gli abbonati parlanti 
contemporaneamente hanno il tratto a^ (della bat- 
teria) comune, epperció si avrà incrocio delle con- 
versazioni se questo tratto ab non sarà di resi- 
stenza trascurabile. La cosa puó essere ottenuta 
usando batterie composte di accumulatori di grande 


capacità. 
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In telefonia è necessario realizzare il sistema, 
fin dove si può, simmetrico, e questo dalla bat- 
teria in serie su di un lato non lo è, perciò si 
passò quasi subito alle disposizioni colla batteria 
in derivazione. 

. Lo schema fondamentale relativo alla 


due coppie di 


alimenta- 
zione centrale in derivazione cdi 
abbonati in comunicazione fra loro puo ridursi al 


seguente (fig. 153): 


Fig. 153. 


Dalle sbarre, cioè, SS degli accumulatori ven- 
gono derivate le coppie di circuiti. Se le cose fos- 
sero cosi, però, si scorgono subito anche qui gravi 
inconvenienti. I vari apparecchi vengono forte- 
mente shuntati dalla batteria, se questa па piccola 
resistenza, e se ciò non ё; la corrente . dell'abbo- 
nato (1) oltre ad andare dal corrispondente (2) 
andrà anche dagli abbonati (3) e (4) rendendo 
impossibile il servizio. —— OM WE 

Questo duplice inconveniente capitale si Mou eli- 


minare creando auto-induttivi i tratti; di deriva- 


e.) comè rappresentato 
I54. 


zione (ab, cd, a'b', са 
nello schema della fig. 


| | Fig. 154. 

In questo modo, mentre la corrente alternata 
creata dalla parola p. es. in (1) trova libero per- 
corso verso (2) trova conveniente ostruzione (4 bo- 
bine in figura) ad andare a (3) o a (4) e la uni- 
vocità della corrispondenza ё assicurata. Da notare 
che queste impedenze possono aver grande resi- 
stenza anche perché, in considerazione dell'elevata 
frequenza della parola (in media 500), bastano non 
grandi coefficienti d'autoinduzione. 

Questo schema fu brevettato dallo Stone nel 1892 
e fu usato correntemente senza gravi inconvenienti 
finchè le linee di collegamento non raggiunsero 
grandi lunghezze. 
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Appena ciò avviene si scorge subito un incon- 
veniente. La corrente di alimentazione (pel gruppo 
(1) (2) p. es.) arrivata nei punti a e c si riparti- 
sce, nelle due direzioni degli abbonati parlanti, in 
ragione inversa delle resistenze ohmiche offerte, ep. 
perció viene alimentato con corrente рїї debole il 
microfono che si trova a distanza maggiore. Si de- 
sidererebbe invece che avvenisse il contrario. Evi- 
dentemente il difetto sarà tanto più grave quanto 
maggiore importanza avrà la resistenza della linea 
in confronto colle resistenze delle altre parti del 
circuito nell'apparecchio. 

A questo male si rimedia collegando gli abbo- 
nati alla batteria mediante impendenze separate (A a 


a a' 
^ 1 
i B 
b b i 
Fiz. 155. 


-Aa -B b- BD’) ma costituenti quelle dalla stessa 
parte della batteria un traslatore. In questo modo 
la corrente alternata dall'abbonato (т) si trasmette 
all'abbonato (2) pel legame elettromagnetico della 
bobina di traslazione. (Sistema Hayes). 

Altri, come lo Scribner, ha disposto un conden- 
satore agli estremi dei due avvolgimenti del tra- 
slatore, come è rappresentato in fig. 156. 


Fig. 


156. 


La corrente alternata dalla parola trova conve- 
niente strada attraverso il, condensatore C anche 
se la sua capacità é di un paio microfarad. Allora 
gli avvolgimenti Aa Aa’ ecc. possono non appartenere 
più a traslatori ed essere invece utilizzati pel co- 
mando di relais ad altri scopi. 

Con questo concetto la casa americana Kellogg 
ha stabilito anche il circuito come è indicato in 
fig. 157. raddoppiando la batteria. 

La stessa ditta ha poi voluto far lo schema ana- 
logo il precedente usando bobine d'impendenza e 
traslatori invece di condensatori realizzando il cir- 
cuito della fig. 158. 

Oueste nelle linee generali, le disposizioni. adot- 
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tate alle centrali, ma il circuito microfonico vero 
e proprio, che è sempre nello interno dell’ appa- 
recchio dell'abbonato, ha dovuto subire corrispon- 
denti modificazioni delle quali vogliamo occuparci 


brevemente. 
a 
A 
4 == 
B 
b b 


C 
Fig. 157. 


Lo schema più semplice è precisamente quello 
nel quale, non essendoci rocchetti d' induzione, il 
microfono (m) è in serie, col ricevitore (г), sulla 
linea, come in fig. 159. In questo caso occorre evi- 
dentemente che il microfono abbia elevata resi 


stenza ed il ricevitore la piü bassa possibile se si 


l'ig. 155. 


vuole che le variazioni di resistenza del primo pro- 
ducano notevoli variazioni nella corrente passante 
sul ricevitore del corrispondente. In questo caso 
possono i ricevitori essere di ferro dolce giacche 
gli avvolgimenti percorsi da corrente danno la ma- 
gnetizzazione necessaria alla loro sensibilizzazione 
— anzi le cose possono essere disposte in modo 
da ottenere de’ campi molto più intensi che nei 
ricevitori ordinari a magneti permanenti epperció 
maggiore sensibilità. Questo schema è anche oggi 
adottato in quei sistemi domestici di massima eco- 
nomia che si chiamano « Ferofoni » e simili. 

Ma quasi sempre esiste la bobina d’induzione ed 
il circuito microfonico propriamente detto è di pic- 
cola resistenza. Un circuito che sembrerebbe ben 
realizzato sarebbe quello della fig. 160, che è usato 
anche dalla Società Bell. 


Ufficio, › 


wr__r__—————————È————6T—— —— 
Fig. 159. 
Le variazioni della corrente dovute al funziona- 
mento del microfono restano limitate al circuito 


comprendente il condensatore ed il primario 2 del 
rocchetto d'induzione. 
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La corrente alternata che si genera nel secon- 
dario deve proseguire verso l'ufficio e non e shun- 
tata dal lato S C perchè la soneria ha alta impe- 
denza. S'intende che il condensature è necessario 
perché sia ostruito il passaggio della corrente a 
gancio abbassato (telofono attaccato) e si potreb- 
bero studiare le cose in modo che, per la frequenza 
della chiamata (n== 25 circa), ci sia compenso 
dell'autoinduzione delle sonerie, con la capacità 


inserita 
I 
( --- mess Ero WE L ) 
w С 
rimanendo la necessaria impendenza residua per 
la frequenza della parola, di quella tanto maggiore. 
Questo circuito ha subito molte variazioni in 


seguito, alcune delle quali, osservate con questi 


m 


Fig. 160. 

criteri, si addimostrerebbero veri peggioramenti. 
Ma esse sono state studiate principalmente per 
evitare brevetti e poi anche per piccole necessità, 
una delle quali p. e. quella di fare in modo che 
il ricevitore non venga molto influenzato dal mi- 
crofono del medesimo apparecchio onde non si 
abbia notevole rimbombo per la propria voce e 
non si sia troppo disturbati dai rumori locali. Per 
apparecchi destinati a parlare sulle lunghe linee, 
dove la voce arriva molto attenuata, una ricezione 
« silenziosa » (cioè non disturbata dai rumori lo- 
cali che sembrano anche ingigantiti nel ricevitore) 
è notevole pregio e può desiderarsi anche a sca- 
pito di altre qualità. 


Fig. 161. 


Uno schema che appare invece molto razionale 
161 
simboli dicono chiaramente quali sono le varie 
parti. 


è quello accennato nella fig. nella quale i 


Le variazioni di resistenza del microforo fanno 
oscillare il potenziale fra i punti a e à ed in con- 
seguenza caricare e scaricare il condensatore C. 
Queste correnti di carica e scarica passando pel 
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primari» del rocchetto p, generano nel secondario 
la corrente alternata che ha poi cammino libero 
soltanto verso l’ufficio, ostruita verso il circuito 
del microfono dalle due autonduzioni 7? £. Sembra 
interessante notare che in questo caso la bobina 
di induzione non è percossa dalla corrente costante 
e quindi le variazioni magnetiche del nucleo, oscil- 
lanti intorno allo zero, potranno essere molto più 
notevoli ed il nucleo stesso potrebbe farsi a cir- 
cuito magnetico chiuso. Il condensatore in serie 
col primario p dovrà avere opportuna capacità ma 
si capisce che essa dovrà essere grande. Per questo 
chi ha adottato questo tipo di schema (la casa 
Siemens p. es.) ha adoperato anche condensatori 
elettrolitici. 

Inutile discutere la questione economica per la 
batteria centrale per quanto riflette l'alimentazione 
dei microfoni. La soppressione delle pile rappre- 
senta, nei grandi impianti notevolissima economia 
e di fronte ad essa non devesi calcolare la spesa 
della messa in opera e del funzionamento «ella 
batteria di accumulatori all'ufficio (abbastanza no- 
tevole in valore assoluto, perché si tratta quas? 
sempre di un doppio impianto di qualche decina 
di cavalli) perché, come abbiamo accennato si afh- 
da a questa batteria una quantità importante di 
servizi tanto che oggi, essendosi sempre più dittuso 
l'automatismo delle operazioni, si риб dire che 
tutto si fa farc alla batteria centrale. 


Ing. R. SALVADORI. 


Elettrometallurgia del rame. 


L'estrazione elettrolitica del rame dai suoi mi- 
nerali è stata in ogni tempo oggetto di numerosi 
studi ed esperimenti. Prima di riferire 1 processi 
piü recenti escogitati per la soluzione del pro- 
blema, gioverà richiamare brevemente quelli già 
conosciuti, i quali malgrado l’ ingegnosità loro non 
hanno potuto detronizzare i vecchi metodi metal- 
lurgici per via secca e per via umida. | 

Nel processo Siemens il minerale polverizzato 
è lisciviato mediante una soluzione di solfato fer- 
rico. Il rame del solfuro entra in soluzione allo 
stato di solfato di rame mentre si precipita del 
solfo e il solfato ferrico è condotto allo stato di 
solfato ferroso, secondo l'equazione : 

Cu? S + 2 Fe? (SO)? = 2SO' Cu -|- 4 SO! Fe -t- 5 

La liscivia cosi ottenuta è inviata nei bagni elet- 
trolitici che comprendono due comparti separati da 
un filtro che serve da diaframma. La soluzione 
passa tosto nel compartimento catodico. L'elettro- 
lisi fa depositare del rame sui catodi costituiti da 
lamiere pure di rame e fa apparire gli ioni SO! 
sugli anodi di carbone. Il liquido, dopo aver ab- 
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bandonato M rame e contenendo invece solfato fer- 
roso, arriva nel compartimento anodico dopo aver 
attraversato il filtro. Il solfato ferroso è condotto 
allo stato di solfato ferrico secondo l'equazione 
Cu SO* 4- 2 Fe SO - Fe? (SO% 4. Cu 
ferrico è di nuovo utilizzato nelle 


e tale solfato 


vasche di lisciviazione. Il solfato ferroso agisce 
come depolarizzante all'anodo, ciò che abbassa la 
tensione ad un valore prossimo a 0,7 volt, 


una densità di corrente di circa 0.16 ampére per 


per 


decimetro quadrato. 

Nel processo Huepfner, si fa agire la corrente 
elettrica in bagni contenenti una soluzione di cloro 
cuproso in cloruro di calcio o di sodio. Sui catodi 
in rame si deposita del rame in quantità doppia 
di quella che si avrebbe dal solfato di rame, trat- 
tandosi in questo caso di un sale cuproso. Agli 
anodi di carbone, il cloruro cuproso agisce come 
depolarizzante e si trasforma in cloruro cuprico. 
La soluzione proveniente dalle vasche di elettro- 
lis e contenente questo cloruro è utilizzata per 
lisciviare 1 minerali di rame polverizzati. La rea- 
zione è, col solfuro, la seguente : 

Cu CI 4 Cu S = S + Cu CP 

Il rame contenuto nel minerale entra così in 
soluzione allo stato di cloruro cuproso, che ritorna 
nel bagno elettrolitico. Grazie alla presenza del 
cloruro cuproso all'anodo, la tensione non si eleva 
oltre 0.8 volt. 

Cohen ha modificato il processo Hoepfner SOp- 
primendo il diaframma nelle vasche di elettrolisi. 
Il cloruro cuprico formato si raduna, in causa 
della sua densità, in uno spazio speciale situato 
nella parte inferiore della vasca, donde viene espor- 
tato mediante un sifone. 

Il procedimento Marchese, che è stato abban- 
donato dopo qualche tentativo d’applicazione, con- 
siste nel fare anzitutto, coi metodi metallurgici 
ordinari, delle matte contenenti il 35 per 100 di 
rame circa, il 38 per 100 di ferro e il 25 per 100 
di solfo. Con queste matte si formano delle plac- 
che le quali sono disposte come anodi nelle vasche 
di elettrolisi di fronte ai catodi di rame. La so- 
luzione adoperata proviene dalla lisciviazione di 
una parte delle matte arrostite e contiene del sol- 
fato di rame e dell'acido solforico libero. Durante 
l'operazione dell'elettrolisi, il ferro e il rame del- 
l'anodo si disciolgono, il solfo resta all'anodo e il 
rame si deposita al catodo. La tensione ai mor- 
setti di ciascun elemento elettrolitico è di 1a 1,5 
volt al principio, ma poi aumenta assai conside- 
revolmente dopo un certo tempo di funzionamento. 

Il processo Rovello consiste nel formare una 


coppia mediante lamine di ferro come catodi e 


soluzione di solfato di rame proveniente dalla li- 
sciviazione dei minerali, come depolarizzante agli 
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anodi. La forza elettromotrice è di 0,6 volt. Chiu- 
dendo in corto circuito la coppia così formata il 
rame si deposita agli anodi, 

Non resta da accennare finalmente che agli esperi- 
menti di trattamento del minerale di rame me- 
diante forni elettrici, tentati da Keller, Seleux e С. 
Nella 
tutto mediante forni 


metallurgia ordinaria si trasformano anzi- 
riscaldati a coke o a litan 
trace, i minerali di rame in matta del tenore di 
yo a So per тоо circa. Il processo di cui si tratta 
consiste invece nel produrre le stesse matte me- 
diante forni elettrici, ciò che può essere partico- 
larmente interessante nei paesi ove il carbone costa 
molto e dove vi è abbondanza di cadute d'acqua. 

Ed eccoci ai nuovi processi più recenti per la 
estrazione del rame con mezzi elettrici, processi 
che divideremo in tre gruppi e descriveremo bre- 
vemente sulle traccie del Pausert che a fondo si 
è occupato dell'argomento : І. processo per via 
umida nei quali il rame viene estratto dai mine- 
rali per dissoluzione, poi depositato allo stato me- 
tallico mediante l'elettrolisi ; 2. processi misti nei 
quali il rame è estratto dai suoi minerali per via 
ignea (metallurgia o elettrometallurgia) sotto forma 
di matte dalle quali si estrae il rame puro mediante 
elettrolisi ; 3. processi per via secca secondo cui 
1 differenti trattamenti metallurgici dei metalli sono 


fatti in forni elettrici. 


Processi per vía umida. —. Alcuni inventori 
hanno proposto di attaccare direttamente 1 mine- 
rali di rame in un bagno elettrolitico. Secondo il 
sistema Mechwart, Coltri e C., il minerale arro- 
stito fa da anodo e tra questo e il catodo scorre 
lungo l'anodo insolubile e riscaldato. Tra anodo e 
catodo si dispone una soluzione salina neutra, quale 
sarebbe solfato di sodio o cloruro di sodio, come 
Durante l'elettrolisi, i radicali acidi 
attaccano il metallo del minerale e la soluzione 
metallica così formata viene continuamente elimi- 
nata dall'anodo. Al catodo si estrae la liscivia al- 
calina formata allorchè ha raggiunta una certa 
concentrazione. La soluzione metallica dà il me- 
tallo al catodo e all'anodo si ha il radicale acido 
che viene utilizzato pel trattamento di nuove quan- 
tità di minerali. | 

ll Deker tratta direttamente i minerali solfo- 
rati di una vasca elettrolitica rotativa. 
Per lo più i minerali, arrostiti quando sono sol- 
forosi, vengono lisciviati con una soluzione solfo- 
rica, ed è questa soluzione che si sottopone all'elet- 


diaframma. 


rame in 


trolisi per ricavarne il rame. 

In generale le ‘soluzioni così ottenute sono molto 
impure, per modo che il rame che se ne ricava 
non è certo molto puro esso stesso, e per lo più 
è inquinato di ferro che trovasi col rame nella 
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soluzione. Durante l'elettrolisi si forma del solfato 
ferrico che esercita sul rame precipitato al catodo 
Non solo il rendimento 


una azione dissolvente. 


viene diminuito, ma si ottiene altresi un metallo 
fragile e di minor valore. Si ё proposto di rime- 
diarvi precipitando l'ossido di ferro mediante car- 
bonato di calcio e insufflazione d'aria, ma l'ossido 
di ferro precipitato entra in quantità considerevole 
nel rame. 

Per impedire questa influenza dannosa si può 
far uso di diaframmi. Il Laszczynski preferisce so- 
stituire a questi diaframmi un rivestimento che si 
applica attorno all'anodo insolubile e che ё costi- 
tuito da un tessuto o materia porosa permeabile. 
Allorché la corrente passa si forma all'anodo del- 
l'acido solforico che scaccia la soluzione di solfato 
di ferro e impedisce la sua ossidazione. 

L'elettrolisi delle soluzioni di rame si fanno 
sempre in presenza di catodi in rame e. di anodi 
insolubili (piombo, carbone, ecc.). In queste con- 
dizioni si produce all'anodo sia del perossido di 
piombo, sia uno sviluppo d'ossigeno che eleva la 
tensione e di, conseguenza anche il consumo 
d'energia. 

Secondo il processo 7055722а, l'acido soltoroso 
contenuto nelle soluzioni e proveniente dalla lisci- 
viazione dei minerali solforati, viene disciolto dal- 
l'acido solforico. Durante l'elettrolisi l'acido solfo- 
rico agisce come depolarizzante all'anodo trasfor- 
mandosi in acido solforico che servealla lisciviazione 


dei minerali. 


se ж 

Allorchè si opera l’elettrolisi di una soluzione 
di solfato di rame, si produce all’anodo una quan- 
tità d'acido solforico equivalente alla quantità di 
rame depositato al catodo. Se si fa la depolariz- 
zazione mediante acido solforico, la quantità di 
acido formato all'anodo diventa doppia. Ma questa 
quantità puó non essere sufficiente per la liscivia- 
zione dei minerali a ganga calcare. Le basi come 
la calce assorbono dell'acido per formare solfato di 
calee. Se la soluzione neutra si trova ancora in 
presenza di un eccesso di calce, il rame e il ferro 
contenuti nel bagno precipitano. Per produrre 
l'acido solforico supplementare occorrente per la 
presenza delle ganghe calcari, il Perreur Lloyd e 
il Gardner utilizzano il solfato di ferro che esiste 
nelle soluzioni di lisciviazione dei minerali. Poichè 
l'elettrolisi si fa con diaframmi nei compartimenti 
anodici, l’azione ossidante trasforma il solfato fer- 


roso in solfato ferrico secondo l'equazione 

Q Fe SO* 4-0 4- H? SO! -- Fe (SO!) .|. НО 
Per accrescere l'ossidazione si inietta alllanodo 
dell’aria calda o fredda. Si utilizza anche l’acido 


solforoso per ricondurre il sale ferrico allo stato 
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di sale ferroso con produzione di acido solforico, 
secondo l'equazione : 
Ке“ (SO? 4- SO* + 2H* O = 2Fe SO! + 2H SO 

In definitiva si utilizza qui il solfato di ferro 
per la produzione di acido solforico. Occorre però 
far notare che la quantità supplementare d'acido 
solforico che si può in tal modo produrre, dipende 
dalla quantità d'acido solforoso di cui si dispone. 
Ora, allorche la ganga è molto calcare, la quantità 
di zolfo contenente nel minerale è insufficiente е 
la lisciviazione mediante acido solforico diventa 
molto onerosa se non impossibile. Inoltre se si 
vuol eftettuare la lisciviazione mediante sali ferrici, 
la quantità di questi sali che si devono impiegare 
diventa inammissibile, e le basi della ganga preci- 
pitano subito sotto forma di idrato ferrico, il sale 
ferrico prima che questo possa disciogliere l'ossido 
di rame dei minerali. 

Questo inconveniente non esiste allorché si fa 
uso, come nel processo /Jumau di soluzioni ammo- 
niacali per la lisciviazione. Le varie operazioni che 
devono farsi subire а un minerale solforato per 
estrarre il rame con questo processo sono le se 
guenti. | 

Il minerale solforato viene arrostito in modo Ча 
far passare il solfuro di rame allo stato di ossido. 
L'acido solforoso che viene messo in libertà du- 
rante tale operazione. è utilizzato come si vedrà 
in seguito. Il minerale arrostito è lisciviato me- 
diante una soluzione ammoniacale di solfato o di 
solito d'ammeniaca: l'ossido di rame si discioglie 
abbondantemente tanto che si puó ottenere una 
soluzione contenente sino a 70 grammi di rame 
per litro. Questa soluzione ammoniacale di rame, 
liberata per evaporazione dall'eccesso di ammoniaca 
libera che serve per una lisciviazione successiva, 
è trattata con acido solforico, e si produce la 
reazione seguente: 

з Cu (ОН) + з SO?) = 
— SO? Cu, 50° Си + SO* H! 4 2 H°O 

Il rame passa allo stato di precipitato di solfito 
cuproso-cuprico e il liquido restante si utilizza 
per una lisciviazione successiva. A tale scopo esso 
liberato dall’acido solforoso disciolto è reso ammo- 
niacale coll'ammoniaca precedentemente ricuperata 
per evaporazione e inoltre per una nuova molecola 
di ammoniaca che deve neutralizzare la molecola 
d’acido solforico formata durante la solfitizzazione. 

Il solfito cuproso - cuprico ottenuto secondo 1а 
precedente equazione allo stato di precipitato, 
viene raccolto, poi disciolto nell'ammoniaca o in 
una soluzione ammoniacale di solfato o solfito am- 
monico, nella quale è molto solubile. Tale soluzione 
si porta infine all'elettrolisi, non tralasciando quelle 
precauzioni necessarie a mantenere il tenore in 
ammoniaca e ad impedire la facile ossidabilità in 


204 

presenza dell'aria. La quantità di rame deposta 
dall'elettrolisi è superiore a quella teorica di gr. 1,186 
per ampére-ora corrispondente allo stato cuprico, 
in causa della presenza del rame allo stato cuproso. 
Dopo l'elettrolisi, il rame è depositato allo stato 
puro sul catodo, mentre la soluzione rimasta che 
contiene una miscela di solfato e solfito d'ammo- 
niaca, serve alla dissoluzione di una nuova quan- 
tità di solfito cuproso - cuprico. Allorchè questa so- 
luzione si è gradatamente arricchita di solfato d’am- 
moniaca, una parte viene prelevata periodicamente 
e trattata per la rigenerazione dell'ammoniaca ne- 
cessaria alla dissoluzione di solfito cuproso - cuprico. 

(Continua). 


————_ 


И motore e'ettrico nell'industria tessile 


(Continuazione vedi n. 12) 


FILATURA E TESSITURA DELLA Jura. — Pre- 
parazione. — La filatura della juta ditterisce dalla 
precedente, soltanto nella preparazione; fatta sul 
luogo di'produzione la macerazione e la essicazione, 
segue in officina il lavoro sopra apritoj analoghi a 
quelli prima descritti; quindi la bagnatura ad olio 
(batching); la acciaccatura fatta su macchina Lind- 
say richiede 4 - 5 HP su di un albero a 200 giri; 
segue poi la cardatura, la quale si divide sulla 
carda in grosso e carda in fino. | 

La prima carda (per 140 Kg. di lavoro orario) 
ё una macchina lenta, ma di potenza assorbita 
molto superiore a quella analoga del cotone (5 a 
6 HD); essa. puó quindi meritare il comando indi- 
viduale con riduzione ad ingranaggi. 

La carda in fino (per 130 Kg. di produzione 
oraria) tipo (Lawson e Sons) assorbe solo 3 HP. 
circa. — 

— Banchi a tirare. — (Laminato;). I banchi 
per due teste (a 4 e 6 nastri per una produzione 
di 125 Kg. oraria), assorbono 2-2,5 HP; sono 
mediamente veloci (200 - доо giri al 1°) e possono 
comandarsi come gli analoghi del cotone. Frequen- 
temente per economia di impianto si fa il comando 
per gruppi. — 

— Banchi a fusi. — (Filatura in grosso) Per 
una produzione oraria di go- 130 Kg. si hanno 
banchi di 56 fusi giranti a 590 al 1°. L'albero 
principale fa 300 giri ed assorbe 4- HP; è racco- 
comandabile il comando individuale con motore av- 
viato a vuoto, riduzione di ingranaggi e giunto di 
frizione a mano. Come vediamo, per la filatura della 
juta si tratta frequentemente di macchine analoghe 
a quelle del cotone, ma di maggiore potenza. —- 

— Filatura în fino. — (Filatojo continuo a fusi). 
Si hanno soventi filato) di 148 fusi a 2100 - 3000 
giri al 1°; potenza assorbita 5 - 7 HP; l'albero 
principale è mediamente veloce (500 giri) e si pre- 
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sta perciò per l'accoppiamento diretto o con una 
sola riduzione secondo le diverse soluziomi indicate 
per i ring di cotone. — 

— Ritorcitura. — Si usano soventi ritorcitoj di 
124 fusi a 1400 - 1900 giri, che assorbono 3,5 - 
4,5 HP, ad albero mediamente veloce (350 - 400 
giri), pei quali possono applicarsi i dispositivi di 
comando individuale, indicato per le analoghe mac- 
chine del cotone. — 

— .Aspatura. — Si fa sulle aspe, macchine lente 
(160 giri) e di piccola potenza (1/4 - 1/5 HP) co- 
mandate in gruppo. Seguono poi le operazioni di 
impacco come nei casi precedenti. — 

— Riepilogo sulle macchine per la filatura della 
Juta. 

Riepiloghiamo in una distinta i dati relativi alle 
macchine principali: 

Macerazione - essicazione - oliatura. 

Acciaceatura (Lindsay): HP — y - 5; albero 
giri 200 al 1?. ; 

Carda in grosso: НР 5 - 7: albero lento. 

Carda in fino: HP 3; albero lento. 

Banco a tirare (2 teste; 3 - 6 metri): HP 2 - 
2.25; albero giri 200 400. 

Banco a fusi: HP 4 - 5; albero giri Зоо al 1 

Filatojo continuo a fusi: IIP 5 - 7 ; albero giri 
500. 

Ritorcito HP 3,5 - 4,5; albero giri 350 - 400. 

Aspe: HP - 1/4 - 1/5; albero giri 160. 

Si prestano pel comando individuale con una sola 
riduzione, i banchi, filatoj e ritorcitoj; le altre mac: 
chine si comanderanno in generale per gruppi. 
data la piccola potenza motrice, e la poca velocità 
nella 


d'albero loro costruzione corrente, 


attuale 
salvo i casi speciali di macchine isolate a funzio- 
namento inter.nittente (vedi lavorazione del limo). 

Elenchiamo rapidamente 1 dati sulle macchine 
principali : 

Preparazione delle catene : 

Rocchettiera (2 X 36 rocchetti; 150 Kg. pro- 
duzione oraria; filo 11,7). HP = 1,5 - giri al- 
bero 200. 

Imbozzimatrice (tipo Robotton : 4 cilindri rame 
essicatori di m. 0,81 X 1,33: 2 cilindri imbozzi- 
170-280). HP = 2; 

Preparazione della trama г 

Cannettiera: (2 X 60 cannette a 960 giri; 125 
Kg. all'ora) HP == 3,5 - 4; giri albero 300. 

Tessitura: 


matori d = giri albero 130. 


Telajo da Juta, larghezza pettine : 1,25 1,60 2,00 m. 
giri albero 120; . . . . +. 0,37 0,56 0,71 HP 
Apparecchiatura г 
Cimatrice (8 lame ad Soo giri al P; cilindro 
115 X 255 cm.) HP — 1. 
Inumiditrice (2 spazzole di 255 mm. a 39o giri: 
cilindri 225 X 30,5 cm. a 170 giri) HP — 0,2. 
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Calandra (5 cilindri di m. 
bero giri 51. 

Arrotolatrice (m. 1,41) HP -=0,5; albero giri go. 

Piegatrice — HP — 0,25; albero giri 21. 

Scguono le presse, le tagliatrici, le cucitrici, 


2,44) HP — 6 ; al- 


ecc. Quasi tutte le macchine di tessitura sono 
lente e richiedono piccola potenza, perció si adat- 
tano ai comandi per gruppi. Si fa eccezione per 
la cannettiera e la calandra a cui si potrà utilmente 
applicare il comando individuale con motore ordi- 


` 


nario mediante riduzione per cinghia. E pure 
stato fatto 1l comando individuale dei telaj (vedi 
tessitura di seta) ma in generale non si censiglia 
dal lato economico. 

FILATURA E TESSITURA DELLA SETA. — Pre- 
parazione e trattura. — Y bozzoli, dopo la softo 
cazione subita nella stufa col vapore caldo, passano 
ad una cernitrice di bozzoli (tramoggia sovrapposta, 
a parecchi piani oscillanti) la quale ordinariamente 
potrà comandarsi con una semplice riduzione per 
cinghia da un motore di 0,50-1 HP. 

Quindi 1 bozzoli passano poi alla trattura nel 
molino a filanda; nella macchina usata in tale ope- 
razione, a mezzo di bacinclle ad acqua calda con 
battitrici a spazzola, di bacinelle sussidiarie, anelli 
di guida ed aspe, la fibbra utile è staccata dalle 
materie estranee, svolta dal bozzolo, e avvolta in 
marelle o matasse. 

Si tratta di macchina lenta e di piccola potenza, 
ordinariamente comandata per gruppi con trasmis- 
sione; si calcola 1,5 a 2 HP ogni тоо bacinelle, 
compreso le aspe e battitrici relative, escluse però 
le pompe di alimentazione d'acqua e gli aspiratori 
di fumana. | 

Nella. filanda del Signor Dumontel a Carrú si 
hanno, in una lunga sala, 114 bacinelle disposte 
in sel gruppi; ogni gruppo di molini comprende 
una fila di 24 aspe, ed una fila parallela di 24 baci- 
nelle соп 12 battitrici; sull'ossatura posteriore che 
riunisce le aspe, trovasi installato un motore elet- 
trico chiuso, a rotore in corto circuito, di 0,5 HP 
a 1400 giri, 120 Volt, 50 periodi, il quale è рог: 
tato da apposita sedia elastica e comanda per fri- 
zione un albero secondario portante un cono di 
puleggie; una cinghietta trasmette il moto ad ana- 
logo cono di una trasmissione orizzontale posta in 
basso (25 - 30 giri al 1); da questa, a mezzo di 
puleggie di frizione, sono direttamente comandate 
le diverse aspe (100-150 giri al 1; 500 grammi al 
giorno per aspa), ed a mezzo di cinghia è azio- 
nata una trasmissione secondaria che con ingranaggi 
d'angolo ed alberi verticali comanda le diversi bat- 
titrici o spazzole sulla fila anteriore di bacinelle. 

Sopra le bacinelle scorrono tubazioni di aspira- 
zione della fumana, le quali si riuniscono in due 
canali collettori principali; ciascuno dei quali porta 
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un ventilatore elicoidale direttamente accoppiato 
da un motore di 1,5 HP a 950 giri. 
L'alimentazione d’acqua è fatta da serbatojo ap- 
posito in alto della sala, fornito di pompa a stan- 
tufto motore di 0,5 HP a mezzo di 
riduzione ad ingranaggi; questa pompa supplisce 


azionata da 


parzialmente all'eventuale mancanza di acqua po- 
tabile. 

Sono stati ideati aspi di alimentazione automa- 
bozzoli e con arresto automatico nel 


matica del 


caso di rotture di fibbre; i dati accennati si 
riferiscono al tipo ordinario in uso in Italia. —- 

— filatura e ritorcitura. — Precede l'operazione 
preparatoria di incannatura semplice o avvolgi- 
mento su bobine (winding, spulen, bobinage) fatta 
sull'incannatojo ; talvolta l'incannatura è accompa- 
gnata dalla cernita della fibbra desunta dalle 
matasse a seconda della finezza; si calcola 1 HP 
ogni доо rocchetti. 

Segue la pulitura e stracannatura (1,3 di HP 
ogni 1000 rocchetti); talvolta si ha la prima tor- 
citura delle singole fibbre su se stesse (first spin- 
ning); quindi la Binatura od avvolgimento di due 
o più fili insieme da più bobine sopra una sola; 
si calcola 1 4 di HP per 800 rocchetti. 

Si ha poi la Ritorcitura dei fili addoppiati, fatta 
sul ritorcitojo ; qui la velocità dei fusi è cresciuta 
da 2500 a 6300 ed anche 8000 giri, al 1; si 
«hanno poi ritorcito] diversi a seconda che richie- 
dono o no un preventivo doppiamento ; si calcola 
da 2 a 2,25 HP per 1000 fusi a seconda del tipo 
e delle velocità. 

Infine, si hanno eventualmente Ja Cottura e la 
Tintura della seta, ed un lavoro di Aspatura, onde 
dividere pel commercio le matasse in matassine 
contenenti data quantità di filato. 

Non ci preoccupiamo del comando individuale di 
tali macchine di filatura di potenza limitatissima e 
ordinariamente lente; si azioneranno quasi sempre 
per gruppi da trasmissioni a velocità bassa o 
media, comandate da motori provvisti di riduzioni 
e proporzionati sulla scorta dei dati di orienta- 
mento accennati, 

Recentemente furono costruite macchine di fila- 
tura e ritorcitura con albero di comando media- 
mente veloce (200-300 giri a 1’) le quali si adat- 
terebbero molto megiio pel comando individuale. 
Ma coi tipi ordinarii finora in uso si adotterà la 
soluzione intermedia fra quella meccanica e quella 
elettrica individuale, ossia la soluzione di comando 
elettrico per gruppi da trasmissioni brevi. 

— Lavorazione dei cascami de seta. — Dopo 
operazioni preliminari di macerazione, lavaggio, 
aspersione in acqua saponata, essicazione, battitura, 
seguono alcune operazioni principali sulle mac- 


chine seguenti. 
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Gli apparati di lavaggio ad acqua calda con 
azione meccanica di pestelli, assorbono nel tipo 
ordinario 0,75 - HP ; quelli per lavaggio con acqua 
fredda (produzione 1500 Kg, al giorno) 1 ad r,5 HP; 
sono macchine lente raramente comandate in modo 
individuale, data la piccola potenza. 

Lo stesso dicasi dell’apritoio (opener) da strusa 
e di quello per bozzoli che assorbono 0-75 - 1 HP 
ciascuno ; della pettinatrice circolare (Drewing ma- 
chine, peigneuse) che richiede 1,25 - 1,50 HP; 
dello stiratoio in grosso, banco a fusi, filatoio in 
automa- 


fino continuo a fusi o ad anelli, filatoio 


tico; nella filatura in fino si hanno fusi a 3200- 


4900 giri che potrebbero essere. comandati con 
macchine ad albero motore veloce ben adatto per 
comando elettrico diretto; ma anche qui, come già 
osservammo, per alcune macchine di filatura del 
cotone, il costruttore benchè si tratti di macchine 
ad organo operatore molto veloce, non si è ancora 
piegato alle nuove esigenze di distribuzione della 
forza e fornisce invece alberi motori lenti, che, 
data la piccola potenza assorbita non possono per 
ora prestarsi che al comando poco razionale in grup- 
pi, con spreco di energia e torte spesa di Impianto. 

La di 


qui unicamente, allo stato attuale, le spese di im- 


distribuzione elettrica forza, risparmia 


pianto, e gli sprechi di energia delle lunghe 


trasmissioni principali, con molti rinvii, ingranaggi, 


ecc. sostituendo a queste delle trasmissioni brevi, * 


separatamente comandate da motori elettrici. 

Riepilogo sulle macchine per la filatura della 
seta. — Molino a filanda (ogni тоо bacinelle) HP, 
1,5 - 2; albero 25 - 3o giri. 

Incannato] (ogni 900 rocchett1): HP 1:albero lento. 

Stracannatojo (ogni 1000 rocchetti): HP т; albero 
lento. 

Binatrice (ogni Soo rocchetti): HP 1/4:albero lento. 

Ritorcito] (ogni 1000 fusi): HP 2-2,5; albero lento. 

Seguono le aspe, gli stretto], ecc. — Si пака 
di macchine adatte unicamente al comando per 
gruppi, data la piccola potenza e bassa velocità. 

Cascami di seta. 

Lavatrice a caldo: HP 0,75 - т; albero lento. 

Lavatrice a freddo (1500 Kg. al giorno); HP 1 
- 1,5; albero lento. 

Apritoj da bozzoli o da strusa HP 0,75 - т. 

Pettinatrice HP 1,25 - 1,50, 

Seguono gli Stiratoj, Banco a fusi, Iilatoio con- 
tinuo, Ritorcitoj, Aspe, Stretto]. 

Analoga osservazione come sopra pel comando 
in gruppi. 

Riepiloghiamo i dati relativi alle macchine 
principali : 

Rocchettiera (Honegger): 5o -70 fusi: al mas- 


simo 1.4 HP; giri бо, 
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Cannettiera (Honegger) 25 - 4o fusi: al massimo 
1/4 HP; giri 50. 

Pul'trice Trama (Honegger) al massimo 1'4 HP; 
albero lento. 

Orditojo ed arrotolatrice di trama; 1'4 HP; 
albero lento. 

Telajo (Honegger) HP 14 - 1/5; giri 85 - 115. 

In complesso, tenuto conto degli arresti e delle 
trasmissioni, nel comando per gruppi si calcola 
1 HP ogni 6 a 7 telaj, comprese le macchine di 
preparazione. Frequentemente si fa per gruppi il 
comando di queste ultime essendo lente e di pic- 
cola potenza; e si fa invece individualmente il 
comando dei telaj. 
è stato adottato 


il tipo con sospensione elastica, valvola ed inver- 


In tutti 1 comandi individuali 
titore uniti; l'invertitore si aziona unitamente alla 
leva di manovra del telajo o della macchina opera- 
trice, per modo che per avviare il motore si allenta 
prima il freno, e poi si chiude l’invertitore; e 
per arrestare il motore si apre prima l'invertitore * 
e pol si chiude il freno. 

П motorino alla velocità ridotta di 950 giri co- 
la puleggia 


manda direttamente con cinghietta 


dell'albero motore. Si tratta naturalmente di mo- 


tori trifasi con rotore in gabbia di scojattolo, 
In 


braccio 


motore 
folle 


principale del telajo; girando la bronzina si può 


altro tipo d'impianto il porta un 


con bronzina eccentrica sull'albero 
regolare la distanza di tale albero da quello del mo- 
tore, pur assicurandone il parallelismo: si può 
così fare il cambio degli ingranaggi a seconda 
delle diverse operazioni. Sull'albero del telajo € 
calettata una ruota dentata in ghisa accuratamente 
fresata, e su quella del motore sta un rocchetto 
dentato, ricambiabile, in. cuojo compresso. Il motore 
si appoggia nei due sensi contro due molle le 
quali facilitano gli spuntamenti e riducono gli urti 
sul motore, provenienti dal moto alternato dal te- 
lajo. Una leva unica comanda Vinvertitore dello 
statore, ed il freno a nastro del telajo, come sopra 


cià accennato per l'altro. sistema. 
(Cont nua). 
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Comando elettrico delle macchine da cucire. 


A proposito della descrizione comparsa a pag. 131 
di quest'anno, ci si. comunica che da dieci anni la 
ditta Marelli fabbrica piccoli motori e ne fa applr 
cazione su vastissima scala alle macchine da систе, 
e che oggi essa produce migliaia di motorini per 
lo stesso scopo industriale, facendone estesa es 
portazione: questa ditta perciò vuol rivendicare 
all'Italia il vanto di quella pratica applicazione 


dell'energia elettrica. 


26 Marzo 1908 


Decreto del Ministero Francese dei lavori pubblici 
relativo all’assunzione degli agenti per ferrovie 
economiche e tramvie. 


Il Ministro dei Lavori Pubblici, Poste e Tele- 
grafi della Repubblica l'rancese ha emanato in data 
13 gennaio 1908 il seguente regolamento relativo 
all'assunzione del personale addetto all'esercizio di 
ferrovie d'interesse locale e di tramvie : 

Art. 1. — Nessuno può fare parte del perso- 
nale d'esercizio delle ferrovie locali e dei tram, 
senza aver prima ottenuto un certificato di abilita- 
zione rilasciato dal Ministro dei Lavori Pubblici 
in seguito ad esami nelle materie di cui a l’artico- 
lo 5. 

Art. 2. — Gli esami hanno luogo secondo le e- 
sigenze del servizio e alle date fissate dal Ministro. 
Il Giornale Utliciale pubblicherà in tempo utile que- 
ste date. 

Art. 3. — Per essere ammessi agli esami i can- 
didati devono essere Francesi e di età superiore 
ai ventuno anni al 1. gennaio dell’anno in cui han- 
no luogo gli esami. 

Art. 4. — Le domande d’ammissione devono 
essere indirizzate, su carta bollata, al Ministro dei 
Lavori Pubblici рег mezzo del Prefetto dei Dipar- 
timento nel quale risiede il candidato. Devono essere 
accompagnate da : 

I. Copia autentica dell'atto di nascita e se 
occorre — un certificato comprovante che il candi- 
dato è di nazionalità francese; 

2. Un certificato d: moralità rilasciato dal Sin- 
daco del Capoluogo di residenza o dal Commissario 
di Polizia del quartiere debitamente legalizzato; 

3. Un estratto del Casellario Giudiziario rimon- 
tante a meno di sei mesi dalla data. 

I candidati già appartenenti ad una amministra- 
zione pubblica non avranno bisogno di presentare 
i detii documenti, ma la loro domanda d'ammissio- 
ne dovrà essere appoggiata dal loro capo gerar- 
chico. 

Il Ministro fa conoscere ai candidati, con lettera 
personale, se essi sono o no ammessi alle prove 
ed indica loro le città dove debbono presentarsi per 
subirle. 


Art. 3. — Le prove sono scritte e regolate come 
segue: 
I. esame tecnico o amministrativo sulla 
elettricità ; : è . i ore 3 I 
2. Esame tecnico o amministrativo sulle 
ferrovie e sui tram 2 . à » 4 2 
3. Relazione sopra un argomento riguar- 
dante ferrovie e tram . 2 Е » 4 2 
Totale ore 11i 5 


Art. 6. — Gli esami hanno luogo sul seguente 
programma : | 
1. ELETTRICITA. 
Elettricità statica; distribuzione dell'elettricità sui 
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corpi; influenza; potenziale; macchine elettrostati- 
che; condensazione dell'elettricità; elettricità atmo- 
sferica. 

Elettricità dinamica; correnti elettriche; legge di 
Ohm; correnti derivate; diverse specie di pile; a- 
zioni calorifiche delle correnti; 
accumulatori. 

Magnetismo; principi generali; influenze; pro- 
cessi di calamitazione; magnetismo terrestre. 

Elcttromagnetismo ed elettrodinamica, movimen- 
ti risultanti dall’azione delle correnti sulle calamite; 
principi generali dell 'elettrodinamica; movimenti 
risu'tanti dall'azione delle correnti sulle correnti; 


azioni chimiche ; 


azioni delle terra sulle correnti; assimilazione del- 
le correnti e delle calamite; calamitazione per mez- 
zo delle correnti. 

induzione; fenomeni generali; selfinduzione j cor- 
renti di Foucault; bobina di Ruhmkortt. 

Misure elettriche; unità; misure di intensità; gal- 
vanomctri; amperometri; elettro-dinamometri; mi- 
sura delle differenze di potenziale; voltmetri; mi- 
sura delle resistenze misura delle capacità elettriche, 
misura della potenza e dell'energia elettrica, wat- 
tmetri; contatori; misure magnetiche. 

Produzione industriale delle correnti; macchine 
a corrente continua, a corrente alternata monofase 
o politase. 

Distribuzione dell’eletiricità; natura dei condut- 
tori; lince aerce; linee sotterrance; sezione de: con- 
duttori; isolamento delle condutture; stazioni cen- 
trali; distribuzione a corrente continua; distribu- 
zione a corrente monofase; trasformatori. 

Illuminazione elettrica; arco elettrico; illumina- 
zione ad incandescenza; impianto d'illuminazione 
elettrica. 

Trazione elettrica; lavoro da produrre; funziona- 
mento dei motori; gencrazione dell'energia; siste- 
mi di distribuzione; linee d'alimentazione; condut- 
tori a livello della strada; conduttori aerei; presa 
di contatto; linea sotterranea; linea a conduttori 
sezionati; alimentazione con corrente pol:fase. 

Precauzioni da adottarsi contro i pericoli risul- 
tanti da correnti elettriche industriali; accidenti al- 
le persone; pericoli d'incendio; fenomeni d'elettro- 
lisi; perturbazioni alle comunicazioni telcgrafiche 
o telefoniche; controllo delle distribuzioni d'energia 
elettrica (legge 15 giugno 1906 e analogo rego- 
lamento). 

2. FERROVIE e TRAMVIE. 

Generalità; valutazioni del trafico probabile ; con- 
dizioni generali della costruzione della strada; no- 
zioni sulla trazione dei treni; influenza delle penden- 
ze; resistenza delle curve alla trazione; limite dei 
raggi ammissibili; rettilinei fra le curve; raccordo 
dei piani, delle pendenze e delle rampe; costruzione 
dei tramvai su strade; passaggi a livello con case 
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cantoniere, con barriere manovrate a distanza; pas- 
saggi a livello liberi; sottopassaggi e sovrapassag- 
gi; prove regolamentari e manutenzione delle o- 
реге. 

Strada: clementi e posa delle diverse vie impie- 
gate per ferrovie e tram ; connessione clettrica delle 
rotaie; scambi semplici e doppi; attraversamenti; 
diramazioni; plattaforme giranti; carrelli mobili; 
dischi; via in curva; sopralzi; variazioni di scarta- 
mento; diramazion! ; raccordi. 

Organizzazione generale di una stazione: binari 
principali; binari di servizio; marciapiedi; quai; 
passaggi sotterranci e passerelle; fabbricato dci 
viaggiatori; fabbricato merci; rimessa macchine; 
alimentazione d'acqua; gru idrauliche. Materiale 
mobile; diversi tipi di locomotive e di tender; loco- 
motive cletiriche; vetture a vapore per ferrovie e 
tram; trazione ad aria compressa; vetture per viag- 
glatori; apparecchi di illuminazione e riscaldamen- 
to; sistemi d'intercomunicazicni. Vagoni merci, 
assi; ruoic, cerchioni, telai, boccole, sospensioni, 
scatole a grasso; respintori, freni, automaticita 
dei freni, freni clettrici, indicatori c registratori di 
eclociià, impiego del dinamometro per la misura 
dello sforzo sviluppato da una locomotiva o da una 
automctricc. 

Esercizio; codice dei segnali, segnali di linea, 
mobili, detonanti. Segnali dei treni e delle mac- 
chine. Principi e scopo dei sistemi di blocco; circo- 
lazione a doppio binario, a binario unico, circola- 
zione temporanea a unico binario su una linca а 
doppio binario; differenti categorie di treni. Ta- 
belle grafiche della marcia dei treni. Sistemi di e- 
sercizi adottati per le ferrovie locali e tramvie. 

Leggi del 11 giugno 1842, 15 luglio 1840 e 11 
giugno 1880. Istruzioni e regolamenti per la loro 
esecuzione. Regime delle lince e dei piazzali; con- 
venzione del 1883. Capitolato d'oneri per conces- 
sioni diverse, sovvenzioni, interessi c riparto dagli 
utili. Disposizioni per la durata de! servizio degl: 
addetti alle ferrovie-cassa pensioni. 

Applicazione della legge 13 giugno 1906. 

Prescrizioni relative agli accidenti. Nozioni com- 
merciali. Diverse forme di tarilfe. 

Disposizioni speciali ai trasporti di materie per:- 
colose in genere od infette, e del bestiame. Dispo- 
sizioni regolamentari relative all'igiene, alla puli- 
zia e disinfezione delle vetture e delle stazioni. 

Art. 7. Per avere un apprezzamento esatto delle 
attitudini dei candidati si è attribuito a ciascuna 
parte delle materie d'esame un valore numerico e- 
spresso da cifre comprese fra zero e venti ed aventi 
rispettivamente i seguenti significati: 


о nienie 

I- 2 molto male 
3- 4- S male 
6- 7- S mediocre 
9 - 10 -11 passabile 
12- 13 - 14 abbastanza bene 
15 - 16 - 17 bene 

15 - 19 molto bene 


20 benissimo 


Ciascuna cifra è moltiplicata per il cocfficiente 
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rappresentante il valore relativo alla parte di pro- 
gramma alla quale si riferisce. La somma dei pro- 
dotti dá il numero totale dei punti ottenuti. Non si 
può rilasciare certificato d’attitudine se il candidato 
non ha ottenuto due terzi del massimo per l’insieme 
de le prove. 

Art. 8. Una commissione centrale nominata dal 
Ministro e composta di funzionari dello Staio — 
dei dipartimenti e dei Comuni sceglie i temi d'e- 
same e procede alla loro correzione. | 

Le prove si fanno simultaneamente in tutti i cen- 
tri d'esame indicati dal Ministro. In ogni centro é 
istituita dal Ministro una commissione che è inca- 
ricata di sorvegliare gli esam'. I temi sono gli stes- 
si per tutta la Francia: sono spediti dall'ammini- 
strazione al presidenie di ogni commissione sotto 
busta suggellata, la quale viene aperta in presenza 
dei candidati all'ora fissata per ogni prova. Al ter- 
mine delle prove il presidente trasmette alla Com- 
missione Centra!e, a mezzo del Ministro, tutte le 
composizioni. 

Art. 9. I candidati durante gli esami non hanno 
a loro disposizione né libri, nè annotazioni di soria. 
Durante le sedute essi non possono avere comuni- 
cazioni col di fuori nè fra di loro. 

Ogni frode debitamente constatata dà luogo alla 
del candidato, ordinata dal Ministro, 
senza pregiudizio delle misure che possono essere 
prese in vista dell'esclusione definitiva dagli ulte- 
riori esami e delle pene delle quali è passibile in 
forza della legge 23 dicembre до: condannante е 
frodi in esami pubblici. 

Art. 10. Sono dispensati dalle prove previste da- 
gli articoli precedenti : 

1. Gli ingegneri di ponti, strade e miniere co- 
me pure gli agenti che non compiono le funzioni in 
virtù di un Decreto dal Ministro dei Lavori Pub- 
blici; gli ispettori dell'esercizio commerciale delle 
ferrovie; 

2. I conduttori di ponti e strade ammessi in 
seguito a concorso pel 1907. Decreto 18 luglio. 

3. I controllori delle miniere ammessi in segui- 
to a concorso in virtù del decreto 14 febbraio 907; 

4. 1 commissari di sorveglianza amministrati- 
va delle ferrovie ammessi in seguito a concorso in 
virtù del Decreto 10 dicembre 906; 

5. Gli ex-allievi diplomati : 

dalla scuola nazionale di ponti e strade, 

dalla scuola nazionale delle miniere, 


dalla scuola centrale d’arti e mestieri, 
dalla scuola delle miniere di Saint Etienne. 


6. 1 funzionari dello Stato, dei dipartimenti € 
dei comuni essendo attualmente od essendo stati 
per almeno due anni addetti ad un servizio di co- 
struzione o di controllo d’esercizio delle ferrovie 
d'interesse. generale, d'interesse locale o di tram 
vie. 


radiazione 


Art. 11. Il presente Decreto verrà pubblicato nel 
Giornale Ufficiale e nella Raccolta degli atti amm:- 
nistrativi delle Prefetture. 


Parigi, 13 gennaio 1908. Lovis BARTHOY. 


2 Aprile 1908 


RASSEGNA CRITICA 


Apparentt anomalie delle correnti 
alternate nei fenomeni dí sovratensione. 


Già da qualche settimana ci andiamo occupando 
di reti per corrente alternante ad alta tensione, c 
l'argomento appare inesauribile, poiché ogni par- 
ticolare suo aspetto ci richiama рег 
nomeno associativo 
meno interessanti, 


naturale te- 
di idee ad altri aspetti non 
che meritano di esser presi in 
esame. 

Cosi nell'esaminare la questione del collegamento 
a terra del neutro abbiamo ripensato ad una co- 
municazione fatta lo scorso anno alla А. I. E. E. 
da E. С. Berg, pubblicata solo recentemente dal 
bollettino di questa associazione, nella quale ve- 
nivano esaminati alcuni fenomeni di sopraeleva- 
zione di tensione e d'intensità nelle linee di tras- 
missione ad alto potenziale. In essa erano raccolti 
non pochi dati interessanti, venivano spiegati al. 
cuni di quei fenomeni dinanzi ai quali il tecnico 
rimane sovente interdetto, si 


yioni atte 


davano alcune ra- 
a provare che negli impianti ad altissima 
tensione il neutro dovrebbe sempre collegarsi a terra. 
Crediamo perció opportuno segnalare 
“anche queste considerazioni. 


e riassumere 


x 

Quando si vogliono studiare e valutare i feno- 
meni presentati dalle linec ad alta tensione occorre 
ben precisi 
parametriche dei circuiti elettrici, e segnatamente 
quelli che si riferiscono alle linee stesse; 


avere dati sul valore delle costanti 
соп ra- 
zione dunque il Berg volle premettere una succinta 
esposizione delle formole colle quali può farsi il 
calcolo dei loro valori. 

Supponiamo di avere una linea i cui conduttori 
abbiano un diametro noto d, installata in tal modo 
che la distanza tra l'asse di un conduttore e la 
superficie esterna dell'altro sia /); se rappresentiamo 
con 2 il rapporto tra la distanza /) ed il raggio 
del Мо .— 4/2, possiamo calcelare la induttanza 
per kilometro di linea, espressa in millihenry, per 
mezzo della formola 

l = 10! (2 lon e + 0.5). 
cla capacità tra un filo di linea ed il neutro, espressa 
in microfarad per Kilometro, essendo K il potere 
induttore specifico (che per l'aria ha il valore r) me- 
diante la formola 
- 555 К (10! lon 5j. 

Queste e iouis quando la distanza tra i 
due fili € assal grande rispetto al loro diametro 
(come avviene ordinariamente nelle linee di tras- 
missione) possono semplificarsi e cosi assumono la 


forma seguente, in cui ai logaritmi neperiani vene 
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| -: 10% 463 
10-! 240 К (log ij 

Il confronto di queste due formole fa vedere 
come il prodotto della capacità per la induttanza 
per kilometro + costante, ed uguale a | 


Jog o 


Ù Sa 


lc ~ ro-! 111 
quando siano adottate le unità millihenry e micro- 
farad per kilometro di linea, mentre per .1/ kilometri, 
e quando siano espresse induttanza e capacità ri- 
spettivamente in henry ed in farad la formola si 
trasforma nell'altra 

Lc 10-15 12. 


La frequenza propria di oscillazione del circuito 
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è un'altra quantità la cui conoscenza presenta ta- 
lora non poca importanza; quando linduttanza e 
la capacità sono concentrate in uu punto, tale pe- 
riodo può calcolarsi mediante la nota formula 
sam VCL)! 

che si trastorma, pete capacità e induttanza sono 
invece ripartite uniformemente lungo la linea, nel- 
l'altra più semplice 

f (4 VCL) 
essendo la induttanza espressa in henry e 
la capacità in farad. Il prodotto LC essendo indi- 
pendente (come sopra abbiamo ricordato) dalle di- 
mensioni dei conduttori e della loro reciproca di- 


sempre 


stanza, dobbiamo concludere che la frequenza propria 
della linea dipende solamente dalla sua lunghezza. 

Ma quale è esattamente il concetto fisico di que- 
sta frequenza propria di una linea? Immaginiamo 
che la linea, trovandosi perfettamente isolata da 
principio e senza tensione, riceva una carica, 
esempio per azione di elettricità atmosferica; 
maginiamo poi che la linea stessa si scarichi 
provvisamente a terra. 


per 
im- 
im- 
condensatore 
si scarica di colpo, esso dà una scarica oscillante 


Quando un 


con oscillazioni di ampiezza rapidamente decre- 
scente, in generale, ma di frequenza definita; que- 
sta è appunto la frequenza propria del condensa- 
tore cioè della linca. Quando sono 
verificate le condizioni di risonanza anche la am-. 


considerato, 


piezza delle oscillazioni resta costante o quasi. 
Dovendo prendere in esame una scarica verso 
terra per definire la frequenza propria della linea, 
come ora l'abbiamo definita, si dovrebbero assu- 
mere la induttanza e la capacità della linea stessa 
il valore però del prodotto LC non 
cambia. Ad ogni modo le due quantità ora ricordate 
sono calcolabili mercè le formole 
La = 10-! 2 M lon 2 e 
Co —-.111 M (то" 2 lon 2 p)! 
Г.С = 10- 111 M? — 
Dobbiamo chiedere perdono ai lettori se per una 


verso terra; 
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volta tanto dobbiamo imnpertunarli con tormole; ci 
sono argomenti che non potrebbero essere trattati 
con soli concetti fisici, ma per 1 quali occorre dare 
una valutazione delle entità, se non si vuole dare 
una esposizione assiomatica е perciò poco con- 
vincente. 

Ma per calcolare la periodicità. propria di una 
linea non è necessario. fare calcoli complessi; la 
lunghezza di onda corrispondente viene ad essere 
quadrupla della lunghezza della linea. € la propa- 
cazione della elettricità avviene colla stessa velo- 
cità della luce, vale a dire di 300000 kilometri al 
secondo; basta dunque dividere questa velocità per 
il quadruplo della lunghezza in kilometri della linca 
per averne la frequenza propria: così per una linea 
di 150 kilometri la frequenza propria verrebbe ad 
essere di 500 periodi, e per una di 300 kilometri 
si ridurrebbe a 250 periodi. 

Ога su questa constatazione di fatto il Berg ta 
una osservazione che merita attenzione. Se la linea 
fosse destinata à convogliare una corrente di pe- 
riodicità tale che essa, od una delle sue armoniche, 
avessero frequenza coincidente con quella propria 
della linea, potrebbero prodursi fenomeni di riso- 
nanza che debbono invece accuratamente evitarsi. 
Per avere una frequenza propria di So periodi con- 
verrebbe avere una nea di 1500 kilometri, ma 
per la risonanza colla terza armonica basterebbero 
500 kilometri di linea e 300 per la risonanza colla 
quinta armonica. 

Però il Berg osserva che 1а terza armonica può 
apparire in una rete trifase solo quando primario 
e secondario del trasformatore «siano collegati a 
stella, quale non sarebbe buona pratica; ed in ogni 
modo in tal caso la terza armonica apparirebbe 
tra filo e terra e non tra 1 fili. La quinta armo- 
піса è dunque la sola che meriti considerazione. 
Risulta allora che una linca di 300 kilometri non 
potrebbe alimentarsi mediante corrente alternante 
a 50 periodi, ma converrebbe scegliere una fre- 
quenza più bassa. 

Quale viene ad essere l'ordine di grandezza della 
induttanza € della capacità di una normale linea 
di trasmissione, adatta per tensioni da 30 a 60000 
volt e per diametri di conduttori compresi fra 6 
c 25 mm? 

Il Berg ha calcolato che non facendo errori su- 
periori a 0,15 si риб adottare perla induttanza il 
valore di 1,087 millihenrv per km., e per la capa- 
cità quello di 0,0102 microfarad pure per kilometro 
di filo. Quando si abbiano due lince in parallelo 
la perdita ohmica di tensione è la stessa che per 
una sola linea, l'induttanza dà una perdita meti, 
e la capacità una perdita doppia. 

La reattanza, in particolare € data da 
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сайса dalla formola 
10-б 2 x n СЕ 


essendo E la tensione Форт filo rispetto al punto 


e la corrente di seguente: 


neutro. 

Naturalmente se i valori assunti per L e per C 
sono quelli per kilometro di linea, anche questi 
due valori della reattanza e della corrente di ca- 
rica valgono per chilometri di linea. 

‘In un impianto monofase la tensione tra neutro 
e fili di linea ha il valore 0,50 della tensione tra 
| th, mentre in un impianto trifase il suo valore 
sale а 0,58 della tensione in linca: la corrente di 
carica. riesce. perciò di 0,16 più intensa in una 
linca. trifase che non in una monofase, a parità di 


tensione di servizio. 


La importanza di queste considerazioni del punto 
di vista pratico può mettersi in evidenza appli- 
candole a qualche caso pratico di perturbazioni 
fra le più comuni che si manitestano nelle linee 
di trasmissione, e nelle quali si hanno quei feno- 
meni apparentemente inesplicabili che vengono so- 
vente considerati come anomalie e capricci delle 
correnti alternate. Vediamo di prenderne qualcuno 
in esame Insieme col Berg. 

Chiusura o apertura di circuito. — Quando si 
apre o chiude un circuito avviene una sopraeleva- 
zione di tensione; per rendersi conto della sua en-' 
tità conviene calcolare la quantità di energia ac- 
cumulata nella linea. 

La energia accumulata nella linca sotto forma 
elettro-magnetica è data da o,5LI?, mentre quella 
accumulata é data da 


о.5СЕ?; quando l|. e C siano espressi rispettiva 


sotto forma elettrostatica 
mente in henry ed in farad queste quantità di energia 
sono espresse in joule. 

Ciò posto, supponiamo che si distacchi la linea 
nell'istante in cui la corrente ha l'intensità /; l'e- 
nergia in essa esistente sotto queste due forme deve 
pur scaricarsi in qualche modo. La sola via ofterta 
alla corrente di scarica è la capacità della linea, 
la quale рег conseguenza si carica ad una certa 
tensione, dipendente dalle sue costanti; poi si sca- 
rica traverso alla induttanza propria, si ricarica e 
così via. Prende così origine una corrente oscil- 
lante che si attenua gradualmente, mentre l'energia 
si dissipa in effetto joule nella resistenza della linea; 
la durata di tali oscillazioni sarà perciò tanto mag- 
giore quanto più piccola è la resistenza stessa. 

Tenendo conto del come il fenomeno si svolge 
deve aversi 

0.5 118 - 0,5 CE? 
e per conseguenza 
El! == VLC- 

Se in questa relazione sostituiamo ai due sim- 

bol L e C i valori medi sopra ricordati, coi quali 
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viene ad aversi un errore tollerabile nei casi or- 
Cinari, st ottiene la formola 
Er? - 325 

Deriva immediatamente dalla osservazione di que- 
sta tormola che la tensione indotta dalla apertura 
cdi un circuito è indipendente dalla lunghezza della 
linea. 

Ammettiamo ora che l'apertura del circuito av- 
venga nell'istante tu cut la intensità della corrente 
passa per il suo valore massimo, in una linea a 
60000 volt e per un carico di 20000 Kwatt; il 
Bery calcola che la sopraclevazione di tensione 
viene ad essere di 60000 voli per fase, per modo 
che la tensione agente viene ad essere quasi tri- 
plicata; se invece s'interrompe la corrente sola di 
carica. della capacità l'aumento di tensione riesce 
molto piccolo. 
all'al- 


ternatore nell'istante in cui la tensione passa per 


Supponiamo ora di connettere la linea 
un massimo; la corrente acquista un valore istan- 
taneo assai grande che può approssimativamente 
ritenersi eguale ad E325; se la tensione di ser- 
vizio € di 60000 volt e perció quella tra filo e 
neutro di 34700 volt, la corrente istantanca di chiu- 
sura di circuito sale a тоо ampère, mentre la cor- 
rente di capacità avrebbe probabilmente un valore 
dieci volte minore. 

Da ciò emerge la necessità di adoperare inter- 
ruttori che aprano il circuito nell'istante in cui la 
intensità della corrente assume valori piccoli o 
passa per lo zero. 

Le ricerche oscillogratiche (che hanno già por- 
tato contributo così prezioso allo studio ed alla 
tecnica delle correnti alternate) dimostrarono che 
gli interruttori in olio interrompono la corrente 
nell'istante di intensità nulla. Negli apparecchi di 
interruzione nell'aria, se la tensione è abbastanza 
elevata, l'arco può mantenersi finchè la intensità 
della corrente sia divenuta molto piccola ed allora 
non si hanno sovratensioni pericolose; ma se una 
corrente d'aria fredda interviene ad interrompere 
violentemente l'arco si possono avere innalzamenti 
pericolosi. 

Essendo le sovratensioni indipendenti dalla ten- 
sione di linea, si capisce come i loro effetti pos- 
sano riuscire più disastrosi nelle linee e reti a 
bassa tensione, meno atte a sopportare forti diffe- 
renze di potenziale, per le quali non sono certa- 
mente previsti gli isolamenti. 

Notiamo infine che questi fenomeni di sov raten- 
sione si producono tanto nelle linee isolate da terra 
che in quelle col neutro connesso a terra. 


e alo 
e. 4t 


Nell'istante 
iu cui un trasformatore viene inserito in 


Inserzione di un trasformatore. — 


circuito 
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le sue prime spire si trovano portate di colpo al 
potenziale della terra: ne segue che la tensione to- 
tale deve per un istante essere sopportata da queste 
prime spire, le quali debbono per conseguenza 
venir isolate con molto maggiore cura e precauzione 
ЧеПе altre. 

Talvolta, quando si mette un trasformatore in 
circuito, può aversi una corrente di intensità assai 
maggiore della normale di magnetizzazione. Sup- 
poniamo che nella precedente manovra di distacco 
il trasformatore sia stato disinserito precisamente 
nell'istante in cui il tlusso aveva il suo valore mas- 
simo; dopo qualche istante. l'induzione cadrebbe 
ad un valore 0.70 circa di questo massimo, cosa 
dimostrata dalla osservazione del ciclo di iste- 
resi. Se il trasformatore viene successivamente. riat- 
taccato in circuito nell'istante in cui il flusso do- 
vrebbe tendere all'accrescimento, la corrente magne- 
tizzante assumerebbe subito un valore assai intenso 
perchè appunto il flusso avrebbe già il valore 0.7 
di quello di saturazione; tale corrente può divenire 
anche 20 volte più intensa della corrente normale di 
magnetizzazione, cioè doppia o tripla della corrente 
di pieno carico. 


^ 
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Soci alenstone dt una rete isolata da terra. — Per 
le altissime tensioni che oggi sono adottate, e sulle 
quali si va più alacremente studiando per renderne 
l'impiego sempre più facile ed opportuno, il Berg 
ritiene sia indispensabile collegare a terra il neutro 
della rete. 

Le tensioni elevatissime rendono assai difficile la 
efhcace protezione delle linee e degli apparecchi, 
la cui costruzione e posa In opera per conseguenza 
deve superare difficoltà gravi, e tutto questo viene 
a costare caro, pur non riuscendosi sempre nel. 
l'intento. 

Nella stessa linea è necessario ampliare le di- 
mensioni dei conduttori allo scopo di limitare la 
entità della dispersione per eftluvio, la quale porta 
con sé una perdita di potenza, mentre dà luogo 
ad una produzione di anidride nitrica Та quale cor- 
rode i conduttori a lungo andare. 

Il Berg ricorda le formole colle quali è dato 
rendersi conto della importanza degli efluvi, e se 
ne serve per dedurre il diametro minimo ammis- 
sibile, tenendo conto del fatto che il massimo pra- 
diente di potenziale ammissibile nell'aria (vale а 
dire la velocità colla quale il potenziale varia pas- 
sando da uno strato al successivi) non può supe- 
rare i 40000 volt per centimetro lineare. Non vo- 
gliamo seguirlo in queste sue indagini analitiche, 
ma crediamo utile ricordare la formola che esprime 
tale gradiente (cioè la velocità di variazione del 
potenziale) col crescere della distanza del filo sotto 
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tensione nell'aria. Essa è la seguente (forma che 
€ più semplice di quella considerata dal Berg) 


- 


- (lon 9)-' 
d 


nella quale E rappresenta la tensione, d la di- 


Gp - = 


stanza del punto per il quale interessa conoscere 
la velocità di variazione. del potenziale nel passare 
al punto consecutivo (cioè il gradiente del poten- 
ziale in quel punto) dall'asse del conduttore carico 
di elettricità, e о rappresenta ancora il rapporto tra 
il raggio del conduttore e la distanza della zona 
anulare che trovasi al potenziale della terra. Ме 
segue che il gradiente al contatto tra conduttore 
e aria ha il valore 


Gpe ..-—- (lon p)-! 
> 


mentre nella zona adiacente al neutro ha il valore 


`- 


Gpt БА (1 È 
3 on 0)- 
p R è ) 


Naturalmente questi logaritmi sono sempre i ne- | 


periani, a base e. 

Dall'esame di queste formole risulta immediata- 
mente che la tensione decresce rapidamente col 
crescere del raggio del conduttore carico. 

Quando le considerazioni ora fatte vogliono ap- 
plicarsi al caso di due conduttori paralleli devesi 
prendere R eguale alla distanza dell'asse di cia- 
scuno di essi al piano medio tra 1 due fih. 

Tutto ció premesso, i1 Berg viene alla conclu- 
per 
esempio, isolata da terra, non si possono impiegare 


sione che in una trasmissione a 60000 volt, 
fili aventi diametro inferiore a mm. 5, quando si voglia 
far passare la linea attraverso ad un muro nel quale 
sia praticata una finestra di 250 mm. di diametro. 
Per un conduttore che avesse diametro di mm. 2.5 
il diametro della finestra dovrebbe salire a metri 2.50. 

Quando si avviluppa il conduttore con materiali 
isolanti (quale è il caso delle macchine) si può con- 
tare sopra una resistenza alla rottura elettrica mag- 
giore «di quella offerta dall'aria ma siccome è ne- 
cessario avere un sufficiente margine di sicurezza 
non converrebbe mai impiegare fili di diametro in- 
feriore a mm. 3, per tensione di 90.000 volt, quando 
l'isolamento fosse ottenuto con caucciù. 

Il Berg ritiene quindi che quando si abbia da 
fare con tensioni di questo ordine di grandezza sia 
necessario ricorrere alla messa a terra del neutro, 
per abbassare la tensione con cui si ha da combat- 
tere, al valore 0,58 della tensione esistente sulla 
linca tra 1 conduttori. 


Гуен di isolamento. — Supponiamo che uno 
dei poli di un alternatore sia connesso a terra per 


efietto di una leggera dispersione di corrente, la. 


tensione tra le altre due fasi e la terra riesce al- 
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lora quasi raddoppiata; esattamente diviene т. 


`1 


volte pitt grande. 

Quando si abbiano invece due alternatori indi 
pendenti, ed esista un leggero difetto di isolamento 
tra un polo dell'uno ed un polo dell'altro, oltre ad 
una leggera perdita a terra, la differenza di po- 
tenziale tra la linea e la terra verrebbe ad essere 
in certi istanti 3.5 volte più grande di quella quando 
il neutro fosse collegato a terra. Se nelle reti a 
tensione media questo non avrebbe grande impor- 
tanza, con tensioni elevatissime potrebbero invece 
prodursi guai seri. 

In una rete isolata da terra quasi tutte le per- 
turbazioni danno luogo a gravi pericoli; se per es. 
una scarica atmosferica colpisce un qualsiasi ap- 
parato la linea viene a trovarsi in connessione colla 
terra attraverso ad una induttanza, e se prima la 
rete era perfettamente equilibrata, ed il suo punto 
neutro aveva posizione geometricamente equidi- 
stante dai tre conduttori di linea, dopo il punto 
neutro viene a trovarsi spostato, alterandosi com- 
pletamente il regime di equilibrio e la distribu- 
zione delle tensioni. 

Per mezzo di una analisi che non vogliamo se- 
guire, perchè eccederebbe di gran lunga 1 limiti 
modesti di una rassegna sommaria, il Berg giunge 
alle seguenti osservazioni piene di interesse. 

Quando si ammetta che la connessione a terra 
sia fatta attraverso una reattanza eguale alla reat- 
tanza di capacità, il punto neutro è ancora equi- | 
distante dai due conduttori isolati perfettamente, 
ma la sua tensione rispetto alla linea comunicante 
colla terra ha valore 0.87 della tensione esistente 
tra le fasi; quando invece la reattanza di collega- 
mento a terra si riduca ad avere un valore tre volte 
più piccolo della reattanza cdi capacità, le tensioni 
verso terra delle altre due fasi divengono teori- 
camente infinite e le linee vengono assoggettate ad 
azioni disruttive enormi, anche per frequenze nor- 
mali, sebbene le perdite di energia intervengano 
ad abbassare di molto la grandezza di questi sforzi. 

Quando avvenisse un accidente di tal genere si po- 
trebbe avere per esempio un così fatto fenomeno 
poco comune ed apparentemente inesplicabile. Due 
conduttori di linea distanti tra loro go cm. e lon- 
tani metri 1.80 da un muro darebbero delle sca- 
riche verso il muro, mentre non se ne avrebbero 
tra i conduttori, 

XJ 
ж ож 

Fenomeni non meno gravi possono essere pro- 
dotti dal manifestarsi di una terra negli avvolgi- 
menti delle macchine e dei trasformatori, per azione 
elettrostatica. 

Consideriamo ed esempio una rete monofase com- 
prendente un alternatore, un trasformatore ed una 
linea. Tra gli avvolgimenti primario e secondario 
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del trastormatore esiste una certa capacità, ed un'altra 
capacità esiste tra gli avvolgimenti dell'alternatore e 
la sua massa, che trovasi a terra; finché 1 due con- 
duttori di linea sono perfettamente isolati da terra, 
le loro capacità verso la terra stessa si fanno equi- 
librio, e l'avvolgimento ad alta tensione del tra- 
srormatore si trova allo stesso potenziale «della terra; 
dunque l'avvolgimento a bassa tensione e quello 
dcll'alternatore sono pure al potenziale della terra. 

Supponiamo peró che uno dei due conduttori 
м metta al potenziale della terra: ne deriva allora 
che la differenza di potenziale tra l'avvolgimento 
al alta tensione del trastormatore e la terra viene 
ad essere eguale alla metà della tensione di linea, 
e Vavvolgimento a bassa tensione si porta ad un 
certo potenziale che dipende dal rapporto tra la 
capacità dell'avvolgimento dell'alternatore verso 
terra e la capacità tra gli avvolgimenti del trasfor- 
mature. 

Se queste capacità sono per esempio eguali, cia- 
seuna si prende un quarto della tensione di linca: 
se invece una delle capacità è sensibilmente mag- 
siore dell'altra їп essa viene a concentrarsi una 
differenza di tensione assai più elevata, per modo 
che si possono in essa produrre gravi danni. In 
generale ta macchina più esposta è l’alternatore, 

Anche a questo pericolo si ripara mediante la 
connessione а terra del punto neutro. 

Tale connessione, come già dicemmo in altra 
occasione, può farsi direttamente oppure attraverso 
al una resistenza appropriata o ad una reattanza. 
Però le considerazioni sopra esposte dimostrano che 
l'impiego della reattanza sarebbe da proscrivere. 

Per le resistenze addizionali nel collegamento a 
terra il Berg distingue il caso in cui si abbia da 
{аге con tensioni relativamente limitate (per esempio 
inferiori a 30000 volt), da quello in cui si abbiano 
tensioni elevatissime. Nel primo caso ritiene che 
possi convenire l'impiego di una resistenza inter- 
posta nella connessione a terra, la cui presenza 
Sia pertettamente inditterente per le altissime ten- 
stoni accidentali, ma sia invece perfettamente ca- 
pace di resistere alle tensioni di poco snperiori a 
quelle tollerabili dagli isolamenti; questo permette 
di evitare gli intempestivi arresti nell'esercizio e 
di compiere le verifiche e riparazioni occorrenti 
continuando il servizio stesso. 

Invece nelle reti ad altissima tensione il margine 
di sicurezza negli isolamenti è per necessità di cose 
molto limitato, e conviene perciò evitare qualsiasi 
sovratensione; il Berg ritiene che in tal caso sia 
indispensabile ricorrere ad una connessione a terra 
Retta, senza alcuna resistenza interposta. 

Riassumendo questo studio interessante, mentre 
abbiamo in qualche modo completato la nostra pre- 
cedente rassegna sopra la connessione a terra del 
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punto neutro negli impianti a corrente alt@rnante, 
abbiamo potuto vedere la spiegazione di alcuno tra 
i fenomeni più strani che appaiono talvolta nelle linee 
a corrente alternante, e che restano il più delle 
volte inesplicabili, perchè i fenomeni sono troppo 
complessi e riesce difficile andare a 
la causa prima, troppo remota ed apparentemente 
non connessa coi fenomeni osservati. 


rintracciarne 


Risulta da tutto ciò che la tecnica delle cor- 
renti alternanti è ancora poco esplorata, e che oc- 
correranno ancora lunghi anni di studio e di espe- 
rienza prima che si possa dire di conoscerla in modo 
veramente sufficiente. 


Ing. Fumero. 


чене ий 


Un nuovo sismograío elettrico 


I sismograti finora costruiti ed adoperati pre- 
sentavano l'inconveniente notevole che le loro in- 
dicazioni vengono alterate dalle resistenze di attrito 
e dalla inerzia delle leve trasmettenti il moto agli 
organi di registrazione, il che presenta una grande 
importanza in strumenti destinati a fare delle re- 
gistrazioni molto accurate di movimenti talora in- 
sensibili. 

Si è bensì tentato di ottenere registrazioni foto- 
grafiche, ma 1 dispositivi a ciò appropriati riescono 
relativamente costosi, di impiego laborioso, cd inol- 
tre non consentono di seguire le registrazioni 
quando in occasione di terremoti si abbia speciale 
interesse a sorvegliarne immediatamente e diretta- 
mente l'andamento. 

Ad eliminare tali inconvenienti il prof. Gold- 
schmidt di Bruxelles ha ideato un sismografo re- 
gistratore elettrico, il quale permette di operare 
la registrazione ad una qualsiasi distanza dall'ap- 
parato sismografico propriamente detto, cosicchè 
l'apparato stesso potrebbe essere collocato in un 
qualsiasi sotterraneo, ed anche in un pozzo inac- 
cessibile. 

Come appare dalle figure 162 e 163 il pendolo 
sismogratico ./ porta diametralmente, nella dire- 
zione per la quale vuole ottenersi la registrazione 
dei movinienti tellurici, due rocchetti avvolti con 
molto filo sottile di rame; a questi duc rocchetti 
ne sono affacciati due altri, avvolti con filo di rame 
grosso, che sono portati da una robusta intelaja- 
tura, saldamente fissata al suolo. I due rocchetti 
fissi 06” prendono parte ai moti «ella terra, men- 
tre i due rocchetti mobili col pendolo aa’ restano 
fissi nello spazio quando avvengono moti tellurici; 
variano così le distanze relative, nel senso che la 
distanza tra uno dei rocchetti del pendolo dal cor- 
rispondente della intelajatura diminuisce, quando 
la distanza tra gli altri due aumenta. I rocchettt 
fissati alla intelajatura sono percorsi da una debole 
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corrente alternata cosicchè ad ogni variazione di 
distanza viene ad aversi una variazione nella cor- 
rente indotta nei rocchetti del pendolo, i quali 
sono collegati in serie su un galvanometro, le cui 
escursioni danno la misura dei movimenti tellurici, 
quando a riposo l'apparecchio sia registrato in 
modo che le distanze tra Је due coppie di roc- 
chetti siano eguali. 

Supponiamo infatti che per un movimento della 
Че] telato nella 


terra si abbia uno 


spostamento 


Fie, 


direzione / verso C; il pendolo (che resta invece 
fisso nello spazio) viene ad avvicinarsi alla inte- 
lajatura nella direzione C verso B e nel rocchetto a^ 
viene ad aversi una corrente indotta meno intensa, 
nel rocchetto a una corrente indotta più intensa, 
delle due eguali che in essi circolano nelle condi- 
zioni di equilibrio e di ripos». Essendo i due roc- 
chetti posti in serie tra loro, le due azioni inverse 
si sommano per modo che le deviazioni dell'equi- 
paggio mobile del galvanometro possono riuscire di 
grande entità, anche per spostamenti assai piccoli. 
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Lo schema generale della figura 165 dá una 
idea del come avviene la registrazione. ].'equi- 


paggio mobile del galvanometro 6 (il quale può 
essere di tipo qualsiasi, purchè sensibile ed ap- 
propriato per correnti alternate) si muove in pros- 
simità «li una striscia di carta 7 che corre sopra 
un appoggio metallico elettricamente isolato (7 il 
quale ha superficie. esattamente  profilata secondo 
la curva descritta nel suo movimento dalia punta 


dell'ago ealvanometrico. 
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ler mezzo di un piccolo trasformatore Z viene 
lanciato tra la punta dell'ago. galvanometrico e 
il supporto metallico, sul quale scorre ia striscia 
registrante, un (torrente di piccole scintille che 
perforano la striscia stessa; la serie «ei piccoli fo- 
rellini cosi prodotti nella carta dà una immediata 
rappresentazione dei movimenti dell'ago, e se ne 
puó ottenere con grande (facilità una riproduzione 
fotografica per via diretta, 

П movimento della carta si può comandare per 
mezzo di un motorino .1/ che puó essere rappre- 
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sentato da un semplice orologismo. Una matita .S 
comandata da un elettromagnete /^ collegato con 
un orelogio elettrico, fornisce sulla carta delle in- 
dicazioni di tempo che controllano la regolarità 
del moto della carta prodotto dall'orologio motore. 

Il dispositivo fin qui descritto. servirebbe però 
alla registrazione dei movimenti in una sola dire- 
zione; l'aggiunta di due altre coppie di rocchetti 
perfettamente uguali alle precedenti, e collocate 
sul diametro ad angolo retto col primo, e la du- 
plicazione dell'apparato registratore, permette di 
ottenere la registrazione dei movimenti orizzontali 
ortogonali ai precedenti; l'aggiunta di un terzo 
sistema disposto secondo la verticale permette di 
avere le tre componenti ortogonali di un qualsiasi 


movimento tellurico, 


TECNICA. 


215 


La necessaria energia elettrica. viene fornita da 
due gruppi di cinque accumulatori ciascuno, i 
quali vengono alternativamente inseriti in circuito 
e la corrente continua da essi fornita viene con- 
vertita in alternata da un convertitore Н Si po- 
trebbe adoperare la disposizione semplificata rap- 
presentata dalla figura 164 quando non portasse 
inconvenienti la presenza di una leggera resistenza 
d'attrito sul pendolo. In tal caso si provvede il 
pendolo di un ago scorrente sopra un filo di pla 
tino, realizzando così in un circuito 


(come rap: 


presentato dalla figura) un ponte di Wheatstone: 


le indicazioni del galvanometro possono a loro 
volta essere lette o registrate come sopra descritto, 
od in altro mode consimile, allo scopo. di otte- 


nerne la rappresentazione grafica. 
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Comando elettrico delle macchine tipografiche 


I ben noti ed apprezzati vantaggi otterti dal 
sistema di comando per singoli motori elettrici 
delle macchine operatrici (pulizia, visibilità ed il- 
luminazione maggiore «dei locali) hanno trovato 
nelle tipografie largo campo di applicazione, e già 
da lungo tempo il sistema venne introdotto su 
vasta scala nelle macchine tipografiche. 


Fig. 166 - Tipografia servita dall'elettricità. 


Sebbene queste richiedano una facile variabilità 
della velocità di marcia, alla quale non si presta 
bene il motore a corrente alternata, sj, è perfino 
trovato tornaconto a studiare e costruire speciali 
dispositivi atti a superare la difficoltà, perchè il 
sistema potesse trovare applicazioni anche nei luo- 
yhi dove non si dispone di correnti continue. 


Quando si pensi che le macchine tipografiche 
richiedono lunghi periodi «i avviamento perché 
una nuova composizione possa venir stampata, du- 
rante 1. quali periodi  d'inazione la trasmissione 
negli ordinari sistemi a comando centrale gira in 
pura perdita, si comprende che una delle più 
grandi ragioni della preferenza accordata à questo 


sistema © da ricercarsi in un considerevole rispar- 


mio di energia occorrente. 


La potenza richiesta dalle diverse macchine ti- 


pografiche può essere così valutata: 


. Macchina a piastra . . al massimo 1 HP 
Id. semplice a cilindro» 2 HP 
Id. a due colori . . » 5 HP 
Id. celere. . . » 4 HP 
dd. . rotativa... . » 20 HP 
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Ciascuna di queste macchine: richiede all'avvia- 
mento una potenza superiore di 0,5 alla potenza 
che basta per la marcia normale. 

l./accoppiamento del motore elettrico alla mac- 
china tipogratica non oftre alcuna difficoltà; esso рий 


Fig. 197. - Macchina a piastra comandata da motore 
а corrente continua da 0.75 HP. 


Pig. 168, Macchina a cilindro comandata 


tarsi mediante: cinghia o per mezzo di ingranaggi, 
ed anche con rocchetto a frizione agente sul vo- 
lano quando la potenza richiesta è inferiore a duc 
cavalli. Ordinariamente si colloca il motore su 
sbarre ovvero sopra una sedia a molle di registra- 


zione, ed è sempre possibile collocarlo in un luogo 
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sicuro, fuori del contatto diretto, e senza ingom- 


brare i| locale nelle vicinanze immediate. della 
macchina. 

L'unico problema che offre. delle difficoltà vere 
e quello della regolazione di avviamento e di mar- 
cia," Quando si tratta di macchine leggere cd im- 
picganti piccola potenza l'apparecchio di avviamento 
non è molto diverso da quelli normali in uso per 
1 motori elettrici. c non si ha alcun regolatore: 
quando invece si tratta di macchine di grande po- 
tenza conviene seriamente pensare alla regolabilità 
ed al frenamento della macchina, che deve avve- 
nire istantancamente pur senza dar colpi o scosse 
troppo rudi alla macchina. 
— Per tali macchine si usano distributori molto 
assomiglianti per Taspetto esterno a quelli impie- 
gati nella trazione tramviaria; le nostre illustra- 
zioni ne danno esempio. 

Essi permettono ordinariamente una riduzione. 


di velocità del 50 9,4, e per qualche istante per- 


10: 
tino del go” p mediante inserzione di resistenze 
addizionali nel circuito dell'indotto ; un accresci- 


mento di velocità in ragione del 25", mediante 
indebolimento dell'eccitazione, merce l'aggiunta di 


resistenze nel circuito induttore. 
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da motore a corrente continua da 1 HP. 


Quando occorre una regolazione di questo ge- 
nere è opportuno ricorrere ai motori monofasi in 
serie od a repulsione; la regolazione di velocità di 
cui si ha bisogno solo per ottenere una' marcia 
più o meno rapida, a seconda della tiratura che 
fare, suole ottenersi mediante il cambio 


st deve 
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del rocchetto di ingranaggio o di frizione, ogni 


nastro di carta chiamato dalla rotazione dei cilin- 
volta che si hanno motorini tritasi. 


dri fra i quali viene laminato. Talvolta il foglio 


Nelle macchine rotative la carta viene introdotta viene a stracciarsi durante il movimento; è allora 
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Fig. 169. - Macchina a cilindro comandata da motore a corrente continua da 2 HP. 


| Fig. 170. 


- Macchina rotativa comandata da motore a corrente cotninua da 12 HP. 


a mano nella macchina, mediante rotazione di una 


neccessario fermare immediatamente la macchina, * 
apposita manovella; l'avviamento deve poi farsi 


ed a ció si prorvede mediante un dispositivo di 
con grande lentezza ad evitare la lacerazione del  frenamento comandabile per mezzo -di bottoni si- 


218 


tuati in diverse posizioni, cosicchè l'azione ne possa 
essere immediata, dovunque si trovi chi si accorge 
della avvenuta. lacerazione. 

I] motore è collegato alla linea. direttamente per 
uno dei poli: la connessione dell'altro polo è fatta 
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del relativo nucleo, la quale interrompe la corrente 
che va nell'indotto del motore chiudendoto invece 


della 


| induttore 


sopra una parte resistenzo Че ахмат; 


essendo ancora eccitato si ottiene un 


cui intensità 


elettrico, la 


trenamento PUO essre 


Fig. 171. - Macchina rotativa comandata da motore a corrente continua da 12 HEP 


attraverso al reostato di avviamento con interpo 
sizione di una resistenza decrescente, L'avviamento 
non è però possibile se prima non si provvede a 
rimettere a posto l'interrutore di frenamento elet- 
trico quando questo fosse stato messo preceden- 
temente in azione. Quando si riporti semplicemente 
la manovella dell'avviatore sulla posizione di arresto 


Fig. 172-73. - Interruttore frenato, aperto e chiuso. 
il motore si ferma lentamente, di mano in mano 
che la forza viva accumulata nella macchina si va 
«lissipando negli attriti; per operare un rapido 
frenamento occorre agire su uno degli appositi 
bottoni, ottenendo così 
tromagnete dell'apparecchio frenante, e la caduta 


la diseccitazione dell’elet- 


Fig. 174.75. - Distributore, aperto e chiuso. 


Fig. 176. - Bottone. d'arresto. 


regolata a piacere, bastando perciò variare la te- 


sistenza su cui è chiuso l'indotto. 
Quando siasi adottato un tale dispositivo si può 
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lis. 178..- Rotative gemelle del giornale Berliner Lox. nz. 
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fare a meno di un apparcechio di frenamento a in marcia il motore stesso senza liberare prima il 
mano: ma quando la presenza di un tale appa- freno а mano: inoltre si dispongono le cose in 


recchio sia giudicata opportuna per altre ragioni, modo che l'avviamento non possa avvenire se 
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liz. 15o, - Trancia comandata da un motore à corrente continua da 0.6 HP.” 


occorre connettere al freno a mano un bottone di prima il manubrio dell'avviatore non € stato por- 
#aterruzione, ad evitare il pericolo che si operi un tato nella posizione zero. 


frenamento col motore inserito, o che si rimetta Centralizzate così tutte le manovre e reso im- 
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possibile ogni errore, la condotta delle macchine 
riesce molto semplice e priva di pericoli. Quando 
si adotta il dispositivo sopra accennato si può 
anche munire l'apparato frenante di un relav a 
massima, ad ottenere che la macchina si arresti 
quando per una qualsiasi causa la corrente ri- 
chiesta superi il limite di sicurezza prefisso. 

Le nostre illustrazioni danno idea di un impianto 
piuttosto complesso adatto per una tipografia di 
giornale. Si hanno qui due macchine gemelle, iden- 
tiche, ciascuna delle quali deve poter lavorare 
per proprio conto oppure accoppiata con l'altra. 
Ciascuna di esse è quindi provvista di motori 
propri, ciascuno dei quali può essere regolato per 
se; i motori stessi però possono venire accoppiati 
in modo da marciare in perfetto sincronismo. La 
velocità di marcia può essere ridotta per periodi 
lunghi, alla metà cella normale. 

L'alimentazione viene fatta 


trifase a 125 volt; i motori hanno, ciascuno, la 


mediante corrente 
potenza di 20 cavalli e sono muniti di anelli che 
consentono il collegamento ad un reostato riduttore 
di velocità. Ciascuno dei motori ha annesso un 
proprio distributore di corrente a manovella ; le 
due manovelle sono però connesse tra loro mecca- 
nicamente per modo che si possa avere il collega- 
mento per la marcia in parallelo, oppure «quello 
per il funzionamento indipendente dei motori. An- 
che gli interruttori frenanti sono due, e possono 
lavorare indipendentemente tra loro, quando i due 
motori sono non connessi; se però 1 motori lavo- 
rano in parallelo non è possibile che uno dei due 
interruttori funzioni senza che anche l’altro agisca. 

Naturalmente in una tipografia che ha le mac- 
chine elettricamente comandate trova razionale im- 
piego anche la illuminazione elettrica, e così pure 
tutte le macchine il cui funzionamento richiede 
notevole potenza vengono elettricamente coman- 
date; tale è il caso delle trance, di cui le nostre 


illustrazioni ne danno pure un esempio. 


аа 
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Elettrometallurgia del rame 
(Continnazione e finr redi A) 

Secondo una variante al processo precedente- 

mente descritto, il precipitato di solfito cuproso- 

cuprico, è compresso sopra un supporto conduttore 

Tale 


tensione di 


e passato all’elettrolisi come anodo. opera- 


zione viene fatta con una corrente 
molto debole (0,2 a 0,6 volt), e il rame si depo- 
sita allo stato puro al catodo. Si aumenta la con- 
ducibilità della materia compressa, mescolando questa 
ad una piccola quantità di rame precipitato, otte- 
nuto riscaldando semplicemente una piccola parte 
di solfito cuproso-cuprico, con dell'acido solforico. 
Il solfito cuproso dà infatti la reazione seguente : 


SO? Cu? + SO! Н? Cu y SO! Cu i SO? | H? О. 
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Nel. trattam onto dei minerali solforati; la Гом 
Gernet Copper Limited Co. utilizza Vacido  solfo- 
roso per lisciviare 1 minerali arrostiti, poi. sotto- 
pone all'elettrolisi la soluzione di solfito, 

Il minerale arrostito «e quindi polverizzato ad 
un grado di finezza tale da poter. passare per uno 
staccio di 8 a 32 fori per centimetro lineare, giunge 
ad un truogolo ove incontra una. corrente d'acqua 
m quantità da 5 а то volte maggiore del. peso 
del minerale. L'impasto cosi formato scorre attra- 
verso una serie di condotti inclinati, attraversati 
in senso inverso da una corrente d'acide solforoso 
proveniente dal forno e aspirato alla parte supe- 


della 


alla sua uscita dalle vasche di deposito si. trovano 


riore da un ventilatore. AlPentrata pasta e 


due sifoni destinati ad impedire la sfuggita del- 


Pacido soltoroso. Il movimento continuo del mi- 
nerale nei condotti tende ad impedire che i sali 
al soltito formato o 


insolubili di calce aderiscano 


agli ossidi o carbonati del minerale, mentre un 
eccesso di ossigeno atmosferico e d'acido solforoso 
in soluzione tende ad impedire che il solfito formi 
un sale basico insolubile. Allorchè la soluzione 
contiene il 0,6 per roo di solfito cuproso, si può 
dire saturata. La soluzione finale deve essere di 
colore verde chiaro. Si può riscaldarla per scac- 
ciare l'anidride solforosa libera, ovvero si può pre- 
cipitare il solhto, aggiungendo il ferro. In entrambi 
i casi il solfito cuproso precipita sotto forma di 
polvere cristallina di colore rosso vivo. Per otte- 
nere del rame metallico, si può calcinare il preci- 
pitato per scacciare il solfo, dopo di che si può 
fonderlo coi sistemi ordinari. Allorchè si vuol ot- 
tenere del rame metallico per elettrolisi si aggiunge 
alle soluzioni di solfito cuproso dell'acido solforico 
in quantità sufhciente o del solfato di rame onde 
avere una debole resistenza elettrica. 

Il processo usato dalla Soc. An. /'Auto- metal - 
lurgie si avvicina a quello Rovello. Il deposito di 
rame è ottenuto realizzando una coppia in cul il 
ferro forma il catodo e il soltato di rame il depo- 
larizzante all'anodo. | 

I minerali arrostiti vengono disciolti nell'acido 
solforico : il solfato di rame acido ottenuto è sot- 
posto all’elettrolisi prendendo come catodo il ferro 
allo stato di lastre o di detriti. Si costituisce in 
tal modo una pila la cui forza elettromotrice è di 
0,6 volt circa. Mettendo in azione tale pila il rame 
si deposita all'anodo. Se però non si prendono 
precauzioni speciali, il sale formato al catodo si 
mescola col sale di rame e il metallo depositato 
crame di cementazione) risulta impuro e difettoso, 
Per ovviare a questi inconvenienti la soluzione di 
sale di rame e l'anodo da una parte, e l'acido e 
Il catodo solubile dallaltra, sono situati in un re- 


cipiente separato da diaframmi speciali contenenti 
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sostanze albuminoidi © organiche insolubili, che 
fanno l'oggetto di un brevetto speciale. e che im- 
pediscono la mescolanza dei liquidi permettendo 
però il passaggio della corrente, e conferendo ai 


prodotti depositati. le qualità fisiche e meccaniche . 


del rame lavorato, e tali da renderlo senz'altro 
utilizzabile. 
Processi misti. — Entrano a far parte di questa 


categoria non solo i procedimenti di trattazione 
delle matte per via elettrolitica, ma anche quelli 
relativi all’aftinaggio o all'estrazione del rame dalle 
sue leghe, come pure i processi di galvanostegia. 

Allo scopo di evitare gli inconvenienti constatati 
nel processo Marchese nel trattamento delle matte 
Gunther 


| signori Borchers, Franke e proposero 


di non sottoporre all'elettrolisi che delle matte 


assai ricche in rame, e del tenore di almeno 72 
per тоо. Non converrebbe però oltrepassare il 
tenore dell'So per тоо in causa del costo troppo 
elevato delle matte stesse. In queste condizioni, 
ponendo allanodo le matte e prendendo соте 
elettrolito del solfato 


del bagno resta inferiore a 1 volt con una den- 


acido di rame, la tensione 
sità di corrente di 30 ampère per mq. alla tempe- 
ratura ordinaria. 

Il procedimento елле Lloyd è relativo all'af- 
finaggio elettrolitico del rame spugnoso. Esso con- 
siste nel precipitare dapprima il rame spugnoso 
ed impuro, sottoponendo  all'elettrolisi. tra catodi 
in rame e anodi insolubili di carbone, piombo, 
platino, ecc.. le soluzioni ordinarie provenienti 
dalla lisciviazione del minerale. Il rame impuro € 
poi affinato elettroliticamente e a tale scopo si co- 
stituiscono gli anodi delle vasche d'athnaggio, con 
questo rame più o meno compresso, disposto in 
recipienti porosi o panieri appropriati. 

I signori 7%zro! e Mage ricuperano il rame dei 
vecchi bronzi, per aftinazione elettrolitica prendendo 
come elettrolito una soluzione diluita di acido sol- 
forico gradatamente saturata con solfato di rame. 
Ma è noto che in questo caso la presenza delle 
impurità come zinco, ferro, nichel, alluminio, piombo, 
tende ad impoverire la soluzione di solfato di rame, 
е che lo stagno, l'antimonio e il. bismuto l'arric- 
chiscono di acido solforico, impoverendola del 
rame in seguito alla decomposizione per idrolisi 
del solfato di questo metallo in acido libero e sol- 
fato basico che precipita. 

Poichè importa di conservare alla soluzione il 
suo titolo iniziale vale a dire la sua composizione 
data in acido libero e rame, se si vuol ottenere 
al catodo del rame puro e compatto, si devono 
fare delle ай иот frequenti di acido solforico e 
di ossido di rame risultante dall ossidazione a caldo, 


in una corrente d'aria, di una parte del bronzo 
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da trattare. L'ossido cuprico così ottenuto si di- 
scioglie molto bene nell'acido aggiunto. 

Un processo simile è impiegato dal Campagne. 
Il bronzo è colato in placche che vengono dispo- 
ste nel bagno composto di solfato di rame e di 
acido solforico. Si sottopone all'elettrolisi il bagno, 
con una densità di corrente di 1 a 1,5 ampère 
per dmq. riscaldandolo a 450 50 gradi centigradi. 
solforico libero 


Si neutralizza l'eccesso di acido 


con addizioni periodiche e calcolate di carbonato o 


. ossido di rame. Dal limo che precipita al fondo si 


estrae poi lo stagno mediante elettrolisi. 

Per quanto concerne la galvanostegia. cioè la 
fabbricazione diretta per elettrolisi dei prodotti 
commerciali, come lastre, tubi, fili di rame, sono 
noti i processi / моге e Cowper-Coles che danno 
al rame elettrolitico le qualità fisiche. del rame 


fuso e laminato, e non la conformazione cristal. 
lina che si ha negli ordinari procedimenti di 
clettrolisi. Basterà accennare che col processo 


Cowper-Coles si ottiene un rame che possiede 
le qualità del rame duro laminato, di grande re- 
sistenza alla trazione e scevro di porosità, facendo 
girare il catodo ad una velocità periferica di 450 
a 600 metri al minuto, ed impiegando una den- 
sità di corrente di 20 ampère per decimetro qua- 
drato, ed un elettrolito contenente 12,5 per cento 
di soifato di rame e 13 per roo di acido solforico, 
ad una temperatura. di circa 40 gradi centigradi. 
La resistenza alla trazione del rame cosi ottenuta 
aumenta colla velocità di rotazione del catodo. 
Processi per vía secca. — Allorchè si vogliono 
ottenere delle matte di rame al forno elettrico par- 
tendo dai minerali solforati, occorre anzitutto ar- 
rostire questi fuori del forno elettrico, giacchè 
l'introduzione dei gas ossidanti nuocerebbe al buon 
funzionamento di quest’ultimo. Per evitare questo 
inconveniente e trattare direttamente al forno elet- 
triico i minerali solforati di rame, Ramon Cha- 
varria-Contardo mescola con essi dei corpi ossi- 
danti biossido 
di manganese e l'azotato di soda. Si ottengono 


e scorificabili, come sarebbero il 


così direttamente delle matte di rame. 

П processo André Fauchon-l'illepice, è relativo 
al trattamento delle matte di rame in un forno 
elettrico. 

Allorchè si tratta 


Bessmer ordinario, il lavoro si effettua sul princi- 


di matte di rame fuse in un 


pio in buone condizioni : il calore sviluppato dalla 
combustione del solfo e del ferro, basta a mante- 
nere la fluidità del bagno metallico e delle scorie 
ferruginose. Ma alla fine dell'operazione subentrano 
delle difficoltà: la scorie si ispessisce: il rame, 
più denso delle matte, precipita al fondo e si raf- 
fredda in seguito alla sparizione degli elementi 
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combustibili, 1 quali, meno densi del rame restano 
рїї in alto. Ne consegue che le tubazioni situate 
a fondo si ostruiscono е non possono più fun- 
zie nare. 

Nel processo brevettato la matta di rame è so- 
vrariscaldata per lazione delle correnti indotte, е 
durante l'operazione vi si inietta dell'aria. onde 
bruciare il solfo e il ferro. Si può a tale scopo 
utilizzare Il forno elettrico a correnti indotte e a 


insutttazione d'aria brevettato dallo stesso. inven- 


tere sopracitato, 
Il Iartrar- Chance puritica Ц rame per elettrolisi 


G 


. Bollettino della A. E. I. Е. 
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= si 


nel modo seguente: se sb tratta di eliminare Vos- 
sigeno, il. solfo, il fosforo, il selenio o Varsenico, 
si fonde il rame impuro in presenza d'una scorie 
costituita da cloruro di calce e si fa passare nella 
massa una corrente elettrica. essendo il rame im- 
puro preso come catodo. I calcio liberato. al ca 
todo si libera di tutte le impurità che passano 
nelle scorie. Se si tratta di liberare il rame da 
impurità come il ferro, si prende come elettrolito 
una sostanza capace di fornire ossigeno all'anodo, 
e si dispone il rame impuro all'anodo; il ferro si 


ossida prima del rame e passa nelle scorie, 


md 


Tecnomasio Italiano Brown-Boveri - Milano - (Ca- 


pit. L. 6,000,000 - Vers. 4,500,000) 


Mía sede della Bancaria si riuni l'assemblea ordi- 
naria dell anonima Tecnomasto italiano Brown Bo- 
veri, presenti 44 azionisti che rappresentavano n. 
31,163 delle 45 mila azioni sociali. 


Presicdeva il march. Roberto Visconti che è a 


capo del Consiglio d'amministrazione. 

La relazione del Consiglio stesso volge anzitutto 
uno sguardo al passaio per apprezzare il presente 
il quale dá ragioni di compiacimento, rilevate con- 
cordemente dagii amministratori e dai sindao!, c 
nota infine come il Tecnomasio da L. 750,000 di ca- 
pitale sociale, nell'anno 1903, quando сга in crisi 
che temevasi guas! insanabile, è salito in poco più 
di quattro anni a L. 6,000.000; da una cifra di af- 
lari di L. 495.000 nell'esercizio 1903 a L. 7,369,600 
nell'esercizio testé chiuso 1907; e da una perdita 
di L. 310,249.79 ad un utile neito di L. 208,327.87, 
risultante dal bilancio al 31 dicembre 1907. 

Il Consiglio poscia informa che in linea industria- 
le, anche nel decorso anno, le officine sociali lavo- 
rarono con la intera Joro potenzialità, essendo state 
largamente provviste di ordinazioni. 

Le cure dedicate dalla Direzione a perfezionare 
Sempre più i metodi di lavorazione, permisero di 
aumentare la lavorazione nella misura del 18 % cir- 
«a in confronto di quella ottenuta nel 1906. Non 
venue tuttavia risentito un corrispondente maggior 
lucro, perchè oltre alle maggiori spese, causate dai 
mezzi che consentirono l'aumento di produzionc, il 
prezzo medio della mano d'opera aumento del 12 % 
circa in confronto dell'esercizio 1906. 

Le L. 7,369,600 di complessiva cifra d'affari van- 
no ripartite come segue: 

a) Materiale elettrico eseguito nelle officine so- 
ciali di Milano L. 4,412,600; | 

b) Idem eseguito nelle Officine Brown Boveri 
€ C. di Baden L. 520,000, 

c) Turboalternatori e condensatori che si cse- 

guiscono dai sig. Brown Boveri e C. L. 2,437.000. 


Ai томсапшо dell'anno 1908 si avevano in corso 
di esecuzione ordinazioni pel complessivo importo 
di L. 2,460.000. Е fra le ordinazioni ottenute, va 
annoverata la fornitura del macchinario elettrico 
destinato al grande trasporto di forza, che il Muni- 
cipio di Torino sta costruendo per distribuzione di 
cnergia clettrica. 

I lavori della grande officina e relativi magazzini 
e dipendenze della nuova proprietà sociale in corso ` 
Lodi, fuori Porta Romana, procedono alacremente 
e i direttori ing. Merizzi e Vannotti, confidano di 
poter iniziare l'impianto del macchinario verso la 
finc dell'estate p. v. e di metterlo in funzione nel- 
l'inverno 1908-1909. 

11 Tribunale avendo approvate le deliberazioni 
prese nell'assemblea del 13 febbraio scorso, la com- 
binazione colla Società Gadda e C., è in piena at- 
tuazione e fra un mese circa il lavoro cesserà nello 
stabilimento di via Pace, per funzionare in pieno 
nelle più vaste officine di via Castiglia. 

Passando alla parte finanziaria del bilancio, notia- 
mo: nelle attività importanti riduzioni fatte a tre 
voci : attrezzi ed utensili da L. 100,000 a L. 1; mœ 
delli da l. 10,000 a L. 1; impianti interni da Lire 
79.535 а L. 35,533. Totale da L. 189,535 а 33,535. 

Sono, dunque, L. 154,000 che furono ammortizza- 
tc in una sola volta, applicando a simile ammortizzo 
il premio ottenuto nel penultimo aumento di capi- 
tale sociale. 

Nella parte spesc e perdite del conto esercizio, 
gli ammortamenti e le svalutazioni sono fatte per 
L. 149,057,02. E questa deduzione aggiunta all'al- 
tra suindicata di lire 154.000 somma ad un totale 
ammortamento di L. 303,057,02, cifra che — sc- 
condo anche il parere dei sindaci — attesta la sin- 
cerità e solidità del bilancio e la efficienza produt- 
tiva dell’azienda. Di che il Consiglio tributa largo 
encomio al personale c segnatamente al due diret- 
tori. | 

Ecco la situazione al 31 dicembre 1907 : 

Attività : Azioni comuni di emissione 1907 per i 
7/10 non ancora incassati su N. 15,400 azioni Lire 
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1,075.000: beni stabili, via Pace е nuovo stabili- 
mento di corso Lodi m costruzione 1,250,810.52; 
macchine, utensili, motori, trasmissioni € cinghie 
405,723.73; attrezzi ed utensili 1; modelli 1; im- 
pianti interni 35,533; mobilio d'ufficio e d'otheina 
10,000 ; materiale e scorte in magazz. 1,035,507.41 € 
lavori in corso 728,838.65 ; macchine ed apparecchi 
in consegna 18,139.70; debitori diversi (compratori 
e diversi 2,206,738.57 ; banche e privati 203,346.91) 
L. 2;470,085.4S; cassa 4485.88; eifetti a esigere 
17,896,26; eftetti pubblici e valori industriali, ren- 
dita, azioni, titoli e depositi a garanzia contratti 
522,237; cauzioni amministratori 350,000. Totale 
lire 7,932,352.64. 

Passizilà : Capitale sociale (N. 
muni da L. тоо L. 2,560.000; N. 4000 « l'referen- 
100 L. 400,000; N. 15,400 azioni co- 
muni da l. 100 godimento 1 gennalo 1908) Lire 
4,500,000; riserva 11,861.99; creditori diversi (cre- 
ditori ipotecari 650,000; fornitori e diversi Lire 
836,580.30; banche e correntisti diversi un milione 
conto dividendi arretrati 


25,000 azioni co- 


ziali » da ].. 


e 308,146.24; azionisti 


752; azionisti conto utili indivisi 0654.18) Lire 
2,862,162.78; creditori per cauzioni 350,000; utili 
dell'esercizio 1907 L. 208,327,57. Totale Lire 7 mi- 
lioni e 932,352.04. 

I prodotti lordi dell'esercizio ammontarono a Lire 
902,224.08, le spese a 753,896.21; e Vutile netto a- 
scese quindi al L. 208,327,87, cui aggiungendo la- 
vanzo utili del 1906 in L. 6654,18 si ha un totale di- 
sponibile di lire 214,902.05 di cui l'assemblea nel- 
l’approvare il bilancio e consentendo col Consiglio 
c coi sindaci, nume.ò il seguente riparto : alla riserva 
L. 10,416.39; al Consiglio 20.832.78; al capitale 
(L. 6 a ciascuna delle N. 4000 azioni preferenziali e 
delle N. 23.600 azioni comuni pure da L. 100, co- 
stituenti la parte di capitale sociale con gudimento 
г gennaio 1907) L. 117,600; da riportarsi a nuovo 
lire 6132.88. 

Inline si procedette all'elezione del nuovo Consi- 
glio, tre membri essendo scaduti e gli altri quattro 
essendosi dimessi per dar luogo appunto alla intera 
ricomposizione; e riuscirono ric'etti i signori : march, 
Roberto Visconti, cav. avv. Augusto Ferrari, dott. 
Ruggero Dollfus; e nuovi ele.ti i signori: Valter 
Boveri, on. conte C. O. Cornaggia, ing. Giuseppe 
Gadda е Comm. ing. Egid'o Gavazzi. 

A sindaci effettivi furono eletti i signori Clerici 
ing. Carlo (nuova elezione). Martini cav. rag. E- 
milio e Staub Rodolfo (riclezioni); c sindaci sup- 
plenti i signori: Borello rag. Giuseppe e Volonterio 
avv. Clemente (ricl.). 


Società Piemontese di elettricità - Torino - (Ca- 

pit. L. 1,800,000). 

11 13 Marzo ebbe luogo in Torino l'assemblea ge- 
nerale ordinaria degli azionisti di questa Società, 
presenti 1 portatori di 6192 azioni. La relazione del 
Consiglio d'amministrazione informa che al 31 di- 
cembre scorso l'illuminazione pubblica compren- 
deva 458 lampade ad arco e 21 lampade ad incan- 
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descenza. L'illuminazione. privata comprendeva 
50,495 lampade ad incandescenza e 654 ad arco. 

Si è dunque avuto, nel corso dell'anno 1907 un 
aumento complessivo di 6275 lampade ad incandc- 
scenza c di 140 lampade ad arco da то Ampere. 

L'eficttivo della illuminazione. privata era tosi 
di 26070 К. W. circa. 

La produzione delle due centrali (Regio Parco e 
Madonna del Pilone) è stata di K. W. O. 2.856,55; 
con un aumento di 455 mila 379 К. W. ©. sulle 
гало 1900. 

L'introito per la illuminazione pubblica € stato di 
L. 173,212,01, con una diminuzione di lL. 114.571,09 
sulPanno precedente. Col 1 gennaio 1907 ha avuto 
principio infatti il secondo periodo della concessio- 
ne, che scade al 31 dicembre 1918, e pel quale si 
convenne a suo tempo col Municipio una notevole 
riduzionc di canonc. 

L'illuminazione privata ha reso L. 728.520.6;, 
con un aumento di L. 71,021,495 sull'esercizio 1906. 

L'introito per vendita di energia ad uso di picco- 
26,272,30 corrispon- 
dente a L. 140,29 per HP in funzione. L'aumento 


la lorza motrice è stato di L. 


sull'esercizio precedente è stato di L. 4,794.55. 

In seguito ai continui aumenti nella produzione 
il Consiglio ha deliberato l'aumento della riserva 
termica nella Centrale del R. Parco, mediante lim 
pianto di un turbo-alternatore di 1000 HP, il quale 
tu commesso alla Società Теспотаѕіо Ital. Brown 
Boveri, e potrà funzionare entro il primo semestre 
del corrente anno. 

In dipendenza delle deliberazioni dell'assemblea 
generale straordinaria del 30 marzo 1907 fu estinto 
ogni debito rimborsando le rimanenti 455 obbliga 
zioni. 

Furono pure riscattate nei limiti di prezzo fissal 
dalla stessa assemblea N. 2347 azioni di godime:- 
to, che furono convertite in un unico certificato no- 
minativo. Rimangono tuttora in circolazione, pet- 
ché non ne furono ritrovati i portatori, N. 53 di 
tali azioni. 

11 risultato finanziario del 1907, come dal bilan- 
cio fu approvato dagli azionisti, si concreta nella 
somma di utili netti di 157,204.21 cui aggiungendo 
la rimanenza utili dell’esercizio 1906 portata a conto 
nuovo, cioè L. 2822.64, si raggiunge un totale di 
L. 160,026,85 che furono ripartite nel modo se 
guente : | 

A fondo di riserva 1/20 L. 8,001.35; Consiglio di 
amministrazione то % 15,202.55; Interesse 5 % a 
7200 azioni primitive 90,000; Dividendo di L. 4,50 
per azione su 9600 azioni 43.200, a conto nuovo 
3,022.95. 

L'assemblea approvando le suddette risultanze €- 
lesse ad amministratori i signori: comm. ing. Fran- 
cesco Ceriana, Edmond Chenevière, Alfred Sarasin- 
Iselin, ing. René Koechlin, C. A. Burckhardt. 

A Sindaci effettivi i signori: Avv. Enrico Bacr, 
Alessio Biolley, ing. Giuseppe Cornagliotto. | 

E a sindaci supplenti i signori: Avv. Carlo Ma- 
rangoni e ing. Antonio Clone. 
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I guasti delle macchine elettriche. 


Da qualche tempo le Società assicuratrici stu- 
diano e vanno cautamente introducendo un nuovo 
ramo di assicurazione, relativo alle macchine mo 
trici ed operatrici. Si incontrano naturalmente gravi 
difficoltà in questo tentativo. perchè si tratta di 
cosa assolutamente nuova, nei campo della quale 
non si hanno statistiche, che sole potrebbero for- 
nire criteri direttivi sicuri; gli assicuratori debbono 
perciò adottare premi di assicurazione molto forti, 
oppure correre il pericolo di sopportare. perdite 
formidabili. 

Di questo problema ci siamo già altra volta oc- 
cupati (Cfr. XXV - 129) ed allora promettemmo «i 
non perdere di vista la questione, e di raccogliere 
quanta maggior copia di dati ci riuscisse possibile; 
ппога però nulla ci venne dato di trovare che me- 
ritasse di venir segnalato, Oggi abbiamo sott'occhio 
una relazione compilata da M. Longridge, inge- 
gnere capo di una Società di assicurazioni inglese, 
pubblicata dal The Electrician (No. 1482. An. 1906), 
nella quale è appunto d.ta la statistica percentuale 
dei guasti osservati nelle macchine elettriche. 

Risulta dalla statistica in questione che i motori 
presentarono un aumento nel numero dei guasti 
rispetto a quelli segnalati dalle precedenti ricerche 
Statistiche, mentre per i generatori si avrebbe una 
diminuzione; in particolare 1 motori a corrente con- 
ünua presentarono un nimero di guasti maggiore 
del 40? , dei motori a corrente alternante; invece 
gli alternatori presentarono il 29%, di guasti in 

più delle dinamo. 

Per giudicare della rel«tiva delicatezza dei diversi 
organi rispetto al guasti è interessante osservare 
la seguente tabella in cui è data la proporzione 
percentuale dei guasti osservati ed imputabili ri- 
spettivamente a ciascuna delle раги. 

Generatori | 
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Commutatori el weilt . . 25", 
Diversi . . . . . 
Apparati 
Rocchetti di resistenza. . . 45% 
Contatti . ee a mm. de 
Apparati automate... . 13%) 
Diversi: com) du dE ш эсе ш Фф 


TECNICA. 


Per guanto riguarda invece le cause accertate 
о probabili di guasti esservati, esse possono venire 
così classificate per i diversi tipi di macchine e di 


apparati. 
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JI relatore dà anche qualche. esempio di acci- 


denti osservati, scelti Па quelli che presentano 
qualche carattere tipico; la Joro lettura riesce però 
assal poco interessante per chi non voglia partico- 
larmente dedicarsi a studi di questo genere, perciò 
rimandiamo ala fonte chi volesse avere maggiori 


particolari la proposito, 


si nS sk 
La costruzione degli automobili in Italia. 


Nel momenti in cui più forte imperversava la bu- 
fera sulla industria automobilistica del nostro paese 
ne abbiamo esaminato con attenzione le cause, cer- 
cando di adultarne 1 rimedi possibili, Una relazione 
recentemente presentata dal Dott. Bonardi al Mi- 
nistero di A. I C. per incarico ricevutone esamina 
acutamente И medesimo problema; le sue osserva- 
лорі e conclusioni collimano perfettamente colle 
nostre. | 

Oprere dalla relazione Bonardi come la più re- 
cente statistica dà all'Italia So fabbriche di auto- 
mobili, 4 all'Austria, 4 alla Spagna, 18 al Belgio, 
33 alla Germania, 62 al Inghilterra, 111 agli Stati 
Uniti e 205 alla Francia. 

Nel 1907 si importarono jn Italia 725 automobili 
per il valore di 8.266.335 іне e se ne esportarono 
1283 per L. 20.185.310. 

Dallo specchietto delle vetture esportate si rileva 
la tendenza del nostro paese a «diventare esporta- 
tore delle grandi macchine da turismo del peso 
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maggiore di 5000 chilogrammi, mentre per le mac- 
chine di peso minore si ebbe un continuo aumento 
di importazione. Se non riusciremo a diminuire la 
nostra importazione, lo dovremo appunto al fatto 
di esserci specializzati nelle macchine di lusso, molto 
care e quindi “li minore diffusione, specie in Italia 
dove le grandi fortune non abbondano, 

Secondo il Bonardi l'esportazione delle macchine 
di lusso per i paesi ricchi ci offre una qualche pro- 
spettiva favorevole, ma noi dobbiamo però cercare 
di frenare l'importazione delle piccole vetture, fab- 
bricandole in casa nostra. 

Il numero delle automobili in uso presso di noi 
è esiguo e l'industria vive specialmente sull'e- 
sportazione, Nel 1905 si contavano 2124 vetture e 
nel 1906 salirono a 3366; quasi tutte vetture per 
turismo, perchè i carri automobili e gli omnibus sono 
ancora poco in uso. La tassa relativa alle automo- 
bili gliede negli anni solari 1906-7 L. 707.918,50. 
somma che deve essere ripartita in parti eguali fra 
Perario ed i Comuni e che rappresenta l'introito 
della tassa per 6080 automobili. 


xt 

Esaminata cosi nelle sue linee generali la situa- 
zione attuale dell'automobilismo italiano, il relatore 
passa a considerare più da vicino la crisi industriale, 
ed afferma che per salvare questa industria e av- 
vicinarla al suo assestamento tanto in Italia che 
fuori, € d'uopo cercare di diminuire il costo di pro- 
duzione e di esercizio, trovare nuovi mercati e de- 
dicarsi all'automobile utilitaria, in modo «a farla 
entrare nell'uso pubblico e studiare più svariate 
applicazioni del motore a scoppio. 

Ora l'automobile si mantiene in una cerchia ri- 
stretta e non si può espandere: chi sentiva il bi- 
sogno di averla, la possiede. Per allargare la dit- 
fusione, non si puó pensare che ad un aumento di 
ricchezza о ad una diminuzione del costo di costru- 
zione e di esercizio. 

La grande industria con la divisione del lavoro 
e l'economia che realizza ci puó dare degli « chassis » 
ad un costo di costruzione minore e gli industriali 
potranno anche adattarsi ad un prezzo di vendita 
meno alto. 

Ma gli altri due elementi, cioè benzina e gomme, 
che costituiscono il coefficiente di esercizio, non 
accennano per ora a diminuire come sarebbe ne- 
cessario, perché questa industria si democratizzi, 
poichè più che degli « chassis р a prezzi minori, 
la diffusione dell'automobile dipenderà dalla buona 
costruzione e dalla misura delle spese di esercizio. 
Siccome poi in Italia gli stabilimenti sono in nu- 
mero maggiore delle esigenze del mercato, se vo- 
gliono salvarsi si dovranno coalizzare o trasformare, 
rivolgendosi alle nuove applicazioni. 
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Il Bonardi lamenta che non si cerchi di svilup- 
pare la costruzione di automobili omnibus e da 
trasporto. La crisi automobilistica dovrebbe far stu- 
diare meglio le varie applicazioni dei motori a 
scoppio e volgersi all'agricoltura, che è, anche 
sotto questo punto di vista, un campo inesplorato: 
tanto per i lavori agricoli quanto per il trasporto 
dei prodotti del suolo potrebbe far molto e le mac- 
chine rurali potrebbero ritrarre grandi vantaggi. 
Le macchine da turismo non possono dar vita a 
tutti quanti gli stabilimenti. 

Son queste tutte sacrosante verità, che debbono 
essere meditate a lungo dai nostri fabbricanti, e dal 
finanzieri che aprirono con troppa facilità 1 cordoni 
della propria borsa, attratti dal miraggio di favo- 
losi guadagni. Non vorranno essi mai persuadersi 
che meritano favore ed aiuto le industrie che danno 
ragionevole ma sicura rimunerazione al capitale ed 
al lavoro? 


И capitale estero e le nostre industrie. 


Ancora -oggl è ditfuso il pregiudizio che Гаййшге 
del capitale straniero ad alimentare le industrie 
paesane costituisca un pericolo per l'Italia, e da 
molti, ogni partecipazione alla nostra vita econo- 
mico iudustriale dell'iniziativa forestiera, € guardata 
con sospetto, quasi ne debba derivare una inge- 
renza perniciosa nelle cose nazionali. Giustamente 
osserva invece il Fontana - Russo in un recente suo 
studio che il capitale straniero una volta impiegato 
nella produzione e nel commercio, non può solle- 
citamente ritirarsi dagli investimenti per ritornare 
all'estero; questo ritorno è quasi impraticabile per 
il capitale impiegato nelle fabbriche, poichè ne de- 
riverebbero perdite troppo considerevoli agli impren - 
ditori stranieri. Dunque, l'importazione del capi- 
tale forestiero implica una lunga permanenza di 
esso nel paese importatore, ed esso, finisce dopo 
un lungo periodo di tempo, col divenire nazionale. 

La nazionalizzazione può aver luogo in due modi: 
1" col sostituirsi gli ‘imprenditori indigeni al fore- 
stieri; 2" colla cittadinanza che questi ultimi fini- 
scono coll’ottenere. 

Ma se anche ciò non avvenisse, il paese impor- 
tatore trarrebbe preziosi benefizi di айга natura. 
Il capitale straniero per produrre, ha bisogno del 
lavoro nazionale. La maggior richiesta di lavoro 
fa salire le mercedi, educa il proletariato ad una 
forma superiore di produzione, attina le attitudini, 
ne completa le cognizioni tecniche, Intanto, il ca- 
pitale nazionale rifugiato negli impieghi meno pro- 
duttivi. attratto dall'esempio e spinto dai più alti 
profitti che vede realizzare dagli altri, cerca an- 
ch'esso di investirsi nelle intraprese di produzione 
e di traftico. L'esempio riesce sommamente bene- 
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fico: si rafforzano gli organi dell'economia pubblica 
e tutte le classi sociali ne traggono ristoro. 

Ben consapevoli di questi fatti, 1 Governi meglio 
organizzati e retti da uomini moderni cercano di 
facilitare la entrata al capitale straniero, il quale 
agisce come un propulsore di forza. L'Italia non 
avrebbe oggi una industria cosi promettente se ca- 
pitalisti esteri non fossero venuti in paese a tra- 
piantarvi le loro iniziative e la loro esperienza. 

Assai difficile riuscirebbe la valutazione dei ca- 
pitali esteri investiti in imprese industriali nel 
nostro paese: nello studio sopra ricordato troviamo 
invece un elenco delle Società estere autorizzate 
ad operare in Italia nel quinquennio 1902-06; ec- 
cone un riassunto sommario. 


Anno numero capitale id. versato 
1902 9 151 133 
1903 13 16 5 
1904 5 59 41 
1905 5 an > 6 
1906 IO I4 3 


Si tratta dunque di 45 società che impegnarono 
267 milioni, di cui 187 versati, e che destinarono 
la loro attività all'esercizio di qualche industria nel 
nostro paese. À questo peró conviene aggiungere in- 
numerevoli società italiane aventi capitale intera- 
ramente o parzialmente straniero; la valutazione 
precisa ne € difficilissima, tanto da poterla ritenere 


impossibile. 
Ing. Fumero. 


———— e 


Indicatori di carica degli apparati elettrici 


La Ass. des Industriels de France aveva indetto 
tempo addietro un concorso per un apparecchio, 
il quale permettesse di accertarsi se un determinato 
conduttore si trovi oppur no sotto tensione; tale 
apparecchio doveva essere facilmente trasportabile, 
non danneggiabile dalle scariche atmosferiche, non 
di per sé pericoloso, applicabile a condutture aeree 
e sotteranee, ad alta e bassa tensione, a corrente 
contínua ed alternante. 

Vennero presentati al concorso 18 apparecchi 
dei quali solo otto vennero ammessi all'esame;«liamo 
qui un rapido cenno descrittivo di questi apparati, 
perché la loro conoscenza possa servire di guida 
per eventuali ulteriori studi della questione. 

Apparato Jeanmaire. — Esso è rappresentato 
dalle figure 181 a 184, e consiste in una scatola 
fatta di diversi pezzi, che viene fissata ad un ba- 
stone, ed è così costruita.Il fondo metallico (1) porta 
due ugnature laterali, che costituiscono una metà 
di gola di puleggia (3) e (5); l'altra metà della 
gola è costituita da un altro pezzo metallico (2) 
separato dal precedente e fissato contro il coper- 
chio isolante (15). Nell'interno della scatola si tro- 
vano due rocchetti da suoneria (7) ed (8) il primo 
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dei quali, per mezzo del martello (9) batte sulla 
campana esterna (11) ed il secondo, per mezzo del 
martello (10) batte sulla campana (12). La prima 
di queste suonerie entra in azione quando si ma- 
nifestino azioni elettrostatiche sopra una lamina (6); 


МЧС УЧСА 


а 
LL 


Е рни 


Fig. 181-185. | 
queste lamine agiscono chiudendo un circuito lo- 
cale i cui particolari sono dimostrati dalle fig. 182 
a 184. Quando la gola superiore (5) venga ap- 
poggiata ad un filo ad alta tensione sotto carica, 
la lamina (4) viene respinta dal fondo della sca- 
tola per azione elettrostatica e va a chiudere il 
circuito sulla suoneria (11); quando invece la gola 


Fig. 


156—157]. 


inferiore (3) venga a contatto con un filo a bassa 
tensione la lamina di ferro (10) viene elettroma- 
gneticamente attratta contro 1 due blocchi (2) e 
(3) chiudendo invece il circuito sulla suoneria (r2). 

Apparato Schrottke. — Esso è fondato sopra il 
funzionamento dei coesori adoperati in radiotele- 


2.8 


grafia, 1 quali divengono conduttori qnando sono 
soggetti ad una tensione abbastanza elevata, е 
possono perciò dare segnalazioni in un circuito lo- 
185 il 


coesore è montato sopra una pertica, che può ve- 


cale app sito. Come appare dalla figura 


nire appesa alla linea da esplorare, e può essere 
Connesso a terra. 
-Apparato Kuobloh. — Esso consiste sostanzial- 


mente in un piccolo trasformatore, rappresentato 


1 
L 


A 


Fig. 189-1589. 


in (1) neila figura 156, connesso con un telefono 
T attraverso ad un interruttore (2) e munito di 
un indicatore di corrente ad ago (3). Quando il 
trasformatore viene accostato ad una linea in ten- 
sione, se questa è percorsa da corrente alternante 
si ode subito un caratteristico ronzio nel trasfor- 
matore; se la linea è percorsa da corrente con- 
tinua, basta aprire e chiudere l'interruttore per 
avere dei colpi che svelano la presenza della ten- 


o 


Fig. 190-191. 


sione sulla linea stessa. Così adoperato Tapparec- 
chio può rivelare tensioni superiori a 60 volt; per 


le inferiori si ha indizio di carica dall’indicatore 
di corrente. 
Apparati Mincrallac Co. — Questa società ha pre- 


sentato due apparecchi, uno dei quali perfetta- 
mente simile a quello ora descritto; l'altro non è 
che un elettroscopio semplificato, rappresentato dalla 
fig. 187 consistente in un tubetto di vetro(1) chiuso 
da un tappo metallico (2) portante una lamina me- 
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tallica fissa ed una mobile (3); quando il tappo 
metallico venga a contatto con un conduttore ca- 
rico o si trovi anche solo in sua vicinanza si ha 
una repulsione sulla lamina mobile. 

.Ipparato Taylor. — Uno di essi è appropriato 
per le alte tensioni ed è rappresentato dalla 
fig. 188; l'altro è adatto per le basse tensiori cd 
è rappresentato dalla fig. 189. I primo consta di un 
palloncino di vetro chiuso da un tappo, attraverso 
al quale passa umasticciola metallica terminante 
esternamente a  sferetta, e nell'interno a punta, 
sulla quale è girevole un'ago mobilissimo. Quando 
la sferetta (1) viene affacciata ad un conduttore 
elettricamente carico, l'ago (N) prende ad oscil- 
lare sul perno (2), e magari a mettersi in rota- 
zione. 

Il secondo invece. consta di un palloncino di 
vetro (5) nel quale penetra un'asticciola metallica 


(4), che può estegnamente portarsi a contatto col 


liz. 192-193. 


conduttore in esperimento; nel tubetto si trova 
anche della polvere di solfuro di stagno, o di bronze 
o di alluminio. Prima dell'uso si scuote il pallon- 
cino in modo da ammucchiare la polvere metal: 
lica; se l'asticciola viene portata a contatto con un 
conduttore elettrizzato le particelle metalliche si 
raggruppano in speciali figure per azione della re 
pulsione reciproca elettrostatica. 

Apparato della S. I. des Telephones, — Questo 
apparato può ricevere due diverse disposizioni, а 
seconda che deve applicarsi per corrente alternante 
oppure per corrente continua. Nel primo disposi- 
tivo, rappresentato dalla fig. 190 si hanno in serie 
una valvola, un condensatore di clettricità cd un 
ricevitore telefonico e la seric è connessa da un 
lato colla linea in esame dall'altro colla terra: la 
presenza della corrente alternante si svela per еб 
fetto del ronzio dato dal ricevitore telefonico. Nel 
secondo dispositivo rappresentato dalla 191 si һа 


condensatore, una Te: 


invece una valvola, un 
sistenza, un interruttore ed il primario di un tra- 


sformatore, il cui secondario è connesso con un 
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ricevitore telefonico. La serie di tali apparati € 
connessa, da un lato colla linea, с dall'altro colla ter- 
ra; ufficio del condensatore e della resistenza € di pre- 
venire un passaggio di corrente troppo intensa 
quando si abbia da fare con una rete avente una 
terra accidentale, o preordinata a scopo di servizio; 
quando la terra non si sia stabilita sí possono met- 
tere in corto circuito il condensatore e la resi- 
stenza. In questo caso la presenza di corrente 
sulla linea si rivela con dei colpi nel teletono ad 
ogni apertura e chiusura dell'apposito interruttore. 

Apparato Thorton. — Esso consiste in un tubo 
di vetro chiuso alle due estremità, nel quale pe- 
netrano due elettrodi (3) e (4), come risulta dalla 
fig. 192; uno degli elettrodi termina in una punta 
di contatto, e l'altro è connesso con un filo ben 1so- 
lato e per suo mezzo con altro pezzo di contatto 
(2). Entro il tubo di vetro si trova del petrolio 
nel quale sono in sospensione dei filamenti di fibra 
vegetale carbonizzata o simili. Quando i due con- 
tatti st portino a toccare 1 due fili di linea, avendo 
preso tutte le precauzioni perch tale operazione 
non abbia a riuscire pericolosa, passa tra i due 
elettrodi una corrente che rende incandescenti i 
filamenti carbonizzati, rivelando così la presenza di 
tensione in linea. 

Apparato Alict. — Esso consiste semplicemente 
di un tubetto di vetro chiuso da un tappo di gomma 
(4) attraversato da un'asticciola metallica. termi- 
nante nel lato esterno in una pallina, e portante 
dall'altro due foglioline d'oro; come si vede si 
tratta di un puro e semplice elettroscopio sotto la 
la forma classica ben nota, il cui funzionamento 
riesce per sè evidente (fig. 193). 

Non staremo a fare la critica di questi diversi 
apparati perchè i loro pregi e difetti relativi sono 
evidenti; certo si può concludere che l'apparecchio 
ideale è ancora da trovare. 


—_—_ 


Telefonia a grande distanza 


Рксь, MAJORANA (*) 


Fra tutti i problemi della moderna elettrotecnica, 
quello d'interpretare esattamente i fenomeni delia 
propagazione della corrente telefonica è il più 
difficile. Infatti nei 
nel senso ordinario della parola, o di luce, la 


cast di distribuzione di forza 


trattazione del problema ciettrico resta in generale 
assai semplificata, giacchè si può prescindere da 
taluni fenomeni i quali diventano di primaria inr 
portanza, quando si tratti delle correnti telefoniche; 
fenomeni che in questo caso assurgono all'impor- 
tanza di fattori principali della trasmissione. In 


— a ———————.r 


(*) Sunto della conferenza inaugurale tenuta all'Istituto 
Superiore postale-telegrafico. 
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ispecial modo, la cosidetta capacità delia linea ha 
grandissima importanza nel: problema telefonico, 
mentre essa vien trascurata о quasi, in. quello della 
propagazione dell'energia. 

Il meccanismo della trasmissione telefonica ha 
comune con quello della trasmissione telegrafica 
l'uso dei fili conduttori che rilevano le due sta- 
zioni, Per intendere la prima di queste due appli- 
cazioni della moderna elettrologia, € bene richia- 
таге qualcuna delle considerazioni fondamentali 
che 51 possono fare in merito alla seconda. 

Parliamo dunque per un momento della propa- 
gazione del segnali telegrafici. Questa si fa, com'è 
noto, per lo più mediante l'uso di un filo di linca, 
nel quale, in guisa intermittente, s'invia una cor- 
rente elettrica, che poi fa ritorno all'apparecchio 
trasmittente. attraverso la terra. Il linguaggio te- 
lesratizo corrisponde al diverso modo di succedersi 
delle emissioni di corrente, e ció per quanto ri- 
guarda, sia la loro durata, ча il loro numero, sia 
ancora gl'intervalli di tempo che intercedono tra 
una emissione e la successiva. 

Se le due stazioni telegratiche sono abbastanza 
prossime, il funzionamento dei due apparati è assai 
sicuro. Non occorre allora. adoperare pile sover- 
chiamente numerose, e la scrittura dei segnali av- 
viene in guisa certa e nitida. Allunghiamo la di- 
stanza che intercede ба le due stazioni, c'imbat- 
tiamo presto in una prima. difficoltà : quella di 
superare la resistenza della linea. L'elettricità in 
moto stenta a propagarsi sul filo eccessivamente 
lungo; e ciò dipendentemente da una proprietà 
della materia, per cul, pur essendo questa neces- 
saria alla propagazione del fluido elettrico, ad esso 
oppone un certo ostacolo, che fisicamente viene 
chiamato esistenza elettrica. Si vince nella pratica 
l'inconveniente offerto in tal senso. dalle lunghe 
lince, in diversi modi, per esempio, aumentando 
l'energia in partenza, oppure accrescendo l'intensità 
della corrente iniziale (col rendere più numerose 
le pile) o la grossezza del filo o cambiando la 
natura del filo (adoperando cioè rame invece di 
ferro). In conclusione, la resistenza elettrica, con- 
siderata in sè stessa, non costituisce grave incon- 
veniente. nella tecnica telegrafica. 

Altro elemento, assai degno di nota, in materia 
di propagazione telegrafica, € la cosidetta capacita 
elettrica della línea, Questa grandezza, dipendente 
dalla quantità di elettricità necessaria a caricare 
la linea stessa, acquista valore massimo nel caso 
dei conduttori sotterranei о subacquei. 

Vediamo ora sperimentalmente quali sieno gli 
eftetti della resistenza e della capacità, sulla pro- 
pagazione dei segnali telegrafici. 

La linea telegrafica sia rappresentata da due fili, 


lungo il percorso dei quali possono inserirsi a vo- 
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lontà resistenze e capacità varie. Da un lato in- 
viamo segnali intermittenti mediante una pila ed 
un tasto Morse; e per poterne dimostrare l'arrivo 
all'altro lato, adoperiamo un sistema ottico, costi- 
tuito da una disposizione simile a quella di certi 
oscillografi. 

La corrente elettrica in arrivo traversa alcuni 
delicatissimi avvolgimenti posti in un campo ma- 
gnetico; si provoca con ciò la deviazione degli 
avvolgimenti stessi e conseguentemente quella di 
uno specchietto attaccatovi. Possiamo subito ren- 
derci conto dell’eftetto della resistenza, giacchè si 
osserva che col crescere di questa, diminuisce la 
deviazione del raggio luminoso, pur conservando 
l'apparecchio una grande prontezza di recezione. 

Inseriamo ora anche della capacità nel percorso 
della linea; si osserva subito come i movimenti 
del raggio luminoso, sieno più lenti, quasi come 
se si trattasse di un corpo moventesi in un mezzo 
vischioso. Occorre distanziare maggiormente i se- 
gnali perchè questi arrivino nettamente distinti e 
comprensibili. 

Questa esperienza ci dimostra la lentezza delle 
segnalazioni telegrafiche attraverso. lunghi cavi, 
lentezza che implica perdita di tempo, e, commer- 
cialmente di denaro. 

Consideriamo ora la natura intima delle trasmis- 
sioni telefoniche: qui, si tratta ancora di impulsi 
elettrici, susseguentisi, a simiplianza di quanto 
avviene in telegrafia, Гипо all’altro; ma questi 
impulsi, anzichè essere governati dal tasto mani- 
polatore, o da qualsiasi altro congegno telegratico 
trasmittente, sono in esatta corrispondenza con le 
singole vibrazioni sonore della voce articolata. 


Per 


cosa consista 


cui vogliamo esaminare anzitutto in che 
il fenomeno sonoro da trasmettere 
col telefono. Consideriamo un suono semplice; 
esso è costituito da vibrazioni sinusoidali, vibra- 
zioni che costituiscono il più semplice moto vibra- 
torio. Un diapason, eccitato da un archetto, vibra 
sinusoidalmente, e i suoni di diversi diafasor, diffe- 
riscono tra loro per l'altezza. Come un diapason, 
una canna d'organo dà suono che, con sufficiente 
approssimazione, può essere considerato come sinu- 
soidale. Consideriamo ora un apparecchio telefonico 
trasmittente ; esso è costituito da un microfono, il 
quale, essendo colpito dai suoni da trasmettere 
invia, per mezzo di una pila, impulsi elettrici vari 
sulla linea telefonica; impulsi che sono esattamente 
corrispondenti alle vibrazioni sonore. 

Per studiare il modo con cui tale apparecchio 
modula la corrente elettrica, e pone in funzione 
l'apparecchio ricevente, sostituiamo al solito telefono 
ricevente, lo stesso oscillograto che ci ha servito 
per le esperienze telegrafiche. А] suonar di una 
canna, il raggio devia, anzi entra permanentemente 
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in vibrazione, del che ci accorgiamo facilmente 
muovendo uno specchio su cui l'immagine stessa 
cade, prima di fermarsi sullo schermo. Come si 
vede la linca delle vibrazioni è assai semplice: © 
una sinusoide, che diventa sempre più fitta, al 
crescere dell'altezza sonora. 

I suoni adoperati, sono nettamente musicali, e ct 
si può domandare in che differiscano da essi quelli 
generati dalla voce umana. Possiamo rispondere 
a ciò pronunciando un suono continuo, ossia una 
la forma della vibrazione è 


vocale. Si vede che 


più complicata non solo, ma che essa è ditierente 
da vocale a vocale. L'w per es. si avvicina molto 
ad un suono quasi semplice. E poichè si osserva 
che un miscuglio di suoni semplici dà sull'arcollo: 
grafo una forma di vibrazione assai diversa dalla 
sinusoidale, dobbiamo concludere che anche la voce 
umana risulta in ogni istante di più suoni so- 
vrapposti. 

Una buona trasmissione telefonica deve dunque 
rispondere al concetto di permettere la propaga 
zione di vibrazioni elettriche esattamente corri- 
spondenti alle vibrazioni acustiche, e che, come м 
è visto, possono essere svariatissime. 

Se la distanza tra le due stazioni telefoniche è 
breve, se la linea è bene isolata. il buon funz'o- 
namento «dell'impianto telefonico dipende esclusi- 
vamente dall'essere gli apparati in buone condizioni. 

Come si usa in telegrafia, può bastare a connet- 
tere gli apparecchi di una stazione telefonica con 
quelli di un’altra un solo filo metallico; occorre 
allora, poiché la propagazione elettrica avviene in 
tali casi attraverso circuiti, chiudere il circuilo me 
diante il ritorno a terra. Se ora la linea telefonica, 
essendo costituita da un solo filo, è piuttosto 
lunga, poichè essa passa per solito vicino ad altri 
fili, su questa genera il cosidetto fenomeno dell'in, 
duzione di cui facilmente possiamo dare un'im- 
magine meccanica. Paragoniamo la linea telefonica 
ad una corda tesa. Se un estremo di questa viene 
scosso, la peturbazione meccanica s1 propaga lungo 
la corda arrivando all'altro estremo. Tale perturba: 
zione ci può servire come modello di una pertur- 
bazione clettrica che mediante un apparecchio 


trasmittente telefonico viene generata in un йо 
di linea. Ё a supporsi, se vogliamo raffigurare е 
sattamente con questo congegno meccanico il fe- 
nomeno elettrico, che a ciascuna vibrazione acu 
stica corrisponda un impulso elettrico, raffigurate 
in questo confronto da un impulso meccanico, di 
conveniente intensità. Osserviamo che Pimpuiso 
impresso alla corda si propaga con una certa ve- 
locità, arrivando all'altro estremo, e là giunto м 
ritlette, 
battente su di un ostacolo rigido. Ci si domanda 


quasi si trattasse di un corpo elastico 


intanto: avviene qualcosa di simile anche in elet 
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tricitá ? Certamente, solo che le riflessioni nella 
telefonia pratica sono poco accentuate in causa 
di fenomeni di cui in parte ora diremo. Meccani- 
camente il fenomeno della riflessione ci fornisce 
un mezzo elegante di studio, ed ecco come. Sup- 
poniamo di imprimere ritmicamente impulsi mec- 
canici alla corda; il ritmo o la frequenza corri- 
sponderebbero, nel caso del filo telefonico, alla 
frequenza delle vibrazioni sonore, all'altezza cioe 
del suono che si trasmette. Tutti questi impulsi 
si propagano lungo la corda con velocità uniforme 
là si riflettono. Si 


intende dunque che il sistema meccanico descritto 


e arrivano all'altro estremo ; 
è identico ad un altro che fosse così costituito : 
un generatore di urti e perturbazioni ritmiche ad 
ad un estremo, ed un altro di frequenza esatta- 
mente identica all'altro. 


Le due serie di impulsi, che si propagano in 


senso opposto, si incontrano, e poiché esse cam-. 


minano con velocità esattamente eguali, vi saranno 
punti in cui le azioni si elidono, punti in cui si 
sommano, e questi punti, per una data posizione 
degli estremi della corda, per una data frequenza, 
son sempre gli stessi. Avviene allora il cosidetto 
fenomeno delle onde stazionarie. П confronto fatto, 
che ci dà f'idea del modo con cui la corda vibra, 
ci può rappresentare le vibrazioni elettriche del 
filo di linea; occorre perd fare astrazione dal fatto 
che qui le onde, in conseguenza della riflessione, 
appaiono ferme, ché se quest'ultimo fenomeno 


mancasse, l'occhio, propagandosi esse continua- 
mente non riuscirebbe a scorgerle facilmente. Il 
fenomeno delle stazionarietà delle onde, ci aiuta 
quindi a renderci conto di cosa che dificilmente 
potrebbe colpire 1 sensi in altra guisa. Ora fer- 
meccanismo di 


miamo la attenzione sul 


nostra 
questa propagazione. Le onde procedono sulla corda, 
per es. da sinistra verso destra, esse rappresentano 
energia spesa e che, se non vi fosse la riflessione, 
se per es. la corda fosse assai lunga, finirebbe 
per trasformarsi in calore riscaldando la corda 
stessa, ma nel caso meccanico attuale, la corda 
muovendosi in seno all'aria, pone in vibrazione 
anche questo mezzo, lo scuote, e altre onde acree, 
intorno. 


dello stesso periodo, sono emesse tutto 


Se una seconda corda si trovasse distesa vicino 
alla prima, le onde aeree la colpirebbero, e per 
quanto lievemente essa finirebbe per vibrare in- 
sieme alla prima. Questo fatto meccanico trova 
riscontro in elettricità; il filo conduttore, quando 
è tr. versato da flusso ondulatorio elettrico, irradia 
delle onde, e un secondo filo teso accanto ad esso 
entra in vibrazione; tale fenomeno prende il nome 
di induzione. Se ora il secondo filo € destinato a 
trasmettere anch'esso delle correnti telefoniche ё 


evidente che l'induzione possa riuscire a turbarne 
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la propagazione generando confusione. Meccanica- 
mente possiamo realizzare un modello il quale ci 
rappresenta come nel caso elettrico si ovvii ad un 
simile inconveniente, Possiamo realizzare la trasmis- 
sione delle vibrazioni meccaniche anziché su di 
una sola corda, su due ; colla avvertenza di inviare 
sulla seconda corda onde in fase esattamente op- 
posta. Ció é ottenuto con lo stesso motore che 
imprime alle due corde impulsi i quali, in ogni 
istante sono di senso contrario. L'occhio non scorge 
veramente diversità tra i due moti vibratorii, giacchè 
essi sono assai rapidi: non si saprebbe infatti dire 
se in un certo istante un punto di una delle corde 
si trovi sulla posizione superiore o sull'inferiore. 
Ma illuminando ad intervalli le corde stesse, pos- 
siamo sorprenderle in determinate posizioni; avremo 
realizzato così una esperienza stroboscopica, che 
ci permette di vedere l'esatto spostamento di fase 
delle due corde. Se ora nelle vicinanze di esse se 
ne trovasse una terza, questa, riceverebbe attraverso 
l'aria impulsi di senso contrario e rimarrebbe perciò 
ferma. Artificio analogo si adopera in elettricità, 
per evitare l'induzione delle correnti telefoniche su 
altri conduttori che per lo più possono trovarsi 
vicino ai primi; si ricorre infatti sempre all'uso di 
due fili per ogni trasmissione telefonica. 

Vediamo ora come avvenga la propagazione di 
una corrente telefonica su di una linca, sia pure 
costituita da doppio filo, ma di notevole lunghezza. 

Riprendiamo l'uso dell'oscillografo. Se la cor- 
rente propagantesi è corrente continua, quale è 
quella che si adopera in telegratia, vedemmo già 
al principio della conferenza, che null'altro afheve- 
limento può derivare nella deviazione totale del 
raggio luminoso, all'infuori di quello dipendente 
dal valore della resistenza del circuito. Se mai, se 
la linea è così lunga, perchè il valore della capa- 
cità totale di essa sia notevole, la deviazione, pur 
essendo sempre della stessa grandezza, si mani. 
festa più lentamente. Se però la corrente non è 
più continua ma rapidamente alternata, quale è 
quella telefonica, l'intensità in arrivo, corrispon- 
dente alla deviazione del raggio luminoso, dimi- 
nuisce non solo per l'eventuale resistenza, ma 
ancora pel fatto della capacità, Quest'ultimo fatto 
si comprende facilmente pensando come ciascuno 
dei brevissimi impulsi elettrici corrispondenti alle 
singole vibrazioni acustiche, non possa avere Íl 
tempo di caricare completamente la linea. In con- 
seguenza di ció le onde telefoniche si smorzano 
fortemente attraverso i lunghi conduttori e spe- 
cialmente attraverso i cavi. 

Altro fatto notevole è che, dipendendo questo 
smorzamento dalla brevità del tempo che inter- 
cede tra un impulso ed il successivo, detto feno- 
meno è più accentuato per i suoni più acuti, al 


a 


LI 
4 


quali corrispondono come è noto impuisi più rav- 
vicinati. 

E si comprende ancora a quies inconveniente 
dia luogo tale fatto Ta voce umane è uno mi. 
scuglio di suoni di ditferentissime altezze: analiz- 
zandole vi si possono riscontrare suoni assu bassi 
vibrazioni a minuto secondo, 
Pratica- 


mente si è riconosciuto che con un limite massimo 


(qualche decina di 


suoni acutissimi (dieci o. ‘quindicimila. 


di cinque о ката vibrazioni a 1%, si può con 


buona approssimazione, caratterizzare la voce di 


un determinato individuo. Ora se una trasmissione 


telefonica attutiw e i suont ра alt, е sopprime 


forse eli acutissimi, la Voce stessa può arrivare 
ala stazione 31 evente non solo attievolita ma 
anche alterata. Si е constatato Infatti che attra- 


verso lunghi cast si cominciane a perdere quelle 
leggere sfumature che diterenziano te voci di per- 
sone diverse. non s агаа cioe a indovinare. chi 
€ la persona che parla, ези cast ancora più spinti 
le consonanti si conlondoa» tra loro, € le vocali 
anch'esse. Questaltimi iuconvenienti finiscono evi- 
dentemente per annullate completamente. l'utitità 
del telefono. In fisica. € stato tadicato colla parola 
fatto dell'ine-grtale assorbimento da 


delle 


acustici; sì dice cioè che attraverso 


distorsione il 
parte della line: vacts frequenze O periodi 
lunghe linee 
o lunghi cavi la voce ассо disio ta. 

П problema dh correggere ӨП eretti dannosi 
della capacità delle tuaghe Hines, nela propaga: 
zione delle correnti telefoniche. costituisce uno dei 
più delicati problemi dellelettrot cnica mederna. 
La risoluzione di esso benchè non sta ancora en- 
trata nella prati à, si deve principalmente allame- 
ricano Pupin, e cappresenta una deile più inge- 
enose anplicazioni delle teorie. elettriche, e nello 
dell'in- 


stesso tempo uca delle cumercose vittorie. 


gegno umano, che sa talvolta prevedere 1 fenomeni 


^ 


e poi controllarli con [| esperionz.. 


Consideriamo лабо una [часа linea telefonica 


costituita da un doppio flo aereo 0 In сато, 


Tale linea avrà rotevole resistenza e notevole Ca- 
pacità. specie se o) tatta di cavit: ma oltre questi 
elementi, vi è wi ori фт пе айга costante. elet- 
trica da considerare, in un sistema di conduttori : 
essa è la costletta мәл zione. Come lo dice la 


stessa parola, st fatta di qualcosa che © dovuto 


allinduzione del alo su di sè stesso. Un filo ret 
tilineo, come sono à conduttori telefonici, ha pic- 
colissima autoinduzione ; se peró st realizza un 
conduttore i] quie sitorni pir volte su st stesso, 
è ovvio che Uuntomduzone debba di molto cre- 
secre, Si prenda un filo, lo st avvolga su. di un 
rocchetto, con 10 si sari accresciuta dt molto 
la sua autolpduzione, e de tale nuova proprietà 


pessiamo in mille guise. dimostrare Попев impe- 
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dente sulle correnti variabili. La più semplice di 
tutte è la seguente: Un rocchetto di filo è inse: 


rito nel circuito di una corrente. alternata; ura 
lampada elettrica si accende; se si togliesse il roc- 


chetto dal circuito, si osserverebbe un lieve au- 
mento nella intensità luminosa della lampada elet- 
trica, ma essendo l'efietto dovuto tanto alla dimi- 
nuzione di resistenza, che а quella di autoinduzione, 
non si saprebbe qual parte di esso competerebbe 
a quest'ultimo fatto. Ma noi abbiamo un mezzo di 
accrescere IL valore dell'antoinduzione, con l'intro- 
durre un nucleo di ferro dentro il rocchetto, per 
cui la luminosità della lampada decresce, E pos- 
siamo far vedere che l'effetto è dovuto a quanto 
st € detto, mediante la sostituzione di una corrente 
continua, alla corrente alternata. 

Ora un filo rettilineo La piccolissima autoindu- 
zon: e le sue proprietà elettriche. sono principal- 


mente defnite dalla resistenza. e dalla capacità. 


Le onde telefoniche che si propagano nel filo, si 


vanno smorzando e di tanto quanto maggiore è 
la loro frequenza. Si può artificialmente aumentare 
linea in diversi 


la autoinduzione della telefonica, 


modi: orbene, ciò è stato. riconesciuto  giovevole 


alla bontà della propagazione telefonica. Non ci è 
possibile dare ragione esatta di tale fenomeno; 
accenneremo soltanto ad un paragone, che se puo 
dare una idea del meccanismo del fenomeno stesso, 
non ne fornisce però una spiegazione intima. Ri- 
prendiamo per un momento una delle corde vi- 
branti. che ci hanno servito nei precedenti esem- 
pi: e supponiamo che essa ‚ма prolungata di 
molto. Le onde generate dal motore, si propagano 
lungo essa e vanno smorzandost man mano, per 
tutto 


si spegnerebbe se la corda fosse abbastanza lunga. 


la resistenza incontrata nell'aria, sicchè del 


Lo smorzamento è dovuto (in buona parte) alla 
delle 


brazioni dell'aria; la forza viva della, corda stessa 


trasformazione vibrazioni della corda in vi- 
si afhievolisce così sino ad annullarsi completamente. 
Supponiamo ora, lasciando inalterate tutte le altre 
condizioni di accrescere la massa della corda, ossia 
di rendere questa più pesante. Il motore non potrà 
forse imprimere all'estremo di essa delle oscilla- 
zioni di notevole ampiezza, ma queste vibrazioni 
superano più facilmente la resistenza ofierta all'aria, 
giacchè la massa messa in movimento è maggiore, 
non solo, ma perché la velocità. di oscillazione € 
di propagazione, sono minori, Quindi non sor: 
prende il risultato che Le corda vibri ancora ad 
una distanza maggiore Чї quel che non avveniva 
uel primo caso. Ecco dunque che mediante un 
artificio, il quale sembrerebbe dovesse ostacolare 
la propagazione delle onde meccaniche, quale è 
quello di^ rendere il conduttore. più massiccio, o 


più inerte, si arriva al risultato di poter trasmct- 
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tere segnali meccanici ad una distanza maggiore. 
Nel caso del filo elettrico percorso da correnti te- 
lefomiche, l'autoinduzione ci può, sotto certi riguardi, 
rattigurare la massa della corda dianzi considerata. 
Si può realizzare una esperienza la quale illustri 
questo fatto. 

La linea. telefonica sia rappresentata da due con 
duttori, costituiti mediante due ciiindri dt vetro, 
su cul sono avvolte sottilissime spirali di filo di 
rame isolato. I due conduttori hanno una resistenza 
autorndu- 


(circa 1000 ohm) ed anche una certa 


zione (|, di henry), giacchè le spire sono av- 


volte l'uno accanto all'altra. Abbiamo così realiz- 


zato una specie di linea telefonica artificiale, in 


cui tanto la resistenza che Vautoinduzione hanno 


determinati valori: manca un terzo elemento: la 
capacita della linea. Anche in ciò possiamo avvi- 
cinarci alle vere condizioni di 


una linea, aggiun- 


vendo dei condensatori, distribuiti lungo 1 con- 
duttori. 

Invece di adoperare un microfono. trasmittente, 
servdamoci di una dinamo a corrente alternata che 
€i «Iia un periodo corrispondente a circa 2000 \1- 
brazioni a minuto secondo. E, come apparato ri- 
cevente serviunoci di un istrumento assai più 
sensibile., un galvanometro Giltev-Bellati. In una 
prima esperienza, la linea è fornita di sola resi- 
stenza € di sola autoinduzione, Non essendovi Ca- 
раса non vi è sensib Imente perdita di intensità 
lungo il percorso, per cui la corrente che arriverà 
in tne, sarà la stessa ; in. tale caso l'autoinduzione 
€ nociva, giacchè secondo il parallelo fatto prima, 
ciò equivarrebbe a dare massa notevole ad una 


corda che vibra in seno ad un resi- 
stente. Ed infatti 


che st può fare assai facilmente. introducendo un 


mezzo non 


aumentando Гао попе, il 
fascio di tili. di ferro dolce dentro ai tubi di vetro 
ы osserva che la deviazione diminuisce. Ma forniamo 
la linea di capacità: si vede allora che aggiungendo 
automduzione la deviazione cresce, tanto che: il 
raggio luminoso riflesso dall'istrumento, esce dalla 
scala, vi ha cio? effetto benefico, essta vi ha au- 
mento dell'intensità della corrente telefonica in ar- 
Si dimostra inoltre che con l'aumentare del- 
l'autoinduzione, Vattenuazione delle varie frequenze, 
corrispondenti al vari periodi acustici che si tra- 
smettono, può diventare sensibilmente costante: ciò 
corrisponde alla sparizione del fenomeno della di- 
storstone. Ma il caso pratico ditterisce dalla espe- 
rienza testé immaginata, giacchè non si può 
pr pratica disseminare su tutti linea, senza gra- 
Vissimo dispendio, autoinduzione. И Pupin, € riu- 
scito a dimostrare che basta, secondo alcune norme, 
localizzare la autoinduzione in determinati punti 
«ела lnea, mediante. l'applicazione. di bobine e 


ottenere Così praticamente. sutticiente correzione 
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della distorst ne della parola, riuscendo quest'ultima 
nello stesso tempo, più intensa. Stabilito questo 
principio € cosa semplice fissare i criteri per la 
disposizione pratica delle bobine, almeno per quanto 
si riferisce alle linee acree. Le bobine stesse, si 
forma 


costruiscono racchiuse in isolatori di spc- 


ciale, e fermate in cima ai fili. sostenitori dei fili, 
a intervalli che variano di solito dai 4 o 5 chi- 
lometri, 

Si è detto che l'utiiità delle bobine di induzione, 
corrisponde ad un aumento del rendimento di tra- 
smissione delle lince, ciò beninteso lasciando inal- 
terate le dimensioni. del filii adoperati. Ma è ad 
avvertire che non sempre, se la linea telefonica è 
in cattive condizioni, si possa sperare coll'uso delle 
bobine Pupin di migliorarla, ed infatti, se attra- 
verso di esse, si ascolta male la parola, е ciò per 
eifetto di disturbi dovuti a cause perturbatrici 
quali la induzione da parte di altri fili. telegrafici, 
che corrono parallelamente alla linea stessa, questi 
disturbi insieme alla voce viva restano parimenti 
rinforzati. Occorre dunque che la linca sia perfet- 
tamente silenziosa, se si desidera migitorare le con- 
dizioni di trasmissione della parola articolata. 

E diremo ancora che l'applicazione delle bobine 
Pupin può esser fatta anche in un senso pura- 
mente economico, inquantoche, le condizioni della 
linea senza bobine essendo buone deter- 
ülo, 


eguali, ве, dopo aver introdotto le bobine se ne 


con un 


minato diametro di resterebbero all'incirca 


diminuisse il diametro. Così invece di costruire 


una linea con filo di 5 millimetri, la si può co- 
struire con filo di 4 ma fornendola di bobine, 

Se il problema di migliorare la trasmissione te- 
lefonica attraverso linee aeree si può dire pratica- 
mente risoluto, non altrettanto avviene quando sl 
tratti di comunicazioni subacquee, giacchè allora si 
incontrano: serie difticoltà volendo applicare le bo- 
bine lungo il percorso. del cavo. Occorre infatti, 
per quanto è possibile, Lu continuità di forma este- 
riore del cavo per Ја facile posa di esso in fondo 
ai mari, e per le inevitabili successive riparazioni. 
Le bobine applicate. cosi senz'altro ad intervalli 
nel cavo, impli herebbero in esso. ingrossamenti 
localizzati, a cui corrisponderebbero punti. di de- 
ficiente resistenza alle operazioni. di pesca e alla 
pressione enorme che si ha in fondo al mari. Se 
dunque si seno già applicate le bobine Pupin nei 
cavi subacquei, Та tecnica di tale principio non si 


può dire ancora ben progredita. 


A questo punto, dopo aver esposto quanto si 
è fatto per accrescere la portata. delle comunica- 
zioni telefoniche, ci dobbiamo fermare. La tecnica 
moderna, si pu^ dire, ha sfruttato tutti 1 risultati 


delle osservazioni e delle teorie scientitiche. Merce 


234 | L'ELETTRICITA' Vol. XXX. - N. 15 


studi più accurati e perfezionando i mezzi speri- поп funziona che durante il tempo in cui la macchi- 
mentali si potrà forse riuscire ad accrescere ancora — na utensile azionata € in servizio, cid che propor- 
di poco la portata delle comunicazioni telefoniche. ziona esattamente il consumo d'energia al lavoro pro- 
Questa si può in cifre rotonde ritenere come 2000 dotto. L'economia cosi realizzata è considerevole. 
chilometri in terra ferma, e soltanto 200 in acqua, Se T, € la potenza tornita sull'albero di comando 
ma difhcilmente queste cifre potranno essere, per di una macchina operatrice quando essa funziona 
es., raddoppiate. E cosi al momento presente, un utilmente; se Tm è il lavoro motore corrispon- 
baluardo quasi insormontabile si presenta alla — dente fornito dalla motrice alla trasmissione, il ren 


mente del fisico, desideroso di porre a disposizione dimento meccanico o di questa sarà: 


dell'umanità, mezzi sempre più perfetti di comu- È 
. . А Na А avo G => aes 
nicazione a distanza, IZ così che, se ora è forse difti- T 
cile stabilire una comunicazione telefonica tra il Se il coeficiente d'attività di questa macchina 


nostro continente e la Sardegna, é del tutto im- | 1 TE 

p s | operatrice è- - alla fine di una giornata o di que 
possibile parlarne tra l'Europa e l'America. | К 5 o di quel 
E da augurarsi dunque che nuove conquiste tempo che si converrà di prendere per unità, il 


della scienza, possano in breve permettere di ri- lavoro realmente assorbito dalla operatrice sarà rap- 


solvere ancora tale problema. presentato da 
А І 2 
n a st Е < In = ¡BES Т 
Comando elettrico delle macchine utensili 
COEN al Se si ammette che la trasmissione in parola dia 


la stessa perdita costante in carico ed a vuoto, la 
Il comando individuale ha però altri vantaggi macchina motrice avrà fornito durante il resto del 
‘oltre l'aumento di produzione delle macchine. 


tempo, cioè I — K del tempo totale considerate, 
x 


completa delle macchine tra loro: ciascuna costi- un lavoro rappresentato da 


Bisogna citare in primo luogo Pindipendenza 
e 


tuisce col suo motore un'unità completamente in- I 

dipendente specialmente adatta al lavoro da ese- (: n x) ш dim 

guire, Lo spazio offerto può essere molto meglio Il rendimento vero R di questo insieme avrà 
utilizzato che col sistema delle trasmissioni; 1 fab- quindi per espressione 

bricati possono essere costruiti in modo «a assi- Eoo 

curare illuminazione a ventilazione migliori; tutto p _ Ку "ET P _ 
lo spazio sopra le macchine può essere utilizzato qm +o € IC sp LN — 1) (1 Я 


per i ponti girevoli. Ogni macchina non essendo 


© | Ae 20, ОСЕ Ammettiamo, per esempio, che si tratti di una 
più soggetta ad una trasmissione fissa può facil- 


ЖИЙ | i T. y trasmissione ben determinata e che si abbia о = 0.7, 
mente spostarsi; si può cosi modificare а volontà ' 


А sa : je ud $ dcs : I I 
la disposizione delle macchine nell'ofticina se i bi- valore molto elevato; facciano ,, == - valore che 


KC 


sogni della fabbricazione lo esigono; si possono | i i d | 
st applica ad alcune macchine di ofticine di co: 


altresì creare dei tipi di macchine utensili vera- 


IT T .  struzione nelle quali montaggio e smontaggio del 
mente trasportabili che si collocano in vicinanza at Ju: 55 55 


a ; ! з | e suo pezzi richiedono la metà del tempo. Avremo 
pezzi da fabbricare invece di dovere spostare questi 


ultimi. Si evita così la manutenzione di pezzi la fl 0.7 -— 
cui manovra, date le dimensioni e il peso, sarebbero pp aa о) "s 
difticilissime; sì può inoltre mettere in azione pa- Per confrontare la perdita di energia fra il caso 


recchi utensili contemporaneamente ad uno stesso di comando individuale e il caso di comando per 
pezzo. Molti utensili possono diventare anche com- gruppi, PAllgemcine Electricitáts Gesellschaft ha 
pletamente portatili: trapani, mole, fresatrici, co- fatto delle prove precisissime che noi riassumiam > 
mandate direttamente dal motore elettrico o indi- qui sotto. Esse sono state fatte in un'officina com- 
rettamente da cinghie o da aste articolate. prendente: 4 torni di 250 mm di altezza di punte: 
Dal punto di vista del rendimento si trova che 3 torni revolver; 7 trapani 1 limatrice ed 1 fre 
spesso il comando individuale è superiore al co- satrice. È 
mando per gruppi. È vero che nel primo sistema i La trasmissione che azionava queste macchine 
motori sono di minor potenza ed hanno quindi ега relativamente molto corta e l'officina era ad: 
un minor rendimento, ma d'altra parte le trasmis- bita alla fabbricazione dei pezzi in serie, condi- 
sioni meccaniche le quali assorbono — come si è zione favorevole al comando per gruppi. Le osser- 
visto — una potenza considerevole, sono comple-  vazioni fatte durante una settimana intera col €» 


tamente soppresse. Inoltre e sopratutto ogni motore mando per gruppi diedero i seguenti risultati: 
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1% La proporzione media delle macchine in 
marcia simultaneamente cioè il coefficiente di at- 
tività media 1: K non superava 0.60. 

2° La media del consumo giornaliero di energia 
durante la settimana giungeva a circa 57.7 Kilowat- 
tora. 

In seguito si accoppiò ad ogni macchina un mo- 
tore speciale e si rifecero le prove. I motori in 
luogo di essere però accoppiati direttamente alle 
macchine, le azionavano per mezzo un rinvio at- 
taccato al soffitto, disposizione poco favorevole al 
comando individuale. Nondimeno .il consumo di 
energia fu inferiore per ogni giorno della settimana 
a quello constatato prima e la media settimanale 
intiera scese a 51 Kilowattora al giorno, al 8809, 
del valore trovato nel primo caso. 

Dal punto di vista della potenza massima assor- 
bita il comando per gruppi presentava un leggero 
vantagelo quando tutti gli utensili erano in azione. 
Ma nelle condizioni medie di attività dell’officina, 
il comando individuale dava invece un vantaggio 
del 12 a 150%. Le macchine utensili erano pero 
di dimensioni modeste e consumavano una potenza 
compresa fra !/, di cavallo e 2 cavalli. 

In una comunicazione all'Institution of electrical 
Engineers (8 maggio 1903) sulle applicazioni del- 
l'elettricità nei cantieri marittimi e nelle officine, 
M. Williamson arriva a conclusioni analoghe. Egli 
considera questo caso: un'insieme di ro torni, cia- 
scuno con una altezza tra le punte di 0.45 per il 
quale egli confronta tre sistemi di comando: 

1% Un motore di yo cavalli effettivi ed un al- 
bero di trasmissione di m. 36; 

27 Dicci motori da cinque cavalli, a velocità 
costante, con comando per cinghie e coni di pu- 
leggie; | 

3" Dieci motori da cinque cavalli, a velocità 
variabile, fissati sulla testiera del 
cinghia. 


torni, nessuna 

La tabella che qui sotto si espone indica per 
questi tre sistemi le spese di primo impianto e le 
perdite a pieno carico: 


| 
| 


Perdite о 5 Y 
; Costo negli alberi| = 3 Sa 
d'impianto| e nelle "PEZ кт 
cinghie a y a” 
1° Motore di до HU 
macchine disposte in 
due gruppi di cinque, 
L. 10250.-| 4 HP ¡4 HPIS HP 
| | 
2" 10 Motori di 5 cavalli | 
(velocità costante) | 
1..'14400.— 2 7.5 |9.5HP 
PA : M 
3" Io motori da scavalli 
(velocità da 300 ago» | 
giri) L. 17000.— — 7-5 | 580 
i 


Cosi, nel caso del motore di 40 cavalli si ha 
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una perdita costante di circa 4 cavalli nell'albcro 
e nelle trasmissioni anche quando nessun tornio 
lavora. Negli altri due casi non c'è perdita di e- 
nergia quando nessun tornio lavora. АПогсһе cin- 
que torni su dieci lavorano, il confronto si stabi- 
lisce così: 


Susi 
Um Perdite Perdite 
enc бүре nei motori totali 
Motore di до cavalli 3 cav. 3 cav. 6 сах. 
ro motori di 5 cavalli” 
(velocità costante) I cav. 3.75 4.75 CAV. 
10 motori di s cavalli 
(velocità variabile) | — 3.78 3.75 CAV. 


Fra 1 due sistemi di comando individuale quello 
a velocità variabile è da preferirsi poichè permette 
di ricavare dal comando elettrico tutti 1 vantaggi 
possibili sopprimendo ogni trasmissione. L'autore 
confronta ancora questo sistema con quello del mo- 
tore di 40 cavali e partendo dall'ipotesi che otto 
dei dieci torni sia in azione. contemporancamentg 
trova che i due sistemi si equivalgono presso а 
poco per quanto riguarda il consumo di energia. 
Ma per le ore di lavoro supplementare, quando 
cioè una o due macchine soltanto sono in azione 
il sistema del comando individuale è molto più 
economico. 

Un terzo e grande vantaggio del comando indi- 
viduale è la facilità con la quale ogni operaio può 
regolare la xelocità della sua macchina. La con- 
correnza che obbliga quotidianamente a spingere 
ogni utensile al limite della sua produzione, in- 
duce a mantenere costantemente la velocità dat- 
tacco al valore massimo possibile. Coi cambiamenti 
di velocità meccanici che obbiieano ad interrom- 
pere il lavoro e dei quali la manovra è assai dif- 
ficile specialmente per le grandi macchine, Pope- 
raio si tiene quasi sempre al disotto della velocità 
che potrebbe prendere. Al contrario, col comando 
individuale, il semplice spostamento di una manetta 
a portata di mano, gli permette la messa in marcia 
l'arresto, la regolazione precisa della velocità della 
sua macchina che egli può anche mantenere co- 
stantemente all'andatura più favorevole al suo ge- 
nere di lavoro. È con queste condizioni che si può 
ritrarre dagli utensili a rapida corsa tutto il rendi- 
merto possibile, donde un aumento considerevole 
nella produzione. 

E dunque il caso di preferire il comando indi- 
viduale : 

1" Allorchè l'indipendenza completa delle di- 
verse macchine oflre dei notevoli vantaggi, sopra- 
tutto quando il lavoro delle stesse è interrotto da 
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2" Ouanlo 1 pezzi da lavorare sono di peso 
considerevole e che perciò si desidera di farne la 
manovra con mezzi esclusivamente meccanici: 
3" Quando è vantaggioso realizzare. continue 
variazioni di velocità: 

4° Quando le macchine du azionare sono di me- 
dia о grande potenza (uguale O superiore a 2, 0 
3 cavalli. 

Queste circostanze sb trovano specialmente riu. 
nite nelle ofticine di grossa meccanica, nelle oft- 
cine di riparazioni importanti (officine delle Com- 
pagnie Ferroviarie) e nelle grandi stamperie. Nelle 
industrie del legno 1 vantaggi derivanti dalla sop- 
pressione totale delle cinghie deve far dare la рге 
ferenza al comando individuale, 

Nelle officine di piccola meccanica, fabbricanti 
in serie di piccoli pezzi leggeri, si preferirà il eoc- 
mando per: gruppi, almeno quando si tratta di 
utilizzare un impianto esistente. E questo il caso 
delle fabbriche armi, di biciclette, di automobili. 
Si riuniscono allora in uno stesso. gruppo deile 
macchine affini che lavorino  contemporaneamente 
più che. possibile. La potenzi assorbita da ogm 
eruppo non deve sorpassare 5 à ro cavalli айас 
le trasmissioni siano più leggere che € possibile. 
Potenza assorbita dalie diverse macchine utensili, 


— La potenza assorbita da una data macchina 


utensile varia entro grandi ШИЙ secondo la velo- 
cità e la natura della materia lavorata: così non 
€ possibile dare indicazioni generali esatte se non 
basandosi sulla quantità di materiale asportato dalla 
lavorazione nell'unità di tempo. 

Secondo il William Cooper, un tornio che Le 
vori Facciato dolce assorbe una potenza quasi esat- 
tamente proporzionale al peso del metallo asportato 
nell'unità di tempo. Questa proporzione rimane 
qualunque. sia 1а velocità. d'attacco e Tuarvanzata 
dell'utensile, mentre ner macchine lavorantt la ghisa, 
la potenza assorbita varia coll'avanzata stessa. 

Nella lavorazione dell'acciaio, la potenza richiesta 
è di circa r cavallo per 15 e 16 cme di me- 
tallo asportato al minuto, per tutte le macchine 
salvo per le tresatrici ad avanzata molto lenta. 
Nella lavorazione della ghisa occorre da 0.2 a I 
cavallo per 15 cme. di m tallo tolto, secondo la- 
vanzata del utenstie. Così id esempio un tornio di 
So cm. di altezza di punte, e di costruzione. mo- 
derna, può facilmente dare un taglio di 6 mm. di 
spessore con un'avanzata di mm. 1,5, richiedendo 
una potenza di rr a 15 cavali. 

Il Signor Benjamin, in uno studio sulle perdite 
di lavoro nelle officine, fornisce delle cine molto 
interessanti; Secondo questo autore, le resistenze 
passive d'una macchina utensile, assorbono presso 


a poco un terzo della potenza totale richiesta du- 
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rante db lavoro: ci si rende conto di questo facendo 
girare la macchina a vuoto, Quanto al lavoro ef- 
tettivo egli rittene Che per asportare un chilo- 
grammo di ghisa o di acciaio all'ora, occorrano 
da 0,55 a 0,9 cavalli circa. 

П Signor Barr ha dato qualche formola che per- 
mette di valutare la potenza assorbita dalle mac 
chine secondo la loro dimensione. Queste formole 
si applicano per una velocità del taglio di 6 a 7 
metri per minuto e per utensili ordinari, temperati 
all'acqua. Per velocità superiori a 7 metri la po 
tenza richiesta cresce presso а poco proporzional. 
mente all'aumento di velocità. 

1." Torni a un solo utensile: 


Ро -- 006 1) - 1 


LIO) 


P Grandi torni: 

[* dc 
3. AMesatrici grande modello. 
р 2 


quali tormole 


0.0936 D-2 


or D-4 
nelle D è il diametro massimo in 
centimetri, P la potenza in cavalli. Per alesatrici 
piccole può valere la formola data pei grandi torni. 

Altri dati interessanti circa il consumo a vuoto 
De Mar- 


chena. Così per torni a filettare con altezza delle 


e alla massima velocità sono forniti. da 


punte fino а 250 mm. e distanza tra l^ stesse di 


та 2 metri st richiede cavalli 0.5: con altezza 
mm. 3oo e distanza 2.50, Cav. 1,0: con altezza 400 
e distanza 3,50, cav. 1,5: con altezza 5000 e di 
stanza 4.50, Cav. 2,0, 

Per torni a revolver da r a 5 cavalli seconde 
là lunghezza variante a m. 0.840 e m. 1.60 e lal- 
Per 
trici da 1 a 5 cavalli a seconda delle dimensioni 


1,50 X 0,280 e m. 


tezza deile punte tra mm. 230 e 425. fresa- 


della tavola varianti tra m. 


Зоо pd I.50. 


Nezolazione dela velocità. — Le variazioni di 


velocità richieste dalle diverse 


macchine utensili. 
oscillano entro larghi limiti; Per alcune. macchine 
una variazione da y a I è subicinte, mentre ptr 
altre occorrono variazioni da So e da 75 a т. in 
questi ultimi cari € evidente che il cambio di ve 
locità meccanico deve venir largamente in aiuto al 
motore el ttrico. Sono le macchine uteisiit a mo: 
vimento rotativo che esigono le variazioni più grandi 
di velocità, e il Lorier india la regole seguente 
per predeterminare queste variazioni. 

La velocità massima alla quale deve marciare 
l'utensile è determinata da queste condizioni: Pu 
tensile deve supporsi lavorare sul maggior diametro 
compatibile colle dimensioni della macchina € sulla 
materia Le più dura. La velocità massima si deter- 


mina d'altra parte supponendo che la macchina deva 
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lavorare sul diametro praticamente più piecolo e sulla 
materia la più tenera. 

Consideriamo un tornio di 65 em. che deva la- 
carbonio, a 
Ne 


al diametro massimo, 


vorare dell'acciaio ad alto tenore di 


una velocità di taglio di 3.80 al minuto. 


viene di conseguenza che 
cioè di 65 cm. Passe o il piatto del tornio dovrà 
ruotare alla velocità di 1,3 Se 


lavorare delia ghisa, 


m. per minuto. 


questo medesimo tornio deve 


a una velocità di taglio di 36 m. al minuto, e su 


un diametro minimo di cm. 5, il suo asse o il 


piatto dovrà ruotare a 225 giri circa al minuto. 
Il rapporto tra queste due velocità è presso a poco 
di 125 a 1. Per 


correrà istallare due ingranaggi capaci ciascuno di 


realizzare queste condizioni, oc- 


la sua velocità da 5 a r cosicchè in deti- 


+5+® 


velocità massima, 


ridurre 


nitiva si avrà =: 125. Si potranno 


cost avere le minima e inter- 
media. 

In tale applicazione e sotto questo riguardo © 
cvidente che il motore elettrico a corrente continna 
è il più adatto pel comando individuale delle mac- 
chine, giacchè esso può variare entro limiti abba- 
motori a 


stanza estesi la sua velocità, mentre 1 


correnti polifasi sono più specialmente adatti per 
de- 


dal 
vista meccanico hanno 11 grande van- 


comando per gruppi, come già si disse. Non 
vesi poi dimenticare che questi ultimi motori 
punto di 
taggio di una grande semplicità e dell'assenza di 
contatti a sfregamento; di più la loro parte mobile 
è molto più solidamente stabilita di quello che non 


sia un indotto di motore a corrente continua. 


(Continua). 
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Cavi telefonici Yeatman 


——— — 


l] trovato di W. C. Yeatman si riferisce a cavi 
telcíonici la cui induttanza viene artificialmente au- 
mentata allo scopo di diminuire l'attenuazione е la 
problem 
solto già per altra via dal Pupin. La soluzione ven- 


distorsione provocata dalla capacita, a ri- 
nc tentata imitando un sistem 
abbandonato, 
il conduttore; 


a gia proposto c poi 
che consisteva nel fasciare di ferro 
di rame con un deposito di ferro elettrolitico. 

Con tale rivestimento si riesce ad aumentare la 
reattanza del circuito a tal punto che gli effetti della 
capacità si trovano ad essere quasi completamente 
neutralizzati. Da ciò risulta un sensibile migliora- 
mento nella trasmissione della parola. 

П conduttore adottato da 


nucleo di rame continuo e in un 


Yeatman consiste in 
uri involucro di 
ferro egualmente continuo. Siccome a questo con- 
duttore si può dare l’isolamento ordinario, nulla 
impedisce di tratrarlo semplicemente come un filo 
qualunque. 


Per migliorare ancor più la trasmissione della 


qui invece si ricopre il conduttore 
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parola, nello stesso momento che si fa passare Та 


corrente telefonica si lancia anche unn 


corrente continua la quale serve ad accrescere il 


nil cavo, 


flusso magnetico nell'involuero di ferro applicando 
alle duc estremità del circuito un trasformatore a 
tre avvotgimenti di cui uno percorso da una cor- 
rente continua di f. c. m. costante e che invia la 


corrciite su tutta la linca. Gli altri 2 avvolgimenti 
si trovano in pari tempo collegati alla sorgente e 
all'apparcechio ricevitore delle correnti telefoniche. 

Come sorgente di corrente continua si può ado- 
perare una batteria di accumulatori, colla quale si 
possono produrre 1 segnali di servizio e si conaurolla 
inoltre lo stato della 


duc batteric, 


linca. Quando si adoperano 
una a ciascuno dei due estremi, 
e prudente di mettere 


batterie, 


non 
a terra uno dei ро: di queste 
ponche nel caso che si verifichi una diffe- 
renza dí potenziale della 


terra, tra una stazione 


с l'altra, il flusso di corrente fra i duc fili che co- 
stituiscono il circuito, diventerebbe ineguale e pro- 
La 1. 


c. m. della batteria di accumulatori che si adopera 


durrebbe una ineguaglianza di autoinduzione. 


varia tra 20 е 200 volt; quest'ultimo valore sarebbe 
il potenziale massimo di regime ammissibile per un 
cavo soto carta, 

Un 
sto genere 
ta, Il tutio 
etticace la 


cavo formato di parcechi conduttori di quc- 


avvolti insicine per pala, posti soto car- 


messo sotto piombo, sopprime in modo 


attenuazione dovuta alla capacità. 
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CONSULENZA LEGALE NZA LEGALE | 
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Una sconfitta del Fisco per una sua assurda pretesa. 


La Ditta Migone, 
cietà in accomandita semplice in Società anonima 


trasformatasi anni fa da So- 


non aveva denunciato al Fisco una cospicua -som- 
ma che — a quanto il Fisco sosteneva — dovevasi 
denunciare a tito'o di avviamento. 

Dopo diversi anni il Fisco venne a conoscenza 
del prezzo at'ribuito nella cessione dell'azienda al- 
l'avviamento e pretese di tassare il reddito relati- 
vo, benchè fosse ormai decorso il termine per la 
prescrizione. H Fisco sostenne che «quando esso 
un red. 


dito», l'azione del Fisco per la tassa a questo rela- 


ignora, per non cssergii stato denunciato, 


tivo non decorre mat... quindi che il Fisco cinquan- 
ta o cento anni dopo che il reddito è sorto può tas- 
sarlo ancora!! 

Il Tribunale di Milano aveva sanzionato questa 
cnormità, che distrueggercbbe l'istituto della pre- 
serizione a vantaggio del Fisco e che renderebbe 
mentre lo scopo 
chiaro, evidente, della legge si è di far prescrivere 


insicuri per sempre i contribuent, 


brevemente — per la tassa di ricchezza mobile in 
tre anni — le azioni del Fisco per le tasse dovu- 
tegli. 


La Corte di Milano ha annullato la sentenza del 
Tribunale, accogliendo pienamente le istanze della 
Ditta Migone. 
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Bollettino della A. E. I. E. 


Società Lombarda per distribuzione energía elet- 
trica - Milano - (Capit. 15 milioni versato). 
Presentt 52 azionisti che rappresentavano 9264 

azioni sulle 30 mila ond'é costituito il capitale so- 
ciale, e presiedendo l'on. senatore Balestra pre- 
sidente del Consiglio di amministrazione, si tenne 
alla sede sociale l'assemblea ordinaria dei soci del- 
l'Anonima Lombarda рег la distribuzione dell'e- 
nergia elettrica. 

La relazione del Consiglio mette in rilievo l'in- 
cremento dell'azienda i cui introiti per vendita di 
energia elettrica salirono nel 1907 a 4,195,801,84 
lire, superando di L. 874,307.75 l'introito lordo del 
precedente esercizio. Ma furono anche ampliati 
gl'impianti, tantoché al зг dicembre u. s. lo svi- 
luppo delle condutture primarie era di Km. 543, 
la potenzialità delle stazioni trasformatrici presso 
gli utenti fu di kilowatt до mila; gl'impianti rice- 
vitori 256 e l'energia fornita — kilow. 235.889. 

L'impianto di Brusio viene utilizzato per 12,000 
kw. dei 16,000 che dà e che vengono trasportati 
per 170 Km., e alla elevata tensione di 47 mila 
volt. Si lavora alle stazioni trasformatrici per po- 
tere con rilevante economia di spesa raddoppiare la 
potenzialità di quel trasporto di energia. 

Fu deciso altresi un ulteriore ingrandimento 
della Centrale a vapore di Castellanza che così 
ha un macchinario della potenza di zo mila kw. 
cioè 30 mila HP. effettivi. 

Il conto profitti e perdite segna per i primi un 
totale ammontare di L. 4,222,101,84 e per le secon- 
de L. 2,473,378.27, fra le quali L. 373,695.88 per 
tasse е canoni demaniali, L. 380 mila per ammorta- 
menti e deperimenti, e quindi un utile netto di Li- 
ге 1,749,723. 57- 

Nclle spese di eserc. entró in modo assai rilevan- 
te che in quelle del precedente c con carattere più 
eccezionale. ancora l'ingente somma di L. 673,400 
per consumo di carbone nella. centrale. di Castel- 
lanza durante il periodo di lunghissima eccezionale 
persistenza della magra jemale ma piú ancora per 
la formitura di energia in anticipazione di oltre la 
metà di quella di Drusio. 

L'aggravlo assai rilevante nell'esercizio 1907 per 
una tale anticipazione avrà però il suo compenso 
nell'esercizio in corso c più ancora геі futuri, pel 
fatto appunto che solo per tale anticipazione fu pos- 
sibile soddisfare aile nuove richieste di energia de- 
gli utenti, assicurandosi per tal medo l'immediato 
coliccamento di tutta l'energia del nuovo impianto 
di Brusio. 

Il Consiglio deliberò la costituzione di una Cassa 
di ^revidenza per gli operai, dedicandovi L. 50.000 
comprese le residue lire 3723.27 dell'utile netto de- 
stinato così per deliberazione dell'assemblea che 


approvò il bilancio: Agli azionisti (L. 50 a cia- 
scuna delle 30,000 ..zioni) L. 1,500,000; alla riser- 
va lire 87,500; al Consiglio 6 % L. 105,000; al per- 
sonale ^ % L. 52,500. 

Furon rieletti a consiglieri di amministrazione i 
s'enori: Luigi Airoldi, Francesco Borghese, Gia- 
como Castelbolognesi Giuseppe Frua, ing. Euge- 
nio Rava; sindaci effettivi i signori: Federico Et- 
tore Balzarotti, Giuseppe, Clarini, ing. Giovanni 
Schiavoni, e sindaci supplenti i signori: ing. Gio- 
vanni Mariotti rag. Cesare Signori. 

Ecco il bilancio approvato : 

Attivo: Impianto idro-elettrico di Vizzola Ticino 
L. 6,885,416,47; impianto idro-elettrico di Turbigo 
+ 229,100,80; centrale a vapcre di Castellanza lire 
3,187,274.61; stazioni trasformatori 1,044,545.89; 
fabbricati e terreni a Vizzola Gallarate, Castellan- 
za, Busto 220,364.90; impianto per :l trasnerto del- 
l'energia clettrica di Brus:o 6,300,587,62; interessi 
1,822,413.90; mobilio lire 14.929.86; titoli di pro- 
rrietà lire 1,061,039.10; питсгагіо in cassa lire 
25,102.88; debitori diversi 712,309.30; deposit: a 
cauzione 608,000. Tetale L. 29,179,178.11. 

Passivo: Capitale sociale (N. 30,000 azioni a lire 
soo) L. 15,000.000: fondo di riserva L. 331,527.30: 
fondo speciale (quota parte premio sull'aumento ca- 
pitale) L. 480,000; creditori diversi 10,998,527.24 ; 
azionisti (saldo dividendo 1906) L. 12,400; depo- 
siti a cauzione lire 608,000; Utile dell'esercizio 1907 
lire 1,748,723.57. Totale L. 29,179,178. 11. 


ee 


Società Martesana - Milano (distribuzione ener- 
gia elettrica) - (Capit. L. 800,000 versato) 


Presieduta dall’on. senatore avv. F. Facheris e 
presenti 20 soci, che rappresentavano 6410 delle 
Зоо azioni costituenti il capitale sociale, ebbe luogo 
l'assemblea ordinaria e straordinaria di quest'ano- 
nima. 

Il Consiglio d'amministrazione illustró le risul- 
tanze numeriche del 2,0 esercizio chiuso il 31 di- 
cembre u. s. 

Le rendite ammontarono a 282,605.56; le spese 
a L. 232,649.78, ciò che dimostra come la Società 
vada svolgendo il suo programma. L'azienda ha 
ormai allacciati 57 centri, ha in funzione 52 cabine, 
installó 58 trasformatori della potenza complessiva 
di 2109 KW; ha 2961 utenti di luce (fra cui 30 Co- 
muni cui fa servizio di illuminazione pubblica), 166 
di forza motrice. 

L'assemblea approvò il bilancio che segna: 

Attività: Spese di primo impianto lire 3.040.47; 
impianti di distribuzione lire 745,417.12; stabili di 
proprictà 31,536.97 ; attrezzi e utensili L. 10,063.12; 
mobili L. 3,204.68; titoli di proprietà L. 24,000; 
depositi cauzionali presso terzi 3,067.40; id. degli 
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amministratori L. 80.000; debitori diversi Lire 
44,841.66; numerario in cassa ed a disposizione Li- 
re 14,160.72. Totale L. 1,063,894.06. 

Pussività: Capitale sociale L. 800.000; creditori 
diversi L. 130,598.28; depositi 83,250; utili avanzo 
1905-1906 L. 113.95; utili netti dell'esercizio '1906- 
007 lire 49,931.83. L. 50.045.78. 


Degli utili venne deciso il seguente riparto: 5 % . 


alla riserva, L. 2,502.29; 5 ^» al Consiglio d'ammi- 
nistrazione, lire 2,502.29; 6% al Consigliere dele- 
gato ing. Taccani, L. 3,002.75; 4 % al personale di- 
rettivo L. 2,001.83; 80% agli azionisti in ragione 
di L. 5 per ciascuna delle 8000 azioni da L. 1000 
L. 40,000; conto nuovo lire 36.62. Totale 50,045.78. 

l'urono rieletti i due consiglieri che scadevano di 
carica, dott. Daniele Crespi e Luigi Galbiati; ric- 
letti pure i Sindaci effettivi signori: ingegn. Carlo 
Rizzi, Carlo Zoja e Angelo Ghiglieri, nonché i sup- 
plenti : Emilio Grella e Pictro Grimoldi. 

Infine, in assemblea straordinaria, venne dclibe- 
rato di aumentare il capitale sociale da L. 800,000 
a 1,600,000, mediante emissione, in una o più ri- 
prese, di 8000 azioni nuove del valore nominale di 
l. тоо cadauna; di delegare al Consiglio d'ammini- 
strazione le facoltà occorrenti per fissare le mo- 
daktà e le condizioni della emissione e del colloca- 
mento delle nuove azioni, avuto riguardo al dispo- 
«to dell'art. 4 dello Statuto per quanto riguarda 
l'esercizio al diritto di opzione a favore degli azio- 
nisi. 


Societa” Bergamasca per distribuzione di energia 
elettrica - Bergamo - (Capit. L. 3,750,000). 


Si è tenuta l'assemblea generale ordinaria di quc- 
sta Societa, presenti 11 azionisti. Venne approvato 
ad unanimità il bilancio presentato dal Consiglio a 
tutto il 31 dicembre scorso ed il relativo riparto de- 
gli utili, col dividendo in ragione di L. 30 per ogni 
azione, contro L. 25, distribuite per l’esercizio pre- 
cedente. 

La relazione del Consiglio informa che gli introi- 
ti totali salirono alla cifra di L. 802.206.359, con un 
aumento di 153,751.08 su quelli del 1906. 

Il numero degli utenti raeiunse quello di 2286, 
suncrando di 339 quello dell’esercizio precedente, 
nunire 1 relativi impianti comprendevano: 30,000 
lampade ad incandescenza, 295 lampade ad arco e 
530 motori di una capacità 
5900 HP. 

La potenzialità totale d: tutti gli impianti allac- 
ciati aumentò così a Kw. 5900 in confronto ai 5016 
del passato anno, impegnando per conseguenza 
maggiormente il macchinario di riserva a vapore e 
le forze ausiliarie di Briolo e Trezzo. 

Nel frattempo vennero portati a termine 1 lavori 
di ampliamento della Centrale idro-elettrica in Cle- 
nezzo, tanto che a giorni potrà entrare in funzione 
il nuovo macchinario inerente alla aumentata por- 
tata del canale. 

Le opcre poi dell'accumulatore idraulico si tro- 
vano pure a buon punto, e per la meta del corrente 
anno saranno compiute. 


complessiva di circa 
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Per far fronte all'aumento progressivo del carico 
della rete il Consiglio si è assicurato per la fine del 
1909 una forza ausiliaria di 2500 cavalli ed aumen- 
tera all” uopo il capitale da lire 3,750,000 a lire 
4,400,000. | 

Ecco il bilancio approvato: 

Attivo: Valore dell'impianto esistente a tutto il 
31 dicembre 1907 L. 5.072.877.37; 


materiali in magazzino 312,622.35; 


Esistenza di 
Combustibili 
35,911.50; Numerario in Cassa 2,709.60; Titoli in 
portafoglio 3,100; Diversi debitori 272,120.13; U- 
tenti energia 191,559.20; Cauzioni presso divers: 
77,237.68; Cauzioni degli amministratori e del per- 


- sonale lire 306,630; Spese anticipate 49,931,34. To- 


tale lire 6,324,719.17. 

Passività: Capitale sociale L. 3,750.000; Obbli- 
gazioni 1,500,000; Diversi creditori 433 413.85; 
Deposito cauzioni (amministratori e personale) lire 
306,630; Fondo di riserva lire 46,214.48; Spese 
posticipate 33,780.98; Avanzo utili del 1906 Lire 
3,970.78; Utile dell’esercizio 1906 L. 250,699.07 L. 
254,669.83. Totale lire 6,324,719. 17. 

L'assemblca infine rielesse a Consiglieri i signori 
Console Carlo Kapp, conte dottor Francesco Ron- 
calli, confermò l’elezione del consigliere dott. Ro- 
dolfo Cohen e rinominò : a sindaci effettivi i signo- 
ri: Raffaele Panzieri, Giovanni Fleischmann. Giu- 
lio Pohl ed a Sindaci supplenti i signori: Eugenio 
Assmann e Ermanno Zimmermann. 


Societa’ bolognese di elettricita” - Bologna - (Ca- 
pitale L. 3,500,000 versato). 


Presso la sede della Società in Bologna, e sotto 
la presidenza .dell’ing. Carlo Esterle, si adunarono 
in assemblea ordinaria gli azionisti della Socictà 
stessa per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 
dicembre 1907. Intervennero numerosi soci, rappre- 
sentanti 12,000, azioni. 

Le risultanze del bilancio che danno un attivo 
di L. 4,438, 339.52 e un passivo di L. 4,268,152.65 
ed un utile netto di lire 170,186.87, furono appro- 
vate alla unanimità, deliberandosi un riparto alle 
azioni di L. 11,25 per ciascuna azione da L. 250, 
pagabile dal 15 aprile prossimo. 

La relazione del Consiglio informa che per l'in- 
cremento ottenuto nell'esito dell'energia elettrica 
cra lecito sperare elfett: economici migliori, ma de- 
vesi tener presente che tre importanti fattori con- 
tribuirono a rendere più sensibili le spese e сїсё: 

1. il maggior carico delle imposte; 

2. il maggior consumo di carbone provocato da 
una magra eccezionale del fiume Reno; 

3. il maggior prezzo del carbone stesso. 

A tali circostanze di fatto il Consiglio non poté 
contrapporre che la più severa economia nelle spe- 
se e la maceiore diligenza cd oculatezza nella ven- 
dita dell'energia. Confida peró che tali mezzi siano 
suficienti per ottenere nell'esercizio in corso risul. 
tati рїй soddisfacenti. 

Furono riconfermati ad amministratori gli uscen- 
ti: ing. Carlo Esterle, ing. cav. uff. Enrico Angcli 
с cav. Giuseppe Galotti; e furono nominati sindaci 
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elfettivi i signori: comm. Ignazio Benelli, ing. A- 
dolfo Covi, Giulio Grilli; e supplenti i signori: Cor- 
rado Gallichi e Giovanni: Trewhella. 


Societa! elettrica saronnese - Saronno. Capitale 


L. 300,000 — Versato 430,000). 

Coll'intervento di 29 azionisti, rappresentanti in 
proprio e per precura N. 5750 azioni delle gooo da 
L. so costituenti il capitale di L. 450.000, si è tenuta 
l'assemblea gencrale ordinaria degli azionisti della 
Società elettrica Sarennese in Saronno la quale ap- 
provò il bilancio dell'esercizio 1607 chiusosi con un 
avanzo di L. 71,096.07. Prdevate рег ammerta- 
mend e deperimenti lire 27,056.67, rimane un utile 
netto di L. 44,000 che viene, a nerma dello sta- 
tuto sociale così ripartito 1 L. 2200 (5) alla risci- 
va; L. 4400 (10 ~) al Consiglio di amministrazione ; 
lire 30.009 (82°) al capitale in ragione di L. 4 per 
azione; L. 1400 a conto nuovo. 

Vengono così rieletti all'unanimità ad ammini 
stratori i signori: ing. cav. Alessandro Scotii, Ca- 
rozzi Adolfo, ing. Cesare Brebbia, Gianetto Anto- 
aio fu Giovanni, e riconfermati a sindaci effettivi 
i signori avv. Giovanni Мао, rag. Luigi Loca- 
telli, Morandi Paolo; a sindaci supplenti i signori: 


rag. AMessandro Olivares гас. Pietro Corbella. 


Societa per la distribuzione energia elettrica ing. 
Banfi - Milano - (Сари. L. 600,000). 


Ebbe luego 1 assembica generale crdinaria di 
bilancio del- 


l'esercizio 190 che chiude con un utile netto di lire 


questa anonima. Venne approvato ©] 


37,858.88, che a norma delle distribuzioni statuia- 
rie venne ripartito come segue: | 

1975; Саа “o al Consiglio 
L. 4125; Il 4 75 alla direzione L. 1300; l'80 % agli 
azionisti in rapione di L. 3 per ciascuna delle N. 
6000 azioni di L. 100, lire 
l.. 339.88. 


La relazione del Consiglio di amministrazione 


Il 5 œ alla riserva, L. 


dr, eco; a conto nuevo 


constata che la erist finanziaria, la quale rallentó Jo 
sviluppo delle costruzioni specialmente nei quartic- 
Sesto S. 


Greco, non ebbe a danneggiare l'azienda seciale. 


ri nuovi industr:ali di Giovanni, Turro e 

L'incremento negli utenti, sa di luce, che di 
forza motrice, fu sempre graduale с continuo, € 
nessuna difficeltà mai il Consiglio incontrò nelle 
liquidazioni delle forniture. sociali. 

Approvato il bilancio "ass: mbisa riclesse a con- 
sigliert i signori: Banfi ing. Enrico, Bertini ing. 
Angelo, Canesi Meardo. А sindaci effettivi i signo- 
ri: Canali ing. Archimede, De Vleeschauwer ing. 
Gastone € Drisaldi Guido, ed a sindaci supplenti (1 
signori: Riva Achille e Paleari cav. Ambrogio. 


Societa” anglo romana per l'illuminazione di Ro- 


ma - (Capit. 17.000.000 versato). 


Nella sede della Società ebbe luogo l'assemblea 
generale, ordinaria e stracidinaria, alla quale erano 
rappresentate 14,472 azioni. 

Prestedeva il senatore. Canizzaro ed erano prce- 
senti, oltre il gerente comm. Pouchain, tutti 1 mem- 
bri del Consiglio di vigilanza. 


mn” a 
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Data lettura. dal gerente della relazione ammi- 
mistrativa e dal senatore Canizzaro di quella dd 
Consiglio di vigilanza с del rapporto dei Sindaci, 
Vasscinblea, con voto unanime approvò, in sede 
ordinaria, | conti ed il bilancio della gestione тосе, 


assegnando L, 105.000 alla riserva — che supera 
ora 1 4 milioni e mezzo — «c il dividendo di lire 


75, comprese le L. 20, già distribuite ceme acconto 
nell'ottobre scorso. 

In sede straordinaria fu approvata Ja creazione 
di un prestito fino a 6 milioni di Lire mediante la 
emissione in una o più volte di 12,000 obbligazioni 
da L. 300, al 4% all'anno conferendo in prop:sito 
ampli poteri al gerente, coadiuvato dal Consiglio 
di vigilanza. 

Tutti gl 


gi uscenti di carica veanero confermati. 


Società Elettricità Alta Italia - Torino - «Capit. 

L. 10 milioni). 

Si è riunita in Torino Tassemblea generale ordi- 
naria degli azionisti della Società anonima elettr 
cità Alta Italia, sotto la presidenza del comm. ing. 
Francesco Ceriana, vice-presidente del Consiglio di 
amministrazione, € coll'intervento di 19 azionisti 
rappresentanti 35.264 azioni, corrispondenti ad un 
capitale di L. 8,816,000. 

L'assemblea, all'unanimità, approvo la relazione 
del Consiglio d'amministrazione, il bilancio ed il 
coxo proiütti c perdite deli esercizio 1907, che si 
chiude con un benefizio netto di L. 331,069.69, ed il 
conseguente dividcado del 3% agli azionisti (L. 25 
per azione da L. 250). 

L'assemblea elesse a consiglieri d'amministrazio 
ne i signori Koechlin ing. René. Rebaudengo conte 
avv. Eugenio, Sarasin-Isclin Alfred, Vicarino Fer- 
nand, Zellweger Ulrich; a sindaci effettivi i signo- 
ri; Durckhardt C. A, 
Griot Ven Salis Edoardo; a sindaci supplenti i si- 


Ferrero avv. G. Antonio, 


enori: Mohler Jakob e Navarctti Giovanni. 
Societa elettrica comense A. Volta - Como. 

Presieduta dal’ on. Baragiola dottore Pietro € 
presenti N. 65 soci rappresentanti N. 16,442 azioni 
cbbe luogo PAssemblea ordinaria del seci di questa 
Societa. 

Il bilancio che si chiude al 31 dicembre 1607 con 
un utile netto di L. 179,635 € cent. 11 venne ap- 
provato, come pure venne approvata la distribuzio- 
ne di L. 5,25 per ogni azione da L. 100 ed il riporto 
di L. 1,20 per azione quale ultima compartecipazio- 
ne agli utili sulle 15,000 azioni primitive dei soci 
promotori. 

In base al nuovo statuio vennero confermati m 
carica gli amministratori scadenti signori Baragiola 
dott. Luigi e Camanni Luigi, ed a completamento 
del numero degli amministratori fissato in 11, i St 
«neri Cemozzi dott. Emilio, Dolara Arturo, Pessi- 
na Elvezio e Lusardi Celestino. 

A Sindaci effettivi vennero eletti i signori Del 
Molteni 
dott. Alessandro, Orsenigo Clemente, Sacchi Au- 


Pero Ulrico, Scalini avvocato Gaetano, 


gusto ed a supplenti i signori Ponci ing. Piero € 
Antonio. 
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A che punto sí trova la radiotelegrafía ? 


51 legge ogni tanto sui giornali politici: sono 
quasi terminati i lavori d'impianto per la stazione 
radiotelegrafica di X...; oppure, fra pochi gicrni 
verrà iniziato il servizio nella stazione radiotele- 
grafica di Y...; oppure si sta cambiando qualche 
parte di poco conto nelle stazioni di X. e Y. dopo 
di che si potrà cominciare il servizio regolare. E 
la storia dura da quattro o cinque anni e le sta- 
zioni radiotelegrafiche di X. e di Y. sono sempre 
alla vigilia del completamento, senza poterci mai 
arrivare. 

Jl pubblico e la stampa tecnica, divenuti ormai 
scettici, lasciano dire e sorridono: chi ci crede 
рїї alla radiotelegratia ? Perció abbiamo letto con 
qualche curiosità il sunto di una conferenza recen- 
tissima del Marconi comparso nella Tribuna, uno 
tra 1 giornali che piü si sforzano a mantenere in 
condizioni di prossimo completamento la stazione 
di Coltano e quella di Bari. Si tratta di una con- 
ferenza tenuta alla Royal Institution, la quale ha 
creduto opportuno chiamare Guglielmo Marconi a 
render conto del suo lavoro ora che sono passati 
dodici anni dal giorno in cui egli ha cominciato 
a percorrere la sua strada, nella quale trovò grandi 
fonti di soddisfazioni ma anche molta copia di 
triboli di ogni sorta. 

Il Marconi ha sempre avuto una gran fede nel 
successo finale della radiotelegratia e dobbiamo 
convenire che egli seppe realizzare molte delle sue 
previsioni che pur facevano sorridere con disdegno 
eli scienziati di cartello; non tutte le previsioni 
sono però realizzate fino ad oggi, ed è interessante 
sentire che cosa il Marconi dice del già fatto e di 
ció che possiamo attenderci, tanto piú che egli si 
é mostrato fino ad ora parco di chiacchiere e 
piuttosto amante dei fatti. 


БА 
^ 


ж ж 
Un bel giorno, qualche settimana addietro, la 
grande stazione radiotelegrafica canadese si mise 
a picchiettare: 
« Cordiali congratulazioni da parte della Hoya! 


Institution che fu già la casa di Faraday. Noi vi ` 


invitiamo a tenere quì una conferenza, prego ri- 
spondete telegraficamente col vostro sistema. Sir 
IV illiam Crookes. » 

Ed il Marconi rispose: 

« Per mezzo delle onde eteree attraverso lA- 
tlantico io vi ringrazio per l'onore del vostro in- 
vito che accetto per quando ritorneró a Londra. 
Marconi. » | La , 

Certamente che un invito firmato dal Crookes, 
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in nome d'un istituto Sehtifico cosi serio e rispet- 
tato, contenente un così” abile e tendenzioso ri- 
chiamo alla memoria venerata del Faraday non 
poteva essere accolto che con entusiasmo dal Mar- 
coni, tanto рїй che egli aveva già altre volte par- 
lato nell'istituto lavori e der 
successivi progressi realizzati in radiotelegrafia. Е 
nella prima parte della conferenza il Marconi si 
limitò quindi ad un riassunto storico brevissimo 


dei primi passi della radiotelegrafia, trattandosi di 


medesimo dei suoi 


materia da lui già esposta al medesimo uditorio : 
la vera esposizione comincia dunque dal 1900. 

Egli disse adunque che la relativa facilità con 
cui prima del 1900 era riuscito a superare la di- 
stanza di 160 km., e il successo dei metodi ap- 
plicati per impedire mutui disturbi fra le stazioni, 
condussero all'idea di costruirne due potentissime ; 
una in Cornovaglia e l'altra nell'America del Nord, 
per vedere se fosse possibile di trasmettere mes- 
saggi attraverso l'Atlantico. 

Un luogo adatto per la costruzione di una sta- 
zione ultra potente fu scelto a Poldhu in Corno- 
vaglia e colà nel 1900 egli cominciò i lavori assi- 
stito dall'abile collaborazione del prof. Fleming 
dell'Università di Londra. | 

Il trasmettitore usato a Poldhu era basato sugli 
stessi principii di quelli usati precedentemente; ma 
naturalmente la grande distanza traverso la quale 
si voleva agire rendeva necessario l'uso di onde 
elettromagnetiche più potenti. 

I primi esperimenti gli avevano dimostrato che 
nel cercare di estendere la distanza delle comuni- 
cazioni era di piccola efficacia l'aumentare solamente 
la -potenza dell'energia elettrica nei circuiti tra- 
smettitori; era necessario anche aumentare l'area 
o laltezza dei ricevitori. Essendo impraticabile’ 
usare fili verticali di troppa altezza, la sola solu- 
zione che rimaneva era di aumentarne la capacità ; 
la quale, secondo i fatti osservati fin dal 1395, 
sembrava dovesse rendere possibile l’uso efticace 
di grande quantità di energia elettrica. — — | 

La forma del sistema prima usato consisteva in 
un ordinamento conico di fili isolati alla sommità 
e raccolti al basso in forma di un comignolo. Il 
sistema era sorretto da un anello di 20 alberi, alto 
ognuno 60 metri formanti un circolo di 60 m. di 
diametro. А questo sistema furono portate in se- 
guito alcune modificazioni proposte dal Fleiming. 

Mentre si a Poldhu un'identica sta- 
zione si stava costruendo al Capo Cod, negli Stati 
Uniti. Una tempesta distrusse in parte l'impianto: 
di Poldhu ; e quando questo fu restaurato un’altra” 
tempesta guastó quello di Capo Cod. 

П Marconi allora decise contemporaneamente di · 
condurre esperimenti colla Terra Nuova. In questi 
esperimenti il trasmettitore usato a Poldhu consi- 


lavorava 
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steva di So fili di rame quasi verticali, sostenuti 
alla cima da un filo orizzontale teso fra due al- 
beri dell’altezza di 48 metri e distanti бо 


Puno dall'altro. Questi fili convergevano al basso 


metri 


dando così la figura di un ventaglio ed erano 
connessi con gli istrumenti trasmettitori chiusi in 
un edificio. 

Il condensatore trasmettente aveva energia suf- 
ficiente per produrre scintille di scarica tra sfere 
di 3 metri di diametro e distanti un metro e mezzo 
l'una dall'altra; la lunghezza dell'onda era di 400 in. 
Preparato cosi tutto a Poldhu egli parti per Terra 
Nuova il 27 novembre 1901 con due assistenti: 
Essendo impossibile in quel tempo dell’anno di in- 
nalzare una installazione permanente con pali, de- 
cise di condurre gli esperimenti per mezzo di ri- 
cevitori connessi con fili sostenuti da palloni o da 
aquiloni ; sistema già usato in anteriori esperi- 
menti. | 

Quando si trattó di usare un aquilone sulla costa 
di Terra Nuova nel mese di dicembre ció non era 
nè facile, nè comodo. Quando gli aquiloni erano 
in aria grandi disturbi erauo causati dalle varia- 
zioni del vento, che producendo mutamenti nel- 
langolo d'elevazione nel filo, causava variazioni 
corrispondenti nella sua capacità etettrica. Gli as- 
sistenti a Poldhu in Cornovaglia avevano ricevuto 
l'ordine di inviare dopo l'r1 di dicembre, durante 
certe ore del giorno, in continua successioue la 
le lettera .5, seguita da un breve messaggio. Il 
tutto doveva essere trasmesso con una certa ve- 
locità già stabilita ogni то minuti, alternando con 
5 minuti di riposo. 

Causa le costanti variazioni nella capacità del 
filo si scoprì presto che un ordinario ricevitore non 
сга adatto, quantunque un certo numero di se. 
gnali dubbi fossero registrati. Per ciò il Marconi 
introdusse certe moditicazioni, cercando di racco- 
gliere i segnali in un telefono. 

Il 12 dicembre i segnali trasmessi dalla Corno- 
vaglia furono regolarmente ricevuti ai tempi sta- 
biliti. Una successione di lettere 5, furono udite 


distintamente quantunque, forse in conseguenza 
della debolezza dei segnali e delle continue va- 
riazioni in altezza del ricevitore aerco, non si po- 
tesse decifrare alcun messaggio. 

E stato domandato molte volte e non senza una 
punta di ironia, perchè in questi esperimenti il 
Marconi si facesse mandare una serie di lettere S. 

La ragione è che l'installazione di Poldhu non 
era ancora compiuta e quindi non poteva allora 
servire a lunghi periodi di osservazioni mentre per 
inviare la solita lettera S, si poteva implegare un 


sistema automatico. Inoltre lo immediato 


Scopo 
di questi esperimenti non ега ancora di mandare 


messaggi, ma di accertare la possibilità di racco. 
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gliere gli eftetti delle onde elettriche ad una di- 
stanza di 2 mila km. 


Questi risultati ottenuti con apparati imperfetti, 
bastarono per convincere il Marconi e i suoi col- 
laboratori che con maggiori mezzi sarebbe stato 
possibile mandare messaggi traverso l'Atlantico 
colla stessa facilità con cui venivano trasmessi per 
distanze assai più brevi. 

Circa due mesi dopo, nel febbraio 1903, sul 
Filadelfia si lessero messaggi alla distanza di 1551 
miglia, mentre lettere separate furono raccolte fino 
alla distanza di 2099 miglia. A spiegare le capric- 
ciose irregolarità constatate, il Marconi ricordò che 
la luce solare ha l'effetto di indebolire le onde clet- 
triche nelle grandi distanze. Si fecero poi impor- 
tanti esperimenti con la grande stazione canadese 
attraverso 4600 chilometri per raggiungere lEu- 
ropa, e stabilendo comunicazioni fra Poldhu e Gi- 
bilterra. E 


Intanto al principio del 1902, la costruzione 
della nuova stazione della Baia di Ghiaccio, aveva 
progredito abbastanza per permettere esperimenti 
preliminari. La sua rete aerea era assai larga, е 
consisteva di una porzione verticale nel mezzo, 
della lunghezza di oltre sessanta metri, sorretta da 
quattro torri e sospesa a fili orizzontali, duecento 
in numero, ognuno lungo oltre trecento metri e 
che irraggiavano tutto all'intorno, appoggiandosi 
al centro su due circoli, uno di otto, l'altro di se- 
dici pali. Questa rete produceva normalmente 
un'onda della lunghezza di circa 4000 metri. 

Con questa stazione si poterono scambiare se- 
gnali e messaggi con Poldhu tanto di giono che 
di notte; ma quelli diurni riuscivano assai deboli ; 
e quindi avanti di aprire il servizio si decise di 
aspettare la costruzione della ultra potente sta- 
zione irlandese. 

Intanto un nuovo e importantissimo passo avanti 
51 faceva con l'applicazione di un nuovo sistema 
avente l'effetto di imprimere alle onde hertziane 
una certa direzione. 

Tre anni or sono il Marconi trovò che, me- 
diante una speciale disposizione orizzontale dei 
trasmettitori acrei era possibile di limitare in gran 


parte gli effetti delle onde elettriche in una certa 


‘direzione. Questa limitazione non è assoluta, ma 


pure riesce utilissima. Il risultato pratico finora è 
stato, che 1 messaggi possono essere lanciati a 
una grande distanza in una data direzione ; mentre 
nelle altre direzioni si arrestano presto, ottenen- 
dosi in questo modo una specie di concentrazione 
della energia nella direzione desiderata. Egli imitò 
così le precedenti innovazioni ideate dall'Artom. 

L'adozione di questo sistema mostrò subito un 


notevole miglioramento nella trasmissione dei se- 
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«nali. Un altro perfezionamento importante consi- 
stette. nella adozione di condensatori composti di 
piatti metallici isolati, sospesi nell'aria, e il cui ef- 
tetto è di impedire la dispersione dell'energia. 

Infine introdusse pure un nuovo apparato tra- 
smettitore, mediante il quale si potevano produrre 
oscillazioni continue о semicontinue ; e il cui ef- 
fetto è stato pure di diminuire la quantità di energia 
necessaria, e di aumentare sensibilmente la potenza 
dei segnali. 

Quantunque le due grandi stazioni tran<atlan- 
tiche della Baja di Ghiaccio nel Canada, e di Clifton 
in Irlanda non siano ancora completate, il 17 ot- 
tobre dell'anno scorso il servizio potè essere inau- 
gurato, sia pure su scala limitata; e d'allora in 
poi non è mal più stato interrotto se non per qualche 
ora nella giornata. 

] messaggi ormai possono essere trasmessi attra- 
verso l'Atlantico tanto di giorno che di notte; ma 
pure vi sono ancora certi periodi, di breve durata 
in cui la trasmissione attraverso l'Atlantico riesce 
dificile, ed alle volte anche impossibile se non si 
usa una quantità di energia assal maggiore di quella 
usata quando le condizioni sono normali. 

Cosi nel mattino e nella sera, quando per la 
diterenza della longitudine, la luce o la tenebra 
non coprono che una parte dell'oceano, i segnali 
arrivano 
tutto, 


Ма come vi sono periodi nei quali la segnala- 


assai deboli, ed alle volte mancano dcl 


zione traverso l'Atlantico diventa inusitatamente 
debole, così pure vi sono altre condizioni, special- 
mente durante la notte, in cui essa è eccezional- 
mente torte. Così in queste occasioni, navi о sta- 
zioni 1 cui apparati non hanno che un raggio or- 
dinario di 300 chilometri, raccolgono e trasmettono 
improvvisamente messaggi alla distanza di 1500. 
Ciò occorse recentemente, quando una nave nella 
Manica riuscì a corrispondere con una nel Medi- 
terraneo, 

Fattore importante per la telegrafia senza fili, è 
che le stazioni stabilite per una data distanza, rie- 
scano per quella distanza a mantenere costanti le 
loro comunicazioni. | 


em ent 


Finita la sua esposizione il Marconi si € lagnato 
delle critiche severe a lui mosse da un importante 
gruppo della stampa tecnica inglese: di quella 
stampa che noi chiamammo a suo tempo cavista, 
Giustamente egli disse che parecchie delle cose 
scritte faranno sorridere se verranno rilette fra 
qualehe anno, come si ride della profezia sulle fer- 
rovie e sugli impianti elettrici. 11 Marconi é pieno 
di fede nel successo della radiotelegrafia, che ri- 
sulterà dimostrata luminosamente appena siano ter- 
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minate le grandi stazioni per la comunicazione a 
lunga distanza che si stanno ora costruendo in pa- 
recchie parti del mondo, la piú potente di tutte 
essendo quella italiana di Coltano. Egli non ha il 
minimo dubbio che la telegrafia senza fili ben presto 
offrirà un mezzo di comunicazioni più economico 
degli attuali. Sulla sua praticabilità per le lunghe 
distanze ormai non c'è più dubbio; quantunque le 
stazioni transatlantiche non abbiano finora lavorato 
che poche ore al giorno, circa centoventimila pa- 
role erano già state trasmesse dal giorno dell'inau- 
gurazione, il 27 ottobre scorso, alla fine di febbraio. 
I migliori giudici di servizio sono quelli che l'hanno 
usato; e fra i giornali quello che l'hanno più usato 
hnora sono il il Лее York 
ed entrambi hanno espresso già la loro opinione 


Times e Times, 
sul valore indiscutibile del nuovo sistema di co- 
municazione. 

Se il nuovo sistema danneggierà о no, o pren- 
derà il posto tenuto dai cavi, è ancora materia di 
congettura; ma tutto dipenderà dalla possibilità 
o no dei cavi di lavorare a miglior mercato: que- 
sto é 1] parere del Marcont. 

In sette anni il raggio di azione della telegrafia 
senza fili è stato esteso da trecento a quattromila 
chilometri. 

Si è invocata contro la telegrafia senza fili la 
questione della segretezza. Ora il Marconi difende 
sotto questo punto di vista il suo sistema: ma la 
difesa non ci sembra molto felice. Egli dice avanti 
tutto che nessun sistema telegrafico è segreto; 1 
telegramma sono letti da tutti gli operatori per le 
cui mani devono passare. Non é vero d'altra parte 
che chiunque possa raccogliere un messaggio senza 
fili; anzi per chi conosce il Codice Morse, € assai 
più facile di entrare in qualunque uflicio telegrafico 
e leggere i messaggi dal suono degli strumenti. 
Ancora, sarebbe possibilissimo per chiunque di in- 
tercettare i messaggi che corrono lungo una linea 
telegrafica: solo la legge lo proibisce. Ma la legge 
proibisce pure l'erezione di stazioni per raccogliere 
messaggi senza fili; e d'altra parte sarebbe assai 
costoso erigere una stazione a tale scopo. 

Ora non sempre è possibile entrare negli uffici 
e per intercettare i dispacci sulle lince conviene 
anzitutto portarsi a contatto colla linea stessa mentre 
una stazione modestissima che può restare facil- 
mente alata può raccogliere i telegrammi irradiati 
ai quattro venti. 

Ma non è nostra intenzione criticare, quindi 
concluderemo riportando la convinzione del Marconi 
il quale è certo del successo finale della radiote- 
legrafia, essere solo questione di tempo, anzi di 
breve tempo. E noi glielo auguriamo. 
| Ing. Fumero. 
> СУ 


244 


Le centrali elettriche a bordo delle navi. 


ING. G. BELLUZZO (!). 


La linea dell'entusiasmo inglese toccava lo scorso 
anno il suo punto massimo quando il telegrafo an- 
nunciava alle genti del mondo civile che il « Zu- 
sitania », il più colossale e grandioso piroscafo che 
l’attività umana abbia creato, aveva battuto il re- 
cord della velocità fra l'Inghilterra e ГА тегса, 
conquistando il nastro azzurro. 

Dopo qualche mese il « Mauretania » gemello 
del « Lusitania » rialzava l'ordinata della linea del- 
l'entusiasmo che il tempo aveva portato vicino alle 
ascisse, non al valore massimo precedente, non es- 
sendoci più nastri azzurri da conquistare, ma molto 
vicino; poi sono cominciate le indiscrete curiosità 
dei tecnici che volevano conoscere almeno il con- 
sumo unitario di carbone delle motrici a turbina 
che azionano gli assi porta elica delle due mae- 
stose navi e l'entusiasmo è sceso ancora di varii 
punti. 

I giornali politici hanno stampato che il consumo 
di carbone era grande senza alcun riferimento ad 
una unità di misura, ma trattandosi di apparecchi 
motori della potenza complessiva di 70.000 cavalli, 
ai giornalisti, con tutto il rispetto, poteva sembrare 
molto quello che per un tecnico è poco. 

Certo le cifre sussurrate in Germania, dove prima 
il nastro azzurro era gelosamente ed orgogliosa- 
mente custodito, sono superiori a quelle mormorate 
in Inghilterra dove si è subito parlato del rendi- 
mento delle eliche, della necessità di esperimentarne 
delle altre, pur ammettendo che il consumo di 
carbone, di qualità extra, per cavallo sviluppato 
misurato sull'albero al torsiometro, indipendente 
quindi dal rendimento delle eliche, era un po’ su- 
periore al previsto. Per l'Inghilterra questo con- 
sumo è di circa Soo gr. per HP. effettivo- ога, in 
Germania di доо gr.: una buona media per noi 
italiani, che di nastri azzurri non ci interessiamo, 
paghi come siamo che l' America sia stata scoperta 
da un illustre nostro antenato, tenuto conto del- 
l'entusiasmo inglese e del boccone amaro ingoiato 
dai tedeschi, può essere di 840 grammi per HP. 
effettivo - ora. 

E trattandosi di un esercizio con vapore saturo, 
il consumo non è gran che fuori del normale spe- 
cialmente per chi tenga presente che la potenza, 
sopra i 10.000 cavalli, ha sul consumo unitario di 
vapore nelle turbine una influenza limitatissima, e 
che Je migliori nostre navi, le corazzate ultime, hanno 
dato nelle prove di collaudo dei consumi di car- 
bone di circa 1000 gr. per HP. ей.-ога. 

La cifra suesposta darebbe per le turbine un 


(!) Conferenza tenuta alla Sez. Milanese dell'A, E. I. 
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rendimento paragonabile all'idraulico delle turbine 
idrauliche del 609%, circa, altri dati che si hanno 
darebbero alla eliche un rendimento non superiore 

5 0/ 
al 65 9/, 


che si hanno a bordo delle navi mosse con turbine 


e sono questi in generale i valori medi 


perché troppo lente queste e troppo veloci invece, 
in relazione al loro diametro, le eiche. 

L'adozione delle turbine a bordo, la conseguente 
aumentata velocità degli assi motori della nave 
hanno molto peggiorata la condizione delle eliche 
propulsatrici: ogni nave mossa con motori a tur- 
bina dopo le prove ha fatto sentire la necessità di 
cambiare le eliche, di esperimentare nuove forme 
e si hanno esempi di navi nelle quali questo ri- 
cambio é avvenuto anche sette volte allo scopo di 
migliorare il rendimento complessivo dell'apparato 
motore. | 

L'esperienza ha dimostrato che le eliche costruite 
secondo i criteri un po’ empirici di questi ultimi 
anni per avere dei rendimenti appena mediocri 
devono aumentare la loro velocità periferica e quindi 
in relazione alla loro potenza, il numero dei gin 
dell'asse. motore; si cominciò nel Turbinia con 
2500 giri per arrivare ai 750 dei moderni destrover 
inglesi; si cominciò con боо giri nei piroscafi di 
medio tonnellaggio, per arrivare al 180 del Саг 
mania, al 150 del Lusitania e Mauretania. 

L'esperienza ha dimostrato che i 300 giri delle 
eliche della corrazzata Dreadnought sono troppi, che 
le eliche sono troppo piccole tanto che questa su- 
perba nave sdegna la contromarcia e le turbine si 
affannano a girare in senso inverso al precedente. 

Il problema delle turbine a bordo si presenta 
quindi ancora senza una soluzione di rendimento 
massimo; condizioni di peso, di spazio, di rendi- 
mento vorrebbero le turbine veloci il più possibile, 
l'elica odierna, per il rendimento, per l'efficacia 
della contromarcia vuole andare adagio; ci sono 
dei casi in gui si possono conciliare le due esi- 
genze con concessioni reciproche, altri invece in 
cut la conciliazione è ancora lontana e sono le ар: 
plicazioni che interessano specialmente la marina 
da guerra che oltre alla leggerezza ed al poco in- 
gombro dell'apparato motore, domanda un ottimo 
rendimento a varie velocità. 

Per la marina che diremo civile, dove non si 
domanda all'asse o agli assi motori che una sola 
velocità di massimo rendimento, dove l'efficacia 
della contromarcia é molto limitata, finché la po 
tenza dell'apparato motore é inferiore ai 10.000 
HP. divisi su due o tre assi e le. eliche possono 
quindi avere un diametro relativamente piccolo e 
girare а 400,450 giri, l'accopplamento con le tur- 
bine è più economico di quello con le motrici a 
stantutto; c'è economia di peso, di spazio, e, rife- 
rendoci allo scopo della nave che è quello di tra- 
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sportare nello stesso volume il maggior peso di 
merci e di passeggeri, anche di combustibile. 

A parità di condizioni invece la nave риб essere 
più piccola e richiedere quindi, per andare alla 
stessa velocità, una minore potenza. 

Per potenze superiori ai 10.000 cavalli il numero 
di giri degli assi porta eliche deve diminuire sen- 
sibilmente: così nel Carmania 51 è scesi per 21.000 
HP su tre assi a 180 giri, per il Lusitania ed il 
Mauretania con 70.000 HP su 4 assi a 150. 

Nella marina da guerra per ora non si sono su- 
perati i 20.000 HP.: anche l'Inghilterra dopo l'e- 
sito poco brillante della Dreadnought ha lasciato 
che altre marine decidessero la costruzione di una 
o più navi di tale tipo anche con motori a tur- 
bina, per dichiarare che il problema della propul- 
sione di tali navi merita uno studio speciale e che 
per ora metteva in cantiere solo degli incrociatori 
velocissimi. 

Le nuove idee che si vanno maturando in In- 
chilterra e fuori ove si studiano con coscienza e 
competenza 1 problemi tecnici che riflettono la pro- 
pulsione delle navi, interessano grandemente gli 
elettrotecnici; credo anzi che a bordo l'ultima parola 
sarà ancora detta dall'elettrotecnica se la tecnica 
navale non riescirà a dare un propulsore che giri 
almeno a 400 giri trasformando in lavoro di pro- 
pulsione non meno del 70?/, del lavoro che esso 
riceve quando questo arriva al 5.000 cavalli. 

ll rendimento complessivo dell'apparato motore 
turbine - eliche è oggi nel 40% circa quando la 
nave fila alla velocità massima: alla velocità di 
marcia che in una nave da guerra rappresenta la 
velocità di 364 giorni all'anno, il rendimento delle 
turbine scende sotto al 40%/, e quindi il rendi- 
rendi- 


mento dell'elica aumenti al 70], si riduce al 28 9/o, 


mento complessivo, ammesso anche che il 


ad una cifra cioè che preoccupa anche 1 tecnici 

navali. 

Così sono sorte alcune idee conciliative che hanno 
fatto rialzare la testa ai seguaci di Watt ed ar- 
ricciare il naso a quelli di Parsons, altre che 
hanno messo sull’attenti i costruttori di generatori 
elettrici. 

L'esperienza e la teoria hanno dimostrato che, 
paragonando una turbina a vapore ad una motrice 
a stantuffo a tripla espansione, dividendo la prima 
in tre salti di pressione aventi la pressione ini- 
ziale di ogni salto eguale a quella corrispondente 
della motrice a stantuffo, 

I. — Il rendimento del cilindro ad alta pressione 
della motrice a stantuflo è sensibilmente su- 
periore a quello corrispondente della turbina. 

II. — Il rendimento dei cilindri a media pressione 
nelle due motrici è pressochè eguale. 

111. — Il rendimento del gruppo a bassa pressione 
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della turbina a vapore è superiore a quello 
del cilindro di bassa della motrice a stantuffo 
e tanto più quanto più elevato è il vuoto che 
sì ha nel condensatore. ed 

Con queste premesse si arriva subito all'idea, 
del resto già da tempo realizzata in una torpedi- 
niera francese, di adottare il sistema inisto anche 
per le navi tipo Dreadnought ed era questa infatti 
una delle soluzioni ventilate per le nuove coraz- 
zate inglesi. — Dei quattro assi porta elica sui 
quali prima si divideva il carico avendo, con la 
solita disposizione del Parsons, sui due assi esterni 
le turbine di alta pressione per marcia avanti e 
indietro, sul due intermedi le turbine a bassa pres- 
sione per le due marcie e le turbine per la ve- 
locità ridotta, i due esterni avrebbero motrici a 
stantuffo (cilindro di alta e media) i centrali turbine 
a bassa pressione in serie con le prime. Alie ve- 
locità ridotte funzionerebbero solo i due assi estremi 
con le motrici a stantuffo i cui cilindri diverrebbero 
di alta e bassa pressione. 

Si avrebbe così un buon andamento economico 
alle velocità ridotte, una marcia indietro etticace, 
le manovre della nave con gli assi motori molto 
semplici e forse anche il peso complessivo dell'ap- 
parato motore rimarrebbe costante. 

A questa soluzione ne è stata opposta un'altra: 
poiché la potenza richiesta a metà velocità da una 
nave è circa l'ottavo della potenza richiesta alla 
velocità massima, cioé duemila cinquecento ca- 
valli circa in luogo di 20.000, per mantenere ele- 
vato il rendimento complessivo qualcuno ha pen- 
sato di impiegare alle marcie ridotte solo dei motori 
elettrici montati con le turbine sullo stesso asse e 
riceventi la corrente da un gruppo generatore in- 
stallato nel locale macchine: 1 motori, alle piccole 
velocità farebbero girare a vuoto le turbine, ma 
il rendimento complessivo sarebbe certamente ot- 
timo. 

In molte cose é questione di incominciare: posta 
una soluzione di questa natura era ovvio che si 
andasse più in là e che l'idea della centrale elet- 
trica a bordo venisse accolta e posta al posto d'o- 
nore fra le buone soluzióni da studiare ed appli- 
care eventualmente in relazione peró sempre al- 
l'avvenire dell'elica. 

La soluzione in sé non è nuova per chi rammenti 
i concetti sui quali fondava le sue speranze l Heil- 
mann molto tempo fa: sarà nuova, se si farà, la 
sua applicazione a bordo delle navi di forte ton- 
nellaggio che avranno bisogno di un apparato mo- 
tore di potenza non inferiore ai 15.000 cavalli e 
specialmente di due o tre velocità di buon rendi- 
mento. 

Nel cuore della nave, nel piano consigliato per 
della 


stabilità 


altezza dalle condizioni di nave, 
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come pianta dalla migliore posizione rispetto alle 
caldaie, si installerebbe una centrale termo-elettrica 
nella quale dei gruppi turbina - generatore elettrico 
in numero determinato in relazione alla potenza 
totale ed alle esigenze cinematiche della nave, gi- 
rerebbero alla massima velocità compatibile con la 
loro potenza generando la corrente elettrica ne- 
cessaria per alimentare almeno tanti motori quanti 
sono gli assi porta eliche della nave. 
Esaminiamo 1 vantaggi «di una tale soluzione 
in relazione all'installazione con motori a turbina. 
Dal punto di vista del rendimento il vantaggio 
esiste evidentemente ogni qualvolta è: 
RE 0.40 per la massima velocità 
0.28 per la velocità media 
dove ж è il rendimento della turbina, ng del ge- 
neratore elettrico, 4" dei motori, ne dell'elica nel- 
l'impianto centralizzato, и ^e 1 rendimenti corri- 
spondenti nelle installazioni attuali. Se la velocità 
degli assi porta elica comandati con motori elet- 
trici non è diversa da quella che si ha oggi con 
motrici a stantutto: 130 giri come massima si ha 


comunemente z, — 0,72 e quindi deve essere 
0,555 
Zt Ag Im > 
0,39 


т per turbine potenti veloci ben studiate e co- 
struite puó arrivare a 0,75 qualunque sia la velo- 
cità degli assi potendo variare il numero dei gruppi 
di turbine funzionanti in al carico ri- 
chiesto, e si ha quindi vantaggio ogni qualvolta: 


relazione 


0,74 
ng "im > sd 
0,92 


macchine elet- 
triche si sente in grado di soddisfare largamente. 


condizioni che un costruttore di 

Il consumo di carbone riferito a qualsiasi unità 
a parità di condizioni sarebbe quindi sensibilmente 
minore e potrebbe anche ulteriormente diminuire 
in considerazione del fatto che specialmente per le 
navi civili a velocità costante, non c'é una ragione 
perché nella centrale di bordo non si adotti del 
vapore surriscaldato come in ogni altra centrale, 
e che la stessa soluzione si segua nelle navi da 
guerra almeno quando esse girano il mare alle 
velocità ridotte. 

Dal punto di vista importantissimo del peso e 
dello spazio occupato il confionto va fatto eviden- 
temente sul complesso dell'apparato motore, incluse 
cioè le caldaie e le tubazioni l’asse porta elica e 
le eliche. 

Per quanto riguarda il peso, dalle considerazioni 
testè svolte, risulta evidente che 1] peso celle cal- 
daie richiesto è già, a pari condizione di vapore, 
minore con l'impianto centrale che non con l'im- 
piego di motori diretti: quello delle tubazioni di 
vapore, pure. giacchè la centrale può trovarsi nel 
baricentro dell'impianto caldaie e non in una po- 


L'ELETTRICITA. 


Vol. XXX. - N. 16 


sizione eccentrica come avviene ora, e nelle navi da 
guerra è soppressa quella selva di tubazioni e di 
valvole di collegamento fra le varie turbine per le 
varie velocità. 

Supponendo pressochè uguali nei due casi il peso 
complessivo degli assi motori porta elica e delle 
eliche, rimane a vedersi se il peso complessivo dei 
gruppi generatori e dei motori elettrici è o meno 
minore di quello delle turbine azionanti la nave 
direttamente; e qui evidentemente occorre distin 
guere 1 due casi di navi a velocità costante e navi 
a velocità varlabile. 

Nel primo caso generatori e motori funzionano 
a bordo sempre a piena potenza ed il loro peso, 
a parità di altre condizioni, dipenderà dalla койа 
abilità dei costruttori; se prendiamo come esempio 
tipico l'apparato motore del piroscafo Carmania 
della potenza complessiva massima di 21.000 ca- 
valli su tre assi abbiamo per le sole turbine mo- 
trici un peso complessivo, esclusi i condensatori, 
di Ke. 850.000; ammesso di adottare nella cen. 
trale tre unità di 5.000 KW. a 1200 giri, si ha, 
esclusi 1 condensatori, un peso complessivo mas- 
simo di circa 450.000 Kg. e quindi un margine di 
400 tonnellate nel quale sta largamente il peso dei 
motori elettrici azionanti a 130 giri, uno per asse, 
i tre, o meglio i 4 assi porta elica: con 4 gruppi 
da 3.500 KW l'uno il peso aumenta, ma di poco 
e si ha il vantaggio di potere avere una riserva 
sovraccaricando gli altri tre gruppi. 
massimo 
rendimento, oltre l'abilità dei costruttori, concorre 
a determinare il peso degli apparati motori anche 


Se la nave richiede varie velocità di 


il rapporto fra le ore di funzionamento a velocità 
ridotta (0,65 della massima) e quelle di funziona 
mento totale, rapporto che non è, in pratica, mal 
inferiore a 0,9. Ora, mentre il peso delle turbine 
applicate direttamente agli assi porta elica in questo 
caso aumenta rispetto al precedente per la рге 
senza delle turbine di marcia, il peso dell'apparato 
motore nella centrale di bordo diminuisce giacchè 
esso può essere proporzionato alla potenza 25 
della massima : il 35 9/, circa di sopraccarico che 
può essere richiesto per un numero di ore limi- 
tato può benissimo essere sopportato dai gruppi 
generatori a turbina odierni. 

Il margine che ne risulta è quindi ancora mag: 
giore del precedente e quindi capace di compen- 
sare largamente il peso dei motori elettrici qui 
lunque siano il loro tipo e le disposizioni adottate 
per ottenere da essi almeno due velocità di buon 
rendimento, tenendo presente che alla massima di 
tali velocità i motori potranno funzionare sovrac- 
caricati. 

Dopo gli studi e le esperienze recenti sui motori 
trifasi impiegati nella trazione ferroviaria la strada 
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per le eventuali applicazioni a bordo mi sembra 
chiaramente definita specialmente in relazione alla 
necessità di tenere elevata la frequenza per te- 
nere elevata la velocità dei gruppi della centrale: 
toccherà eventualmente ai costruttori mettere in 
rilievo 1 pregi delle disposizioni consigliabili per 
rendere variabile in buone condizioni di rendimento 
e di peso la velocità dei motori, che in questo 
caso speciale risulta proporzionale alla radice cu- 
bica del carico, e tenere presente che per ragioni 
di manovra di sicurezza e di tattica marinaresca 
gli alberi porta elica devono avere fra loro una 
certa indipendenza. 

Questa condizione potrà anzi contribuire a met- 
tere da parte qualcuna delle soluzioni oggi adot- 
tate nella trazione elettrica terrestre. 

Osserviamo però che oltre alla soluzione che 
diremo elettrica del problema, c'è una soluzione 
meccanica ed una soluzione mista meccanica ed 
elettrica. Quella meccanica aumenta il peso del 
macchinario installato nella centrale di bordo o al- 
meno quello di uno dei gruppi se lo si vuole co- 
struire in modo che esso possa funzionare con ot- 
timo rendimento a velocità minori della massima. 

E un problema per le turbine facilmente risol- 
vibile, ripeto, con un aumento del 25 °/, circa del 
peso del gruppo e la soluzione è facilitata dal fatto 
che il gruppo funzionando da solo nella centrale 
lavora a carico pressochè costante; la turbina è 
attraversata quindi da un peso di vapore riferito 
al tempo di poco variabile. 

In generale è sufliciente scendere con la velo- 
cità al 0,6 della massima, ma se si vuole limitarsi 
ad un valore 0,75-0,8 si può adottare la soluzione 
mista con disposizioni che permettano ai motori 
elettrici di girare a 0,5 della velocità massima 
quando il gruppo generatore gira a una velocità 
0,75 della massima. 

Un bilancio dei pesi e anche dell'ingombro in 
relazione ad una grande semplicità di manovra 
potrà dare la migliore soluzione. 

Ché anche l'ingombro a bordo ha una impor- 
tanza grandissima : ció che si guadagna entro la 
nave in volume si guadagna poi nelle dimensioni 
generali della nave e quindi in tutti 1 fattori che 
da queste dipendono. 

Sotto questo punto di vista 1 vantaggi sono tutti 
per la centrale elettrica: riferendoci all'esempio 
precedente, abbiamo che il locale macchine del 
Carmania occupa in planta circa 450 mq, un vo- 
lume di mc 4500: una centrale della stessa po- 
tenza (21.000 HP.) studiata non con 1 larghi cri- 
teri che si seguono oggi nelle centrali termiche 
degli impianti fissi, ma con quelli necessariamente 
ristretti che si seguono a bordo potrà occupare al 
massimo uno spazio in pianta di mq 300, un vo- 
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lume di mc 2500, si ha quindi un margine di al- 
elettrici 
montati sugli assi porta elica, margine molto largo. 


meno 150 mq, e 2000 me per i motori 
Se quindi si tiene anche presente il guadagno che 
si ha nelle caldaie, si vede che il vantaggio c’è. 

La centrale a bordo risolve poi nel miglior modo 
possibile il problema della inversione di marcia che 
costituisce sempre il tallone d'Achille dell'appli- 
cazione delle turbine alla propulsione delle navi: 
con i motori elettrici essa è completamente indi- 
pendente dalla centrale generatrice; è immediata, 
e di eguale potenza della marcia avanti e quindi è 
ancora in condizioni migliori che non con le mo- 
trici a stantuffo. | 

La centrale a bordo ovvierebbe poi all'inconve- 
niente presentato dalle navi da guerra munite di 
turbine che dovrebbero, e non lo fanno, marciare 
in squadra, mantenendo le distanze e le velocità 
prescritte: le turbine a bordo non hanno regolatore 
di velocità; hanno solo un regolatore di massima 
che ne impedisce le fughe quando lelica emerge 
dall'acqua in caso di mare mosso o si rompe. 

Ne consegue che non solo in generale i tre o 
quattro assi porta elica girano a velocità dell'r o 
295, diverse ma riesce anche ditticile mantener tale 
velocità assolutamente costante. 

Con motori elettrici si sarebbe sicuri dell'asso- 
luta costanza di velocità, dell'assoluta eguaglianza 
di questi suoi vari assi, e sarebbe cosi inutile la 
manovra interrotta «lel timone e quindi nullo l'au- 
mento dannoso di resistenza della nave. 

Anche la manovra della nave alle piccole velo- 
cità, all'avviamento e all'arresto per mezzo degli 
assi motori riesce semplice quanto quella con co- 
mando diretto, tanto se fatta in centrale con la 
manovra del gruppo generatore, quanto con qual- 
siasi altro mezzo. 

Le argomentazioni che stanno contro l'appli- 
cazione delle esposte idee sono poche e poco so- 
lide. Con la centrale o, meglio, con due centrali 
generatrici una, ricettrice l'altra, si osserva che le 
probabilità di guasti diventano maggiori che non 
con le turbine accoppiate direttamente agli assi 
porta elica, giacchè oltre ai guasti dovuti a cause 
meccaniche, si avrebbero anche quelli di origine 
elettrica. 

La probabilità dei guasti meccanici si può rite- 
nere eguale specialmente sulle navi da guerra, dove 
si avrebbero quattro turbo-alternatori e quattro 
motori contro almeno otto turbine, ed anche sulle 
navi civili, sc si tien conto che le cause meccaniche 
ben raramente mettono fuori di servizio un motore 
elettrico ben costruito. 

Le cause elettriche di cattivo o di non funzio- 
namento di qualche gruppo o di qualche motore 
dipendono dai costruttori ed è ovvio, specialmente 
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per la potenza e le condizioni speciali cui 1 mo- 


tori devono soddisfare, valersi solo dei costruttori 


che 51 rispettano. 

I guasti in centrale, del resto, se potranno met- 
tere fuori servizio per qualche tempo un gruppo, 
non hanno influenza sul movimento degli assi della 
nave, potendo sempre gli altri gruppi sovraccari- 
cati dare una potenza sutticiente per far marciare 
la nave ad una velocità di poco inferiore alla mas- 
sima nelle navi civili. 

Occorrerà un personale elettrotecnico esperto, 
ma evidentemente nelle stesse condizioni si trovano 
le centrali fisse: quelle di bordo avranno almeno 
il vantaggio non piccolo di non essere esposte alle 
esigenze di clienti о ai capricci atmcsferici. 

Qualcuno teme che dalle centrali di bordo pos- 
sano risentire qualche ettetto le bussole di bordo: 
evidentemente tale timore è infondato e le ragioni 
sono ovvie. 

Il bilancio dei vantaggi e degli svantaggi è quindi 
tutto a favore dell'adozione delle centrali termo- 
elettriche a bordo per le navi di grosso tonnel- 
laggio anche se la loro velocità è limitata. ‘Tale 
adozione è da escludersi oggi a priori a bordo 
di navi di piccolo tonnellaggio, di torpediniere е 
cacciatorpediniere e potrà esserlo un prossimo do- 
mani anche da tutte le navi se la meccanica rie- 
scirà a risolvere in modo soddisfacente ed efficiente 
il problema dell'elica potente e veloce. Allo stato 
attuale della tecnica navale l'idea della centrale a 
bordo presenta seduzioni tali da meritare uno studio 
profondo ed anche l'onore di una esperienza, giacchè 
potrebbe darsi benissimo che lelica con la posi- 
zione attuale da essa occupata rispetto alla nave 
fosse nel fatto condannata alle velocità periferiche 
limitate. 

La gara oggi deve svolgersi fra la meccanica 
navale da un lato, l'elettrotecnica dall'altro: questa 
che ha portato un sofho di vita nuova negli im- 
pianti fissi spingendo la meccanica sopra una linea 
di progresso rapido, potrà compiere la stessa fun- 
zione negli impianti di bordo e, con la minaccia 
di entrarvi da padrona, diventare un fattore indi- 
retto potente perchè raccogliendo ed ordinando tutti 
i dati sperimentali che si hanno, eseguendo nuove 
esperienze intese a definire Vinflenza che sull'elica 
marina hanno clementi importantissimi e fino ad 
ora trascurati, si arrivi a incatenare questo appa- 
recchio così importante ad un teoria concreta, ad 
un rendimento buono. 

Attendiamo quindi il responso della esperienza 
e nell'attesa ci conforti la persuasione che qualunque 
debba essere la soluzione, venga applicata o meno 
la centrale clettrica a bordo delle navi, le turbine 
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Automotrice termoelettrica Dunker 


Questa automotrice è mossa da un motore a gas 
povero per mezzo di una trasmissione elettrica, 
poichè il motore aziona una dinamo sussidiata da 
una batteria, la quale alimenta 1 motori clettrici 
di corsa. Si tratta in fondo di una modificazione 
della locomotiva Heilmann. Le nostre figure 194 
e 195 danno idea delle disposizioni adottate per 
una automotrice che richieda 100 cavalli: in esse 
vediamo rappresentata in 4 ii'gasogeno ad aspi- 
razionc. 

Uscendo dal gasogeno, il gas passa per la cal- 
diia 7 ed entra nel condensatore / raffreddato ad 
aria; passa al depuratori m e finalmente si racco- 
glie nella campana e. 


Il motore verticale a 4 cilindri, con distribuzione 
a valvole comandate, è della potenza di 80-110 
cav. a 350-400 giri; lo scappamento viene scari- 
cato attraverso la marmitta /. 

Al motore a gas, è accoppiata direttamente la 
dinamo 4. La corrente di 300-400 volt, va al 
quadro principale ^ su cui sono disposti apparec- 
chi di misura, di controllo e di sicurezza; dal 
quadro va al distributore c e da questo al due 
motori elettrici ^ 5. Gli accumulatori sono sul 
davanti della vettura ed hanno capacità di 100 
Am. per I ora. 

La pulizia del fuoco si fa solamente ogni 5-10 
ore; il focolare € accessibile solamente dall'esterno 
della vettura, onde resta escluso il pericolo che 
entrino in questa cenere scintille o simili. 

Una vettura automotrice ha da 5o a 60 posti 
a sedere ed il suo peso in servizio è di circa 52 
tonn. Un motore elettrico installato nello spazio 
riservato all'impianto motore è accoppiato diret- 
tamente da una parte ad una pompa e dall'altra 
ad un ventilatore. Lo scopo del ventilatore è quello 
di fornire Varia necessaria all'accensione durante 
la messa in funzionamento, come pure di mandare 
durante le soste una corrente d'aria al raffredda- 
tore 6 che ratiredda l'acqua di circolazione dei ci- 
lindri. La pompa aspira l'acqua dal serbatoio 0 € 
la spinge parte nel generatore, parte nei depuratori 
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e parte nella camicia dei cilindri. La quantità di 
acqua necessaria al generatore ed ai depuratori e 
piccola: la parte maggiore è quella che va nelle 
camicie dei cilindri. Quest'ultima uscendo dai ci- 
lindri passa nel raftreddatore e da questo ritorna 
al serbatoio.. 


P ad 


l| motore elettrico nell'industria tessile 


(Continuazione e fine vedi n. 12) 


FILATURA E TESSITURA DELLA LANA. — Pre- 
parazione. — Prescindendo dalle operazioni pre- 


liminari di tosatura, lavaggio, cernita, essicazione 
(con idroestrattori o con ventilatori), carbonizza- 
zione, che riguardano macchine meglio adatte per 
comando in gruppo o per comando individuale nel 
modo ordinario, ricorderemo anzitutto l'apritojo 
(cchardonneuse, Klettenzeolf) il quale nella costru- 
zione Martin (del tipo di 150-200 Kg. di produ- 
zione oraria), richiede 2,5-4 HP; Valbero motore 
è mediamente veloce ; perciò si presta al comando 
individuale con motore elettrico chiuso, munito di 
riduzione per cinghia od ingranaggio. 

Segue nel processo di lavorazione la serie dei 
battitoi, cioè il lupo battitore /schlag wolfj ed il 
lupo sfibratore (tamburo 400-600 giri), 1 HP di 
forza; oppure volendo riunire in una sola la prima 
e la seconda battitura, il battitore a spirale (spz- 
ralk/opf wolf; (tamburo 600-800 giri: 1 HP); 
oppure una macchina recente e: di efficace prepa- 
razione cioè il lupo cardatore, che è uno sfibratore 
multiplo assorbente 2,5-3,5 HP, con albero veloce, 
perciò adatto al comando individuale diretto e con 
una riduzione semplice per cinghia od ingranaggio. 

Dopo Voliatura della lana, segue la cardatura 
in grosso e quindi le operazioni sulla carda ripas- 
satrice e carda finitrice ; nella carda in grosso la 
potenza si calcola per ogni carda in 0,60-0,80 
HP: si tratta quindi di macchine piccole e lente 
adatte al comando in gruppo, come le analoghe 
relative al cotone. 

Dai nastri sciolti ricavati nella preparazione, 
con leggera trazione e torsione si ottiene uno 
stoppino che passa poi alla filatura propriamente 
detta; questa operazione si effettua sulla carda a 
Шаге in grosso o carda continua рег la quale 
valgono le indicazioni precedenti. — 

— ZUatura in fino. — Lo stoppino con massa 
sciolta e poca torsione, passa al filatojo dove su- 
bisce tiratura e torsione; per la lana si distingue 
pure il filatojo ad anelli (ring mule) adatto alla 
flatura dei fili a forte torsione e di catena, molto 
indicato pel sollecito lavoro ed il poco spazio oc- 
cupato, ed il filatojo automatico che è più lento 
ma è più adatto pei fili a debole torsione. 

Il tlatojo ad anelli difterisce poco, in quanto ci 
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riguarda, dall'analogo tipo adoperato pel cotone; 
in un tipo recente 1 fusi (102 a 240) lavorano or- 
dinariamente attorno ai 7000 giri al l' ; si calcola 
Sopra una potenza di 1 a 1,5 HP ogni 200 fusi 
a seconda della loro velocità; l'albero motore è 
mediamente veloce e situato in basso: tale mac- 
china si presta quindi per il comando individuale 
secondo le «disposizioni indicate pel cotone. 

Il filatojo automatico difterisce ben poco dalla 
macchina analoga indicata pel cotone; si tratta 
pure di macchina con carrello animato da moto 
alternato, e di potenza assorbita molto variabile 
(fusi 240-540); abitualmente perciò si adotta il co- 
mando per gruppi di 4 a то macchine disposte 
parallelamente e comandate mediante trasmissione 
elevata, normale al movimento dei carrelli, pesante 
e veloce, che faccia da volano, direttamente ac- 
coppiata ad apposito motore elettrico, il quale si 
proporziona in base a 2,5-3 HP ogni 400 fusi. 
Anche per la lana in carda, si fanno filati ritorti 
preparati su filato) continui od a fusi (trostle). — 

— Zuinimento. — Anche qui seguono operazioni 
di titolazione, aspatura, tintura, essicazione, impacco, 
ecc. che si fanno con macchine lente e di piccola 
potenza da comandarsi in gruppo. — 

— Riepilogo sulle macchine per la lavorazione 
della Carda. — Apritojo (Klettenicol;) 
HP 2,5-4 albero motore media velocità. 

Battitore (schtagiolfjY: HP 0,8-1 ; albero motore 
500-600 giri. 

Lupo shbratore: HP1; albero motore 600-800 giri. 

Lupo a spirale (spira/4/opfiwolt)» HP 1;a tam- 
buro 600-800 giri. 


lana da 


Lupo cardatore: HP 2,5-3,5; albero veloce. 

Oliatrice: HP 1,5-2; albero 255 giri. 

Сагда preparatrice, ripassatrice e finitrice (as- 
sortimento): HP 2-3; albero lento. 

Filatojo ad anelli (ogni 200 fusi): HP 1-1,5; 
albero Зоо giri. 

Filatojo automatico (ogni 400 fusi): HP 2,5-3; 
albero 300-325 giri. 

Ritorcitojo: HP 1; albero 220 giri. 

Aspatura, essicazione, impacco (in gruppo). 

— Lavorazione lana da pettine. — Finora ab- 
biamo inteso riferirci in modo speciale alla prima 
categoria di lane, dette lane da carda, ciot atte 
alla formazione di oggetti етай e соп tibbra 
minore di 80-100 mm. di lunghezza. La lana in- 
vece che supera tale lunghezza di fibbra, che è 
molto resistente, poco ondulata, adatta per stotte 
lisce prende il nome di lana da pettine. Le due 
qualità si trattano in alcune fasi della lavorazione 
in modo alquanto diverso; la distinzione fra esse 
non é naturalmente assoluta, essendovi molte qua- 
lità intermedie che possono adoperarsi inditteren- 


temente pei due scopi. 
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Anche qui frequentemente (salvo per le lane 
fine) la lavorazione si inizia negli apritoj e battito] ; 
segue poi il lavaggio da farsi nella batteria di 
lavatoj collegata ad un apparecchio di essicazione 
ed oliatura. 

Tale macchina nel suo complesso per una pro” 
duzione di 150 — 250 chg. all'ora si calcola per 
7 HP (di cui 2,5 per il tamburo di essicazione, 
1,5-2 per l’aspiratore relativo); si tratta di alberi- 
motore lenti, però di macchina separata dal resto 
dell'impianto, a funzionamento non sempre conti- 
nuo, per la quale converrà il comando individuale 
con motore munito di riduzione di velocità a 
cinghia, frizione, od ingranaggi, a seconda delle 
condizioni di spazio ed ubicazione. 

La lana essicata ed oliata passa alla carda che 
ha per scopo di sciogliere le fibbre e di preparare 
il nastro per la pettinatrice; è macchina analoga 
alle carde già studiate; albero lento (90-120 giri 
al Г) piccola potenza motrice (0,8-1 HP per metro 
di lunghezza), perciò comando per gruppo. 

Dopo vengono le pettinatrici di cui si hanno 
tipi svariatissimi (Noble, Holden, Lister, Heilmann, 
Imb); nel tipo Heilmann per una produzione gior. 
naliera di 25-40 kg. si calcola sopra 0,3-0,4 HP; 
la piccola potenza e media velocità dell'albero 
motore consighano il comando per gruppi. 

Seguono poi nel procedimento inglese i banchi 
a fusi e precisamente i banchi a tirare in grosso 
(breaking frame) 3 banchi a tirare ordinari /ara- 
wing heads) i banchi a tirare fino (finishing box) 
e banchi extra fini (roug headj. Si tratta di 
macchine di media potenza (2.3 HP) e media 
velocità d'albero (200-400 giri) comandate fre- 
quentemente in gruppo, ma anche adatte per co- 
mando individuale con una riduzione di velocità 
(vedi cotone). 

La trasformazione del filo in grosso quì ottenuta, 
nel filato fino definitivo si ottiene poi sopra filato) 
analoghi a quelli precedentemente descritti pel co- 
tone e la lana da carda. 

La maggior diffusione spetta però, specialmente 
nei numeri fini, al filatojo automatico; per боо fusi 
si calcola 5 6 HP; cioè circa 1 HP per roo fusi. 

Seguono poi anche qui operazioni di inumidi- 
mento al vapore, essicazione meccanica, cernita, 
aspatura, impacco, fatte con macchine lente e di 
piccola potenza assorbita, ordinariamente da coman- 
darsi in gruppi. 

Niepilogo sulle macchine per la lavorazione della 
lana da fettine. — Apritojo: HP 2,5-4; albero 
motore giri medii. 

Battitojo; HP 0,7-1; albero 500-600 giri. 

Lavatrice (Leviathan): HP 7-8; 

Carde (ogni metro lunghezza): HP 0,8-1; al- 


albero lento. 


bero 90-120 giri. 


L' ELETIRICITA. 


- 


Vol. ХХХ. - N. 16 


Pettinatrice (Z/c mann): MP 0,3-04; pinza col- 
pi 90, albero media velocità. 

Lisciatrice: HP 1,5, pinza colpi 90, albero media 
velocità. 

Banco a fusi in grosso : HP 2-3; albero 200 giri. 

Banco a fusi in medio: HP 2-3; albero 200 giri. 

Banco a fusi in fino: IIP 2-3; albero 245 giri. 

Filatojo automatico (ogni roo fusi): HP 1; al- 
bero 300-325 giri. 

Filatojo ad anelli, come sopra, per la lana da carda. 

Ritorcitojo, come sopra. 

Vaporizzazione, essicazione, aspatura, impacco. 

Uno sguardo riassuntivo a queste tabelle, spiega 
come il comando individuale abbia avuto nella fila- 
tura della lana minor applicazione che per il co- 
tone; infatti si tratta generalmente di macchine 
più lente, non adatte all'accoppiamento diretto e che 
sempre richiedono una o più riduzioni di velocità: 
inoltre, in media, di macchine die minor potenza 
assorbita. i | 

In tali condizioni la spesa d'impianto elettrico 
individuale è considerevole, e se il rendimento 
tecnico medio é sempre superiore a quello che si 
rendi- 


ottiene. colle trasmissioni meccaniche, il 


mento economico (tenuto conto dell'interesse ed 
ammortamento d'impianto) è talvolta inferiore; la 
$oluzione migliore appare in generale quella in- 
il comando 


termedia elettro-meccanica cioè per 


gruppi, salvo casi speciali di macchine lontane 
dal centro motore ed a lavoro intermittente. 

La distribuzione elettrica della forza viene qui 
soltanto a risparmiare le spese d'impianto ed eser- 
cizio, di lunghe trasmissioni principali coi relativi 
rinvii, ingranaggi, ecc. ed a lasciare maggior li- 
bertà nella disposizione del macchinario operatore. 

Enumeriamo alcune macchine principali occor- 
renti per la tessitura. 

Preparazione della catena e della tama: 

Incollatrice, orditojo ed imbozzimatrice (cilindri 


N^ 


incollatori 155 mm. X 170; orditojo 1050 3 2500; 
9 bobine imbozzimatrici di 5o fili cadauna) albero, 
lento HP 0,1. 

Essicatojo per catena (camera 1 X 2,5 m.) giri 
330 — ventilatore боо 3 goo a 6 ali; (giri 450) 
HP 1/6. 

Tessitura : 

Telajo (Schonherr) (larghezza tessuto 2,2; girt 
albero 120 135; colpi 40-45) HP 0,15 0,25. 

Telajo (Hartmann) (lunghezza tessuto 2,2; giri 
albero 120 180; colpi 40-60) (HP 0,15-0,4). 

Follatura e sodatura : 

Gualchiera o pollone a martello (colpi 125 al I; 
2 martelli di 260 mm. larghezza) HP 1,6 2. 

Gualchiera a cilindri (tamburo 690 mm. diametro, 


a 45 giri) albero до giri; HP 1,5-3,5. 
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Lavatura del panno: 

Lavatrici (cilindri legno 530 mm. di diametro, 
a 40 giri, di lunghezza un metro) HP 0,5. 

Garzatura: 

Garzatrice doppia (Genner) larghezza lavoro m. 
1.75; giri tamburo тоо al Y (con garzatrici tra- 
sversali HP 3. 

Cimatura ; 

Cimatrice trasversale (cilindro cimatore 1000 
giri; 66 X 1400 mm.; puleggia roo) HP 0,4. 

Spazzolatura : 

Spazzolatrice a due cilindri con vaporizzazione 
(cilindri 350 X 170 mm. giri 250; puleggia 85 
eiri) HP 1. 

Decatisaggio o dislustratura a cilindro traforato 
a vapore; (225 X 1600 mm.) lentissimo. 

Lustratura : 

Torchio idraulico (stantuffo 230 X 1250; pres- 
sione 300.00 kg. pompa a due corpi) HP 0,5-1; 
lenta. 

Torchio a cilindri (Genner) HP; lenta. 

In complesso anche qui molte macchine lente 
e di piccola potenza da comandarsi per gruppi, 
salvo il caso di macchine distanti dal centro 
motore, ed a lavoro intermittente, per le quali 
si farà uso di comando individuale con motorini 
elettrici mediante doppia riduzione con ingranaggi, 
oppure con ingranaggio e cinghia; l'uso di questa 
si eviterà nei locali umidi e caldi che si trovano 
qui frequentemente. 

Sonvi invero nella essicatrice per catena, e nella 
cimatrice, organi a velocità media ed alta che si 
presterebbero per la costruzione di macchine ap- 
posite adatte per accoppiamento con motore elet- 
trico; nella costruzione attuale però tali macchine 
sono ad albero motore molto lento, così che il 
comando individuale con motore elettrico veloce, 
condurrebbe all’irrazionale succedersi di una ridu- 
zione e poi di una moltiplicazione di velocità 


angolari. 


Accidenti dovuti alla corrente elettrica 
in Svizzera nell’anno 1906 


.lecidenti di persone. — Per 19 colpiti su 35, 
le ferite sono state mortali (contro 21 mor- 
tali nell'anno precedente). Le 35 vittime si suddi- 
vidono nel modo seguente in rapporto alla loro 
condizione di fronte all’industria elettrica. 


casi 


Personale d'esercizio propriamente detto: S (7 nel 905); 
Personale d'applicaz. estranee all'esercizio: 16 (16 nel 905); 
Di terzi: 10 (7 nel 905); 

La maggior parte delle vittime neł ооб si trova, 
come negli anni scorsi tra i montatori. Sebbene 
questo fatto sia attribuibile all'occupazione stessa 
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delle vittime, c'è però di nuovo da osservare che 
una parte delle disgrazie € dovuta alla nepligenza 
del personale e che si sarebbero potute evitare se 
tutte le istruzioni fossero state strettamente osser- 
vate e se si fossero prese le misure di precauzione 
che si impongono alle persone del mestiere più o 
meno istruite. Il personale d'esercizio figura egual- 
mente assai spesso negli accidenti a colpa della 
vittima. E appunto in questa categoria che bisogna 
mettere le dieci disgrazie che hanno avuto luogo 
fuori delle stazioni di trasformazione o di distri- 
non isolate ed una di- 
sgrazia sopra una linea ad alta tensione ugual- 
mente non tolta dal circuito. 


buzione ad alta tensione 


In un caso un montatore aveva lavorato il sabato 
e la domenica in una stazione di trasformazione che 
era stata staccata dalla rete togliendo 1 coltelli 


sulla torretta di distribuzione. terminato 


Avendo 
il suo lavoro più presto che egli non pensasse 
volle rifare il collegamento sulla torretta, sup- 
ponendo che la linea in domenica non fosse sotto 
tensione malgrado che questo non fosse il suo dovere 
e che un altro montatore fosse incaricato di tale 
lavoro. La linea era sotto corrente ed il montatore 
restó fulminato appena ebbe toccato il filo. 

In un altro caso un montatore volle cominciare 
a verniciare la parte in ferro di una stazione di 
trasformazione prima dell'ora che era stata fissata 
per l'interruzione della corrente. Per dissaventura 
egli toccó 1 fili ad alta tensione e rimase fulminato. 

In un terzo caso, il custode di una stazione di 
trasformazione era occupato a togliere delle tele 
di ragno fra 1 fili ad alta tensione. Egli entrò in 
contatto con uno di esso e restò fulminato, > 

Non si potrebbe dunque abbastanza ripetere la 
necessità di rendere il personale d'esercizio e i 
montatori sempre attenti al pericolo e di esigere 
da parte loro tutte le misure di precauzione. Bi- 
sognerà sopratutto proibire rigorosamente ogni la- 
voro alle installazioni ad alta tensione sotto corrente 
ed insistere perché si metta in corto circuito ed 
a terra le installazioni ad alta tensione, ogni volta 
che le circostanze lo permettono, prima di inco- 
minclarvi qualsiasi lavoro. 

E importante prendere tutte le precauzioni pos- 
sibili anche quando ogni pericolo per gli operai 
sembrasse escluso. 

Il seguente caso ne dimostra la necessità: Un 
montatore aveva lavorato fra mezzogiorno e l'una 
in una stazione di trasformazione che egli stesso 
aveva isolato. — All'una un aiuto montatore rial- 
lacció per errore la stazione malgrado un ordine 
che gli «ra stato dato ed il montatore che non 
aveva ancora terminato il suo lavoro restó ucciso 
sul colpo. 

Il numero delle disgrazie delle quali persone 
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estranee all'impresa sono state vittime ё aumentato, 
e il 44%, di questi casi si verifica negli addetti 
alle costruzioni meccaniche. 

In parte queste disgrazie possono attribuirsi ad 

avvertimenti insufficienti su! pericoli delle condotte 
elettriche; ma, d'altra parte, avviene frequente- 
mente che gli operai addetti ai lavori non tengono 
conto di questi avvertimenti come lo prova il caso 
seguente: Un falegname che lavorava sopra un 
ponte di fabbrica toccó un filo di una condotta a 
bassa tensione (220 volt) per provare ai suoi com- 
pagni che non v'era pericolo. Peró dalla commo- 
zione che risentì, rischiò di cadere dal ponte ed 
afferrò istintivamente l'altro filo della conduttura 
elettrica. Egli fu ucciso dalla corrente che gli at- 
traversò il corpo. 
. Il caso seguente deve, al contrario, essere attri- 
buito ad insufficiente avvertimento: un manovale 
di un'impresa di costruzioni aveva ricevuto Por- 
dine di proteggere una condotta a bassa tensione 
sotto corrente per impedire un contatto acciden- 
tale dei fili scoperti. Durante il suo lavoro, egli 
toccò il filo e si bruciò la mano destra; non era 
stato avvertito del pericolo che esisteva nel toc- 
care il filo. 

Considerando le cause delle disgrazie si trova 
che il 50° del casi provengono esclusivamente 
colpa propria della vittima. Una percentuale rela- 
tivamente elevata 18%, deve attribuirsi alla negli- 
genza o mancanza di riflessione. 

Testimonio l'esempio già citato in cui un aiuto 
montatore allacció, contrariamente, ad un ordine 
mentre il 


ricevuto, la stazione di trasformazione 


montatore vi lavorava ancora. Ed ecco un altro 
csempio: un aiuto montatore aveva ricevuto l'or- 
dine di lavorare in una stazione di distribuzione 
ad alta tensione. Per una ragione qualunque egli 
lasció per un momento il suo lavoro. Nel frattempo 
un incidente imprevisto obbligo alla messa in ser- 
vizio della parte d'installazione in riparazione. 
Quando l'aiuto montatore ritornó al suo lavoro egli 
ignorava che la linea era sotto tensione e rimase 
fulminato appena toccò il filo. Un altro operaio 
stava appunto per andarlo ad avvertire ma поп 
giunse a tempo. In un altro caso un montatore 
ed un aiuto montatore erano occupati a fare delle 
connessioni in una stazione di trasmissione isolata. 
Terminato il lavoro, il montatore lasciando la sta- 
zione ordinó al suo aiuto di raccogliere gli utensili 
ma trascuró di rimettere a posto la griglia di pro- 
tezione. Disgraziatamente la corrente fu rimessa 
in quel momento dal sorvegliante dell'oftcina prima 
che il montatore ne avesse dato l'ordine. Allorche 
laiuto montatore volle prendere un filo a piombo 
sospeso da un isolatore dietro il quadro egli entró 
in contatto con delle parti sotto tensione e fu ucciso. 
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Considerando le tensioni alle quali le disgrazie 
si sono prodotte, si trova: 

Fino а 250 volt, то casi; cioe il 39% (nel 905 il 21 " ,). 
Fra 250 e 1000 volt, 5 casi; cioè il 15 */, (nel 903 И 11 9/4). 
Più di 1000 volt i то casi; cioè il 56 "/, (nel 903 il 68 */,). 

Quest'anno ha avuto come il precedente un nu- 
mero di casi dovuti alla bassa tensione doppio di 
quelli dovuti a tensioni medie. Un caso è sopra- 
tutto interessante perché contrario all'opinione ge- 
neralmente invalsa che la corrente continua a bassa 
tensione non possa avere effetti mortali. 

Un montatore era occupato sopra un palo ad 
attaccare degli isolatori: ad un certo momento entrò 
in contatto con dei conduttori a differenti polarità 
(corrente continua a 220 volt), gettò un grido è 
restò morto, Si disprezza ancora troppo spesso il 
pericolo che le correnti a bassa tensione presentano 
per le persone. Aggiungiamo ancora che non è 
mai successo alcuna disgrazia in locali saturi di 
vapori conduttori. 

In 15 disgrazie si è provato di chiamare in vita 
la vittima e solo in due ci si è riusciti. 

Danni al materiale. — Negli otto casi di guasti 
al materiale, 5 possono essere attribuiti a difetto 
d'installazione od a cattivo funzionamento degli ap- 
parecchi di protezione. 

In un caso, un cavo sotterraneo fu deteriorato 
da una forte dispersione con la terra, dovuta a 
difetto d'isolamento. La corrente penetrò in una 
condotta d'acqua posata direttamente contro l'ar- 
matura del cavo e la danneggiò. È probabile che 
il cavo fosse stato danneggiato al momento stesso 
della posa della condotta d'acqua. 

In un altro caso, un corto circuito si era di- 
chiarato in una condotta d’illuminazione (cordone 
flessibile). L'isolante del cordone s'infiammó ed 
il fuoco si appiccò alla parete di legno. Non fu 
possibile determinare in modo preciso l'entità del 
conto circuito. 

Il terzo caso è quello in cui la resistenza di una 
lampada ad arco si riscaldó, probabilmente in causa 
del cattivo funzionamento della lampada stessa ; al 
punto che la trave del soffitto alla quale era at- 
taccata prese fuoco. La resistenza non si trovava 
che a 4 o 5 centimetri dal softitto e questo non 
era attatto protetto da una placca incombustibile. 

Nei tre casi, la causa del guasti non deve es- 
sere che parzialmente attribuita a difetto d'instal- 
lazione, l'altra parte potendo essere attribuita alla 
forza maggiore od a cattivo funzionamento degli 
apparecchi di protezione dei quali non si conoscono 
ancora dei modelli che si prestino bene in pratica 
e che diano garanzia di un funzionamento assolu- 
tamente sicuro. 

Citiamo a titolo di esempio un'impianto in- 
terno nel quale si produssero delle sopratensioni 
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in causa di un difetto al trasformatore. Attraverso 
un sofhtto di tavole, fra la scuderia ed il fie- 
nile, la corrente saltó da un conduttore ad un altro 
ed infiammò l'isolante del filo. Il fuoco si comunicò 
al fieno che circondava la colonna montante ma si 
riuscì a spegnerlo prima che avesse prodotto danni 
maggiori. Nella installazione in questione le con- 
dutture a bassa tensione non erano munite di ap- 
parecchi contro la sovratensione. 

In un altro caso, un trasformatore fu danneg- 
giato da un colpo di fulmine. Malgrado gli appa- 
recchi di protezione, pare che la corrente primaria 
sia passata nella rete a bassa tensione, poichè in 
parecchie installazioni interne la corrente era sal- 
tata alle parti vicine della fabbrica formando degli 
archi. In alcuni punti 1 fili erano fusi, in altri il 
loro isolante erasi carbonizzato. Gli apparecchi 
contro la sovratensione avevano funzionato ma il 
contatto fra 1 due fili metallici separati da una 
rotella di mica perforata non era senza dubbio 
suficiente. — | 

Questo caso ci prova, inoltre, che è necessario 
mettere la terra degli apparecchi contro la sovra- 
tensione il più lontano possibile da quella di pa- 
rafulmini ad alta tensione. 

L'inconveniente precisato, cosi come le altre os- 
servazion che abbiamo avuto occasione di fare, ci 
danno l'impressione che gli apparecchi contro la 
sovratensione colla attuale loro costruzione, gene- 
ralmente adottata, non funzionano sempre con suc- 
cesso e che non rispondono per conseguenza alle 
esigenze che si è in diritto di pretendere dagli 
apparecchi di protezione. 


——— ui — 
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BOLLETTINO DELLA A. Е.1. 


Alcune osservazioni sulla mísura delle correnti alter- 
nate di grande intensità (*). — Ing. Gixo Campos. 


Le disposizioni elettrodinamiche per la misura 
diretta dell'intensità e della potenza delle correnti 
alternate e per il loro confronto colle continue, 
mentre per le piccole e medie intensità danno ottimi 
risultati, possono invece presentare notevoli diffi- 
coltà e incovenienti quando si tratti di correnti di 
grande intensità. 

In questo caso infatti, quand'anche vengano sod- 
disfatte tutte le altre condizioni per l'esattezza della 
misura (fra cui principali quelle riguardanti le co- 
stanti degli avvolgimenti, la loro induzione mutua, 
l'esistenza di parti magnetiche oppure di masse me- 
talliche, le correnti indotte dagli avvolgimenti vol- 
tometrici sugli amperometrici ecc.), pure si ha an- 


(*) Sunto della comunicazione che verrà presentata 


= 


alla Sezione Milanese dell' A. E. I. la sera del 24 aprile 1908. 
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cora una possibilità di errori non trascurabili nel- 
l’esistenza stessa dei grossi conduttori costituenti 
l'avvolgimento amperometrico. 

L'intensità per corrente alternata si distribuisce 
in essi in modo ditferente dalla corrente continua 
e dipendente dalle loro dimensioni e forma, dalla 
frequenza e forma d'onda della corrente. Ci si trova 
cioè, anche per frequenze normali, in presenza del 
fenomeno dello 5422, il quale produce una vera 
ditterenza di costante da corrente continua ad al- 
ternata e tra le varie frequenze; e produce pure 
nello strumento un errore di fase che puó essere 
notevole. 

Una serie di esperienze eseguite dall'autore della 
comunicazione dimostra che non sempre le indica- 
zioni a corrente alternata sono minori di quelle a 
corrente continua e non sempre la fase del flusso. 
risultante é in ritardo rispetto all'intensità ; ma si 
puó avere anche i] caso opposto, cioé un aumento 
a corrente alternata e un avanzo di fase nel flusso. 
Le forme dei conduttori e la posizione relativa 
delle due bobine possono render conto di queste 
differenze. 

L'ineguale ripartizione della corrente e quindi 
gli errori corrispondenti possono essere diminuiti 
coll'uso di conduttori tubolari e mantenendo una 
certa distanza fra gli avvolgimenti: e mentre la 
semplice laminazione del grossi conduttori porta 
poco vantaggio, st hanno invece migliorie notevoli 
coll'uso di conduttori costituiti da fasci di fli ri- 
torti e specialmente intrecciati, e così pure col- 
l'uso di induttanze di compensazione usate unita- 
mente ai conduttori di fili ritorti. Anche nel caso 
di conduttori massicci si può spesso con oppor- 
tune induttanze in serie o derivazione ottenere una 
compensazione abbastanza esatta. 

La misura delle correnti alternate di grande in- 
tensità rimane ad ogni modo grandemente facilitata 
dall'uso dei trasformatori di corrente, i quali ol- 
treché indispensabili in molti casi per altre ragioni 
sono pure utilissimi per l'esattezza delle misure 
permettendo l'impiego di apparecchi per piccola 
intensità. 

Sono assai differenti le proprietà richieste dai 
trasformatori per semplici amperometri e quelli 
per wattometri: nei primi si cerca di solito (e 
neanche sempre è neccessaria né utile) la propor- 
zionalità fra corrente primaria e secondaria; nei 
secondi questa proporzionalità é indispensabile, ed 
è inoltre indispensabile l'esatta opposizione di fase 
tra le due correnti. 

In una serie di trasformatori per amperometri 
destinati alla misura di grandi intensità vennero 
recentemente adottate dalla Soc. C. G. S. parti- 
colari disposizioni. Si presentano i tipi rispettiva. 
mente per circa 8.000, 15.000, 25.000 Атрёгеѕ. 
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Il nucleo, costituito da una corda flessibile 1n fili 
di ferro contenuta in tubo di rame, permette fa- 
cilmente l'applicazione su sbarre o gruppi di sbarre 
giù esistenti. Le dimensioni devono essere oppor- 
tunamente calcolate е proporzionate in relazione 
alle proprietà richieste. Collo studio della curva 
di proporzionalità del trasformatore e quella delle 
indicazioni dell'apparecchio, si è potuto avere una 
compensazione tra le due e ottenere così per lo 
strumento una scala praticamente uniforme su 
quasi tutta la sua estensione. 

Ritornando da ultimo sul fenomeno della ineguale 
ripartizione delle correnti alternate nei grossi con- 


duttori, se ne rammenta l'estensione e l'importanza 
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nel caso anche dei generatori e motori, dei tra- 
sformatori e dei sistemi di conduttori per grande 
intensità. 


Sottostazione trasportabile sulle valtellinesi. 


Ci scrive la Società Italiana Ganz, a proposito 
della descrizione da noi pubblicata nell’ultimo nu- 
mero di Marzo (Vol. XXX - 197), per avvertirci 
di una inesattezza in cui siamo incorsi, e pregarci 
di rettiticarla. La stazione trasportabile destinata 
alle sottostazioni fisse della 


a servire cli riserva 


ferrovia trifase della Valtellina venne costruita 


dalle Ferrovie di Stato, e la casa di Ganz si è 
limitata a fornire il trasformatore trifase. 


| 


Bollettino della A. E. I. E. 


Societa’ Italiana di applicazioni elettriche, Torino 
(Capit. L, 3,150,000). 


Si è tenuta l'assemblea generale ordinaria degli 
azionisti di questa Società. 

11 Consiglio d'amministrazione presentò il bilan- 
cio al 31 dicembre 1907 che salda con un utile netto 
di L. 211,637.53 e permetie, dopo le riserve statu- 
tarie, una distribuzione di L. 9 per ogni azione € 
cit il б» 

Espone le buone condizioni della Società, il fa- 
vorevole risultato dei lavori e la solidità della si- 
tuazione finanziaria che ha permesso di superare il 
periodo di crisi monetaria, senza neppure richiedere 
il versamento di tutti i decimi sulle azioni non li- 
berate. 

Га un confronto tra il periodo passato di crea- 
zione di nuove imprese e quello attuale di sistema- 
zione; tra Paftluire fiducioso del capitale come par- 
tecipazione azienaria nelle imprese industriali e 
l'attuale diffidenza. 

E ciò a spiegare come la Società abbia modificato 
il suo orientamento, preferendo all'assunzione di 
azioni, operazioni di obbligazioni industriali a tasso 
fisso, ed a lungo ammortamento ed operazioni di 
aperture di credito a sconto a brevi scadenze. 


sul capitale versato. 


Accenna aj laveri della tramvia elettrica di Sul- 
mona, dell’ attraversamento del Po presso Casal- 
maggiore e di quelli eseguiti per conto di privati 
e del municipio di Torino e chiude con proposte di 
lievi modificazioni allo Statuto Sociale per maggio- 
re chiarezza. 

L'assemblca ha approvato le proposte del consi- 
glio ed il bilancio, portando a 9 il numero degli am- 
ministratori ed eleggendo all'unanimità i signori: 
cav. Gactano Belloni, cav. Celestino Biglia, ing. 
Mario Chiaraviglio, ing. Ettore Conti, ing. Emilio 
De Benedetti, ing. Pietro Fenoglio, on. marchese 
Fracassi Domenico, comm. Vincenzo. Salvatore, 
comm. ing. Carmine Siracusa e Sindaci etfettivi i 


siznori: avv. Giuseppe Boggio, avv. cav. Arturo 
Traversa, rag. Italo Valente e sindaci supplenti i 
signori cav. Enrico Porazzi, avv. Giovanni 
Penati. 

Ecco il bilancio al 31 dicembre scorso: 

Attivo. — Azionisti conto versamenti L. 269,910, 
cassa L. 1,012,94, titoli di proprietà L. 2,270,963 
e 70, materiale nei magazzeni L. 7,642.02, mobilio 
I, concessioni progetti brevetti L. 1, debitori di- 
versi L. 2,319,262.55, depositi a cauzione L. 400 
mila e боо, spese e perdite esercizio 1907 L. 1 mi- 
Попе 323,744-88, utile netto 211,637.53. Totale li- 
Te 6,595,338.09. 

Passivo, — Capitale sociale (N. 21,000 azioni da 
L. 150 cadauna) L. 3,150,000, riserva statutaria li- 
re 26,674.28, riserva straordinaria L. 200,700.61, 
azionisti conto dividendo L. 2,858.50, creditori di- 
versi L. 


rag. 


1,276,922.209, depositanti per cauzione lire 
400,800, residuo attivo esercizio 1906 L. 7,794.60, 
introiti e rendite esercizio 1907 L. 1,529,587.81, to- 
tale L. 6,595,338.09. 


Imprese elettriche Conti, Milano - (Capit. L. 13 
milioni, vers. L. 5,800,000). 


Questa anonima, tenne la sua assemblea gene- 
rale ordinaria c straordinaria cui intervennero 37 
azionisti rappresentanti N. 41,793 azioni sul to- 
tale di 52,000, in cui è suddiviso il capitale. 

l'res:edeva l'ing. Carlo Esterle. Il consigliere de- 
legato ing. Ettore Conti, segnalò, i fatti più note- 
voli del decorso esercizio finanziario e riassunti 
nella chiara ed esauriente relazione del Consiglio 
d'amministrazione. 

I diversi impianti іп esercizio — del Brembo, di 
Ceranc-Trecate, di Monza, di Boffalora Ticino e del- 
le reti di Novara e limitrofi - - Furono analizzati nelle 
loro cRicenze e nei loro risultati. constatandone il 
continuo e prospero incremento. 

Una speciale menzione vien fatta degli impianti 
del Toce e del Devero, pei quali la Società ha recen- 
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temente ottenuto i regolari decreti relativi agl'im- 
pianti di Foppiano, di Goglio e di Verampio. 

Dal primo, che trovasi già in avanzata costru- 
z onc, si ricaveranno, con un salto di 350 metri, cir- 
ca 7000 HP, il secondo, i cui lavori furono già ini- 
ziati, ne produrrà oltre 15.000 con un salto utile 
di 330 m.; per il terzo, col quale si utilizzeranno 
circa 20,000 HP., sono in corso di compilazione 
i progetti tecnici relativi. 

Tutte queste ingenti forze faranno capo a Nova- 
ra, con una linea di circa 120 Km., che si sta cse- 
“испао con grande sollecitudine, di là, trasforma- 
te, sussidiate ed inteerate da una centrale a vapore, 
limitata per ora alla potenza di 6000 HP, e predi- 
sposta per raddoppiarli, si distribuiranno, in una 
vasta zona che s'irradicrá da un anello alimenta- 
tore comprendente Novara, Trecate, Vigevano, Gar- 
lasco, Mortara, Novara. * 

Speciale cenno si fa delle partecipazioni, cresciu- 
te notevolmente nel 1907; menzionando quella alla 
«Sccietà gen. elettrica dell'Adamello», che provve- 
deri alla creazione di ingenti forze idrauliche in 
Valle Camonica, da trasportarsi in grandissima par- 
te nci ierritori di Sesto e di Monza; alla an. elettri- 
cità di Ticino, alla « Orobia », alla « Elettrica Ri- 
viera di Ponente »; e il Consiglio decise altresì di 
cooperare alla costituzione della nuova « Società Pa- 
vese di clettricità A. Volta» e della «Società del- 
Okre Po Pavese». 

I risultati del bilancio, annrovato con voti unani- 
mi dall'assemblea, sono i seguenti: 

Attività: Azionisti conto versamenti 7,200,000 li- 
re; impianto del Brembo 3,519,879. 35; id. di Boffa- 
lora Ticino 4,078,826.30; id. di Monza 2,598. 558.80 
lire; id. Reti di Novara e limitrofi 634,422.81; id. 
706.06; impianti del Toce e Devero 
1,500,730.39; mobili cd automobili 30,857.14; cas- 
sa contanti 7600.08; 


di Novara 203 


titoli e carature di proprietà 
lire 423.905; cento anticipazioni 202,723.47; con- 
ti debitori 790,762.82; depositi cauzionali (di pro- 
prictá e dei consiglieri) 484,104.70 
22,916, E 92. 


Totale lire 


lassività : Capitale (azionario L. 13.000,000, fon- 
do di riserva statutario e straordinario 2,772,102.35) 
L. 15,772,102.55; effetti da pagare 2,077.007.83; 
conti fornitori e creditori 4,076,636.06; depositanti 
per cauzione del consiglieri 400,000. Totale lire 
22,325,740.24. 

П riparto degli Utili netti in L. 589,694.87 fu ap- 
provato come segue: al fondo di riserva 29,484.74 
lire; al Consiglio L. 56,021: agli azionisti (in ra- 
gione di L. 18 anziche di 17.50 date per l'esercizio 
precedente, per ciascuna delle 28,000 azioni intc- 
ramente liberate) L. 504.000. 

Furono ricietti i consiglieri sorteggiati signori: 
ing. Carlo Esterle, Luigi Della Torre, ed Ernesto 
Canes; e quali sindaci furono riconfermati i signo- 

Bertini ing. Angelo, Ponti rag. Enrico, Covi 
Adolfo, Casati conte Agostino, Canesi ingeg. 
(Giovanni. | 


nir. 


L'assemblea deliberò infine l'emissione di 10,000 
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obbligazioni 4.50 % 
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netto, per l'ammontare com- 
plessivo di L. 3,000,000, delegando al Consig io 
d'amministrazione tutte le facoltà per eseguire le 
operazioni inerenti. 


Socteta! ligure 
(Сари. L. 2 


toscana di elettricità, Livorno - 
milioni versato). 


Alla sede sociale in Livorno, fu tenuta l'assem- 
Ыса ordinaria dei soci essendo presenti e rappre- 
sentate 8738 azioni. 

Venne approvato il bilancio e conto profitti e per- 
dite al 31 dicembre 1907 con un utile complessivo 
di L. 116,436.06, deliberando di assegnare un divi- 
dendo di L. 8 per azione da L. e riportare a 
nuovo L. 14,744. 23. 

Fu confermato Consigliere di ammenistrazione 
il signor comm. Francesco D. Costa e vennero no- 
minati Sindaci effettivi i signori: ing. Arturo Boc- 
ciardo, Ernesto Erni e Silvio Pellas, e Sindaci sup- 
plenti i signori: 
como Mellini, 


200, 


ing. Luigi Anelli е cav. uff. Gia- 


Societa” Edison, Milano. 


Presieduta dal senatore C. Colombo, ebbe luogo 
l'assemblea ordinaria e straordinaria della Secietá 
Edison, che ha un capitale di lire 15,000,000, divi- 
so in '100,000 azioni da lire 150 cadauna. 

Dal bilancio risulta un utile netto di L: 3,282,266 

29; che permette la distribuzione di un dividendo 
di lire 30 per azione, pari a quello dell'anno scorso. 

Nella sua Relazione il Consiglio passa in esame 
le diverse voci del bilancio, osservando che le im- 
mobilizzazioni industriali, da lire 20,490,000, sali- 
rono a 21,240,000, delle quali lire 6,772,000 per le 
“ramvie urbane e suburbane e lire 14,468,000 per la 
produzione e la distribuzione dell'energia elettrica. 

L'aumento € dovuto all'acquisto di stabilj, al- 
l'ampliamento delle stazioni elettriche, specialmen- 
te di quella di Porta Volta (che entro l'anno cor- 
rente raggiungerà la potenza di 40,000 cavalli e al- 
l'estensione delle condutture (metri 474,088). 

Le partecipazioni in altre aziende industriali fi- 
gurano per lire 5,437,778, al valore nominale. 

Le principali di esse sono: Società an. per im- 
prese clettriche Conti per lire 2,424,250. La «Edi- 
son» ha poi partecipato all'aumento di capitale di 
questa Società, da lire 7 milioni a 13 milioni, sotto- 
scrivendo 8830 nuove azioni portando così la pro- 
pria compartecipazione a lire 4,631,750, che figure- 
ranno nel bilancio del 1908. Società an. Orobia per 
lire 551,800; Socictá an. forze idrauliche di Trezzo 
sull'.Xdda inan Crespi» per lire 400,000, 
capitale di lire 4 milioni; 


sul 
Società an. Officine clet- 
triche di Novara per lire 343,250, sul capitale di 
lire 1,230,000; Società an. Banti, 
in Sesto, Precstto, Affori, ecc 


per distribuzione 
. per lire 300 mila, sui 
capitale di lire боо mila: Società an. riviera di Po- 
nente, cd Energia 
per lire 32 
cietà in 


Elettrica, Liguria Occidentale, 
2,000 sul capitale d: lire 4,600,000; S> 
accomandita Edison-Grimaldi ed Edisoa- 


Clerici, per lire 335,009, sul capitali complessivi di 
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lire 600,000; Società an. forze idrauliche Cisinon- 
Brenta, per lire 100,000, che a decimi versati sali- 
ranno a lire 200,000, sul capitale di 2 milioni; So- 
cietà an. del Ticino per 80,300 lire, che con 1 nuovi 
versamenti ammonteranno a lire 122,500, sul capi- 
tale di lire 700 mila. Nell'esercizio 1907 la Edison 
ha poi partecipato alla costituzione della Società 
generale italiana di accumulatori elettrici, con una 
interessenza di lire 167,750, sul capitale di lire 2 
milioni; alla creazione della Società an. tramvie 
Briantee (Monza-Lissone-Desio) per lire 117,000, 
sul capitale di L. 9oo mila; alla costituzione della 
Società an. generale elettrica dell'Adamello (Val 
Camonica) i] cui capitale è di L. 10,000,000, per una 
guota di L. 720,000. 

Il fondo di riserva ammonta а 8,756,807,30 pari 
al 58 % del capitale sociale. 

Le immobilizzazioni industriali sono cresciute di 
circa Soo mila lire in un anno e si distinguono cosi: 
Tramvie L. 6,772,000; produzione e distribuzione 
di energia elettrica L. 14,468.000; totale 21,240,000 
lire, di cui L. 3,016,000 per terreni e fabbricati 
esistenti. 

Lo sviluppo dei binari della rete tramviaria urba- 
na è rimasto quasi invariato; l'incasso lordo per 
V. K., che fu nel 1903 di centesimi 45.03 e nel 1906 
di 43.07, discese nello scorso esercizio a centesimi 
33.24, cifra che- il Consiglio ritiene come un mini- 
mo assoluto. 

I prodotti lordi totali delle tramvie urbane, che 
ammontarono nel 1906, anno dell'Esposizione, a L. 
10,411,412, Si ridussero nel 1907 a lire 9,376,687 e 
cioè in meno lire 1,034,725. 

Passando al conto profitti e perdite, troviamo: 
aumento rendite lire 395.000; aumento spese e per- 
dte L. 297.000. 

Specialmente onerosi pel conto dell'esercizio riu- 
scirono il disagio straordinario per 1 trasporti del 
carbone, il maggior consumo di combustibile dovu- 
to alle magre eccezionali del primo trimestre, lo scio- 
pero tramviario, le riduzioni dei prezzi di vendita 
dell'energia ed il costo sempre crescente della mano 
d'opera. 

Le rendite dell'esercizio ascesero a lire 16 milioni 
e 106,006.84; le spese e perdite ammontarono a lire 
12,957,926.09, quindi rimase un utile netto di lire 
5,238,080. 75 che unitamente al residuo utili 1907 fa 
salire il disponibile a lire 3,282,266.29 cosi ripartito : 
al Consiglio per gl'impiegati, ecc. lire 161,804.03; 
agli azionisti (L. 30 per ciascuna delle 100 mila a- 
zioni) lire 3,000,000; a conto nuovo sono destinate 
le rimanenti lire 23,219,84. 

Nella parte straordinaria la Relazione accenna 
all'opportunità di modificare in parte lo Statuto So- 
ciale allo scopo di istituire una vera e propria Di- 
rezione generale, sussidiata da più direttori tecnici 
ed amministrativi. 

Resterà affidata all'ing. Carlo Esterle la carica 
di consigliere delesrato; direttore generale sarà no- 
minato Ping. .\ngelo Bertini sin qui direttore gene- 
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generale passerà ad essere capo dell’ufficio legale 
della Società. 

Discusso ed approvato il bilancio, dopo interpel- 
lanze di alcuni azionisti alle quali vennero date ri- 
sposte esaurienti dal consigliere delegato ing. Ester- 
le, l'assemblea procedette alla nomina dei consi- 
glieri e dei sindaci. 

Riuscirono eletti, a consiglieri, i signori: Colom- 
bo comm. prof. Giuseppe, Dozzio cav. Ugo, Esterle 
ing. Carlo, Feltrinelli comm. Giacomo, Feltrinelli 
ing. Gius., Sullam commend. ing. Gius. ; a sindaci 
effettivi i sigg. : Mantovani Luigi, Scolari comm. 
avv. Leone, Vimercati сау. Carlo; ed a sindaci sup- 
plenti i signori: Campagnani Carlo, Pietrasanta 
rag. Riccardo. 


Societa’ anon. di elettricita” del Ticino, Milano - 
(Capit. L. 700,000 - "Vers. L. 625,000). 


“Ebbe luogo presso la Sede Sociale 1” assemblea 
generale ordinaria ner l'approvazione del bilancio 
al 31 dicembre 1907, relativo al secondo esercizio 
sociale. Erano presenti sette azionisti, rappresen- 
tanti complessivamente 3199 delle 7000 azioni co- 
stituenti il capitale sociale (elevato nel novembre. 
scorso da L. 430.000 a 700,000) e presiedeva il pre- 
sidente ing. Angelo Bertini. 

La relazione del Consiglio e quella dei Sindaci 
illustra brevemente le risultanze del bilancio del se- 
condo esercizio, le quali segnano un sensibile mi- 
glioramento in confronto del 1906. 

Il numero degli utenti sali nell'annata decorsa a 
780 e le lampade installate crebbero di 1700 rag- 
giungendo il numero di 4000, furono estese le reti 
di distribuzione al Comune di Cassolnuovo. 

Per allargare la sfera di attività della Società, il 
Consiglio ha assunto una notevole partecipazione 
nella costituzione dell'Anonima di Elettricità Ol- 
tre Po Pavese, e concorse alla reintegrazione ed 
aumento del capitale della Società pavese di Elct- 
tricità «A. Volta». 

Venne approvato il bilancio, il quale chiude con 
una attività di L. 907,127.64 contro una passività 
di L. 84,517.89, e quindi con un utile di L. 22,600 
e 75. Dal conto esercizio risulta che le rendite am- 
montarono a L. 289,832.25 e le spese a L. 267,222 
e 50, onde l'utile di cui sopra del quale venne ap- 
provato il seguente riparto: 5 % alla riserva (che 
contava solo L. 46), L. 1130.50; 7 % al Consiglio 
L. 1503,55; 8 % al Consigliere delegato L. 1718.30; 
agli azionisti (in ragione del 4 % sul capitale primi- 
tivo versato di L. 450,000) L. 18,000; a conto nuo- 
vo lire 257,40. 

Vennero quindi eletti a consiglieri i signori ing. 
Angelo Bertini, ing. Adolfo Sacerdote e ing. Carlo 
Longhi e vennero nominati sindaci effettivi i signo- 
ri prof. ‘ag. Emilio Conti, ing. Francesco Fusco е 
ing. Vincenzo Patrocollo e Sindaci supplenti i si- 
gnori Alcardo Canesi e Giuseppe Colombo. 

Il Consiglio rielesse poi a presidente l’ing. An- 
gelo Bertini e a consigliere delegato l’ing. Adolfo 
Sacerdote. 
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L’ Elettrotecnica nel campo della siderurgia. 
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Il nostro paese, non ricco di minerali di ferro е 
poverissimo di combustibili, non ebbe mai, nè po- 
trebbe avere troppo grande e diretto interesse per 
le questioni che si connettono colla siderurgia; que- 
sta Ia ragione per cui dobbiamo quasi sempre con- 
tentarci di quanto si fa e si studia all’estero, ed è 
già gran successo nostro se abbiamo potuto inte- 
ressare gli stranieri cogli studi dello Stassano, per 
la estrazione ed affinazione dei prodotti siderurgici 
a mezzo di forni elettrici. Ed anche di quanto all’e- 
stero si fa in tale ramo della tecnica ben poco si 
parla nel nostro paese poiché il campo della side- 
rurgia é da noi molto limitato, ristretto a pochi cen- 
tri ed a pochi tecnici che vivono isolati. 

Abbiamo creduto opportuno malgrado tutto que- 
sto parlare brevemente di una nuova applicazione 
della elettricità ala industria siderurgica, perchè 
essa fornisce nuova e splendida prova della dutti- 
lità della energia elettrica a prestarsi validamente 
agli usi più svariati, anche se apparentemente di- 
scordi dalla sua natura intrinseca, grazie agli ine- 
sauribili espedienti a cui si può fare ricorso. L'ap- 
plicazione di cui vogliamo parlare costituisce vera: 
mente una vittoria della elettrotecnica, ed è certo 
interessante esaminare quali fossero le difficoltà che 
dovevano essere vinte ed il procedimento seguito a 
raggiungere il propostosi intento. 

ee 

Già da molti anni gli elettrotecnici tedeschi anda- 

vano studiando come potesse riuscire applicabile il 
comando elettrico ai grandi laminato] reversibili, 
problema che dai siderurgisti era dichiarato insolu- 
bile. Grandi erano indubbiamente le difficoltà da su- 
perare, poiché si hanno sempre masse enormi da 
mcttere in movimento e da arrestare a volontà, su- 
nerando improvvise ed enormi resistenze che poi di 
colpo spariscono, per mod» che la potenza da im- 
piegare balza improvvisamente da zero a diecimila 
cavalli, variando continuamente intorno ad una me- 
dia erogazione di circa mille cavalli. Però già da 
qualche teinpo gli accorgimenti speciali che aveva- 
no vittoriosamente superato analoghe, sebbene me- 
no gravi difficoltà presentate dalle grandi macchine 
di estrazione impiegate nelle miniere, lasciavano 
sperare agli elettrotecnici di poter vincere anche le 
d:ficolta opposte dal comando dei laminato], ed i 
siderurgisti erano divenuti meno recisi nell’afferma- 
re la impossibilità della nuova applicazione; alcuno 
di essi erasi perfino convertito alla nuova fede. Nes 
suno però aveva il coraggio di tentare la nrova, che 
certamente sarebbe riuscita assai costosa e quindi 
pericolosa. Finalmente le ferriere austriache di Н:1- 
dcgarde si decisero a dare la grande prova di fidu- 
cia nella potenza della elettrotecnica e nella abilità 
della A. F. G. iniziando gli studi necessari al com- 
pimento della grande impresa. 
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Tutto era da fare, poiché non si avevano datt di 
sorta che potessero servire di base al progetto effet- 
tivo delle macchine che avrebbero dovuto impiegar- 
si. ll treno reversibile già esistente alle ferriere di 
Hildegarde era mosso da macchine a vapore, e si 
sa che queste macchine possiedono molti dei carat- 
teri specifici dei motori animati. i quali, anche se 
incapaci di fornire potenze molto grandi, possono 
però esplicare sforzi grandissimi a momento voluto. 
Però uno studio giudizioso ed accurato delle condi- 
zioni di funzionamento col comando a vapore do- 
veva indubbiamente fornire tutti i dati necessari allo 
studio del macchinario elettrico. 

Un primo dato potevasi dedurre dalla conoscenza 
delle dimensioni della motrice preesistente e della 
pressione del vapore in essa agente. Si trattava di 
una macchina a due cilindri gemelli, aventi diame- 
tro di 1200 mm. e corsa di 1250 mm, mentre la pres- 
sione del vapore saliva a 6 atm. Poteva così deter- 
ininarsi la massima coppia che il motore elettrico 
avrebbe potuto essere chiamato a sviluppare in de- 
terminate circostanze. 

Occorreva però per il calcolo del motore elettrico 
avere una precisa determinazione delle vicende di 
lavoro durante la effettiva laminazione dei lingotti, 
a produrre tondini, ferri sagomati e rotaje di vario 
кепеге; cioè occorreva la conoscenza esatta del va- 
lore assunto dal momento motore nel tempo, la du- 
rata delle varie fasi, e delle pause. 

Questi elementi vennero determinati installando 
quattro indicatori di pressione, uno per ciascuna e- 
stremità dei due cilindri di lavoro; e mentre si an- 
davano rilevando i diagrammi della pressione, si fa- 
ceva un accurato rilevamento della velocità di mar- 
cia. Con questi due elementi riusciva facile il cal- 
colo dei momenti motori nei diversi istanti e la con- 
seguente determinazione della curva rappresentante 
la loro variazione durante la laminazione del ferro. 

La velocità di marcia venne rilevata mediante un 
tachimetro elettromagnetico a carta continua con 
grande precisione e semplicità, perchè la registra- 
zione era fatta mediante scintille elettriche. Le va- 
riazioni di pressione nelie quattro camere dei due ci- 
lindri motori vennero rilevate e registrate con indi- 
catori a carta continua tipo Wagener. La cono- 
scenza di questi due dati contemporaneamente ed 
accuratamente rilevati in diagrammi permise di cal- 
colare esattamente la pressione agente in ciascun 
istante nel corso della operazione su ciascun stan- 
tuffo e di dedurre la coppia motrice istantanea re- 
lativa a ciascuna manovella, la coppia totale agente 
sull'albero motore ed infine la potenza in ogni i- 
stante somministrata dal motore a vapore. Si pote- 
rono così determinare con tutta precisione i dati ca- 
ratteristici a cui doveva ispirarsi la calcolazione del 
motore elettrico destinato a sostituire quello a va- 
porc. 


++ 
L'esame delle curve di velocità riesce molto in- 
teressante cd istruttivo; noi riproduciamo in altra 
pagina la curva rilevata nel caso del funzionamento 


a vuoto ed in quello della laminazione di una rotaja 
da 26 kilogrammi. 

Appare da questi diagrammi che il macchinista 
attende l'arrivo del massello tenendo la macchina 
ad una velocità ridotta, di circa 20 giri; appena il 
massello viene abbrancato dai cilindri la velocità 
cade, e con una abbondante immissione di vapore si 
ricsce a mantenere in marcia il meccanismo con va- 
riazioni di velocità che corrispondono alla variazio- 
nc della resistenza offerta dal massello incandescen- 
te che si appiattisce tra i cilindri durante il suo 
passaggio. 

Appena il passaggio è compiuto la macchina a 
vapore si trova improvvisamente scaricata ad un 
regime di introduzione proporzionato al grande sfor- 
zo che da essa era richiesto e quindi scappa, assu- 
mendo rapidamente una grande velocità; il macchi- 
nista interviene riducendo la quantità di vapore im- 
messo, frena la macchina, e ne inverte il movimento 
ver ricominciare a moto invertito la stessa vicenda 
di lavoro. 

Le accurate ricerche fatte in questo laminatojo 
insegnarono che la potenza deve variare quasi im- 
provvisamente da un valore piccolissimo a quasi 
8000 cavalli; come può concepirsi un impianto e- 
lettrico che lavori continuamente in simili condi- 
zioni? 

Pure il miracolo venne fatto adottando una inge- 
gnosa disposizione di comando indiretto, della qua- 
le diamo più oltre descrizione. ` 

Il comando del treno di laminatoj venne affidato 
a tre grandi motori a corrente continua i cui in- 
dotti sono connessi tra loro in serie e meccanica- 
mente solidali tra loro sullo stesso albero motore; 
la corrente da inviare in questi tre indotti viene ge- 
nerata da duc dinamo a corrente continua, coman- 
date da un motore trifase, e tenute in continua ro- 
tazione; regolando la eccitazione di queste dinamo 
si regola la corrente mandata ai motori di marcia 
del laminatojo, e si può in tal modo, mediante or- 
gani regolatori molto semplici e di agevole mano- 
vra agire sulla potenza dei motori di marcia fra li- 
miti amplissimi, ottenendo le variazioni necessarie 
con grande rapidità. 

Naturalmente la velocità di rotazione delle dina- 
mo che forniscono la corrente ai motori risente di 
questa grande variabilità di erogazione di corrente; 
una notevole uniformazione è ottenuta mediante due 
poderosi volanti, e siccome la velocità varia ancora 
in limiti che sarebbero incompatibili con un soddi- 
sfacente funzionamento del motore trifase si è a- 
dottato uno speciale regolatore automatico che li- 
mita la corrente nel rotor del motore azionante le 
dinamo che generano la corrente per i motori di 
marcia. 

| KAI 

I risultati ottenuti dall'impianto ora ricordato e 
più oltre descritto furono oltremodo soddisfacenti 
fin dal primo giorno. 

Il macchinista che prima conduceva la macchina 
a vapore si improvvisò elettricista, e senza alcuna 
difficoltà condusse le macchine elettriche colla stes- 
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sa abilità che egli aveva acquistata nella regolazio- 
ne della macchina a vapore. 

Il consumo di energia accertato nella preparazio- 
ne dei blocchi è di Kwatt ora 20 per tonn. di pro- 
dotto, e nella laminazione di tondini, travi sagoma- 
ti e rotaje varia da 25 a go Kwattora a seconda del 
le speciali difficoltà presentate da ogni singola lavo- 
razione. 

Ma i tecnici della ferriera si compiacciono di un 
altro risultato indiretto che non si aspettavano; lo 
amperometro è diventato per loro un maestro infa- 
ticab:le, che fornisce loro continui ed inattesi inse- 
gnamenti sulla tecnica del laminatojo, e dà loro 
suggerimenti utilissimi sulla miglior calibrazione 
dei cilindri e sulla condotta in genere del treno ad 
ottenere il massimo risultato col minimo mezzo. 

Dobbiamo dunque compiacerci di questa nuova 
vittoria della elettricità che ogni giorno dimostra 
meglio la sua adattabilità ad ogni più strana esi- 
genza della industria, allargando ogni giorno più il 
campo delle sue applicazioni. 

Ing. Fumero. 


Impianti termoelettrici distruttori di rifiuti 

Crediamo opportuno richiamare qualche notizia 
descrittiva sugli impianti elettrici distruttori di ri- 
fiuti che diedero si buona prova in Inghilterra, 
per csaminarne la convenienza economica, e pre- 
parare cosi materia di studio ai nostri colleghi 
in Italia. 

Il tipo distruttorc-caldaia costruito dalla Man- 
love Alliot e C., è assai bene illustrato nella in- 
stallazione di Shoreditch. Due forni sono posti da 
ciascun lato di una caldaia a tubi d’acqua or- 
dinaria e i gas dal distruttore passano nei fornì 
e nelle caldaie. La eriglia ordinaria della caldaia 
venne conservata per la combustione del carbone 
quando i distruttori non siano in funzione. Op- 
portuni diaframmi sono installati fra il distrutto- 
re e le caldaie per interrompere ogni comunica- 
zione tra loro quando occorra; i cenera) dei di- 
struttori sono chiusi, e la marcia si fa a tirante 
forzato, per mezzo di speciale macchina a vapo- 
re о di motore elettrico. 

I rifiuti entrano dalla sommità e scendono al 
fondo del forno se -uendo un piano inclinato. La 
combustione si fa in modo che i prodotii di disti!- 
lazione e combustione parziale abbiano a passare 
sopra la graticola propriamente detta dove la tem- 
peratura è più alta e la combustione più vivace: 
tale sistema è comune a quasi tutti i distruttori 
moderni. 

Il distruttore Horsfall consiste in un certo nu- 
mero di celle indipendenti, con cencraj indipen- 
denti posti da una parte e dall'altra, e, se il nu- 
mero è grande, a ridosso. ll rifiuto viene intro. 
dotto allo stesso modo che nelle celle Manlove 
Alliot, c i 
sistenti fra le celle o nel condotto principale si- 
;uato a tergo delle celle, il quale è disposto in 
modo da compiere l'importante uficio di camera 


gas passano dal forno nei condotti e- 
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di combustione dove tutti i prodotti della distilla- 
zione sono portati allo stato incandescente. Le 
caldaie sono poste nel condotto collettore il piü 
vicino possibile alle celle. Un ingegnoso iconge- 
gno atto ad impedire la distruzione della camicia 
di mattoni del forno è stato adottato sotto forma 
di lastre di ghisa disposte su ciascun lato della 
grata nella quale viene soffiata l’aria; in questo 
modo è assicurata l’ aereazione calda mentre le 
lastre si mantengono relativamente fredde. 

Il distruttore Meldrum, tipo Simplex, è disposto 
come un forno con diverse grate indipendenti 
con ceneraj separati; archi di mattonelle coprono 
le diverse grate e ciascuna cella è fornita di spor- 
tello di caricamento a saracinesca. A una estre- 
mità del forno, o alla parte posteriore, è una ca- 
mera di combustione nella quale vengono mesco- 
lati tutti i gas e colla minore possibile lunghezza 
di condotto questa camera è connessa colle cal- 
daie. 

Le grate sono alternativamente alimentate in 
modo che la temperatura nella camera di combu- 
stione e nei condotti sia mantenuta possibilmente 
a un punto costante. ll tirante necessario è prov- 
veduto in ogni cenerajo con regolazione indipen- 
dente, per modo che quando ciascuna grata sia 
sotto alimentazione 1' insufflazione d’ aria venga 
sospesa. 

I soffiatoi a vanore sono da preferire; ma si 
usano anche ventilatori quando lo si desideri; in 
ambedue i cast un rigeneratore disposto nei con- 
dotti dietro la caldaia serve per far salire la tem- 
peratura dell’aria tra 150 e 200 centigradi. 

Un altro tipo di forno è il Beamen e Deas, che 
consiste in un paio di celle con grate e ceneraj in- 
dipendenti, ma con una comune camera di com- 
busiione nella parte posteriore. 

П tirante forzato viene assicurato o da soffieria 
a vapore o da ventilatori, come nel Simplex. Cia- 
scun paio di celle è generalmente provveduto di 
caldaja a tubi d’acqua posta immediatamente al 
disopra della camera di combustione; la comune 
grata pel carbone della caldaia è provveduta di 
finestrelle sui lati anzichè. sul fronte. Per assicu- 
rare uniformità di temperatura nella camera di 
combustione il carico e lo scarico può farsi in cia- 
scuna cella alternativamente. 

Il distruttore Heenan-Froude ha molti lati in 
comune col Simplex; parecchie celle sono dispo- 
ste da una parte c dall’altra formando un forno 
continuo terminante in una camera di combustio- 
ne; i ceneraj sono indipendenti e chiusi ed è prov- 
veduta una soffieria d'ara calda a ventilatori che 
rafiredda un generatore posto nei condotti dietro 
la caldaia. Durante la carica la soffieria è esclu- 
sa dalla grata e portata più sopra; ciò per evitare 
l'intrusione di aria fredda attraverso le finestrelle 
aperte e i] conseguente raffreddamento della for- 
nace e dei condotti in generale, il che forma ap- 
punto il difetto capitale di molti altri tipi di di- 
struttori. Una caratteristica di questo forno è la 
costruzione del cielo fatto con una serie di archi 
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paralleli, ognuno sopra ciascuna cella; рег tale 
modo i gas incandescenti prodotti da una cella 
vengono sospinti sulla massa di rifiuti delle se- 
gucnti, assicurando cosi la completa combustione. 
La caldaia, generalmente a tubi d'acqua, é dispo- 
sta di preferenza immediatamente al disopra della 
camera di combustione. 

Il distruttore Hughes Stirling ha in comune 
con parecchi altri tipi, alimentazione dall’ alto, 
griglia inclinata e ceneraj chiusi. Il tirante forza- 
to é assicurato da ventilatori, e i gas dai focolari 
sono portati al condotto collettore da condotti esi- 
stenti fra ciascun paio, o doppio paio, di celle; 
questo collettore serve come camera di combu- 
stione e s'apre in un condotto principale che porta 
i gas alla caldaia. Sono da preferire le caldaie a 
tubi d'acqua, e generalmente se ne provvede una 
per ogni paio di celle. 

x** 

I punti comuni a tutti 1 moderni distruttori ad 
alta temperatura sono, tirante forzato con aria 
preferibilmente riscaldata; essicamento del rifiuto 
prima di porlo sulla griglia e una camera di com- 
bustione nella quale tutti i gas vengono mesco- 
lati fra di loro e portati a uno stato di alta incan- 
descenza, mantenendo la loro temperatura la più 
uniforme possibile. 

Le ѕоћегіе a vapore рег la produzione del ti- 
rante forzato hanno su quelle ad aria semplice il 
vantaggio che producono vapore acqueo passan- 
do attraverso alla massa incandescente, che aiuta 
materialmente la combustione; essi tendono pure 
a mantenere fredde le sbarre della griglia, dando 
cosi loro una maggior durata. Tale superiorità è 
stata sufficientemente verificata; ma è da dubita- 
re tuttavia se i vantaggi siano equo compenso 
della spesa richiesta. 

L” impedire le infiltrazioni d’ aria è questione 
della massima importanza, ed i condotti troppo 
lunghi o poco accuratamente costruiti sono spes- 
sissimo la causa di notevoli perdite d'energia. — 
Una norma che non va perduta di vista nella co- 
struzione dei distruttori é che, dopo la perfetta 
cremazione del rifiuto, i gas vengano inviati di- 
rettamente alla caldaia senza che debbano passa- 
re attraverso a troppo lunghi condotti. Ancora: i 
dispositivi di caricamento sono talvolta o troppo 
meschinamente disegnati o costruiti poco bene; il 
che lascia supporre una mancanza della visione 
precisa della loro grande importanza; i forni e le 
caldaie sono spesso sorgenti di perturbazioni ner 
le infiltrazioni d'aria o ver gli effetti di una in- 
soddisfacente combustione, e di ció si hanno pro- 
ve parecchie. 


+ 


La composizione del rifiuto varia a seconda del- 
le regioni; nelle vicinanze di miniere di carbone, 
per esempio, abbonderá questa ultima sostanza. 
E” da notare peró il fatto che i rifiuti piü ricchi 
provengono da località povere. Tale anomalia di- 
pende dalle рїї prodighe abitudini delle classi o- 
peraic, rispetto alle classi medie. 
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TABELLA A 
ТТ | Migliaia di Kwh | E Xu tt E INE 
: : pese di combustib, 
ени Tn. di | Tn. di Totale |Mercedi Totale | 
NOME DELLA CITTA Anno | Generati | Generati | Carbone | Rifiuti | Per unita | Per unità den per ре Е | 
f Р it unità |generali i 
a con T baciati venduta a'venduta aj Ч"! 
Carbone Rifiuti ETRE | TS Carbone | Rifiuti vend uta venduta E 
| | | cmi cmi cmi cmi cmi cmi 
. Schoreditch 1898-9 312 719 | 1,334 | 26,201 IO 10 IO | 3,70 — | 20,5 
Stepnev 1902-3 664 | 1,095 2,341 | 41.250 , 9,95 4,46 | 6,50 | 1,60 | 2,30 | 12,3 
< | 
м V Fulham 1902-3 295 | 512 1,920 | 30,200 10 7,80 | 8,60 | 5.40 | 4,30 | 27,4 
zd Hackney 1902-3 469 | 1,146 1,255 | 344006 4,50 4,80 | 4,86 | 1,90 | 2,40 | 10,3 | 
O | Bermondsey 1902-3 - 401 400 | 13,806 — — — — — — | 
к | 
Media di sei imprese! 002.3 | 2,08; NET PR = si 9,30 | 3,30 | 3,30 | 22,1 | 
munic. non combinate | | | 
‘ Shipley I902-3 . 218 83 | I .402 6,525 5,15 6,20 | 5,40 | 2,20 | 3,40 i 
‚ Beckenham 1901-2 129 70 7,000 22 12,80 17,50 5,60 | 5,90 | 35,3 
Partick 1902-3 42 301 225 | 13,500 5,10 3,75 | 3,90 | 3,59 | 3,20 | 144 
| | 
Р Nelson 1902-3 — — 1.040 6,638 — — 4,50 | gp 4516 15,4 | 
T Mexborough 1903 I2 120 75 | 5,456 I5 7,50 | 8,20 — — -- | 
7. Gloucester 1902-3 171 143 1,200 7,800 8.20 — 4,50 | 4,— | 4510 | 18,9 | 
— Я | 
> | Grays 1902-3 69 39 926 2,383 | 10,40 | 13,40 | 11,50 | 8,60 | 4,50 27,1 | 
O 
x $ St. Helens 1900-1 589 322 ? — hi 3,50 | 1,90 | 2,50! 11,8 | 
a, | | 
» 1902-3 | 1,515 1,515 ? = — | 2,110 | 1,39 | 2,50 | 9,5 
Wimbledon 1902-3 | 1,012 | I,OI2 9,000 — — 9,20 | 2,20 | 3,40 | 17,8 | 
" Accrington 1902-3 82 | 94 | 316 | 11,945 4,20 4,14 | 4,20 | 4,74 | 5,90 20,4 | 
is \ 
Bangor 1902-3 66 | 31 | 700 2,505 | 16,80 9,50 [14,60 | — — "= tl 


Una fra le più complete installazioni per rifiuti 
è quella Warrington, presso Birmingham; in es- 
sa si è constatato che i forni Beamen e Deas ge- 
nerano 3 kg. di vapore per kg. di rifiuti, con una 
media di cenere dal 0,60 al 0,70. 

Nell’ impianto di King's Norton, pure situato 
presso Birmingham campioni di rifiuti furono per 
parecchi giorni sottoposti ad una diligente analisi 
affidata al Dr. Frankland di Birmingham, dalla 
duale risultò: 0.368 di carbonio, 0.073 di ossige- 
no, 4.1212 di umidità. Si osserverà forse che tali 
campioni crano relativamente secchi; però il po- 
tere calorifico fornito di 2500 calorie è certo un 
bel valore. 

In media nelle città inglesi, si può contare so- 
pra un potere calorifico medio di r4oc calor.e, nei 
mesi invernali; la quantità di calure assorbita per 
Vevaporazione dell'umidità 
e quella assorbita nell'elevare la temperatura del 
combustibile a circa 1000 centigradi può valutarsi 
in circa 550 calorie | 

Esistc una considerevole differenza fra il valore 
del rifiuto d'estate e d'inverno; è da notare però 
che queste variazioni corrispondono effettivamente 
al ribasso o al rialzo d’estate o d'inverno della ri- 
chiesta d'energia elettrica, il rifiuto d'inverno cs- 
sendo generalmente di miglior qualità. 

Onde conguagliare la qualità di rifiuti, variabi- 


contenuta nel rifiuto. 


le d'ora in ora come pure per riuscire a proporzio- 
nare la quantità bruciata alla domanda variabile 
di elettricità, è da preferire il sistema di immagaz- 
zinamenti; ciò sarà specialmente utile quando le 
imprese di clettricità abbiano un piccolo fattore 
di carico diurno. Н rifiuto viene immagazzinato o 
bruciato secondo che lo richieda la domanda, 0, 
cuando siavi una installazione di corrente conti- 
nua, una batteria potrà essere impiegata con tut- 
to vantaggio. Una installazione di distruttori di 
qualche importanza deve marciare per tutte le ven- 
tiquattro ore, c non è ammissibile alcuna diffe 
renza nella proporzione oraria della combustione 
durante il giorno. Con un impianto di 12 celle, ot- 
to potrebbero usarsi di eiorno e dodici di notte: 
ciò rappresenta la variazione massima possibile. 
Però una batteria che debba servire in tali condi- 
zioni non risulterebbe eccessivamente dispendio- 
sa, poichè una installazione che bruci circa 30.000 
tonnellate all'anno richiede una batteria di circa 
1000 0 1500 Kwattora di capacità supponendo che 
il carico medio sia di un quinto della massima ri- 
chiesta. 

Nella tabella A sono riassunti i dati economici 
essenziali desunti dall'esercizio di alcuni impianti 
inglesi, che possono fornire preziosi dati di studio 
c d'indagine. ‘ 

> —T- 
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Comando elettrico di un laminatojo 
reversibile 


-— a AAA Ss —-— -- —— 


L’impianto che ci proponiamo di descrivere ven- 
ne installato dalla A. E. G. e funziona alla Hilde- 
gardclitte nella Slesia austriaca; esso dà il primo 
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fu lungamente ritenuta impossibile ed ancora cre- 
duta di dubbio successo. 

L'esperienza fatta in questo impianto, preventi- 
vamente studiato con tutta cura, dimostró invece 
la possibilità e convenienza del comando clettrico di 
tali laminatoj, quando si seguano le norme che ven- 
nero qui adottatc. 


grise dece nt 


4 


Fig. 197. - Quadro della centrale elettrica della Hildegardchütte. 


esempio di applicazione della elettricità al comando 
dei treni reversibili di laminato}, applicazione che 


Per la generazione della potenza occorrente ven- 


nero installate delle turbine a vapore per un com- 
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plesso di considerazioni che vale la pena di ricor- 
dare. Anzitutto esse permettevano di utilizzare una 
batteria di caldaje preesistente ed ancora ben con- 
servata, data la economia di vapore che l'impiego 
delle turbine avrebbe permesso di fare rispetto allc 
motrici prima adoperate; inoltre lo spazio richiesto 
dalle turbine era assai limitato per modo che non 
si andava incontro ad alcuna difficoltà per la loro 
installazione nello stabilimento. 
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La centrale ha una potenza di 5500 Kwatt forniti 
da una turbina a vapore tipo Parsons da 3000 e duc 
A. E. G. Curtis da 1250 ciascuna; queste diedero 
nelle prove un consumo di vapore di Kg. 7,2 di va 
pore per Kwattora effettivo misurato al quadro di 
distribuzione ; esse lavorano ad 8 atmosfere con va- 
pore a 300° e con grado di vuoto di 0,95. (sli alter- 
natori direttamente accoppiati con queste tre mac- 
chine lavorano in parallelo sempre. 


= 
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Fig. 198. - Turbina A. E. G. Curtis da 1250 Kva. 


Peró oltre a queste circostanze si diede la massi- 
ma importanza alla considerazione che le turbine a 
vapore lavorano in ottime condizioni anche a carico 
molto ridotto, cosa che accade molto frequentemen- 
te nelle ferriere; ed all'altra di poter avere un va- 
pore di condensazione privo di olio. 

Infine ebbe peso la circostanza che 1’ impianto 
delle turbine avrebbe permesso di fare la completa 
sostituzione in poco piü di un anno mentre l'impian- 
to di motori a gas avrebbe richiesto almeno due 
anni € mezzo. 


П treno comprende tre gabb'e aventi cilindri di 
mm. 750 di diametro mediante i quali vengono la- 
minati blocchi di 2 tn facendone tondini, travi a 
doppio T della altezza di 450 mm., rotaje e simili. 
Le dimensioni massime dei blocchi sono di mm. 
420 X 450 X 1700. 

ll comando è ottenuto mediante motori a corren- 
tc continua, eccitati a compensazione, per modo chc 
al variare del carico si abbiano piccole variazioni 
di velocità; quando il blocco è passato al laminatojo 
l'operatore deve tirare indietro rapidamente la leva 
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di comando e cosi si ottiene l'immediato frenamen- 
to della macchina. 

1! comando del treno deve farsi con tali sbalzi di 
velocità e di potenza assorbita che non sarebbe sta- 
to possibile funzionare in modo soddisfacente con 
il diretto attacco dei motori elettrici alle macchine 
generatrici od alla rete di alimentazione; la potenza 
passa infatt' da un momento all'altro da zero a otto 
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diretto ideato dall'Jlgner, che venne già favorevol- 
mente sperimentato per il comando di grosse mac- 
chine da estrazione ed è fondato sopra l’applicazio- 
ne di uno schema ideato dal Léonard. 
In questo sistema la macchina motrice propria- 
mente detta viene servita da una macchina speciale 
detta la sua avviatrice, la quale si trova sempre in 
movimento, anche quando il motore deve star fer- 
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Fig. 199. - Schema dell'impianto dei motori e del convertitore Jlgner. 


o diecimila cavalli; ec mentre a questa potenza i - 
vrebbero commisurarsi le macchine gencratrici, tut- 
ti gli apparati distributori e di comando dovrebbero 
| proporzionarsi pure per le corrispondenti erogazio- 
ni di energia clettrica, ed in ogni caso la manovra 


riuscirebbe assai difficile e darebbe luogo a notevoli. 


perdite. 
Venne perciò adottato il sistema di comandofin- 
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UA 


mo, ma in tal caso essa non è eccitata ; il commutu- 
tore di questa macchina é in connessione con quello 
de] motore, e quando questo deve venire avviato 
basta dare eccitazione a'la macchina di avviamento 
perché la corrente generata, passando nel rotore 
del motore lo metta in rotazione. 

Variando la eccitazione della dinamo di avvia- 
mento si fa corrispondentemente variare la tensione 
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— Insieme della stazione di comando del laminatoio 
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Diagrammi delle velocità nella laminazione d'una rotaia da 26 Kg., 
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ai morsetti del motore, e quindi la sua velocità di 
rotazione; la inversione della eccitazione porta la 
inversione del moto di rotazione del motore. La re- 


Fig. 205. - Reostato automatico del ?notore trifis: 
golazione diviene così molto agevole perchè si deve 
agire sopra correnti diintensità debolissima, poiché 
si tratta solo della corrente di eccitazione. 

La disposizione generale del sistema è dimostrata 
dallo schema che riproduciamo; da esso appare che 
la macchina di avviamento è divisa in due parti di- 


- Distributore. di comando 


Fig. 206. 


sposte simmetricamente rispetto ad un motore tri- 
fase, dal quale sono poste in movimento; la unifor- 
mazione del movimento è ottenuta per mezzo di due 
volani di acciajo ciascuno dei quali pesa 26 tn e che 
girano alla velocità di 80 metri quando il motore dà 
i suoi 375 giri normali. ‘ 

Siccome la uniformazione data dai volani permet- 
te ancora alla velocità di variare fortemente è ne- 
cessario provvedere il rotore del motore trifase di 
sufficienti resistenze addizionali, facilmente regola- 
bili; a tale scopo venne adottato un reostato a li- 
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quido costituito da un grande bacino pieno di acqua 
leggermente acidulata in cui si immergono più o 
meno, a seconda del bisogno, delle lamiere. 

П moto dellelamiere tuffanti è ottenuto in modo . 
molto ingegnoso. Essc sono montate alla estremità 
di un braccio di leva, la cui estremità opposta porta 
un contrappeso; la stessa leva è imperniata sull’as- 
sc di un motorino alimentato dalla corrente indotta 
del motore trifase che comanda le due dinamo di 
avviamento. Su tale asse agiscono perciò tre mo- 
menti: quello del contrappeso, quello dato dal peso 
delle lamine tuffanti e la coppia motrice del moto- 
rino. Quando il motore che comanda le macchine 
avviatrici è percorso dalla corrente normale il siste- 
ma ora descritto si trova in equilibrio; se la cor- 
rente cresce, aumenta la coppia del motorino, ed il 
bilancere si mette in movimento, variando la resi- 
stenza del reostato, finchè sia raggiunta una nuova 
posizione di equilibrio. Le cose sono regolate in 
modo che la potenza richiesta possa variare tra 1000 
e 10000 Kwatt senza che si abbia alcuna perturba- 
zione nel sistema; la velocità di marcia discende, 
quando si attacca un massello, da 375 giri fino a 
320, e quando accade che il massello sia troppo 
freddo, anche a зоо giri. - 

(Continua). 


BOLLETTINO DELLA A. E. I. 


La Fabbrícazione Industriale del Carburo di Calcio - 


Inc. G. TOFANI Ж). 

Dopo i classici lavori dei primissimi che si occu- 
parono del Carburo di Calcio e della sua produ- 
zione in laboratorio, della tecnica dei primi passi 
della fabbricazione industriale è tenuto cenno in 
taluni libri che fin dai primi tempi furono pubbli- 
cati: ma sono notizie vaghe e poco utili, che ri- 
flettono quasi esclusivamente il prodotto e gli sfor- 

degli inventori per ottenere delle disposizio- 
ni speciali negli elementi del forno, senza entrare 
nel meccanismo chimico е fisico della reazione. 
Della tecnica del periodo successivo e cioé di quel- 
lo in cui si è cominciato a lottare seriamente con- 
tro le spese di produzione e la cattiva qualità del 
prodotto che astacolava jin modo impressionanite 
lo sviluppo delle sue applicazioni, nulla o ben po- 
co si è scritto. Anche le pubblicazioni più recenti 
si accontentano di poche aggiunte a lato di cli- 
chés di vecchi forni colle solite notizie su ofticine 
primitive ormai completamente trasformate. ү. 

Tuttavia, in questa fabbricazione nella quale la 
sola materia da trattare ha compiti così complessi 
fisici € chimici insieme, dai quali dipende quasi 
tutta la economia della produzione, si mette in c- 
videnza un numero rilevante di piccoli e grandi 
problemi che occupano l'ingegnere con tutto l’in- 
teresse per la varietà e le difficoltà che presentano. 

Non è semplice l’ analisi pratica del come sì 
svolga un complesso di funzioni nei forni per 


x) Da una lettura alla sezione piemontese della A. E. 1. 
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Carburo, spectalmente per chi si trova, come la 
maggioranza, dinanzi sd un tipo unico di forno 
con determinati elementi. della energia elettrica, 
senza aver mai campo di variare le condizioni di 
lavoro, per studiare la causa di molti fatti che si 
constatano: si sa come si possono combattere con 
molta probabilità di riuscita senza però penetrare 
la vera ragione tcenica che li produce nelle diver- 
se circostanze. Pochi riescono, anche in identiche 
condizioni, ad ottenere risultati sempre identici, 
indizio che spesso la lavorazione va ancora un po- 
co come vuole e non come si vorrebbe. Per riusci- 
re ad evitare che i varî clementi in gioco svolgano 
funzioni che ostacolano o danneggiano la econo- 
mia della lavorazione e la qualità del prodotto è 
necessario compiere una analisi minuta sul come 
si passino le diverse azioni e reazioni tra i diversi 
materiali soggetti alla corrente, al riscaldamento 
ed alla fusione. 

E” nota la distinzione tra i due tipi di Carburo 
di Calcio industriali: «a massello od a blocco» ed 
«а colata», 

La prima qualità è ottenuta in forni nei quali 
il prodotto non si spilla nè si toglie poco dopo 
formato: ma lo si lascia radunare in quantità, più 
o meno grande, prima di toglierlo dal forno dal 
quale non si cola allo stato pastoso o liquido ma 
si estrac in massi arrestando il forno a massello 
finito. 

La seconda invece é ottenuta da forni nei quali 
senza arrestare la marcia il prodotto si cola ad 
intervalli più o meno lunghi o continuamente in 
lingottiere o vasche dove viene raccolto in quan- 
ti.. non troppo forte per essere condotto al raf- 
freddamento ed al concassage. 

П Carburo a massello si presenta spugnoso con 
cristalli assai più netti e delincati con colorazioni 
più varie ed appariscenti, non a caverne in gene- 
rale nè a prominenze: la sua reazione coll’acqua 
€ di una violenza caratteristica e lascia quasi co- 
stantemente un residue ricco in particelle carbo- 
niosc anche se il Carburo è stato fabbricato con 
un eccesso di calce e quindi con scarso tenore in 
acetilene, 

11 Carburo a colata invece è più compatto: ha 
cristallizzazione più fine e meno appariscente. La 
sua reazione coll'acqua è molto meno violenta e 
più uniforme specialmente se 11 Carburo è ottenuto 
con Coke ed il residuo è sempre povero in carbo- 
ne anche se il Carburo è ottenuto con alto rendi- 
mento in acctilene. 

E” probabile che la violenza diversa della rea- 
zione dipenda dal meccanismo stesso della lavora- 
zione diversa: poiché il Carburo a massello vien 
formato gradatamente in mezzo alla miscela con 
temperatura media meno elevata, può avvenire 
che frammisto alle particelle di Carburo rimanga- 
no isolate, anche per la maggior pressione di la- 
voro, delle  particc!e di miscela. П Carburo chc 
ne risulta assume un aspetto spugnoso nel quale 
le varie parti di Carburo offrono una superficie 
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abbastanza grande all'attacco. dell'acqua. Nel co- 
lato, che è invece più omogenco, ottenuto allo 
stato pastoso € liquido e spillato dal forno, le par- 
teelle di Carburo sono токо avvicinate e la loro 
superficie opposta all’azione dell’acqua è assal mi- 
nore, donde la reazione più lenta. 

Le altre differenze invece sarebbero più difficili 
a spiegare e non sembra che una esauriente spic- 
gazione sia ancora stata data. 

Lavorasione a Massello. — Si deve considerare 
come rendimento di ur sistema di lavorazione di 
Carburo il quoziente di Carburo ottenuto in un 
lungo periodo di tempo per l'energia disponibile 
in quello stesso periodo (energia disponibile in 
rapporto alla massima capacità dell'impianto che 
si utilizza) e non come in generale si considera il 
quoziente del Carburo ottenuto per l'energia con- 
sumata durante la marcia dei forni trascurando 
quella sprecata durante gli arresti per qualunque 
motivo essi avvengano. 

Nella lavorazione a massello, che per sua na- 
tura é intermittente, dovrà dunque studiarsi di 
abbreviare quanto é possibile il tempo che corre 
tra la fine di un massello ed il buon regime norma- 
le del susseguente. E’ noto come questa lavora- 
zione in generale si svolge. In un forno a cilindro 
od a parallelopipedo, si immerge un elettrodo 
mentre il secondo è costituito dal fondo che può 
anche essere mobile. Si carica la miscela attorno 
all’elettrodo superiore dopo innescata la corrente. 
Si forma a poco a poco una certa quantità di Car- 
buro e si è costretti a sollevare gradatamente l'e- 
lettrodo superiore (o ad abbassare il fondo); que- 
sti sollevamenti continuano colla formazione del 
Carburo finché il fornc è pieno e l'elettrodo ha 
finito la sua corsa. Allora si arresta la marcia € 
si può procedere in due modi: o si lancia imme, 
diatamente la corrente in un altro forno freddo с 
pronto, oppure si estrac rapidamente il massello 
formato, si riprepara immediatamente lo stesso 
forno, ben studiato a questo scopo, e coll'clettro- 
do e le pareti ancor calde si riprende la marcia. 

Forni a massello continui e cioè tali da potere 
estrarre il massello a mano che esso ha raggiunto 
una certa lunghezza, se ne sono studiati, ma non 
hanno dato buoni risultati. 

E” utile esaminare quale dei due sistemi di ri- 
presa della marcia sia preferibile sotto l'aspetto 
dell'energia consumata, perchè in generale € 
quello a cambio di forno che si preferisce di se 


guire. 
Se diciamo: 
C la quantità di calore necessaria alla for- 
mazione dell'intero massello; 
kC la quantità di calore ricuperata dal sosta- 


re del Carburo già formato nel forno du- 
rante la successiva lavorazione ; 

1°, E, M le quantità rispettive. di calore che il 
forno, gli elettrodi e le miscele non com- 
binate conservano al terminare della fab- 
bricazione dell'intero massello; 

1) i disperdimenti totali. 
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Nel caso che Г inizio del massello avvenga а 
freddo e cioè che anpena terminato il lavoro del 
forno si lanci la corrente in un altro, la quantità 
di calore messo in gioco per formare il massello 
sarà : 

—CHFLE-MLM--D—ZC 

Quando invece si riutilizzi lo stesso forno ripre- 
parato colla massima sollecitudine e si riutilizzi lo 
stesso elettrodo superiore. finché è possibile subi- 
to, si otterranno alla partenza del massello nuovo 
delle quantità di calore ricuperato. Le diremo f 
ed e rispettivamente per il forno e per gli elettro- 
di. Trascuriamo quelle che si riferiscono ad M, 
miscele поп combinate che attorniano il massello 
finito, perché in generale nel sistema a cambio di 
forno, per una malintesa economia di carbone 
(che brucia all'aria in parte se si estrae subito dal 
forno a masscllo finito) non si riutilizzano subito. 

Poiché durante la ripreparazione del forno le 
macchine elettriche si debbono supporre arrestate 
per quel gruppo che al forno si riferisce, si deb- 
bono considerare inutil'zzate le calorie che corri- 
spondono alla marcia che queste macchine effet- 
tuerebbero а regime normale. Se la ripreparazio- 
ne del forno cocupa un tempo t saranno 

RF , 
& / 
le calorie inutilizzate. 

Siccome quindi le quantità di calore messe in 
"loco in questo secondo sistema sono: 
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“1° (EC+f+e) 
stabilendo il confronto risulterà: preferibile l’uno 
piuttosto che l’altro sistema a seconda che: 
— RI? 
есе 
Per quanto non si possa seguire esattamente 
queste quantità di calore col calcolo, anche per le 
difficoltà gravi di misura e per le incertezze sul va- 
lore dei calori srecifici alle temperature in gioco, 
possiamo peró formarci un concetto sufficiente per 
gli scopi pratici dell'ordine di grandezza in questi 
termini. 
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Fig. 207. 


Prendiamo un tipo di forno monofasico con с- 
lettrodo superiore sospeso ed inferiore a forma di 
fondo. Le parcti sono molto avvicinate all'elettro- 
do superiore e le dimension”, che suppongono Ги- 
so di un elettrodo da 40 per 40 in centimetri, sono 
le minime possibili. Si veda lo schema abbozzato 
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(fige. 207-8) dove il massello è completato. Suppo- 
riamo che la marcia del forno si effettui con 8000 
ampère e sotto 35 volts. (280 Kva) e che il mas- 
sello possa completarsi fino ad un'altezza di circa 
m. 1,20. 
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Fig. 208. 


Alla fine del massello, come è risultato dall'in- 
dagine pratica, per quanto approssimata, si eb- 
bero le diverse temperature pei diversi elementi: 
450/5300” pel materiale refrattario del forno media- 

mente considerato ; 


2 300? per i 25 centimetri di elettrodo che anco- 
ra penetravano in lavoro al momento di 
terminare il massello; 

1500? per l'elettrodo inferiore; 

r200? per le miscele incombinate che attornia- 
vano il massello in media generale; 

rio per l'involucro metallico di ferro, ester- 


no al forno. 

Eseguendo il calcolo coi seguenti calori speci- 

fici : 

o.21 pel materiale refrattario; 

0,28 per gli elettrodi di carbone; 

0,224 per le miscele considerate risultanti da тооо 
di calce e боо di carbone in peso; 

o,111 per le parti metalliche. 

Si ottiene in grandi calorie : 

F — 27493741 E — 60816 M 
e quindi: 
О = 45671341 + D |- C — £C. 

Le calorie rar>resentate dal primo numero, nel. 
sistema a cambio di forno sono completamente 
perdute e per quanto esse, come vedremo, risul- 
tino in parte da calorc ccduto dal Carburo forma- 
to che sosta nel forno, rappresentano sempre una 
perdita ragguardevole. Pel nostro confronto cssc 
devono considerarsi come perdute nel sistema a 
cambio di forno, che parte col massello a forno 
freddo, e come riutilizzate coi termini f cd e nel 
sccondo sistema. 

E’ impossibile calcolare astrattamente Чоро 
quanto tempo il ricupero rappresentato da f e da e 
sarà annullato: la legge di raffreddamento dei va- 
ri elementi é troppo complessa, anche per le cau- 
se che intervengono a modificarla in modo varia- 
bile; é preferibile in ogni caso fissare dei periodi 
di tempo determinati e dopo quelli procedere a mi- 
sure di temperature c calcolare con esse le diverse 
quantità di calore ancora disponibili. Si potrebbe 
cosi stabilire un complesso di valori che portati a 


N 
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diagramma potrebbero servire per determinare con 
certa approssimazione caso per caso la legge che ci 
interessa : ma pel nostro studio basta fissare un pe- 
riodo di tempo in cui con servizi ben combinati 
si possa estrarre il massello dal forno e ripreparar 
questo abbassando l'elettrodo superiore (che sarà 
stato conservato in un ambiente refrattario e neu- 
tro alla sostanza incandescente) e basta trovare il 
valore di f e di e dopo questo periodo. 
Fissiamo in 20 minuti primi questo periodo: 
termine che si potrebbe anche abbreviare. Per le 
temperature risultanti dopo questo tempo dobbia- 
mo ritenere: 
1000? circa per i 25 centimetri d'elettrodo (estrat- 
ti a 2300?) 


300" circa pel materiale del forno in media 

659 pel materiale metallico dell'involucro 
risulta 

fe — 163833 4- 6700 — 180533 
Nello stesso periodo di 20” il termine 

RI? / 
& / 

trascurando le trasformazioni e considerando il 


regime della marcia a 280 Куа sarebbe di 93,3 
Kva ora. 

Trasformando in HP ora questo termine e quel- 
lo relativo ad f + e sarà: 
RE 
| £J 

Donde risulta che entra i limiti di tempo consi- 
derati il sistema del ripristino immediato dal for- 
no è, sotto il riguardo dell’energia utilizzata, il 
preferibile. 


f -{- e = 286,4 HP ora f —: 126,6 HP ora. 


Se 5: considera poi che nella maggior parte dei 
casi In questo sistema si riutilizza con tutta faci- 
lità anche il calore immagazzinato dalle miscele di 
calce e carbone che attorniano il massello termi- 
nato, ció che nel sistema a cambio di forno non ё 
tanto facile, e non ё solitamente praticato, la con- 
venienza diverrá anche рїї chiara ed importante. 

Si puó facilmente dimostrare che la influenza 
del cambio di forno per 1 tipi soliti che si usano 
nella pratica è assai più dannosa di quanto non 
risulti ad un esame superficiale. 

La messa in marcia del forno nuovo a freddo 
obbliga per lungo tempo a lanciare in esso non 
tutta la corrente di regime, donde un'altra inu- 
tilizzazione di energia disponibile. 

Le cifre sopra ricavato che non tengono conto 
dei disperdimenti e che non possono tener conto 
della variazione dei calori specifici che alle elevate 
temperature in gioco non hanno ancor avuto e- 
satta determinazione, non hanno nè possono aver 
nulla di assoluto: possono però servire di guida 
nella scelta del sistema di lavorazione industriale 
da seguirsi e sono abbastanza utili per l'esame di 
confronto pel quale sono state ricavate. 

Concludendo, !'A. ritiene accertato che il cam- 
bio di forno è pratica dannosa in confronto della 
riutilizzazione di esso anche dopo un certo tempo, 
durante il quale le macchine corrispondenti sono 
arrestate e la energia disponibile per essi, com- 
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plgtamente sprecata. Е’ facile tuttavia utilizzaré 
questa energia in questo sistema: basta ad esem- 
pio stabilire più forni in parallelo sulla stessa con- 
duttura e lanciare l’energia del forno momenta- 
ncamente arrestato neg'i altri che continuano x 
funzionare o provvedere in modo símile е facile 
a studiarsi, anche senza necessità di manovre com- 
plicate. Dunque la lavorazione e riutilizzazione 
immediata del forno è da preferirsi. 

Bisogna però riconoscere che la fabbricazione 
a massello tende ad essere completamente abban- 
donata. I difetti della qualità incerta del prodotta 
e del consumo di miscela e di mano d'opera la 
combattono vittoriosamente ovunque. ` 

Forse riprendendo gli studi con forni in cui si 
potesse far avvenire la reazione fin contro alle pa- 
reti per modo da diminuire la formazione di scorie 
e quasi annullarla e con dispositivi di rapida riu- 
tilizzazione dello stesso forno anche riprendendo 
1 tentativi per realizzare un massello continuo, si 
potrebbero ottenere buoni risultati. Il materiale 
delle pareti dovrebbe essere metallico a circola- 
zione d’acqua (caldaia) od in pezzi di grafite e pre- 
feribilmente di elettrodo, perchè solo questi ma- 
teriali non si impastano col carburo e colle scorie. 
Tuttavia nel primo caso si avrebbe grave danno 
al rendimento anche riutilizzando il calore assor- 
bito dall’acqua (caldaia) per la meschina resa del 
ciclo di trasformazione e nel secondo si correrebbe 
pericolo di bruciar le pareti ad ogni cambio di mas- 
sello pel contatto dell’aria. Le pareti di carbone 
o grafite prenderebbero poi parte alla conduttura 
elettrica, generando vapori ed apportando disor- 


dine nel funzionamento elettrico del forno. 


Del resto anche ammesso un risultato buono In, 
questo senso non si potrebbe mai garantire una 
qualità omogenca del prodotto perchè esso non 
verrebbe mescolato od agitato durante la lavora- 
zione. 

xx 

La lavorazione u colata . Rappresenta un pro- 
gresso rilevante. Il suo scopo ideale sarebbe quello 
di una marcia ininterotta del forno che verrebbe 
caricato dal disopra e gradatamente liberato dal 
prodotto per mezzo di un foro «i colata, senza la- 
sciare che il Carburo sosti gran tempo nel crogio- 
lo. Talune difficoltà si oppongono. a questa marcia 
ideale, che però si riesce a realizzare, ed a seconda 
della forma della energia elettrica e di altre con- 
dizioni la lavorazione praticamente può svolgersi 
in modi diversi. 

Esaminiamo cosa avvenga nel forno fin dall'i- 
nizio della marcia. Il forno sia, come in generale, 
costituito da un elettrodo superiore Sospeso ver: 
ticalmente ed al disopra del crogiolo al cui fondo 
si trovi l'elettrodo inferiore. Avvenuto l’innesco 
della corrente e fatta una carica, comincia l’eleva- 
zione della temperatura della miscela che è nel ve- 
ro focolare. Si forma subito un impasto tra cal- 
ce fusa, pezzetti di carbone е di calce incandescen- 
ti e questo impasto è limitato al piccolissimo spa- 
zio interposto direttamente tra gli elettrodi. La 


23 Aprile 1908 


corrente non sccelie altra via che la piü diretta, 
a forno freddo, е passa da un clettrodo all'altro 
per quest'impasio appena formato. Nei punti di 
questa strada, che é centro del focolare vero e pro- 
prio, la temperatura é subito portata a quella del- 
la reazione, mentre in punti anche prossimi essa 
é ancora di migliaia di gradi inferiorc. La calce 
della miscela interposta nresto fonde; in taluni 
punti dà subito delle particelle di Carburo ed in 
altri, dove non trova il carbone a conveniente tem- 
peratura, rimane allo stato fuso o se si scalda an- 
cora, fugge allo stato di vapore. In questo sfug- 
gire dal focolare dove si è volatilizzata può incon- 
trare la faccia inferiore dell’elettrodo sospeso e 
qui trovare le condizioni idonec alla formazione di 
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nuove particelle di Carburo, oppure alla forma- 
zione di quelle gocciolette caratteristiche che si 
attaocano all’elettrodo с che sono costituite da 
Carburo in forma di goccia cava che racchiude del 
СО e del vapore di Carbonio. Se invece essa rie- 
sce a sfuggire, produce quei noti fumi hianchi che 
si veggono attorno ai forni da carburo. 

Intanto le particelle di Carburo formate non si 
separano dalla rimanente pasta e danno a questa 
una conduttività elettrica variabilissima da punto a 
punto, in modo che la corrente sceglie ad ogni 
istante stradicciole nuove per passare da un elet- 
trodo all’altro. Nello spazio interposto tra gli elet- 
trodi, sc la miscela caricata è in discreta quantità, 
la temperatura media aumenta sempre e l'impasto 
formato a poco a poco diventa di maggior volume : 
dal carbone e dagli elettrodi si emettono dei vapori 
e nell’insieme la conduttività specifica e generale 
dell'ambiente focolare diventa maggiore e special- 
mente se la miscela non permette facile sfogo ai gas 
с vapori, la pressione interna, avvicinandone le par- 
ticelle, dà presto indizio di una conduttività rile- 
vante tra gli elettrodi. Allora si è costretti di al- 
lontanar questi, ciò ché si ottiene in generale, col- 
l'alzar l’elettrodo sospeso superiormente, sollevando 
così la sua faccia inferiore dal bagno formato. Con 
ciò si aumenta la zona interessata nel focolare, si 
diminuisce in generale l'amperaggio in lavoro e in 
complesso la temperatura media tende subito a di- 
minuire. 

Orbene poichè, come abbiamo veduto, la dimi- 
nuzione della resistenza elettrica che ci ha costretti 
ad allontanar gli elettrodi, non è solo ed unica- 
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: 271 
mente funzione del Carburo formato e della sua 
conduttività, coll'aumentare la zona in lavoro, pos- 
siamo esser costretti ad allontanarci da quell'impa- 
sto anche se esso consta di poco Carburo e di 
molti pezzetti di carbone incandescenti, ció che 
evidentemente é poco utile perché ritarda la rea- 
zione tra questi materiali, che erano ormai prossimi 
a reagire tra loro ed anzi puó talune volte metterci 
in condizioni tali da rendere ormai difficile questa 
reazione in modo completo. 
Entrano subito in gioco elementi importantissimi 
per determinare la massima formazione di parti- 
celle di Carburo, nrima che l'elettrodo superiore si 
allontani da una determinata posizione di un limite 
determinato. E” chiaro che se anche tutta la miscela 
che si trovava nel focolare primitivo é entrata in 
azione nel miglior modo desiderabile, noi non pos- 
siamo essere certi, colando, che si ottenga del buon 
Carburo e che si ripristini esattamente la stessa re- 
sistenza primitiva tra gli clettrodi, in modo che il 
superiore venga nuovamente nella sua posizione ini- 
ziale, perché per quanto intima fosse la mescolanza 
di carbonc e di calce e la omogeneitá della miscela, 
sarà difficile che tutta la Ca O e tutto il C si siano 
trovati appunto nelle condizioni e nelle dosi volute 
per formare del buon Carburo. Ciascuna particella 
di Ca C, avrà interessato nella sua formazione le 
quantità definite di componcnti, ma poiché il pro- 
dotto non assume una liquidità speciale e tale da se- 


| pararlo nettamente dal resto, in qualunque modo 


operiamo, otterremo sempre un bagno formato di 
particelle di Carburo impastate con carbone e calce 
fusa, e specialmente all’inizio, colando, avremo qua- 
sì sempre un prodotto ricco in calce fusa, perchè: 
essa sarà caduta nel focolare anche dalle miscele 
soprastanti le quali in quel momento avranno rag- 
giunto temperature sufficienti e solo sufficienti alla 
fusione della calce. Anche chi desidera una colata 
quasi continua per togliere il Carburo appena for- 
mato, deve all’inizio astenersi dal colarc ai primi sol- 
levamenti di elettrodo perchè è necessario che il 
forno si riscaldi ed assuma una composizione media 
a strati ed a temperature convenienti. In generale 
quindi non si cola e non si toglie subito il Carburo, 
ma si procede con cariche graduali che si sistemano 
attorno all’elettrodo, che si solleva gradatamente. 

Se la condotta della lavorazione è Len si: vegliata 
con buona pratica in modo da non agitar troppo la 
miscela che sosta attorno all’elettrodo superiore с 
da non forzarla a cader troppo sovente nell'interno 
del forno, se gli elementi del forno, son ben propor- 
zionati, le buone condizioni di lavoro si stabiliscono 
a poco a poco spontaneamente. 

Col procedere della marcia, l’impasto che abbiamo 
esaminato aumenta, dilaga, raffreddandosi col ve- 
nir in contatto con nuova miscela e tornando a ri- 
scaldarsi pel sopraggiungere di nuova materia fu- 
sa, finchè arriva a grado a grado alle pareti del 
forno sulle quali si aggrappa tenacemente. Se le 
pareti non esistono o sono molto lontane in modo 
che quel flusso non arrivi fino a loro, mescolato 
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alle miscele ultime che lo hanno raffreddato forma 
da sè delle pareti ad una distanza dalla zona più 
calda che dipende essenzialmente dalla temperatu- 
ra del focolare, dal voltaorio di lavoro, dalle gra- 
niture delle miscele e dal temoo che l’elettrodo può 
sostare in una diversa posizione. L'importante per 
ora è in ogni modo che queste parcti, constando 
di Carburo impastato, hanno una buona condutti- 
vità elettrica e facilitano nel forno la formazione 
di una specic di volta soprastante che si appoggia 
ad esse ed alle facce dell'clettrodo superiore e che 
deve la sua consistenza alla pastosità assunta dalla 
calce che é quasi fusa e che agglomera l'altra m:- 
scela. Si forma così una specie di croyiolo chiuso, 
spontaneo in modo che l'impasto che è nella zona 
calda avrà agio di elevare la sua temperatura e di 
completare la reazione. Se al punto esatto in cui 
ció é avvenuto si cola senza altro introdurre nella 
zona p:ü calda e si riesce a colar tutto il materiale 
combinato, otteremo la miglicre formazione 
di Ca С,. Se allora e allora solo, coll'abbassar del- 
l'elettrodo superiore che dev'essere condotto sul 
fondo a cercar minor resistenza dopo evacuato il 
bagno, si sgretola queila volta che abbiamo veduto 
formarsi e si riesce a portar l'eleitrodo superiore 
ala sua iniziale posizione, si real'zza una buona 
lavorazione. 


Fig. 210. 


Ma indizio esatto di questo punto di colare non 
si ha né si риб avere: si puó dunque lasciar troppo 
tempo l'impasto fluido sotto l'azione del focolare a 
volta, ottenendo cosi un abbondante dissociazione 
del prodotto e volatizzazione della calce, oppure s' 
puó colare dopo poco che la volta di miscela ha subi- 
to uno sgretolamento (che spesso non é molto appa- 
riscente all'esterno) e, per le materie da poco cadute 
nella parte fluida, si ottiene un impasto di Carburo 
poco puro, frammisto a pezzetti. di miscela solida. 
Entra qui in gioco la csatta conoscenza della lavo- 
razione е la pratica del tipo di forno: con questa 
si puó scguire una delle diverse vie che si presen- 
tano a seconda del tipo d: corrente e di forno e con 
quella si può arrivare. alla lavorazione razionale 
con risultati superiori. 

Avviene in generale che se non alle primissime 
colate, certo alle successive non tutto il Carburo 
formato riesce ad essere evacuato e gradatamente 
ne rimane nel forno. La iemperatura media del 
croglolo aumenta, ma l'elettrodo non può ripren- 
dere le primitive posizioni e a poco a poco avven- 
gono delle profonde variazioni nel regime del for- 
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no. Le croste aggrappate alle pareti, che perdono 
gradatamente tutta la loro calce, accentuano il loro 
stato spugnoso e aumentano la loro conduttività fino 
a portarla a valori elevati: la corrente facendo dei 
ponti tra l’elettrodo superiore ed esse e per mezzo 
della volta che periodicamente si riforma colla mi- 
scela, finisce per seguire la loro strada, per arrivare 
all'elettrodo inferiore, anche perchè la base della 
zona mediana si raffredda per la colata e si allontana 
sempre più dalle facce dell’elettrodo di fondo che si 
ricopre di Carburo che non riesce a colare. Se si pro- 
cede allo stesso modo, a meno di casi speciali, le co- 
late finiscono per stentare, il forno diventa sterile 
cd è necessario provvedere in qualche modo per ri- 
metiersi a regime possibile. 

51 considera come lavorazione « tipo » quella che 
riesce ad evitare questo stato di cose, senza sacri- 
fizio alcuno sotto nessun aspetto, né della qualità 
del prodotto nè dei rendimenti di qualunque specie 
e chiamasi questa : Lavorazione continua a regime ra- 
sionale. 

Industrialmente però pochi riescono a tale tipo ed 
PA, esamina altridue tipi che solitamente si seguono 
in pratica e che chiamansi. Lavorazione continua a 
crogiolo aperto e Lavorazione a cambio di forno. 


(Cont.nua). 


— 


La Conferenza sui Canali Alpini Sistema ** Caminada .. 


Al Circolo Filologico, il comm. Sanjust di Teu- 
lada, ingegnerecapo del Genio Civile, tenne l'an- 
nunciata conferenza sul tema dei canali alpini, si- 
stema «Caminada». 

Esposti i metodi attualmente in uso per superare 
le diiferenze di livello fra due tronchi di canale, Гс 
ratore dimostrò il principio fondamentale della ci 
ca Caminada. 

Aggiunse il conferenziere come l'inventore ap- 
poggiandosi a questo elemento fondamentale, abbia 
ideato le conche tubolari semplici o doppie anche 
per altezze e lunghezze illimitate, divise in tronchi; 
i canali scoperti che si hanno, quando la pendenza 
è minima; e che funzionano nello stesso modo; in- 
fine le gallerie a semplice tracciato od a pendenza 
contraria. 

Ha detto perchè con tuttociò e con semplici ap- 
pendici ai natanti si ottenga il loru elevamento na- 
turale e senza bisogno di alageio animale o mecca- 
nico. Infine ha dimostrato come tutti questi ele- 
menti si applichino ad una via di navigazione da 
Genova per Tortona e Pavia a Milano, indi per 
l'Adda allo Spluga ad Isolato. scendendo nella vai- 
le del Reno e raggiungendo il lago di Costanza. 

Tale via porterebbe i! lago di Costanza a 430 km. 
dal porto di Genova per via d'acqua, mentre dista 
circa 900 km. dal mare del Nord. Disse della ne- 
cessità di preparare un progetto completo per un 
tratto determinato, e di fare esperimenti partico- 
lareggiati. TEN 
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_ RASSEGNA CRITICA 


L'attività delle stazioni radiotelegrafiche italiane. 
Abbiamo recentemente (Cfr. NNX-241) riassunto 
una conferenza del Marconi sullo stato attuale del- 
la radiotelegrafia, cogliendo l'occasione per pren- 
dere in giro i colleghi della stampa politica, i quali 
periodicamente annunciano la imminente entrata in 
servizio di questa o di quella stazione radiotelegra- 
fica, che viceversa da qualche anno si ostinano a 
restare nello stato d'imminente completamento; dk 
cemmo anche come il pubblico in generale, ed i tec- 
nici in particolare, siano tratti alla aiffidenza ed alla 
incredulità da questo ripetersi di notizie evidente- 
mente tendenziose e non vere, Abbiamo peró avuto 
il torto di non distinguere esplicitamente tra la ra- 
diotelegrafia di carattere marittimo e quella desti- 
nata a servizi d: comunicazione fra stazioni terre- 


stri, per modo che poteva sorgere equivoco sulla 


portata delle nostre osservazioni. 
#9 


‚ Disconoscere і preziosi servizii resi dalla radiote- 
legratia alla marina da guerra ed alla marina mer- 
cantile sarebbe ridicolo, e se anche può accadere 
talvolta che la trasmissione alle navi non avvenga 
come e quando s: vorrebbe, si deve pur essere con- 
tenti di possedere un mezzo di comunicazione nuo- 
vo, al quale nulla si saprebbe sostituire, e che fun- 
ziona regolarmente quasi sempre. Noi volevamo in- 
vece riferirci più specialmente alle stazioni destina- 
te a quel servizio telegrafico che può disimpegnarsi 
usando linee aeree о cavi subacquei, quali sarebbe- 
ro per esempxo la coppia Bari-.\ntivari, Coltano e 
le sue future corrispondenti : questa è l'applicazione 
della radiotelegrafia che ci trova diffidenti e sfidu- 
ciati. 

Sostanzialmente tre sono i difetti che ci sembra- 
no ostacolare tale applicazione : il non aver trovato 
modo di impedire che una stazione qualsiasi situata 
a distanza utile, in uno qualunque dei punti cardi- 
nali rispetto alla trasmittente, di ricevere dispacci 
riguardanti i fatti altrui; il non esser certi di poter 
fedelmente trasmettere a destinazione ogni dispac- 
cio in ogni circostanza; la lentezza relativa della 
trasmissione. 

Ci si riferisce per esempio che i nostri semafori 
ricevono e registrano religiosamente tutti i radiote- 
legrammi che la torre Eiffel sfolgora verso il Ma- 
rocco a dirigere le mosse dei soldati francesi in 
guerra coi Marocchini: quando nel mondo si aves- 
sero due o tre dozzine di stazioni ultrapotenti in at- 
tività si avrebbe una nuova edizione della torre di 
Babele, con relativa confusione di dispacci eterei. 

La stessa conferenza del Marconi da noi riassun- 
ta conferma che opgi ancora la radiotelegrafia deve 
fare i conti coll'umore di Donner, che non sempre 
appare disposto a rermettere che i moderni Nibe- 
lunghi se la intendano fra loro da lungi per mezzo 
delle nuove meravigliose macchine che si son fab- 
bricate. 


| 
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Infine la trasmissione radiotelegrafica è sempre 
troppo lenta nè si saprebbe come da una coppia di 
stazioni potrebbe trasmettersi i cinque o seicento 
telegrammi che passano giornalmente nei nostri 
cavi sottomarini verso la Sicilia e la Sardegna. 

xxx 

Per quanto riguarda invece le comunicazioni ra- 
diotelegrafiche militari, specialmente per la marina 
da guerra, nessuno è meglio di noi convinto che la 
telerrafia senza fili è veramente una potentissima 
allcara; e siamo pure disposti a credere che anche 
la marina mercantile potrà dalla radiotelegrafia ri- 
cevere un sussiaio prezioso, quando abbia appreso 
a valersene. 

Abbiamo ricevuto dal Capitano di Vascello 4. 
Pcoucham, il quale è a capo della Divisione per la 
Radiotelegrafia nel Ministero della Marina, una a- 
michevole ramanzina per il nostro precedente arti- 
colo, giustificata dall'equivoco che l'articolo stesso 
poteva creare nelle menti dei lettori, e che cioè le 
nostre critiche si potessero riferire anche alle sta- 
zioni scmatoriche. 

Questa lettera contiene dati di sommo interesse 
sopra :l servizio radiotelegrafico privato, che da un 
biennio si esercita fra le nostre stazioni semaforiche 
e le navi in rotta: non vogliamo quindi privare i 
nostri lettori del piacerc di leggerla, e speriamo che 
il Comandante Pouchain vorrà perdonarci l'indi- 
screzione che per amore dei nostri lettori commet- 
tiamo pubblicando la sua lettera. | 


Roma, li 18 aprile 1908. 
Egregio Sig. Ingegnere, | 


« Но letto nella Rassegna Critica della Rivista 
Tecnica. L` Elettricità, del 16 aprile, un suo ar- 
ticolo concernente la radiotelegrafia, articolo che 
esprime dei dubbi sulla praticità di questo nuovo 
mezzo di'scegnalazione. Or bene, lasciando da parte 
le stazioni rad:otelegrafiche estere e riferendomi so- 
lo a quelle impiantate sulle coste del Regno per 
cura della К. Marina, posso dirle che la radiotele- 
graña funziona presso di noi in modo soddisfacen- 
te non solo, ma tale, anzi, da far concepire le piü 
rosee speranze per l'avvenire. Invero noi abbiamo 
presentemente, sulle nostre coste, impiantate le sta- 
zioni radiotelegrafiche commerciali seguenti: С. 
Mele, Palmaria, Ponza, S. Maria di Leuca, Vie- 
sti, Monte Cappuccini, Veneza Arsenale, Forte 
Spuria, Cozzo Spadaro, S. Giuliano, Capo Spero- 
ne e Asinara. 

Fra esse e quelle navali, sia delle К. Navi, che 
delle altre del commercio, avviene un continuo scam- 
bio di comunicazioni r. t., che, salvo rarissimi casi, 
è proceduto sempre con piena soddisfazione degli 
interessati. A semplice titolo di informazione Le 
dirò che il numero dei radiotelegrammi commer- 
ciali fu nel 1906 di 1159, nel 1907 di тутт, e nel pri- 
mo trimestre del corrente anno di 786 con un au- 
mento di ben 541 su quello del trimestre corrispon- 
dente dell'anno scorso: mentre innumerevoli sono 
i r. telegrammi scambiati fra le dette stazioni e il 
naviglio da guerra. Come vede, dunque, le navi del 
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commercio cominciano ad avvalersi abbastanza lar- 
eamente delle comunicazioni radiotelegrafiche, che 
segnano, pertanto, un progressivo e rapido aumen- 
to; aumento che dipenderà, naturalmente, dal dil- 
fondersi dell'uso della radiotelggrafia sui piroscati 
del commercio, diffusione che cresce ai continuo. Se 
la praticità del mezzo di comunicazione in parola 
non sussistesse, evidentemente dovrebbe accadere 
И contrario. 

« Del resto, concludo con Lei: « all'avvenire l'ulti- 
ma parola»; peró, senza voler essere profeta, credo 
che quest'avvenire si stia già trasformando in un 
presente. Le accludo uno specchio illustrativo acl à 
corrispondenza commerciale degli anni 1906-1908. 

Con osservanza A. POUCHA!N 


Capitano di Vascello e Capo della divistone 
pe» ia valfio‘-iegrafia nel Ministero della Marina. 


Questo per quanto riguarda il servizio mercan- 
tile: naturalmente il Comandante Pouchain nulla 


dice su quanto si riferisce ai servizi per la marina |. 


da guerra, nè se ci avesse egli comunicato qualche 
notizia riservata su tale argomento (come gia ripc- 
tualmente è avvenuto in passato) ci potremmo per- 
mettere la minima inaiscrezione. 

Però una idea della importanza che il servizio 1a- 
diotelegrafico può avere per le necessità della di- 
fesa nazionale può esserci data da un recenti;simo 
avvenimento politico : il richiamo della nostra fiotta 
partita per l'Oriente, arrestata in alto mare dai di- 
spacci irradiati calle stazioni semaforiche suli: ac- 
que del mar Jonio e del Tirreno con ordine di ri- 
tormare in patria a riprendere i lasciati ancoraggi. 
Questo avvenimento ci dà la prova che il capo del 
nostro naviglio guerresco può, quando ocorra, 
guidarlo pel Mediterraneo con la stessa sicurezza 

rapidità che s'egli fosse sulla nave ammiraglia 
di ciascuna divisione per meraviglioso deno di ubi- 
quita. 

жка ^| 

Le stazioni radiosemaforiche sopra ricordate fan- 
no parte delía rete progettata anni addietro, di cui 
parlammo già a tempo debito; per la migliore in- 
telligenza di quanto abbiamo ora esposto crediamo 
opportuno ricoraare i caposaldi della ideata orga- 
nizzazione, oggi compiuta in parte. Oltre alla sya- 
zione di Coltano la rete deve comprendere molte 
stazioni minori, annesse alle stazioni semaforiche 
già esistenti che si giudichino più opportunamente 
situate, sia per la giacitura loro che per la situazio- 
ne geografica. 

L'Italia ha lungo le sue coste sul Tirreno, sull'A- 
driatiico e sull’ Jonio, una settantina di semafori, che 
servono alla navigaz:one mercantile e alla marina 
da guerra. E” l'ultima sopravvivenza dell'antico te- 
legrafo aereo, che dopo la guerra di Crimea fu de- 
tronizzato dal telegrafo elettrico a fili. Non poten- 
dosi stabilire fili elettrici tra la terra e le navi in 
viaggio, il sistema aveva potuto rendere notlvoli 
servigi; l'invenzione della telegrafia senza fili gli 
toglie anche quest'ultimo dominio. 

Infatti la segnalazione ottica o fonica, con ban- 
diere, fanali, fucchi, sirene è così lenta e difficile 


iennio 1900-08 


Lavoro delle Stazioni r. t. costiere nel Tr 
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anche a pochi chilometri di distanza, ё cosi facil- 
mente resa inutile da nebbie e da tempeste nei mo- 
menti di maggior bisogno, che i marinai hanno ac- 
colto con unanime entusiasmo la nuova invenzione. 
Le nuove stazioni raciotelearafiche integreranno 
e sostituiranno di mano in mano î presenti impianti 
semaforici. Le prime che furono progettate, perché 
rispondenti a concetti di opportunità per la tecnica 
€ per i vantaggi che avrebbero potuto arrecare alla 
marina e al commercio, vennero cosi indicate dagli 
studi preparatori : 
. Capo Mele tra la provincia di Porto Maurizio 
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5. Ponsa, è l'isola oi fronte al Golfo di Gaeta, che 
si vede anche dai Colli Albani. Appartiene alla pro- 
vincia di Caserta. Nella sua parte meridionale evvi 
un'altura di 280 metri, su cui è posto il semaforo. 

6. Monte San Giuliano, in provincia di Trapani. 
E” un colle di 750 metri; domina la parte occiaen- 
tale della Sicilia oltre il Lilibeo. 

7. Cozzo Spadaro, è l'altura che domina il Capo 
Passero. Il semaforo ё a 51 metri. 

8. Forte Spuria, in provincia di Messina : domi- 
na lo stretto. Il semaforo è all'altezza di 97 metri. 


Le са Ridiosemaforiche Italiano 
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Fig. 


e quella di Genova. E' la punta piü pronunziata 
della Riviera di Ponente. 11 suo semaforo é posto a 
220 metri di altezza. 

2. Palmaria, la piccola isola all'imboccatura del 
golfo di Spezia. Le antenne si engono sopra una lo- 
calità, che trovasi a 200 metri circa di altezza sul 
livello del mare. 

3. Asinara, in provincia di Sassari. L' isoletta 
dell’Asinara che si trova all’angolo nord-ovest a- 
veva un semaforo posto all'altezza di 150 metri. 

4. Capo dello Sperone, punta meridionale dell’i- 
sola di S. Antioco in provincia di Cagliari, all’an- 
golo sud-ovest della Sardegna. 11 semaforo è all'al- 
tezza di 238 metri. 


M ПГ S 


211. 


9. Capo Santa Maria di Leuca, in provincia di 
Lecce. Lo sperone roccioso, su cui trovasi il sema- 
foro è alto 70 metri. 

ro. Viesti. Presso questa piccola città del Gargá- 
no evvi un semaforo posto all'altezza di 5o metri. 
E' in provincia di Foggia. 

Monte Conero, il monte d'Ancona, sulla cui 
cima a 548 metri é impiantato il semaforo. 

12. П Lido, dinanzi a Venezia. 

13. Maddalena, è la quarta stazione del parallelo- 
gramma sardo. L'isola, di vitale importanza per la 
nostra marina da guerra, non noteva fare a meno 
del nuovo sistema. 

14. Capo Carbonara, pure in provincia di Cagha- 
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ri, all'angolo sud-est dell'isola. E” picco clevato. 
Il semaforo si trova all'altezza di 42 metri. 

15. Pantelleria, l'isola che domina il Canale di Si- 
cilia tra il Mediterraneo orientale e l’occidentale, è 
un'ottimo punto per una stazione radiotelegrafica. 
Il suo semaforo è all'altezza di 245 metri. L'isola 
pero offre punti elevati fino a 836 metri. 

16. Capo Spartivento di Calabria, per non con- 
fonderlo con quello di Sardegna. E’ in provincia di 
Reggio. L'altura su cui è posto il semaforo è a 46 
metri. 

17. Monte Mario. E” la stazicne sul forte omoni- 
mo, ove si sono compiuti e si compiono tante e im- 
portanti esperienze. E” in continua corrisponaenza 
con Palmaria e Maddalena, nonchè col ministero 
della Marina. Trovasi a circa 130 metri sul livello 
del mare ed è l’unica stazione che non sia sulla 
costa. 

++ 

Quali furono i criteri della scelta? Anzitutto la 
posizione, l'altezza la sporgenza del luogo del ma- 
re, la natura del terreno e tutte le altre doti che 
possono assicurare maggiormente il regolare fun- 
zionamento della stazione: e, in seconao luogo, la 
distanza tra stazione e stazione in modo che non vi 
possano essere soluzioni di continuità nella comples- 
siva superficie di irradiazione. Supponendo infatti 
che ciascuna aelle indicate stazioni possa coprire 
un raggio utile di 170 m'glia marine cioè 320 chilo- 
metri all'incirca, non vi sarà punto dei nostri mari, 
ove non giungano le comunicazioni radiotelegrafiche. 

Le indicate stazioni hanno per cbbiettivo le cemu- 
nicazioni a un raggio che può estendersi a un mas- 
simo di 350 chilometri. Sono quindi sufticienti per 
esscre servite con accumulatori. Occorre un piccolo 
edificio, ove raccogliere gli apparecchi e drizzare le 
antenne ricevitrici delle onde eteree. Nella maggior 
parte delle stazioni le stesse case dci segnalatori 
dei semafori bastano ai nuovi impianti. 

Le prime dodici stazioni sono quelle di cui parla 
i| Pouchain nella sua lettera (abbiamo creduto di 
identificare quella del Monte Cappuccini nella sta- 
zione di Monte Conero, come quella del Lido venne 
trasformata nell'altra dell’ Arsenale). Delle altre, 
la 13 e la 17 sono riservate ad usi militari, la 14, 15 
e 16 non furono ancora installate : devono poi ag- 
giungersi le due stazioni di Bari e di Coltano de- 
stinate a servizi speciali. 

Abbiamo aiscgnato una cartina, senza pretese, 
delle nostre stazioni radiosemaforiche, segnate con 
una stella di raggi cd un circolo avente 100 Km. 
di raggio, che ne delimita la zona d’influenza entro 
terra, mentre sul mare questa si estende a 350 Km.; 
tutia la regione marina compresa nella cartina (ol- 
tre a notevoli zone che ne restano fuori) meno le 
poche tratteggiate ai quattro angoli, sono soggette 


alla influenza di una o più stazioni. La stessa car- 
tina dá una sommaria rappresentazione dei princi- 
pali cavi sottomarini che collegano il continente 
colle isole. 

+++ 


Non abblamo una statistica recente delle comu- 
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cazioni radiotelegrafiche di altri paesi; solo per l'In- 
ghilterra sappiamo che nell'aprile 1906 erano in fun- 
zione un considerevole numero di stazioni, che a- 
vevano dato il seguente movimento: 


Numero dei dispacci alle navi dalle navi 
1% trim. 1905 111 1655 
2" » » 136 2912 
a? >» » 154 2544 
y » » 140 2556 
1I" » 1906 125 2452 


Dunque dall'aprile 1905 all'aprile 1906 le stazioni 
radiosemaforiche inglesi trasmisero 11652 dispacci: 
senza dubbio un numero consiaerevole, e quello che 
piü importa si tratta nella massima parte dei casi di 
telegrammi inviati dalle navi a terra, cioè di servi- 
zio evidentemente commerciale. 

Dobbiamo però ripetere quanto già abbiamo det- 
to: che si tratta di un servizio -he non potrebbe farsi 
in altro modo, e che i risultati esposti non dimostra- 
rono aflatto la possibilità attuale di stabilire una 
comunicazione sicura, permanente e rapida tra due 
stazioni che possano invece collegarsi con cavi su- 
bacquei. La questione economica in un servizio di 
questo genere non é cosi semplice come puó appa- 
rire a prima vista, nel senso che i cavi costino ca- 
rissimi e le stazioni radiotelegrafiche nulla affatto, 
perchè ci si dice che la R. Marina abbia chiesto un 
sussidio di 50000 lire all'Amministrazione postale 
in compenso dei mille o duem'a telegrammi tra- 
smessi nel suo interesse. Ed é precisamente sulla 
asserita possibilità e convenienza di stanilire servi. 
zi radiotelegrafici in luogo di cablotelegrafici che 
attendiamo il responso del tempo. 

жж 
L'elettrotecníca lombarda all'Esposizione di Marsiglia. 


Quando già pareva certo che la Lombardia non 
sarcbbe stata rappresentata alla esposizione inter 
nazionale di elettricità che sta per inaugnrarsi 1 
Marsiglia (della quale abbiamo jdate notizie più 
volte), per merito di pochi volonterosi si è prodoi- 
to un febbrile risveglio che dà buon affidamento 
di successo. 

Non vogliamo oggi indagare perchè siasi aspet- 
tato fino ad ora ad organizzare una mostra degli 
industriali lombardi a Marsiglia, correndo il peri- 
colo di far cosa incomp'cta e sproporzionata alla 
reale importanza della nostra produzione; non è 
questo il momento di ciarle e di recriminazioni, Ci 
basti dire che una piccola commissione, composta 
di uomini di grande fede e di buona volontà, ra- 
dunò quindici giorni addietro gli industriali mila- 
nes: presso la Camera di Commercio: poche pa 
role bastarono a mettere tutti d'accordo. 

Si deliberò in tale adunanza di organizzare una 
mostra collettiva, dando incarico ai nostri colleghi 
С. Semenza, C. Vanzetti e G. P. Clerici di provve- 
dere a quanto necessario per assicurare il miglior 
esito alla deliberata partecipazione. 

Una ventina di industriali hanno già mandato 
formale adesione, la quale implica una partecipa- 
zione nelle spese per una quota fissa di lire trecen- 
to, oltre a lire 100 per mr. occupato; già venne 
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nominato a commissario l'ino, Galimberti, che è 
partito subito pcr Marsiglia; infine 11 Comitato at- 
tende alla compilazione di una grande carta delle 
reti e degli impianti elettrici lombardi, (che verrà 
esposta a dimostrare la importanza della nostra in- 
dustria) sussidiata dai disegni, schemi, fotografie 
e dati statistici a maggiore illustrazione. 

Mentre facciamo -lauso di tutto cuore, alla co- 
raeeiosa iniziativa, incit'amo i nostri industriali ad 
intervenire per rafforzare il man'polo dei coraggiosi 
che si propongono di far valere la nostra industria 
all'estero, mandando la loro adesione alla Camera 
di Comimercio di Milano. 
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Comando elettrico di un laminatojo reversibile 


(Continuazione e fine, vedi N. I°) 


La disposizione meccanica del comando è pure di- 
mostrata dalla figura 212; 1 supporti sono a lubri- 
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Preghiamo pol vivamente i nostri amici eser- 
centi impianti clettrici in Lombardia perché voglia- 
no mandare con tutta sollecitudine al collega G. 
Semenza, presso la Società Edison (disegnate so- 
pra una carta dello S. M. al centomila), le linee in 
escreizio, quelle in costruzione ed in progetto, le 
officine di produzione, i centri di distribuzione, e le 
officine di trasformazione, segnando sul tracciato 
delle linee la tensione di esercizio. Col materiale 
raccolto si dovrà disegnare una grande carta al ven- 
ticinquemila : è dunque necessario che l'invio ven- 

| ga fatto molto sollecitamente. 
Ing. Fumero. 
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ficazione forzata ed a refrigerazione artificiale, ot- 
tenuta mediante una circolazione di acqua posta in 
movimento idrestatico, come di consueto, essendo 
l'acqua contenuta in un bacino collocato in alto nel 
quale il rifornimento avviene per mezzo di una pom- 
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Fig. 212. Schema dell'impianto dei motori e del convertitore Jlianer. 
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pa elettrica, quando occorra. Per mettere in movi- 
mento i volani, da fermo a piena velocità, colla ac- 
celerazione voluta, occorrono da 500 a 800 Kwatt 
per circa 8 minuti; naturalmente il tempo può es- 
sere ridotto impiegando una quantità di energia 
maggiore. La marcia a vuoto richiede 120 Kwatt. 

Le due macchine avviatrici lavorano in serie tra 
loro e forniscono insieme, a piena eccitazione, 1000 
volt. Le dinamo sono provviste di circuito compen- 


Fig. 213. 


satore sistema Déri, perchè si volle che la reazione 
di armatura non avesse ad influenzare il funziona- 
mento per quanto riguarda la produzione di scin- 
tille al commutatore, pur variando la potenza, e re- 
stando sempre le spazzole nel piano di commuta- 
zione geometrico. 

Le macchine avviatrici sono proporzionate per 
sopportare permanentemente il carico di 1509 Kwatt, 
ma possono tollerare un sovraccarico fino a rag- 
giungere 4300 Kwatt a 500 volt. In conseguenza 
esse sono protette da un automatico che agisce 
quando la potenza venga a superare i 9000 Kwatt. 
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La eccitazione viene ottenuta colla corrente for- 
nita da uno speciale gruppo convertitore, il quale 
comprende due dinamo mosse dal medesimo motore 
trifase; d: esse, la prima serve a dare la corrente 
di eccitazione per l’avvolgimento in derivazione del- 
le dinamo e dei motori, mentre l’altra dà corrente 
agli avvolgimenti di compensazione destinati a limi- 
tare la velocità possibile. 

La manovra viene compiuta mediante una unica 
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- Ruotismi dei cilindri del laminatoio. 


leva; il distributore è modellato secondo il noto si- 
stema Leonard, ed é un semplice regolatore in deri- 
vazione, che peró presenta la possibilità della in- 
versione di marc:a. 

La potenza occorrente al comando del treno di 
laminatoj é ripartita sopra tre motori distinti, come 
appare dallo schema gencrale dell'impianto; si é 
fatto questo allo scopo di diminuire per quanto pos- 
sibile il momento di inerzia del meccanismo gene- 
rale. 1 tre indotti sono peró connessi tra loro in 
serie, per modo che dal punto di vista elettrico pos- 
sono vcnir considerati come un indotto unico. I tre 
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Fig. 214. - Palco di manovra. 


Fig. 215. - Introduzione di un massello. 
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Fig, 216. - Sbarra in lavorazione 
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Fig. 219. - Comando elettrico dello 
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Freno di laminatoio a trio. 
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Fig. 220. 
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motori sono niontati sopra una intelajatura unica; 
1 tre indotti sono montati sopra tre tronchi di al- 
bero indipendenti ma connessi tra loro mediante 
giunti rigidi. 

I cilindri dei laminatoj sono di acciajo Martin- 
Siemens; gli ingranaggi di collegamento meccani- 
co sono divisi in due distinte corone, sfalsate tra 
loro di un mezzo passo, рег modo che la lubrifica- 
zione possa riuscire molto abbondante; inoltre il 
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dà 167 giri mentre l'altro ha velocità normale di 
215 giri al minuto; ciascuno dei due motori può 
caricato temporaneamente fino a 1500 ca- 


Si può far lavorare il treno con l'una o con l'al- 
tra velocità a piacimento scambiando i motori tra 
loro. La velocità può ancora essere variata median- 
te un reostato a liquido. 

In un treno di finitura media, pel quale non si 


Fig. 220. - Reostato ad acqua per il comando del trio. 


passo è assai piccolo per modo che il movimento 
è silenzioso. 

Nelle prove fatte sui treni di laminato) si è ac- 
certato che la velocità occorrente di 110 giri può 
raggiungersi in due secondi e mezzo partendo da 
fermo. 11 comando degli sbozzator: a trio viene fat- 
to mediante una disposizione meccanica rappresen- 
tata dalle fig. 217-218; due motori gemelli trifasi di- 
rettamente accoppiati, da 750 cavalli ciascuno, han- 
no velocità di marcia diverse e precisamente uno 


potè installare a tempo il volano, sì è potuto fun- 
zionare con tutta tranquillità sebbene il carico fos- 
se variabile a coloi da 100 a 1200 cavalli; uno sboz- 
zatore comandato da un motore di egual potenza 
ma fornito di volano di 50 tn con velocità perife- 
rica di 37 metri, dava variazioni di potenza assor- 
bita comprese tra 120 e 2000 cavalli. Il dispositivo 
sopra descritto per il comando dei treni, mediante 
due motori di velocità diversa si presenta come 
molto opportuno per i laminato) universali. 
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Tramvia elettrica di Piacenza 


In occasione dell'apertura dell'esposizione che a- 
vrà luogo a Piacenza nel pross. mese di luglio ver-. 
rà contemporaneamente inaugurata la nuova rete 
cittadina di tramvie elettriche in sostituzione alle 
attuali tramvie a cavalli. 

L'impianto attuale e che non forma che una par- 
te del vasto programma che si é proposta la S. I. 
E. P. abbraccerà una rete di circa 3 Km. distinta 
nelle due linee principali che mettono in comunica- 
zione diretta Piazza Cavalli colla Stazione Ferro- 
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viaria ed il nuovo Ponte sul Po alla opposta Bar- 
riera di S. Raimondo. 

La linea di contatto alimentata in Piazza Caval- 
li da un feeder d: circa 200 m'mq. sarà costituita 
da un solo filo di rame profilato di 60 m/mq. di se- 
zione ed avrà un isolamento triplo. Il ritorno si fa- 
rà per mezzo delle rotaie unite per mezzo di con- 
nessioni a nastri di rame della sezione di yo m/mq. 
e montate sotto la congiunzione meccanica. Da 
Piazza Cavalli partirà un feeder di ritorno della se- 
zione di roo m/mq. Cinque parafulmini protegge- 
ranno il servizio da scariche elettriche atmosferiche 
e 6 isolatori la divideranno in 5 sezioni. 
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Alla Centrale, motrici a vapore di So-100 HP, a- 
zioncranno per mezzo di una tirasmissione 2 dina- 
mo a 6 poli a corrente continua con avvolgimento 
in derivazione capaci «Н sviluppare alla tensione di 
550 Volt ed a 670 giri 60 KW assorbendo 90 HP 
circa. 

Un'altra dinamo survoltrice da 9 KW è desti- 
nata alla carica a fondo d'una batteria d'accumu- 
litori portando la tensione a 720 Volt. 

La batteria Tudor composta di 275 element a re- 
pulsioné di una capacità di 108 amp/ora lavora co- 
stantemente in paralleic colla dinamo. 

Per il servizio ordinario (fatto da 5 vetture, di 
cui tre con rimorchio su una linea di tre Km. di 
lunghezza) serve una sola dinamo in parallelo colla 
batteria. 

I! quadro montato nella sala delle macchine è di- 
viso in 4 pannelli per le due dinamo, per la batte- 
ria, per la survoltrice e per la linea di partenza. 

П materiale rotabile sarà costituito da 5 vetture 
automotrici della capacità di 20 posti a sedere nel- 
l'interno e 20 piedi sulle piattaforme e del peso di 
circa 8 tonnellate e da 3 1imorchi. 

Le automotrici sono equipaggiate con 2 motori 
di 22 HP, con due controller del tipo serie-parallelo 
muniti di tasti pel freno in corto circuito sui mo- 
tori. Ogni motrice sarà pure provvista di freno ad 
aria compressa con compressore azionato diretta- 
mente dall'asse delle vetture. La presa di corrente 
sara fatta per mezzo di archetti, tipo Alioth, mu- 
niti d'una guaina d'alluminio ad U per la lubrifi- 


L'ELETTRICITA. 


Vol. XXX. - N. 18 


cazione del filo di contatto e la corrente prima di 
arrivare ai motori passerà per un interruttore au- 
tomatico ed una valvola principale ambedue muniti 
di solfo magnetico dell'arco e per un parafulmine 
a corna con bobina d’induzione. 

L'illuminazione delle automotrici sarà fatta per 
mezzo di 10 lampade combinate in due serie da 5 
lampade ciascuna, mentre l'illuminazione dei rimor- 
chi si farà con una serie di 5 lampade. 

L'impianto sarà eseeuito dalla Società Elettrodi- 
namica di Milano con macchinar:o della casa A- 
licth di. Basilea. 


PICCOLA CONSULENZA | 


Raddrizzatori Elettrici. 


Si domanaa se i radrizzatori elettrolitici, sistema 
De Faria (di cui comparse la descrizione nel N. del 
3 maggio 1907 della Rivista) rispondono effettiva- 
mente a pratiche applicazioni e se trovansi già in 
commercio. ` 

Avendone costruiti due si é riscontrato che dopo 
qualche ora di funzionamento, il riscaldamento del- 
l'elettrolito diviene eccessivo e la superficie anodica 
alterandosi rendono l'apparecchio inservibile. 

Si potrebbe attribuire all'impurità dell'alluminio 
la causa principale dell'insuccesso? Ed in tal caso 
come si potrebbe provvedere l'alluminio, chimica- 
mente puro? 


- Bollettino della A. E. I. E. 


Кос. Pavese di elettricità Alessandro Volta, 

Pavia - (Capit. L. 400,000 versato). 

Ebbe luogo l'assemblea di quest'anonima. Venne 
approvato il bilancio e si deliberò di distribuire co- 
gl’utili realizzati nel 1907 L. 1,30 per ognuna delle 
9930 azioni del valore nominale di L. 35 costituenti 
il vecchio capitale azionario elevato ora da L. 350 
mila a lire 700,000. 


Soc. elettrica Eridano-Cremona - (Capit. L. 2 
milioni). 

Presieduta dal signor Bossi Ermenegildo, ebbe 
luogo l'assemblea generale ordinaria di questa ano- 
nima che ha un capitale statutario di L. 2,000,000, 
emesso e versato per L. 700,600, diviso in azioni 
da lire 100. Erano presenti 18 azionisti rappresen- 
tanti 4891 azioni. Si anprovò all'unanimità il bilan- 
cio del secondo esercizio che chiude in pareggio es- 
sendo la Socictà ancora in corso di costruzione de- 
gli impianti. L'assemblea confermò gli amministra- 
tori signori: Meroni dott. Ermenegildo, presidente. 
Dovara ing. Luigi, segretario; Simoncini ing. Pie- 
tro, consigliere delegato; Burkhard Giulio e Cauro 


ing. Luigi, consiglieri; ed elesse a sindaci effettivi 
i signori: Marenghi cav. rag. Rosolino, Cattadori 
dott. Callisto, Berramini ing. Guido; a supplenti 
i signori: Fiorini rac, Francesco e Foletti dott. Ste- 
fano. In seduta straordinaria l'assemblea approva- 
va alcune varianti allo statuto rese necessarie per 
l'estendersi delle operazioni sociali. 


Imprese delle isole di Capri, Milano - (Capit. 
L. 500,000). 


Nello studio del rag. Casalbore e presieduta dal 
sig. Alfredo Edward è stata tenuta l’assemblea or- 
dinaria degli azionisti di questa anonima. Presenti 
28 soci con 3085 delle 5000 azioni sociali costituenti 
il capitale di "-^ 500.000. 

Il rag. Casalbore in nome del Consiglio riferi 
sull'esercizio 1907 ch'é ancora iniziale per l'impre- 
sa, giacchè soltanto l'illuminazione elettrica nelli- 
sola famosa, e la funicolare che mena alla borgata 
principale furono da -oco tempo attivate, e bene 
promettono ambedue 1 servizi. 

Il capitale ch'era di L. 340 mila, nel gennaio 
scorso e stato completato in L. 500,000. 
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L'assemblea ha approvato il Bilancio: Attivo: 
lire 768,873.42; Passivo : lire 769,535.64; ecceden- 
za passiva L. 662.22. 

Sono stati rieletti consiglieri i signori Enrico 
Schoch e cav. Guglielmo Degli Uberti; Sindaci ef- 
fettivi il rag. C. N. Caso, S. J. Midmaver e avv.. 
Corrado Capuano; supplenti: Ugo Stello e inge- 
gnere Alberto Colarni. 


Società Italiana pel Carburo di Calcio Aceti- 
lene ed altri Gas. 


(Relazione del Consiglio d'mministrazione). 
PARTE ORDINARIA, 


Produzione e vendita. — L'indice primo è dato 
dalle cifre della produzione e della vendita, con- 
frontate con quelle del precedente esercizio : 

Anno 1905 Anno 1907 


Tonn. 24,522 
26,503 


Produzione . . . Tonn. 23,624 

Vendita . . . + » 25,225 » 

L'aumento della produzione è dovuto in gran 
parte allo studio sempre più assiduo per consegui- 
re ogni possibile miglioramento tecnico, mentre as- 
sai confortante è la cresciuta vendita ottenutasi 
singolarmente «sul mercato italiano, poichè dell'e- 
sportazione ci siamo valsi, come di solito, in quella 
misura che parve conveniente in relazione al con- 
sumo interno. 

Prezzo di vendita. -- Il ^rczzo di vendita fu ser- 
bato uguale e costante come per gli anni scorsi in 
ogni provincia d'Italia; e quello ottenuto dall’e- 
sportazione fu dei meglio remunerativi. 

Stock. — La cresciuta richiesta ci ha imposto 
di assottigliare, sino a un limite ragionevole, la 
quantità di carburo presso i nostri magazzini e de- 
positi. E però, considerando come la vendita abbia 
continuato notevolmente a superare la produzione 
con felice tendenza all’aumento, non abbiamo tra- 
scurato sollecitudine alcuna per affrettare il giorno 
che, in virtù dei propositi più volte significativi, 
vedrà raddoppiata la potenza dei nostri impianti. 

Nuovi impianti. — Ci è grato quindi comunicar: 
vi, quanto alla concessione dei 13,640 cavalli dal 
Nera, come i lavori, incominciati da qualche tem- 
po, procedano alacremente. Sono già a buon punto 
gli scavi per l’edificio di presa, per il tratto di ca- 
nale scoperto e per la vasca di carico. Una delle 
gallerie, lunga metri 365, è compiuta, e complessi- 
vamente sono già perforati metri 800 dei 1962 di 
lunghezza totale di ealleria, compreso il canale di 
scarico, e sono ultimati due pozzi per i lavori di 
perforazione in altri due punti. 

Quanto alla derivazione del Velino — della quale 
il 22 marzo 1907 vi annunziammo prossima la con- 
cessione — questa di fatti ci fu accordata con de- 
creto del prefetto dell'Umbria del 27 luglio u. s., 
dopo regolarmente firmato il relativo disciplinare. 
Ma, per cause estranee al nostro diritto, fu, contro 
ogni opinione, revocata con altro Decreto dello 
siesso prefetto dell'Umbria. in data 3 settembre 
1907, che ammetteva a istruttoria una nuova do- 
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manda del comune di Terni. Ci disponemmo a far 
valere le nostre ragioni: se nonchè, dopo l'espe- 
rienza patita, parve miglior consiglio giungere allo 
stesso intento per via di negoziati e di accordi con 
il comune di Terni. Una convenzione firmata di 
questi giorni fra le due parti ha chiuso tale verten- 
za con soddisfazione reciproca, e sappiamo sicura- 
mente che le ultime formalità per la concessione 
saranno definitivamente compiute senz'altro indu- 
gio. E ci piace qui rammentare come l’opera idrau- 
lica di Papigno fu già predisposta a ricevere que- 
sta maggiore quantità d'acqua. 

Cosi ci è dato guardare all'avvenire con altret- 
tanta fiducia con quanta compiacenza ci volgiamo 
a considerare il frutto dei dodici anni, che ora si 
compiono, di esercizio sociale. 1 quali giova consi- 
derare divisi in due periodi pari e distinti: il pri- 
mo, di sei anni, che fu di laboriosa preparazione 
e diede una produzione complessiva di sole tonnel- 
late 13,500; e il secondo, di altri sei anni, di piena 
e feconda operosità, durante il quale la produzione 
complessiva sali a tonnellate 128,000. 

Si inizia ora quel terzo periodo, da noi voluto e 
preparato da lungo tempo: quello, cioè, della mag- 
gior produzione richiesta dal progressivo diffon- 
dersi del carburo di calcio e da ogni ragione di e- 
sperienza e di previdenza. 

Nè è necessario ripetervi il nostro programma, 
al quale è più che mai tempo di tener fede, inteso 
a gradualmente ottenere dalla nostra industria il 
doppio della produzione attuale. 

E’ noto, difatti, che le nostre ofticine di Terni, 
come quelle della Società dalmata, stretta a noi da 
accordi speciali e durevoli nel comune' interesse, 
hanno una superiorità grande e incontrastabile so- 
pra ogni altra d'Europa e d America per varie ra- 
gioni, e, prima fra tutte, per il costo minimo della 
loro forza motrice. | 

‘Siamo perciò in condizione di offrire il carburo а 
un prezzo di vendita che assicura a noi un bene- 
fcio quale non é consentito a qualsiasi altra offi- 
cina. E peró, quand'anche le condizioni del merca- 
to imponessero una riduzione sul prezzo di ven- 
dita, noi soli finiremmo col non risentirne alcun 
pregiudizio; poichè vedremmo scemato, da una 
parte, i1 guadagno per ogni tonnellata venduta, 
ma dall'altra potremmo calcolarlo sopra una ven- 
dita raddoppiata; mentre in tale eventualità sareb- 
be favorito, nel modo piü efficace, l'aumento sem- 
pre più largo e più rapido del consumo. 

Ne, sul punto di spingere le nostre officine ad 
una produzione di tonnellate 30,000, ci trattiene il 
timore di mettere sul mercato una quantità di car- 
buro di calcio superiore al bisogno. Chè anzi ci 
confortano argomenti di indubitabile sicurezza: e 
cioè il continuo crescere del consumo, singolarmen- 
te in Italia, dove provincie intere sono tuttavia da 
guadagnare all'aectilene con un più intenso lavo- 
ro; e un grandissimo numero di stazioni, di fari 
e di impianti rubblici: i mercati stranieri, come 
quello dell’America meridionale, dove possiamo 
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raddoppiare la vendita, e altri non meno impor- 
tanti in Europa, non trascurando come con la fine 
dell'anno cessi la validità del brevetto Bullier, che 
ci ha chiuso sino ad ora tutto il mercato francese ; 
e la convenienza di trasformare il carburo nella 
nuova materia fertilizzante  (calciocianamide), di 
grandissima utilità e consumo per l'agricoltura. 

Tali essendo le condizioni della Società nostra 
sul mercato italiano e internazionale, qualur.que 
altro programma all'infuori di quello di far valere 
la nostra superiorità non varrebbe sc non a restrin- 
gerla e ad impedirla: diremo di piü, a rinnegarla 
sul punto di averla ottenuta. 

Possiamo, dunque, ripe:ervi con sicura fiducia 
che questo terzo periodo della maggior produzione 
si inizia con eccellenti auspici. 1 quali appaiono an- 
che più lieti se, di più, si considera l'interessa- 
mento preso dalla Società nostra in imprese conge- 
neri con piena fiducia di ritrarne benefici conside- 
revoli. 

Società Generale per la Cianamide. — Prima fra 
tutte la Società Genera'e per la Cianamide, nella 
quale vi dichiarammo di avere una posizione pre- 
pondcrante. Tanto più, dunque, ci è grato darvi 
notizia del suo prosperare. Mentre pervengono sem- 
pre più autorevoli e frequenti testimonianze a do- 
cumentare l'eccellenza del nuovo concime chimico; 
la Società Generale è riuscita felicemente nelle sue 
ricerche per ottenere un processo di azotazione, che 
è insieme più agevole, più economico е più eflicace. 
In pari tempo ha ottenuto piena vittoria contro 
vari tentativi di contralfazione dei suoi brevetti, e 
in virtù di favorevoli accordi ha liberato il suo va- 
sto campo di azione da ogni difficoltà e sospetto di 
concorrenza, | 

Le società concessionarie finora istituite sono: 

per l’Italia la Società italiana per la fabbrica- 
zione di prodotti azotati e di altre sostanze per l'a- 
gricoltura, sede a Roma e officina a Piano d'Orte 
(provincia di Chieti); 

per l'Austria-Ungheria la Società ungherese 
per i prodotti azotati (Magyar Nitrogén Ipar Rész- 
vény Тагзазао), sede a Fiume e officina in costru- 
zione nella stessa città; 

per la Francia 
duits azotés, sede a Parigi e pfficina a Notre-Da- 
me-de-Briancon (Savoia); 

per la Svizzera la Societé Suisse des produits 
azotes, sede a Ginevra e officina in costruzione a 
Martigny (Vallese); 

per l'Inghilterra la North Western Cyanamide 
Company Limited, sede a Londra e officina a Od- 
da (Norvegia); 

per la Germania la Cyanid-Gesellschaft m. b. 
H., sede a Berlino, e la Stickstoffwerke G. m. b. 
H., sede a Berlino e officina a Spandau (presso 
Berlino); le quali tutte hanno progredito nella pre- 
parazione e costruzione dci loro impianti, che en- 
treranno in esercizio entro l’anno corrente. 

Si è inoltre costituita negli Stati Uniti d'America 
un altra potente società concessionaria col nome di 
American Cvanamid Company, sede a New York 
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la Societé francaise des pro- 
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є Nasvhille (Tenn.) con una prima officina in co- 
siruzione a Niagara Falls (Ontario del Canadá), la 
quale socictà si è impegnata a trasformare in cab 
ciocianamide il carburo di calcio per soddisfare ai 
bisogni di quel vastissimo mercato che é l'America. 

Dalla istituzione di tutie le Società sopraddette, 
la Generale-ha ottenuto considerevoli benefici sia 
col versamento di somme importanti, sia con larga 
partecipazione nelle Società stesse. 

Sono anche ben avviate le trattative per la ces- 
sione dei brevetti ad altre Società industriali nel 
Giappone e nelle Indie Britanniche e per la isiitu- 
zione di impianti nella Spagna e nel Portogallo, 
mentre, come diremo tra breve, la Soietà Dalmata 
con le sue forze del Kerka e con quelle più ragguar- 
devoli del Cètina intende produrre grande quantità 
di calciocianamide, sia da rivolgere al mercato Au- 
stro-Ungarico, sia da asportare in quei paesi agri- 
coli che sono scarsi di forze motrici. 

Va anche ricordato che oltre la trasformazione 
del carburo di calcio in calciocianamide daranno 
grande profitto alla Società Generale la fabbrica- 
zione e il traffico dei sottoprodotti, ai quali atten- 
de per ora più specialmente la Stickstoffwerke С. 
m. b. Н. E poiche tali sottoprodotti sono di grande 
importanza e valore in talune industrie (quella, fra 
le altre, per l’estrazione dell’oro nei giacimenti au- 
riferi dell’Africa australe), appare evidente come la 
Società nostra, che è la maggiore cointeressata nel- 
la Società Generale per la Cianamide, possa fare 
assegnamento di trarne prossimamente considere- 
voli benefici. 

Società Dalmata. — La Società per l'utilizzazio- 
ne delle forze idrauliche della Dalmazia, nella quale 
abbiamo proseguito ad avere un adeguato interes- 
se, ebbe nel decorso anno compiuti i suoi impianti 
che un documento ufficiale dell’I. R. Governo au- 
stro-ungarico definiva «una superba manifestazio- 
ne della tecnica costruttiva, idraulica, meccanica 
ed elettrica». Del quale riconoscimento dell’opera 
da noi prestata alla Società Dalmata è lecito tanto 


` più compiacersi considerando come alla bontà degli 


impianti corrispondano pienamente i risultati in- 
dustriali. Infatti l’officina di Sebenico utilizza dal 
marzo 1907 tutta la forza dei suoi 20,000 cavalli 
derivati da -.lanojlovac e da Jaruga ottenendo nel 
decorso esercizio la produzione di tonnellate 10,865, 
mentre nell'antecedente anno l’ebbe di sole tonn. 
4,263; e, lavorando pienamente e continuamente, 
sempre più sicura ed esperta del suo avviamento 
industriale, toccherà presto la produzione di 20,000 
tonnellate e quella maggiore che le è assicurata 
dall'eccedenza dei suoi impianti. 

Compiuto così felicemente il suo primo program- 
ma, quella Società s'é accinta ad assicurarsi per 
via di speciali accordi la fabbricazione e la vendita 
della calciocianamide e ad utilizzare una forza mo- 
trice id 25,000 cavalli da derivarsi dal fiume Cètina 
presso Almissa, la quale, per pratiche in corso, po- 
trà esser portata a cavalli 55,000 effetuvi. Ha così 
provveduto ad assicurarsi una forza ingente ad as- 
sai favorevoli condizioni e a sfuggire al pericolo 
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che altri se ne impadronisse per esercitare. sullo 
stesso litorale dalmata industrie concorrenti alla 
sua. E peró, mentre ci é grato darvi tali notizie 
della Società consorella, ci piace altresi ripetervi 
che la partecipazione da noi presa in quell'azienda 
non solo ci consente di serbare inalterata la nostra 
reciproca azione parallela, senza turbamenti e sen- 
za contrasti, ma ha già incominciato a dare al ca- 
pitale in essa investito il beneficio che era agevole 
prevedere. 

Società per imprese di illuminazione. — Questa 
Società continua l’opera sua, che è di promuovere 
impianti nuovi e di otfrire alla clientela tutti i soc- 
corsi tecnici per sempre più far valere i vantaggi 
dell'acetilene. Ha proseguito a far nuovi impianti 
in varie stazioni ferroviarie, ottenendo i migliori 
risultati, per modo che, se, come si spera, l'Àmmi- 
nistrazione delle ferrovie dello Stato deliberi d'il- 
luminare ad acetilene altro buon numero di stazioni 
e gli stessi vagoni ferroviari, la fornitura del car- 
buro, di cui ci è assicurata la esclusività per con- 
tratto, si farà a mano a mano molto importante. 
La Società per imprese ha acquistato per l'Italia 
il brevetto dell'acetilene disciolto, che faciliterà ap- 
punto oli impianti nei treni e in oeni genere di vet- 
ture, ed ha ottenuto dal Ministero di sperimentare 
l'acetilene nei fari e nelle boe costiere con appa- 
recchi speciali già ado:tati dall'Inghilterra, dalla 
Svezia, dalla Norvegia, i quali si caricano una vol- 
ta l'anno e automaticamente si accendono al calar 
del sole e si spengono al suo apparire, dando ogni 
soddisfazione si per l'economia, si per l'ottimo fun- 
zionamento. Quando un buon numero di fari c di 
boe, quante servono ai litorali d’Italia e delle sue 
isole, siano adottati dal Governo, sarà assicurata 
nuova fonte di guadagno alla Società per imprese, 
с alla nostra una vendita di carburo sempre più 
larva. 

La Socictá per imprese di illuminazione, che ha 
succursali in Napoli e in Torino e rappresentanti 
propri in varie provincie d’Italia cura largamente 
la vendita del nostro carburo; e, superato il perio- 
do di preparazione e di prova, non vedra mancare 
al suo capitale un'equa retribuzione. 

Tranne eleitriche di Terni. — Abbiamo conti- 
nuato a vigilare al buon andamento della Società 
per le Tramvie elettriche di Terni, che da noi ha 
ottenuto un migliore assetto economico е un più 
regolare funzionamento. Le gioveranno taluni ac- 
cordi recenti col Comune di Terni e con la Società 
nostra, intesi ad assicurarle la continuità del movi- 
mento tra le оћсіпе di Papigno e di Collestatte e i 
magazzini che costruiremo attigui alla stazione fer- 
roviaria, e, più che altro, l'aumento de’ trasporti 
in ragione della raddoppiata potenzialità delle no- 
stre officine. Intanto la Società per le tramvie ha 
deliberato di eseguire il prolungamento contempla- 
to nella convenzione con la Provincia dell'Umbria 
dall'officina di Collestatie, per altri то km. fino al 
comune di Ferentillo. I lavori della posa dei binari 
c della linea aerea, da eseguirsi in economia, pro- 
cedono regolarmente per essere compiuti nel corso 


RIVISTA TECNICA. 


28% 


dell'anno, E però confidiamo che anche da ciò pos- 
sa venire alia Società delle Tramvie elettriche di 
Terni non lieve beneficio per Гассгеѕсегѕі del mo- 
vimento delle merci e dci passeggeri. 

Magazzini e depositi. — Le deficienze sempre 
più gravi del servizio ferroviario giunsero nel de- 
corso anno a tal segno da consigliare i più energici 
provvedimenti. Ci siamo studiati di sopperire con 
le spedizioni marittime dai porti di Civitavecchia e 
di Ancona, con la istituzione di molti depositi e ma- 
gazzimi e con l'esigere dai nostri più volenterosi 
concessionari e rappresentanti (ai quali va tribu- 
tata una parola di encomio) che sopperissero con 
previdente larghezza ai rifornimenti, quanta si di- 
mostrava necessaria in così difficili contingenze. 

Imballaggi. — Abbiamo anche provveduto per 
mezzo di un macchinario speciale a fabbricare nel 
nostro stabilimento di Papigno nuovi imballaggi 
metallici perchè meglio resisiano ai disagi delle spe- 
dizioni marittime, la cui adozione reputiamo altresi 
vantaggiosa all'economia dell’azienda e della clien- 
tela. | 

Asioni giud'siaric. — Nessuna azione giudiziaria 
attiva o passiva merita di esservi segnalata, nel 
corso del passato esercizio; poiché la nostra indu- 
seria e il nostro commercio hanno proceduto con 
ogni dilipenza. 

Partite di bilancio. — Esaminiamo ora talune 
partite di bilancio, dando qualche schiarimento in 
proposito. 

Ammortumenti. — Nella relazione all'assemblea 
del 22 marzo 1907, vi dichiarammo che, rappre- 
sentata in bilancio con una lira tutta la parte dei 
nostri impianti suscettibile di consumo o di meno- 
mazione, completata la riserva ordinaria, e rimaste 
ancora al fondo di riserva siraordinaria L. 750,000, 
veniva a mancare non solo ogni opportunità ma 
azni modo di ammortamenti. Il quale concetto vi 
confermiamo, rimandandone la cura a quando sarà 
giusto portare ammortamenti sui nuovi impianti; 
poiché, quanto agli attuali, si è già provveduto. 

Stock. — Lo stock del carburo, valutato, come 
di solito, è, per le ragioni sopra accennate, un poco 
minore che nell'antecedente esercizio. 

Rendita Italiana. —- La Rendita Italiana portata 
in bilancio è quella che rappresenta depositi e cau- 
zioni. 

Conto valori. — II conto «Valori di Proprietà» 
comprende i titoli delle Società nelle quali siamo 
interessati, cioe la Società Generale per la Ciana- 
mide, Imprese d’Illuminazione e Tramvie di Terni, 
c la somma portata in bilancio rappresenta il valore 
complessivo di questi titoli inferiore al prezzo di 
costo. Questo conto comprende altresi, per una 
somma di lire 113,869.70, azioni e titoli di altre a- 
ziende minori. 

Cassa e fondi disponibili presso banchieri. — Ri- 
porti. — Conti correnti attivi. — Le partite segnate 
in margine rappresentano i fondi disponibili e gl'im- 
pieghi temporanei onde avere a nostra disposizione 
1 mezzi occorrenti per la regolare gestione della 
nostra azienda. 
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Debitori. — Le somme sotto il titolo «Debitori» Bilancio ad 31 Dicembre 1407. 
indicano, principalmente, ^uclle che risultavano a 2 | ATTIVO. 
: | Para b ;] ai Otticine di Collestatte : 
noi dovute al 31 dicembre per il carburo fornito, € Primo impianto . . . L. jas 
quclie per le quali abbiamo diritto a rimborso. Secondo impianto — Mac- 
Conto Società Dalmata. — ll conto «Società Dal. chinario idro-elettrico, forni e 
Mart JU . macchinari diversi . . . » 1.— 
ta» comprende all'attivo tanto le azioni da nol : : i ; i 
6 » SOLE de ° ° . Nuovo imp. -ampliamenti » 17.025,36 17,030.36 
acquistate e е quanto la quota а ПО! petente Officine di Papigno: 
in conto sociale con terzi per altre azioni che tro- Macchinario idro-clettrico, 
vansi depositate presso Banche; nel passivo, il con- forni e macchinari diversi L. x 
; 2 Nuovo imp. -ampliamenti » 262,245.92 262,249,92 
to che porta la stessa denominazione comprende va EN cra 
o coma da po donre ser tale боюга айе Officina per la calciocianamide - impianto L. 23760737 
^ È Р р Opere idrauliche Collestatte e Papigno » 1,392,667 71 
sociale. Forze motrici . . . . . . . . » 1.— 
Obblizasioni. — Nel decorso esercizio furono sor- Rame in barre per trasporto energ. elettr. » 193,901.73 
dell bbli ]; Terreni e fabbricati industriali . . . » 1,022,593.23 
ro "ps . $ x è — . . 
teygiate 270 delle nostre obbligazioni per lire 135 Terreni e proprietà immobiliari diverse »  _532,506,49 
mila, riducendosi quelle in circolazione a 7004 per Stabile in Roma (Via Due Macelli 66) » 959.352,07 
lire 3,502,000. МОЮП i y doces ы a мо oae de 9 | ERE 
bos 1 "n ‚ А | Magazzino > us de ro a è > 511,231,19 
Conti correnti passivi. —- La part:ta «Conti cor- Carburo di Calcio. . . . . . » 352.804,55 
renti passivi» rappresenta le somme che le Società Rendita italiana depositata per cauzioni » —— 494.662,05 


nelle quali partecipiamo ci hanno versato in conto 
corrente. | 

Creditori diversi. — La voce «Creditori diversi » 
comprende le somme dà noi dovute per forniture 
e simili. 

Spese generali. Nel conto «Prof.tti e Perdite» 
notiamo come le spese generali non presentino sen- 
sibile variazione. 

Tasse. — La somma pagata per le varie tasse am- 
monta a lire 445,756.67: nella quale non figurano 
quelle che includiamo, come di solito, ne] costo di 
fabbricazione del nostro prodotto. 

Utili industriali. La somma di 3,236,537.06 
lire rappresenta gli utili industriali, che si sono man- 
tenuti costanti, avendo toccato negli ultimi quattro 
anni le cifre seguenti: 


Aiino: Tyo uoc ow e М. $93 4540453 
» 1905 . + . . > 3,196.796,67 
» FOOD. è dé » 3.231, 145, OS 
» 1907? . . . . » 3,236,537.06 


Prontti. — Gli utili 
no a lire 2,796,777.58, che, a 


netti latino ammon:ie- 
norma-dello Statuto, 
vi proponiamo ripartire nel modo che segue : 

Utile netto dell'esercizio . . . . L. 2,799,777,55 


5 per cento al Consiglio 
d'Ammninistrazione (art. 29 
dello Statuto) . . . . 


5 per cento a disposizione 
del Consiglio (art. 29 dello 
Statuto) e . . . . . 


L. 139,955,57 


L. 139,955,57 
Г. 279,977.74 


L. 2,519.799,84 


Residuo Utili del prec dente esercizio L. 5,090,75 

. . . . * L. 2-92 г,%90,59 
Dividendo di lire 70 per azione su 

36,000 azioni e . в . е . е . . L. 2,520,000, — 

A conto nuovo . . . La 7,590,59 

Operai. — Un nostro nuovo Regolamento ha san- 


cito a favore degli operai altre vantaggiose dispo- 
 sizioni in prova della nostra continua sollecitudine; 
e non minore intendiamo dimostrarne prossimamcen- 
te a favore degli impiegati. 

Personale. — 1 quali, nei vari uffici tecnici e am- 
" ministrativi, hanno proseguito a prestar l'opera io- 
ro assidua e diligente meritando l'encomio che loro 
va attribuito. 


Valori di proprietà . . . . . . . >» 
Conto riporti . . . Я » 
Cassa e fondi disponib. russo b: inchieri » 
Conti correnti attivi. . . . . . . 0» 
Portafoglio .. . . . . . . 4. «. >» 
Debitori diversi... . . . . . > 
Conto società Dalmata . . . . 
Depositi a garanzia . . . . . . . > 
Depositi a cauzione di carica. . . . > 


Totale. . . 
PASSIVO. 
Conto capitale : 

N. 36,000 azioni a L. 350 . . . . 
Fondo di riserva ordinario . . . . » 
Fondo di riserva straordinario . . . >» 
Obbligazioni ipotecarie 4 !f, '/, 


emesse М. $000 a L. soo L. 4,000,000 
estratte » 996 a » 500 >» 495,000 


in circolaz. 7004 L. 3,502,000 


Portatori nostre obbligazioni estratte e 
cedole a pagare. . . . . . m o» 
Dividendi a pagare . . . . . . . P 
Conti correnti passivi . . Ag PUE E. 
Майпо fondiario sullo stabile im Roma » 
Creditori diversi . . . . . . . . » 
Conto Società Dalmata . . . 0. D» 
Fondo per istituzioni di previdenza . > 


Depositanti a garanzia. . . . . . 
Depositanti a cauzione di carica, . . » 


Residuo utili esercizio precedente . 
Saldo del conto profitti e perdite . . » 


T. 
Totale. . . 


Conto profitti e perdite al 31 
DARE. 

Spese generali . . . . . . . . . 
Tasse governative. . . . . . . . » 
Servizio obbligazioni . i 
Studi ed esperimenti. . . . . . . 0» 
Spese per brevetti. . . . . . . 
Spese giudiziali e legali. . . . . . » 
Sapravvenienze passive. +. . e . . D) 


Saldo creditore a pareggio . . +. à. 


Totale. . . 


AVERE. 


Esercizio officine . +. . . . . . . IL. 


Interessi, cuponi e proventi diversi. . » 


Stabile in Roma (Via Due Macelli 66) » 


Totale. . . L. 


IZ KO 


3,563.519.70 
1,592.150,— 
452,746.12 
2,354.2580:,09 
79.447. 
3,355.394.65 
2.700,532.:5 
9.000,— 
350,000. — 


(3 


20.010.117.02 


i 
9,000,000, — 
I,500.000,— 


750.121,52 


3,3502 ‚ооо, — 


224,036.25 
1,9570,— 
260.451.69 
366.444.137 
257.382. 2 
I,350.4,01^5,235 
46.614.25 


„59 


9,110,— 
330,000,— 


359,110. 


S осо, «Y 
2.799.777.55 
2,507 .№6№.53 


AAA 


L. 20,910,117 


Dicembre 1907. 


163.97 

445,75 

295.47 
367,35 


© © "3 
Y o t3 
м ^4 һу 


3,236.837,66 
446,011,67 


50,215.01 


3,733.065.27 


7 Maggio 1908 


RASSEGNA CRITICA | 


Vassallaggio Industriale. 


Abbiamo sott'occhio una statistica italiana ed u- 
na tedesca, che meritano di venir segnalate ai no- 
stri lettori perché possono essere ispiratrici d: pa- 
recchie considerazioni, liete e tristi insieme, e di 
qualche insegnamento; esse ci danno le importa- 
zioni in Italia dai diversi paesi, le esportazioni della 
Germania verso tutti i paesi del mondo, di macchi- 
пс, apparecchi e materiali elettrici, per l'anno 1907 
in confronto coi risultati del 1906. 

L’esame di queste cifre ci dà idea del rapido in- 
cremento della industria elettrica nel nostro paese; 
o: fa intravedere la importanza che potrebbe acqui- 
starc l'industria elettrotecnica nazionale; ci dà in- 
dizio della possibilità di espansione verso paesi a- 
pert: alla influenza latina che la industria stessa 
potrebbe sforzarsi di mettere in atto. 


AH 


Cominciamo coll'esame della statistica italiana 
per le macchine, e precisamente dandone le quan- 
tità in quintali; volendo dai pesi passare ai valori 
si può applicare per le varie categorie il prezzo u- 
n'tario adottato dall’Amministrazione doganale, e 
che noi daremo per ultimo. 

Ecco che cosa risulta dalla statistica italiana. 

Di macchine dinamo elettriche, pesanti meno di 
una tonnellata facemmo nel 1907 la seguente im- 


portazione dai diversi paesi : 


Germania Quintali 22,648 
Svizzera » 2,774 
Austria » 701 
Diversi » 4,205 

Totale » 30,328 
Nel 1906 si ebbero > 22,908 
Nel 1905 » » 12,016 


Di macchine elettriche, pesanti piú di una ton- 
nellata si fece la seguente importazione dai diversi 
paesi: 


Germania Quintali 25,032 
Svizzera » 6,352 
Austria | » 2,123 
Diversi » 7,731 

Totale > 41,238 
Nel 1906 si ebbero » 25,143 
Nel 1905 » » 26,046 


А queste macchine si devono aggiungere i grup- 
pi az onati da macchine elettriche, in Quint. 381 di 
gruppi pesanti e 64 di grupni leggeri; abbiamo poi 
i trasformatori, di cui si importarono le seguenti 
quantità: 


Germania Quintali 8,668 

Svizzera » 4,168 

Diversi » 3,038 

Totale » 15.934 

Nel 1906 si ebbero » 7,811 
2,539 , 


Nel 1905 » » 
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Infine di parti staccate si importarono in Italia 
dalla Germania Quint. 1553, in tutto 3204, contro 
5248 del 1906 е 4861 nel 1905 

In complesso dunque noi avremmo 
dall'estero per milioni 22.6 di macchine clettriche, 
di cui la massima parte dalla Germania, nel solo 
anno 1907 con un fortissimo aumento sugli anni 
precedenti. A questi dobbiamo aggiungere milioni 
1,2 di apparecchi per le applicazioni della elettrici- 
tà, cosicchè noi siamo oggi tributari verso l’estero 
per circa 24 milioni. Grossolanamente si può dire 
che nel corso dell’anno il nostro paese si è arricchito 
di circa mezzo milione di Kwatt di macchine elet- 
triche, per sole macchine venute dall'estero! 

Per completare il quadro aggiungiamo che si im- 
portarono пе] 1907 quintali 1433 di lampade ad ar- 
co, quasi esclusivamente dalla Germania, per un 
valore di milioni 0,7, contro quintali 969 del 1906 
е quintali 871 del 1905. Di lampade incandescenti 
si chbe la seguente iniportazione. 


comperato 


Germania Centinaia 17,567 
Austria » 5,347 
Svizzera » 1,095 
Diversi T» 1,852 

Totale 25,861 


per il valore di circa milioni 1,2. Mancano i dati per 
gli anni precedenti. 

Aggiungiamo infine che vennero introdotti in re- 
gime di esenzione 18 626 quintali di lamiere per la 
fabbricazione di macchine elettriche, di cui 6720 an- 
darono nci ritagli, e circa 12000 restarono a costi- 
tuire parti di macchine. Può ritenersi in via di ap- 
prossimanizione che l'industria nazionale abbia con 
questa lamiera prodotto 35000 quintali di macchine, 
per un valore di circa 8 milioni : il che non sarebbe 
precisamente molto, per la produzione, ma accresce 
la potenza dci nuovi impianti elettrici eseguiti nel 
1907 d: altri 160 000 Kwatt. 

Per quanto riguarda il valore di queste macchine 
ed apparecchi importati in Italia, la nostra ammini- 
strazione doganale valuta le macchine pesanti a 
215 Ere, le leggere a L. 275, i trasformatori a L. 
265, le parti staccate a lire 330, le lampade ad ar- 
co a lire 500, quelle a incandescenza a L. 1000 al 
quintale, poi a L. 45 al cento, e gli apparecchi per 
le applicazioni della elettricità, L. 420 se leggeri, 
L. 380 se pesanti più di 1 quintale. 

+ 

Passiamo ora alla considerazione della statistica 
tedesca, molto p'ü particolareggiata della nostra; 
daremo naturalmente le cifre di esportazione dalla 
Germania, in quintali, ricordando solo i paesi che 
si prendono almeno un decimo della esportazione c 
quelli che potrebbero sentire l'influenza nostra per 
ragioni etniche o politiche. 

Cominciamo dalle macchine, comprendendo in 
questa categoria dinamo, motori e trasformatori, 
conservando la classificazione della tariffa germa- 
nica delle macchine secondo il peso, nella quale i 
pesi limite fra le varie categorie sono 15, 100, 500 
Kg. e oltre. 
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Espor. Macchine m a yi 8 bi A d ә E E 
da'la Germ.verso © els ч £ © A 8 E E 
Italia 237 | 2085 | 7 551 | 24360| 3626| 35 859 
Austria 437 | 2358| 5445 8 982| 3 290 | 20 512 
Belgio — 355| 2478| 17422| 1069 | 21 357 
Francia 466 447 935 7022| 557 — 
Inghilterra 434 612| 2113 | 19922| 4834 | 27 965 
Russia 313 685 | 2 791 $ 340| 2 422 — 
Spagna — ‚| 436| 1835| 13497| 562| — 
Svizzera 232 660 | 1 660 7 602| 1 390 — 
Argentina — — 1942 | 8737| 1 1558 — 
Brasile — — 536| 1043| — — 
Chili — — 599| 4115] 606| — 
Messico — — I 157 3 841| 428 — 
Rumenia — — — 4413| — — 
Uruguay — — — 4064] 287 — 
Totale 2 869 |10 339 |37 095| 173 199/24 960 248 462 
a Lire 565 375 250 165| 565| — 


Appare dalla tabella che l'Italia tiene la testa 
con una quota del 15.6 % della totale esportazione 
dalla Germania; ad essa segue l'Inghilterra con 
l'11.2% e vengono poi il Belgio e l’Austria con 
circa l'8%. La tabella dimostra anche in modo e- 
vidente verso quali paesi potrebbe esercitarsi la no- 
stra azione commerciale... se noi fossimo produttori 
di macchine elettriche. 

Passando ad altre categorie di materiale, la sta- 
tistica tedesca ci insegna che la Germania esportò 
per 43 802 Quintali di Accumulatori a L. 70, di cui 
1319 vennero in Italia, e 6742 in Argentina. 

Esportò per 322 895 Q. ai Cavi, a L. 175, di cui 
9651 vennero in Italia, 36 300 in Inghilterra, 36 926 
in Svezia, 32 427 in Argentina, 16 935 all'Uraguav, 
14016 in Spagna. In questo campo la nostra indu- 
stria può già sostenere la concorrenza e pensare 
alla esportazione: infatti la nostra statistica dice 
che esportiamo già 3158 quintali di cavi un po’ 
verso tutti i paesi, con grande aumento sugli anni 
precedenti. 

Esportò quasi 33000 Q. di fili rivestiti, di cui po- 
co più di ‘1000 vennero in Italia, e circa 7000 anda- 
rono in Inghilterra; noi esportammo complessiva- 
mente quintali 4583 pure con grande aumenti sul- 
l’anno precedente. 

Esportò Quintali 6829 di lampade ad arco, di cui 
solo 290 in Italia, 907 in Inghilterra, 270 in Spa- 
gna, 556 in Argentina e 453 al Messico; analoghe 
proporzioni si hanno per i carboni, di cui si espor- 
tarono dalla Germania quintali 46.371, al prezzo 
nominale di L. 130. ll prezzo nominale delle lam- 
pade ad arco è di 530 lire. A tali cifre dobbiamo 
aggiungere anche quintali 1505 di cappelli e cam- 
pane (di cui 177 in Italia), oltre a 2241 di riflettori. 

La Germania esportò 6985 Quintali di lampadine 
incandescenti, del valore nominale di L. 1500, di 
cui solo 453 in Italia, 1509 in Inghilterra, 685 in 
Francia, 778 in Russia, 268 in Argentina, 118 al 
Brasile e 153 al Messico. 

Di apparati telegrafici e telefonici l'esportazione 
sali a Q. 15 305, al valore nominale di L. 1250; in 
Italia ne vennero 1025, ma i grandi clienti sono 
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Belgio, Inghilterra, Olanda, Russia. Nell'America 
latina andò una quantità poco superiore a quella 
venuta in Italia. 

Di apparecchi accessori l'esportazione sali a 
55937 quintal: a L. 415; l'Italia sta alla testa con 
6341 quintali, ma la seguono da vicino l'Inghil- 
terra con 5140, l'Austria con 4651, la Russia con 
4809, l'Argentina con 4201 la Spagna con 3144. 
Anche in questo campo ci sarebbe molto da fare. 
Di apparati per elettromedicina si esportarono 1681 
quintali a L. 1000. 

Di strumenti misuratori si ebbe una esportazio- 
ne di quintali 9802, a L. 1000; di essi vennero in 
Italia 1259, in Austria 1748, circa altrettanti in al- 
tri paesi latini. 

Per concludere diremo ancora che si esportarono 
3865 quinta!i di pile a L. 250, Quintali 593 di ap- 
parati termoelettrici a L. 625, Quintali 5391 di iso 
latori a lire 95, Quintali 1600 di materie isolanti a 
L. 375, Quintali 51 466 di porcellane diverse per 
usi tecnici a L. go. In tutte queste categorie il no 
stro paese compare sempre come un cliente rispet- 
tabile. 

xXx 

Una considerazione puó scaturire dall'esame dei 
dati che si riferiscono alle lampade elettriche. Noi 
abbiamo importato nel 1907 per 1433 quintali di 
lampade ad arco, contro 25861 centinaia di lam- 
pade a incandescenza, pari a quintali 1175 circa, 
sccondo i dati della statistica italiana; questo ci dà 
qualche indizio sulla proporzione d’uso dei due si- 
stemi di illuminazione in Italia. tenuto conto del 
fatto che le lampade ad arco vengono valutate a 
lire 500 al quintale, cosicchè in ogni quintale può 
ritenersi che ne entrino 6. La richiesta di lampa- 
de ad arco può dunque valutarsi in 8500 circa, con- 
tro oltre due milioni e mezzo di lampadine incan- 
descenti, a cui devesi aggiungere un milione € 
mezzo circa di lampadine nazionali. Tenendo anche 
conto della produzione italiana avremmo dunque 
10000 lampade ad arco contro quattro milioni di 
lampadine incandescenti: ammesso che la vita del- 
la prima sia otto volte maggiore il rapporto d'im- 
piego verrebbe ad essere di 1:50, come numero, 
di 1:5 come energia assorbita. Questo rapporto ci 
pare abbastanza ben confermato da qualche stati- 
stica di grandi città: a Trieste per esempio è di 
337 :1.733=1 :5 il rapporto dei consumi di energia © 
di 1:58 per il numero; a Torino, nell'impianto del- 
la Società Piemontese è di 861 :42864 = 1:50 circa 
il rapporto in numero; a Parma il rapporto nume 
rico é di 405 :27588 — 1 :68. 

Abbiamo voluto accennare a questo elemenib, 
perché avremo probabilmente opportunità di servir: 
cene tra poco in altra questione. 

xxx 

Conclusione: come italiani possiamo rallegrarci 
del poderoso sviluppo che l’industria va prendendo 
nel nostro paese grazie all’uso sempre più vasto 
della energia elettrica. Le cifre sopra: ricordate ci 
insegnano infatti che nel solo anno 1907 la nostra 
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industria si é arricchita di quasi un milione di ca- 
vaili di forza motrice, di cui зоо ооо almeno deb- 
bono essere utilizzati a compiere lavoro effettivo 
из fabbriche ed opifici. 

L'illuminazione elettrica richicde presso a poco 
una disponibilità di 200000 Kwatt, cioè almeno 7 
watt per abitante: c'é ancor largo margine d'au- 
mento, ma siamo già ad un buon punto. 

Però il nostro paese è in vero stato di vassallaggio 
rispetto alla Germania per le macchine e gli appa- 
recchi elettrici, e questo è deplorevole. Come 1'іп- 
dustria dei cavi e fili isolati ha saputo vincere la 
concorrenza e diventare esportatrice; come i co- 
struttori di macchine a vapore seppero esportarne 
per milioni 1.3 mentre l'Italia ne importa per 7.7 
e quelli di macchine idrauliche arrivarono ad espor- 
tarne per 220 ooo lire mentre l'Italia ne importa per 
solo milioni 1.5 circa; così i nostri costruttori di 
macchine e di apparecchi dovranno trovar modo di 
fare argine agli stranieri e di portare la industria 
clettromeccanica a livello con le industrie meccani- 
che consorelle. 

Ing. Fumero. 


Nuovo sistema di telegrafia e telefonia 
simultanea 


Lo scorso mese venne inaugurato il sistema di 
telefonia e telegrafia simultanea Perego fra Piedi- 
monte d'Mife e Caserta. Tale sistema, coperto da 
brevetto, è nuovo e risolve in modo generale il pro- 
blema della telefonia e telegrafia simultanea : con 


L 


A 


Т 
Fig. 223. 
csso è possibile collegare due reti telefoniche qual- 
siansi, munite quindi di ordinari telefoni di città, 
servendosi di uno o più circuiti telegrafici, senza 
bisogno di specializzare i telefoni. 
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Ed ecco come venne realizzata l’idea : La linea te- 
legrafica L (fig. 223) viene collegata con uno aei 
capi del filo di una selfinduzione graduatrice Z del- 


A A 


L L 


e d 

Fig. 224. | 
la quale l'altro capo é congiunto col gruppo tele- 
grafico. Fra la linca Г, e la terra T è pure derivato 


L L 
A 
A 
S | X 
2$ С = S' 
=> т + 


Fig. 225. 


un arco doppio a b, costituente i] separatore ed a- 
vente un ‘ramo detto smorzatore formato da una 
selfindusione S posta in serie al condensatore C; 
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l'altro ramo è formato dal circuito primario di un 
traslatore T posto in serie ad un secondo conden- 
satore C. 

Le correnti telegrafiche emesse dal gruppo А per- 
corrono la selfinduzione Z e sono perció allungate; 
assumono cioè una frequenza relativamente bassa 
durante lo stato variabile di chiusura. 

Lo stato variabile delle correnti telegrafiche (al- 
luneato dalla selfinduzione Z), le correnti indotte 
dai varii circuit: telegrafici e industriali sulla linca 
L, le correnti derivate dalla terra, ecc. ecc. hanno 
in generale, una frequenza piccola (so periodi in 


media) e vengono, nella quasi loro totalità assor- · 


bite dal circuito smorsatore e ció data la calcola- 


zione e costituzione speciale di questo. Perciò esso 
consta della self-induzione S aventc una res:stenza 


ohmica piccolissima e con un coefficiente di self- 
induzione proporzionato col valore della capacità 
del condensatore C' per le frequenze f perturbanti 
date dalla condizione di risonanza e cioè: 
I 
ETT 

Chiamando p la resistenza piccolissima del ramo 
smorsatore ed E la differenza di potenziale fra a e 
b l'intensità della corrente che l'attraverserà per la 
frequenza f e più -velle che da essa poco si scosta- 
no, sarà I= E р; ma il valore delle correnti indotte 
in tali cas? é sempre piccolissimo, perció il poten- 
ziale che insisterà ai morsetti del traslatore, sarà 
v=i р; cioè piccolissimo perché prodotto di due 
qualità piccole. 

D'altra parte il traslatore offrirà una impedenza 
assai grande, dipendendo esso valore dalle costant: 
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del traslatore e delle linee raccordate al suo circuito 
secondario c d, perciò rer effetto del potenziale 
v — i Balle correnti indotte una intensità 5 di cor- 
rente ben piccola vi passerà 
ipu — —MÁ 
VR Бат 
4 v! f* С; 
ove R, é la resistenza del primario del traslatore 
(circa 200 ohm); L la self-induzione risultante (circa 
3 Mf); € la capacità del conacnsatore posto in serie 
al traslatore c destinato ad interrompere le correnti 
tclegrafiche. I valori di L, e C sono assai lontani 
dalla risonanza per le frequenze perturbatrici, per 
modo che sarà trascurabile. 


T'ANOLO 
TELEBRAFICO 


Fig. 226. 

Le correnti della voce hanno frequenze incompa- 
rabilmente maggiori di quelle perturbanti (in media 
soo periodi). Per queste la condizione di risonanza 
nello smorzatore non é piü soddisfatta, il valore 


diventa 
diventano 


della impedenza del circuito smorzatore 
grande, le intensità da esso assorb:te, 
perció assai piü piccole, anche perché i potenziali 
dovuti alle onde telefoniche v, — i; R sono di valore 
più grande rispetto a quello delle perturbazioni, la 
impedenza del ramo traslatore-condensatore invece 
non aumenta di molto perchè per la nuova frequen- 
za la via del condensatore C diventa meno resisten- 
te e diminuisce quindi il valore dell'impedenza. 

Le disposizioni delle fig. 224-225 rappresentano i 
casi in cui si vaglia servirsi del filo di ritorno per 
telefonare (può servire un secondo filo telegrafico o 
di segnalamentio, ecc). 

Nella fig. 224 l’arco doppio traslatore-smorzatore 
è derivato fra le duc linee L L'; fra queste ultime, 
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cd i gruppi telegrafici A A” sono inserite le self- 
induzioni graduatrici Z Z’; il funzionamento ё iden- 
fico al caso precedente, salvo che i fenomeni d’in- 
duzione saranno meno sensibili e l’attenuazione te- 
lefonica diventerà minore. 

Nella fig. 225 fra ciascuna linea e la terra è deri- 
vato un circuito smorsatore S C ea S’ С’. 

Il traslator» T c relativo condensatore C sono 
derivati fra le due lince L І”. 

In tutte le figure si è rappresentata la self-indu- 
zione S regolabile in relazione ai disturbi esistenti 
sulle linec nei varî casi; in pratica il Perego trovò 
che questa è Ja migliore soluzione; certo potrebbesi 
pure regolare la capacità C’. 

Così pure in tutti i casi fra il circuito od i circuiti 
telegrafici e gli apparati telefonici venne posto il 
traslatore T, la cui funzione è di separare le reti te- 
Icfoniche da quelle telegrafiche. 

In certi casi si potrebbe però senz'altro attaccare 
direttamente il telefono in luogo del circuito prima- 
rio del traslatore, ottenendosi così miglior rendimen- 
to nella corrispondenza; ma a ciò si oppone il peri- 
colo che le reti telefoniche urbane mettano a terra il 
circuito telegrafico. 
| La fig. 226 rappresenta lo schema completo delle 
tavolette di traslazione del Perego ideate e costrutte 
per l'impianto Caserta Piedimonte d'Alife. In esso 
vennero mantenute le stesse notazioni della fig. 223; 
ma figurane in più il rocchetto d’induzione R la cui 
funzione è di chiamare il posto corrispondente; H 
è un ricevitore speciale a imbuto per avvisare delle 
chiamate rivolte dal posto corrispondente; x y è il 
commutatore di manovra. 

In 7, 0, si attaccano le pile per la chiamata; in 
с, d, il centralino comune delle reti telefoniche ur- 
bane o interurbane; in L il circuito telefonico-tele- 

grafico, in 4 il eruppo telegrafico Morse. 

Il commutatore nella III posizione (normale) po- 
ne in comunicazione la linea L col ricevitore H e 
quindi vengono rilevate le correnti della chiamata 
inviate dal corrispondente. 

Il commutatore nella II posizione (chiamata) in- 
clude la pila sul filo grosso del rocchetto di indu- 
zione R, mentre che il filo fino comunica colla linea 
e così il posto corrispondente sentirá la chiamata. 

Nella I posizione (corrispondenza) la linea è de- 
rivata sull'arco аорр о smorzutore-traslatore e quin- 
di comunica col jack del centralino. 

Dette tavolette sono collegate al circuito telegra- 
fico Caserta Piedimonte costituito d: filo in ferro 
zincato da m/m 4, lungo km. до. 

Si potè corrispondere perfettamente da Piedi- 
monte cogli abbonati di Caserta, con quelli di Ro- 
ma, di Bari e perfino di Milano, alla distanza di chi- 
lometri 9oo. 

E cosi con pochi apparati, piccola spesa, grande 
semplicità, anche i piccoli centri potranno essere 


cellegati col pensiero alla grande famiglia telefo- 
nica. 


—— — — — —— oa 
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BOLLETTINO DELLA A. E. I. 


La Fabbricazione Industriale del Carburo di Calcio - © 
ING. G. TOFANI. 


(Continuazionee fine cedi n. 17) 


Lavorazione continua a crogiolo aperto. — Se 
il voltaggio di lavoro supera i 50 volt in tesi gene- 
rale ed anche i 40 in casi di miscele speciali e di 
deboli potenze, il sollevamento dell’elettrodo supe- 
riore deve essere più rapido perchè la tendenza del 
circuito a chiudersi è molto più spiccata. Allora 1'im- 
pasto che si vien formando periodicamente dopo 
ogni colata, non può aver campo di elevar la sua 
temperatura media in misura sufficiente: se conti- 
nuiamo a caricar miscela le condizioni non variano 
c vedremo l'amperometro sempre sovraccarico anche 
ad onta del continuo e graduale sollevamento dcl- 
l'elettrodo. Gli è che appena ci saremo un pcco sol- 
levati con esso non riusciremo che a raggiungere 
nei vari punti di sosta delle temperature appena ca- 
paci di fondere la calce, la quale filtrando rapida- 
mente attraverso alla miscela si porterà al forno, la- 
sciando sotto all’elettrodo superiore una vera gri- 
glia di quasi solo carbone, sul quale invano batterà 
sterilmente l'arco. Il fondo del forno, per questo 
sopraggiungere della calce fusa, diminuirà molto la 
sua conduttività e la corrente dell'clettrodo inferio- 
re cercherà vie diverse dalla più diretta attraver- 
sando le croste delle pareti. Questa tendenza, coi 
voltaggi più forti, è spiccatissima ed è impossibile 
a combattersi se si continua a caricare e si pretende 
di mantener così il regime del forno. Colando si 
trova poca calce fusa con un ingombrante impasto 
di pezzetti di carbone incandescente : il colore della 
lingua liquida che cola avverte subito che la tempe- 
ratura interna non è abbastanza elevata e che il for- 
no si mette in cattivo regime. Si arriva presto ad un 
sollevamento per l'elettrodo al punto da non poter 
proseguire: ciò che costituisce il limite peggiore. 
Con voltaggi di 45/50 volt si può ancor continuare 
diversamente pur caricando continuamente e colan- 
do periodicamente, ma si deve esagerare nella cor- 
rezione delle miscele arricchendole in calce con dan- 
no della qualità del prodotto. Con voltaggi di so volt 
ed oltre, conviene seguire altra via perchè la colata 
diventa difficilissima. 

Quando l'impasto s: è fermato е rapidamente l'c- 
lettrodo tende a salire molto, arrestiamo la carica 
di miscela che immagineremo solo di 40 centimetri 
circa attorno all’elettrodo superiore in un forno bas- 
so ed aperto. Dopo altri pochi sollevamenti, se la 
miscela è lasciata in riposo, si stabiliscono tra guc- 
sta e l'elettrodo degli sfoghi da cui i gas ed i vapori 
hanno libera uscita. In questi punti, naturalmente 
non cade altra miscela nel crogiolo e resta così evi- 
tata la formazione dei ponti attraverso cui la cor- 
rente passa per le pareti: quando quegli sfoghi a- 
vranno costituito un vero ancllo- attorno all’elet- 
trodo, si stabilirá naturalmente un equilibrio elet- 
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trico che поп avendo cause immediate di perturba- 
zione, lascierá fisso l'elettrodo ner qualche tempo 
ulla stessa altezza. 

Intanto la pressione interna del crogiolo scenderà 
a termini ridotti, ció che diminuirà ancora la con- 
duttività dell'ambiente focolare; l'arco, se parte la- 
teralmente vi si mantiene. Dove esso agisce non tar- 
da ad aumentare la temperatura tanto da combinare 
le miscele :se ciò è possibile o da far colare dalle 
croste delle pareti il Carburo che si raccoglierà sul 
fondo. Attorno ad esso elettrodo si allontaneranno 
gradatamente le miscele e le croste formate per mo- 
do che ad un cerio punto la resistenza interposta 


Fig. 227-228. 


diverrà rilevante e l'elettrodo non potendo più lam- 
ciar l'arco fin ai suoi lati, dovrà venire abbassato. 
Nella parte inferiore la temperatura avrà comin- 
ciato ad aumentare la sosta dell’elettrodo, le par- 
ticelle di Carburo saranno aumentate e non rimarrà 
-che a completare la reazione. 

Si riconosce facilmente che il momento di colare 
è giunto e che tutta la miscela interna si è combinata 
per un certo gorgoglio del bagno liquido, che dà 
forti oscillazioni all'amperaggio. Il Carburo costitui- 
sce ora un vero bagno come nelle fornaci a metallo 
ed aprendo il foro di colata si può ottenerlo in un 
momento tutto quanto nella lingottiera o vasca. Con 
questa evacuazione l'elettrodo può abbassarsi quasi 
alla primitiva posizione, perchè il crogiolo quasi si 
vuota. Si può ricaricare una determinata quantità 
di miscela e ricominciare l'operazione descritta. 


Fig. 229. 


Da quanto si è detto s’intende come si possa 
realizzare una fabbricazione continua anche a vol- 
taggio di lavoro un po” forte purchè (nelle potenze 
bassc) si lasci a quasi ogni colata entrare in gioco 
tutta la mîscela che si è caricata in quantità non 
rilevante e che sarà lasciata in riposo alcuni mo- 
menti prima di colare. 

Considerato in sè, questo sistema di lavorazione 
è senza dubbio « irrazionale ». La necessità di la- 
sciare il forno, sia pure per qualche momento, com- 
pletamente aperto e libero di sfogare i propri raggi 
al disopra in modo che il calore in gran parte dal 
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crogiolo e dell’elettrodo vada completamente per- 


. duto ed anzi vada a danneggiare le facce dell'elet. 


гойо emerso, i conduttori, gli attacchi, ecc., ecc., 
è una scappatoia troppo palesemente dannosa. 

Poiché il forno dev'essere aperto, l'elettrodo che 
emerge da esso si scalda violentemente durante i 
periodi in cui la miscela lasciata ferma permette che 
le fiamme libere si sprigionino verso l'alto dall'arco 
diretto e nudo; l’elettrodo sospeso arrossa anche a 
deboli amperaggi specifici e l’aria lo consuma con 
grande facilità. L'assenza assoluta di pressione nel 
forno € l’arco vero e proprio di questi voltaggi che 
eleva troppo in determinati punti la temperatura, 
producono una abbondante dissociazione del prodot- 
to ed una abbondante volatilizzazione della calce, au- 
mentando il consumo di energia sprecata. Si tratta 
di una vera scappatoia per poter localizzare la tem- 
peratura pel tempo che occorre dove è necessario. 
Tuttavia se si considera molto da vicino una tal 
lavorazione e se la si subisce lungamente miglioran- 
dola dove si può e sfruttandone tutte le risorse, non 
si tarda a persuadersi che il suo lato debole è quasi 
compensato da un complesso di veri vantaggi pra- 
tici. 

Primo vantaggio essenziale: la costanza della 
qualità del prodotto, che può ottenersi a tutte le co- 
late di quel tenore che si desidera. Si carica infatti 
quantità determinate di calce e carbone e non si cola 
che quando tutto è combinato. In pratica non si tar- 
da a precisare le correzioni che occorrono per le di- 
verse volatilizzazioni e si ottengono con semplicità 
strana le qualità di prodotto che si desiderano. 

Altro vantaggio essenziale: se si ovvia all'usura 
dell’elettrodo inferiore, o, meglio se si usano forni 
senza elettrodo al fondo, un forno rudimentale di co- 
sto minimo dura in marcia ininterrotta per molti 
anni. Se come è facile, data la superficie superiore 
libera completamente, si effettua il cambio dell'elet- 
trodo sospeso in 10-15 minuti si può collo stesso 
forno realizzare una lavorazione quasi ininterrotta 
€ si arriverà a ruadagnare anche in rendimenti an- 
nui per unità di energia disponibile su molt: altri 
tipi di lavorazione in apparenza più razionaf:. 

Altri vantaggi caratteristici: Conservando l'estre- 
mità dell’elettrodo superiore periodicamente la stes- 
sa posizione rispetto al foro di colata, il maneggio 
di questa parte, tanto delicata in tanti tipi di forni. 
è di una grande semplicità. Nessun lavoro penoso, 
nessun colpo di mazza, nessun artifizio di corrente: 
basta togliere un piccolo tampone per veder in po 
chi momenti tutto il Carburo colare nella lingotti- 
ra. In due minuti si compie solitamente tutta Г'орс- 
razione della colata, anche se si tratta di qualche 
centinaio di Kg. Il foro di colata, che viene così 
per poco in contatto colle temperature che lo dan- 
neggiano, non corre alcun rischio e mediante pic 
coli artifizi può costruirsi con elementi tali da po- 
ter lavorar per anni ed anni senza la minima ripa: 
razione. La sorveglianza della lavorazione può es- 
sere quasi nulla e basta un controllo sul prodotte 
delle 24 ore, perché nessun caso imprevisto e nes 
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sun intoppo si possono presentare al forno. Se le 
miscele non cambiano, la qualitá del prodotto rima- 
ne costante e non occorrono scarti e correzioni di 
dosi. 

Le più svariate densità di amperaggio danno re- 
golare lavorazione e quindi non occorrono arresti 
o cambi di forno anche per variazioni del so % dcl- 
l'energia utilizzata. 

Mano d'opera ridottissima: due uomini bastano 
anche per un forno di 1000 HP condotto in tal modo. 

Manutenzione minima e quasi nulla purché gli at- 
tacchi di corrente siano ben studiati. Il forno pro- 
priamente detto ha manutenzione zero. 

Possibilità di usare anche voltaggi elevati, im- 
possibili con altri tipi di lavorazione’ quindi possi- 
bilità di salir facilmente colla potenza di un forno 
senza esagerati amperaggi all’elettrodo. 

Uso infine di miscele di qualunque pezzatura: 
vantaggio enorme se si considera che le qualità di 
carbone in polvere che si ottengono a prezzi ridotti 
riescono perfettamente a produrre ottimo Carburo 
senza inconvenienti. 

Concludendo dunque l'esame di questo primo ti- 
po di lavorazione a colata si può dire che esso, ab- 
bastanza irrazionale e apportatore di gran consu- 
mo di elettrodi, può ritenersi capace di basso prezzo 
di costo e là dove le condizioni della mano d'opera 
sono difficili e dove l’energia possa variare entro 
limiti discretamente vasti, può ritenersi forse pre- 
fcribile ad altri sistemi. 


x3x3* 
Lavorazione a camb'o del forno. - Riprendiamo il 


nostro forno generico a colata: il voltaggio di la- 
voro non sia elevato e si mantenga quindi al disotto 
dei 40 volt ed attorno ai 30-25 massimi. Nulla impe- 
disce che anche con questo voltaggio si segua il tipo 
di lavorazione precedente, anzi, il minor voltaggio 
diminuirebbe il tempo di forno lasciato scoperto au- 
mentando i rendimenti e diminuendo molto il con- 
sumo di elettrodi. Ma preoccupiamoci di migliorare 
la razionalità della lavorazione. Noi desideriamo la- 
sciare il forno pieno di miscela e l'elettrodo immerso 
in esso in modo che l'aria non l'abbruci e non ne 
diminuisca la sezione. La misccla sovrapposta al 
Carburo ed attorno all'elettrodo, assorba il calore 
che si eleva dal focolare e si avvii in condizioni mi- 
gliori alla reazione completa. | 

Abbiamo veduto che il bagno, dopo le prime co- 
late, tende a lasciare l'elettrodo superiore piü solle- 
vato della sua primitiva posizione. 

A questo punto entra in gioco l’importanza della 
densità di corrente dell’elettrodo e specialmente del- 
l'elettrodo superiore. 

Se esso ha una grande superficie rispetto alla sua 
quantità di corrente ossia se ha scarsa densità di 
amperaggio, può avvenire che molte particelle di 
Carburo o di coke entrino in azione con debolissime 
correnti per ciascuna. L'elettrodo troverà così una 
debole resistenza elettrica sebbene il suo effetto per 
la temperatura sia scarso anche pel maggior volu- 
me interessato in proporzione alla quantità di ener- 
gia messa in azione. 
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Le molto deboli densità di corrente, obbligano 
ei voltaggi di lavoro debolissimi e non riescono a 
dare una lavorazione continua con elettrodo tutto 
immerso nella miscela. Si crede di ottenere con e- 
lettrodi enormi una minor dissociazione del prodot- 
to per un equilibrio migliore della temperatura, ma 
mentre cosi si deve scendere a voltaggi tali da di- 
minuire la efficacia di un forno, si ottengono poi 
nel senso desiderato effetti poco sensibili. 

La temperatura media é piü bassa in tali forni, 
ma la temperatura massima non é molto minorc 
della massima raggiunta con densità di corrente 
assai superiore, per cui non si ha giovamento da 
un lato e si corre dall'altro nella impossibilità di 
mantener lungamente un buon regime a colata. Ve- 
dremo chiaramente la raeione di questo fatto par- 
lando dci forni a grande potenza, è però facile spic- 
gar questo comportamento seguendo la lavorazione. 

La debolezza della resistenza totale non permette 
all’elettrodo di sostare lungamente nelle stesse po- 
sizioni mentre la sua maggior superficie generando 
un volume al lavoro assai maggiore, dovrebbe più 
a lungo assoggettare ogni successiva zona all’azio- 
ne della massima temperatura. Bisogna dunque e- 
levare la temperatura media. coll’attendere troppo 
tempo nelle diverse posizioni in cui ciò è consentito 
dalla speciale disposizione, spesso casuale, delle 
miscele, in modo che tra una colata e l’altra, corre 
spesso un periodo di parecchie ore. Siccome però 
nella lunga attesa l’elettrodo superiore si allontana 
molto dal foro di colata, anche se i sollevamenti so- 
no stati lenti, e siccome il Carburo freddo scende 
in fondo del bagno con ulteriore raffreddamento, in 
continuità del foro finchè si riesce a colare, il Car- 
buro si mantiene abbastanza puro in grazia di que- 
sti bagni assai rilevanti, è altrettanto vero che ogni 
colata segna un sacrifizio per gli operai, perchè il 
lavoro di perforazione per il lungo periodo di attesa 
diventa enorme. 

Non tarda poi la perforazione a diventar impos- 
sibile per i residui di Carburo freddo che si impa- 
taccano al forno, nè ciovano dispositivi speciali né 
il mantener l'elettrodo molto vicino alla parte an- 
teriore del forno, nè l’usar un elettrodo speciale di 
riserva per il foro di colata, nè altri artifizi che 
non ricadano nel caso della lavorazione precedente 
o che non alterino il prodotto con cariche di calce 
ai primi sintomi di allontanamento dell'elettodo dal 
foro di colata: se si continua allo stesso modo a 
forno picno e colla stessa miscela, la massa di Car- 
buro deposto al foro di colata impedisce alla parte 
liquida lontana di arrivare alla lingottiera, e finisce 
per impedire completamente la colata. . 

E” necessario a questo momento smettere il fun- 
zionamento solito, e si procede in generale riem- 
piendo il forno di un vero massello o si lancia la 
corrente in un altro forno pronto e freddo. 

Cosi si realizza Ja lavorazione più ovvia : qualun- 
que forno si presta per essa, perchè con tutti si 
riesce a colare per qualche tempo: appena per una 
ragione qualunque la colata diventa difficile, si cam- 
bia il forno con delle abbondanti riserve. Si possono 


immaginare del dispositivi per cut questo cambio 
non occupi che pochi minuti e tutto, apparentemen- 
te, sembra convincere che non si spreca energia di- 
sponibile. 

Certamente questa lavorazione permette il minor 
consumo di clettrodi per tonnellata di Carburo fab- 
bricata, perché si puó anche combinar i cambi del 
forno col consumo totale dell’elettrodo sospeso, in 
modo che nelle ultime ore questo lavori a massello 
tutto immerso nella miscela e lasci piu facilmente 
spingere la sua usura fino a mozziconi minimi an- 
che se gli attacchi non son ben studiati. Ma data la 

necessaria concessione di cambiar il forno si am- 
“mette un potere abbastanza debole in chi lo gover- 
na ed una possibilità limitata di condurlo come si 
desidera. Questo concetto, che lascia la lavorazione 
alla mercè della maestranza, è fonte di un adatta- 
mento troppo facile ai capricci del forno. 11 periodo 
in cui il forno rimane a un bucn regime, a poco а 
poco diventa minimo. Ci si accontenta facilmente di 
attribuire questa diminuzione del periodo utile a 
mille cause : la miscela umida, la pezzatura di que- 
sta, l'elettrodo, le variazioni di energia, l'impasto 
che essa procura, ece., ecc., e si arriva spesso a 
dei limiti ridicoli di marcia normale. 

Non è a credere che la influenza del cambio del 
forno sia qui dello stesso effetto di quanto si è ve- 
duto nella lavorazione a massello. I forni molto più 
grandi nel complesso, hanno gui temperature nelle 
varie parti più elevate e sono meno preparati al di- 
sperdimenti talchè un forno freddo appena messo 
in marcia continua con un regime non regolare per 
ben mezza giornata e più. 

Ma altri inconvenienti non tardano a mettersi in 
evidenza : i forni per quanto preparati anche a rice- 
vere il massello mal si adattano ad entrambi gli 
scopi della colata e del blocco. П dover ripreparar 
il forno apporta un lavorio costoso ed una spesa 
forte di materiale e di manutenzione. A meno di non 
utilizzarlo diversamente, bisogna metter in commer- 
co anche il Carburo che si toglie dai forni quando 
si vuotano per riprepararli e si ricade nelle difficoltà 
della lavorazione a massello, perchè la cernita è la 
stessa са eguale è il risultato riguardo al prodotito. 

Il consumo di miscele è sempre elevato e per 
quanto si possa a forno pieno, quando si lavora, 
utilizzar del calcare assieme alla calce cotta facen- 
do quindi cuocere il calcare a spese del calore del 
forno, il dispendio per ^rodotto ottenuto diventa 
più rilevante. 

Questa cottura del calcare sul forno ha amche al- 
tri vantaggi perché ritarda la fusione della calce e 
permette al carbone della miscela di portarsi nel 
frattempo a temperature più clevate, ritardando la 
volatilizzazione delle materie prime. Però non biso- 
gna esagerare nella quantità di pietra caricata, per- 
ché il volume del gas che si sprigiona è immenso 
appena la percentuale di calcare è un po: forte e 
questa fuga di gas proveca un gran dispendio di 
calore asportato dal forno per convezione. L'effet- 
to di questo trasporto e del calore ‘necessario per 
cuocere il calcare, abbassa molto il rendimento di 
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Carburo ottenuto per unitá di energia per cui solo 
nel caso di minimi costi di questa è consigliabile tale 
applicazione. 

Le spese in mano d'opera sono per questo siste- 
ma a cambio di forno, massime, perchè mantenere 
il foro di colata in Javoro riesce difficile e penoso 
ed occorrono molte squadre di ricambio. 

La necessità delle pezzature regolari delle miscele 
è chiara per mantenere nel forno una pressione ri- 
dotta ad onta di un strato di miscela sempre rile- 
vante, sovrapposto al crogiolo vero del focolare. 1n 
fatti sc la pezzatura può stabilire una specie di gri- 
glia, i gas possono facilmente evacuare senza pro: 
durre a quando a quando dei vulcani che alterano 
e scombussolano il regime elettrico. Taluni pratica- 
no una violenta aspirazione che aiuta in parte l'eva- 
cuazione dei gas, ma facilita una grande fuga di 
calore e provoca altre soggezioni e spese inutili. 

L'uso di miscele corrette con eccesso di calce 
prolunga la vita normale di questi forni a colata, 
ma danneggia il prodotto. L'uso di forni speciali, 
alti, che utilizzano una fessura per foro di colata 
in modo da poter spillare il prodotto gradatamente 
al disopra dello strato che si vien raffreddando è 
pure una buona scancatala. ma apporta un dannoso 
aumento del volume del forno che nella marcia del. 
l'ultimo periodo ad elettrodo alto apporta una per- 
d'ta ingente di energia assorbita dal passaprgio del- 
la corrente attraverso all'alto strato di Carburo raf- 
freddato. 

Questi forni non hanno di marcia veramente nor- 
male che poco tempo: i primi giorni risentono del 
forno freddo e gli ultimi risentono dell'elctitrodo sol- 
levato e del forno pieno di Carburo: duc cause di 
grande diminuzione di rendimento. 

Concludendo quindi l'esame di questo secondo 
tipo di lavorazione che è il più solito ed il più facile, 
possiamo ritenere che esso sia abbastanza utile se si 
riesce a prolungare, per molto tempo 1 funziona- 
mento a colata di uno stesso forno, ma siccome 
ciò è difficile senza addivenire a forti densità di am- 
peraggio ed incorrere quindi in difficoltà che pochi 
sanno combattere, dobbiamo affermare che in ge- 
nerale esso dà un debole rendimento medio per u- 
nità di energia. Dà inoltre forte spesa per mano 
d'opera e forte consumo di miscele di calce e car- 
bone. Per contro permette di scendere anche a po- 
chi Cg. di elettrodi consumati per tonnellata di Car- 
buro ottenuto. E’ il sistema che aiuta a mantenere 
gli odierni prezzi del carburo di calcio perchè è 
quello normalmente seguito cd ottenuto senza mol- 
to studio e che subisce quindi i più elevati prezz: 
di costo del prodotto. 

Non è tuttavia un sistema cosigliabile. 


XXX 


l.avorazione continua a regime razionale. — Da 
quanto più sopra si è detto emerge chiaro che è capo- 
saldo importantissimo per prolungare il funziona: 
mento a colata normale di un forno, quello di im- 
pedire che l'elettrodo superiore si allontani rabda- 
mente dalla zona solita di lavoro. L'elettrodo deve 
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lavorare presso a poco sempre colla sua estren!’ 
all'altezza solita sul fondo. | 

Cosi si arriva alla lavorazione migliore che supe- 
ra di gran lunga tutte le altre c che è il tipo pro- 
gredito oltre il ouale i sistemi attuali di lavorazione 
pel Carburo di calcio, non hanno ormai mclto da 
sperare senza variare апсће- 1 ciclo od il lato chi- 
mico della rcazione. 

La lavorazione si conduce in questo sistema in 
modo continuo: la miscela vien caricata e comincia 
vradatamente a scaldarsi a spese del calore che e- 
mana dal forno e dall’elettrodo che è immerso qua- 
si tutto in essa; a poco a poco essa discende nella 
zona inferiore aumentando la sua temperatura ed en- 
tra in reazione gradatamente. La pressione del for- 
no è mantenuta tale da ritardare la volatilizzazione 
della calce e la dissociazione del prodotto formato. 
l consumi di miscela sono i soli necessari, il consu- 
mo elettrodi è pure assai ridotto ed i rendimenti 
in Carburo per unità di energia, data la quasi as- 
soluta continuità della marcia, sono molto elevati. 

Quando un forno è ben condotto in tal modo, non 
rimane che applicare un elettrodo continuo per t- 
vere un forno che non domanda che d'essere cari- 
cato e colato. Questo tipo di lavorazione non è na- 
turalmente patrimonio di tutti e non si può entrare 
neppur in accenno al suo svolgimento : basterà dire 
che esso è pcco facile in generale e che specialmente 
con forni di Jimîtata potenza è anzi abbastanza dif- 
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ficile da realizzare. 

Quando invece colla potenza di un forno si salga 
al d là dei 1000 HP, si trova una maggior facilità 
a tale condotta di forno ed i risulta'i descritii nen 
sono molto difficili ad ottenere. 

Per quanto ciò sembri non abbastanza spiegabile 
ad un esame superficiale, non si tarda a trovarnt 
la ragione tecnica se si studia minutamente la con- 
d zione di funzionamento dc! forno. Molti ritengono 
che se le proporzioni del forno si mantengono ben 
studiate, i risultati non siano dipendenti, entro cer- 
ti limiti, aalla potenza di esso, perché naturalmente 
crescendo la sezione dell'e'ettrodo ed il volume del 
ferno, parrebbe che l'effetto specifico dovesse ri- 
manere quasi invariato. Ciò, sotto 1 aspetto della 
util'zzazione dell'energia calorifica, perché nessuno 
nega che col forno di elevata potenza si realizzino 
invece immense economie per mano d'opera, per 
consumi di ogni genere e per spese di impianto c 
manutenzione. 

Anche prima di aver potuto salire coi suoi forni 
per Carburo alle potenze ragguardevoli a cui ГА è 
poi salito, qgli si era già spinto a 1500 HP, avendo 
condotto per due anni un forno trifase, cd ha po- 
tuto constatare che gli effet di resa ver energia 
unitaria miglicravano considerevolmente. Avendo 
avuto possibilità di condurre il forno di circa 2500 
HP, egli ebbe ta naturale conferma di cueste sue 
ipotesi, sicchè ha pensato che dovesse ritenersi at- 
tendibile il risultato dei suoi studi in proposito. 

Si ritiene in generale che il rendimento del forno 
dipenda in gran parte, a pari condizioni, dalla giu- 
diziosa determinazione della densità di corrente de- 
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gli elettrodi durante la lavorazione normale. Questo 
concetto è buono perchè tutte le dimensioni del for- 
no dipendono da questa densità d’amperaggio, che 
a potenza fissa stabilisce le dimensioni dell elettro- 
do superiore, tuttavia ГА. potè assodare che col 
crescere dell'energia in uno stesso tipo di forno, 
anche mantenendo identici il voltaggio di lavoro e 
la dens'tá di amperaggio degli elettrodi, e quindi as- 
solutamente proporzionali le dimensioni del comples- 
so, l'effetto utile diveniva più ragguardevole. 

Analizziamo le cause di questo fatto: Considerii- 
mo nell'interno di un forno di dipo solito a colata 
la estremità inferiore dell’elettrodo superiore. In- 
torno ad essa si stabilisce una zona che chiamasi 
« Zona di lavoro » nella quale la reazione propria- 
mente detta st compie e ааа quale dipende quasi 
tutto l'andamento della lavorazione. 

« Se si riesce a mantenere in questa « Zona » una 
« temperatura non inferiore e neppur molto supe- 
« riore (media) tale che possa portare la miscela 
«che gradatamente vi si introduce alla reazione 
« completa, prima che la conduttività elettrica in 
« essa zona si elevi anche per altre ragioni, tanto 
« da costringere l'elettrodo superiore ad essere sol- 
« levato fino ad uscire dalla zona stessa c se questa 
« temperatura si mantiene tale anche ad onta della 
«quasi continua evacuazione del prodotto appena 
« formato, il forno potrà mantenere invariato il suo 
« regime sia pel prodotto che per gli elementi del 
« foro di colata ». 

« Se per una ragione qualunque, ciò non avviene, 
«noi introdurremo delle variazioni c apporteremo 
« delle modificazioni alla marcia regolare che con 
« artifizi e con sacrifizi dovrà esser poi riportata a 
« regime ». 

П tempo della reazione c della colata entra quindi 
in campo come elemento importantissimo: questo 
tempo ё quello indispensabile per portar a rcazione 
completa il contingente di materiali che gradata- 
mente si introduce nella zona di lavoro e deve es- 
sere quello che la conduttività della zona stessa im- 
piega per salire fino ad un limite convenientemente 
stabilito e fissato. | 

Analizziamo questo tempo sotto quei due diversi 
aspetti: diciamo f il primo e t' il secondo. Cerchia- 
mo le cause che influiscono su essi per trovare le 
condizioni che possono renderli 
guali. | 

ll tempo Ё dipende : 

Dal volume della zona di lavoro che diremo F 

Daila temperatura massima del focolare 7. 

Dalla quantità di calore o di energia portata 
in ciascun istante nel focolare FK. 

Dipende inoltre dai calori specifici delle sostanze, 
dal loro stato, dal calore assorbito dalla reazione, 
dai disperdimenti, ecc. ecc. 


praticamente c- 


Poiché nel caso che ci interessa, possiamo agire 
solo sulle tre quantità VU, T ed E, non occupiamoci 
che di quelle. 

Il tempo t’ è essenzialmente funzione del voltag- 
vio di lavoro P e della resistenza clettrica variabile 
R del complesso e della zona di lavoro. 
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Potremmo dunque esprimere le due quantità con : 
I I 
{ — '( V, “T , KE e ө ө э ) 
"Ll 2 na 
у (2, » ) 


Il valore di £ tende naturalmente a rimaner elc- 
vato mentre quello di £' tende ad abbreviarsi. Noi 
dovremo agire sui due in modo da renderli prossimi 
allo stesso valore. 

Моне delle disposizioni introdotte e molte delle 
norme che si seguono in pratica sono da questa a- 
nalisi giustificate: l'aumento della densità di cor- 
rente all'elettrodo, densità che diremo da, appor- 
tando anche un aumento della temperatura massima 
cd una contemporanea diminuzione del volume V, 
è picnamente giustificata. Però, poichè la tempera- 
tura normale della reazione è relativamente pros- 
sima al'e massime temperature che si raggiungono 
nei soliti forni industriali, non si può aumentar 
troppo la 7 collo spingersi a forti valori della da. 
Per aumentar ancora la temperatura bisognerebbe 
passare a voltaggi elevati con veri archi voltaici e 
quindi si cadrcbbe in un aumento di t’ certo peg- 
giore. Del resto l'aumento di T porta ad altri in- 
convenienti dovuti alla dissociazione del prodotto, 
alla volatilizzazione delle materie prime ed il forte 
aumento di da trae in serie difficoltà per buoni at- 
tacchi di corrente all’elettrodo superiore ed infe- 
riore. L'arrossamento poi dell’elettrodo superiore di- 
venta fortissimo e questo fatto trascina a guai irri- 
mediabili. Avviene poi talvolta che salendo coll'c- 
lettredo al bianco abbagliante, esso consuma in pu- 
ra resistenza una forte quantità di corrente non 
solo, ma lancia alle miscele corrente laterale diven- 
tando quindi di una densità di corree*^ (per gli ef- 
fetti nel forno) assai rilevante ed annullando, anzi 
danneggiando, gli effetti sperati. 

L'usare antracite invece di coke e diminuire il 
voltaggio P come si suole, risponde al concetto di 
allungare t’. L'antracite, che si adopera anche per 
altre ragioni, è ormai entrata nell’uso comune e 
non apperta danno se non per la maggior violenza 
e quantità di emissione di gas dal forno: la sua po- 
ca conduttività in confronto al соке, che a freddo 
conduce ottimamente la corrente, è molto utile. La 
forte diminuzione di voltaggio invece apporta, co- 
me sappiamo, qualche difficoltà complicando le mac- 
chine e riducendo la potenza del forno in pari con- 
diz'oni, a termini troppo deboli. Genera perdite per 
induzione c conduzione dell'energia assai superiori. 

Per abbreviare t bisogna dunque influire anche 
più utilmente di quanto non lo facciano le condizio- 
Di esaminate, sul volume V della zona di lavoro c 
su E. 

Introduciamo quindi il rapporto 

Lg 
veto 
chiamandolo «densità d'energia». Esso rappresen- 
tera un termine di confronto che tien conto delle 
due quantità che vogliamo modificare. 

«La densità d'energia de va riferita alla zona di 

lavoro». Poichè vogliamo mantenere lo stesso vol- 
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taggio P e la stessa da vogliamo vedere come in- 
fluiscono gli aumenti di potenza sul termine d., In 
questo esame troveremo la ragione abbastanza chia- 
ra dcl perché un forno a grande potenza dà più fa. 
cilmente buoni risultati anche sotto il riguardo del- 
la utilizzazione dell’energia. 

La Zona di lavoro per una determinata da € per 
P determinato nel tempo t che si considera, è de- 
terminata o quasi completamente determinata. Es- 
sa, come è indicato qui contro, ha una forma gros- 
solanamente clissoidica, se P sta nci soliti limiti no- 
stri. Per semplificare la considereremo estesa al pa- 
rellelipipedo circoscritto e risulterà una zona a se- 
zione orizzontale quadra ed a sezione verticale ret- 
tangola. 

La sua altezza һ va dalla faccia o polo istantanco 
inferiore a pochi centimetri piü su della estremità 
inferiore dell’elettrodo superiore. La sua larghezza, 
che potremo esprimere con (S + a) se S indica il lato 
dell'elettrodo che s'--orremo a sezione quadra ed 
a la distanza sua dalle pareti laterali della zona di 
lavoro, finché il regime del forno non varia é quasi 
fissa, ed anche se le vere pareti del forno sono lon 
tanc é delineata come sappiamo da pareti spontance 
che ne segnano i limiti veri. Queste pareti od il ri- 
vestimento che si forma alle vere pareti del forno 


Fig. 230. 


se sono abbastanza vicine, sono di un grande pe 
tere refrattario e costituiscono il crogiolo vero e 
proprio che ha grande importanza per noi perch? 
sarebbe assai difficile mantenere la temperatura e- 
levata dalla zona di lavoro senza queste croste spe- 
ciali che costituiscono il più comodo e miglior ma- 
teriale refrattario per la nostra fabbricazione. 
Fissiamoci bene su questo concetto importante: 
«Se il voltaggio P di lavoro è fisso e la densità di 
«corrente da pure è fissa, i limiti della s:na di la- 
«voro a regime nel tempo t tendono a stabilirsi ad 
«una medesima distanza all'incirca così da un clet- 
«trodo di dimensioni ridotte come da un cle:krodo 
« molto più grande od in altre parole: h ed a ten- 
«dono a rimanere costanti col variare dell'elettrodo 
«chc cresce in proporzione quando si utilizzano sot- 
«to medesimo Р e medesimo da potenze crescenti». 
L'A. ebbe campo di esaminare molte di queste zo 
ne di lavoro in casi diversi. Con elettrodo di 20 cen- 
timetri e con elettrodo di 40 centimetri d: lato, le 
pareti, anche se spontanee, erano a distanza quasi 
eguale dalle facce laterali del rispettivo elettrodo 
sospeso. Ciò che è anche spiegabile facilmente, se 
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si considera che la a può ritenersi funzione della 
temperatura T e auindi di di, e che la h in queste 
condizioni (tempo ! c medesimi materiali in gioco) 
è essenzialmente funzione di P. 

I volumi delle zone di lavoro V e v in duc casi, 
l'uno con elettrodo di sezione 52 capace di utilizzare 
E= PI sotto densità di corrente 


/ 
da = gr 
e l'altro con sezione s’ per energia e = 2% sotto la stessa 
4 
da == —- , 


tenendo ferme le rastrizioni ammesse sulla forma 
della zona di lavoro saranno: 
V=h( Say v--h(s4 a) 
Scriviamo le densità di energia D e d nei due ca- 
si: avremo 
Di a < 
(5 + ay 
с facendo il rapporto 
De_ E(s+ay 
de e (S+ ay 


dec CIE 


che per essere 


potrà anche porsi: 
De | S'(s-Fay 
che dimostra chiaramente che se 
S seda O 
e sempre 
De > de 

Risulta adunque che coll'aumentare della potenza 
de! forro aumentando proporzionalmente le dimen- 
sioni dell elettrodo, la densità di energia della sona 
di lavoro aumenta e quindi che l'effetto dell'aumen- 
to di d, cresce più utilmente del volume della zona 
di lavoro V, anche se spontaneamente determina‘. 

Ne deriva indubbiamente che la durata del tempo 
t tende coll'aumentare della potenza di un forno ad 
essere Giminuita, come volevasi dimostrare. 

Non é facile trovare le relazioni csatte che legano 
gli elementi da cui dipende la 4, per avere teorica- 
mente una guida certa sulla scelta del miglior va- 
lore da assegnarsi alla densità di energia nello stu- 
dio di un forno: neppure é facile trovare quale sia 
il valore minimo chc permetta ancora nei diversi 
casi una buona condotta di lavoro. E' questione as- 
sai complessa, che sfugge all'analis: teorica : quan- 
to al trovare come varia questa quantità d., col cre- 
scere della potenza del forno, é naturalmente prefe- 
ribile eseguire delle determinazioni pratiche nei vari 
casi e nei vari tipi, 

Si риб riportare соте csempio il seguente : due c- 
lettrodi, l'uno da 20 centimetri di lato e l'altro da 
40, nelle volute condizioni danno zone d: lavoro 
sensibilmente eguali per parecchie ore che si diffe- 
renziano dopo parecchio tempo, perché nel caso del 
20 centimetri 5: accentua una tendenza a turbare il 
regime normale in modo che si finisce per consta- 
tare un raffreddamento che non delinea bene la zona 
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di lavoro. Si vede cioè che nel caso dell 'elettrodo 
maggiore si hanno risultati migliori, Le sezioni del- 
le zone di lavoro durante il regime naturale erano : 
(20 + 28)! e (40 1. 32) 
e siccome avevamo lavorato con densità da di 4 am- 
pere per em? si aveva: 
FL == P6400 ‚ e 
V- e 


P 1600 
1-й 45 
€ quindi 
De — 6400 X 45 
de © 1600 X 72! 
De Z 1, 77 de 

Ciò che dimostra che per quanto l'aumento della 
potenza fosse dal primo al secondo caso abbastanza 
ragguardevole, anche l'aumento della densità di e- 
nergia risultante doveva ritenersi sufficiente a dare 
nel secondo caso risultati migliori. 

Il concetto della densità di energia potrebbe an- 
che estendersi a tutto il forno ed anche in relazione 
ai minori disperdimenti ed alle minori masse da ri- 
scaldare specificamente, sarebbe facile dimostrare 
che le grandi unità sono da preferirsi : però l’analisi 
della de riferita alla zona di lavoro, рег lo studio 
delle operazioni elettrotermiche in cui l'elettrodo sia 
immerso nella miscela delle sostanze da trattare e 
quasi nel prodotto, in modo che ogni parte del com- 
piesso entri in azione e possa modificare le condi- 
zioni di regime elettrico e chimico, è più importante 
c più utile. 

Siccome abbiamo veduto che l'aumento della e 
influisce favorevolmente sul tempo f, ne consegue 
che potremo con clevati valori di de ottenere buoni 
risultati anche con 1? e da un poco meno vincolati 
ai limiti necessari асе basse potenze. (1) 

(+) Sulla densità di energía o di potenza riferita genericamente « allo 
« spazio interposto tra gli elettrodi ed ai materiali attraversati dalla 
« corrente » a già stato scritto rilevando la importanza di questo ter- 
mine. Chiamando : 
V il volnme dello strato di materiali costituente il forno ed attraver- 

sato dalla corrente. 

E lo spessore di questo strato, 
S la sua sezione, 
2 1а resistività specifica delle sostanze in gioco 


T la intensità di corrente, 
la densità di potenza risulta: 


у А ORE, 1° 
— V ES | SES" Ss 
e poiché 
1° 
E 


e la densità di corrente in quello strato di materiali, la densità di po- 
tenza (o di energia) risulta proporzionale al quadrato della densità di 
corrente se la resistività e fissa come avviene per determinati mate- 
riali in gioco a dete:minate temperature. 

Ciò che considerando con Sla sezione di elettrodo era chiaro a priori. 
Secondo questo concetto due forui che colla stessa densità di corrente 
hanno potenze proporzionali dovrebbero avere densità di potenza e- 
guale. Esaminando la Zona di lavoro e riferendo ad essa la densità di 
potenza, abbiamo veduto che ciò non risulta esatto. 

Per contro, dne forni a diversa densità di corrente ed a voltaggio di 
lavoro discretamente diverso, potrebbero avere diverse densità di ener- 
gia (o potenza) pur avendo effetti assolutamente contradditori se quel 
forno che ha maggior voltaggio avesse minore densità di corrente. 

П concetto della densità di potenza od energia è bene sia conside- 
rato col crescere della potenza sotto egual voltaggio e con eguale den- 
sità di corrente: mentre, gli ettetti della densità di potenza, al variare 
di tutte le caratteristiche, sono più facilmente verificati se si conside- 
rano alla stregua della densità di corrente sotto voltaggio costante. 
Alla densità di corrente sotto voltaggio costante saranno con maggior 
esattezza da riferirsi i diversi comportamenti di forni diversi, per tem- 
peratura, per effetti di dissociazione e volatilizzazione delle matterie, 
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Nei forni trifasi, se si considera il tipo a tre cket- 
trodi sospesi ed immersi per buon tratto della loro 
lunghezza nella miscela da trattare, collegati in mo- 
do da ricevere ognuno una corrente di fase, è chiaro 
che la influenza del voltaggio di lavoro è rilevante, 
dato che se fra le estremità di un elettrodo ed il ba- 
gno esiste una tensione di P volt, tra gli elettrodi 
ne esiste una maggiore e precisamente eguale a 

Va <P 
Si intende facilmente. come la chiusura 
cuito attraverso alle pareti ed alle parti superiori 
senza che la corrente passi per Pestremitá dell'elet- 
trodo e per il materiale incandescente sul fondo del 
forno, sia assai facile e assai dannosa. Di più sicco- 
me tutti gli e'ettredi seno collocati al disopra del 
forno è chiaro che a parità di energia utilizzata soi 
to identico voltaggio sul bagno fuso, ed identica 
densità di corrente agli e'ettredi il forno presenterà 
una sezione maggiore, nel complesso delle zone di 
lavoro, in confronto di altro forno con clettrodo sul 
fondo ed un solo elettrodo al disopra. Ebbene, in 
essi forni irifasici, se una marcía continua e razio- 
nale è difficile con potenze di 600 HP è abbastanza 
comoda con 1500 HP anche con voltaggi legger- 
mente superiori e diventa molto facile oltre i 2000 


del cir- 


cavalli. 

Nel forno condotto dall'.. a circa 2500 HP, an- 
che con densità di amperaggio non troppo elevata 
si ottenne una marcia meravigliosa e tale da non 
trovar riscontro nelle solite condotte di forni a de- 
boli e medie potenze. 
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Da queste considerazioni e da questi fatti si in- 
travvede quale vantaggio possa portare l’uso di c- 
normi potenze specifiche in clementi forni per Car- 
buro di calcio. Finche, come fu detto, ci si tiene al 
ciclo odierno per questa lavorazione, pochi vantag- 
gi ancora si troveranno рег alore vie e tutte le cure 
degli ingegneri che si occupano di migliorare la e- 
conomia della lavorazione, dovranno essere rivolte 
certamente allo studio di questi forni a granai po- 
пле. | 

Le difficoltà che si oppongono alla realizzazione 
d' questi studi, sono d'indole diversa e non si limi- 
tano al solo forno ed alla sua condotta, perché in- 
tervengono flussi, induzioni e fenomeni accessori 
di intensità impressionanti: tuttavia aiutati da una 
buona pratica, si possono azzardare questi problemi 
che sono interessantissimi per i risultati a cui con- 
ducono. 

Non vale insistere sui vantaggi che si possono 
ottenere da una lavorazione clettrotermica con gran. 
di unità: essi sono chiari e precisi. Qui come in tut- 
te le operazioni di fusione e riscaldamento, prevar- 
ranno indubbiamente questi grandi elementi a gran- 
ас potenza. 

Concludendo anche quest'ultima parte della sua 
esposizione, ГА. ritiene dimostrato che anche sot- 
to l'aspetto della miglior utilizzazione della ener- 
gia, i forni a grande potenza debbono essere e sono 
vantaggiosi. La lavorazione razionale e continua, 
dificile con potenze limitate, è patrimonio delle 
grandi unità a grande potenza. 


| 


Bollettino della A. E. I. E. 


Società Anonima per la utilizzaziono delle forze 
idrauliche della Dalmazia. 


Mia sede sociale in Trieste, si tenne il Congresso 
generale ordinario € straordinario degli azionisti 
della Società Anonima per la utilizzazione delle For- 
ze idrauliche della Dalmazia. Furono presenti e 
rappresentanti N 39 azionisti con N. 16.723 azioni. 

In sece ordinaria il Congresso ha, con voto una- 
nime, approvato: le condizioni ed il bilancio al 
31 dicembre 1907 l'ammortamento di corone Lire 
477.822,31 nel modo proposto dal Consiglio; la fis- 
sazione in corone 25 per azione a saldo utili 1907, 
pagabili dal 6 aprile 1908; Vaumento ael numero 
dei consiglieri da otto a undici, dando facoltà. al 
Consiglio di cempletarli, salvo a ratificare le rela- 
tive nomine nel prossimo Congresso. Furono rie- 
letti i consiglieri uscenti, signor Cairo comm. ine. 
Enrico, signor Scialoja comm. avvocato Enrico, e 
i revisori signor Hoffmann Carlo e signor Segrè 
сау. Salvatore; a revisore sost tuto fu nominato il 
s enor Carlo Morpurgo. 

In sede straordinaria il Congresso generale ha, 
orliberaido all'unan’mità, approvato il progcamiva 
svelto nella relazione del Consiglio di amministra- 


zione e confermata la deliberazione presa nell'adu- 
nanza del giorno 8 marzo 1907, ca approvata pure 
la creazione ed emissione di obbligazioni sociali per 
l'importo di cor. 6,000,000, fruttifere del 4 1/2 % 
all'anno, conferendo al Consiglio tutte le facoltà 


per aeterminare le cond:zioni, l'ammortamento, ecc. 
Relazione del Consiglio Amministrazione. 


Nei precedenti esercizi la nostra atüvità indu, 
striale si limitava ad utilizzare la centrale idro-elet- 
le di Manojlovac, che fornisce alle Officine di Cer- 
nica soltanto sooo HP. 

Col mese di marzo 1907, avendo superato tutte 
le aifficoltà che si franponcvano al progressivo la- 
voro, venne iniziato l'esercizio della nuova centra: 
le di Manojlovac, che fornisce alle Cfficine di Cer- 
nica altri 15,000 HP. 

La prima parte del programma tracciato fin dal- 
la costituzione «clla Società, venne così completa- 
mente attuato, c le ONicine di Cernica, situate nel 
porto stesso di Sebenico, utilizzano ora compless:- 
vamente 20,000 HP. dei quali 5000 HP vengono 
creati dalla cenirale di Jaruga e trasmessi con una 
linea. elettrica. della lunghezza di metri 9.500, ed 
' rimanenti 15,000 HP vengono creati dalla centrale 
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di Manojlovac e trasmessi con una linea elettrica 
della lunghezza di metri 34.000. 

Nelle relazioni degli anni scorsi Vi abbiamo in- 
trattenuto sulle opere in progetto e sull'andamento 
dei lavori: oggi, ad impianti ultimati, vi comuni- 
chiamo con compiacimento quanto ha scritto, nelle 
annuali relazioni all'l. R. Ministero del Commerc'o 
cd Industria, PI. R. Ispettore industriale di Pola, 
al cui controllo sono sottoposti i nestri Stabilimenti. 

In questi rapporti (pubblica: nel « Bericht der 


К. К. Gewerbe-Inspektoren über ihre Amtstátigkeit 


im Jahre 1903 und im Jahre 1906 ») oltre alla descri- 
zione minuta delle opere di derivazione, nonchè 
del macchinario e dei sistemi diversi per farlo ma- 
è detto: 

1903 (Impianto Jaruga-Cernica HP 5,000). 

«Fra gli esercizi industriali ultimati npl 1903 
«merita speciale menzione l'officina pel Carburo 
«di calcio in Cernica (Sebenico) e la relativa cen- 
«trale elettrica in Jaruga (alle cascate del Kerka) 
«che уеппего ambedue collaudate il 18 dicembre 
« 1903. Questo impianto puó ritenersi come un mo- 
« dello del genere tanto per le disposizioni igieniche 
« riguardanti l'amniezza. la luce e la ventilazione 
« nei locali di lavoro, come рше per tutto #1 macchi- 
« nario adottato ». 

1906 (Impianto Manojlovac-Cernica HP 15,000). 

«Ега gl'impianti finiti quesi’anno in Dalmazia, 
« deve essere specialmente additato quello idro-elet- 
« trico di Manojlovac col relativo ampliamento del. 
«la Fabbrica di Carburo di calcio in Cernica (Sebe- 
« nico), come una superba manifestazione della tec- 
«nica costruttiva, idraulica, meccanica ed elettri- 
«ca. Ogni particolare cura fu apportata a tutte le 
« disposizioni di quest'impianto che è non solo il 
« più importante del distretto, ma il più grandioso 
« e potente dei congencri di tutta la Monarchia ». 

Constatata da così autorevole opinione la impor- 
tanza dei nostri imvianti, passiamo ad illustrare 
il movimento industriale delle officine. 

Produzione. — La produzione del Carburo di cal- 
cio, assiduamente vigilata, raggiunge nell’anno 1907, 
la quantità di tonnellate 10,868 contro tonnellate 
4263, fabbricate nell'esercizio precedente. Questa 


ROVrare, 


notevole differenza è dovuta al funzionamento della. 


centrale di Manojlovac, che permise di mettere in 
esercizio, nel mese di marzo scorso, tl nuovo im- 
pianto a Cernica. 

E’ da osservare peraltro che il passato esercizio 
risente, nel quantitativo prodotto, delle diverse € 
necessarie prove eseguite sul macchinario, € del 
fatto che, per far fronte all' accresciuta produzio- 
ne, si ё dovuto reclutare un personale non ancora 
esperto. 

Non dubitiamo che il rendimento in Carburo mi 
eliorerá nelle proporzioni avveratesi giá nel pri- 
mo impianto, che produsse : 

Tonn. 2356 nel 1904 

» 3314 >» 1905 

» 4263 » 1906 
con un aumento progressivo superiore all’ Su: per 
cento. Questo nostro convincimento è avvalorato 
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dai favorevoli e più recenti risultati ottenuti nella 
produzione, 
malc. 

Vendita. — Proporzionalmente alla produz'one 
aumentò con simultaneo prorresso anche la vendita 
del carburo, che nel 1907 ascese a tonnellate 9362, 
contro tonnellate 5835 vendute nel 1906. Ciò prova 
ancora una volta quanto il nostro prodotto sia ap- 
prezzato nei mercati dell'interno della Monarchia, 
come pure nel mercato internazionale che ne as- 
sorbi una parte. 

Nuova Nel Congresso generale 
straordinario dell'8 marzo 1906 aderendo al pro- 
gramma svolto nella relazione del Consiglio, avete 
deliberato l'aumento del capitale scciale da 8 a 12 
milioni, con la creazione di n. 116.000 nuove azioni. 

Quest'aumento di capitale, colle relative varia- 
zioni allo statuto sociale, venne approvato аа. 
К. Luogotenenza di Trieste con decreto del 16 a- 
gosto :1907 e ci riserviamo di giovarci a tempo op- 
portuno della facoltà concessaci. 

Calciocianamide. --- Per accordi presi colla So- 
cietà ungherese dei prodotti azotati, ci troviamo au- 
terizzasi fin dall'anno in corso ad impiegare una 
parte del Carburo nella produzione della Calciocia- 
namide, con uno speciale impianto nelle nostre 
officine in Cernica. Potremo così vantaggiosamente 
trasformare una parte del carburo da noi prodotto 
in questo concime azotato, la cui efficacia fertilizzan- 
te è già stata provata da numerosi risultati pratici. 

Bilancio. — Nel sottoporre alla vostra approva- 
zione le risultanze finanziarie dell'esercizio 1907, 
ci sentiamo in dovere di chiarirvi le diverse partite 
del bilancio. | 

Stabilimento di Cernica. -- La spesa per l'im- 
pianto dello Stabilimento per la produzione del Car- 
buro di calcio, che nell'esercizio precedente ammon- 
{ауа a Corone 3,356,659.44, aumentó fino a corone 
4,173,349.44. La differenza fra i due importi è do- 
уша all'ampliamento ed alla liquidazione di prece- 
denti impegni e forniture. 

Centrale elettrica di Jaruga. — La somma di cor. 
1,177,990.88, che figurava sotilo questo titolo nello 
scorso esercizio, non ebbe variazioni durante l'an- 
no 1907. 

Centrale elettrica di Manojlovac. — Per questo 
titolo la somma di cor. 3,069,221.67 portata nel 
bilancio antecedente, aumentò di cor. 3,170,549-91, 
le quali rappresentano la spesa al 31 dicembre 1907 
per la concessione dei diritti d'acqua per le opere 
di derivazione e pel macchinario. 

Spese di fondazione. — Nen hanno avuio varia- 
zioni e figurano col medesimo importo dell’anno 
scorso: esse saranno completamente depennate dal 
bilancio, se accoglierete la nostra proposta per gli 
ammortamenti, | 

Magazzino. — Comprende tutti i materiali por ic 
officine e le materie prime ner la fabbricazione del 
Curburo, a prezzo di costo. 

Carburo. — Nel prezzo del carburo in deposito 
al 31 dicembre 1907, valutato con prudente previ- 


che si avvicina ormai alla resa nor- 


emissione. 
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denza, è compreso anche il costo del relativo im- 
ballaggio. 

Debitori. —- La somma registrata sotto questo 


titolo comprende l'importo dovutoci al 31 dicembre 
per carburo venduto e che venne esatto, colla con- 
sueta regolarità nel mese successivo. A questo pro- 
posito vi facciamo notare con soddisfazione che 
l'incasso del carburo venduto, nei quattro anni de- 
corsi dall'inizio della produzione non ha dato luo- 
go che ad una perdita insignificante di cor. 108. 
Creditori. — Questo importo rappresenta la som- 


ma totale a nostro carico al 31 dicembre per lavori 


c forniture diverse. 

Utili e ammortamenti. — Il conto profitti e per- 
dite presenta un saldo utili di corone 1,375,959-75 
dalle quali noi riteniamo opportuno 
prelevare per ammortamenti e depe- 
rimenti diviaendole nel modo seguente : 477,822.31 

Corone 200,000.— Oflicina Cernica 
» 100,000.— Centrale Jaruga 
» 100,000. Centrale Manojlovac 


» 77,822.31 Spese di fondazione. 
restano quindi . . . Cor. 898,137.44 
da ripartire a sensi dell'articolo 29 dello 
Statuto, come appresso: 
Al fondo di riserva 5 9, . . . . > 44,906.57 


a disposizione del Consiglio di Ammi- 


nistrazione . . . . s . e e o o > 44,906.57 


dividendo di cor. 25 sopra п. 32,000 azioni »  $00,000.— 
a conto nuovo . . . . . . . . Cor. 8,323,70 
Proposte. — ll progressivo sviluppo della nostra 


azienda è risultato ancor più sensibile nell’anno 
1907, dimostrando colla incisiva precisione delle 
cifre, l'eccezionale valore complessivo dei diversi 
fattori che contribuirono alle favorevoli risultanze 
cconomiche finali, nel primo anno in cui, per meno 
di dieci mesi, furono utilizzati interamente gli im- 
pianti industriali. 

Annoveriamo fra questi diversi fattori principal- 
mente il limitato capitale impiegato in proporzione 
ai 20,000 HP di forza disponibile, tanto che il costo 
di ogni cavallo effettivo risulta inferiore a 220 coro- 

ne, la perfetta riuscita dei processi industriali adot- 
| tati e la favorevole ubicazione delle nostre officine. 
Vanno poi segnalati in particolar modo alla vostra 
attenzione l'opera volonterosa ed inteligente del 
personale tecnico ed amministrativo, e l'azione as- 
sidua ed oculata di d:rezione e vigilanza del nostro 
benemerito Consigliere delegato. 

Il possesso di un organismo cosi vitale è già sod- 
disfacentemente rimunerativo, ci consente di avere 
le migliori speranze per la proficua riuscita delle 
nuove imprese e pel fecondo avvenire della Società. 

PARTE STRAORDINARIA. 


Nella relazione presentata al Congresso generale 
dcll'8 marzo 1907 vi abbiamo accennata la via net 
la quale ci sembrava opportuno di entrare dopo il 
compimento del nostro primitivo programma con- 
sistente nella utilizzazione delle forze del fiume Ker- 
ka, riassumendo la nostra proposta con le parole : 
«Da quanto abbiamo esposto sorge l'opportunità 
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di provvedere i fondi affinchè la Società abbia il ne- 
cessario completamento di capitale e possa spinge- 
re la sua attività, sia direttamente, sia interessan- 
dosi in altre aziende, tanto alla produzione della 
Calciocianamide e suoi derivati, quanto ad ottenere 
la disponibilità di altre forze idrauliche da trasfor- 
marc in energia elettrica ». E il Congresso gencra- 
le, aderendo all'attuazione del programma svolto 
dal Consiglio di amministrazione, deliberava di au- 
mentare il capitale sociale fino a Corone 12 milio- 
ni, con la emissione di 16,000 nuove azioni da collo- 
carsi in una o più riprese. 

Il disegno, del quale vi avevamo tracciato le di- 
nee principale avendo preso nel frattempo forma più 
concreta ed essendo noi quindi in grado di determi- 
nare con sufficiente approssimazione l'entità della 
spesa occorrente, abbiamo ritenuto conveniente di 
tornare innanzi a voi, prima ancora di procedere 
all'aumento del capitale azionario, per darvi più 
ampie informazioni sulle nuove imprese e per sot- 
toporvi le proposte finanziarie per la loro completa 
attuazione. 

Consistono le nuove imprese nella utilizzazione 
delle forze del Cetina e nella produzione della Cia- 
namide. 

Con atti del 1.0 maggio 1904 e del 28 ottobre 
1905 è stata accordata alla ditta Wasserwerke Al- 
missa, Koller e Golwig la concessione per sessanta 
anni di derivare mc. 25 d'acqua dal fiume Cetina a 
circa m. 200 a monte della grande cascata Guba- 
nica. Questa concessione è stata poi integrata da 
opportuni accordi relativi alla occupazione di terre 
ni comunali е alla limitazione delle addizionali. 

Il progetto per la esecuzione delle opere idrauli- 
che nonchè per il fabbricato e il macchinario della 
Grande elettrica della potenza di 30.000 cavalli per 
la produzione media di 25.000 cavalli,è stato stu- 
diato in tutti i suoi dettagli, e i lavori sono anche 
stati iniziati: la spesa prevista per questi titoli, com- 
preso il prezzo per l'acquisto della concessione, am- 
monta a corone 5 milioni, dimodochè ogni cavallo 
effettivo verrà a costare 200 corone. 

E” poi da notare che le opere sono predisposte per 
convogliare altri mc. 50 d'acqua di supero defluente 
nel fiume la massima parte dell’anno, con la quale 
acqua si potranno ottenere in media altri 30.000 ca- 
valli; la Wasserwerke Almissa. ha già presentato 
domanda per la concessione di queste acque di su- 
pero. 

Le condizioni particolarmente favorevoli nelle 
quali si presentavano le forze del Cetina hanno già 
da tempo richiamata l'attenzione del vostro Con- 
sielio, il quale ha tosto riconosciuto la doppia con- 
venienza, di rimuovere da una parte il danno che 
avrebbe potuto recare alla Società l'impianto in 
Almissa di stabilimenti concorrenti, e di assicurarle 
dall'altra i1 beneficio di una nuova impresa ancora 
piü promettente di quella di Sebenico. 

Il possesso infatti di 45.000 cavalli (20,000 a Se- 
benico e 25,000 ad Almissa) clevabili a 75,000, IN 
vicinanza del mare, da desiinarsi alla fabbricazione 
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di carburo di calcio e di Cianamide ed eventual- 
mente di altri prodotti delle industrie chimiche, dará 
alla nostra Società una posizione privilegiata non 
sclo in Europa, ma, possiamo dire senza esagce- 
razione, in tutto il mondo. | 

In quanto poi alla nuova industria della Ciana- 
mide, che nc! tempo trascorso dall'ultimo Congres- 
so si è ancora più largamente affermata, abbiamo 
stretto accordi con i grupni che posseggono le a- 
zioni della Società Ungherese dei prodotti azotati, 
costituitasi nell’aprile dello scorso anno col capita- 
le di 3 milioni di corone, e che ha il diritto esclusivo 
di produrre la Cianamide con i brevetti Frank с 
Caro e di venderla in Ausrtia-Ungheria oltre ad 
una licenza di vendita in Grecia, Tunisia, Romania, 
Montenegro, Turchia ed Egitto. Questi accordi per- 
metteranno alla nostra Società di assumere una si- 
tuazione preponderante in quella azienda e di di- 
sporre del diritto di impiantare officine per la pro- 
duzione della Cianamide tanto a Fiume come a 
Sebenico e in Almissa. 

La somma che si può presumere di impieg - ^ 
nella nuova fabbrica di carburo da erigere nelle vi- 


cinanze di Almissa e negli impianti per la Ciana- 


mide, compreso l'acquisto di azioni della Società 
Ungherese, ammonta a 7 milioni di corone. 

ll programma che vi abbiamo tracciato, da una 
parte richiede l'erogazione di 12 milioni di corone 
e dall’altra apporta alla Società il benefizio deri- 
vante dalla produzione annuale di oltre 25,000 ton- 
nellate di carburo ^ dalla trasformazione di parte 
del carburo prodotto in Cianamide. I risultati con- 
seguiti da noi stessi durante lo scorso esercizio e 
quelli che da parecchi anni ottengono altri stabili- 
menti esteri ancorchè in meno favorevoli condizio- 
ni, ci fanno ritenere che i can'tali da impiegare nella 
utilizzazione delle forze del Cetina è nella industria 
della Cianamide troveranno una larga rimunera- 
zione. | 

Vi facciamo presente a questo riguardo che la 
produzione а Sebenico, in questo e nei successivi 
esercizi, dovendo raggiungere il doppio di quella 
ottenuta nello scorso anno é da prevedere che an- 
che l'utile verrà raddoppiato. toccando cosi i due 
miljoni, cifra che permetterà di distribuire una sod- 
disfacente rimunerazione al capitale azionario du- 
rante tutto il periodo delle costruzioni e nel quale 
questo capitale gradualmente sarà erogato, pur 
provvedendo al servizio delle obbligazioni. 

Non esitiamo quindi a presentarvi le proposte fi- 
nanziarie che valgono ad attuare questo nostro pro- 
gramma. 

Queste proposte consistono nella conferma della 
autorizzazione da voi conferitaci per l'aumento del 
capitale azionario da 8 a 12 milioni e nella cmis- 
sione di 6 milioni di obbligazioni. 

Le nuove azioni saranno infatti collocate al di 
sopra della pari ed è probabile che ci sarà dato di 
realizzare con esse 1а somma di 6 milioni, la quale, 
aggiunta all'importo delle obbligazioni, coprirà la 
prevista spesa di 12 milioni. Rimarrà solo a prov- 
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vedere al fondo circolante occorrente per il movi- 
mento industriale, ma non crediamo di dovervi pre- 
sentare oggi delle proposte su questo oggetto, con- 
vinti che alla Società sarà facile procurarsi altre 
risorse quando essa sarà per mettere in attività i 
nuovi e grandiosi impianti. 

Limitiamo perciò le nostre proposte alla emissio- 
ne di obbligazioni da farsi anche in più riprese a 
seconda dello sviluppo dei lavori, ma di un tipo 
unico affinchè abbiano le stesse garanzie e possano 
godere di un mercato più ampio, e vi invitiamo ad 
approvare la seguente deliberazione : 

Il Congresso generale approva la relazione del 
Consiglio di amministrazione e confermando la de- 
liberazione presa nella adunanza del giorno 8 mar- 
zo 1907 per l'aumento del capitale, autorizza il Con- 
siglio : 

I. a creare ed emettere in una о piü riprese 
obbligazioni sociali per l'importo di corone 6 mi- 
lioni o per un importo equivalente in valuta estera, 
conferendo allo stesso Consiglio d'amministrazione 
lc piü ampie facoltà per determinare e fissare le 
condizioni relative all'importo nominale d'ogni sin- 
gola obbligazione all'interesse ed all'ammortamen- 
to delle obbligazioni ; 

2. a concedere una iscrizione tavolare di pegno 
su tutta la proprietà immobiliare della Società, in 
gararzia dell'ammcntare complessivo delle obbliga- 
zioni ; | 

3. a fare tutte le pratiche occorrenti per otte- 
nere la autorizzazione dall'l. R. Governo con facol- 
tà di accettare le eventuali modificazioni ed aggiun- 
te che venissero prescritte dalle autorità; 

4. a provvedere alla modalità relative alla emis- 
sione e collocamento delle obbligazioni; 

5. a introdurre nello Statuto — in coerenza alle 
precedenti deliberazioni e previa autorizzazione del- 
le competenti autorità — le aggiunte necessarie 
riguardanti la emissione delle 'obbligaioni fociaki 
per complessive corone sei milioni o per un equi- 
valente in valuta estera. 

Bilancio al 31 dicembre 1507. 
ATTIVO. 
Stabilimento per la produzione del Car- 
buro di calcio in Cernica . . . cor. 
Impianto idraulico ed officina elettrica 


4,173,349-44 


in Jaruga. . . . . e . +. > 1,177,990.88 
Impianto idraulico ed officina elettrica 

in Manojlovac , . +. . +. . »  3,170,549.9I 
Spese di fondazione . . . . . » 77,822.31 
Mobilio de A Ш сй ж тж уш A 6,069.03 
Magazzino materie prime . . . . » 955,159.84 
Carburo di calcio e relativo imballaggio » 295,501.50 
Cassa e Fondi disponibili . 943,518.41 
Debitori diversi . . . . . * 204,652,58 


Depositi a cauzione di 


carica +. . + + . сог. 100,000,— 
Depositi a cauzione di 
forniture . . . . >» 74,499.95 
Azioni nuove non ritirate » 2,750.— 
> ____177›249-95 
Totale . » 11,181,892.85 
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i PASSIVO. 
Capitale sociale по AE . + сог. $,000,000.— 
Fondo di riserva . . . . . . . »  1,054,316.21 
Creditori diversi . . . . . . . >» 574,366.94 


Depositi a cauzione di 


carica © . 5. . сог. 100,000, — 
Depositi a cauzione di 

forniture . . . . » 74.499.95 
Azioni vecchie in circo- 

lazione . . . . . >» 2,750.— 

» 177.249.985 

Utili precedente eserci- 

ZI. dk. Ae ea 351,755.96 


Utili gestione 1907 . » 1,024,170.79 
» — 1,375:959-75 


Totale . . » 11,181,892.85 


Conto profitti e perdite al 31 d cembre 1907. 
SPESE. | 
152.205.45 
1,375,969.75 
mE cor. 1,555,165.10 


Spese generali . . cor. 


Saldo creditori a pareg. » 


RENDITE. 

cor. 382,705.01 

597,698.03 
25,953.10 


Esercizio officine . 
Vendita prodotti. .  » 
Saldo interessi. . . » 
Utile precedente eserci- 
zio .....» 351,787.96 


cor. 1,565,165.10 


Officine elettriche genovesi, Genova - (Capitale 
L. 12 milioni inter. vers.). 


Nella sede della Società ebbe luogo l'assemblea 
ordinaria degli azionisti della Società Anonima Off- 
cine Elettriche Genovesi, sedente a Genova. 

Erano presenti e rappresentate 25,051 azioni, e 
presiedeva invece del presidente ing. Emil Rathe- 
nau, il vice presidente, cav. Francesco Casanova. 

Fu letta ed approvata la relazione del Consiglio 
d'Amministrazione e il bilancio. 

Fu deliberata Ja distribuzione di L. 25 per cia- 
сипа delle azioni vecchie, c cioè il 10 %; e L. 6,25 
sulle nuove, cioè il 5 % pro rata temporis. 

Nelle elezioni di parte del Consiglio di ammini- 
strazione, in luogo del dimissionario comm. Giu- 
«cppe Corrad: fu eletto l'on. ing. marchese Giacomo 
Кез о, rieletto il cav. ing. Augusto Kuntze. 

А sindaci furono eletti i signori Enrico Ittlinger, 
Alberto Mucller, Alberto Pfrunder, effettivi e Tul- 
lio Rutishauser, e Carpi Eugenio, supplenti. 


Imprese elettriche piacentine, Milano - (Cap. 

L. 1 milione - vers. L. 800 mila). 

Nella sede della Società Bancaria Italiana, si ten- 
ne l'Assemblea ordinaria dell Anonima «Imprese е- 
lettriche  piacentine », costituitasi il то novembre 
1900. 

Era rappresentato pressoché tutto il capitale azic- 
nario diviso in azioni da L. 100. 

Il vice-presidente del Consiglio d'amministrazione 
ing. Bossetti iliustrò con opportune spiegazioni il 
bilancio chiuso il 31 dicembre u. s. e che riflette la 
situazione patrimoniale giacchè non venne ancora 
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intrapreso l'esercizio effettivo. Informó che al posto 
dell ing. Scotti, il quale per altri impegni non pote 
assumere l'ufficio cui era stato designato nelle «Im- 
prese elettriche piacentine » — fu chiamato l’egregio 
ingegnere Giuseppe Pagani. Furono definiti i disci- 
plinari per le concessioni di derivazioni idrauliche del 
Travo e del Barberino sul Trebbia; furono spinte 
le pratiche per la concessione e l'esercizio di un 
gruppo di tramvie elettriche, primissima quella Lo 
di-Piacenza; e sono avanzate le trattative per fen- 
dere l'iniziativa dei promotori delle I. E. P. con al- 
tre. Venne conclusa la convenzione col Comune d 
Piacenza il quale ha accordato alla Società il mono- 
polio per 45 anni dell'esercizio di 6500 chilometri di 
tramvie elettriche cittadine, sussidiate annualmente 
con L. 6000 al chilometro; e la prima del centro 
della città al piazzale della Stazione, sarà attivato 
in agosto, durante le feste per l'inaugurazione del 
nuovo ponte sul Po. | 

k' in vista una combinazione per la costruzione 
di una tramvia elettrica Piacenza-Bobbio, e altre 
sono allo studio con potenti gruppi capitalisti e in- 
dustriali. | 

L'assemblea prese atto con soddisfazione di que- 
ste notizie; approvo il bilancio, ratificó la nomina 
a consigliere dell'ingegnere Giuseppe Pagani che 
poi subito dal Consiglio è stato nominato consi 
gliere delegato, mentre l'on. dott. Scalini e linge 
gnere Rossetti sono stati rispettivamente cenfermati 
presidente e vice-presidente. 

Sindaci verinero confermati il cav. Pietro Molte 
ni, il signor Eugenio Noello, direttore della Banca 
di Codogno c ling. Antonio Tajana. 


Società adriatica di elettricità, Venezia - (Ca 


pit. L. 6 milioni versato). 


All'assemblea ordinaria di questa Società che si 
è riunita in seconda convocazione, erano rappresen- 
tate 35,719 azioni delle 60,000 da L. 100 componenti 
i! capitale di L. 6 milioni, interamente versato, Il bi- 
lancio sociale 1907 si chiude con L. 10, 769,375, al- 
l'attivo e con 10,370.444, al passivo, con un utile 
nctto quindi, dopo detratti gli ammortamenti e gli 
oneri statutari, di L. 398.931, da ripararsi come 
segue: alla riserva ordinaria L. 19,946, al Cons: 
glio di amministrazione L. 18,949, ed agli azionis:i 
L. 360,000 in ragione cioè di L. 6 per azione. Inol- 
tre durante l'esercizio 1907 fu costituita una riser- 
va straordinaria di L. 143,750. Dopo le nomine dl! 
amministratori scaduti e dei sindaci, il Consiglio di 
amministrazione resta così composto: presidente 
conte comm. Ruggero Revedini; vice-presidente, 
nob. cav. Maurizio Capuano: consigliere delega. 
comm. Giuseppe Volpi; consiglieri: comm. Tito 
Braida, comm. cav. uff. ing. Amedeo Corinaldi, cav. 
rag. Gio. Batta Del Уб, comm. ing. Carmine Sira- 
cusa; a sindaci effettivi i signori: on. comm. Ga- 
spare avv. Colosimo, rag. Paolo Gaffodio, cav. uff. 
Angelo Sperti; e a sindaci supplenti i signori: Pio 
Schileo e Daniele Battaglia. 
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RASSEGNA CRITICA 


_La stasi delle comunicazioni tramviarie ed automobi- 
 listíche. 


Per cura del Ministero dei lavori pubblici venne 
pubblicata la consueta diligente relazione statisti- 
ca sull'esercizio delle tramvie nell'anno scorso, dal- 
la quaie risulta in modo evidente che le traravie ur- 
bane del nostro paese hanno preso notevole svi- 
luppo; non cosi quelle interurbane. 

Ciò si spiega, perché le linee più redditizie furo- 
no costruite sul principio, mentre rimasero indietro 
le altre la cui esecuzione va a rilento; all’atto pra- 
tico la legge 16 giugno 1907 si mostrò insufficiente. 
Nel Mezzogiorno, dove la legge non poneva vincoli 
alle domande di concessione per le tramvie che do- 
vevano congiungere capoluoghi, qualche g'ova- 
mento portò; ma nel resto d'Italia la legge fu qua- 
sì un ostacolo all’aumento di tali mezzi economici 
di comunicazione. ТЇ recente disegno di legge per 
l'omnibus ferroviario ha tenuto conto dei risultati 
non felici della legoe 1907 e degl’inconvenienti ri- 
levati, talchè si spera che la costruzione e l'esercizio 
delle linee tramviarie ripiglierà. progressivo svi- 
luppo. 

La statistica in parola si occupa pure dell’anda- 

mento delle lince automobilistiche per il cui eserci- 
zio si facevano facilitazioni quando dovevano ser- 
vire a congiungere luoghi non congiunti nè da fer- 
rovie nè da tramvie, le quali pure non presero mol- 
to slancio. Ciò non è soltanto perchè le facilitazioni 
concesse non sembrano adeguate e sufficienti, ma 
anche per altri motivi e specialmente: per la con- 
dizione delle strade che, tranne pochissime ecce- 
zioni, non si prestano all'uso di omnibus automo- 
bili; per le difficoltà nelle quali improvvisamente è 
venuta a trovarsi l’industria automobilistica ita- 
lana; per il fatto che il tipo adatto a servire per 
tal genere di trasporti sulle nostre strade malage- 
voli, non è ancora fabbricato; e, infine, perchè il 
prezzo ancora troppo elevato della benzina rende co- 
stoso l'esercizio delle linee automobilistiche per il 
pubblica. 


Il nuovo progetto d: legge ferroviario cerca di ve- 
nire in sussidio di esso aumentando la proporzione 
dei sussidi per le linee a tipo di maggior resistenza. 
Cio dà a sperare che venga a dare un po’ d'incre- 
mento, se non altro, alle lince automobilistiche nelle 


regioni poco montuose; ma non bisogna farsi illu- - 


sioni, per quanto al Ministero dei lavori pubblici si 
abbia fede che i provvedimenti legislativi proposti 
al Parlamento gioveranno assai al progredire delle 


tramvic. 
3t 34 


I competenti non si fanno troppe illusioni in pro- 
posito, e sostengono che i provvedimenti necessari 
a dare a questo nuovo mezzo di trasporto la vita- 
lità occorrente debbono avere ben altra portata. 

L'associazione costituitasi in Italia per tutelare 
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gli interessi degli esercenti l'industria della trazio- 
ne meccanica stradale e promuoverne lo sviluppo ha 


- recentemente redatto un memoriale illustrativo e 


critico destinato alla Commissione parlamentare 


: che esamina il sopra ricordato disegno di legge; 


esso prende in particolare esame l'art. 19 del dise- 
gno, che è appunto il più vitale ed importante. 
L’articolo prescrive che, su parere del Consiglio 


- Superiore dei LL. PP. e del Consiglio di Stato, 1 


sussidi possono essere ora elevati da L. 600 a lire 
800 al chilometro, quando occorrano notevoli spese 
di esercizio, e gli stessi sussidi possono essere con- 
cessi a servizi pubblici di trasporto stabiliti in via 
di esperimento o per determinati periodi dell’anno. 
П memoriale constata come la esperienza fatta, ha 
dimostrato l’impossibilità assoluta di effettuare pub- 
blici servizi di trasnorto con automobili, col sussidio 
anche aumentato a sole 600 lire, secondo la prima 
parte del disposto dell'art. 19, poiché esso non po- 


trebbe colmare le ingenti passività dovute: 


т. Allo stato in cui si trovano, е sì troveranno 
per parecchi anni, le strade da percorrere, ed ai 
provvedimenti speciali che i concessionari devono 
prendere per assicurarsi una normale viabilità. 

2. La lentezzacon cui si svolge un traffico, in 
regioni rimaste tagliate fuori dalle maggiori comu- 
nicazioni, oppure in quelle, dotate di scarse risorse 
naturali. 

Occorre pure tener presente che l'esiguità del 
sussidio anche a 600 lire riesce più evidente se si 
considera che la industria autombilistica assicura 
già allo Stato l'introito di L. 24 ogni roo chilo- 
grammi di benzina consumata, ció che equivale pre- 
cisamente ad una tassa fiscale in ragione di circa 
IO centesimi per chilometro di percorso. Occorre 
anche considerare 1 daz: sulle macchine, olii mine- 
rali, gomme, ecc.. nonché le tasse di esercizio. di 
ricchezza mobile, per le vetture in circolazione, ecc. 

H sussidio chilometrico assegnato, viene quindi 
rimborsato allo Stato in partc notevolissima, prima 
ancora di essere incassato. 

Secondo il memoriale ne avviene per conseguenza 
che un pubblico servizio di trasporti con automobili, 
non potrebbe svolgersi con equa e legittima rimu- 
nerazione, se non sulla base di almeno 800 lirc di 
sussidio al chilometro, e precisamente come l'art. 
I9 prescrive pel caso in cui occorrono notevoli spe- 
se di esercizio. l A 55И 

Peró, per poter toccare questo massimo, occorre 
non solo il parere del Consiglio Superiore dei LL. 
PP. ma anche quello del Consiglio di Stato. 

La trafila burocratica per la quale dovef*ero si- 
nora passare le prime domande di concessione (tra- 
fila resa più incerta e più lunga dalle lacune delle 
leggi, e dalla poca chiarezza dei regolamenti) creò 
per l'istruttoria delle domande un seguito di pra- 
tiche laboriose come se si fosse trattato di domande 
di concessioni di vere e proprie linee ferroviarie. 

Chiunque conosca cuanto sia lenta e pigra la pe- 
sante macchina burocratica del nostro paese sa im- 
maginare senza sforzo quanto enormi siano stati i 
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ritardi avuti, in seguito alla poca chiarezza dei re- 
golamenti, per tutta la procedura durante l'istrut- 
toria. Domande di concessione furono per tempo 
infinito trasmesse e resninte da un ufficio all’altro; 
dalla Prefettura al Genio Civile, dai richiedenti al 
Ministero, e dal Ministero al Consiglio Superiore 
dei LL. PP. naturalmente con giacenze in ogni sin- 
golo Ulflicio che sì sono protratte all'infinito. Parec- 
chic istruttorie per concessioni di linee automobili- 
stiche non si esaurirono in due anni d: pratiche. 

L'Associazione trasporti automeccanici ha pure 
rilevato la stranissima procedura seguita dal Consi- 
glo Superiore dei LL. PP. nell'esame delle doman- 
de, ed in ispecie per la valutazione delle domande, 
cd in ispecie per la valutazione dell'entità dei sussidi 
richiesti, dettata da assai scarsa competenza in ma- 
teria. Discussioni si sono protratte per mesi e sui 
bilanci preventivi dagli esercizi, ed in modo speciale 
per l'accertamento del consumo dei combustibili, 
per l'accertamento della quota spese di rivarazioni, 
per l'ammortamento dei macchinari. Sopra talune 
domande di concessione, i richiedenti dovettero so- 
stenere delle controversie col Consiglio Superiore 
dei LL. PP. perchè questi pretendeva che fosse esa- 
gerata l’esposizione dell'interesse sul capitale im- 
piegato in ragione del 3 per cento. 

Nessun criterio preciso è stato scguiio dal Con- 
siglio, nella valutazione dei prodotti; ciò che ha 
cagionato rinvii e sosnensioni nelie istruttorie, men- 
tre che tale valutazione avrebbe dovuto essere con- 
siderata, da parte di tale Superiore ufficio, con 
una certa larghezza di criterio, considerando che 
il traffico non si sviluppa che gradualmente, a se- 
conda delle risorse, suscettibili di miglioramento, 
in ogni singola regione. 

Il memoriale richiama quindi l'attenzione della 
Commissione parlamentare, sulle complicazioni che 
ne avverrebbero, qualora le domande di concessione 
е qual: non potrebbero mai venire basate su di un 
sussidio inferiore alle 800 lire, dovessero essere an 
Sora sottoposte all'approvazione del Consiglio di 
Stato, il quale verrebbe chiamato a coprire colla 
sua responsabilità il giudizio sopra materia tecnica 
aftatto nuova. Il meno quindi che se ne potrebbe 
conseguire sarebbe  un'ingiustificata perdita di 
tempo. 

L'Associazione dei trasporti automeccanici fa 
voti perchè sia modificata la prima parte del sud- 
detto art. 19, nel senso che i sussudi chilometrici 
siano senz'altro elevati per tutti i casi, nessuno ec- 
cettuato, al massimo ritenuto indispensabile di Lire 
800, ed in via eccezionale a L. 1000, autorizzando 
il Ministero dei LL. PP. a conferire le concessioni, 
senza l'intervento dei Consigli Superiori, sopra 
sempiice parere dell'Ufficio locale del Genio Civile. 

Forse si chiede troppo, e non crediamo proba- 
bile che il parlamento voglia tutto accordare: ma 
é ormai notorio in Italia che si deve chieder cento 
se si vuole ottenere dicci! 
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Un altro punto assai importante e delicato è quel- 
lo della manutenzione della sede stradale, che, se- 
condo l’ultima parte dell'art. 19 può venire affidata 
agli esercenti i servizi di trasporto meccanico sulle 
strade rotabili. Realmente questa tende ad elimi- 
nare l'inconveniente, dimostratosi inevitabile, che i 
concessionari (non avendo controllo diretto sulla 
manutenzione stradale) si trovano ad ogni momen- 
to di fronte a difficoltà insormontabili e tali da ob- 
bligarli a sospendere :l servizio intrapreso. 

Ma lo stesso articolo prescrive che in questo ca- 
so, il corrispettivo annuo non potrebbe essere su 
periore alla spesa incontrata per la manutenzione 
delle strade stesse nell'ultimo triennio. Chi non 
vede la mancanza di razionalità di tale disposizione? 
Sc possibile fosse migliorare la manutenzione senza 
aumento di spesa, non occorrerebbe evidentemente 
perciò una disposizione di legge, potendo i Comuni 
e le Provincie affidare fin d’ora a chi credono bene 
i contratti di manutenzione. 

Certamente il Governo ha dovuto convincersi che 


, con vie tenute in simili condizioni, la trazione mec- 


canica su vic ordinarie o non è possibile, o è tal. 
mente ditticile e, così onerosa per gli assuntori, che 
il servizio pubblico non può effettuarsi colla dovuta 
regolarità. Molti e radicali provvedimenti d'ordine 
tecnico e d'ordine generale, sono da prendersi affin- 
chè il servizio della viabilità abbia un indirizzo ve- 
ramente efficace; specialmente promuovere Pado- 
zione dei mezzi moderni, fra gli altri quelli della 
cilindratura a vapore. Ora non è assolutamente am- 
missibile che si possano adottare questi provvedi- 
menti, colla medesima spesa che gli Enti proprie 
tari delle strade prima sostenevano, e coi risultati 
che tutti sanno. 

D'altra parte non sembra equo che le Provincie 
cd i Comuni non abbiano facoltà di aumentare e- 
ventualmente le somme disponibili nei loro bilanci, 
per uno scopo di alta utilità, come quello di mi- 
gliorare le proprie strade, ed assicurarsi quindi un 
pubblico servizio di così grande importanza. 

++ 

Un ultimo punto é ancora da rilevare, non per 
riguardo a ció che la legge contiene, ma per quello 
invece che essa omette. Il memoriale in questione 
fa rilevare come nello stesso articolo 19, 1 estense 
re della legge abbia omesso completamente d: par- 
lare dei pubblici servizi per trasporto merci. 

La legge 30 giueno 1894, N. 293, е il regolamen- 
to 8 genn. 1905, contemplavano infatti un sussidio 
di L. 200 a chilometro per il servizio di trasporto 
merci, sussidio talmente irrisorio che non si ebbe 
sino ad oggi alcun esempio di servizi di tal genere. 

Non si comprende perchè il Governo abbia cre 
duto di trascurare questo ramo di trasporto il quale 
potrebbe rendere benctici grandissimi a tutte le re 
gioni prive di comunicazione coi centri ferroviari 

L'Associazione trasporti automeccanici perciò ri- 
chiama tutta la attenzione della Commissione par- 
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lamentare su questo punto, perché voglia ottenere 
che il sussidio per trasporto merci sia proporzio- 
natamente aumentato' come quello per i servizi pas- 
seggeri, e cioé a L. 400 al chilometro. 

Coi sussidi cosi aumentati, si potrà fare asse- 

gnamento per il servizio completo, su L. 1200 al 
chilometro, salvo casi eccezionali, ció che a giud:- 
zio dei competenti rapnresenta una misura normale 
ed equa se paragonata a quella chc riguarda i sussi- 
di per le tramvie, e che lo stesso disegno di legge, 
cleva anche a 1500-2000 lire al chilom. 
‘ Deve tenersi d'altra parte conto che le linee au- 
tomobilistiche sono destinate a servire regioni ove 
non v'é per ora traffico sufficiente per dar vita ad 
una tramvia ovvero linee ove per difficoltà tecniche 
una tramvia non si puó impiantare c quindi appun- 
to esigono maggiore aiuto finanziario. 

All'estero la trazione automobile comino:a già ad 
essere trattata quasi alla stessa stregua delle tram- 
vie ordinarie, considerando che questi due mezzi 
di trasporto, si equivalgono ne: loro fini e nel loro 
risultato pratico. 

Le qustioni trattate dal memoriale riassunto 
sono del maggior interesse, poichè ad esse si con- 
nette l'avvenire dell'industria automobilistica Ја 
quale solo ncll'automobilismo industriale può tro- 
vare campo di vita prospera e feconda. Ed anche 
nel campo della elettrotecnica è questo un argomen- 
to di notevole interesse dal giorno che le filovie han- 
no dimostrato la loro praticità in confronto con le 
linee da esercitarsi con vetture automobili a ben- 
zina ed a vapore. 

Ing. Fumero. 


L'impianto idroelettrico del Ponale 


L'energia idraulica è derivata dal Ponale, emissa- 
rio del lago di Ledro (superficie 2 km.?); lago che 
verrà in seguito utilizzato come grande bacino. La 
portata è di 3 mc; il dislivello di 300 m. 
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più lunga 374 m.), avente larghezza di m. 1,20 al 
fondo e poi di m. 1,60 con altezza in chiave di m. 
2,65; m 132 ponti canali (3 ponti in curva: 52 m., 
50 m., 50 m.). La pendenza del canale è del due 
per mille. 

I] bacino di carico per superare le punte de: dia- 
grammi di consumo ha capacità ai 2000 mc con 
3 pozzi per tre tubazioni, munita ognuna di val- 
vola di chiusura automatica (regolabile) in caso di 
rottura di tubo. 

In progetto vi sono tre tubazioni, ognuna del 
diametro interno ai 700 mm., in opera una. Ogni 
tubazione è calcolata per un metro cubo di portata 
cd é costituita da tubi chiodati sino ad una pres- 
sione di 190 m. e poi è in tubi saldati. Le lunghezze 
de: singoli pezzi sono di 9 m.; le giunzioni sono a 
flange con guarnizioni ad autotenuta. La lunghez- 
za della tubazione chiodata è di m. 250; la lun- 
ghezza di quella saldata è di m. 230. La tubazione 
esterna fu affidata alla Casa Larini с Nathan di 
Mifano. 

La centrale é divisa in tre fabbricati: per le tu- 
bazioni interne ed officina riparazioni, per le mac- 
chine, pci quadri. Ognuno é di disegno indipenaen- 
te dall'altro e tutti prolungabili. Le tre tubazioni 
saranno congiunte da valvole per modo da dar ac- 
qua a qualsiasi turbina. 

In progetto vi sono sei turbme da 1500-1800 ca- 
valli, lavoranti a 375 giri, tipo Pelton, per gli al- 
ternatori; montate ve ne sono апе. 

Due turbine da 200-250 cavalli servono per le di- 
namo a corrente continua per eccitazione, illumi- 
nazione ofticina e dintorni e pei motori dell’officina 
riparazioni. Esse lavorano a 600 giri e sono del 
tipo Pelton. 

Le turbine e le tubazioni interne furono affidate 
alla Casa Riva Monneret di Milano. 

In progetto sono previsti 6 alternatori trifasi da 
1000-1200 Kw., con cos ? = 0,80, giri 375, frequen- 
za 50 periodi, da 12 a 13.000 volt; installati 2, ac- 
coppiati rigidamente alle turbine. 
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Fig. 231 - Planimetria generale. 


Il canale derivatore é stato progettato dall'ing. 
С. Oss di Trento ed è lungo 4652 m. Di questi, m 
300 sono coperti con piattabanda (sezione m. 1,20 
per m. 1,50); m. 1500 in galleria (14 gallerie, la 


Due dinamo compound da 130-160 Kw., 110-130 
volt, 6oo giri, accoppiate mediante giunti elastici 
alle turbine. 

La Centrale é progettata per due circuiti, l'uno 
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per trazionc, l'altro per luce e forza. Ogni alterna- 
tore puó lavorare sull'uno o sull'altro circuito me- 
diante due interruttori. 11 macchinario elettrico ed 
i quadri (eccetto il riparto scaricatori) fu affidato 
ala Fabbrica Oerlikon. 

La linea per ragioni locali ai sicurezza e per es- 
sere stato proibito 1” attraversamento, anche con 


Fig. 232 - Centrale del Ponale. 


cavi, della città di Riva, è parte in cavi trifasi sot- 
terranei, parte in cavi monofasi sottolacuali e parte 
aerea. Al termine di ogni tronco vi é una cabina, 
con separatori e scaricatori e piccoli trasformatori 
per l’illuminazione e per le segnalazioni. Le linee 
e le cabine sono divise in due circuiti che eventual- 
mente possono essere collegati. 

I tronchi sono così suddivisi : 


Dallu Centrale al Lago di Garda: 2 cavi 

sotterranei trifasi (3 per 75 mm ) Km. 3,600 
Attraversamento del lavo: 6 cavi sottola- 

cuali monofasi (75 mm?) .. . . . . » 0,550 
Dal lago all'inizio della linea aerea: 2 cavi 

sotterranei trifasi (3 per 75 mm^?) . . » 2,850 


Km. 7,300 


Linea aerea, 6 corde da 50 mm? . . . » 16,200 


Totale Km. 23,500 


I cavi sotterranei furono forniti dalla Siemens e 
Halske, dalla Felten e Guillaume e da Pirelli e C. 
e posati in economia. I cavi sottolacuali furono for- 
niti e posati dalla ditta Pirelli e C. 

La cabina oi inizio della linea aerea, (Cabina di 
Linfano) é a tre piani e contiene scaricatori ad ac- 
qua, a corna multipli Siemens, scaricatori Gola ed 
a rulli. Per la circolazione dell'acqua vi é un grup- 
po motore-pompa. 

Alla Centrale vi sono pure scaricatori a corna 
multipli Siemens, ad acqua ed a rulli. 

Tutta l'installazione delle cabine e degli scarica- 
tori venne fatta dagli operai del Municipio e prepa- 
rata nell'officina municipale eretta nei primi mesi 


dei lavori. 
La linea aerea é in pali di ferro, con mensole in 
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legno; i fili sono disposti ad esagono. Tratte nor- 
mali 70-80 m., tratte eccezionali 100-150-230 т. 
Attraversamenti ferroviari con passerelle in ferro. 

I pali in ferro sono della Waagner e della An- 

dritztabrik e furon montati a contratti misti; gli 
isolatori sono della Richard-Ginori di Milano. 
. Nella Stazione trasformatrice in Rovereto da 
10.800 a 3100 V, in progetto vi sono 5 trasforma- 
tori da 500 К. V. A.; montati ve ne sono 2 della 
Union A. E. G. 

La rete è a cavi trifasi sotterranei. Le stazioni 
trasformatrici secondarie son munite di trasforma- 
tori Oerlikon già aisposti per funzionare a 120 op- 
pure a 240 volt. 

La rete dei motori è divisa da quella per la luce. 
La rete secondaria è parte aerea, parte a cavi. Ol- 
tre che a Rovereto, l'energia è distribuita a Mori, 
a Sacco, ecc. 


їр. 233 - Condotta forzata. 


Tutte le stazioni trasformatrici furono montate 
in economia. 

Centrale, cabine, stazione trasformatrice, presa 
d'acqua, sono allacciate da una rete telefonica po 
sta sui pal: dello Stato Austriaco e da esso costrui- 
ta e mantenuta mediante canone annuo. 

Le opere murarie furono in parte appaltate, in 
parte costruite in economia. La casa operai fu co- 
struita in economia. Il canale, il bacino di carico, 
la sede tubazione, la aeviazione dal Ponale, il piaz 
zale, il fabbricato della Centrale furono eseguiti 
dalla ditta Odorico e C. di Milano. Le cabine e le 
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stazioni trasformatrici furono fatte a contratti mi- 
sti. All'infuori del canale derivatore tutto il resto 
del progetto venne fatto dall' ing. A. Panzarasa, 
che d:resse i lavori d'esecuzione. Questa centrale é 
riuscita un vero modello di accuratezza e di perfe- 
zione tecnica, 

Quando nel 1903 l'ing. Panzarasa cominció lo 
studio di questo impianto si trovó di fronte a gravi 
e speciali difficoltà. 


La linea acrea si presentava in condizioni norma- 
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possibile fare detto cavo in più pezzi da giuntare 
con cassette, come si pratica nei cavi sotterranei; 
ed un cavo trifase di 75 mmq. lungo 3500 metri, 
isolato per 13000 V. e colla robusta armatura neces- 
saria in un cavo subacqueo, avrebbe pesato parec- 
chie decine di tonnellate; cioé sarebbe stato impos- 
sibile a trasportare in un sol pezzo; e aifficile a ca- 
ricare sopra i galleggianti usati sul Lago; inoltre 
il peso di un simile cavo trifase, sopra una profon- 
ditá di 306 c piü metri, quale si trova nel Garda, 


Fig. 234 - Turboalternatore. 


li da Rovereto sino alla sponda sinistra del Garda; 
ma da questa sponda sino alla Centrale le aifficoltà 
da superare diventavano gravissime. Il monte cade 
a picco sulla riva destra del Lago; e sarebbe stato 
oltremodo difficile stabilire e mantenere una linea 
aerea su quegli scoscesi dirupi. Il continuare l’ae- 
reo di Rovereto con un cavo sotterraneo presenta- 
va poi difficoltà nell’attraversamento aella città di 


avrebbe richiesto un macchinario speciale per la 
posa, e specialmente per il salpamento, in caso di 
guasti. | 

La Ditta Pirelli e C. fu così condotta a studiare 
un cavo adattaip alle speciali esigenze attuali, e 
questo studio portó man mano ad un tipo affatto 
nuovo ai cavo, il quale costituisce una delle cose 
piü interessanti di questo impianto del Ponale. 


Fig. 235 - Turbodinamo. 


Riva; ond'é che l'ing. Panzarasa domandava alla 
Ditta Pirelli e C. se non sarebbe stato possibile at- 
traversare :l Lago di Garda stesso con un cavo 
subacqueo. 

I primi studî in proposito prevedevano l'attra- 
versamento del Garda, dalla foce del Ponale alla 
spiaggia ai Torbole, oppure dalla località detta 
Sperone alla spiaggia al Sud del forte S. Nicoló. 
Era una distanza massima di 3500 metri con pro- 
fondità ai 300 e piü metri. Evidentemente non era 


In seguito a nuovi progetti il tracciato venne por- 
tato più al nord, in una località ove il Lago misura 
solo poco più di 850 metri di larghezza, con una 
profondità massima di circa 150 metri; ma, sebbe- 
ne in proporzioni minori, sussistevano anche con 
questo nuovo tracciato le difficoltà accennate, per 
cui il tipo di cavo già studiato venne adottato an- 
che per tale tracciato piü breve. 

Il conduttore è una coraa. di rame di 75 mm?; e 
questo basterebbe per un cavo sotterraneo; ma non 
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basta più in un cavo subacqueo. Bisogna infatti 
prevedere la possibilità che un giorno o l'altro il 
cavo si guasti: vale a dire si rompa o si perfori 
l'isolante. L'acqua entrerebbe allora attraverso il 
guasto, riempirebbe tutti i vani della corda metal- 
lica e deteriorerebbe cosi l'isolante in tutta la lun- 
ghezza del cavo. П cavo difficilmente si potrebbe 


Vig. 236 - Conduttura aerea. 


ripararc; ed un guasto richiederebbe il ricambio di 
grandi lunghezze di cavo. Notiamo che questo fat- 


to avverrebbe qualunque fosse il tipo di isolante. 


adoperato. Con un isolante in carta e tessili imbe- 
vute di materie resinose, è chiaro che in qualunque 
punto arriverà l'acqua, l’isolamento sarà distrutto, 
peiché la carta e i tessili si imbeveranno di acqua. 
Potrà questa impregnazione riempire in parte i 
vuoti della corda, ma non si può fare sicuro asse- 
gnamento che essa faccia perfetta tenuta e basti a 
circoscrivere l accesso dell” acqua alle immediate 
vicinanze del guasto. Se 1 isolante fosse fatto in 
gomma vulcanizzata, questo non sarebbe deterio- 
rato così rapidamente come la carta ed i tessili a 
contatto dell'acqua ; ma, col tempo, il rame, a con- 
tatto dell’ acqua, darebbe luogo a formazione di 
composti di rame csiziali alla gomma, e la gomma 
s! guasterebbe pure, più o meno rapidamente. Ven- 
ne perciò immaginato di rinchiudere la corda di ra- 
me entro un tubo di piombo, liscio e rotondo. L'ac- 
qua eventualmente penetrata nella coraa restera 
così imprigionata entro questo tubo, е non andrà a 
contatto dell'isolante. L'isolante poi, sia di carta 
che di “omma, sposerà talmente bene questa super- 
ficie liscia e rotonda del tubo, da formare come 
una guarnizione impermeabile all'acqua, che non 
potrà così camminare facilmente sulla superficie di 
contatto fra il conduttore e l'isolante. E’ noto poi 
che la Ditta Pirelli ec C. ha già da tempo fatto uso 
di un tubo di piombo, attorno аа una corda di ra- 
me, per cavi ad alte tensioni, allo scopo di otte- 
nere un minore gradiente di potenziale nei primi 
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straterelli isolanti, e quindi una maggiore resistenza 
del cavo alla perforazicne. In questo cavo lacuale 
si raggiunge così anche questo secondo scopo, che 
nel nostro caso è però di secondaria importanza, 
non trattandosi di tensioni molto elevate. 

Due tipi di isolante si presentano subito alla 
mente. Il tipo in carta e tessili, imbevuti di materie 
ed il tipo in gomma vulcanizzata. Il tipo in carta 
presenta l'inconveniente che, in caso di guasti, l'ac- 
qua si infiltra facilmente attraverso all'isolante, e 
può danneggiarlo su grandi lunghezze. Inoltre i 
cavi in carta devono essere messi sotto piombo, 
el il peso di questo piombo rende difficile il trasporto 
e la posa del cavo. I giunti di questi cavi poi, pre- 
senterebbero, nel caso speciale, difficoltà molto con- 
siderevoli. 

L'isolamento in gomma vulcanizzata non presen- 
ta gli inconvenienti accennati. Però non tutti i co- 
struttori ed i pratici hanno fiducia assoluta, che 
un cavo in gomma sia eternamente impermeabile 
all'acqua, e la Ditta Pirelli e C. venne perciò nella 
determinazione di ricoprire lo strato isolante di 
gomma elastica con uno strato di guttaperca. Lo 
strato di guttaperca è assolutamente impermeabile 
all'acqua, come attestano le centinaia di migliaia 
di chilometri ai cavi telegrafici sottomarini immer- 
si fin qui, ed inoltre aggiunge la propria rigidità 
diclettrica a quella dello strato di gomma. 

L’armatura di un cavo subacqueo, oltre che di- 
fendere l’isolante, deve anche conferire al cavo una 
grande robustezza meccanica, una resistenza alla 
trazione notevole, che permetta di sottoporlo agli 
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liz. 237 - Роза linea sotterranea. 


sforzi longiuainali che si manifestano durante la 
posa od il rilevamento. Essa non puó quindi essere 
costituita dai soliti nastri di acciaio che si adope- 
rano pei cavi sotterranei, e bisogna ricorrere ad 
un'armatura in fili d'acciaio rotondi o sagomati. Si 
é già detto che un cavo trifase cosi armato avreb- 


be avuto complessivamente un peso eccessivo e le 
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operazioni ai tras^orto, di posa e di eventual ripa- 
razioni sarebbero state molto difficili. Dividendo il 
cavo trifase in tre cavi semplici il peso diventa ma- 
neggevole e si stabili quindi di dividere il circuito 
trifase in tre cavi semplici. Peró il gruppo di tre 
cavi semplici armati in ferro od acciaio avrebbe 
dato origine a fenomeni di autoinauzione molto no- 
tevoli, che avrebbero provocato un grande abbassa- 
mento di tensione lungo la linea dei cavi. Si po- 


Fig. 238 - Sezione del cavo sottolacuale. 


teva abolire il ferro e fare l'armatura in fili di bron- 
zo, ma v'era l'inconveniente della spesa. La Ditta 
Pirelli e C. ha perció immaginato ai adoperare an- 
cora il filo d’acciaio, ma di diminuire i fenomeni 
a'autoinduzione aumentando la riluttanza del cir- 
cuito magnetico e ciò si ottiene distanziandoi fili 
d'acciaio dall’armatura uno dall'altro mediante una 
fasciatura continua su ognuno di detti fili. L’ ar- 
matura del cavo venne così ad essere costituita da 


lig. 239 - Cabina terminale a Bagni. 


18 fili d'acciaio, ognuno del aiametro di 3 mm., se- 
paratamente fasciati di manilla sino al diametiro di 
circa 6 mm. 

Questo tipo di cavo venne brevettato; esso è rap- 
presentato al vero nella figura 238. 

П concetto di aumentare la resistenza magnetica 
della sezione del cavo venne in seguito imitato da 
altri fabbricanti; qualcuno ha per esempio ricoperto 
i fil: d'acciaio con rame, adottando cioè i fili cosi 
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detti bimetallici; ma questi fili sono costosi e non 
si trovano nella pratica corrente, in tutje le dimen- 
sioni e tipi occorrenti a soddisfare le varie esigenze; 
qualcun altro ha invece sostituito quattro fili di ferro 
cquidistanti con altreitanti fili di rame; ma il ferro 
a contatto del rame nell’acqua, forma una coppia 
voltaica, che, col tempo, corrode il ferro. 

Prima di applicare questi concetti alla costruzio- 
ne ai tutta la linea, venne costruito un piccolo 
pezzo di cavo semplice, della lunghezza di circa 100 
metri, per esperimentare su di esso l'influenza di 
un’armatura in ferro così suddivisa. Il conduttore 
di 60 mmq. coperto di piombo sino a 11.6 mm. di 
diametro era isolato con gomma, imbottito con fa- 
Sciature ai juta e quindi armato con 18 fili di ac- 
ciaio, di 3 mm. di diametro, ognuno ricoperto di 
manilla sino a 5 mm. Questo cavo venne disteso in 
un condotto rettilineo; ^ parallelamente · ad esso 
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Fig. 240 - Posa del cavo. 


venne disteso un filo di rame isolato, per servire 
di ritorno alla corrente. 

Si misuravano così a diverse intensità di corrente 
la aifferenza di potenziale agli estremi del cavo ed 
i watt consumati nel cavo; e conoscendo la resi- 
stenza del conduttore, si potè dedurre il valore della 
f. e. m. di autoinduzione, le perdite nel ferro, ecc. 
Si trovò a questo modo che la f. e. m. di autoindu- 
zione, colla corrente a 42 periodi, e per l'intensità 
d: regime, di circa бо Ampère, è presso a poco e- 
guale alla perdita di tensione dovuta alla resistenza 
ohmica del conduttore. Siccome poi quelle due dif- 
ferenze di potenziale non sono in fase, la loro ri- 
sultante è minore della somma e diviene anche me- 
no Importante in pratica. A tale intensità ai regime 
la differenza fra i watt totali perduti nel cavo c 
quelli assorbiti dalla resistenza del conduttore, cioè 
i watt consumati nell'armatura, rappresenta solo 
il 4°) dei watt totali consumati nel cavo ed è quin- 
di pure trascurabile nella pratica. In questo cavo 
la perdita totale di tensione per Km. alle intensità 
di 40-60-8o Ampére risultano rispettivamente di 
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12.5 - 23 € 33 volt; mentre in un cavo della stessa 
sczionc, ma armato con un'armatura di ferro conti- 
nua, tali perdite di tensione risultarono invece, da- 
gli esperimenti fatti, di 94 - 150 - 195 volt per Km. 

L'esperimento avendo cosi confermato le previ- 
sioni fatte, 1 cavi del Lago d: Garda vennero co- 
struiti dic:ro i principi suesposti. Il conduttore di 
rame, di 75 mmq. è coperto con un tubo di piombo 
sino al diametro di 13.2 mm. Esso è quindi isolato 
con vari strati di gomma vulcanizzata dello spes- 
sore di 5 mm. sino al diametro di 25 mm. circa, e 
quindi la gomma è coperta con uno strato di gut- 
taperca dello spessore di 1.5 mm. raggiungenao 
così un diametro totale sull'isolante di circa 29 
mm. Un conduttore così isolato è po: fasciato con 
juta tannata, e quindi armato con 18 fili di acciaio 
di 3 mm. di diametro, separatamente rivestiti d: 
tessili catramati sino al diametro ої 6 mm. Il tutto 
è poi ancora r:fasciato di tessili catramati. 

Il diametro esterno del cavo viene così ad essere 
di 45 mm., ed il peso di 3.75 Kg. per metro. 

La tensione normale di esercizio è di 13.000 volt; 
il cavo è però straordinariamente ricco per tale ten- 
sione, talchè tutto il cavo venne provato ad una 
tensione ai 20.000 volt per un'ora, fra il rame e 
l'armatura, mantenendo il cavo sotto acqua. Al- 
cuni campioni di cavo vennero poi provati alla per- 
forazione; assoggettandoli a tensioni gradualmente 
crescenti di осо in sooo voli ogni 5 minuti, e la 
perforazione avvenne solo ad oltre 100,000 volt. 

Sei cavi paralleli, del tipo descritto. ciascuno di 
una lunghezza di circa 850 metri vennero posati 
attraverso il Lago di Garaa, fra i Bagni ed il Lido, 
nel settembre 1906; essi costituiscono così due cir- 
cuiti trifast completi. А metà dicembre 1906 ven- 
nero posti in esercizio normale; 
sempre ottimamente, 
niente. 

Nel dicembre 1906 vennero fatti su di essi degli 
esperimenti per accertare il valore del coefficiente 
di autoinduzione. 


e funzionarono 
senza il minimo inconve- 


Due deicavi, vennero congiunti insieme all’ ар- 


prodo del Lido. All’altro approdo Bagni vennero 
attaccati ad una presa di corrente alternata, a 50 
periodi, coll'intermedio di una resistenza per rego- 
lare l'intensità della corrente; di un amperometro І, 
di un wattmetro w, e di un voltmetro v. 

La lunghezza complessiva aei due cavi é di 1700 
metri; la loro resistenza ohmica R=0.559 ohm. Si 
misurarono a diverse intensità I di corrente, la 
perdita in volt v, ed in watt w agli estremi del cir- 
cuito dei cavi. 

Si fece una scrie di 12 esperimenti ad intensità 
diverse fra 18 e тоз ampère; la differenza di fase 
fra v ed I si mantenne pressapoco costante, nei li- 
miti degli errori strumentali, ed eguali а 67° 40! ; 
ed il coefficiente di autoinduzione medio cosi tro- 
vato ё L «0,004 henry per chilometro di cavo. 

Questo coefficiente è un po’ maggiore di quello 
che compete al cavo in sè stesso, poichè agli estre- 
mi ai agni cavo vi è una piccola scorta di cavo av- 
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volta in più spire che presentano perciò una autoin- 
duzione di qualche importanza. Complessivamente 
la f. e. m. di autoinduzione si mantenne propor- 
zionale alla corrente, ed eguale a circa 280 volte la 
RI; ed essendo essa sfasata d: circa 90° rispetto 
ad I e quindi ad RI, ne viene che prossimamente 
la perdita di tensione totale lungo il cavo è tre volte 
quella che si avrebbe dalla sola resistenza ohmica. 
La perdita di energia totale lungo il cavo è però 
solo circa 12^' superiore alla perdita RI? dovuta 
alla resistenza ohmica. 


L'elettricità nelle trasmissioni 
delle vetture automobili 


I] Salone dell'Automobile del novembre 1907 a 
Parigi é stato caratterizzato, dal punto di vista del- 
l'applicazione cell'elettricità alla propulsione delle 
vetture, da una diminuzione notevole del numero 
delle vetture clettriche esposte e da un aumento 
aei sistemi petrolco-elettrici o termo-elettromobili. 
Da questo fatto, il Gasnier, molto competente in 
materia, trae occasione. per esaminare partitamen- 
te, in un suo articolo apparso nell'Industrie Elec- 
trique, lo stato a‘tuale delle vetture elettriche e la 
possibilità di apportarvi qualche miglioramento; 
quindi, per ció che concerne le vetture petroleo-e- 
lettriche quali sono le ragioni che hanno condotto 
all'adozione dell'elettricità per la trasmissione del 
movimento; noi ci limiteremo ad indicare somma- 
riamente il principio di queste soluzioni. 

эне 

Vetture elettriche. 

La vettura clettrica ad accumulatori è sempre 
meno richiesta in ragione della concorrenza che le 
fa la vettura a petrolio. Non è che la vettura elet- 
trica costi chilometricamente di più, poichè l’affer- 
mare il contrario sarebbe certamente più esatto; 
ma il suo percorso è troppo limitato specialmente 
se la si fa marciare alla velocità alla quale può an- 
dare la vettura a petrolio. 

Malgrado le molteplici qualità che le si ricono- 
scono, la vettura elettrica tende a sparire acausa del- 
la mancanza troppo sentîta di un accumulatore per- 
fezionato che abbia al tempo stesso una grande 
capacità ca una durata sufficiente. 

E’ possibile, come si fa per alcuni percorsi di 
prova, che non hanno d'altronde mai avuto alcuna 
utilità pratica e che sono stati piuttosto nocivi che 
utili alla vettura elettrica, ingannando il pubblico 
su ciò che se ne può attendere ragionevolmente, di 
fare degli accumulatori di piombo aventi una ca- 
pacità elevata: 4o watt-ora per chilogrammo totale 
di elemento per un regime di scarica in 4 o 5 ore. 

Una vettura elettrica, con una razionale dotazio- 
ne ai questi elementi, per esempio un terzo del peso 
totale in carica, e con un consumo medio di 100 
watt-ora per tonnellata-kilometro, avrebbe un per- 
corso di 130 a 140 chilometri ad una velocità me- 
dia di 25 a зо km. per ora. E’ quanto occorrerebbe 
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per fare concorrenza alla vettura a petrolio; si giun- 
gerebbe cosi ad assicurare un servizio di roo Km. 
alla velocità media di зо Km. all'ora. 

Disgraziatamente ció non è possibile praticamen- 
te in causa della brevissima aurata degli accumu- 
latori ai piombo di cosi grande capacità specifica. 
Tali capacità specifica resta limitata invece per 
condizioni accettabili di durata totale dell’accu- 
mulatore fra 20 e 25 watt-ora per Km. totale e per 
una scarica di 3 a 4 ore. Ne risulta in queste con- 
dizioni un percorso di 65 a 80 Km. ad una velocità 
media di 20 a 25 Km. per ora. Questi aati poi cor- 
rispondono al rendimento massimo di una batteria 
in condizioni eccellenti, perchè bisogna tener conto 
della diminuzione di capacità della batteria stessa 
col numero delle scariche. E” quinai assolutamente 
insufiiciente. E’ necessario, come abbiamo detto, 
di poter fare 100 Km. a una velocità media di 27 a 
30, ciò che corrisnonde ad una massimadi 35 circa. 

In attesa dell'accumulatore ideale che si annun- 
cia spesso, ma che purtroppo non si vede mai, non 
v'è forse nulla ga fare per rimediare in parte allo 
stato di cose attuali, per fare in modo, per esem- 
pio, che la vettura elettrica possa vivere fino a 
quando il buon accumulatore di trazione sia trovato? 
In altri termini, data la capacità specifica attuale 
degli accumulatori, non si può migliorare la vet- 
tura elettrica? 

Molti tecnici credono che la vettura elettrica — 
accumulatori a parte — non sia, per così dire, più 
perfettib:le. Questa credenza può essere però errata, 
giacchè i costruttori non hanno fino ad oggi sfrut- 
tato sufficientemente il motore elettrico, il quale 
può servire sia ad aumentare che a diminuire pro- 
gressivamente la velocità. La stessa manovra può, 
seconao il suo senso, accelerare o ritardare a vo- 
lontà, spingere o trattenere senza che sia necessario 
usare il freno meccanico. In un caso spesa d’ener- 
gia, nell’altro, ricupero. Nessuno dei grandi co- 
struttori ha applicato il motore in queste condizioni 
che possono diminuire di molto il consumo medio. 
Non è solamente il sistema di regolazione delle ve- 
locità ordinariamente impiegate che è criticabile; 
ma si deve anche notare che molte questioni spe- 
ciali che potrebbero influire favorevolmente non so- 
no mai state prese in seria considerazione. 

Esaminiamo ora queste diverse questioni che 
benchè note nella massima parte, può essere molto 
utile il ricordarle. Anzitutto è indispensabile di non 
separare la questione del percorso da quella ‘del 
consumo. Se si trattasse del solo percorso si sareb- 
be naturalmente condotti a fare delle vetture pesan- 
ti col maggior peso di accumulatori possibile, le 
quali a'altronde sarebbero in pratica inutilizzabili. 
Se invece si trattasse della sola questione econo- 
mica, il problema consisterebbe nel trovare il mini- 
mo di spesa per tonnellata-chilometro utile. In real- 
ta la questione consiste nel cercare di ottenere il 
maggiore percorso possibile. 

Le diverse spese di trazione sono dovute : al con- 
sumo di energia elettrica, alla manutenzione della 
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batteria, dei pneumatici, della cassa e ael mecca- 
nismo (motore, trasmissione, freno, есс.). А pa- 
rità di velocità, di percorso e d'incidenti nel percor- 
so, i different; fattori che in una vettura clettrica 
influscono sul consumo d'energia e sulla sua mi- 
ghiore utilizzazione sono: 1. il peso: peso totale e 
peso degli accumulatori; 2. la resistenza alla tra- 
zione; 3. il rendimento acl motore e della trasmis- 
sione; 4. il sistema di regolazione della velocità. 
Lasciando a parte l'abilità del conduttore che ha 
pure una certa influenza, esaminiamo questi diversi 
coetlicienti. 

t. Peso. —-- Dal punto di vista della spesa e de- 
siaerabile avere un peso totale piccolo inquantoche 
da esso dipendono direttamente il consumo d'ener- 
gia e l'usura dei pneumatici; il consumo a' ener- 
gia è proporzionale al peso; il consumo dci pneu- 
matici cresce in rapporto maggiore. 

Dal punto di vista del percorso é necessario che 
il rapporto {га il peso totale e quello aegli accumu- 
latori sa più grande che è possibile, poichè se si 
sunnone costante la capacità specifica degli accu- 
mulatori il percorso è proporzionale a questo rap- 
porto. 

Si noti inoltre che Venergia accumulata nella 
batteria è tanto meglio utilizzata quanto più il re- 
gime di lavoro è basso. 

Peso totale piccolo, grande peso delle batterie 
impongono di ridurre al minimo peso possibile tut- 
te le parti della vettura (ruote, assi, chassis, cassa, 
motore, trasmissioni, accessori); e si può raggiun- 
gere questa condizione con una costruzione accu- 
rata e con l'impiego di scelti materiali. I fabbri- 
‘anti di carrozze non hanno fino ad oggi assecon- 
dato gli elettricisti su questa via e si potrà certa- 
mente fare di meglio. 

Per quanto concerne il motore, è stato da mol- 
to tempo osservato che lo si poteva alleggerire di 
circa la metà del suo peso; che si poteva soppri- 
mere il differenziale per ingranaggio sostituendolo 
con un motore ad indotto e induttore giranti; l'in- 
dotto azionerebbe una delle ruote motrici e l’indut- 
tore l’altra. La vettura a trasmissione elettrica Lavo 
è munita di un motore fondato su questo principio. 

2. Resistenza alla trazione. — Questa dipende 
dal diametro aelle ruote, dalla natura, grossezza e 
gonfiamento dei pneumatici, dalla sospensione, dal 
rapporto fra il peso sospeso e quello non sospeso, 
dalla forma della vettura. L'*nfluenza del diametro 
aelle ruote non è ancora ben definita : dovrebbe cer- 
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to essere della forma dove n è compreso fra 


DU 
0.5, 1 € 2; il valoren=1 è quello più generalmente 
ammesso. Lo sforzo di trazione sarebbe dunque in 
ragione inversa al diametro delle ruote. Con una 
ruota di di 1.00 invece di 0.80 si guadagnerebbe il 
20% sul coefliciente ai rotazione, ciò che è consi- 
derevole e che consiglierebbe di impiegare ruote di 
grande diainetro. 

Per i pneumatici bisogna tener conto che la loro 
resistenza dipende dalla loro grossezza e che aimi- 
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nuiscce quanao la pressione del gonfiamento aumen- 
ta. La diminuzione del peso totale della vettura per- 
metterebbe l'impiego di pneumatici di diametro 
mcdio. 

Una buona sospensione diminuisce la resistenza al 
rotolamento. Un peso non sospeso dá рїї da tirare 
che non il meaesimo ben sospeso. Si dovrebbero 
dunque impiegare sospensioni molto buone e ridurre 
il più possibile il peso delle parti che non sono sop- 
portate che dai pneumatici; per esempio sospen- 
dere intieramente il motore anzichè fissarlo all'as- 
Sc. Di più una forma conveniente della vettura di- 
minuirebbe la resistenza aell'aria, la quale è molto 
sensibile per velocità superiore ai 20 Km. allora. 

3. Rendimento. — Per ciò che concerne il ren- 
dimento, è indispensabile l'impiego di parti ruo- 
tanti a sfere, di motori ben studiati, di trasmissio- 
ni d rette mediante un solo treno di ingranaggi pre- 
feribilmente a dentatura diritta, di connessioni sal- 
date e poco resistenti alla batteria, e del minor nu- 
mero possbile di contatti e di conduttori. 

4. Regoluzione della velocità. — Tutti i costrut- 
tori o.tengono la variazione di velocità mediante 
accoppiamenti diversi della batteria, degli indotti, 
degli induttori. Sì può dire che questi cambiamenti 
d! velocità per accoppiamenti, rappresentano per la 
vettura clettrica ciò che i cambi di velocità per in- 
granaggi sono per la vettura a benzina. Si ottiene 
infatti ciettricamente qualungue delle velocità che 
s! ottengono meccanicamente nelle vetture a ben- 
zina, col vantaggio però che la manovra del com- 
binatore è assai più facile e che il motore elettrico 
ha una elasticità e una adattabilità che non si ri- 
scontra in quello a petrolio. 

lutiavia una variazione continua di velocità ot- 
tenuta semplicemente variando l'eccitazione e sen- 
za ricorrere al sistemi di accoppiamento dà vantag- 
gi di gran lunga superiori a questi ultimi. Una va- 
riazione continua della velocità affatica gli accumu- 
latori, il motore e le trasmissioni. Le variazioni 
brusche d'intensità e quindi della coppia motrice 
possono essere evitate, con miglior rendimento del 
motore e delle trasmissioni. Infatti le perdite, chc 
sono proporzionali al quadrato dell'intensità, men- 
tre la potenza non è che proporzionale all'intensità 
stessa, restano diminuite e di più sono semplificati 
| circuiti e ridotto il numero dei contatti. 

Il motore shunt, allorchè s: immette la corrente 
contemporancamente псу indotto e nell'indu:tore, 
presenta l'inconveniente di avere un demarraggio 
lento, per la ragione che il campo non si stabilisce 
abbastanza rapidamente. 

Sarebbe facile rimediare a questo ‘inconveniente 
formando il camno prima di immettere la corrente 
nell'indotto. Si avrebbe così con un motore shunt 
fortemente eccitato lo stesso demarraggio di un 
motore in serie. 

Un altro inconveniente del motore shunt, nelle 
applicazioni che interessano il caso presente, pro- 
viene dal fatto che se il conducente non rinforza il 
campo induttore quando la corrente aumenta, per 
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esempio su una forte salita, possono verificarsi for- 
ti intensità di corrente nell'indotto con debole ec- 
citazione, cioè che è dannoso per la commutazione, 

Venne pertanto sperimentato il motore compound 
abbandonando l’accoppiamento di batterie e man- 
tenendo collegati in serie tutti gli elementi. La sem- 
plice variazione dell'eccitazione shunt fa variare la 
velocità da 10 a 25 km. all'ora, l'eccitazione serie 
essendo quella che fornisce la velocità di 25 km. 
E’ possibile con tale procedimento ottenere varia- 
zioni di velocità più estese, per esempio nel rap- 
porto da 1 a 3 e anche da 1 a 4. Il demarraggio 
avviene su resistenze e colla maggiore eccitazione 
del motore. Non si ha dunque alcuna forma di ac- 
coppiamento, riducendosi al minimo le complica- 
zion: degli apparecchi, che non comprendono che 
un commutatore per le resistenze al demarraggio, 
un commutatore per le resistenze del campo e un 
invertitore per la marcia indietro. 

La maggiore economia che può dare un tal modo 
di regolazione non si verifica già durante gli accre- 
scimenti di velocità, bensi nei rallentamenti, negli 
arresti e nelle discese. Allorchè si rinforza il cam- 
po, si ha una diminuzione rapida della velocità e 
un frenamento elettrico per ricuperazione. La vet 
tura può dunque condursi pressochè intieramente 
senza toccare i freni meccanici, ma semplicemente 
per variazione del campo. Se si pone mente al nu- 
mero considerevole di arresti, avviamenti, rallen- 
tamenti che si verificano nelle vic d'una grande 
città, si comprenderà di quanto grande vantaggio 
sia la semplicità della manovra, senza contare la 
buona conservazione dei veri organi. 

E” opportuno dimostrare come certi dettagli al 
quali in generale non si annette importanza, possa- 
no far variare l’entità del consumo d'energia. 

Una delle cause d: fortie consumo è la mancanza 
di parallelismo delle ruote. Si é trovato per tale ra- 
gione un eccesso di consumo di 20 watt-ora ре 
tonnellata kilometro. Si usa altresi far convergere 
leggermente le ruote direttrici in avanti per 5 mm. 
onde rendere più stabile la direzione. Si è trovato 
per tale causa ип consumo maggiore di energia di 
6 w-h. per tkm. Si dovrebbe dunque cercare di 
render minima siffatta divergenza, se pure è neces- 
saria, ovvero render assolutamente parallele le ruo- 
te, ottenendosi, ove occorra, la leggera divergenza 
con altri sistemi. 

++ 

Fetture petrolio-elettriche. 

Il giunto c il cambio di velocità mediante ingra- 
naggi costituiscono come è noto i due punti deboli 
delle attuali vetture a benzina. Allo scopo di sop- 
primere gli inconvenienti prodotti da questi due ог- 
gani si vanno studiando svariate applicazioni del- 
l'elettricità alla trasmissione del moto. 

Al giunto meccanico si può sostituire un giunto 
magnetico, tipo Bovet, o un giunto elettrico tipo 
Morrison. Non occorre parlare del giunto magne- 
tico perchè è troppo noto. Riguardo al giunto elet- 
trico ricorderemo solamente che è costituito da una 
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cinamo di cui una parte, ad esempio l'induttore è 
calettato sull’al ero motore e l'altra parte, l'indotto, 
sull'albero comandato. Chiudendo la dinamo sopra 
un reostato che viene progressivamente condotto al 
valore zero, si ottiene l'attacco. Questo non è però 
mai completo, giacchè sussiste sempre una leggera 
differenza di velocità fra l'albero motore e l'albero 
comandato. Questa differenza è tale da creare nel- 
la dinamo in corto circuito una corrente che pro- 
duce tra l’induttore c l’indotto una coppia eguale 
alla coppia resistente sull’ albero comandato. Il 
giunto elettrico non ha finora ricevuto applicazioni. 

Nell'ultimo Salone di Parigi erano esposte vet- 
ture di diverse fabbriche in cui era applicato il 
giunto magnetico. Vari altri sistemi si idearono al- 
lo scopo suindicato quali per esempio le puleggie 
estensibili, a coni rovesciati, a piatto di frizione, in 

cui l'aderenza era mantenuta magneticamente. Ma 
tutti questi sistemi non sono applicabili alle grandi 
potenze. 

Il cambio di velocità progressivo che è assai dif- 
feite a realizzare meccanicamente, è molto facile 
ottenerlo con mezzi elettrici. La trasmissione elet- 
trica con generatrice € ricevitrice ё la soluzione ge- 
neralmente adottata sulle vetture petrolio-elettriche 
o termo-clettromobili. Una dinamo calettata sul- 
l'albero del motore a petrolio e d'una potenza egua- 
lc, fornisce la correnie a uno o due motori elettrici 
azionanti le ruote. A completare l’insieme concor- 
rono gli apparechi di manovra che danno marcia 
avanti e marcia indietro, e talvolta esistono dei di- 
spositivi speciali per assigurare una potenza sensi- 
bilmente costante con carichi diversi alla dinamo 
veneratrice. Tali sono le vetture Kriéger, Mercè- 
des, Lavo, ecc. 

Un'altra soluzione è ottenuta sostituendo il reo- 
stato variable d'un giunto elettrico tipo Morisson, 
con una dinamo a forza elettromotrice variabile, 
calctwata sull'albero comandato o sull'albero moto- 
re: si trasforma così questo giunto in un vero cam- 
bio elettrico di velocità. Il giunto elettrico costitui- 
sce in tal modo un giunto a riduperazione il quale 
invia alla seconda dinamo J'eccesso di potenza che 
esso assorbe. 

ll cambio di velocità è reso necessario dalla man- 
canza di elasticità del motore a petrolio che è inca- 
pace di agire come agisce un motore a vapore. In 
attesa che si trovi un motore a petrolio tale da av- 
vicinarsi per funzionamento a quello a vapore, al- 
cuni inventori hanno pensato ai costituire una ri- 
serva d'energia allorchè il motore dà un eccesso a. 
potenza, impiegando tale riserva al demarraggio e 
alle salite forti onde aumentare la coppia del moto- 
re a petrolio. Una soluzione elettrica fu studiata in 
questo senso da alcune casc francesi e consiste nel- 
l'applicare il principio della reversibilità della ain- 
mo shunt. La dinamo è montata come volante sul- 
l'albero del motore a petrolio ed è collegata perma- 
nentemente ad una batteria d'accumulatori. Essa 
funziona inoltre automaticamente, cioè come gene- 
ratricc per assorbire l'eccesso di potenza del moto- 
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re a petrolio e immagazzinarla nella batteria, ovve- 
ro come motore utilizzando questa riserva d’energia 
allorchè la velocità ael motore a petrolio diminuisce 
in seguito all'aumento della coppia resistente. 

Un sistema cosi fatto costituisce una vettura mi- 
sta che in dati momenti è azionata dal motore a pe- 
trolio o dalla batteria e dalla dinamo. E’ possibile 
anche immagazzinare l'energia, anziché in accumu- 
latori clettrici, sotto forma di aria compressa, ed 
una casa di Lione ha costruito anche vetture di 
questo sistema. 

Queste sono le soluzioni finora ideate per risol- 
vere :l complesso problema. Esse fanno molto ono- 
re alla ingegnosità e tenacia dei costruttori, ma fi- 
nora non sì può ancora dire che abbiano ricevuto 
sanzione dalla pratica. Finora la vettura a benzina 
è quella che trionfa, ma giova sperare che in tem- 
po non lontano i sistemi a cui abbiamo accennato 
brevemente valgano ad ovviare ai molteplici incon- 
venienti e difetti che si lamentano oggidi nelle at- 
tuali vetture e le rendano veramente pratiche, eco- 
nomiche e di sicuro funzionamento. 


CONSULENZA LEGALE 


E ul 


zem 


А proposito d'infortuni sul lavoro. 


Una sentenza della Corte di Cassazionc di Ro- 
ma, corregge un'erronea interpretazione data nel 
passato ad un articolo della legge, che ammette in 
favore dell'infortunato o dell'assicuratore М dirit- 
to alla revisione dell'indennità, qualora si chiarisca 
erronco il primo giudizio, o sopravvengano varia- 
zioni in meglio o in pcggio nelle condizioni dell'o- 
peraio. La quale disposizione :n realtà ha valore 
pratico soltanto per l'infortunato contro l'assicura- 
tore; mai pcr l'assicuratore, il quale non riuscirà 
mai a farsi restituire dall'operaio quelle centinaia 
di lire, che eventualmente gli avesse pagato in piü 
del dovuto. La Cassazione infatti ha stab:lito che 
quando l’indennità dovuta all'operaio colpito da 
infortunio sul lavoro sia stata determinata in via 
d: transazione con l'istituto assicurante, non è più 
ammessa la domanaa di revisione, diretta ad im- 
pugnare l’accordo intervenuto fra le parti. 

Ecco la motivazione della sentenza, pubblicata 
dalla Legge. 

«Per ben esaminare gli effetti della transazione 
in tema di infortuni sul lavoro, ed in dipendenza 
dell'analoga legge, occorre innanzi tutto vedere, 
con ic norme generali ai dritto, quando una tran- 
sazione possa rescindersi o annullarsi. 

«Il vigente codice civile, dopo di avere nell'art. 
1772 disposto che una transazione non possa im- 
pugnarsi pcr causa di errorc di diritto, né per cau- 
sa di lesione, e che solamente puó esser corretto 
l'errore di calcolo, negli articoli seguenti indica i 
casi, nci quali è ammessa l’azione per impugnarla. 
Ea è evidente che in quei soli casi, tassativamente 
indicati nel codice, la detta azione sia ammiss!bile, 
perchè altrimenti il cennato contratto, il quale ha 
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la speciale caratteristica di fondarsi su di una «res 
dubia» che le parti eliminano, darebbe adito a mol- 
tissime contestazioni, per verificarsi e chiarirsi, do- 
po la sua conclusione di nuovi elementi e circo- 
stanze qi fatto. 

«Еа applicando poi questi principi generali d: 
diritto contrattuale alle controversie relative ad in- 
dennità dovute a causa d'infortun: sul lavoro, é 
facile vedere che i principî stessi trovano pieno ri- 
scontro nelle disposizioni della legge speciale. 

«I: al vero nell'art. 14 espressamente si dice che, 
in caso di contestazione sul diritto all’indennità o 
sulla misura di questa, possono le parti transigere, 
e, come unica speciale condizione per la validità 
della transazione, si indica quella dell’omologazio- 
ne del tribunale, dalla legge richiesta specialmente 
nell'interesse acll'infortunato. 

«Non si pone in dubbio che, pel precedente art. 
13, si ammette in favore dell’infortunato o dell'as- 
sicuratore, il diritto alla revisione dell'indennità, 
qualora si chiarisca erroneo il primo giudizio. О 
sopravvengano variazioni in meglio o in peggio nel- 
le condizioni dell’ operaio; sia perchè della 
transazione si parla in un articolo successivo, e sia 
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per l'inaole giuridica del detto contratto, i cu: ef- 


I criteri per la determinazione del reddito 
degli opifici generatori di energia elettrica 
in rapporto all’imposta sui fabbricati. 


Abbiamo giù dato un breve riassunto di due im- 
portanti sentenze su questa materia; riproduciamo 
ora dal Foro Italiano lc sentenze e le note illustra- 
tive del prof. A. Vivante. 


L'agenie delle imposte, per determinare il reddito 
di un op.ficio agli effetti dell'imposta sui fabbri- 
cali, deve attenersi ai criteri precisi stabiliti nel 
regolumento e non può ricorrere a criteri diversi, 
quale per es. quello di valutare l'ammontare del 
capitale di impianto e stabilire quindi il reddito 
‘n base all'interesse legale che da tale capitale si 
ritrarrebbc. 

Nella determinazione del reddito di un opificio a- 
gli effetti dell'imposta su: fabbricati deve tenersi 
conto delle dispersioni nella trasmissione e delle 
intermittenze nella utilizzazione della forza mo- 
trice, secondo l'uso dell'opificio, facendone la ne- 
cessaria detrazione indipendentemente da quella 
del terzo stabilita per legge. 


La Corte, ecc. — Osserva nel merito che la legge 
del 26 gennaio 1865, fondamentale dell’imposte sui 
fabbricati, dopo di avere con l’art. 1 dichiarato 
che i fabbricati, come gli opifici, sono soggetti alla 
imposta in proporzione del loro reddito netto, il 
quale a forma dell’art. 3 deve dedursi dalla rendita 
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fetti sono equiparati a quelli di una sentenza irre- 
vocabile, non e lecito invocare revisione dopo una 
liquidazione fatta con transazione debitamente o- 
mologata. 

«Né vale obbiettare che nel caso in esame, per 
la dedotta erroneitá del primo giudizio, siasi veri- 
licata una delle eccezioni prevedute dall’art. 1773 
gel cod. civ., cioè l'errore sull'oggetto della con- 
troversia; perchè l'oggetto della controversia tran- 
satta non era la speciale entità della lesione гїрог- 
tata dall'infortunato, ma bensi la generica e com- 
prensiva liquidazione dell’ indennità dovutagli a 
causa dell'infortunio, indennità che, per ragioni di 
convenienza e di sicura ea attuale utilità, l’operaio 
stimò opportuno di incassare prontamente, mercè 
la transazione che il magistrato competente omo- 
logò, ritenendola giusta c legale». 

Con questa sentenza si chiude la via ad ogni ten- 
tativo dell'infortunato, che fosse diretto a far con- 
siderare come una conseguenza dell'infortunio (e 
come fonte di un supplemento di inaennîtà) ogni e 
qualsiasi evento morboso, che fosse stato dissimu- 
lato al momento della transazione, che volesse es- 
ser simulato in seguito, o che avesse una causa del 
tutto diversa. 


—-—— — ——— M а. — —— — —À—— + 


lorda del primi per un quarto e per i secondi per un 
terzo a titolo di riparazione, di mantenimento e di 
ogni altra spesa o nerdita eventuale; con l'art. 6 
distingue il reddito effettivo risultante dagli affitti 
in corso all'atto della denuncia, dal reddito pre- 
sunto, che consiste in quello che il proprietario ver- 
rebbe a ricavare in via di affitto comparativamente 
ad altri fabbricati posti in simili condizioni o cir- 
costanze. 

Coerentemente a tale disposizione l'art. 14 Reg. 
24 agosto 1877 prescrive che il reddito dei fabbri- 
cati deve in ogni caso commisurarsi all'affitto vero 
c reale o presunto sia per comparazione alle pigioni 
di altri in condizioni analoghe, sia, in difetto di 
possibile comparazione, attribuendo il reddito che si 
potrebbe cavarne aflittandoli o nel loro stato attua- 
le o per qualunque altro uso di cui siano o rossano 
esserc capaci. 

Ora, essendo queste norme dettate a tutela dei 
diritti dei contribuenti in materia eccezionale, che 
non si presta ad una interpretazione estensiva, é e- 
vidente che l'agente non poteva per la determina- 
zione del reddito in disputa adottare altri criteri 
sé non quelli che si desumevano dai fitti di altri 
fabbricati consimili, o in mancanza di questo dato, 
dal valore locativo dell’opificio considerato nel suo 
complesso, coordinato ad unica azienda industriale. 
Posto invece che egli divise tale reddito in tre coef- 
ficienti, fabbricato, forza motrice e turbine, e che, 
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come si desume dal prezzo di costo attribuito alla 


forza motrice in lire 6 953 100 e in lire 280 ooo alle | 


turbine, eguaglió il reddito presunto all'interesse le- 
gale del capitale che a suo avviso si sarebbe im- 
piegato nell'acquistare dell'una e delle altre, non 
puó dubitarsi che il metodo scguito fu illegale ed 
erroneo. 

lilegale, perché in aperta violazione delle citate 
disposizioni di legoe e regolamento fu sostituito 
alle norme da. queste additate un diverso criterio 
desun:io da altri elementi. Erroneo, perché la pre- 
sunzione clie il capitalc-impiegato in una industria 
e in alcuni fatti di essa renda sicuramente ed inva- 
r:abilmente il cinque per cento si fonda su di una 
ipotesi per dippiü arbitraria, che non rassicurava 
di una sincera ed esatta estimazione del reddito, 
non potendosi escludere in via assoluta un profitto 
inferiore. 

Non vale obiettare che dovendosi а norma del- 
l'art. 7 L. 11 luglio 1889 tenere a calcolo la forza 
motrice e le macchine generatrici di questa forza 
quando siano incorporate e connesse al fabbricato, 
debbano prevalere criteri ordinari aflinché in con- 
corso di quelli speciali si possa assurgere alla de- 
terminazione del valore locativo e delle macchine 
е della forza motrice. Imperocché, a prescindere 
che non risulta che l'interesse legale sia stato po- 
sto a base della tassazione in concorso di altro ele- 
mento diretto a ben stabilire il valore locativo, l'in- 
vocata disposizione conferma la regola del divieto 
delle parziali valutazioni. Dettata infatti dal biso- 
£no di eliminare le controversie sorte per la dizione 
dell'art. 3 della lerre del 1865, essa nel definire 
più esattamente l'opifioio, lascia chiaramente in- 
tendere che la forza motrice e le macchine fisse che 
la trasmettono, come non nossono considerarsi di- 
sgiuntamente dal fabbricato di cui formano parte 
integrante, così debbono valere come elementi di 
tassazione in modo che non sia calcolato il valore 
locativo che rispettivamente e separatamente può 
essere loro attribuito come se ognuno fosse pro- 
duttivo di un reddito parziale, ma il valore lo- 
cativo che in loro concorso si deve attribuire all’in- 
tero opificio, che, come un tutto inscindibile dalle 
sue parti, è soggetto all'imposta. 

| Osserva che dovendosi su queste basi supphre al 
difetto dell'accertamento dell'agente, gli elementi 
di fatto necessari per la determinazione del reddito 
presunto dell'opificio in ragione del suo valore lo- 
cativo non possono altrimenti essere forniti se non 
mediante perizia. E poiché, in mancanza di dati di 
comparazione, il proposto mezzo istruttorio deve 
esscre diretto a determinare il reddito che si potreb- 
be ricavare dall'opificio aftittandolo o nel suo stato 
attuale o per qualunque altro uso di cui sia o possa 
€sser capace, é indispensabile, per coordinare il 
compito del perito ai bisogni della causa, di ri- 
prendere in esame le due questioni risolute dai pri- 
mi giudici in quanto hanno attinenza con ció che 
51 è ora premesso. 
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Osserva sulla prima di tali questioni, che, essendo 
gli opifici colpiti dall'imposta fondiaria anche come 
mezzi di produzione e dovendo l'imposta stessa es- 
sere proporzionata, affinché non sia troppo gravosa 
né all'industria nazionale né alla condizione del con- 
tribuente, al guadagno che questi ritrae dalla sua 
proprietà, non a torto la Società rileva che nella 
determinazione del reddito dell'opificio che, impian- 
tato a Tivoli, distribuisce il prodotto della propria 
energia a Roma, non possa la propria forza motri- 
ce essere calcolata, come l'Amministrazione vorreb- 
be, in quel determinato numero di 9333 cavalli che 
dà c rende al momento in cui entra come dotazione 
fissa nell'opificio per quanto è utilizzabile sul luogo 
come forza animatrice del proprio stabilimento. 

Infatti 1? Amministrazione, per sostenere questa 
tesi e per dedurne che le dispersioni od intermit- 
tenze della energia elettrica siano comprese e com- 
pensate coll'ammontare del terzo che si detrae dal 
reddito per accertare il reddito netto, parte del pre- 
supposto che il valore del cavallo è quello che vien 
dato in comune commercio perchè per tanto colui 
al quale appartiene può venderlo o locarlo ai terzi, 
toccando poi solo all’interesse di costoro se non si 
possa utilizzare per intero, ma solo in parte. Se- 
nonchè tale ragionamento discopre facilmente 1'ег- 
rore che vi si nasconde, se si considera che le per- 
dite eventuali menzionate nell'art. 3 della legge ci- 
tata presuppongono già che il reddito sia formato e 
non sono da confondersi colle disposizioni delle qua- 
li ora si disputa, qualora esse, come si sostiene dal- 
la Società, influiscano per impedire addirittura la 
formazione ‘| reddito, in quanto l'energia che si 
disperde nel tragitto, non venendo distribuita fra 
eli utenti, non contribuisce a formare il reddito 
tcrdo. 

A nessuno qui può difatti sfuggire la differenza 
che corre fra un opificio destinato ad un’industria 
esercitata nel luogo stesso in cui si trova la forza 
motrice senza alcuna intermittenza o dispersione, 
e un altro opificio destinato a produrre l’energia e- 
lettrica a distanza di molti chilometri. 

Il valore locativo del primo opificio non potrà 
non essere maggiore del secondo, dovendosi in 
questo caso tener conto della spesa necessaria per 
la produzione in previsione di quello che verrà a 
disperdersi e che non concorre a formare quel red- 
dito che si produce soltanto da quella parte della 
forza che diventa utilizzabile. Se quindi, come so- 
stiene la Società, il suo reddito per cause di ordine 
tecnico e per l'indole dell’industria non si forma 
che a Roma, dono le dispersioni a cui è soggetta 
l'energia prima di essere utilmente impiegata, per 
modo che un industriale che prendesse in affitto 
l’opificio, per le condizioni nelle quali questo ora 
si trova, non pagherebbe la corrisposta uguale a 
quella che pagherebbe se i 9333 cavalli idraulici di- 
stribuissero la loro energia a Tivoli, ne consegue 
che di tale riduzione della dotazione dell’opificio, se 
e per quanto sia vera, non potrà non tener conto il 
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perito nella valutazione del valore locativo dell’o- 
pificio. Del pari, se pure, come si asserisce dalla 
Società, il valore dei detti 9333 cavalli idraulici di- 
minuisce nei mesi di magra, cioè da settembre a 
dicembre, e l'energia elettrica non può essere uti- 
lizzata qui in Roma che in modo saltuario e inter- 
mittente per difetto di altre industrie minori che 
impieghino le forze lasciate disponibili in alcune 
ore del giorno dall’illuminazione e dalla trazione, 
anche di queste circostanze si dovrà tener conto 
nella valutazione del redaito se e per quanto pos- 
sano esse influire sul valore locativo deP'opificio 
medesimo. 

Osserva sulla seconda questione che il Tribunaie 
l'ha rettamente risoluta, ritenendo che le turbine di 
riserva avendo l'ufficio precipuo di tener luogo dei- 
le altre ed ovviare così agli inconvenienti 2raviss'- 
mi della sospensione del servizio, rappresentano ad 
cgni modo una nuova dotazione dell'opificio a cul 
sono incorporate, concorrendo ad accrescere il va- 
lore locativo. Basta infatti immaginare due opifici, 
in uno dei quali esistano cinque turbine e in un al- 
tro setie, per comprendere che quest’ultimo abbia 
di fronte al primo un valore locativo maggiore, 
concorrendo ad accrescerlo le due turbine di riser- 
va, che in caso di bisogno o di guasto di qualcuna, 
di esse, o ad oeni momento che il proprietario re- 
puti opportuno, possono essere poste in azione. 

Per questi motivi, ecc. 


Corte d'Appello di Roma — Società Romana 
contro Finanze dello Stato — 2 aprile 1907. 


Per determinare il reddito di un opificio agli effetti 
deil'imposta sui fabbricati l'Agenzia deve atte- 
nersi ai precisi criteri stabiliti dal regolamento, 
né può ricorrere a criteri diversi, e tanto meno a 
quello delia valutazione del capitale impiegato 
nell'impianto dell'opificio per equipararne il red- 
dito all'interesse legale che dal capitale stesso si 
ritrarrebbe. 

Nella determinazione del reddito di un opificio agii 
effetti dell'imposta sui fabbricati deve tener:1 
corto delle disposizioni di forza e delle tintermit- 
tense di utilizzazione di essa che si verificano se 
condo l'uso a cui l'opificio è destinato, e di cui 
deve farsi la detrazione indipendentemente da 
quella del terzo del reddito stabilita per legge. 


La Corte, ccc. — Osserva che l'agente delle ii- 
poste di Tivoli nel 20 maggior 1903, ai fini della im- 
posta sui fabbricati, accertò in lire 367 655 1 red- 
dito presunto dell'officina. per la proauzione della 
energia elettrica impiantata in contrada Acquaria 
dalla Società anglo-romana per la illuminazione di 
Roma in base alla relazione dell'ufficio tecnico di 
finanza, che distingueva l'edificio in tre coefficienti : 
fabbricato L. 6000; forza motrice l|. 347 655; 7 
turbine L. 14.000. 

Contro l'operato dell'agente la Società reclamó 
alla Commissione mandamentale, la quale con deci- 
sione del 1. febbraio 1904, rigettando il reclamo, 
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confermava 
imposte. 


i reddito accertato dall’agente delle 


Ma la Commissione provinciale in seguito ad ap- 
pello della Società riduceva il controverso reddito 
nella somma complessiva di lire 361 405, tassabili 
per lire 227 ooo dal 20 dicembre 1899 e per lire 
134 405 dal т. gennaio 1903. 

Non contenta di tale riduzione, la Società pro- 
pose ricorso alla Commissione centrale, che però 
venne respinto. | | 

Esaurita la procedura amministrativa, la Società 
anglo-romana adi l'autorità giudiziaria, ed all uopo 
convenne innanzi а} Tribunale di Roma la Finanza 
per sentir dichiarare : 

1. Doversi valutare nella determinazione del 
reddito dell'opificio della Società attrice, per non 
essere eventuali, ma certe, le perdite dipendenti sia 
dalla dispersione della forza motrice, sia dalla sua 
inutilizzazione per la intermittenza dei servizi, ed 
in consaguenza doversi ridurre a lire 99 300 il red- 
dito presunto della forza :mmessa nel detto opificio, 

2. Doversi valutare cinque soltanto delle 7 tur- 
bine, riducendo per esse: il reddito a sole lire 6230. 

3. Dovere la Finanza dello Stato restituire alla 
Società anglo-romana i maggiori :mporti già pa- 
gati e che saranno pagati in corso di lite, con gli 
interessi legali. 

Contestatasi la lite, la Società, premesso che 
il Tribunale cra competente a giudicare della do- 
manda, dedusse che le autorità amministrative a- 
vevano violato gli art. з € 6 della legge del 1865 
e 14 del relativo regolamento, inquantochè, secon- 
do le cennate disposizioni, il reddito netto degli 
opitizi si fissa deducendo dalla rendita lorda dei me- 
desimi il terzo per perdite eventuali, ma non già 
per perdite certe come quelle che nella specie si 
verificavano per la dispersione della energia elcttri- 
ca nel percorso di circa 24 chilometri, essendo a Ti- 
voli l'oflicina generatrice ed a Roma gli stabilimen- 
ti per la trasformazione e distribuzione di essa, di 
maniera che era certo che al numero di cavalli i- 
draulici utili nel luogo di distribuzione corrisponac- 
va un numero assai mageiore di cavalli nel luogo 
dell’impianto. 

Soggiungeva la stessa Società che un'altra per- 
dita certa dipendeva dal fatto che per la natura del 
servizi ai quali l’opificio cra destinato l'energia 
massima era necessaria solo per poche оге della 
giornata in cui in Roma si esplicavano contempo- 
raneamente la trazione c l'illuminazione, e che nelle 
altre ore vi era un'inutilizzazione di una parte della 
forza e quindi diminuzione di valore dei 9333 ca- 
valli, che dovevano essere valutati in ragione della 
loro possibile utilizzazione in riguardo alla industria 
alla quale dovevano servirc. E da ció traeva argo- 
mento per dire che cra assurda la conseguenza alla 
quale cra giunto l'agente delle imposte, cioé che 
le perdite dovessero considerarsi comprese nel terzo 


di deduzione di cui è parola nel cennato art. 3 della 


legge del 1865. 
In ordinc al numero delle turbine la Società os- 
servava che le due *urbine di riserva non potendo 
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assolutamente esser poste in attività per l'utilizza- 
zione delle altre, non concorrevano ad accrescere il 
valore locativo dell'opificio. 

Infine conchiudeva la Società in via principale 
per l'accoglimento della sua istanza, ed in via su- 
bordinata nerchè fosse disposta una perizia per 
una più esatta valutazione della forza idraulica del- 
l'opilicio, ed invocava pure una prova testimoniale 
per stabilire che il cavallo idraulico alla Società 
italiana pel carburo di calce venne valutato in lire 
250 e che la Società anglo-romana dovendo prov- 
vedere la luce elettrica a chiunque la chiede nelle 
strade percorse dai suoi canapi, fu costretta di pro- 
curarsi altra forza a Subiaco ed ampliare la sua 
ofticina a vapore. 

Ma ladito Tribunale, con sentenza del 25 aprile 
1906, dichiarando la propria competenza a giudi- 
care, respinse tutte le deduzioni della Società anglo- 
romana, e ritenendo valido l’accertamento fatto dal- 
la Finanza ed inutil! eli ^nvocati mezzi istruttorî, 
respinse la domanda della Società, con la condan- 
na alle spese del giudizio. 

Contro la detta sentenza la Società anglo-roma- 
na produsse appello, aggiungendo alle deduzioni 
fatte in primo grado la illegalità dell'accertamento 
per non essersi seguito il metodo indicato dagli 
art. т. e 6 della lecce del 1865 e 14 del relativo re- 
golamenio. 

E l’adita Corte di Roma con sentenza del 1. mar- 
zo 2 aprile 1907. ritenendo che nessuna nuova do- 
manda erasi fatta in seconda istanza dalla Società 
appellante, sospeso ogni giudizio sul merito della 
controversia, nelle veci dei primi giudici nominò 
il perito professor Giuscppe Colombo perchè, al 
fine di stabilire il reddito presunto dell’opificio, de- 
terminasse quale ne sia il valore locativo, calco- 
lando tutte le sette turbine di cui l'opificio stesso 
dispone e tenendo conto delle seguenti circostanze : 

т. Se ad a quanto si riduca la forza di 9933 
cavalli di cui dispone l’opificio e il loro valore in 
seguito alle diminuzioni che possa venire a softrire 
nei tre mesi di magra da settembre a dicembre. 

2. Se ad a quanto si riduca la forza motrice u- 
tilizzabile e il suo valore in seguito alle dispersioni 
a cui possa essere soggetta nel trasporto e nelle tra- 
sformazioni che può subire nel suo tragitto da Ti- 
voli a Roma. 

3. Se ed a quanto si riduca la forza motrice 
utilizzabile e il suo valore in seguito alla intermit- 
tenza e alle variazioni che possono esser rese ne- 
cessarie dai servizi d’illuminazione e di tPazione ali- 
mentati dall'opificio di Tivoli. 

Contro la cennata sentenza della Corte d'appello 
d: Roma interpose ricorso per cassazione la Finan- 
za dello Stato, deducendo: 

Col primo mezzo la violazione di varie disposizioni 
di legge e principalmente dell’art. 490 cod. proc. 
civ. per avere la Corte di merito tenuto conto delle 
domande proposte per la prima volta in grado di 
appello. 

Col secondo mezzo si deduce la violazione delle 
leggi 26 gennaio 186- e тт luglio 1899, e degli art. 
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360 c 361 cod. proc. civ., per avere i magistrati di 
merito erroncamente censurato l'agente delle impo- 
ste in ordine alla separata valutazione del fabbri- 
cato, della forza idraulica e dei meccanismi. 

Col terzo ed ultime mezzo si deduce la violazione 
deile stesse disposizioni di legge accennate nel pre- 
cedente mezzo per avere la Corte d'appello ordinato 
а! perito di tener conto, nel fissare il valore locati- 
vo dell'opificio, delle dispersioni ed intermitienze 
cui va soggetta, prima di essere utilizzata, la forza 
motrice. (Omissis). 

Che non meno infondato è il secondo mezzo del 
ricorso, col quale si deduce che i magistrati di 
merito, col censurare il metodo di accertamento 
tenuto dall'agente dell'imposte, abbiano violato va- 
rie disposizioni di leggi, specialmente l’art. 7 di 
quella dell'11 luglio 1880 che tassativamente pre- 
scrive che nell'accertamento del reddito degli opi- 
fici debbono considerarsi come parti integranti dei 
medesimi i generatori deila forza motrice ed i mec- 


canismi che servono a trasme:terla quando siano 


incorporati nel fabbricato. 

Basta leggere la denunziata sentenza per vedere 
chiaramente che con la stessa non si censura l'a- 
gente per aver stimato separatamente 1 tre coeff- 
cienti dell'opificio, cioè fabbricato, forza motrice e 
turbine, ma bensì per aver sommato le tre valuta- 
zioni, non tenendo conto che materia della imposta 
non sono i singoli cocfficienti considerati separata- 
mente, ma l'edificio nel suo complesso in relazione 
del reddito netto che può dare. 

Infatti ritennero i macistrati d'appello, a base 
delle disposizioni contenute nella legge fondamen- 
tale sulla imposta dei fabbricati e nel relativo rego- 
lamento, che il reddito netto deve commisurarsi 
su l'affitto reale o presunto per comparizione alle 
pigioni di altri opifici posti in condizioni analoghe, 
ed in difetto di possibili comparizioni, attribuendo il 
reddito che potrebbe ritrarsene affitando l'opificio 
per l’uso di cui sia capace; e che quindi l’agente 
non poteva per la determinazione del reddito adot- 
tare altri criteri ^ molto meno quello dell'eguagliare 
il reddito presunto all’interesse legale del capitale, 
che a suo avviso si sarebbe impiegato nell’acquisto 
e nella costruzione dei coefficienti dell'opificio, sen- 
za tener conto di altre norme di valutazione fissate 
dalla legge. ; 

Edessendosi con corretta e non contradditoria mo- 
tivazione ritenuto erronco ed illegale il metodo di 
accertamento usato dall’agente delle imposte, s’im- 
poneva la necessità della perizia disposta ‘con la de- 
nunziata sentenza ner determina:e con più equi e 
legali criteri il reddito netto dell'opificio in contro- 
versia, in ragione del suo valore locativo. 

Che in fine non ha miglior fortuna il terzo ed ul- 
timo mezzo del ricorso, col quale si censura la de- 
nunziata sentenza per aver ordinato al perito di te- 
ner conto, nel fissare il valore locativo dell’opifi- 
cio, delle dispersioni ed intermittenze cui la sua for- 
za motrice va soggetta prima di esscre utilizzata. 

E di vero una tale indagine è logica e legale, 
perché la forza motrice che dà l'opificio non è col- 
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pita nella sua quantitá potenziale, ma nella utilita 
-che se ne può effettivamente ritrarre. 

E non mettendosi in dubbio che tale forza è de- 
stinata ad utilizzarsi non nella piccola città di Ti- 
voli ma nelia capitale del Regno, è eiusto che si 
tenga conto delle condizioni e delle circostanze tutte 
che possono influire a determinare il rcddito netto 
del fabbricato in esame. E se sarà tecnicamente 
assodato che nel trasportarsi da Tivoli a Roma 
l'energia ciettrica subisca delle perdite durante il 
non breve percorso di circa 24 chilometri, delle per- 
dite stesse deve tenersi conto nel determinare il va- 
lore tassabile netto dell'opificio che produce l'e- 
пегла. Tanto più che le cennate perdite non deri- 
vano da causa transitoria, ma da cause costanti 
‘inerenti alla posizione topografica dell'opificio, che 
certamente influiscono nella determinazione del уа- 
lore locativo netto dell'opificio stesso. 

Nè vale l'obbiettato che di tali perdite potrà 
tenersi conto nel determinare la imposta di ricchez- 
za mobile. pe «chè ciò importerebbe il disconosci- 
mento «del principio informatore della imposta sui 
fabbricati, che deve essere il reddito netto che il 
proprietario può ricavare del suo edificio, reddito 
che deve dare la misura della imposta, e che, nel 
concreto caso, importa che debba prendersi in con- 
siderazione l’opificio nella sua funzione industriale 
e nella sua utilità effettiva. 

Per questi motivi, rigetta -^^ 

Corte di Cassazione di Roma Soc. Anglo Roma- 


na, c. Finanze aello Stato, 28 gennaio 1908. 
(Continua). 


Società Italiana por le forze idrauliche del 
Veneto - (Cap. L. 9,500,000). | 
Si è tenuta l'assemblea generale ordinaria degli 

azionisti di questa anonima. Vennero approvate le 

-risultanze del VII esercizio sociale che lascia un 

margine di utile netto di L. 223,106.41, dal quale 
dedotto il 5 % da portarsi al fondo di riserva, resta- 
no L. 211,951.11 che permisero di distribuire lire 

. 8.73 per ciascuna azione vecchia e di portare a nuo- 

vo il residuo di L. 1,851.11. La relazione del Con- 

siglio di amministrazione informa che le difficoltà 
iniziali sono superate e che la sistemazione finan- 
ziaria decisa lo scorso anno si è compiuta felice- 
mente. 

L'azienda luce di Venezia continua nel suo pro- 

-© mettente sviluppo; 

contatore salirono da 1495 a 1795 per una potenzia- 

lità di Ben 3734 KW; e gli impianti a forfait asce- 

sero da 2149 a 2698 aumentando cosi di 549. 
Anche gli impianti per piccole forze motrici, che 

al principio dell'anno sommaváno a 105, salirono a 

‘167, per una potenzialità di 164 KW. 

In complesso quindi il numero delle installazioni 

. aumentó di 9r1 (da 3749 a 4660) e la loro poten- 

жана di KW 722, cioè da 4032 a 4754 KW. 

Gli impianti di forza motrice serviti direttamente 

. dalla Società ne! passato esercizio salirono da N. 13 

a 28, e la loro potenzialità da 1855 KW a 3163. 
Prevedendo che entro l'anno 1907 tutta l'energia 


eli impianti per illuminazione a 


L'ELETTRICITA' 


proprietà sociale 110,531; 


Vol. XXX. - N.2 

ricavabile dal primo impianto sarebbe stata collo- 
cata, il Consiglio credette opportuno di spingere 
alacremente i lavori del 11 salto, né ebbe a pentir- 
sene, perche essendosi verificate le previsioni ac- 
cennate, fu possibile di far fronte ai maggiori biso- 
gni spegnendo i fuochi dell'impianto a vapore ap- 
pena il primo grunno fu in istato da funzionare re- 
golarmente ; ció che avvenne il 25 febbraio d: que- 


st'anno. 


lavori idraulici del II salto sono ora finiti e non 


resta che completare l'installazione del macchina- 


rio ció che si farà per gradi, parte durante questo 


esercizio, parte in quello prossimo. * 


Nell’esercizio passato la Società, essendosi tro- 
vata finalmente in grado di esplicare la propria at- 
tività nell’ambito del suo naturale programma, potè 
iniziare la costruzione della linea Pordenone-Cone- 


gliano Vittorio, destinata ad essere proseguiti quan- 


to prima da Conegliano per” Treviso e Mestre. 

Infine si è assicurata altre forze idrauliche per 
varantirsi la possibilità di fronteggiare lo sviluppo 
industriale futuro della regione. 

Con tali intendimenti la Società si è interessata 
nell'impianto del Boite presso Perarolo, e sta oc- 
cupandosi per conto proprio anche dello studio di 
altri impianti idraulici di notevole importanza. 


Società Emiliana di esercizi elettrici, Parma 
- (Cap. L. 1,250,000). 


|] 23 marzo u. s. ha avuto luogo l'assemblea ge- 
nerale ordinaria di questa anonima, presenti 25 a- 
zionisti rappresentanti 9256 azioni. 

La relazione del Consiglio informa come con l'e- 
sercizio 1907 si sia chiuso il periodo preparatorio 
e come la società entri ora nel periodo di effettivo 
esercizio. 

Oggimai la quattro lince principali Isola-Parma, 


Torrechiara-Reggio, Parma-Borgo S. Donnino, Par- 


ma-Casalmaggiore sono pressochè ultimate e pros- 
sime ad essere pronte, fra pochi mes:, a dar corso 
alla corrente elettrica per entrare in pieno esercizio; 
e la convenienza dei prezzi dá fidanza che la Socie- 
tà sia in buon grado di distribuire tanta energia da 
assicurarle un prospero avvenire. 

Per quanto riguarda la situazione finanziaria la 
relazione nota come i lavori e lo svolgimento dell’at- 
tività sociale non subirono alcun impedimento dalle 
restrizioni del credito che vennero apportate dalla 


crisi finanziaria. 


Ecco eome si riassume il bilancio: 

Attivo: Numerario in cassa L. 5422.03; Titoli di 
Mobili, attrezzi, veicoli, 
materiale diverso 19,378.60; Azionisti conto sotto- 
scrizione 375,000; Valore impianto 557,315.29; Ma- 
gazzino 370,132.56; Depositi di terzi a cauzione 
250,000; Crediti diversi per conti a liquidarsi lire 
63,876.05. Totale 1.911,786.07. 

Passivo : Capitale sociale costituito da N. 12,500 
azioni da L. 100 ciascuna versati 7/10 L. 1,250,000; 
Debiti diversi 411,786.07; Depositanti a cauzione 
250,000; total» lire 1,911,786.07. 
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RASSEGNA CRITICA 


Finanze di Stato e Industria Elettrica. 


Lu relazione che il Sen. Colombo ha redatto a 
nome della Commissione di Finanza del Senato sul 
bilancio di previsione 1908-09 espone alcune consi- 
derazioni che meritano di essere segnalate, a ca- 
gione dell'importanza loro intrinseca, e più ancora 
per la soddisfazione che danno a voti espressi da 
lungo tempo, e sempre invano, dagli industriali e 
dagli elettrotecnici italiani. 

Parecchi sono gli argomenti trattati dall'on. Co- 
lombo: alcuni interessano direttamente l'industria 
elettrica, mentre altri si riferiscono ad essa solo in 
modo indiretto. Tra i primi dobbiamo annoverare 
la questione complessa della tassa sulla energia e- 
lettrica. 

Ricorda la relazione a questo proposito che 1а 
Commissione di finanza ha già richiamato più di 
una volta l’attenzione acl ministro sulla necessità 
di pereguare alcune imposte di recente istituzione, 
come quelle che gravano sopra il gas e l'energia 
elettrica, di cui la seconda tocca gl'interessi di una 
industria importante, quella dell’utilizzazione delle 
nostre cadute di acque per creare energia e distri- 
buirla per mezzo dell'elettricità sotto forma ai luce 
€ di calore. 

Luce e calore sono anche fornite dal gas, pro- 
dotto dal carbone importato dall’estero, e se non 
s! stabilisce una certa perequazione fra queste sor- 
genti di energia, quella derivante dal carbone forc- 
stero e quella derivante dalle cadute dci nostri fiu- 
mi, si arrischia di proteggere una materia impor- 
tata a danno della ricchezza nazionale, favorendo 
l'esodo dell'oro per comperare la materia prima alla 
quale si può sostituire una forza prodotta nel paese. 

L'ammin'strazione delle finanze non aovrebbe 
perdere di vista gl’interessi della pubblica econo- 
mia, molto più che in questo caso favorire quegli 
interessi, significa favorire anche quelli dell erario. 

Giustamente osserva la relazione che, se si con- 
frontano fra il loro il petrolio, il gas e l'energia 
elettrica dal punto di vista della luce e del calore 
che possono dare, si trova che esistono spercqua- 
zioni troppo gravi perche l’amministrazione delle 
finanze non se ne debba occupare. Inoltre sarebbe 
conveniente vedere a quale trattamento dovrebbe 
essere sottoposta un'altra materia illuminante, il 
carburo di calcio, che è affatto esente da tasse. 
Una tassa era stata invero proposta da un prece- 
dente ministro delle finanze; ma il disegno di leg- 
ge ncn ebbe seguito e da allora in poi non venne 
più riproposta, 


sE 


Poichè siamo in materia, vediamo quello che la 
Relazione dice del petrolio, che secondo una pitto- 
resca espressione del De Andreis resterà ancora per 
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molto tempo fa luce elettrica di molta povera gen- 
te, € la cui diffusione può dare grandi vantaggi alla 
industria in genere. La recente riauzionc del dazio 
sul petrolio per la quale fu portato da 48 a 24 lire 
il quintale si è manifestata insufficiente. E” bene 
osservare che il dazio è uguale, se non maggiore, 
al costo del petrolio; e quindi per tutte le applica- 
zioni industriali il petrolio costa almeno il doppio 
del suo valore. Basta rammentare col Relatore che 
esso è un combustibile prezioso per la marina, che 
l^ marine estere ne fanno un uso già assai largo, 
€ che se non facesse ostacolo il prezzo, esso potreb- ` 
be diventare un combustibile; in certi casi preferi- 
bile al carbone, per le ferrovie, e perfino anche per 
1 motori industriali con le macchine Diesel. 

Quando st votó, nc] marzo del 1907, la legge per 
la riduzione dcl dazio d'entrata sul petrolio l'impor- 
tazione, che era salita quindici anni or sono a circa 
730.000 quintali con 36 milioni di introito, era an- 
data continuamente discendendo, in causa molto 
probabilmente. dell 'enormitá ael dazio, sino a 650 
mila quintali circa, con un'entrata di 30 milioni di 
lire. 

Ridotto il dazio a metà, il consumo aumentò in 
un anno di 280.000 quintali, per cui l'Erario non 
perdette che 8 milioni. Ma se tanto fu l'incremento 
del consumo, malgrado che il petrolio venisse a 
costare ancora il doppio del suo valore, è legittimo 
supporre che l’aumento sarebbe stato ancora mag- 
giore col dazio ridotto ad assa? più mite misura. 

Quindi la Commissione di Finanza, sicura che il 
vantaggio che ne avrebbero le classi povere con la 
luce a buon mercato e quello che ne trarrebbero 
l automobilismo, i servizi pubblici e l'industria in 
genere compenserebbero la perdita dell'Erario, da- 
to anche che l'aumentato consumo non riuscisse ad 
annullarla, domanda al ministro se non creda op- 
portuno mettere fin da ora allo studio una più lar- 
ga diminuzione del dazio sul petrolio. 

Gli effetti di una diminuzione dell’aggravio fi- 
scale si sono riscontrati già nella produzione dello 
spirito, la quale ha subito in Italia una varia vi- 
cenda a seconda della gravezza della tassa d: fabbri- 
cazione, e oscilla oggi fra i 250,000 ed i 280,000 
ettolitri (a 100°) con una tassa da 180 a 120 lire se- 
condo gli abbuont, mentre era scesa sino a 85,000 
ettolitri con la tassa complessiva di fabbricazione 
è di vendita da lire 221,40 a lire 193,50: ma si ma- 
risesiarono soprattutto con l'esenzione totale della 
tassa, concessa nel 1903 agli spiriti ottenuti dal 
cino cd adulteraii in modo da non essere comme- 
stibili, ed estesa poi nel 1905 a tutti gli spiriti a- 
dulterati comunque ottenuti. cu 

Si è creata cost quella categoria dell'alcool indu- 
striale che all'estero ha larga applicazione, e Ia cui 
produzione annuale in Italia, da soli 17,600 cttolitri 
nel 1903-04, è salita nel 1906-07 a 50.000 ettolitri; 
e non v'ha dubbio che crescerà rapidamente a più 
alta cifra se esso, come si spera, si presterá conve- 
nientemente per l'illuminazione e soprattutto per 
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servire come equivalente aclla benzina nei motori 
ad essenza per automobili. 


Ritornando ora ad argomenti più direttamente 
connessi con l'industria elettrica, rileviamo dalla 
Relazione che il Ministro delle Finanze ha tolto al- 
la Commissione ogni speranza di successo al recla- 
mo che essa fece nel precedente esercizio contro la 
applicazione delia imposta sui fabbricati alle forze 
idrauliche, quantunque lo stesso ministro abbia ri- 
conosciuto la fondatezza aelle ragioni esposte. 

Da lungo tempo ferve la lotta fra il fisco e Vin- 
dustria su questa materia; l'interpretazione data 
dagli agenti alla legge per l'imposta sui fabbricati 
è giudicata illegale, vessatoria e dannosa allo svi- 
luppo dell'industria nazionale perchè raddoppia e 
aggrava gli ostacoli all'utilizzazione delle forze i- 
drauliche, nelle quali 1 Italia 
gioia l'equivalente da tempo desiderato invano del 


aveva salutato con 


carbon fossile a lei negato dalla natura. 

La relazione a questo punto cita il parere del 
Consigiio dell'industria che opinó che le acque de- 
stinate a produrre forza motiice non possono es- 
sere considerate come un immobile nè può tenersi 
in conto il loro valore legale per colpirlo con lim- 
posta sui fabbricati. 

Anche in altro campo più generale la Commissio- 
ne deplora i'azione del Fisco, perchè la erronea in- 
terpretazione della legge del 1889 conduce a una 
vera aeformazione dell'imposta di ricchezza mo- 
bile. ; 

Oramai il progresso industriale è così rapido che 
un'industriale non può mai esser sicuro di avere 
un'assetto stabile, di non dovere in un periodo 
prossimo riiormare e anche ricambiare a fondo il 
proprio materiale per potersi mantenere all'altezza 
del progresso e sostenere la concorrenza con le fab- 
briche nuove munite di macchinario più moderno, 
armate quindi ai tutto punto per la lotta nel campo 
tecnico ed economico. 

Gli ammortamenti usuali del macchinario, le ri- 
serve statutarie non sono bastanti per parare a 
queste eventualità diventate tanto più frequenti, 
Un industriale prudente si prepara da lunga mano 
1 mezzi per provvedere in tempo alle riforme utili, 
ai ricambi, all'ampliamento necessario; nelle azien- 
de per azioni, se un consiglio di amministrazione 
si limita agli ammortamenti e alle riserve statuta- 
rie e distribuisce tutto l'utile agli azionisti, il piü 
delle volte li traaisce : le crisi che sconvolgono cer- 
te indusirie ne sono spesso la conseguenza. 

L'abbondanza dci dividendi si sconta amaramen- 
te quando l'industria non può progredire per man- 
canza di capitali, nè resistere a una crisi industria- 
le generale, a un eccesso di produzione o a una di- 
minuzione del consumo per mancanza di riserve, 
per non aver saputo mettere da parte in tempo le 
somme necessarie per scongiurarla. Ma se un con- 
siglio d'amministrazione prudente vuol sottrarre a- 
gli azionisti una parte degli utili per costituire una 
forte riserva, come può farlo in una società ano- 
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nima quando l'agente delle imposte che cerca dili- 
gentemente la materia da tassare è subito pronto a 
colpire con la ricchezza mobile la ricchezza straor- 
dinaria, gli ammortamenti extra-statutali, come se 
si trattasse di veri e propri utili a: soci? .\vviene 
allora che si è costretti a dissimulare gli utili, a va- 
lutare gli enti d'inventario con deperimenti straor- 
dinari, per costituire una riserva e sottrarla agli 
occhi del fisco. 

Ed ancora: cuando in un'azienda prospera si fa 
una nuova emissione con un premio, il cui importo 
si mette da parte come riserva straordinaria, anche 
in questo caso il fisco interviene c pretenae conside- 
гиге questo premio come un utile da tassare. 

Non c’è così più alcun incentivo, alcuno stimolo 
alla previdenza degli amministratori, alcun incorag- 
giamento a resistere alle domande di larghi divi- 
dendi da parte degli azionisti, alcun aiuto alle a- 
zende che si preparano una riserva col premio pa- 
vato volontariamente аа nuovi soci. 

1] Fisco vuol colpire inesorabile le prudenti riser- 
ve e incoraggia così inconsciamente le frodi рег 
dissimularle. Il Fisco avrebbe forse anche ragione 
se quelle riserve si sottraessero per sempre al suo 
vigile occhio; ma esse sono un fattore di maggior 
utile futuro, che nessuno può sottrarre agli azioni- 
sti, e che neppure si potrà sottrarre alla tassazione 
in forma di dividendo nci successivi esercizi, 

+ 

La relazione, dopo aver rijevato che il meccani 
smo delle imposte in questo campo ha bisogno di 
molte correzioni, accenna anche agli ostacoli che 
da ogni parte si cppongono alle concessioni d'ac- 
qua a scopo industriale, in nome d'interessi certo 
legitimi ma d'importanza senza dubbio inferiore a 
quelli della grande inaustria cui è legata in gran 
parte la prosperità di un paese. 

Il disegno di legge presentato dalla passata am- 
ministrazione si preoccupava forse un po’ troppo 
di questi interessi seconaari: ma ora è stato ripre- 
so in esame dai Ministeri competenti e la Commis- 
sione si augura che essi vorranno riformarlo in sen- 
so veramente liberale, senza creare nuovi monopoli 
e intralciar di troppo il libero sviluppo dell'attività 
nazionale. 

Dobbiamo rallegrarci e compiacerci che in un do- 
cumento di così grande importanza siano esposti 
voti consuoni con quelli che gli industriali vanno 
sostenendo da tanto tempo; e ci auguriamo che il 
Governo voglia una buona volta decidersi a tenerli : 
nel debito conto, 
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L'incremento dell'industria elettrica nel 1908. 


Abbiamo recentemente esaminato Г’ andamento 
della industria clettrica in Italia nel corso dell’anno 
passato: (Cfr. XXX-289); più interessante può riu- 
scire il seguir passo passo lo sviluppo nell’anno cor- 
rente, riassumendo per esempio i dati trimestrali 
pubblicati dalle amministrazioni doganali. 

Pur troppo la nostra amministrazione ci ha finora 
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dato solo le cifre riferentisi al mese vi gennaio : dob- 
biamo dunque limitarci all’ esame delle cifre che 
vengono fornite dall'amministrazione tedesca. Pero 
queste sono già abbastanza istruttive se si pensa 
che limportazione germanica rappresenta circa i 
tre quarti della importazione totale. 

Risulia dunque dalla statistica tedesca che nel 
primo trimestre dell’anno in corso vennero impor- 
tate in Italia le seguenti quantità di macchine ea 
apparati elettrici, date in quintali, raffrontate col- 
l'importazione dell'anno 1907 e corredate del cor- 
rispettivo valore convenzionale come viene calcolato 
dalla amministrazione germanica. 


А "ne . ЗЕ 
mintali di macchine e apparec. 1° Trimestre 


1" Trimestre| Val. conv. 


importati dalla Germania 1908 1907 Lire 
Macchine sotto 25 Kg. 96 | 57 565 
ò da 25-100 Kg. I 028 322 375 
» da 100-500 Kg. 2 421 1703 260 
» «altre 300 Kg. 11 721 4226 180 
Indotti completi e collettori 916 991 |. 375 
Totale macchine 16 182 7369 -- 
Cavi 536 1 768 220 
Fili isolati 95 57 500 
Fili nudi 1777 2 131 260 
Lampade ad arco sar 68 530 
Carboni 1667 342 130 
Lampade incandescenza 282 91 1 575 
App. teleg. telef. diversi 454 248 1 259 
App. diversi 211% I 512 415 
Misuratori e contatori 319 377 I 125 
**3 


Vediamo di fate qualche considerazione su queste 
cifre. 

Per quanto riguarda le macch:ne abbiamo un ac- 
crescimento formidabile in tutte le categorie (fuor- 
ché in quella aegli indotti coinpleti, che ha peró im- 
portanza molto secondaria) rispetto al corr:spon- 
dente periodo dello scorso anno. Se la proporzione 
potesse mantenersi, in quest’ anno dovremmo im- 
portare dall'estero circa 45 milioni di macchine e- 
lestriche, cioè il doppio dello scorso anno! 

Specialmente forte è l’aumento nelle macchine di 
25 a 100 Kg.; fortissimo nelle macchine di oltre 
500 kg. Si sente in ciò l’influenza della installazio- 
ne dc: grandi impianti. 

Tenendo conto dei valori convenzionali tedeschi 
(non molto dissimili dei nostri) contro una importa- 
zione tedesca per milioni di lire 1.75 del 1° trime- 
stre 1907 abbiamo una importazione per milioni 
3-55 nel primo trimestre 1908. 

Passando alla categoria dei conauttori, troviamo 
un movimento insignificante, di cui non vale la pe- 
na d'occuparsi. 

Anche per le lampade ad arco siamo quasi stazio- 
nari, con aumento leggerissimo: numericamente 
possiamo valutare in 460 le lampade importate du- 
rante il primo trimestre di quest'anno, contro 410 


del 1907. 
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Nella stessa proporzione aumentó l'importazione 
dei carboni. 

Le lampade ad incandescenza crebbero 
molto: ne abbiamo 620.000 quest'anno contro ap- 
pena 200.000 dell'anno scorso, sempre nel primo 
trimestre; con questa proporzione s: dovrebbe nel 
corso dell'anno intero raggiungere una importazio- 
ne dalla Germania di 1450 quintali di lampadine, 
pari a milioni 3.2 di pezzi. 

Sensibile aumento abbiamo anche nella categoria 
4с и apparati telegrafici, telefonici e di segnalazio- 
nc; cosi pure é aumentata l'importazione di appa- 
rati accessori. 


invece 


Sono invece stazionari con leggera aiminuzione 
gli apparati misuratori e integratori, e non sappia- 
mo a qual causa debba ciò attribuirsi. 

+++ | 

Nulla possiamo dire sulla produzione nazionale 
perché sappiamo solo che nel primo mese di questo 
anno abbiamo importato 1900 quintali di lamiere di 
cui 537 vennero ridotte a ritagli. Se la proporzione 
avesse à mantenersi per tutto l'anno si raggiunge- 
rebbero 23.000 quintali di lamiere impiegate di cui 
16000 circa andrebbero a costituire macchine elet- 
'r'che per 45000 quintali circa; ma su un dato così 
incerto non è lecito far previsioni serie. 

Molte case si lagnaño d'un rallentamento qi af- 
[ari negli ultimi mesi : se queste lagnanze sono giu- 
stificate si dovrebbe sentirlo nella importazione del 
secondo semestre di quest'anno: che qualcosa deh- 
һа temersi nel senso di un rallentamento si può ar- 
guirlo dalla importanza della provvista di quci ma- 
teriali che si comperano all'ultimo momento: con- 
duttori, apparati e strumenti, nelle quali categorie 
appunto si nota un regresso od un rallentamento. 

А suo tempo vearemo quali saranno i risultati de- 
gli altri trimestri. 


Ing. Fumero. 


Alcune recenti turbine di costruzione nazionale 


La Ditta Ing. Riva e C., successa alla Riva-Mon- 
neret notissima nel nostro paese ed all’estero per le 
ottime turbine idrauliche che costruisce da molti 
anni, ha recentemente esposto alcune turbine pron- 
te per essere spedite ai rispettivi impianti, che 
hanno molto interessato i tecnici convenuti ad esa- 
minarle : è interessante riassumere brevemente le 
caratteristiche ai queste macchine, per le quii la 
nostra industria ha saputo soverchiare quella stra- 
nicra, tanto piü che i tipi esposti erano veramente 
degni di attenzione. 

Tra ai esse emergeva una turbina Francis capa- 
ce di sviluppare 4500 cavalli effettivi sotto la ca- 
duta di M. 55,10, col consumo di 7500 litri d'acqua 
al secondo. — Questa turbina é a doppio scarico, 
con camera foggiata a spirale, ed è destinata ad a- 
nimare direttamente un alternatore di corrisponden- 
te potenza nella Centrale al secondo salto del Cel- 
lina. La turbina é munita di un regolatore automa- 
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tico a servon.otore autonomo ad olio, sistema bre- 
vettato della Ditta, capace di chiudere la turbina in 
3 secondi, nonché di un apparecchio di scarico sin- 
crono, a richiusura lenta automatica, il quale man- 
tienc momentancamente costante il deflusso d'ac- 
qua, qualunque sia il grado di apertura della tur- 
bina, — e questo per evitarc le sopraelevazioni di 
pressione che potrebbero manifestarsi nella tuba- 
zione lunga боо metri circa, in seguito alle varia- 
zioni di erogazione che si hanno aurante l’esercizio. 

Tale turbina è la più potente che esista oggi in 
Italia, e si può avere un'idea della grandiosità della 
costruzione, dal suo peso complessivo, che è di circa 
51 tonnellate. | 

Di questa turbina diamo una fotografia (fig. 241) 
ed una sezione lungo l’asse (fig. 242) da cui è age- 
vole farsi un'idea chiara della compattezza aella co- 
struzione e della eleganza della forma, poco comu- 
ne nelle macchine straniere. 
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po Fran:is a largo consumo, come le grandi mac- 
chine сол du: sole ruote. 

Tutte queste turbine si distinguono per il tipo 
speciale di distributore che è a pale mobili, con co- 
mando a catena, sistema brevettato della Ditta. 

Passando dai grandi ai piccoli modelli dobbiamo 
ricordare ora aue ruote Pelton, destinate alla Cen- 
trale di Niardo, presso Breno, della Società Elet- 


trica di Valle Camonica. — Queste turbine sono de- 


stinate a utilizzare una caduta effettiva di 525 metri, 
la più alta finora attuata in Italia. — Data la gran- 
ae caduta, tutte le parti soggette a pressione sono 
costrutte in acciajo fuso, ed in acciajo sono pure le 
ruote e le pale, per evitare logoramenti, e per re- 
sistere alla tensione prodotta dalla forza centrifuga. 
(Fig. 243). 

Queste turbine sono esse pure munite di rego- 
latore automatico a servomotore autonomo ad olio, 


‘ brevetto della Ditta, nonché di un apparecchio di 


Fig. 241. 


Erano ench» espost: cinque altri colossi: cinque 
turbine, per la Centrale di Sorio, presso Verona, 
della Società Canale Milani. — Queste turbine, per 
quanto non sviluppino che circa 2000 cavalli ciascu- 
na, sono di grandi dimensioni, dovendo utilizzare 
una caduta di soli 10 metri, con'un consumo di di- 
ciotto metri cubi d’acqua cadauna, al minuto secon- 
do. Sono turbine tipo Francis, a grande consumo, 
ciascuna con quattro ruote, disposte in serie sullo 
stesso asse orizzontale, e scaricanti a due a duc, in 
un tubo centrale. — Tali turbine sono pure munite 
di regolatori automatici autonomi ad olio, dello stes- 
so sistema brevettato dalla Ditta, e verranno airct- 
tamente accoppiate ad alternatori di corrispondente 
potenza. Per la stessa Centrale vennero costrutte 
due turbine di 230 cavalli ciascuna, per animare le 
anche tali turbine sono del ti- 


dinamo cccitatric! 


scarico sincrono richiudibile automaticamente, per 
assicurare l'installazione contro gli eventuali colpi 
d'ariete, pericolosissimi con cadute tanto elevate. 
Queste turbine, ad onta della loro potenza limi- 
tata (oltre оо cavalli) rappresentano però il tipo più 
moderno ai turbine per altissime cadute, c servono 
quindi a dare un'idea delle altre molto più potenti, 
(5000 c più cavalli effettivi) che la stessa Ditta ha în 
costruzione tanto per la Società Generale Elettrica 
dell'Adamello — Centrale del Poglia, — (cinque 
unità) che per la Società Anonima per Imprese Elet- 
iriche Conti, Centrale di Goglio (quattro unità). 
Vedemmo anche una delle tre turbine destinate 
alla Società Anonima Orobia — (Centrale ai S. Pel. 
legrino) sviluppanti la forza di circa 1500 cavalli 
effettivi clascuna. Tali turbine sono del tipo Fran- 
cis, a doppio scarico, con camera forzata a spirale, 
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asse orizzontale, munite del consueto regolatore della costruzione normale, usata per le cadute rela- 
tivamente basse -— destinata per un impianto da e- 


automatico a servomotore ad olio. Tali turbine sono 
sigersi a S. Demetrio nei Vestini. Questa turbina 


munite di un potente volante, che serve a perfe- 
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presenta la particolarità di avere il distributore a 
sezione rettangolare, regolabile mediante lingua mo- 
bile, da un regolatore automatico a servomotore i- 


zionare la regolazione, e ad evitare brusche varia- 
zioni di pressione nella tubazione, in luogo dello 
scarico sincrono. 


Fig. 243. 


Nel resto queste turbine si assomigliano molto a draulico, funzionante direttamente coll'acqua che 


quella già menzionata, per la Centrale del Cellina. anima la turbina, 
Interessante una piccola turbina, tipo Pelton, Erano infine esposte parecchie altre turbine di 
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minor importanza a reazione, ad asse orizzontale, 
a quattro, due, cd una ruota, turbine che rappre- 
sentano i tipi oramai normali di simili costruzioni, 
per la Ditta, — ed un grande assortimento al re- 
golatori automatici a servomotore ad olio, di tutte 
l^ dimensioni usade nei più svariati Impianti, in com- 
missione presso la Ditta, oppure da fornirsi a co- 
struttori ester! di turbine, che preferiscono acqui- 


= a po ut mum mutum ut SS LS LE LO IO IDO IO GO IT IT S QPISSSSSMAMSISISASLCSSSSSSSACSSASTAALSASCSTSTCLSATTLICLAITLTTITTIACIAA.E OSL SS SS vA 
dini EI AR ri as maps i sii M ai ABT P d — -— ANA AAA AA A A A а ВАЗЕ TT 
o 


L'Impianto elettrico della Liguria Occidentale 


Merita di essere segnalato all'attenzione dei no- 


stri lettori un importantissimo impianto di distribu- | 


zione elettrica, eseguito receniemente dalla Società 
Elettrica della Liguria Occidentale sotto l'abile di- 
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stare s'niili apparecchi di precisione da questa nostra 
casa italiana, che ne ha oramai eseguiti oltre доо, 
di cui una quarantina circa si trovano in Francia, 
Germania, Inghilterra, Russia, Austria, Svezia, ecc. 

La stessa Ditta poi ha costrutto finora quasi 1500 
turbine, рег una potenza complessiva di circa ca- 
valli 450.000 effettivi; essa ha dunque il airitto di 
venire annoverata tra i più abili costruttori del mondo. 
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locazione dalla Socictà Negri che esercisce l'impian- 
to idroelettrico sul fiume Taggia, e questa energia 
viene portata al Cervo, punto di partenza della li- 
пса in parola, ove esiste una cabina ai regolazione 
che permette di mantenere la tensione entro un li- 
mite del 10%. іп più o in meno del valore normale, 
sia al variare della tensione di arrivo, che al varia- 
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Fig. 


rezione dell'ing. G. società 
ha costruito una linea che segue la costa occiden- 
tale del Golfo di Genova partendo dal Cervo e giun- 


gendo a Varazze. L'energia disponibile è presa in 


Scarzancila. Questa 


245. 


ге del car:co, e ció é ottenuto automaticamente. La 
linea primaria di distribuzione che parte da questa 
cabina e che segue il tracciato segnato nello sche- 
ma della fig. 244, ha costato non poche fatiche per 
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Isolatori per linee lungo il mare 


ING. G. ANFOSSI (1). 


Е` noto che le linee elettriche situate in vicinan- 
za del mare hanno generalmente a soffrire d' un 
grave inconveniente che facilmente ne perturba il 
buon funzionamento, proveniente dal fatto che gli 
isolatori si ricoprono d'uno strato di polvere che ne 
diminuisce grandemente il valore isolante. 

Tale strato, come ebbi occasione di mostrare in 
comunicazione, sì compone soprattutto di 
Sale, il quale trattiene e cementa tutte le particelle 
di carbone, di pulviscolo, ecc. contenute in sospen- 
sione nell'aria, e che il vento vi porta a contatto. 
Esso s: sviluppa in tempo relativamente breve in 
modo da assumere l'aspetto d'una vera incontra- 
zione e da richiedere frequenti inxerruzioni acll'e- 
sercizio per procedere ad un'accurata lavatura di 
tutti gli isolatori. Però si osserva che tale incrosta- 
salina non aderisce su tutta la superficie del- 
l'isolatore, ma soltanto in generale lá aove non può 
essere lavata dalle pioggie o spazzata dal vento, 
cioé sopratutto all'interno delle campane, ed in mi- 
sura tanto più Сое quanto queste sono 
meno allargate. 

E” peició che jo proponevo di cercare un rimedio 
а tale inconveniente col modificare razionalmente la 
forma dell’ isolatore, in modo che questo non pre- 
senti incavature o ricettacoli dove l'incrostazione 
possa aver presa. 

Di tale nuova specie d'isolatore, che é coperta da 
brevetto, furono già eseguiti e sperimentati vari ti- 
pi € mi propongo appunto di esporre qui i risultati 
che in pratica essi hanno dato. | 

I primi modelli costruiti furono previsti per una 
tensione di esercizio di 25,000 Volt, e constano di 
due pezzi e sono della forma piü semplice che l'iso- 
latore possa assumere, consistendo semplicemente 
in una larga campana quasi piatta sovrastante ad 
un manicotto o coprferro che é liscio in uno dei tipi, 
ondulato nell'altro. Lo spazio fra il manicotto e il 
gambetto di ferro che sostiene l'isolatore vien riem- 
pito di cemento. 

Venne pure costruito un altro modello egualmen- 
te semplice, pel quale le prove pratiche sono ora 
in corso. ll diametro della campana è, come per 
gli altri, di 220 mm., e le altre dimensioni in pro- 
porzione. Le esperienze eseguite nel laboratorio del 
costruttore hanno dato i risultati seguenti: a secco 
l'arco si forma a 97000 Volt: sotto pioggia a 45.0, 
600 mm. ail'ora, a 36000 Volt. 


Le dimensioni, quasi identiche per ambedue, sono le 
sez uenti: 


altra 


Zion 


Diametro della campana mm. 220 
Altezza totale dell'isoiatore » 200 
Altezza tra il lembo inferiore della cam- 

pana e il fondo del copriferro » 140 


(1 Sunto di una comunicazione fatta recentemente 


alla Sezione di Genova dell'A. E. I. 
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Diametro esterno del copriferro al fondo » 56 
Profondità delle gol: del cupriferro del 

tipo 2 » 6 
Larghezza delle gole » 19 


Peso d'ogni isolatore, circa Kg. 2,200 

Le prove eseguite su questi isolatori nel Labora- 
torio del R.o Politecnico di Milano hanno dato i ri- 
sultati seguenti : 

Tipo 1. — (a copriferro liscio): 

Prova a secco: a 62000 Volt prime piccole scari- 
che violette sotto la campana. 

78000 - 80000 Volt grandi scariche violette su- 
bito seguite dall'arco. | 

Prova sotto pioggia a 45.0 ES 300 millimetri 
allora): а 

а 40000 - 42000 Volt prime scariche violette sot- 
to la campana e fra campana e gambo. 

a 50000 - 52000 Volt scariche violette continue 
ed intense - scariche bianche - archi. 

Tipo 2. — (a copriferro ondulato): 

Prova a secco: a 75000 Volt effluvi violetti sotto 
la campana. 

a боооо Volt numerose scariche violette fra la 
campana e la seconda gola del gambo — una scarica 
bianca isolata. 

a 87000 Volt — arco. 

Prova sotto pioggia a 45.0 (come precedente): 

a 40000 Volt — efluvi sotto la campana. 

45000 Volt scarica violetta isolata fra filo е 
gambo, 

a 47000 Volt scariche violette continue ed in- 
tense. 

a 50000 Volt — archi. 

Dalle prove eseguite nel laboratorio del costrut- 
tore risulta inoltre che sotto una pioggia a 45.0 
ancor piü intensa, cioé con una precipitazione di 
960 mm. all'ora, il tipo 2 appena a 40000 Volt co- 
mincia a presentare l'arco; e risultati ancora miglio- 
ri si ottengono col tipo 1 forse pel fatto che l'ac- 
qua scorre meglio sulla superficie liscia del copri- 
ferro. 

Questi risultati di laboratorio, come si vede, la- 
sciano un largo margine di sicurezza, ma nulla pro- 
vano ancora riguardo alla proprietà essenziale del 
nuovo tipo d'isolatore. Si procedette perció ad un e- 
sperimento pratico mettendo in opera un certo nu- 
mero a'isolatori di ciascuno dci due tipi suddetti in 
confronto con altri isolatori costruiti da diverse 
case c di tipi diversi (Locke, Paderno ecc.) tutti 
garantiti per tensioni d'esercizio ai 25000 a 30000 
Volt. 

Tali isolatori vennero montati sulla linea a 23000 
Volt dell'Acquedotto De Ferrari Galliera, situata 
come si sa sull'argine destro del Torrente Polce- 
vera, nel tratto fra Teglia e Rivarolo, nel quale, 
come in molti altri, sono assai sentite le incrosta- 
zioni saline. La distanza del tratto di linea in espe- 
rimento dal mare é di circa 4 Km. 

Tutti gli isolatori di cui sopra erano affatto nuo- 
vi е vennero montati gli uni in vicinanza degli altri 
с nelle icentiche condizioni. 
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Esaminandoli dopo цо giorni di funzionamento si 
constató che i tipi ordinari presentavano uno strato 
abbastanza spesso di polvere al disotto delle cam- 
pane, tanto piú sensibile quanto meno aperte esse 
sono. (il: isolatori 1 e 2 invece si presentavano per- 
fettamente puliti, tranne soltanto qualche leggeris- 
sima vclatura di polvere, sopratutto nelle gole del 
copriferro del tipo 2 dalla parte esposta verso il 
mare. 

Le successive osservazioni hanno provato che in 
progresso di tempo il seaimento sugli isolatori dei 
tipi ordinari, aumenta man mano di spessore finchè 
dopo 6 a 7 mesi di funzionamento, presentano una 
incrostazione così spessa da rendere indispensabile, 
per la sicurezza dell’esercizio, una accurata lava- 
tura. 

I tipi 1 e 2 invece, ancora attualmente, cioè dopo 
più di 9 mesi dalla messa in opera, si trovano sem- 
pre in buone condizioni e permettono un esercizio 
regolare. Non vi si scorge che un leggero principio 
d'incrostazione in qualche punto al disotto aella 
campana come ora diremo e, per il tipo 2, anche 
fra le gole del copriferro, ma sempre di preferenza 
dalla parte rivolta verso il mare.. E’ da notare che 
durante questo periodo di esperimento gli isolatori 
ebbero a sopportare ogni sorta di vicissitudini at- 
mosferiche, fra cui vari mesi di tempo eccezional- 
mente piovoso e di grandi temporali senza che il 
funzionamento dell'impianto abbia mai avuto a ri- 
sentirsi. 

Si osserva anzi un fatto curioso. Nella maggior 
parte degli isolatori del nuovo tipo, la leggera in- 
crostazione che tende a formarsi al disotto della 
campana appare localizzata lungo una stretta stri- 
scia dirctta radialmente dal centro verso il sud, che 
nel nostro caso è la direzione del mare. Si direbbe in 
altre parole l'ombra del copriferro proiettata sulla 
campana, c questo fatto è assai caratteristico e 
costituisce la miglior conferma delle vedute che 
hanno condotto alla costruzione acl nuovo tipo. Il 
vento di mare, che soffia spesso ed impetuoso nella 
regione, carico di sale е di pulviscolo, investe l’iso- 
latore deponendovi sopra l'uno e l'altro colà dove 
non può passare liberamente, cioè dove trova Po- 
stacolo del copriferro. Per la stessa ragione anche 
ij vento che soffia in direzione opposta, cioè di tra- 
montana, c che col preceaente costituisce ЇЇ vento 
dominante della regione, non ha che scarsa influen- 
za sulle parti dell’isolatore che tendono ad incro- 
starsi, appunto perchè il copriferro le protegge. 

‚Кай analoghi ai precedenti vennero constatati 
anche in vari altri impianti. Per es. nella linea a 
33000 V. che corre lungo la costa occidentale del 
Perù tra Chosica e Lima si è constatato che il pul- 
viscolo che sporca l'isolatore ha una spiccata ten- 
denza a disporsi di preferenza ad angolo retto col- 
l’asse della linea, cioè dalla parte del mare. E” da 
notare che tale linca, come in generale tutte quelle 
in vicinanza del mare, è soggetta ad una forte in- 
crostazione tanto che dopo poco la messa in eserci- 
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zio si dovetrero abbandonare gli isolatori di vetro 
che erano stati adottati, per sostituirli con isolatori 
in porcellana Locke, d: tipo molto piú grande. Mal- 
grado ció, e malgrado la completa mancanza di 
pioggie e temporali di cui gode la regione, non è 
possibile avere un funzionamento regolare sc non 
mediante una accurata lavatura di tutta la linea o- 
gni tre mesi. 

Naturalmente é ovvio osservare che un princ:pio 
d'incrostazione cosi nettamente localizzato non puó 
prodursi che nel caso in cui i venti, diciamo cosi, 
incrostanti e disincrostanti, abbiano direzioni ben 
determinate e prossimamente opposte, come avvie- 
ne nel caso della linea in questione, in cui essi sof- 
fiano nel senso della valle che la linea appunto per- 
corre. 

E” da notare però che la forma stessa della cam- 
pana impeaisce che il sedimento, anche lá ove ten- 
de a formarsi, possa aver presa e raggiungere un 
limite nocivo. Tutto si limita ad una sottile vela- 
tura, senza spessore apprezzabile, che non fa che 
sporcare un po’ l'isolatore nella regione ora detta 
senza influire sull'esercizio e che non ha tendenza 
ad aumentare. Anzi, come ebbi spesso a constatar- 
lo, basta un temporale o una giornata di forte ven- 
to per cancellarne la maggior parte. 

Gli isolatori sperimentati sono anzi risultati al- 
quanto eccessivi per la tensione di 25000 Volt alla 
quale funzionano, Difatti assieme ad ess: vennero 
pure messi in opera degli altri isolatori composti 
adattando semplicemente un ordinario isolatore a 
gola al disotto d’una campana molto appiattita. 

Le dimensioni d'un isolatore cosiffatto erano : Dia- 
metro della campana mm. 200; Altezza fra il lembo 
inferiore della campana e il fondo dell’isolatore a 
gole mm. 95. 

Orbene tali isolatori si incrostano pochissimo, e 
sopratutto frammezzo alle gole, perchè queste sono 
troppo ristrette, с al disotto della campana nel mo- 
do detto più sopra. Essi sono in opera da più di 9 
mesi e funzionano in modo picnamente soddisfa- 
cente. E? certo dunque che un isolatore fatto appo- 
sitamente e che abbia press'a poco lc stesse dimen- 
sioni sarebbe sufficiente per una tensione di linea 
d: 25000 V. 

In definitiva, l’esperimento fatto sembra dunque 
pienamente concludente a favore degli isolatori ael 
nuovo tipo, che vengono ora correntemente costru:- 
ti dalla casa Richard-Ginori. Essi resistono be- 
ne alle intemperie e non sono soggetti che ad un'in- 
crostazione insignificante, che non necessita alcuna 
lavatura. La loro forma acl resto è tale che se an- 
che, a intervalli di anni, si volesse lavarli, l’opera- 
zione riuscirebbe molto più spedita ed efficace che 
nei soliti tipi a campane multiple. 

Essi possono pure, come è ovvio, adattarsi ugual- 
mente bene nelle circostanze ordinarie, cioè per li- 
nce lontane dal mare, ed hanno il doppio vantaggio 
di sporcarsi meno e d'essere di costruzione più sem- 
plice ed economica dei tipi usuali. 
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Bollettino della A. E. I. E. | 


I criteri per la determinazione del reddito 
degli opifici generatori di energia elettrica 
in rapporto all’imposta sui fabbricati. 


(Continuazione e fine vedi н. 20) 


Prima di discutere questo problema di diritto fi- 
scale vigente, si deve riconoscere la impossibilità 
di separare razionalmente la materia colpita dalle 
due imposte di ricchezza mobi'e 
quando colpiscono il reddito di uno stesso opificio 
industriale, perchè il reddito dell’opificio, colpito 
dalla imposta dei fabbricati, non è che un elemen- 
to, anzi l'elemento essenziale dell'impresa colpita 
dalla imposta di ricchezza mobile, ed entrambi, opi- 
«io ed azienda industriale, formano un solo orga- 
nismo che dà un unico reddito indivisibile. 

Li forza delle cose esigerebbe una riforma radi- 
cale di queste due leroi, che potrebbe consistere in 
una fusione del reddito dell’onificio nel reddito in- 
dustriale ; così come il reddito della casa colonica si 
fonde con quello del fondo, с forma con esso un 
solo cespite d'impos:a. 

Ma poichè dobbiamo ragionare con le legy: vi- 
genti, riconosciamo che l’autorevole giurispruden- 
za qui riferita, attribuendo il medesimo significato 
all'espressione reddito netto nella sfera pur distinta 
alle due imposte, ne ha semplificato l'applicazione. 
| I. — Oggetto della imposta sui fabbricati è 7 
loro reddito netto; cosi l'art. 1 della legge fonda- 
mentale 26 gennaio 1863: 

«Art. 1. T fabbricati cd ogni altra costruzione 
saranno soggetti all'imposta in proporzione del lo- 
ro reddito nelto». 

Ка è reddito netto il provento annuale che il pro- 
prictario trae dai suoi edifici. 

Questo reddito può essere effettivo o presunto. 
E’ effettivo quando è determinato dalle pigioni che 
il proprietario ritrac dall'aflitto dei suo edifici; è 
br sunto quando il proprietario abita egli stesso l’e- 
dificio o esercita egli stesso l'opificio. In questa 
ipotesi, mancando la determinazione precisa che ri- 
sulta dalla somma degli affitti, il reddito si deter- 
mina considerando la spesa che il proprietario do- 
vrebbe fare pirliando in affitto un fabbricato corri- 


spondente o, ció chc é lo stesso, il provento che po- 


trebbe ricavarne dandolo in affitto. 

Anche queste definizioni si riscontrano nella leg- 
ge. all'art. 6: «1 reddito effettivo da denunziarsi 
per le costruzioni soggette all'imposta sarà quello 
risultante dagli affitti in corso all'atto della denun- 
zia. Il reddito presunto sarà quello che il proprieta- 
rio potrebbe ricavare in via di allitto comparaliva- 
mente ad altri fabbricati posti in simili condizioni 
€ circostanze». 

C uesto concetto chiarissimo si esplica in un'am- 


e cei fabbricati 


pia parafrasi nell'art. 14 del regolamento 24 ago- 
sto 1877: 

« Pei fabbricati non affittati deve dichiararsi il 
reddito presunto, che si determina con le norme se- 
guenti: 

a) pei fabbricati ordinariamente capaci di dare 
un reddito effettivo. questo si determinerà compa- 
rativamente alla pigione dei fabbricati posti in con- 
dizioni analoghe nello stesso Comune, se ve ne sia- 
no, o in Comuni circostanti, tenendo a calcolo le 
ditferenze provenienti dalle diverse condizioni eco- 
nomiche, o da circostanze eccezionali ; 

b) ai fabbricati che per la loro destinazione o 
particolare costruzione non sono paragonabili con 
altri consimili dei cuali sia noto il reddito, come 
convitti, spedali, teatri, luoghi di delizie e simili, 
sara attribuito quel reddito che si potrebbe cavarne 
aitittandoli o nel loro stato attuale, o per qualunque 
altro uso di cui siano o possano essere capaci ». 

La legge ha dunque voluto che il reddito presunto 
sia desunto da elementi effettivi quali sono i fitti di 
altri fabbricati posti nelle condizioni industriali di 
quello per cui manca il dato di un affitto in corso. 
Quindi Pagente delle imposte non può dipartirsi dai 
duc criteri indicati nell'art. 14 del citato regola- 
mento. Se trova nel Comune in cui si è situato 1'o- 
pificto di cui deve tassare il reddito, о in quelli 
circostanti, altri opifici analoghi, deve dedurre dal 
dato certo dell'aintto realizzato su quelli, fatte le 
debite proporzioni, il reddito presunto dell 'opificio 
(lett. а). Oppure l'agente delle imposte non trova 
nel Comune e nei Comuni circostanti un opificio 
paragonabile a quello in questione, e allora deve 
determinarne il reddito sulla base del reddito che 
si potrebbe effettivamente ricavarne, tenendo conto 
delle sue reali attitudini (lett. b). La presunzione del 
reddito deve fondarsi sopra capisaldi certi ed effet- 
tivi, costituiti da fatti accertati, perchè, secondo il 
processo logico dato dal codice civile, le presunzio- 
ni devono desumersi da circostanze gravi, precise 
e concordanti (art. 1354), e in questo caso le circo- 
stanze fondamentali devono per legge cercarsi nel 
reddito di altri opifici analoghi, o desumersi dal 
reddito realizzabile con un possibile contratto di 
affitto, 

Se invece di seguire questo procedimento l’agente 
attribuisce alla forza motrice, alle turbine e al fab- 
bricato dell'opificio un valore di costo ipotetico, e 
suppone impiegato questo capitale all'interesse le- 
gale, per eguiparare il reddito a questo interesse, 
egli viola il procedimento stabilito dalla legge, che 
costituisce un'essenziale difesa del contribuente. 
Non fonda la presunzione del reddito sopra altri 
reddit: debitamente accertati. ma sopra l'arbitraria 
ipotesi, continuamente e giornalmente smentita dai 


fatti, che il capitale impiegato in un'industria, ansi 
in alcuni fatlor: di un'industria, renda l'interesse le- 
gale. Cosi introduce nella legge una presunzione di 
secondo grado; cioè deduce la presunzione del red- 
dito nella presunzione che il capitale impiegato in 
un industria renda sicuramente e invariabilmente 
un reddito eguale o superiore all'interesse legale; 
fonda la presunzione sopra altre presunzioni, to- 
gliendo al contribuente quella salvaguardia contro 
le arb:trarie tassazioni che consiste nella certezza 
dei dati su cui posa la presunzione del reddito. 
Infatti non é egli evidente che l'industriale puó 
esercitare un'industria anche con un profitto infe- 
riore all'interesse legale? Non può accadere che l'in- 
dustriale se ne rimetta sul fitto dell'opificio, per 
rifarsi sui prezzi di rivendita? Non può darsi che nel 


prendere in afliuto le forze motrici abbia subito : 


un prezzo di monopolio, o debba pagare il fitto di 
forze motrici che non può utilizzare? 

Del resto, su questo punto si può dire concorde 
l'insegnamento della giurisprudenza, la quale ha ri- 
petutamente affermato che il reddito dci fabbricati 
deve in ogni caso commisurarsi all'affitto vero е 
reale, o presunto, sia per comparazione alla pigione 
di altri in condizioni analoghe, sia, in difetto di pos- 
sib.le comparazione, attribuendo ai fabbricati il red- 
dito che si potrebbe ricavarne affittandoli o come so- 
no, o per altro uso di cui sieno suscettibili. Sosti- 
tuire a questo metodo il criterio empirico dell'in- 
teresse legale sulle somme impiegate nel costo del 
fabbricato e delle macchine connesse ed incorporate 
a un edifizio, non solo costituisce una aperta viola- 
zione di legge, ma può anche essere fonte di errore 
nella estimazione del reddito, per essere alfatto ar- 
bitraria la presunzione che il reddito reale ricavato 
corrisponda all'interesse lecale del capitale di costo 
o di acquisto. (Cass. Roma 19 dicembre 1904, Foro 
it., 1905, l, 282, ccn nota di richiami; App. Firen- 
ze, 23 ottobre 1903, id., 1904 I, 55). 

II. — Nella determinazione del reddito di un opi- 
ficio agli effetti dell'imposta sui fabbricati, l'agente 
deve inoltre considerare il reddito presunto in rela- 
zione ai luoghi ove si trova l'opificio e alla possi- 


bilità di utilizzarne le energie. La stessa Commis- . 


sione centrale delle imposte ha giudicato (decis. 16 
febbraio 1892, n. 13564) che la legge del 1865 non 
colpisce la forza motrice prodotta da un opificio 
nella sua forza potenziale, ma nella utilità che si può 
effettivamente ritrarne. 

Ora, se le forze idrauliche si ottengono in un luo- 
go privo di opifici industriali. di imprese di illumi- 
nazione о di trazione in cui possano essere utiliz- 
zate, bisogna metterle in relazione col mercato ove 
esse devono necessariamente rendere per avere un 
utile impiego, perdendo tanto del proprio valore, 
quant/é la spesa e la dispersione che soffrono nel 
lungo tragitto. 

Pareggiando il reddito di un opificio che consu- 
ma l'energia elettrica là dove la crea, al reddito di 
un opificio che è posto lontano dai centri di consu- 
mo, parcggiando, ad es., il reddito di un opificio si- 
tuato a Tivoli a quello di un opificio collocato a Ro- 
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ma, l'agente non desume il reddito da quello di un 
opificio posto in simili condizioni e circostanze, come 
vuole la legge nell'art. 6, ma dal reddito di un opi- 
ficto immaginario, creazione della sua fantasia fi- 
scale, cioè di un onificio che si trovi nella felice con- 
dizione di distribuire il prodotto della propria ener- 
gia la ove la produce. Non vi ha industriale al mon- 
do così ingenuo che, pigitando in alfitto un opificio 
che non ha alcuna utilizzazione possibile nel luogo 
dove è situato, non tenga conto della diminuzione 
che subisce l'energia elettrica ivi prodotta nel lungo 
percorso aerco prima di g ungere al luogo in cui 
viene cliettivamente utilizzata. 

Male a proposito si direbbe che queste perdite 
sono comprese c cempensate con quell'ammontare 
del terzo che la legee, nell'art. 3, permette di de- 
trarre dal reddito lordo per accertare il reddito netto 
o imponibile. 

L'errore è evidente: non si tratta di una detra- 
zione da farsi da un reddito reale, come possono 
essere le spese di rinarazione, che sopravvengono 
a colpire il bilancio del prorrietario dopo che egli 
ha consqguito i! reddito. Quando questi paga l'o- 
pera del muratore che ha riparato la casa, fa subire 
una detrazione al fitto già convenuto, già esatto od 
esgibile dall'inquilino: quindi la detrazione colpi- 
sce un reddito lordo gia esistente. 

Tutte le cause di detrazione annoverate nell'art. 
3 della legge 26 gennaio 1563, e che il legislatore 
volle compensate colla deduzione d’un terzo dalla 
rendita lorda dell'op'icio sono di questa natura. I 
canoni, le decime, i livelli, i КЕНІ d'acqua sono oneri 
che diminuiscono una rendita lorda già realizzata, 
che è iù entrata materialmente nella cassa del pro- 
prietario, e che egli riduce ex post facto per farne 
una rendita netta. 

Qui invece si tratta di perdite che precedeno la 
formazione del reddito, -^rché questo non si rea- 
lizza se non nella misura in cui l’energia elettrica 
giunse nel luogo dove è distribuita fra gli utenti. 

Si tratta, in altre parole, di perdite che impedisco- 
no la produzione del reddito, c non già di perdite 
che falcidino un reddito più realizzato. 

Infatti l'enereia che si disnerde nel tragitto non 
viene distribuita fra gli utenti; non contribuisce a 
formare il reddito lordo, e quindi non può conside- 
rarsi come una perdita sofferta dal reddito. Non può 
considerarsi come una rerdita di reddito quella che 


.avv'ene prima che esista il reddito. Come mai ciò 


che non esiste 
stesso? 
Quindi l'agente del Fisco deve nell'accertare il 
reddito dell'opificio tener conto della quantità di 
forza motrice che si può utilizzare nel mercato ove 
è distribuita. Egli deve pensare che l’energia la qua- 
le non può essere impiegata nel territorio dove si 
raccoglic, deve valere per quel tanto che se ne può 
utilizzare. Non si può, nemmeno a scopi fiscali, com- 
metitere un errore logico così radicale di pigliare m 
considerazione la forza motrice che si forma in un 
dato luogo, senza tener conto che la si può consu- 
mare solo ad una data distanza da quello. Altrimen- 


potrebbe perdere una parte di sè 
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ti non si colpirebbe un reddito presunto secondo le 
reali condizioni geografiche ed economiche dell'in- 
dustria, ma un reddito di fantasia, contrario alla 
realtà delle cose. 

Ma tutto questo non basta ancora. Nella deter- 
minazione del reddito presunto, oltre che delle di- 
spersioni della forza motrice, deve tenersi conto 
delle intermittenze, che sono di ostacolo alla sua 
completa utilizzazione. 

Se per le speciali condizioni dell'industria d'illu- 
minazione o di trazione, a cui un opificio che pro- 
duce energia elettrica provvede, l’impiego utile ed 
effettivo di tutta la energia prodotta è limitato ad 
alcune ore dei giorno, poichè il correspettivo che 
si ritrac è valutato necessariamente in proporzione 
del consumo reale, nella determinazione del reddito 
presunto non si può non tener conto che per le altre 
ore del giorno una gran parte dell'energia diviene 
inutile, improduttiva. | 

Fra le condizioni e le circostanze industriali di 
cul, a termini del citato art. 6, l'agente delle impo- 


ste deve tener conto per determinare il reddito di. 


un opificio, non possono omettersi queste perd:te 
sofferte dall'energia elettrica prima di essere util- 
mente impiegata a produrre il reddito, che si ottie- 
ne dall'impiego effettivo dell'energia. 

Se è vero che nel fissare il reddito, e cioè il va- 
lore locativo di un fabbricato, si deve fare comple- 
tamente astrazione dalle vicende finanziarie ed eco- 
nomiche dell'impresa, e che il redd:to attribuito al- 
l'opilicio non deve variare se in seguito a contin- 
genze economiche, per uno sciopero del personale, 
per l'emigrazione estiva degli utenti, si abbassa il 
consumo dell'energia elettrica e quindi il guadagno 
della impresa stessa, sarebbe, peró, iniquo che per 
determinare quel reddito non si dovesse tener conto 
di quelle cause di ordine tecnico, come sono la di- 
stanza e l'indoie dell'industria, le quali impediscono 
l'utilizzazione della intera forza motrice. - 

Le forze motrici costituiscono la dotazione dell'o- 
pificio ; se questa dotazione non è utilizzabile che per 
una frazione del suo valore, il suo reddito si riduce 
ad una frazione anch'esso. 

Il cavallo idraulico non è come l'oro o come il 
grano che abbia un mercato mondiale, e possa of- 
frirsi in qualunque piazza, dove nc è maggiore la 
richiesta. 11 valore della forza motrice, che non può 
trasportarsi a grandi distanze se non con perdite e- 
normi, ha un valore locale, determinato dalla spesa 
necessaria per produrla e dalla possibilità di utiliz- 
zarla. 

Non si può parlare di un cavallo idraulico medio, 
che avrebbe un valore assoluto di capitale e di red- 
dito; questo cavallo teorico non è quello su cui 
deve cadere l’imposta, perchè la legge (art. 6) vuole 
che il reddito sia determinato comparativamente ad 
altri fabbricati posti in simili condizioni e circostan- 
ze. E il regolamento (art. 14) vuole che si tenga 
conto della pigione pagata da altri fabbricati posti 


in condizioni analoghe, tenendo conto delle diffe-. 


renze provenienti dal'c diverse condizioni. 
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L'opificio deve valutarsi pel suo valore locativo, 
cioè per la somma che se ne potrebbe ricavare, af- 
fittandolo ad un altro industriale : ed è evidente che 
questo valore locativo, determinato come ogni va- 
lore dalla domanda e dall'offerta, subisce l'intluen- 
za delle circostanze, che l'energia elettrica può uti- 
lizzarsi solamente in luogo lontano da quello in cui 
è prodotta, e che non può esservi utilizzata che in 
modo saltuario e intermittente, per difetto, ad esem- ` 
pio, di altre industrie minori, che impieghino le for- 
ze lasciate disponibili in tante ore del giorno e della 
notte dali'illuminazione e dalla trazione. 

Prof. A. VIVANTE. 


* + 


Tassazione dell'energia elettrica. 


In data 20 maggio 1904 l'Intendenza di Finanza 
di Reggio Calabria faceva notificare alla Ditta 
Zcheuder e C. esercente la officina elettrica di Ba- 
gnara, che, a seguito esperienze praticate aal di- 
pendente ufficio tecnico della Finanza medesima, la 
qualità di energia venduta a forfait giusta dichiara- 
zione di essa Ditta rispondesse a quella effettiva- 
mente aistribuita. 

E però invitava a pagare un supplemento di tas- 
sa di omissis. 

La Ditta non accettò talc liquidazione e fece ri- 
corso al Ministero delle Finanze ed al Comitato pe- 
ritale, istituito per derimere le vertenze del gencre 
presso ogni Capoluogo di Provincia. 

11 nodo della quistione era questo: sosteneva la 
Ditta che la liquidazione della tassa «per l'energia 
voluta a misura, aovesse farsi a base di quella ac- 
certata con i contatori esistenti presso i privati u- 
tenti; e per la energia ceduta’ a forfait dovesse la 
tassa commisurarsi in base a contratti stipulati ed 
ai canoni pattuiti con 1 privati per l’accertamento 
dell'energia tassativa». 

Il ricorso, accettato dal Comitato Provinciale, fu 
annullato con decisione 20 dicemb. 1904 dalla Com- 
missione centrale, riconoscendosi nell'ufficio tecni- 
co il diritto di procedere alla aeterminazione della 
qualità di energia tenendo conto anche degli stru- 
menti di misura applicati al quadro di distribuzione 
della corrente, fatte tutte le deduzioni ammissibili. 

Non restò contenta la Ditta di tale decisione, с 
con atto del 21 luglio 1905, sostenendo i suoi recla- 
mi e le sue deduzioni, chiamò in giudizio l'Inten- 
denza di Finanza innanzi al Tribunale di Reggio 
Calabria per sentir aichiarare illegale, arbitrari e 
lesiv: del suo diritto i criteri eseguiti nella liquida- 
zione della tassa, nulla di conseguenza la ingiun- 
zione del 20 maggio 1904, e tenuta la Finanza al 
ristoro dei danni, ed agli eventuali rimborsi, non 
che alle spese del giudizio. 

Constatatasi cosi la lite, il Tribunale con sentenza 
11-14 Luglio 1906 si disse incompetente a giudi- 
care per ragione di materia. 

E contro questa sentenza ha prodotto appello la 
stessa Ditta, sostenendo che malamente dai primi 
giudici si proclamó la incompetenza dell'Autorità 
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giudiziaria a decidere. sulla sentenza, e che rifor- 
mata l'appellata sentenza, si rimettano le parti in- 
nanzi allo stesso Tribunale. 

In tale stato viene la causa alla cognizione aella 
Corte, innanzi alla quale i procuratori delle parti 
chicaono come sopra é detto. 

Tutta la disputa verte ancora oggi пе] decidere 
se la tassa in esame debba corrispondersi in ragio- 
nc dell'energia elettrica effettivamente consumata 
come sostiene la Ditta appellante, o se invece deb- 
ba essere corrisposta a base della produzione con- 
statata in officina, (salvo le aeduzioni di regola) se- 
condo anni fa la Finanza appellata. Disputa questa 
che per la preindicata Ditta Zcheuder e C. non re- 
sta limitata a semplici constatazioni di fatto, ma 
entra sul campo di interpretazione legislativa, ed 
agia una vera e propria quistione di diritto. 

\ chiarimento delle cose, è da premettere che lof- 
ficina elettrica di Bagnara gestita dalla Ditta in di- 
scorso, oltre a fornire la energia elettrica per la il- 
luminazione dell'abitato di Bagnara, ne vende an- 
che a privati a scopo di illuminazione. 

La distribuzione ai privati è fatta con aue meto- 
ed a forfait. 
L'art. 1 della legge 8 Agosto 1895 №. 416 dice ро: 


tassativamente « F’ 


di vale a-dire a misura (contatori) 


istituita una tassa sul consu- 
mo per illuminazione 0 per riscaldamento del gas 
luce e di energia elettrica nella misura ctc ». 

E con Part. 2 «la tassa è pagata dal fabbricante 
sulla quantità del gas o della energia elettrica cf- 
fettivamente utilizzata aai consumatori ». La stessa 
leyge inoltre, appunto per l'accertamento e per la 
liquidazione uella tassa in discorso, domanda 1а 
bisogna ad una giur'sdizione speci ile verac propria, 
rappresentata dal Consiglio dei periti provinciali, 
са in grado di appello dalla Commissipne centrale : 
organi giurisdiziali i quali decidono secondo le nor- 
me dettate dalla legge stessa c dal relativo rego- 
lamento approvato con Regio Decreto 5 Luglio 1896 
N. 289. E’ detto infine con l'art. sr dello stesso 
Regolamento che: « Le acliberazioni della Commis- 
sione Centrale sono inappellabili ». 

Dallo insieme delle disposizioni legislative e so- 
pra ricordate, specie poi dalla natura c dall'indole 
di esse, è agevole trarre le conclusioni solo atten- 
dibili nella presente. causa. 

Trattasi di legge speciale, la quale deve essere 
applicata secondo la intenzione del legislatore e 
рег 1а quale non si volle tutto lasciare alla cogni- 
zione del potere amministrativo domandando ad 
csso anche la decisione delle quistioni che potesse- 
ro sorgere sulla interpretazione della legge stessa. 

Per la speditezza ael procedimenti e per lo scopo 
a cui le tasse sono destinate, si vide la necessità 
di stabilire competenze giurisdizionali speciali, al- 
lo stesso modo come per le tasse sulle imposte di- 
rette, su quelle dei redditi di Ricchezza Mobile e 
della tassa sugli spiriti. Queste competenze però 
sono limitate ai soll casi ai prontT soluzione su fatti 
accertati ed accettabili, ai soli casi di indole tec- 
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nica, ma ogni altra controversia che possa sor- 
gere circa fl modo di applicazione ed interpretazio- 
пе della legge, è di competenza ordinaria e non 
speciale. La inappellabilità quindi sancita dall’art. 
51 Regolamento sopra indicato, non significa che 
assoluta esclusione ai ulteriore richiamo ed altra 
sede amministrativa : richiamo che resta e deve re- 
stare effettivamente impregiudcato quando sorge il 
contratto circa il modo della applicazione della leg- 
ке, esame questo non di puro fatto, di indole tec- 
nica, ma di diritto. 

E di questo appunto si tratta del caso attuale. 
Ndi primi articoli della legge è ben precisata la na- 
tura della tassa ed il modo come dev'essere pagata. 

Ed intanto non s: è di accordo su questa ultima 
modalità, se cioè aebba corrispondersi in ragione 
del consumo o no, se la tassa colpisca ‘soltanto 
il consumo dell'energia elettrica ovverso la inte- 
grale produzione della stessa. Or tutto questo non 
è più esame tecnico, non è più giudizio di fatto, 
su cui restano arbitre le giurisdizioni speciali 
ma implica criteri giuridici che consentono il re- 
clamo giudiziario. E” indubitato che trattasi di de- 
terminare non solo il quantum, ma anche il quid 
tassabile, e di determinare se tale accertamento 
debba essere fatto a norma degli art. 34 e seguenti 
del Regolamento, ed anche con altri criteri di tas- 
sazionc. 

Letto il quale punto la soluzione della vertenza 
spetta non più nella competenza di quelle giurisdi- 
zioni speciali ma spetta a questa ordinaria dell'au- 
torità giudiziaria. 

Giacchè è facile scorgere che si agita cosi e già 
si è detto una vera questione di diritto che non può 
mai restare abbandonata ad Enti puramente tec- 
nici quali il Comitato peritale e la Commissione Cen- 
tralc. 

Ed é perció che in accoglimento dell'appello del- 
la Ditta Zcheuder ed in riforma dell'appellata sen- 
tenza deve dichiararsi la competenza dell'autorità 
giudiziaria a conoscere della presente contesta- 
zione rinviandosi all'uopo la causa stessa ai primi 
giudici. 

La Corte, intesi i procuratori delle parti e re- 
spinta ogni contraria istanza acduzione ed eccezio- 
ne, accoglie come è di ragione l'appello proposto 
della Ditta Zcheuder e C. con l’atto del 21 Dicem- 
bre 1906 avverso la sentenza del Tribunale di Reg- 
gio Calabria - 11-14 Luglio detto anno, ed in ripa- 
razione della sentenza stessa dichiara essere com- 
petente l'autorità giudiziaria a conoscere detta con- 
testazione sorta tra le parti. 

Condanna poi la Finanza appellata alle spese di 
questo giudizio di appello. 

Così decisa in Catanzaro nella Camera di Con- 
siglio addi 28 Febbraio 1908, tra Intendenza di Fi- 
nanza di Reggio Calabria e la Ditta Ing. Rodolfo 
Zeheuder e C. esercente la Officina elettrica di Ba- 
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Note liete sulla industria nazionale. 


Mantenendo una promessa fatta tempo addie- 
tro ai lettori nostri, quando abbiamo dato som- 
maria notizia di una colossale turbina a vapore 
costruita dalla Tosi per l'America latina, diamo 
in questo fascicolo una piú completa ed illustrata 
descrizione della turbina stessa. Ci duole assai 
che la ristrettezza dello spazio e lo speciale carat- 
tere della nostra rivista non ci consentano di 
troppo dilungarci nel descrivere particolari di co- 
struzione che sarebbero interessantissimi; abbia- 
mo pero cercato di dare il resoconto piú comple- 
to che ci fu possibile. 

In fatto di macchine termiche, come per le 
macchine idrauliche, la nostra industria seppe 
rendersi completamente autonoma  dall' estero: 
ció non vuol dire che la nostra importazione siasi 
annullata, peró la proporzione delle macchine e- 
stere nel complesso totale degli impianti ё scesa 
da tempo a proporzioni assolutamente ragione- 
voli e tollerabili. 

Per quanto riguarda le macchine termiche ' il 
nostro paese deve una grande  riconoscenza al 
Tosi, poiché egli seppe dare un grande esempio 
e vincere una grande battaglia creando il gran- 
dioso stabilimento di Legnano, divenuto rocca 
formidabile da cui l' industria paesana riesce a 
contenere l'irruenza dei moderni barbarossa, 
scendenti a conquiste dell'Italia non piú con le ar- 
mi, ma colle macchine. 

L'ins. Franco Tosi nacque a Milano nel 1850; 
dopo parecchi viaggi d'istruzione, nei quali mol- 
to vide e molto imparó, s'impiegó nello Stabili- 
mento meccanico Decker, nel quale inizió la sua 
carriera. — l.a competenza da lui acquistata nel 
campo meccanico lo fece chiamare in Italia nel 
1876 a dirigere l'Officina Cantoni, Krumm e C. 
di Legnano ove ebbe agio di spiegare il proprio 
ingegno, ed applicare praticamente la esperienza 
fatta da lui in paesi industrialmente evoluti; i suoi 
meriti lo fecero passare nel 1882 /dalla qualità di 
Direttore, a quella di socio dell'Officina Franco 
Tosi e C., chesi dedicó alla costruzione esclusiva 
di motrici e caldaie a vapore per istallazioni fisse, 
creando cosi in Italia un'industria sfruttata fino 
allora dall'estero. La Ditta sociale venne disciol- 
ta nel maggio 1894 e il Tosi ne rimase solo pro- 
prietario, riuscendo mercé le sue eccezionali doti 
a portare lo stabilimento ad un grado ammirabile 
di potenza, invidiabile di prosperità. 

L'officina d'oggi dà lavoro a 2000 operai, e si 
estende su un'area di ben rooooo metri quadrati, 
dei quali la metà coperti, compresa una nuova 
fonderia, essa sola di 10000 mq.; essa produce in 
media (all'infuori delle turbine e dei motori a 
gas) una motrice e una caldaia ogni due giorni. 

Su quest'area sorgono: lo studio amministrati- 
vo e tecnico, l'abitazione del Tosi, una galleria 
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di 170 metri di lunghezza comprende 
ria leggera e la torneria pesante, d 
staccano diverse ali di fabbricato pe 
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vorazioni, un salone d’aggiustaggio, il vasto]p- - 22: 
cale per le spedizioni. Di fianco a tale galleria: . 


sorgono altri ampi locali per le fresatrici e mac- 
chine automatiche per la produzione di rubinette- 
ria, locali di montaggio e sala di prova dei moto- 
ri a gas, tornitura volanti, aggiustaggio e prove 
turbine. Vengono poi ancora il fabbricato model- 
listi e di lavorazione dei grossi pezzi, foratrici, 
alesatrici, piallatrici. 

Nel centro dell'officina è installata una comple- 
ta centrale elettrica con tre motrici e caldaie per 
un complesso di 1000 HP. la quale fornisce Ге- 
nergia per dar moto alle singole macchine uten- 
sili, alle molteplici gru da 8 a 25 tonnellate e per 
altri servizi. Seguono infine l'officina dei calde- 
rai, la forgia e la fonderia col riparto prove e a- 
nalisi chimiche dei materiali. 

Tutto questo insieme desta un'impressione pro- 
fonda, sia in ordine assoluto, sia per l'indice che 
fornisce del progresso già conseguito dal nostro 
paese, sia perchè tutto ciò è opera di un sol uo- 
mo, del Tosi, sia infine perchè attorno alla orga- 
nizzazione tecnica ed industriale fiorisce una 
splendida organizzazione economica. Il Tosi in- 
fatti ha trovato anche il tempo per provvedere 
alla fondazione d’istituzioni molteplici e varie a 
favore dei suoi operai ed impiegati come: cassa 
soccorsi рег malattie, per infortuni, pensioni, 
scuole, albergo e cooperativa di consumo; il pro- 
blema delle abitazioni venne risolto nel modo più 
completo e favorevole grazie alla costruzione di 
case salubri circondate da giardini ed appezza- 
menti di terreno coltivabili, destinate agli operai 
dello stabilimento. 

L'Officina del Tosi assicura al nostro paese una 
considerevole esportazione, che gli e titolo di 
grande merito. Le motrici e le caldaie Tosi godo- 
no ormai una fiducia illimitata sia per la maggior 
convenienza dei prezzi, sia per la reale perfezio- 
ne del lavoro. Le principali case elettromeccani- 
che estere se ne valgono per la loro stessa espor- 
tazione, a preferenza di prodotti locali. 

Le grandiose centrali di Genova 40000 HP., 
Buenos Aires 69000 HP., Santiago 5000, Castel- 
lanza 22000, Daku 12000, Napoli tram 8800, Mi- 
lano-Varese 6000. Kiew 4000, Napoli luce 3600; 
le molte altre minori di Livorno, Firenze, Tori- 
no, Palermo, Habana, Odessa, Jekaterinoslaw, 
Bergen, Cairo, Melbourne, ecc. s'impongono al- 
la attenzione ed al rispetto dei tecnici, e la indu- 
stria del nostro paese se ne sente orgogliosa. 

Indice della gratitudine dell'Italia verso questo 
figlio operoso deve riconoscersi nella ricompensa 
assegnatagli pochi giorni prima della sua morte; 
l'unica medaglia d'oro istituita pel doppio titolo 
di conseguito massimo progresso industriale in 
Italia dal 1893 e assicurata conquista pei prodot- 
ti nazionali di principali mercati esteri, in Euro- 
pa e altrove. Ma assai piú grande e significativa 
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e la memoria e la venerazione che tutti i {есп 
italiani conservano per il compianto Tosi, spento 
dalla mano sacrilega di un assassino. 

La direzione generale della Casa venne affidata 
allora (nel gennaio 1899) all'ing. G. Boner, già 
collaboratore per quattro anni, ed ora, da рїї di 
due anni prendono parte attiva nell'azienda del 
Tosi 1 di lui figli ing. Gianfranco e ing. Eugenio 
Franco. 

Nel 1902 venne intrapresa la costruzione di 
motori e generatori di gas povero; due anni dopo 
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s'iniziò pure la costruzione delle turbine a vapo- 
re sistema Parsons, che hanno preso uno svilup- 
po fortissimo, tanto che la Casa Tosi ne forni già 
e ne ha in costruzione per ben 130000 HP рег 
diverse installazioni; negli ultimi niesi infine si é 
iniziata la costruzione dei motori ad olio pesante. 
Vengono cosi seguite le tradizioni nobilissime 
lasciate in retaggio da una delle piú belle figure 
di industriali che il nostro paese possa a buon di- 
ritto vantare. 

| Ing. Fumero. 
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Turbina a vapore da 12.000 HP 


La turbina a vapore che stiamo per descrivere 
ai nostri lettori é della potenza di 12000 HP. con- 
tinui e 14200 per la durata di 2 ore e deve fun- 
zionare con vapore a I2 atm, surriscaldato a 300.? 
e con condensatore a superficie ed ё la prima del 
le tre turbine che la Ditta Tosi ha in costruzione 
per una Centrale a Buenos Aires. 

La sua velocità di rotazione e di 750 giri al 
minuto primo; essa © direttamente accoppiata a 


Fig. 


un alternatore costruito dalla Casa Brown Bove- 
rie C. di Baden per corrente trifase a 12000 Volt. 
frequenza 25, cos ¿g=0.8, munito di un eccitatrice 
a 220 Volt pure direttamente accoppiata, con un 
consumo di vapore di Kg. 6,300 per Kw-ora. 

Il peso totale della turbina con condensatore 
ed alternatore é di 375000 Kg. 


L'assieme del gruppo completo è dato dalle fi- 
cure 256 a 2:38. I vari dettagli costruttivi di esso 
e del condensatore sono segnati nelle figure se- 
guenti. 

TURBINA A VAPORE. — Descrizione generale. -— 
La turbina a vapore è del noto tipo Parsons e fu 
completamente progettata e costruita nelle Off- 
cine della Ditta Tosi. 

Essa si compone principalmente della parte 
fissa, detta cilindro, portante le palette distribu- 
trici, e della parte mobile detta albero, alla quale 
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sono applicate le ruote su cui agisce il vapore di- 
rettovi da quelle distributrici. 

ll cilindro in ghisa speciale, fuso nelle Officine 
Tosi, pesa in totale Kg. 50.000, ed è diviso in due 
parti secondo un piano orizzontale; ognuna di 
esse si compone a sua volta di due altre, delle 
quali la più pesante raggiunge Kg. 19200. 
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L'albero e di acciaio forgiato come in appres- 
so e destritto. | 

Un corpo di valvole posto lateralmente al ci- 
lindro, contiene la valvola principale di presa 
con movimento a mano; la valvola di ammissione 
a strozzamento, comandata da un servo-motore 
che regola la quantità di vapore immessa nella 
turbina. 

L'albero della turbina appoggia su due cusci- 
netti sferici a lubrificazione forzata — ad esso é 
collegato quello dell'alternatore a mezzo di un 
giunto che permette leggeri spostamenti — la 
tenuta attorno all'albero nei due punti in cui e- 
sce dal cilindro é fatta a mezzo di labirinti con te- 
nuta di vapore. 
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latore di velocità che comanda a sua volta me- 
diante ingranaggi il distributore del servomoto- 
re, e il regolatore di sicurezza che agisce sulla 
chiusura a mano della valvola di presa della tur- 
bina nel senso di provocarla istantaneamente nel 
caso in cui la velocità superi del 15 % la nor- 
male. 

Un cuscinetto di spinta posto in testa alla tur- 
bina serve a impedire movimenti assiali dell'al- 
bero e a sopportare la piccola spinta assiale che 
esso possiede. 

Ció premesso, facciamo un rapido esame delle 
parti costruttive più interessanti: 

Cilindro e palette. — Il cilindro è costruito in 
modo da essere di forma simile il più possibile 


Fig. 


All'estremità della turbina dal lato alta pres- 
sione ё applicata una vite perpetua che trasmette 
il moto a mezzo di ingranaggi a due alberi ver- 
ticali marcianti a 175 giri, su ognuno dei quali è 
applicata una pompa rotativa che aspira l'olio 
dalla placca-serbatoio su cui appoggia uno degli 
estremi del cilindro e lo comprime a 1.5 atm. 

Le due pompe funzionano in parallelo e man- 
dano l'olio in un'unica tubazione premente e da 
questa, attraverso a un refrigerante d'olio, ai cu- 
scinetti. Una piccola pompa ausiliaria a vapore 
serve a mandare il lubrificante ai cuscinetti al- 
l'avviamento poiche le pompe d'olio principali 
non aspirano se non dopo essere arrivate a un 
quarto dei giri normali. 

Uno dei suddetti alberi a 175 giri porta il rego- 
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a un tubo — esclusi quindi 1 canali di vapore ve- 
nuti di fusione e sostituiti con tubi a premistoppa 
onde evitare tutte le distorsioni, pur lasciando 
completamente libera la dilatazione. Esso cilin- 
dro prima della definitiva alesatura ё stato ricot- 
to in una stufa speciale ad alta temperatura onde 
si sviluppassero le eventuali deformazioni dovute 
a tensione di fonderia. Il corpo principale di val- 
vole, già citato é indipendente dal cilindro, ed 
appoggiato sulla placca di base. Il vapore che 
arriva ad esso dal tubo principale, passa attraver- 
so alla valvola di strozzamento ed é condotta al 
cilindro a mezzo di una tubazione a forma di U a 
libera diformazione. 

Il numero delle ruote é abbondante onde avere 
un piccolo salto di pressione attraverso a esse e 
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quindi una limitata velocità di vapore — questo 
vapore cede cosi la sua energia alla ruota della 
parte mobile in ottime condizioni poiché colla sud- 
detta ridotta velocità sono minime le perdite per 
urti e attriti. 

Il minimo giuoco radiale sulle cime delle pa- 
lette è 18'10 di millimetro, cioè più che surficiente 
per evitare strisciamenti, e piccolo rispetto alla 
lunghezza delle palette, per modo che la perdita 
per fughe di vapore alla periferia delle ruote è 
una lieve percentuale. — E d'altra parte tale per- 
dita non è tutta dannosa per il rendimento perchè 
il vapore che sfugge attraverso al giuoco periferi- 
co, viene vivamente strozzato; la velocità che as- 
sume si ritrasforma in calore; esso ne risulta sur- 
riscaldato, oppure meno umido prima che agisca 
sulla ruota susseguente diminuendo quindi le per- 
dite per attrito: e se si pensa al numero rilevante 
di ruote che la turbina possiede riesce chiaro co- 
me per la diminuita resistenza d'attrito, la perdi- 
ta per i giuochi radiali sia ridotta a una quantità 
trascurabile. 


Fig. 260. 


La bocca di scarico della turbina è a forma ret- 
tangolare, di dimensioni limitate nel senso assiale 
onde ridurre il più possibile la lunghezza del ci- 
lindro -— è abbondante invece nel senso della lar- 
ghezza fino a raggiungere quasi il diametro del 
condensatore athnche il vapore entri senza moti 
vorticosi nella camera di condensazione distri- 
buendosi uniformemente sulla completa superficie 
dei tubi che devono condensarlo. 

Albero. -- Il tamburo dell’albero è costruito in 
acciaio forgiato in un pezzo; fu fornito sgrossato 
dalle Officine Cockerill di Seraing; esso è stato 
ricotto in modo simile al cilindro prima della la- 
vorazione definitiva; — dal lato bassa pressione il 
tamburo è unito a mezzo di crociera in acciaio fu- 
so, al perno di acciaio forgiato applicato a caldo 
l'uno dentro l'altro. Dal lato alta pressione il per- 
no è messo pure nel tamburo a caldo, ed è prov- 
visto di una camera a circolazione di vapore, af- 
Anche la dilatazione dell'uno segua quella del- 
l'altro, assicurando la perfetta rigidità del colle- 
gamento. In altre turbine la Ditta costruttrice a- 
detta un collegamento a flangia e viti, sempre pe- 
ro colla camera a circolazione di vapore. 
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П peso totale dell'albero con palette é di Kg. 
23.800. 

Distribuzione. --- Y servo-motore che comanda 
la valvola di ammissione é alimentato non con 
vapore come nelle turbine tipo Parsons, bensi con 
olio a 1,5 atmosfere di pressione, fornito dalle 
pompe principali. L'uso del vapore richiedeva 
un'accuratissima manutenzione dei vari organi 
specialmente negli impianti dove esso vapore non 
era sufficientemente pulito causa insufficiente pu- 
rezza dell'acqua di alimentazione delle caldaie; 
coll’impiego d’olio che è già stato adottato anche 
da costruttori di turbina a vapore di altri tipi 
si toglie tale inconveniente perchè tutti gli or- 
gani si trovano a bassa temperatura e sono bene 
lubrificati. 

Si hanno inoltre altri vantaggi che è bene qui 
enumerare: La turbina non si può avviare se il 
macchinista dimentica di porre in marcia la pic- 
cola pompa d'olio ausiliaria già descritta — sono 
cosi evitati eventuali danni ai cuscinetti i quali 
prima della messa in moto sono completamente a- 
sciutti dolio. 

La turbina si arresta se per una qualsiasi ragio- 
ne venisse a mancare l’olio in pressione fornito 
dalle pompe. 

Il suo numero di giri è poco influenzato dalla 
pressione di vapore mentre lo è in moto sensibi- 
lissimo colla distribuzione a vapore, — ciò è di 
grande importanza dato che la pressione nelle 
caldaie oscilla continuamente e si abbassa, special- 
mente se i fuochisti sono impreparati, nei mo- 
menti di massimo carico causando un sensibile 
abbassamento di giri nella turbina. 

Il meccanismo di distribuzione si compone delle 
seguenti parti: L'asta della valvola di ammissio- 
ne А equilibrata, figura 200, è collegata a mez- 
zo di un giunto che ne lascia libera la rotazione, 
a quella di un stantuffo B scorrente in un cilin- 
dro C, nella parte inferiore del quale è ammesso 
o scaricato l’olio in pressione a mezzo di un di- 
stributore rotativo D. Questo è comandato dal 
regolatore centrifugo R a mezzo delle leve E,F, 
G, H, e del tirante /. Alla pressione dell'olio sot- 
to allo stantuffo, fa equilibrio una molla L. 

Nel distributore D sono praticati 4 canali lon- 
gitudinali che servono al passaggio dell’olio in 
pressione entro il cilindro C quando lo stantuffo 
B si deve alzare; ed altrettanti che scaricano l’o- 
lio che e in C quando B si deve abbassare. 

Ad essi canali corrispondono le tinestre prati- 


| cate nel distributore rotativo M che ruota attorno 


a D e che a mezzo delle leve P, O è comandato 
dall’asta dello stantuffo B. I distributori D e M 
girano in una camera .V alla quale fa capo un tubo 
di scarico. | 

A regime stabilito i distributori D e N sono 
in posizione tale che i canali di entrata e di scari- 
co olio sono chiusi quando il carico varia nel sen- 
so, p. e. di aumentare, il regolatore centrifugo, 
si abbassa e fa girare D in modo di aprire i canali 
dell'olio in pressione: lo stantuffo B si alza, apre 
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la valvola Л e fa girare il distributore N in mo- 
do da richiudere i canali aperti da D. 

La valvola si ferma cosi nella posizione che cor- 
risponde al nuovo carico, e a regolazione avve- 
nuta, i due distributori D e M si trovano nella 
medesima posizione relativa come in precedenza 
ossia e come se essi costituissero insieme un uni- 
co perno rigido, e che il regolatore, facendo ruo- 
tare questo perno, avesse trasportato direttamen- 
te la valvola nella nuova posizione. 

La regolazione e quindi rapida perché il distri- 
butore D apre una grande area di entrata o di sca- 
rico dell'olio in modo da far alzare o abbassare 
rapidamente lo stantuffo B e la valvola A. E” sta- 
bile perché detta valvola, trascinando M richiude 
rapidamente la luce dianzi aperta impedendo la 
surregolazione: è sensibile perchè il distributore 
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pareti del cilindro; e la temperatura esterna della 
macchina si mantiene a un valore basso. 

Spinta assiale. — Durante la prova della tur- 
bina fu misurata la spinta dell'albero a mezzo di 
un apparecchio a pressione d'olio indicato nella 
figura 263. 

Esso si compone di un disco S girante nella ca- 
mera 7, nella quale arriva l'olio in pressione dal- 
le pompe a mezzo di un piccolo tubo. Esso disco 
ha una tenuta a labirinto contro l'anello U il qua- 
le ё fissato al coperchio dell'apparecchio in posi- 
zione tale da lasciare ai labirinti un giuoco di 
mezzo decimo di millimetro. L'albero è dimen- 
sionato in modo da avere una spinta costante nel 
senso della freccia «1»; per l'azione della pressio- 
ne dell'olio, l'albero viene spinto nel senso della 
freccia «2» ma subito iniziato questo moto, la 


Fig. 261. 


D e perfettamente equilibrato per la speciale di- 
sposizione dei suoi canali, ed è energica date le 
abbondanti dimensioni dello stantuffo ad olio B 
che sono tali da avere un grande sforzo disponi- 
bile per vincere gli eventuali attriti che si svilup- 
pano nel servo-motore. | 

Tutti gli organi della distribuzione sono in con- 
tinuo lieve moto oscillatorio onde rendere minimi 
gli attriti; esso e provocato dalla leva G il di cui 
perno é foggiato ad eccentrico. 

Isolante. — 11 cilindro e provvisto di uno stra- 
to isolante posto al di sotto della sua copertura 
esterna di lamierino lucido costruito in modo tale 
da poter essere smontato e rimontato senza gua- 
starlo. Sono in tal modo limitati i disperdimenti 
esterni di calore; è assicurata una più uniforme 
temperatura fra la parte interna ed esterna delle 


pressione diminuisce per l'aumentata fuga aftra- 
verso ai labirinti e l'albero ritorna nel senso del- 
la freccia «I»; si ripete perciò continuamente tale 
moto assiale. Ora la pressione alla quale l'albero 
cominciava a muoversi fu di 3/10 di atm. per mo 
do che la spinta dell'albero era di 64 Kg.. 9% 
tale da essere trascurabile la pressione da €550 
esercitata sul suo abbondante supporto di spinta. 

CONDENSATORE. — Dati generali. — E costrui- 
to dalla Ditta Tosi secondo i suoi tipi brevettati. 

Esso è a superficie e per modo che si puo uti- 
lizzare per l'alimentazione delle caldaie tutto 1 
vapore condensato che è assolutamente Рио X 
privo d'olio, aggiungendovi solamente il corri 
spondente delle perdite attraverso alle guarnizio” 
ni delle caldaie, alle tubazioni, ecc. che è una PI 
cola percentuale. 
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Dalle figure risulta la disposizione dell'impian- 
to che si compone della camera di condensazione 
posta subito sotto alla turbina, di una pompa d'a- 
ria bagnata che estrae da essa camera i prodotti 
gasosi e il vapore condensato e di due pompe cen- 
trifughe per l'acqua di circolazione. 

Le turbine devono essere installate in una lun- 
ga sala della larghezza di 28 metri il cui piano è 
a quota m. 8,90; e le pompe del condensatore in 
una sala adiacente a questa col piano a quota 
3,40. La prima è munita di grue scorrevole da 30 
Tonn. e la seconda da 10 Tonn. Tutti gli appa- 
recchi relativi ai motori delle pompe dei conden- 
satori sono collocati in una passerella a quota 
8,90 che prospetta lungo il locale pompe e dalla 
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di 19 ed esterno di 22 mm. e della lunghezza di 
3 metri. 

Data questa rilevante lunghezza i tubi sono so- 
stenuti oltre che alle due estremità dalle placche 
tubiere di metallo Kuntz, anche da una terza 
placca centrale: attraverso alle placche tubiere 
la tenuta è fatta a mezzo di premistoppa speciali 
che impediscono gli spostamenti longitudinali dei 
tubi pur lasciandone libera la dilatazione. 

La bocca d’entrata del vapore ha le dimensio- 
ui di 1600 x 2000 nim. ed attraverso ad essa passa- 
no in condizioni normali 420.000 litri di vapore 
al 1”. 

L'estrazione dei prodotti gasosi e del vapore 
condensato è fatta in modo da produrne il raf- 


l'ig. 


quale si puo sorvegliare il funzionamento di que- 
st' ultime. 

Camera di condensazione. -- La camera di con- 
densazione é un corpo cilindrico in ferro chioda- 
to idraulicamente del diametro di 2500 mm .; il 
vapore vi entra dalla bocca superiore rettangola- 
re suddiviso in due correnti ognuna delle quali 
compie tre giri attraverso ai tubetti di ottone nel 
cui interno scorre l'acqua di circolazione facendo 
essa pure tre giri in modo da realizzare la tra- 
smissione di calore a corrente contraria (fig. 259). 

La superficie totale del condensatore é di 1300 
mq. costituita da 3770 tubi di ottone di lega spc- 
ciale stagnati internamente, del diametro interno 
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freddamento quasi fino alla temperatura dell'ac- 
qua fredda di circolazione il che permette di e- 
strarli a mezzo di una sola pompa ad aria umida 
— senza 11 suddetto speciale dispositivo si sareb- 
bero dovute impiegare, a parità di vuoto otteni- 
bile. due pompe separate. 

La costruzione interna della camera di conden- 
sazione è fatta in modo da evitare sensibili resi- 
stenze nella corrente di vapore e da utilizzare la 
completa superficie dei tubi. 

Sostegni camera di condensazione. — La ca- 
mera di condensazione non appoggia rigidamen- 
te sul pavimento ma e sostenuta a mezzo di tre 
apparecchi di bilancia capaci di equilibrare oltre 


341 L'ELETTRICITA?. Vol. XXX. - N. 22 


al suo peso anche quello di una parte della tuba- 
zione e dell'acqua di circolazione. Tale dispositi- 
vo ha lo scopo di scaricare completamente il ci- 
lindro della turbina dal notevole sforzo dovuto 
alla pressione atmosferica sull’ area corrispon- 
dente a quella di scarico e che è all’ incirca di 
31000 Kg.: e ciò lasciando completamente libera 
la dilatazione delle varie parti. — Naturalmente 
questo sforzo è sempre esistente ma la sua unica 
azione è quella di comprimere la flangie di at- 
tacco fra turbina e condensatore: se invece si 
fosse scelta la disposizione (appunto per lasciar 
libera 1а dilatazione) di un tubo a premistoppa o 
di un giunto elastico fra turbina e condensatore, 
l'azione della pressione atmosferica avrebbe da 
una parte scaricato il peso della camera di con- 
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densazione e dall'altra caricato il cilindro della 
turbina, producendo in esso una deformazione. 

Pompa d'aria. — La pompa d'aria si compone 
di due corpi cilindrici ad asse verticale che agi- 
scono in parallelo — ognuno di questi è un com- 
pressore in due fasi le quali avvengono in un ci- 
lindro unico con uno stantuffo unico munito di 
valvole — la prima fase avviene nella parte infe- 
riore dello statufto e la seconda nella sua parte 
superiore. 

П funzionamento è il seguente (fig. 261-262). 
Lo stantuffo, salendo, aspira al di sotto e non 
attraverso ad un’apertura anulare aperta da es- 
so; discendendo comprime di sotto ed aspira di 
sopra — risalendo ancora comprime al di sopra 
с spinge l'aria e l'acqua al di fuori attraverso al- 
la placca valvole e nella camera sotto allo stan- 
tuifo, e cioe nella prima fase la compressione é 
quasi nulla: il suo spazio nocivo e piccolo come 
volume ed е anche a pressione molto bassa cine 


all'incirca quella del condensatore: il rendimento 
volumetrico é quindi ottimo. 

La tenuta fra le camere aspiranti e le corri- 
spondenti camere prementi, come pure quella del- 
la guida del pistone è fatta a mezzo dell’ acqua 
stessa che si estrae: essa è per conseguenza ec-. 
cellente senza ricorrere a guarnizioni a molla che 
rapidamente si logorano; il consumo dei pistoni 
é nullo grazie alla loro disposizione verticale per 
modo che il vuoto realizzabile è invariabile anche 
dopo un lungo tempo di marcia. 

Questo tipo di pompa presenta dunque il van- 
taggio che hanno le pompe a secco con distribu- 
zione a casetti e canali di compensazione; per 
contro e molto più semplice ed accessibile e si 
mantiene sempre a temperatura bassa mentre 
nelle pompe asciutte nonostante la circolazione 
attorno ai cilindri, si arriva a temperature così e- 
levate da rendere difficile la lubrificazione. 

La disposizione a doppia compressione ha an- 
che il vantaggio di permettere di mantenere nel- 
la tubazione dell’ acqua di circolazione il sifone 
completo per modo che le resistenze vinte dalla 
pompa centrifuga si riducono a quelle interne 
delle tubazioni e al dislivello fra i due canali. Ap- 
punto per mantenere questo sifone è necessario 
estrarre l’aria che si sviluppa nel sito più alto di 
esso, altrimenti essa accumulandovisi aumente- 
rebbe la prevalenza che la pompa centrifuga deve 
vincere; all’estrazione di quest'aria si provvede 
anzichè con una pompa speciale e con un ejetto- 
re, colla seconda camera di compressione della 
pompa d'aria e ciò, come l'esperienza ha ben di- 
mostrato, senza diminuire affatto il vuoto otteni- 
bile nel condensatore. 

il diametro degli stantuffi della pompa e di 1100 
mm. inferiormente e di 1170 mm. superiormente; 
la corsa totale è di 275 mm. Sull' albero della 
pompa, che è fatto in un sol pezzo colle due ma- 
novelle e calettato ii rotore del motore elettrico: 
tale motore, a corrente continua a 440 Volt, è 
della potenza di 80 HP. e compie 145 giri al 1”. 

Il consumo normale di forza sarà pero, a regi- 
me stabilito solamente di 60 HP. ma la forza del 
motore fu tenuta abbondante per avere un buon 
momento torcente disponibile all 'avviamento 
quantunque esso sia già reso facile coll'apertura 
delle valvole d'avviamento ben visibili nei dise- 
eni. 

Lo spostamento volumetrico della pompa è 
inoltre molto abbondante allo scopo di estrarre 
rapidamente alla messa in marcia l’aria contenu- 
ta nel condensatore e nella turbina, e di ottenere 
un buon vuoto anche nei casi di infiltrazioni d'a- 
ria ai premistoppa delle flangie della turbina, al- 
le tubazioni aspiranti delle pompe d'alimentazio- 
ne caldaie, ecc. 

Altre parti del condensatore. — Le pompe cen- 
trifughe funzionano in parallelo e ognuna di esse 
e capace di far circolare 425 litri al 1°"; sono co- 
struite per una prevalenza di 10 m.; a ciascuna € 
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accoppiato un motore elettrico a corrente conti- 
nua da 440 Volt della potenza di 9o HP. mar- 
ciando a 495 giri al 1°; nei то metri di prevalenza 
suindicati sono compresi, oltre alle resistenze del 
condensatore e delle tubazioni anche metri 2,50 
di dislivello fra il canale aspirante a quello di sca- 
rico. 

La tubazione di circolazione funziona come già 
detto, a sifone. Nel punto più alto di essa e ap- 
plicata una camera nella quale si accumula l'aria 
che viene estratta a mezzo della seconda camera 
della pompa d’aria con interposizióne di una pic- 
cola valvola di ritegno. La comunicazione può 
essere interrotta a mezzo di una valvola mossa 
da un galleggiante nel caso in cui non si sviluppi 
dell’aria; è tolto così il pericolo che possa essere 
aspirata dell’acqua di circolazione che è disadat- 
ta alla alimentazione e che poi si mescolerebbe al 
vapore condensato. 

Al condensatore è annessa una valvola automa- 
tica che pone automaticamente la turbina a scap- 
pamento libero in caso di arresto dei motori del 
condensatore e che si richiude da se non appena 


detti motori riprendono la loro marcia normale. . 


Ricerche sui materiali saldanti 


Dr. EMIL KOHLER (1). 


+ 


L'articolo di A. Lippmann, « Ricerche sui ma- 
teriali saldanti » pubblicato in questo periodico 
(Anno 1907, N. 12, pag. 180-192) racchiude pa- 
recchi errori la cui rettitica parmi debba avere 
importanza anche per la generalità del pubblico. 
x1porteró in primo luogo il testo di due certifi- 
cati, riferentesi alla parte chimica di quel lavoro; 
vi aggiungero їп brevi termini le argomentazioni 
del Lippmann sulla resistenza delle saldature ed 
in fine taro un breve riassunto. 

il Prof. Dott. A. Binz, di Berlino nel suo atte- 
stato del 3 Gennaio 1908 così si esprime: 

« Nei fascicoli 35 e 36 della « Elektrotechnische 
Zeitschrift (anno XXVIII, 1907) A. Lippmann ha 
riierito di esperimenti fatti con materiali saldanti, 
intercalando in questo lavoro una ricerca compa- 
rativa col Tinol (Küppers Metallwerke G. m. b. 
11.) e col Fludor (Gesellschaft m. b. H., Classen 
Co.). 

Le «Kúppers Metallwerke» mi hanno invitato 
di fare una disamina critica della parte chimica 
del lavoro di Lippmann. In modo generico rilevo 
dapprima quanto segue circa il lavoro stesso. 

Condizione fondamentale per un esatto con- 
fronto tra dati prodotti, è l'analisi dei medesimi, 
oppure è necessario di definire in altro modo i 
loro componenti essenziali. Appunto questa base 
manca nel lavoro di Lippmann, per quanto con- 


(1) Traduzione libera di un articolo del Dottor Prof. 
Emil Kohler di Bonn, pubblicato dalla Elektrotechni- 
sche Zeitschrift, N. 14, 1905. 
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cerne il Fludor. Il costituente principale di questo 
preparato — il cloruro di zinco — pare che sia 
rimasto ignoto all'Autore: per tal ragione è che 
egli si è errato in punti essenziali, e tanto in ri- 
guardo al Fludor solo, quanto in merito all’ap- 
prezzamento comparativo tra Fludor e Tinol. 

Gli argomenti speciali tratti a fondamento di 
questa critica emergono da quanto qui appresso 
andrò esponendo; per la parte esperimentale fui 
egregiamente coadiuvato dal Dottor E. Isaac. 

I. Circa i costituenti essenziali del Fludor e del 
Tinol. 

Il Tinol secondo Lippmann consiste principal- 
mente di una soluzione glicerinica di sale ammo- 
niaco col metallo da salda divisissimo e mescola- 
tovi per via meccanica. Quest’asserto corrispon- 
de al vero. Noi infatti trovammo: 


Glicerina 7,9 parti in peso 
Sale ammoniaco 31 » » 


Polvere metallica 88,9 » » 


La polvere metallica © costituita di stagno e 
piombo a parti uguali; è sempre una così detta 
salda molle normale. 

Il Fludor é una massa a mo' di unguento, sen- 
za metallo saldante; Lippmann non accenna ai 
componenti di essa. La nostra analisi di Fludor, 
da noi acquistato sulla piazza, ci dette i dati se- 
guenti: 
conl'iu enerimento, 1114 % di zinco (con estrazione 
mediante acido nitrico diluito pure il 14 % di zin- 
co); più il 14.9 di cloro. Da ciò si deduce median- 
te il calcolo un contenuto di: | 


Cloruro di Zinco 28,6 % 
Ossido di Zinco 0,4 96 


11 cloruro di zinco é ripartito in una massa ec- 
cipiente, la quale a temperatura ambiente ha la 
consistenza della vaselina, con l'acqua bollente 
acquista consistenza oleosa. Eliminandone per e- 
strazione con acqua il cloruro di zinco e riscal- 
dando il residuo con soluzione alcoolica di po- 
tassa, una parte della sostanza si trasforma in sa- 
pone del quale con l'acido cloridrico, si precipita 
un acido grasso con punto di fusione a circa 43 
gradi C.; un'altra parte della massa resta insa- 
poniticata. 

Comportamento del Tinol e del Fludor nel sal- 
damento. 

Come noto, il cloruro di ammonio, cosi come 
i! cloruro di zinco, ha 1] potere di mantenere lu- 
cide le superfici metalliche da saldare; in questo 
riguardo il Tino] ed il Fludor corrispondono e- 
gualmente. Per giudicare quale di questi due pro- 
dotti debbasi adoperare occorre di tener presente 
principalmente i seguenti requisiti: Comodita 
di manipolazione, possibilità di effettuare la de- 
tersione dopo la saldatura, assenza di acido. I.ip- 
pinann mette in evidenza l'ultimo di tali requi- 
siti, rilevando esplicitamente che il sale ammo- 
niaco in certe circostanze puó dare per sdoppia- 
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mento un acido minerale (acido cloridrico) (1) e 
che questo si trovi contenuto nel Tinol, o se ne 
produca durante il saldamento. Per quanto con- 
cerne la caratteristica eventualmente analoga del 
Fludor, il lavoro del Lippmann non contiene che 


un semplice accenno secondo il quale il Fludor . 


non é dichiarato privo di acido, e questo, in con- 
formità all'attestato del Regio Uflicio di analisi 
di materiali, (18 Aprile 1907) sarebbe di natura 
organica e non minerale. Dalle sue argomenta- 
zioni il Lippmann trae a favore del Fludor e a 
disfavore del Tinol, l'illazione seguente: « poi- 
ché gli acidi organici, con poche eccezioni sono 
molto più deboli dei più deboli inorganici, si deb- 
bono sempre preferire i saldanti contenenti i soli 
acidi organici. 

Questa argomentazione è deficiente e fallace 
per que motivi: In primo luogo nel saldamento 
bisogna tener conto non solamente della forza 
degli acidi eventualmente presenti, ma altresì del- 
1а maggiore o minore facilità colla quale essi si 
volatilizzano. Un acido debole difficilmente vola- 
tilizzabile, può intaccare il metallo così come un 
acido più forte, il quale può invece eliminarsi più 
facilmente per azione del calore. Ciò si dimostra 
ad es. fondendo l'acido palmitinico chimicamen- 
te puro, o l’acido stearinico, su rame lucido e 
terso. Questi acidi sono molto deboli e ciò nono- 
stante formano in fusione immediatamente sul 
rame uno strato intensamente verde di sale ra- 
mico, che poi per ulteriore azione del calore si 
decompone dando luogo a formazione di ossido 
di rame. Gli acidi per se stessi deboli esplicano 
adunque un azione fortemente caustica, perchè 
la temperatura è elevata ed il punto di ebollizio- 
ne alto degli acidi, la porta ad agire sul metallo, 
Lo stesso vale per l’acido grasso contenuto nel 
Fludor; se lo si isola, come detto innanzi, esso 
col rame terso si comporta identicamente all'acido 
palmitinico e stearinico. 

In secondo luogo il Lippmann non si sarebbe 
valso di questa argomentazione se avesse avuto 
cognizione della esistenza di cloruro di zinco nel 
Fludor. Il cloruro di zinco infatti assorbe umidità 
dall’aria ed è perciò che il prodotto tecnico con- 
tiene sempre un po’ d’acqua e questa reagisce col 
cloruro di zinco ed acido cloridrico : 

Zn CI, - H, O — Zn Cl OH + HCl. = 

Questa reazione si appalesa già a freddo, quan- 
do siavi acqua sufficiente: la reazione si rende e- 
videntissima col riscaldamento ed è perciò che il 
Fludor pel saldamento elimina acido cloridrico, 
che secondo il parere di Lippmann, é tanto dan- 


(1) Giusta l'equazione 
N H, CL TNI p HCL 
L'equazione indicata dal Lippmann, 
NH, CI — NH, + HCI |- (acqua) 

deriva probabilmente da errore di penna. Volendo e- 
sprimere la decomposizione del sale ammoniaco nell'ac- 
qua si deve scrivere 

NH, CI- H, O = NH, OH | HCI 
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noso allorché si sviluppa dal sale ammoniaco de 
Tinol. | 

Distillando il Fludor si può facilmente stabili- 
re che effettivamente il Fludor nel saldamento 
deve dare acido cloridrico. 

32 g. di Fludor in matraccio di vetro a bagno- 
maria furono riscaldati a 150 gradi C. Il distillato 
attraverso un refrigerante fu raccolto in acqua 
posta sotto l'estremo del refrigerante. Dall’ana- 
lisi il distillato risultò contenente acido cloridri- 
co in proporzione del 10% del Fludor impiegato. 

Questo reperto non sta in contraddizione con 
quello del « V. Materialprúfungsamt » citato da 
Lippmann, non si riferiscono cioè alle condizioni 
che prevaigono nelle saldature, ma evidentemen- 
te al Fludor nello stato in cui viene fornito, ed 
al Fludor portato a 100 gradi C.; sì nell'uno che 
nell’altro caso occorre che il cloruro di zinco, 
che come quello del Fludor, contiene poca ac- 
qua, elimini quantità di acido cloridrico dimostra- 
bili in modo evidente in via analitica. 

Lo sviluppo di acido si rende palese soltanto a 
temperatura elevata quale si ha nel saldamento e 
dopo l’effettuata saldatura, in quanto che il clo- 
ruro di zinco rimanente sul punto di saldatura, 
trovasi esposto all’aria ed assorbe acqua in gran- 
de copia. Se l’incarico fosse stato dato in confor- 
mitá alla realtà chiedendo di far riferire l’analisi 
del Fludor anche a codeste condizioni, la risposta 
sarebbe stata approssimativamente la seguente : 
Il Fludor in scatole chiuse non contiene nessun 
acido minerale, nè ne sviluppa quantità degna di 
nota, quando venga riscaldato per circa un’ora 
ad una temperatura di circa 100 gradi C. — Ma 
saggiando il Fludor a temperature più elevate. e 
specialmente a quelle producentesi col saldamen- 
to, si sviluppa immediatamente l’acido cloridrico. 
Inoltre si forma acido cloridrico nel punto di sal- 
datura, anche dopo che questa sia compiuta, e 
senza altro riscaldamento, per azione dell'umidità 
dell'aria. 

TI concetto di Lippmann va pertanto rettificato 
nel senso che da entrambi i materiali saldanti. Flu- 
dor e Tinol, in date circostanze può svilupparsi 
acido cloridrico. In considerazione di ciò sorgono 
iquesiti: | 

I. L'acido cloridrico riesce esso dannoso nella 
saldatura? Per rispondere a questo quesito va 
considerato che metalli inferiori, p. es. lo Zinco, 
vengono attaccati in qualsiasi circostanza dall'a- 
cido cloridrico, dando sviluppo di idrogeno. Me- 
talli рїї nobili, quali p. es. il rame piü specialmen- 
te, quando l'acido non è troppo concentrato pa- 
tiscono danno sol quando vi concorra l’aria. Que- 
sta mediante il suo ossigeno, forma ossidi metal- 
lici: questo processo è accelerato da acido (1) 
nonchè da alcuni dati sali (2) e senza che si svi- 
luppi idrogeno. Nel saldamento non può aversi 
che questa seconda azione dell'acido, poiché in 


(1) Engel, Comptes rendus, 1395, pag. 529. 
(2) Ost. Chem. Zeifung, 1902, pag. 545. 


28 Maggio 1908 RIVISTA 
tal caso trattasi per lo piú di гате e di simili me- 
talli semi-nobili. ; 

Si può ammettere che questa influenza dell'aci- 
do cloridrico, che pare si debba avere dal sale am- 
moniaco del Tinol, non si effettua nel saldamento 
col Tinol. Per la stessa ragione l'ipotesi del Lipp- 
mann, secondo cui il metallo da salda verrebbe 
attaccato nelle scatole chiuse del Tinol, é priva 
di fondamento. La glicerina cioé impedisce total- 
mente l'influenza dell'aria. Epperó viene a man- 
care il contatto dell'aria col metallo. L’olio e l'a- 
cido grasso del Fludor saranno al caso di fornire 
analoga protezione a quella data dalla glicerina, 
ma forse non tanto buona, dappoiche il « K. Ma- 
terialprúfingsamt » trovò (vedi la comunicazione 
di Lippmann) che riscaldando a 240 gradi C. (tem- 
peratura approssimativa di fusione) il rame ё un 
po' attaccato dal Fludor, laddove col Tinol il me- 
tallo non é leso. Quest'effetto del Fludor, s'in- 
tende di leggeri se si consideri che non vi si trova 
soltanto acido organico che come ho dimostrato 
piü innanzi, attacca il rame a caldo, ma altresi 
v'ha pure l'acido cloridrico, la cui intensa azione 
caustica e ben nota. 

2. Puó dopo il saldamento aversi alterazione 
del punto saldato dal Tinol o dal Fludor? Lipp- 
mann pare che voglia ammettere ciò pel Tino], 
escludendo pel Fludor e propriamente in base ad 
esperimenti, nei quali furono spalmate di liquido 
del Tinol (Tinol senza metallo da salda) alcune 1а- 
stre di rame, e su altre si distese il Fludor, la- 
sciandole a lungo da parte, alcune dopo esposi- 
zione al calore ed altre senza. I risultati sono ri- 
prodotti in fotografie. 


Avverso a questi esperimenti ed in opposizione. 


all'interpretazione, che ad essi vuol dare l'Autore, 
debbo far valere tre argomentazioni. 

П primo appunto concerne tutto il modo, col 
quale il Lippmann ha condotto le 'esperimenta- 
zioni. 

I saggi fotografati si ebbero da esperimenti 
senza metallo saldante: il che come chiaro s'in- 
tende, in pratica non si avvera mai. 11 Lippmann 
tacitamente ammette come premesso, in presenza 
del Fludor e del liquido del Tinol, mancandovi il 
metallo saldante, si comporta proprio come se 
questo vi si trovasse. 

Ció non e. Difatti, appena il rame si trova col- 
legato al metallo saldante e quando sulla super- 
ficie di contatto dei metalli, sussista una massa 
umida, conduttrice di elettricità, si forma una ca- 
tena galvanica. In essa il rame non puó piü essere 
aggredito, poichè esso è diventato un catodo, su 
cui si possono precipitare metalli, ma che nulla 
più mette in soluzione. Non si può dissolvere che 
l'anodo, ed in questo caso principalmente lo sta- 
gno. Sicchè dovendo eseguire gli esperimenti pra. 
ticamente, non si può scartare il metallo saldante. 

In secondo luogo il Lippmann non ha interpre- 
tato giustamente i risultati da lui ottenuti. Appli- 
cando il liquido del Tinol egli osservò una patina 
verde, spessa che egli dichiara essere cloruro di 
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rame e col Fludor rilevò un sottile strato che egli 
definisce per altro, e cioè per qualche cosa di simile 
al carbonato di rame. Chi conosce le proprietà 
di entrambi i sali di rame, deve dedurre dagli as- 
serti di Lippmann che soltanto la colorazione ver- 
de, data dal Tinol — e non quella prodotta dal 
Fludor — derivi da alterazione del metallo, poi- 
ché il cloruro di rame è prodotto dall’azione chi- 
mica dell'acido cloridrico, adunque per ossidazio- 
ne del metallo. L’asserto del Lippmann potrebbe 
considerarsi esatto, se effettivamente — come egli 
ammette — il carbonato di rame si formi a mezzo 
del Fludor. Ma tale non è il caso. — Dall’analisi 
risulta che la colorazione verde data dal Fludor 
è anch’essa dovuta a cloruro di rame acido, con 
cloruro di rame basico. Anche senza provvedere 
ad analisi ciò poteva prevedersi. Invero se anche 
durante il saldamento si volatilizzi in primo tempo 
tutto l’acido cloridrico sviluppatosi dal Fludor, 
ed il residuo perciò immediatamente dopo il ri- 
scaldamento può essere scevro di acido, pur tutta- 
via a poco a poco affermasi un mutamento. Il clo- 
ruro di zinco assorbe vapore acqueo dell’aria e 
per influenza di esso torna a produrre acido clo- 


ridrico, il cui quantitativo cresce proporzional- 


mente all'aumento di vapore acqueo. L'acido mi- 
nerale così sviluppatosi forma cloruro di rame, 
il carbonato di rame, presupposto dal Lippmann, 
non può sussistere, daccanto all’acido cloridrico. 

in terzo iuogo devesi opporre che il fotogram- 
ma del Lippinann è del tutto incompleto in un pun- 
to e quindi torna a nuocimento del Tinol. Nella 
comunicazione di Lippmann non è detto che il re- 
siduo del mezzo fluidificante può eliminarsi age- 
volmente se trattasi di Tinol, ma non se 51 è impie- 
gato il Fludor; questo nel saldamento lascia quasi 
totalmente il cloruro di zinco, poiché il punto di 
ebollizione ne è a 730 gradi С. e però notevol- 


mente superiore al punto di fusione della salda 


molle: per conseguenza all’atto pratico non si ha 
volatilizzazione. Pertanto ne scaturisce l’indica- 
zione di eliminare il cloruro di zinco mediante e- 
bollizione degli oggetti saldati, oppure si e indotti 
a tentare di toglierlo con lavaggio, ma s'incontra 
una difficoltà consistente nel fatto che la sostanza 
organica del Fludor col saldamento dà un residuo 
incombustibile, che collega intimamente’ il clo- 
ruro di zinco alla superficie metallica sottostan- 
te. Sicchè a lavoro compiuto il cloruro di zinco 
resta sul punto saldato e con l'intervento del va- 
pore acqueo dell’acqua forma acido cloridrico. 
Diversamente accade col Tinol. 

Tanto la glicerina che il sale ammoniaco nel 
saldamento possono essere volatilizzati in mo- 
do che non ne resta traccia alcuna: e se resi- 
dua qualche cosetta la si può allontanare agevol- 
mente con semplice fregazione, com'è prescritta 
all'istruzione annessa alla scatola del prodotto. 
Con ciò sparisce la possibilità di danneggiamento 
del metallo per opera del Tinol. 

П «К. Materialprúfungsamt » dietro invito a- 
vutone, rilasciò il seguente attestato peritale sul 
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Fludor (Reg. A. N. 40626, Rep. 6. N. 4587) in 
data del 13 Gennaio 1908. ! 
A. — OBBIETTO. 
11 materiale saldante doveva analizzarsi secondo 

1 tre criteri seguenti : 

I. Quali sono gli acidi organici contenuti nel 
savio presentato e quale е la quantità di essi? 

2. — Quanto cloruro di zinco contiene il sag- 


3. — Portando in 5 minuti il grado di riscal- 
damento del materiale saldante da 110 Gradi a 270 
C., se ne scinde acido minerale, e nel caso affer- 
mativo quale e questo acido e quale ne e la quan- 
tità ? 


b. — RISULTAMENTI DELLE ANALISI. 


1. —Contenuto di acidi organici: 10.5 %. 

Gli acidi sono bruno-cliari, solidi, fondono a 
circa 50 gradi C., hanno il peso molecolare 279.1; 
l'indice jodico ne é 7,4. — Questi caratteri depon- 
gono per acido stearinico industriale. 

2. — Contenuto di cloruro di zinco (determi- 
nato nel Rep. 5 per la Chimica generale): 

Zinco (allo stato di cloruro) ....16.7 9$. 

Cloruro di zinco (dedotto per calcolo del sale 
anidrico) .... 34.7 95. 

3. — Per eseguire l'analisi circa lo sdoppia- 
mento dell'acido minerale, il contenuto in tubici- 
no da sageio fu rapidamente riscaldato in bagno- 
maria a 110 gradi C. — Indi per un periodo di 
tempo di 5 minuti si elevó uniformemente la tem- 
peratura, per circa 30 gradi C. al minuto, sino a 
270 gradi C. I vapori sprigionantisi furono im- 
mersi in un recipiente contenente acqua; durante 
il riscaldamento fu fatto passare attraverso l'ap- 
parecchio una corrente d’aria, nell’intento di spin- 
gere 1 vapori il più possibile completamente nel 
raccoglitore. Il distillato, riunito alle particelle di 
esso raccoltesi nel tubo di svolgimento, presentò 
reazione acida. Di acidi minerali si rese evidente 
solo acido cloridrico. 

Impiegando 10 gr. di materiale saldante, si ot- 
tennero 10,1 mmgr. di acido cloridrico; ed im- 
pievandone 7,1 gr. si ebbero 8,1 mmgr. di acido 
cloridrico. 

il residuo in entrambi i casi, dopo raffredda- 
mento si addimostrò privo di acido minerale. 

Ad evitare falsi apprezzamenti della frase di 
chiusa di questo attestato peritale, é necessario 
di tener presente che — come risulta dalla dichia- 
razione del prof. dott. A. Binz — nei residui del 
Fludor, i quali al momento che si termina la sal- 
datura, possono risultare privi di contenuto dimo- 
strabile di acido libero, dopo breve tempo. si sco- 
pre l'acido cloridrico. Lo stesso vale anche per i 
residui della distillazione che dal «K. Materialprü- 
fungsamt» era stata fatta del pari a temperatura 
di saldamento. 

17 asserto non dimostrato di Lippmann, che 
cioé punti di involgimento non saldato, e saldati 
possono lacerarsi nella pienezza (spessore) del filo 
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metallico, deve in base a lunga serie di ricerche 
ed esperimenti da me fatti su punti d’involgimen- 
to di varia esecuzione, fra cui anche di quelli quali 
sono descritti da Lippmann, essere da me dichia- 
rato inesatto. Ai suni esperimenti di resistenza al- 
le forbici ed a pesi con punti saldati trasmettenti 
forti correnti devesi opporre che furono parago- 
nate saldature di diversi punti di fusione, così che 
1 risultati non possono farsi valere a titolo di con- 
fronto fra loro, come fece il nominato autore. 

Sulla base di entrambi gli attestati peritali su 
riportati e delle mie proprie ricerche, emergono i 
fatti seguenti brevemente riassunti e che divergo- 
no dagli asserti del Lippmann. 

11 Tinol originale, (contenente metallo saldante 
finamente polverato) sul rame non dà colorazione 
verde, la quale deporrebbe per alterazione del ra- 
me. Il danneggiamento possibile del metallo, co- 
me ammette il Lippmann nella sua trattazione, 
non può sussistere; sicchè le marche commerciali 
del Tinol sono durevolmente inalterabili. Tinol 
contiene e rispettivamente sviluppa dai suoi com- 
ponenti, per sè stessi privi di reazione acida, fra 
tutti i noti materiali saldanti la minima percen- 
tuale di acidi — al massimo 0,2 % —, che si vola- 
tilizzano col calore del saldamento. Eventuali re- 
sidui se ne allontanano facilmente. 

Gli acidi organici contenuti nel Fludor pel ca- 
lore del saldamento attaccano fortemente il me- 
tallo. Inoltre al Fludor è mescolato in considere- 
vole quantità (circa il 28 95-34 %) il cloruro di zin- 
co, dal quale col calore del saldamento si elimina 
acido minerale, (l’acido cloridrico). Il Fludor con- 
tiene e rispettivamente sviluppa il minimo di 10 
p. c. di acidi complessi. I costituenti del Fludor 
non si volatilizzano completamente; pertanto sul 
punto saldato debbono rimanere residui, e special- 
mente cloruro di zinco, che solo con difficoltà si 
possono allontanare. Pur quando breve tempo 
dopo il termine di saldamento, non si riuscisse a 
constatare la presenza di acido libero pur tuttavia 
l'acido cloridrico se ne dovrà scindere ed esso 
danneggerá notevolmente la saldatura. 


Relay al selenio 


Cw. 


Gósta Allstróm pubblica ncl Giornale delle ferro- 
vie e dei telegrafi notizie interessanti intorno ad un 
relav al selenio da lui inventato, il quale, per la sua 
straordinaria sensibilità, dovrebbe prestare grandi 
servigi alla telegrafia sottomarina ed a quella senza 
fili. Mentre il sensibilissimo relay polarizzato di Sie- 
mens s'impressiona a circa 0,00005 ampére, quello 
di Allstròm possederebbe una sensibilità di ampére 
0,000 000 000 001 circa. La sua costruzione si ba* 
sa sulla nota proprietà del selenio di variare la resi- 
stenza alla conduttibilità, a seconda della più o meno 
grande esposizione alla luce. La corrente, sulla quale 
il relay deve impressionarsi, è regolata da un sensi- 
bilissimo specchio galvanometrico. Finchè il ealv :- 
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nometro é senza corrente, la cellula del selenio non 
viene illuminata; ma quando passa la corrente, lo 
specchietto getta la luce di una lampada sulla cel- 
lula del selenio e varia la sua resistenza in modo da 
influenzare un relay comunc innestato al cerchio 
della cellula stessa. 


COMMENTI E CRITICHE 


L'insegnamento della Radiotelegrafia 


La Radiotelegrafia ha trovato in Italia, fin dal 
suo nascere, valorosi ed appassionati cultori e so- 
stenitori sia fra gli uomini di governo che fra i 
tecnici civili e militari. 

Bisogna però convenire che le cure maeciori 
furono rivolte di preferenza al materiale e che, 
ad eccezione dell’ Esercito e dell’Armata, nessuno 
ha mai pensato a costituire delle scuole nazionali 
ove preparare il personale radiotelegrafico neces- 
sario alle navi mercantili ed alle probabili stazioni 
terrestri condotte da personale civile. 

Quanto grande sia l’importanza di avere, oltre 
a degli ottimi apparati, un personale svelto ed al- 
lenato, è generalmente riconosciuto: molti però 
ignorano che il personale ottimo, oltre ad aumen- 
tare il rendimento di una stazione r. t. può tal- 
volta aumentare la portata degli apparati — ben 
inteso sotto il punto di vista della ricezione. 

Forse la necessità di una scuola di radiotelegra- 
fia non venne ancòra sentita in Italia per le se- 
guenti ragioni. 

I. Perchè perdura purtroppo il falso concetto 
che un abile telegrafista possa diventare colla 
massima facilità buon radiotelegrafista. 

2. Perchè molte navi mercantili si sono abi- 
tuate ad avere personale congedato dalla Regia 
Marina e quindi già istruito teoricamente e prati- 
camente in tale specialità. i 

3. Perchè molte navi del commercio naziona- 
li hanno impiegato e continuano ad impiegare per- 
sonale estero, in generale mandato dalle case che 
forniscono gli apparati. 

4. Perché, e quest'ultimo motivo ci fa poco 
onore, la radiotelegrafia al servizio delle navi 
mercantili non ha ancora preso in Italia quell’e- 
norme sviluppo che ha presso le marine principali 
straniere. 

Circa il primo motivo che abbiamo citato ag- 
giungiamo che se un telegrafista può diventare 
con tutta facilità un ottimo radio, spesse volte 
non risulta che mediocre. Ciò è dovuto  special- 
mente al fatto che la ricezione alla macchina Mor- 
se va giornalmente cedendo il campo a quella au- 
ricolare al detector: chi ha qualche pratica di ra- 
diotelegrafia ne sa benissimo le ragioni. E’ da ri- 
tenersi anzi che in un avvenire non molto lonta- 
no nessuno penserà più a servirsi di tale istrumen- 
to nelle comunicazioni militari e commerciali per- 

chè evidentemente esso ne diminuisce la rapidità. 
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In questo stato di cose un telerrafista che inizia 
un corso pratico di radiotelegrafia si trova quast 
nelle stesse condizioni di uno che di telecrafia sia 
completamente digiuno — ne gli puó valere nem- 
meno gran cosa il possedere la qualità, comune 
nella maggior parte dei telegrafisti, di ricevere ad 
udito alla macchina Morse, perché e tutt'altra co- 
sa che ricevere 1 segnali del detector. 

Questo fenomeno é comune nella scuola di ra- 
diotelegrafñia della Regia Marina in cui s'impar- 
tisce l'insegnamento a degli ottimi telegrafisti, 
quali sono i militari della categoria semaforisti. 
ed a gran parte del personale della categoria timo- 
nieri che di televrafia non ha alcuna pratica. 

Eppure da diversi anni questi ultimi vengono 
impiegati nelle stazioni r. t. di tutte le regie navi 
con ottimi risultati. 

Quanto sia dannoso per la Marina perdere il 
personale istruito ed allenato con tanta cura, per- 
chè attratto dal miraggio di un maggior benesse- 
re nelle navi del commercio, non si può discono- 
scere; nè si può non riprovare l’impiego del per- 
sonale estero nelle navi di bandiera italiana. 

Circa la poca fiducia, chiamiamola così, che re- 
gna ancora nella Marina Mercantile, riguardo al- 
la radiotelegratia, essa è forse giustificata dal non 
vederne ancóra, almeno per il momento, i grandi 
vantaggi che ne può ritrarre ogni specie di nave. 
Infatti non si tratta sempre di scambi di telegram- 
mi privati e commerciali fra le navi e le coste : tal- 
volta la radiotelegrafia ha fatto evitare naufragi, 
ha servito a chiedere in tempo soccorso da navi 
pericolanti e potrebbe, quando saviamente impie- 
gata, servire a trasmettere a tutte le navi i più im- 
portanti avvisi e segnali ai naviganti come segna- 
li di tempo, probabilità, ecc. E dico a tutte le navi 
perché, anche un veliero potrebbe essere sempre: 
in condizioni di guernire un filo d'aria ed un de- 
tector per ricevere le importanti comunicazioni 
fatte in determinate ore del giorno da alcune sta- 
zioni potenti della costa. Ma forse ció non sarà 
attuabile che quando si sarà reso di pratica appli- 
cazione il telefono senza fili, come tutto fa spe- 
rare. 

Ad ogni modo é mia opinione che all'insegna- 
mento pubblico delle materie attinenti alle comu- 
nicazioni senza fili, si dovrebbe provvedere in Ita- 
lia meglio di quello che si fa. Non solo la radioco- 
municazione dovrebbe entrare come materia di 
studio in tutti gli Istituti Nautici ma si dovrebbe 
pensare a costituire una scuola ben organizzata 
che preparasse degnamente il personale per le no- 
stre stazioni nazionali, le quali non avrebbero piú 
bisogno di toglierlo alla Regia Marina o di cer- 
carlo presso gli stranieri. 

La necessità esiste ed é causata specialmente 
dall'importanza della ricezione auricolare per cui 
oltre a doti finissime e naturali degli organi udi- 
tivi é necessario un continuo e sistematico alle- 
namento. 

(Gi. MONTEFINALE 
Sottotenente di Vascello. 
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CONSULENZA LEGALE 


Sospensione della somministrazione di energía 
elettrica in caso di abuso dell'utente. 


Mediante apposito contratto la Societá esercizi 
imprese elettriche s'impegnava a somministrare 
l'energia elettrica alla Ditta Rossetti contro ade- 
euato corrispettivo. Senonché, avendo la Ditta 
utente commesso abusi ed infrazioni al contratto, 
la Società sospese la somniinistrazione. La Ditta 
istitui giudizio contro la Società chiedendo preli- 
minarmente la continuazione della fornitura del- 
l'energia in attesa delle prove dedotte dal forni- 
tore per dimostrare che l'utente contravvenne per 
primo ai suoi impegni dando cosi luogo alla so- 
spensione del servizio. Ma la Corte d’Appello di 
Bologna, che ebbe a pronunciarsi in proposito, 
non secondò la domanda della Ditta Rossetti, la 
quale inoltró ricorso alla Cassazione di Roma. 

La Ditta sosteneva che la sentenza della Corte 
di Bologna pregiudicava il merito della causa ele- 
vando a diritto la pretesa della Società d'inter- 
rompere la somministrazione dell’energia elettri- 
ca. La Cassazione osservò che la sentenza bolo- 
gnese si riferiva semplicemente all’ipotesi che fos- 
sero provati gli abusi dell'energia da parte dell'u- 
tente ed in attesa delle prove non riteneva che si 
dovesse ripristinare la somministrazione. 

In sostanza il contratto stipulato tra la Ditta 
ricorrente e la Società aveva creata una situazione 
giuridica, per la quale questa era vincolata ad 
una prestazione continuata dell'energia, quella a 
profittarne mediante la pattuita controprestazione 
e sottostando alle conseguenze inerenti alla na- 
tura speciale del contratto medesimo. Ma le parti 
si accusano reciprocamente di infrazioni contrat- 
tuali e lo svolgimento della prova doveva formare 
gli elementi per risolvere il contrasto. 

«In pendenza delle prove — dichiarò la Cassa- 
zione di Roma — non è ripugnante che quella si- 
tuazione giuridica sia considerata come un dirit- 
to, nè così giudicando la Corte di merito ha auto- 
rizzato, come si lamenta nel ricorso, una infrazio- 
ne al contratto, poichè, discutendosi tra le parti 
suila legittimità di questa infrazione al contratto, 
costituendo anzi tale disputa il contenuto di una 
delle domande della Ditta ricorrente, la Corte ri- 
servo il giudizio su tale punto di controversia. Né 
vale opporre che la illegittimità dell’interruzione 
dell’energia è per sè stessa una violazione del con- 
tratto e che la parola del magistrato per farla ces- 
sare doveva essere immediata ed indipendente dal- 
le prove, poichè la sentenza impugnata rilevò che 
nella finalità della Società con le prove proposte 
era ed è di stabilire che la rilevata violazione sa- 
rebbe stata la conseguenza necessaria ed inevita- 
bile di precedenti inadempimenti contrattuali, e 
che avrebbe assunto quel carattere di legittimità, 
per cui sarebbe stata una incongruenza da cui ben 
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si tenne lontana la Corte di merito, di riprovare 
come illegittimo oggi quello che domani potreb- 
be risultare legittimo, come espediente difensivo 
contro l'uso dell'energia in modo sregolato e dif- 
forme dagli intenti contrattuali». 

Spogliando poi la causa del ridondante e del su- 
perfluo, la Cassazione di Roma consideró che po- 
tesse ridursi in questi semplici termini: da una 
parte la Ditta ricorrente che esige l'osservanza del 
contratto e quindi la continuazione della fornitu- 
ra dell'energia elettrica e la declaratoria dell'ille- 
eittimità della sospensione; dall'altra la Società 
resistente che reclama la risoluzione del contratto 
per abuso dell'energia e conseguentemente la per- 
manenza della sospensione fino a prova dell'a- 
buso. 

La Ditta asseriva che il contratto stipulato con 
la Società fosse come un contratto di compra-ven- 
dita e la Corte di cassazione, pur ammettendo che 
si trattasse di un simile contratto, osservava che 
se il venditore e diffidato a fornire la prestazione 
stipulata, non puó ricusarsi a lui di far valere le 
ragioni che adduce per rifiutare la consegna o la 
continuazione della prestazione, secondo che si 
versi in contratto che si esaurisce in un atto solo, 
o si attua mediante prestazioni successive. E sog- 
giungeva: «In materia di contratti non vige la re- 
vola solve et repete, e si € sotto l'impero delle 
norme generali, che si riassumono nell'aforisma 
dolo petis, quod restiturus es e che fanno appa- 
rire prematura la proposta declaratoria di illegit- 
timità». Anzi in simile caso deve vigere la nota 
regola inadimplenti non est adimplendum. Del re- 
sto se le prove addotte non riuscissero a dimo- 
strare che la Ditta abusó dell'energia e la Società 
ben fece a sospenderla, vi sarebbe sempre a favo- 
re della Ditta il risarcimento dei danni per parte 
della Società. | 

Per le suesposte ragioni la Corte di Cassazione 
di Roma, con sentenza del 14 gennaio 1908, re- 
spingeva il ricorso della Ditta Rossetti. 

(Elcttricista). 


+ 


In materia di Brevetti. 

Le trattative iniziate dal titolare della privativa 
per vendere l'invenzione protetta non possono sot 
trarlo alla decadenza comminata dall'art. 58 quan- 
a'anche non abbiano potuto essere condotte a ter- 
mine per le pretese affacciate dal compratore о da 
terzi poichè ció non impedisce all'inventore di pro 
cedere egli stesso all’attuazione dell’invenzione. 

Come la mancanza assoluta di mezzi pecuniari 
non costituisce, per espressa disposizione della leg- 
ge, un caso di forza maggiore, cusì non può costi- 
tuirlo la difficoltà o l’impossibilità di procurarsi i 
cetti mezzi, mediante la stipulazione di un mutuo 
o altra operazione finanziaria, o mediante la cessio- 
ne del brevetto. 


(Corte d'Appello Roma - 20 Dic. 1907). Soc. Ro 
mana Solfati c. De Felice M. T. e Pezzolato A. 
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bollettino della A. E. I. E. 


Attraversamenli ferroviari. 


L'Ufficio Speciale delle Ferrovie - Circolo di Mi- 
lano - riferendosi alla Circolare N. 59 in data 5 Gen- 
naio u. s. dcl Ministero dei LL. PP. ha fatto alle 
Società Tramviarie la seguente comunicazione : 

«Il Consielio Superiore dei lavori Pubblici ed il 
Consiglio di Stato, in recente caso espressero alcu- 
ni criteri di massima in materia di attraversamenti 
della Ferrovia con conduttura d'acqua, d'energia e- 
lettrica e di gaz, ai quali si é associato il Ministero 
dei LL. PP. e dei quali ritengo opportuno dare co- 
municazione a codesta Società perché possa averli 
presenti nella compilazione degli schemi di conven- 


zione per tali attraversamenti, che eventualmente 
fossero proposti. 


«E' stato osservato in propositio che né a termini 
del Codice Civile né in base alla legge sui lavori 
pubblici potrebbe essere contestato il diritto di at- 
traversare la ferrovia con una conduttura d'acqua 
la cui esecuzione sia stata ordinata od autorizzata 
dal Governo, a meno che l'attraversamento nuoc- 
cia alla regolarità e sicurezza dell'esercizio. 

«Si tratti dunque, non solo di un semplice con- 
dotto, ma anche d'un canale d'acqua, di una stra- 
da, di un'opera nuova o da spostarsi, quando vi sia 
l'autorizzazione governativa, il concessionario della 
ferrovia non può opporsi all’aytraversamento, né 

40 pretendere precarictà di occupazione, derivando 
neppure pagamento di canone, quando non siavi 
il diritto di attraversamento stesso dalla legge, e 
manomissione di proprietà». 

« Per lo spirito e per la lettera delle vigenti dispo- 
sizioni legislative sulla materia, il proprietario o 
concessionario di una ferrovia ha però, oltre il di- 
ritto di regolare con apposita convenzione, le con- 
dizioni a cui dovranno soddisfare gli attraversa- 
menti medesimi, perchè non abbia ad essere meno- 
mata la regolarità e la sicurezza dell’esercizio fer- 
roviario, anche quello di richiedere la rivalsa delle 
eventuali maggiori spese di esercizio, di manuten- 
z'one e di sorveglianza della ferrovia, che per il 
‘fatto dei detti attraversamenti gli derivassero. 

«Analoghi criteri valgono per gli attraversamen- 
ti delle ferrovie con condutture di energia elettrica, 
per le quali l'art. 3 della legge 7 Giugno 1894 n. 
232, richiama in genere, le leggi ed i regolamenti 
speciali, per le strade pubbliche, non potendosi du- 
bitare, per quanto abbiano fisionomia speciale, che 
le strade ferrate sieno da assimilarsi alle strade 
pubbliche ed in genere al demanio stradale. 

«Riguardo agli attraversamenti di ferrovie con 
condutture di gas, manca una specifica disposizio- 
ne dilegge, ed indifetto di essa giusta il princi- 
pio dell'analogia voluta dal capoverso dell'art. 3 
delle disposizioni preliminari del codice civile, si 


dovrà applicare l'art. 231 della legge sui lavori pub. 
blici su ricordati, | 
«Per gli attraversamenti delle tramvie debbonsi 
distinguere i tratti in cui esse scorrono in sede pro- 
pria, da quelli in cui esse sono stabilite su strade 
ordinarie. Per i primi ricorre sempre il criterio ana- 
logico e devesi perció far caso all'art. 231 della 
legge sui lavori pubblici; per 1 secondi, fermo re- 
stando nell'esercente o concessionario il diritto di 
pretendere che non siano menomate 1а sicurezza e 
la regolarità dell'esercizio, la questione é da risol- 
versi negli altri casi, fra chi domanda l'attraver- 
samento e l'ente proprietario del suolo stradale ». 


"assa sul consumo dell'energia elettrica. 


Abbiamo riferito nello scorso anno la sentenza 
della Corte a'appello di Trani, che nella causa pro- 
mossa dalla Società Sud Italia e altre contro le Ti- 
nanze dello Stato per opposizione al sistema «li ac- 
certamento del consumo nei contratti a (orfait, a- 
dottato dagli Uffici Tecnici a seguito della Cir olare 
Busca del 1903, proclamava la competenza dell'Au- 
torità Giudiziaria a conoscere della proposta que- 
stione, per trattarsi di controversia riflettente la 
legittimità di un sistema di accertamento, non la 
misura dell’accertamento. 

Nello stesso senso si è recentemente pronunciata 
la Corte d’Appello di Catanzaro. nella analoga causa 
vertente fra la Ditta Ing. R. Zehender e C. di 
Reggio Calabria e la Finanza, riformando la sen- 
tenza del Tribunale di Reggio, che, come il Tribu- 
nale di Bari, erasi pronunciato per la incompetenza 
ае Autorità Giudiziaria. 

Siamo lieti di constatare questo nuovo riconosci- 
mento di quello che è fondamentale diritto di ogni 
contribuente, vogliamo dire la tutela della magi- 


‚ ,stratura ordinaria contro le illegalità degli uffici fi- 


scali, e contro le compiacenti sanatorie delle Com- 
missioni Amministrative. 

Attendiamo ora, con ferma fiducia di successo, 
il responso della Suprerna Corte di Cassazione di 
Roma a Sezioni Unite, che dovrà pronunciarsi fra 
breve sul ricorso proposto dalla Finanza contro la 
sentenza della Corte d'Annello di Trani; responso 
che servirà di norma anche nella causa della Ditta 
Zchender, e di ogni altro consimile. 


Società generale elettrica dell’Adamello, Mi- 
lano - (Cap. то milioni, versato 3 milioni). 


Nella sede della Banca Commerciale e con alla 
presidenza l’on. senatore Mangili, ebbe luogo la 
assemblea della G. E. A. Frano rappresentate 
45,504 delle 50 mila azioni sociali. 

Il presidente del Consiglio e i sindaci riferirono 
sulle risultanze del primo anno di vita della Socie- 
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tá, primo anno che si chiuse co) marzo, e che fu 
dedicato esclusivamente alla organizzazione e al- 
l'inizio dei grandiosi lavori d'impianto il cui eser- 
cizio formerà in un prossimo avvenire l'oggetto 
principale dell'attività sua. Di conseguenza il bi- 
lancio testé presentato non puó essere considerato 
che come uno specchio del modo e della misura 
in cui il capitale versato si é andato gradualmente 
trastormando negli enti attivi degli impianti stes- 
si, — Ecco il bilancio come approvato alla unani- 
mità dall'assemblea : 

Attivo: Azionisti per 7 decimi a versare lire 
7,000,000; spese di costituzione 13,322,135; impian- 
to Arno per il costo al 31 marzo 1908 L. 300,259 
e 48; impianto Poglia 555,590,04; impianti in pro- 
getto 111,000,14; condutture elettriche 24,650,598; 
merci e materiali diversi 280,512,85; mobili 11 mi- 
la 099,30; cassa 15,239,981; partecipazioni 212,000; 
depositi di amministratori a cauzione 050,000; de- 
bitori per depositi cauzionali in contanti 15.370; 
valori di proprietà presso terzi in cauzione 38 mila 
694,70; debitori 1,542,191.02; spese generali d'im- 
pianto 111,685,25. Totale L. 10,950,850.92. 

Passivo : Capitale sociale L. 10,000,000; deposi- 
tanti amministratori 030,000; creditori per depo- 
siti cauzionali 1722,45; creditori diversi 305 mila 
128,47. Totale L. 10,956,850.92. 

Vennero rieletti sindaci effettivi i signori: ing. 
G. Semenza, rag. R. Vitali, ing. P. Calzoni, dott. 
K. Ballardini e cav. G. De Bauer; ed eletti sin- 
daci supplenti i signori: ing. Giuseppe Denassa- 
glio ed Oreste Simonatti. 

Società anonima Ferrarese per trazione, forza 


e luce, Ferrara - (Cap. L. 1 milione versato). 

Questa Società tenne l'assemblea generale ordina- 
ria del suo primo esercizio sociale. 

Quest'anonima costitutasi in Milano il 13 agosto 


L'ELETTRICITA. 


Vol. ХХХ. - N. 22 


ficine attualmente esistenti che per essere separate 
e d: natura diversa assorbono e moltiplicano spese e 
perdite. 

Feco il bilancio : 

Attivo : Cassa L. 2.029.72; Impianti di proprictà 
sociale 811,62:.14; Materiali in magazzino e presso 
terzi 89,170.13; Mobili e attrezzi 11,677.71; Cau- 
zioni, titoli e depositi 42,619.86; Debitori divers! e 
spese anticipate 150,774.40; Spese di costruzione 
14,442.60; Titoli in deposito a cauzione: Corren- 
tisti lire 75.000; Amministratori ed impiegati lire 
145,000. Totale L. 1,342,635.56. 

l'ussivo : Capitale sociale (20.000 azioni da L. 50) 
L. 1.000,000; Creditori diversi 71,180.08; Deperi- 
menti 30.000; Depositanti a cauzione: Correntisti 
75.000; Amministratori ed impiegati 145.000. Saldo 
attivo L. 21,455.48. Totale L. 1,342,635.56. 

L'utile in L. 21,455.48 venne portato a nuovo. 

Alle cariche sociali vennero eletti : 

Consiglieri i signori: Magri cav. uff. avv. Ugo; 


Ravalli Giuseppe. — Sindaci effettivi i signori : Giolo 
cav. avv. Gino, Sitta cav. prof. dott. Pietro, Za- 
gatti Giovanni. — Sindaci supplenti i signori: At- 


tolini Cattaneo, Bottoni Mansueto. 


Società elettrica della Sicilia Orientale, Roma 
- (Cap. L. 3 milioni). 


Presenti 8 azionisti rappresentanti 3500 azioni del- 
le бооо da L. 500 che formano il capitale sociale 
di L. 3.000,000, si è tenuta l'assemblea generale 
ordinaria di quest'anonima. Presiedeva il comm. 
Maurizio Capuano, presidente del Consiglio d’am- 
ministrazione. Dalla relazione del Consiglio risulta 
che nell'esercizio 1907 furdho ultimati gli studi per 
i progetti di impianti idroelettrici sui fiumi Alcan- 
tara e Cassibile, presso Catania e Siracusa. I la- 
vori per detti impianti sono incominciati in questi 
giorni. Il bilancio si chiuse con un utile — dato dal- 


{31006 col capitale di L. 700,000 acquistava gli im- 
O* pianti della ditta ing. A. Cristofori e C. esercente 
2) due linee di tram a cavalli ed un impianto di produ- 
2 ione e distribuzione d'energia clettrica a corrente 
" ө Alternata, e acquistò dalla S. E. R. I. E. di Bologna 


l'esercizio dell'impianto di Siracusa — che permette 
di distribuire al capitale il 5 ?/, pro-rata versamenti. 

Vennero ricletti a sindaci effettivi j signori Sava 
cav. Antonio, Pontremoli ing. Giuseppe, Foti ing. 


l'impianto di produzione di energia eletitrica а cor* 
rente continua da cssa esercitato in Ferrara. 

Con tale acquisto soppresse sulla piazza quella 
concorrenza che deprimeva l'esito della fornitura di 
energia per forza e luce. 

Ргозери nc] contempo alla definizione delle pra- 
tiche già iniziate dalla ditta Cristofori per ottenere 
dal Comune la concessione tramviaria a trazione c- 
lettrica per quattro linee di città e per la linea Fer- 
rara-Pontelagoscuro con servizio per merci e passeg- 
gicri, Ouesta parte de! programma è ormai entrata 
nel periodo risolutivo poichè il 16 maggio 1907 si 
firmò il contratto di concessione ed il 16 agosto 
1907 si presentò il progetto di costruzione al Co- 
mune. 

Si provvederà inoltre alla costruzione di una offi- 
cina di produzione che oltre ad alimentare la tra- 
zione elettrica, sia capace della produzione di ener- 
gia per forza c luce sostituendosi cosi a tutte le of- 


Giuseppe; e a supplenti i signori Mayer avv. Gior- 

gio e Baseggio ing. Nicolò. 

Società Ligure d'elettricità, Genova - (Capit. 
L. 250.000, versato L. 200.750). 


Pres:eduta dal signor Paolo Massone ebbe luogo 
l' assemblea generale ordinaria degli azionisti di 
questa anonima: erano presenti 13 azionisti, rap- 
presentanti 2143 azioni. | 

Fu letia ed approvata la relazione del consiglio 
che si riferisce all'esercizio chiuso al 31 dic. 1905 : 
fu pure approvato il bilancio che porta un utile net- 
to di L. 335 mila 296.13. 

Secondo la proposta del Consiglio, fu cosi rinarti- 
to: il 5 % al fondo di riserva, 1'8 % al consiglio di 
amministrazione, e il 5 95 sul versato alle azioni : 
il resto a nuovo. | 

A sindaci cffettivi furono nominati і signori : Orso 
Testa, Arturo Bruno e C. E. Cresta; a sindaci sup- 
plenti E. Battilana, cavalier K. Haupt. 
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Previsioni e consigli sul servizio ferroviario. 


Uno studio recentemente pubblicato dall'On. M. 
Ferraris sull'andamento dell'esercizio ferroviario, 
da quando venne assunto dallo Stato, ci dà ragio- 
ne di compiacenza e di buone speranze per l'av- 
venire, poiché esso constata che tale esercizio pro- 
cede graduale e fermo verso la méta della restau- 
razione ch'é necessaria, indispensabile anzi a porre 
le nostre reti in condizioni da rispondere ai biso- 
gni dell'economia nazionale. 

Di ció va data ampia lode al Direttore Genera- 
le ed ai suoi piü attivi collaboratori, poiché il com- 
pito loro affidato non era dei più facili; se ci è 
accaduto talvolta di criticare acerbamente alcune 
particolari disposizioni che non ci parevano oppor- 
tune o lodevoli, abbiamo però sempre ammirato 
nel suo complesso la attività spiegata dai dirigenti 
e l’abilità dimostrata dalla direzione generale nel 
dipanare una così intricata matassa. 

Il Ferraris espose anche alcune sue vedute in 
proposito al programma da seguire per consegui- 
re il completo ed armonico sviluppo dell’azienda 
ferroviaria; ci pare utile riassumere qui largamen- 
te il suo studio. 

Egli ricorda che, per riuscire efficace, la rinno- 
vazione del sistema ferroviario italiano deve pro- 
cedere in ogni ramo dell’azienda, e comprendere: 
ampliamento delle linee e delle stazioni; aumento 
e svecchiamento del materiale mobile, in molta 
parte decrepito e di poco rendimento utile; ordina- 
mento amministrativo, orari, tariffe; estensione 
della rete; disciplina del personale; rendimento fi- 
nanziario. E riconosce che sotto quasi ognuno di 
questi aspetti, l'anno 1907-908 segna un progres. 
so ed un miglioramento su quello precedente: ma 
aggiunge che solo un ciclo completo di cinque o 
sei esercizii consentirà di dare un giudizio defini- 
tivo sull'opera complessa e difficile. 

Intanto, mentre sul fondo dei ото milioni, pro- 
cede l'ampliamento delle stazioni e dei binarii, поп 
bisogna dimenticare che l'anno 1906-9o7 si é an- 
cora chiuso con una notevole deficienza di locomo- 
tive, di carri e sopratutto di vetture. Se, come 
tutto fa sperare, nel 1908-909 si oltrepassasse il 
prodotto di 450 milioni di lire, potremo trovarci 
nel 1910 con апа nuova deficienza sopratutto di 
locomotive e di carrozze passeggieri. Se quindi 
non prepariamo a tempo, in modo generale, i dop- 
pi turni per le locomotive — o la trazione elettri- 
ca in più ampia misura — bisogna procedere al 
piü presto a nuove e larghe ordinazioni di mac- 
chine. Urge ad ogni modo porre subito in costru- 
zione un forte numero di nuove carrozze per i 
passeggieri, tanto é scarso e vecchio il materiale 
disponibile. | 

Questo accenno alla trazione elettrica è del Fer- 
raris, non nostro, e mal si accorda con gli inten- 
dimenti che sembrano invece prevalere oggi. 
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Айегпїа` 1l Ferraris che il programma dell'Italia 
deve ora essere quello di fortemente e virilmente 
prepararsi a fronteggiare un prodotto ferroviario di 
800 milioni di lire, che verrá probabilmente rag- 
giunto in circa dodici anni, se le fortune econo- 
miche del paese non rallentano. E dice che sareb- 
be errore imperdonabile lasciarci cogliere impre- 
parati una seconda volta. In quel giorno dovremo 
chiedere alle nostre ferrovie una prestazione molto 
maggiore, perché il raddoppiamento del prodotto 
lo si potrà conseguire sopratutto col triplicare il 
movimento, grazie alla riforma delle tariffe, spe- 
cialmente dei viaggiatori, che dobbiamo ancora 
studiare a fondo ed attuare a gradi. 

E poiché nessuno puó credere che, tale massa 
di nuovo traffico possa muoversi lungo le vecchie 
linee, affaticate o sature, il Governo e le Ferro- 
vie di Stato compiono oggidi opera savia e previ- 
dente, preparando in tempo utile le nuove e gran- 
di vie per cui dirigere il movimento crescente. 
Secondo il piano organico proposto tre sono le 
nuove vie principali o direttissime : 

Roma-Napoli per il Mezzogiorno e la Sicilia; 
Firenze-Bologna per il Veneto e la Lombardia ; 
Genova-Tortona per la Lombardia ed il Pie- 
monte. | 

Tutte e tre queste lince meritano il più cordiale 
appoggio del Parlamento e del paese per l’impor- 
tanza dei traflici che sono destinate a servire. 

Però il Ferraris ritiene che non siansi sufficen- 
temente tenuti in conto i bisogni della economia 
nazionale per quanto riguarda le linee del Piemon- 
te. Finora, secondo le statistiche ufficiali, il com- 
partimento di Torino ebbe nel 1906-907 un carico- 
merci per i privati di 4,228,526 tonnellate, supe- 
riore a quello di qualsiasi altro compartimento del 
Regno, tranne Genova. Così pure nello stesso an- 
no, sopra 307,713 carri caricati per l’interno ai 
porti di Genova e Savona ben 177,098 carri — os- 
sia il go per cento — si diressero al Piemonte, 
mentre la Lombardia, alla sua volta, riceve pure 
da Venezia e da Spezia. i 

Lo studio tecnico del problema indica alcuni tem- 
peramenti pratici, immediati, a breve scadenza, di 
poca spesa è di eflicacia indiscutibile : 

I. il raccordo della Savona-Spigno per Santo 
Stefano Belbo alla linea per Asti ed Alba; 

2. il raccordo della Savona-Bra per Ceva, Mon- 
dovi e Fossano alla Cuneo-Torino. 

3. la trazione elettrica sulla intera linea Се- 
nova-Ovada-Asti. | 

I raccordi per Santo Stefano Belbo e per Mon- 
dovi danno a Torino ed al Piemonte due nuove li- 
nee indipendenti per Savona, assai migliori del- 
l'antica: la trazione elettrica sulla Genova-Ovada- 
Asti dè a Torino ed al Piemonte una linea indipen- 
dente per Genova, che da sola basta al movimen- 
to delle regioni subalpine con il porto di Genova. 

Siamo lieti di constatare come il Ferraris sia un 
convinto fautore della trazione elettrica, e ci duole 
che egli non abbia voluto prendere in esame an- 
che altri lati del problema complesso, come quello 
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che si riferisce al valico della Porrctta, perché ne 


avremmo con interesse inteso il parere in merito. 
#14 


Tralasciamo di seguire lo studio in esame nella 
parte che tratta di questioni permanenti finanzia- 
rie: vediamo invece quali siano le idee del Ferra- 
ris circa una migliore utilizzazione della nostra re- 


te secondaria, tanto negletta. 


Egli osserva che l'esame del servizio sulla no- 
stra rete, specialmente nell'Alta Italia, mette in 
evidenza una ingente sproporzione fra il traffico 
che artificialmente si addensa sulle linee principali 
e l'abbandono miserevole in cui sono tuttora la- 
sciate le linee secondarie. Questa era logica poli- 
tica delle Società esercenti consigliata dai patti 
delle convenzioni: ma questa non puó, non deve 
essere la politica dell'esercizio di Stato. 


Mentre il porto di Savona mandava i piroscafi 


a Scaricarsi a Spezia, perché la Savona-Ceva in- 
gombra rifiutava nuovi trasporti, la Savona-Spigno 


restava del tutto inoperosa. Mentre le linee dei 


Giovi sono cariche al punto da rendere il loro e- 
sercizio non solo difticile, ma pericoloso, la Ge- 
nova-Ovada è inutilizzata. Mentre, nel 1906, la sta- 
zione di Alessandria, ingombra, arrestava la cir- 
colazione del traffico nella Valle del Po, le trasver- 
sali che da Nizza Monferrato si dirigono a Torino 


per Alba e per Asti, non lavoravano affatto. 


Si è più volte affermato che l’incaglio dei tra- 
sporti dipende assai più da insufficienza di linee e 
stazioni, che da mancanza numerica di vagoni. Ma 
la utilizzazione della rete secondaria — mediante 
gli opportuni lavori — mette in valore un ingente 
patrimonio ferroviario, oggidì passivo, ed apre al 
servizio una lunga distesa di chilometri, su cui far 


correre e manovrare i treni. 


Persuaso della importanza predominante del traf- 
fico regionale, il Ferraris rileva pure con piacere 
l'estensione che il disegno di legge si propone di 
dare alle ferrovie secondarie, con la costruzione 
delle linee Asti-Chivasso, Belluno-Cadore, Borgo 
S. Lorenzo-Pontassieve, S. Vito-Motta-Portogrua- 
ro. Però l’esperienza del passato non lo rende fa- 
vorevole alle concessioni di costruzione. O si trat- 
ta di lince da esercitarsi dallo Stato ed, è bene che 
lo Stato le costruisca: oppure siamo in presenza 
di lince minori, affatto locali, e, nessuna soluzione 
sembra migliore di quella consigliata dalla felice 


esperienza del Belgio, mediante la costituzione di 


una apposita Società nazionale, quafe la proposero 


gli on. Tedesco e Luzzatti nel 1905. 


A parte queste critiche però il Ferraris è con- 
vinto che il nuovo progetto di legge segni un pas- 
$› notevole verso quella restaurazione ferroviaria 
a cui devono convergere le nostre energie morali 
ed economiche; egli confida che si vorrà comple- 
tare equamente l’opera, accogliendo le sue doman- 


de che, lungi dal turbare il disegno di legge gli 


imprimerebbero un carattere sempre più organi- 
co ed armonico, secondo i seguenti punti fonda- 


mentali: 


1. Alle direttissime Roma-Napoli, Firenze-Bo- 
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logna, Genova-Tortona aggiungere lo studio di u- 
na nuova comunicazione fra Torino ed il mare, da 
costruirsi non appena le linee attuali abbiano rag- 
giunto un adeguato sviluppo del traffico, е quello 
della Genova-Piacenza-Cremona-Verona ; 

2. Alle linee locali aggiungere la Roma-Ostia 
al mare; 

3. Comprendere fra i provvedimenti sussidiart 
di immediata attuazione il raccordo della Savona- 
Cairo-Spigno con Santo Stefano Belbo, il raccordo 
della Savona-Ceva con Mondovi e Fossano, e la 
trazione elettrica Genova-Ovada-Asti, a fine di as- 
sicurare la regolarità del movimento di Genova e 
di Savona con Torino e con il Piemonte; 

4. Creare una rete di linee elettriche intorno 
alle principali città per linee suburbane e per linee 
di forti pendenze, come Torino-Modane, Torino- 
Aosta, Torino-Biella, Savona-Genova-Spezia, ecc. ; 

5. Elevare da tre a quattro coppie di treni al 
giorno il servizio minimo di ogni linea, modifi- 
cando l'art. 47 della legge 7 luglio 1907; 

6. Istituire la Società nazionale per la costru- 
cione e l'esercizio delle linee locali col Consorzio 
dello Stato, delle provincie, dei comuni; 

7. Attuare un programma organico di utiliz- 
zazione della rete secondaria, anche con treni di- 
retti locali e regionali. 

dI 

Per conto nostro crediamo si dovrebbe anche in- 
sistere sopra la elettrificazione della Porrettana, 
per le ragioni che abbiamo recentemente esposte 
(cfr. XXX-193), alle quali nessuno ha opposto fino- 
ra ragioni valide. 

Noi temiamo un poco che si abbia oggi paura 
di mettere mano ad altre trasformazioni di linee, 
adottando la trazione elettrica, per timore del gi- 
nepraio in cui l'amministrazione si trova cacciata 
per i Giovi. Però noi avevamo prevedute queste 
difficoltà in un articolo che venne tacciato di par- 
tigiano e violento (cfr. XXVII-321); ed era facile 
opera tale previsione dati gli errori compiuti nel 
bandire la gara e nel fare l'aggiudicazione. Quan- 
do non si vogliono ripetere oggi tali errori non 
vediamo perché non si dovrebbe affrontare l'im- 
presa con animo tranquillo e serena coscienza. 

Le difficoltà incontrate nella elettrificazione dei 
Giovi si sarebbero evitate meglio ponderando la de- 
cisione presa, affidando il lavoro ad una ditta spe- 
rimentata e che avesse già fatto le sue prove, anzi 
che ad una casa, seria e forte quanto si voglia, 
ma impreparata ad affrontare una impresa tanto 
spinosa ed ardua. 

Non staremo a ripetere qui le ragioni che ci spin- 
gono a patrocinare la trasformazione della Por- 
rettana, perché le abbiamo già largamente svolte 
tempo addietro. Vogliamo solo insistere su un par- 


ticolare a proposito del quale ci venne fatta qual- 


che obbiezione. 

Abbiamo asserito che, pur facendo la progettata 
direttissima, era peró necessario provvedere alla 
elettrificazione di questa vecchia e sovraccarica li- 
nea, sia perché essa € insufficiente alle esigenze at- 
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tuali del traffico, sia perchè anche dopo essa è de- 
stinata ad un servizio intenso, che si potrà fare 
nel miglior modo con trazione elettrica. Ora si os- 
serva, erroneamente, da alcuno che si spendereb- 
bero così malamente 8 milioni, che torna conto ri- 
sparmiare, aspettando la direttissima. 

Non ci vuole una grande scienza per fare il cal- 
colo di ripartizione di questi 8 milioni. Circa tre 
verrebbero investiti in locomotive, che sarebbero 
sempre utilizzabili altrove, qualora la Porrettana 
dovesse rallentare il traffico all’apertura della di- 
rettissima. Altri tre milioni andrebbero nelle cen- 
trali, le quali troverebbero immediata applicazione 
per la trazione elettrica sulla direttissima (il cui 
asse non si scosta più d’una quindicina di kilom. 
dalla linea attuale); restano due milioni al massi- 
mo per la linea, in cui entra il rame per un milione 
circa. Dove gli oppositori vedano l'asserito sper- 
pero non sappiamo immaginare! 

Per noi resta dunque un mistero la deliberazione 
presa di rinunciare a questa trasformazione; e ci 
auguriamo che si voglia riprendere in esame la 
questione perchè siamo certi che si dovrà mutar 
parere in proposito. E noi applaudiremo a questa 
lodevole resipiscenza. 


Ing. Fumero. 


ene mei 


Apparecchi di prova e misuratori di isolamento 


per corrente continua ed alternata 


La sicurezza di esercizio di un impianto elettrico 
esige che l’isolamento delle varie sue parti, con- 
dutture, macchine, apparecchi, si trovi sempre in 
perfetto stato. — Il minimo guasto in un punto 
qualunque del sistema, può, se trascurato, essere 
causa di guasti maggiori in altre parti dell’impian- 
to, i quali possono avere per conseguenza gli in- 
convenienti più spiacevoli, mettendo in grave peri- 
colo tanto la rete quanto il macchinario ad essa col- 
legato. 

Perciò il controllo costante ed accurato dello sta- 
to d’isolamento di un impianto elettrico durante l’e- 
sercizio è condizione essenziale alla quale ogni capo 
ofticina deve soddisfare nel suo proprio interesse. 

Tale fatto diede origine alla costruzione di tutta 
una serie svariata di apparecchi di misura i quali 
si possono dividere in due categorie, in quella cioè 
degli indicatori di isolamento destinati a verifiche 
preliminari allo scopo di stabilire se le condizioni 
di isolamento di un dato impianto sono buone op- 
pure cattive ed in quella dei misuratori d’isolamen- 
to propriamente detti i quali apparecchi trovano u- 
tile applicazione per determinare quantitativamen- 
te lo stato d’isolamento degli impianti di una certa 
entità, ad alta tensione, con distribuzione in cavo, 
ecc. nei quali casi è necessario di poter sempre 
determinare con esattezza i guasti anche minimi 
onde provvedere a tempo opportuno alla loro elimi- 
nazione. | 
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In generale, quando si tratti di impianti di una 
certa importanza é peró necessario di applicare i- 
strumenti di ambedue le suddette categorie, e ció 
per maggior sicurezza di esercizio. 

Così, per esempio, se un indicatore di contatto 
a terra indica isolamento deficiente, l'esame di tutti 
i conduttori che si diramano dalle sbarre del qua- 
dro deve stabilire se la deficienza di isolamento è 
uniformemente ripartita sui conduttori stessi senza 
oltrepassare il limite tollerabile per ognuno di essi 
oppure se solamente certe parti della rete presen- 
tano un isolamento deficiente oltre il limite ammis- 
sibile. 

Gli apparecchi in discorso debbono naturalmente 
essere tali da permettere il controllo dell’impianto 
in qualsiasi momento senza perciò arrecare il ben- 
chè minimo disturbo al regolare funzionamento del- 
l'impianto stesso. — D'altra parte l’ esame dello 
stato di isolamento è da considerare valido ed in- 
contestabile solamente quando venga eseguito sul- 
l'impianto sotto funzione. 

Gli istrumenti costruiti dalla A. E. С. soddisfa- 
no, come in seguito vedremo, in modo perfetto alle 
condizioni sopradette. 


Fig. 264. 


Per verifiche sbrigative da eseguire durante la 
posa in opera di condutture ecc. la A. E. G. co- 
struisce vari apparecchi portatili caratteristici per la 
loro manegevolezza e che permettono di eseguire 
le misurc tanto a mezzo della tensione della rete da 
controllare, quanto mediante uno speciale genera- 


- tore portatile. Fanno parte di questa categoria di 


apparecchi i cosidetti provafili i quali servono du- 
rante la posa di condutture di macchine a stabi- 
lire, più che altro, se vi sia continuità o meno iu 
un dato circuito. 

Descriveremo ora brevemente i vari apparecchi 
che la A. E. G. costruisce per verifiche e misure 
di isolamento, esaminando il funzionamento dei 
medesimi e studiandone l'applicazione in relazio- 
ne alle varie condizioni della pratica nelle quali si 
svolge l’esercizio degli impianti elettrici di vario 
sistema. 
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MISURA DELL'ISOLAMENTO DI IMPIANTI A CORREN- 
TE CONTINUA SOTTO TENSIONE. 
Sistema a due fili. 

1) Come indicatore di contatto a terra s'im- 
piega comunemente negli impianti a corrente con- 
tinua un voltmetro normale che può venire inserito 
fra i due fili e la terra per mezzo di un commu- 
tatore bipolare U (264). Serve egregiamente allo 
scopo un voltmetro elettromagnetico rappresentato 
dalla 265. Se il filo positivo è a terra e il voltme- 
tro è collegato al filo negativo, quest’ultimo indi- 
cherà la tensione della rete segnando invece zero se 
collegato al filo positivo. 


Fig. 265. 


Se le condizioni di isolamento sono buone, il volt- 
metro indicherà in ambedue ¡casi suddetti una ten- 
sione più o meno elevata secondo j casi e dipenden- 
te dal rapporto della resistenza interna del voltme- 
tro alle resistenze w, e wz d'isolamento de: due fili. 

L'ampiezza della scala di un voltmetro impiegato 
per queste misure è perciò stabilita dalla tensione 
normale di esercizio; essa viene però scelta del 10 
al 15 7 superiore alla tensicne st:ssa. 


Fig. 266. 


2) Se pur conservando la disposizione indicata 
dalla fig. 264 si impiega come voltmetro un istru- 
mento del tipo Deprez d’Arsonval fig. 266, in 
modo che sia resa possibile la lettura precisa dei 
primi tratti della scala si può, in base alle due let- 
ture in volt corrispondenti alle resistenze d'isola- 
mento, alle quali già abbiamo accennato determi- 
nare in modo esatto l’isolamento complessivo del- 
l’impianto. Difatti, ne indichiamo con E la tensione 
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di esercizio della rete e se e, e; sono le deviazioni 
dell'indice dell'istrumento collegato alternativamen- 
te а: due conduttori positivo e negativo, la resi- 
stenza risultante (fig. 267) sarà data da 
у OCT. =w( 2-1) 
w + wa e + е, 

Le due resistenze di isolamento parziali w, e w2 
sono date dalle formole 


E — (e, + e 
W == W, UE 2) 

E — (e, + e) 
Wa — W cde E ——À— 


nelle quali w, ё la resistenza propria dell'istru- 
mento. 


Vig. 207. 


Se per esempio: E =100 Volt, nel qual caso 
sarà opportuno di impiegare come misuratore d'i- 
solamento un voltmetro con scala fino a 120 Volt 
e di 12.000 Ohm di resistenza, se per il collega- 
mento con 1l filo positivo é 

e, — 45,3 Volt 
e se per il collegamento con filo negativo 
e, — 42,5 Volt 


si avrà: 
W, = 3450 ohm 
w, — 3230 ohm 
W :— 1650 olim 


Siccome le scale dei voltmetri impiegati per mi- 
sure di questo genere hanno da 100 a 150 divisio- 
ni, così si possono misurare coi medesimi resi- 
stenze comprese fra 1/20 ed 1/30 della resistenza 
del voltmetro e 100 a 150 volte la resistenza stessa. 

Le equazioni suesposte mostrano che la resisten- 
za interna del voltmetro deve essere scelta tanto 
più elevata quanto maggiore è la resistenza da mi- 
surarc. 

3) Ohmmetn. 

Un voltmetro impiegato per misure d'isolamen- 
to puó anche essere munito di una scala che per- 
mette la lettura diretta in ohm delle resistenze 
d'isolamento. 

Difatti se supponiamo che la resistenza wọ del 
voltmetro sia piccolissima in confronto delle resi- 
stenze d'isolamento w, e wz 51 avrà approssimati- 
vamente: 


4 Giugno 1908 


o in generale : la resistenza d’isolamento di uno dei 
due conduttori é espressa dalla formola 


E 
Wi = Wo (= — 1) 


nella quale é la lettura del voltmetro inserito tra 
l'altro conduttore e la terra e che si trova perciò 
in serie con la resistenza da misurare. Essendo ora 
E e w, due costanti, w, puó essere considerato co- 
me funzione della sola variabile in modo che si 
può dedurre una scala ohmmetrica da quella volt- 
mctrica, per mezzo della formula suesposta. 


Fig. 268. 


Analogamente ai voltmetri di precisione di varia 
resistenza interna, Ja А. E. С. fornisce due serie 
di ohmmetri con scala nel rapporto di 1 : 6 riferita 
ad una stessa tensionc. | 

La fig. 268 rappresenta ип ohmetro per la ten- 
sione normale di 110 Volt, munito di una scala 
per la lettura diretta in volt e di una per la let- 
tura diretta in ohm. 

Questo istrumento appartiene a quella classe di 
ohmmetri che é caratterizzata da una piccola resi- 


^y; “(Ч пірі от, 


stenza interna e da una limitata scala ohmmetrica. 
La prima ha un valore di circa 13.000 Volt, men- 
tre la seconda va da % a o coincidendo lo zero di 
essa con la divisione 110 della scala voltmetrica. 
1! limite superiore della scala in ohm corrisponde 
ad un megaohm e corrisponde alla lettura in volt: 
К IIO , 13 000 
7 10000 000 + 13 000 
Га penultima divisione della scala ohmmetrica ё 
a 108, 3 Volt e corrisponde a 2000 Ohm. | 
La fig. 269 rappresenta un voltmetro fino a 110 
V. il quale avendo una resistenza sestupla di quel 


= 1,1 Volt 
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la dell'istrumento testé descritto, риф servire per 
misurare resistenze da то.ооо Ohm fino a 6 me- 
gohm. Quest'istrumento dà peró indicazioni esatte 
solo quando le misure di isolamento vengono ese- 
guite mediante la tensione normale d'esercizio. 

E' perció necessario di fare precedere ad ogni mi- 
sura di isolamento una verifica della tensione che 
deve servire per la misura stessa il che si риф fare 
senz'altro, utilizzando l'istrumento come voltme- 
tro, inserendolo cioè come è indicato dalla fig. 275 
Se la resistenza del voltimetro é trascurabile in con- 
fronto a quelle d'isolamento w, e w; le intensità 
di corrente che attraversano l'istrumento inserito 
come é indicato nella figura 264 saranno: 


E Е 
= 


li, = 
Wi Wi 


Se poi oltre alla scala voltmetrica se ne dispone 
una ampermetrica, si possono leggere i valori delle 
correnti che passerebbero a terra se fra questa ed 
conduttori fosse attiva tutta la tensione normale 
d'esercizio. Siccome ora, quando lo stato d'isola- 
mento di una rete è normale, le differenze di po- 
tanziale fra ognuno dei conduttori e la terra ё 


5 T_T 
A 


ol X 
U 


(4 


Fig. 270. 


metá di quella esistente fra 1 due conduttori stessi, 
la corrente che realmente attraversa l'apparecchio 
€ soltanto la metà di quella che viene indicata. 

Indicatore di contatto a terra in un sistema a tre 
fili. 

Nei sistemi a tre fili col neutro isolato si puó 
impiegare come indicatore di contatto a terra un 
voltmetro elettromagnetico (265) corrispondente 
alla tensione (2 E) esistente fra i due fili estremi 
per inserirlo mediante apposito commutatore U 
fra ognuno dei due fili e la terra. 

Se il voltmetro viene inserito fra il filo positivo 
e la terra (I) oppure fra il filo negativo e la terra 
(П) si ha: 


secondo I - secondo 11 


È la 1 
Quando ё a terra t o * ‚ш 
il filo p E E 
2E о 


Se il voltmetro inserito secondo І segna E Volt, 
non Si deve perció concludere che il filo neutro 
sia a terra, essendo ció di fatto soltanto quando 
l'isttumento indica la tensione F anche se inserito 
nella seconda maniera. Se invece per una delle po- 
sizioni del commutatore il voltmetro indica una ten- 
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sione E e nell'altra una tensione differente e mino- 
re, ció é da attribuire solamente a una concatena- 
zione affatto accidentale dei valori delle resistenze 
Wi W € Wo, 

Misura delie resistenze d'isolamento nei sistemi 
a tre fili. | 

Negli impianti a tre fili il neutro dei quali non é 
a terra si puó determinare anche ]a resistenza com- 
plessiva dell'impianto in base alle indicazioni di un 


+ 


y 


voltmetro inserito secondo lo schema 271 essen- 
do la resistenza risultante definita dall'equazione : 


Fig. 271. 


I I I I 


Wow Т 


Wi W, Wm 


nella quale w, e wz sono le resistenze d'isolamento 
dei due fili estremi е wm Ё la resistenza di isola- 
mento del filo neutro verso terra. 


B 


lis. 372: 


Se le due indicazioni del voltmetro inserito se- 
condo la 271 sono €,, allora si ha, qualunque sia 
il rapproto fra | 


; 2 E 
Wo € W, , W е Wm , W= м, — 1 
е, b е; 


per misurare la tensione si impicga ип voltmetro 


normale di precisione per corrente continua, con. 


scala estesa del 10-15 % oltre il valore della tensio- 
ne normale d'esercizio. 

MISURA DELL'ISOLAMENTO NEGLI IMPIANTI A COR- 
RENTE ALTERNATA SOTTO TENSIONE. 

Indicatore di contatto a terra. — A tale scopo si 
impiega, qualora la capacità elettrostatica nei con- 


duttori non sia molto elevata, un voltmetro che 
nelle distribuzioni a bassa tensione viene diretta. 
mente inserito tra i fili e la terra, mentre nei cir- 
cuiti a tensione elevata si impiega come interme- 
diario un trasformatore di tensione. Un commuta- 
tore serve per collegare alternativamente l’istru- 
mento ad ognuno dei duc fili (fig. 272-273). 

I] voltmetro puó essere del tipo elettromagne- 
tico oppure di quello ad induzione. 


Fig. 273. 


Se l'isolamento é sufficiente, l'istrumento segne- 
rà nei due casi una tensione il valore della quale 
é dipendente dal rapporto della resistenza appa- 
rente del voltmetro a quelli delle resistenze d'iso- 
lamento w, e w, ein generale é inferiore alla metà 
della tens:one di esercizio. Se il conduttore 1 va a 
terra, il voltmetro indicherà nella posizione 1 una 
tensione zero e nella posizione 2 invece l'intera 
tensione di esercizio. 

Accade il contrario quando il contatto a terra si 
trova nel conduttore 2. 

Le indicazioni fornite dal dispositivo in discorso 
possono talvolta risultare notevolmente alterate per 
effetto della capacità elettro-statica dei conduttori 
verso terra, canacità che può dare origine a delle 
alle resistenze di isolamento. 


Fig. 274. 


Come indicatori di contatto a terra per impianti 
ad alta tensione, la A. E. G. impiega in generale 
due voltmetri elettrostatici inseriti come indica la 
fig. 274, fra i due fili e la terra. Finchè l'isolamen- 
to é in buone condizioni e identico in ambedue 1 
conduttori, gli istrumenti indicano metà della ten- 
sione d'esercizio. 

Se invece la resistenza d'isolamento è differente 
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per i due conduttori saranno proporzionalmente 
differenti anche le indicazioni voltmetriche dei due 
istrumenti. Se uno dei fili va a terra il voltmetro 
relativo indica la tensione O e l'altro l'intera ten- 
sione della rete. 

In conseguenza, i due istrumenti debbono avere 
una scala di ampiezza corrispondente alla tensione 
d'esercizio dell'impianto. 


Fig. 275. 


Il pregio di questo metodo di misura consiste 
nel fatto che le correnti di carica per effetto della 
capacità elettrostatica dei conduttori non alterano 
in modo sensibile le indicazioni degli istrumenti. 

Una resistenza G di grafite, di alcuni mezaohm, 
in serie con i voltmetri elettrostatici, serve ad im- 
pedire la formazione di forti correnti a terra, cor- 
renti che potrebbero venire provocate da scariche 
clettrostatiche fra i due quadranti. 


Fig. 276. 


La verifica sotto tensione dello stato di isolamento 
dei conduttori a corrente alternata viene anche ese- 
guita mediante corrente continua ausiliaria fornita 
da apposito generatore (batteria di pile) disposto in 
serie fra il conduttore da misurare e la terra insie- 
me all'istrumento di misura (che deve essere del 
tipo Deprez-d'Arsonval) e ad una resistenza auto- 
induttiva. 

Nello schema figura 275, è il dispositivo per la 
misura di isolamento è collegato al filo 1. In aue- 
sto caso le resistenza di isolamento dei due condut- 
tori si trovano in serie fra di loro e in parallelo con 
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la batteria, l'istrumento di misura. e la resistenza 
auto-induttiva (fig. 276). 

Essendo ora la resistenza wn della batteria tra- 
scurabile rispetto a w., si può supporre che la bat- 
teria, la resistenza auto-induttiva e l'ohmmetro si 
trovino in serie colla resistenza d'isolamento del- 
l'impianto. 

I] circuito cosi costituito é sollecitato dalla ten- 
sione alternata e e da quella continua E di modo 
che esso risulta attraversato da una corrente on- 
dulata alla quale si aggiungono le correnti di ca- 
rica prodotte dalla capacità dei conduttori. 

Se ora la resistenza auto-induttiva é tale da ren- 
dere minimo il valore della corrente alternata, quel- 
la ondulata sarà tale da poter essere praticamente 
considerata соте continua. L'indicazione dell'i- 
strumento sarà perciò identica a quella che si a- 
vrebbe se nel circuito fosse attiva la sola forza e- 
lettromotrice della batter:a. 

La taratura del voltmetro viene eseguita insieme 
alla resistenza auto-induttiva in modo che la resi- 


stenza ohmica di quest'ultima costituisce una parte 
della resistenza addizionale del voltmetro stesso. 

Se ora indichiamo con w, la resistenza totale del 
voltmetro, compresa quella di auto-induzione, con 
E la forza elettromotrice della batteria ausiliaria 
e con e la lettura dell'istrumento, la resistenza di 
isolamento dell'impianto sarà data da: 

хү = MAX W, (E — 1) 
Wi TW e 

Con una sola misura si puó quindi determinare 
la resistenza d'isolamento dell'intero impianto es- 
sendo affatto indifferente che l'inserzione degli ap- 
parecchi venga eseguita su uno anziché sull'altro 
dei due fili. | 

Essendo ora w ed E costanti, risulta W funzio- 
ne della sola variabile e in modo che dalla scala 
voltometrica dell’istrumento se ne può senz'altro 
dedurre una ohmmetrica per la lettura diretta delle 
resistenze W d'isolamento. Si ottiene cioé un i- 
strumento analogo a quello che già abbiamo de- 
scritto e che é rappresentato dalle fig. 268-269. 

Siccome il voltmetro viene attraversato da una 
corrente continua 


I> E : 
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che puó essere praticamente considerata uguale ad 


чү, пе consegue che se il medesimo é munito 


di una scala ampermetr:ca, permetterà la determi- 
nazione delle correnti di perdita che si sviluppe- 
rebbero qualora fra la terra e la rete esistesse per 
intero la tensione di esercizio. 

Tutte queste misure sono peró da considerare 
come rigorosamente attendibili solamente quando 
la tensione della batteria abbia il suo giusto va- 
lore. Il che rende necessaria, ogni qualvolta si deb- 


ba fare uso degli apparecchi in discorso, una veri- 
fica preliminare ed accurata della tensione della 
batteria stessa. 

La figura 275 indica come deve essere eseguita 
questa verifica, disponendo cioè, mediante apposito 
commutatore, in serie tra di loro c bene isolati da 
terra il voltmetro, la batteria di pile e la resistenza 
auto-induttiva. E” opportuno di mettere a terra uno 
dei poli della batteria. 


Fig. 279. 


Dato che l’ohmmetro indichi un contatto a terra 
oppure un isolamento deficiente, è necessario di 
eseouire la verifica delle singoli diramazioni della 
rete allo scopo di stabilire in quale di esse si trovi 
11 difetto. 

Servono a ciò un commutatore tripolare (277) 
od un conduttore flessibile per il collegamento colle 
varie diramazioni, in modo da poter procedere per 
« liminazione. 
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DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA DI ISOLA- 
MENTO DI IMPIANTI TRIFASI SOTTO TENSIONE. 
Indicatore di contatto a terra. — Un contatto a 


terra esistente in un sistema trifàse a stella con 
neutro accessibile può venire senz’altro determi- 


nato inserendo l’apparecchio come in fig. 277. 

Qualunque sia il conduttore nel quale si è ma- 
nifestato il guasto, il voltmetro indicherà una ten- 
sione prossima a quella di fase. Per stabilire poi 
quale dei tre conduttori è difettoso basta collegare 
successivamente, mediante il commutatore, 1'i- 
strumento, messo a terra con uno dei serrafili, ai tre 
conduttor:. 


Fig. 280. 


E’, per esempio, il guasto nel filo 2 ed il volt- 
metro segnerà, se collegato a questo, una tensio- 
ne zero o quasi, mentre nelle altre due posizioni 
indicherà press'a ~осо la tensione concatenata del 
trifase. 

I voltmetri destinati a queste misure possono es- 
sere tanto del tipo elettromagnetico quanto di quel- 


Fig. 281. 


lo a induzione e naturalmente le scale dei mede- 
simi debbono avere una ampiezza corrispondente 
alla tensione concatenata del sistema trifase. | 

Per impianti trifasi con neutro inaccessibile S! 
impiegano tre voltmetri disposti come è indicato 
nella fig. 278. Se l'isolamento ё in buono stato 50 
tutti e tre i conduttori, i tre istrumenti segneranno 
la tensione di fase, mentre nel caso di un guasto 
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il voltmetro corrispondente al conduttore difettoso 
segnerà una tensione zero o quasi e gli altri due la 
tensione concatenata. 

Per verifiche di questo genere è da preferire l’im- 
pizzo di voltmetri elettromagnetici, quando si trat- 
ti di circuiti a bassa tensione, ed elettrostatici, in- 


seriti come è indicato dalla fig. 279, quando si 


tratti di circuiti ad alta tensione. 
Un altro dispositivo per verificare lo stato di i- 
solamento degli impianti trifasi è quello rappresen- 


tato dallo schema fig. 280 nel quale è indicato un 


trasformatore di tensione trifase il di cui punto 
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Impianto di Avvisateri Stradali d’Incendio 
in Milano 


Sino dall'anno 1906 nell'interno del recinto del- 
l'Esposizione erasi praticato un impianto modello 
di avvisatori d’incendio della ditta Siemens Schu- 
- ckert e in seguito all'esito soddisfacente di tale 
impianto, il Comune di Milano riconobbe la ne- 


cessità di dotare la città di una vasta rete di tali 
avvisatori, e il Consiglio Comunale nella tornata 


del Novembre 1907 approvava la spesa di L. 170000 


necessaria per l’impianto di circa 200 avvisatori 
stradali. 
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neutro dell'avvolgimento ad alta tensione è a ter- 
ra, mentre 1 tre serrafili del secondario sono colle- 
gati a tre voltmetri inseriti a stella. — Verifican- 
dosi un contatto a terra in uno dei conduttori della 
rete, il voltmetro corrispondente indicherà una ten- 
sione prossima a zero, mentre gli altri due ne se- 
gneranno una quasi uguale a quella concatenata. 
Per misurare l'isolamento complessivo di un 1m- 
pianto trifase sotto tensione si procede come é in- 
dicato dalla fig. 281 verificando successivamente 
nel modo già noto lo stato di isolamento delle 
singole diramazioni. (Continua). 
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pinta in rosso, e porta sulla parete anteriore le 
opportune diciture sul modo di servirsene. 

Spezzato il vetro che trovasi sotto tale dicitura, 
e premuto il bottone, gli apparecchi dell'impianto 
registrano, mediante macchine telegrafiche « Mor- 
se» sia nel posto secondario che ne! centrale, il 
numer» dell'avvisatore e strada da dove è partito 
l'allarme, il giorno, il mese, l'ora ed il minuto del- 
la chiamata. 

L'avvisatore contiene anche nel suo interno un 
completo apparecchio telefonico e vi si puó anche 
inserire nella apposita presa uno speciale telefono 
portatile ad uso solo di chi é in possesso della ri- 


Fig. 282-283 — Avvisatori stradali - Tipi a muro. 


I lavori d'impianto incominciarono subito nel 
Novembre u. s. ed oggi puó dirsi quasi ultimata 
la rete dei circuiti, e già vediamo nelle strade col- 
locati gli avvisatori del tipo a muro (fig. 282-283). 

Crediamo interessante pei nostri lettori dare una 
sommaria descrizione dell'impianto e degli appa- 
recchi adoperati, quale la ricaviamo dal Boll. Uff. 
della Federazione Tecnica Italiana dei Corpi di 
Pompieri. 

Per il funzionamento dell’impianto la città vie- 
ne servita da dieci circuiti, dei quali, quattro fan- 
no capo al quartiere centrale, e gli altri sei ai cin- 
que posti di guardia ed anche al quartiere centrale, 
in modo che la chiamata fatta con un avvisatore 
sia segnalata al posto cui fa capo e anche alla 
Caserma Centrale. 

L’avvisatore consta di una scatola metallica di- 


spettiva chiave (ad esempio Agenti pubblici in ge- 
nerale) e per uso di servizio d'urgenza che non sia 
per ragioni d'incendio. 

Si intende che tali comunicazioni telefoniche 
fanno capo tutte alla Centrale Pompieri e contem- 
poraneamente ad esse è possibile sullo istesso cir- 
cuito una chiamata d'allarme d'incendio. 

L'impianto dà la possibilità di due chiamate con- 
temporaneamente sullo stesso circuito ed è con- 
trollata l'attività del personale agli apparecchi ri- 
ceventi gli avvisi, poiché l'allarme partito da un 
avvisatore, oltre alla segnalazione telegrafica é pu- 
re indicato automaticamente, mediante speciali ap- 
parecchi, rintocchi di campana nel posto di guar- 
dia, nelle rimesse, nell'ufficio del Comando e con 
quadri luminosi che nei detti locali indicano il nu- 
mero dell'avvisatore. 
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La fig. 284 rappresenta l'assieme della Centrale 
alla quale fanno capo i dieci circuiti essendo con 
venti « Morse ». 

La fig. 285 rappresenta invece il quadro di un 
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pianto in quella città analogo a quello di Milano 
e Napoli di presentare un progetto. Nel rilevare 
tale fatto con molto piacere, noi ci auguriamo che 
tutte le altre principali città italiane abbiano a far 


Fig. 284 — Stazione Centrale alla Caserma di Via Ansperto. 


Fig. 285 — Stazione Secondaria. 


posto secondario e precisamente quello di via Be- 

nedetto Marcello a cui fanno capo due circuiti. 
Sappiamo poi che già Bologna ha dato incarico 

alla stessa Siemens Schuckert di eseguire un im- 


altrettanto, soddisfatti con ció di vedere prender 
corpo lo scopo principale della benemerita Federa- 
zione che é il miglioramento tecnico dei servizi 
di Prcvenzione ed Estinzione incendii in Italia. 
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Leghe di alluminio 


Nell'ultima seduta della Società degl'ingegneri 
civili a Parigi, il signor Luciano Périssé ha segna- 
lato nuove ed interessanti formule di leghe per l’al- 
luminio, onde rimediare agl'inconvenienti derivanti 
dalla sua estrema duttilità. 

E' noto che le prime leghe, alle quali si ricorse, 
furono quelle con lo zinco ed il rame; ma se esse 
risultarono buone per la resistenza, presentavano 
però lo svantaggio di riuscire alquanto pesanti, di 
guisa che esse toglievano all'alluminio la sua piü 
preziosa qualità, la leggerezza. 

Una nuova lega é quella dell'alluminio con il ma- 
gnesio. Basta infatti una piccola proporzione di al- 
luminio per ottenere una lega durissima, piü leg- 
gera dello stesso alluminio, essendo il suo peso spe- 
cifico di 1.75 contro 2.58. La lega piü comune é 
fatta nella proporzione del 10% di magnesio: im- 
piegando una maggior proporzione di magnesio, 
la durezza della lega aumenta maggiormente e di- 
venta persino eccessiva, tanto che la lega non puó 
più essere né laminata, nè passata alla filiera. In 
questo caso, come in tanti altri, puó ben dirsi che 
« il meglio è nemico del bene ». | 

La lega dell'aluminio con il cobalto, sagnalata 
dal Périssé, é stata inventata di recente, negli Stati 
Uniti del Nord America, da un ingegnere francese. 
La proporzione del cobalto, anche se minima, rende 
questa lega refrattaria all'attacco dei diversi a- 
genti naturali. Essa é legperissima e gli esperimen- 
ti ai quali si è proceduto hanno dimostrata una re- 
sistenza che ha raggiunto i 30 chilogrammi, con un 
allungamento dal 6 all'895. I costruttori di motori 
leggeri, non mancheranno certamente di ricorrere 
all’uso di questa lega. 

Il prof. Leone Guillet, del Conservatorio d'arti 
e mestieri, uno specialista in materia, le opinioni del 
quale fanno testo in fatto di leghe, dichiara però di 
preferire la lega dell’alluminio con il manganese, 
nella proporzione del 3 %, aggiungendo che la mi- 
glior formula è sempre quella di impiegare l’allu- 
minio puro, senza alcuna lega. 

L'unica difficoltà che s'incontra è di potere avere 
questo metallo allo stato di purezza, ma grazie alle 
perfezioni degli attuali sistemi elettrometallurgici, 
tale cosa non è impossibile ad ottenersi. 

Le numerose applicazioni che l’alluminio trova 
oggidi nel campo industriale, rendono in special 
modo interessanti queste scoperte e questi perfe- 
zionamenti. 
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Perdite nella rete di una grande centrale 


Le perdite d'energia nelle grandi reti di di- 
stribuzione sono spesso molto maggiori di quelle 
che sono state previste allorché vennero studiati i 
progetti d'impianto delle reti stesse. 

Ció dipende da cause molteplici: anzitutto é 
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ditticilissimo, se non impossibile, di calcolare a prio- 
ri tutte le perdite che possono prodursi; in secon- 
do luogo i contatori degli abbonati non danno sem- 
pre indicazioni esatte; infine, delle circostanze lo- 
cali spingono spesso a caricare oltre misura certi 
feeder o richiedono ancora la installazione di grup- 
pi trasformatori o di batterie di accumulatori che 
diminuiscono il rendimento globale della rete. 
Quando la rete, invece di essere stata costruita 
tutta in una volta, risulta, come spesso avviene, 
dalla riunione di parecchie reti di minore impor- 
tanza, le perdite d’energia crescono ancor più, 
stante che la tensione e qualche volta anche la 
natura della corrente fornita variano da un punto 
all’altro del circuito, richiedendo perciò molte co- 
stose trasformazioni della corrente primaria. 
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Utilizzazione dei giacimenti di lignite 
in Germania 


La Direzione delle ferrovie germaniche, che a- 
veva finora limitata l'applicazione della trazione 
elettrica alle sole linee locali dei dintorni di Ber- 
lino, é venuta ora nella determinazione di estende- 
re largamente tale applicazione alle linee dello Sta- 
to, sostituendola, per quanto più è possibile, al- 
l'attuale trazione a vapore. 

A tale scopo sono già studiati e pronti 1 pro- 
getti di trasformazione delle due linee del distretto 
ferroviario di Halle, cioé la linea Lipsia-Magde- 
burg e la Lipsia-Halle. 

Ciò che è assai importante si è che per la gene- 
razione della forza elettrica necessaria per queste 
linee ed altre che in avvenire saranno trasformate, 
sembra che, anzichè servirsi della forza idraulica 
per i generatori della corrente, 51 utilizzeranno i 
vasti giacimenti di lignite esistenti nella zona tra 
Lipsia e Halle, ritenendosi questo secondo sistema 
più economico, rispetto alle spese d'impianto, evi- 
tando costosi e complicati lavori idraulici. 

La lignite che, malgrado i molti sistemi di ri- 
duzione, compressione, distillazione, ecc., finora 
tentati, non si potè utilizzare quale combustibile 
per le locomotive ferroviarie, servirebbe ora ad a- 
limentare i grandi forni della stazione di forza, 
che sorgerebbe sul luogo stesso di estrazione. 

Il problema dell'applicazione della trazione elet- 
trica alle ferrovie era finora, quasi esclusivamente, 
considerato soggetto alla possibilità della produ- 
zione dell’energia elettrica mercè lo sfruttamento 
delle forze idrauliche, ed ogni altro sistema era 
ritenuto economicamente inapplicabile; ora invece 
gli studi fatti in Germania parrebbero dimostrare 
la convenienza della utilizzazione dei giacimenti 
di lignite, e se la pratica applicazione di questi 
studî corrisponderà all’aspettativa, la questione 
verrà considerata sotto altro punto di vista in 
quei paesi ricchi di combustibile finora incomple- 
mente sfruttato. 
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Bollettino della A. E. I. E. 


Allegato al Verbale dell'Assemblea tenuta in 
Roma dall'A. E. I. E. il 31 ottobre 1907 - 
Relazione dell’Ufficio Legale. 


I. 

Anche in questo, come nello scorso esercizio, nu- 
merose furono le richieste dei soci all'ufficio legale 
per pareri e notizie, e svariati gli argomenti pro- 
posti, taluni di interesse affatto speciale, taluni in- 
vece riflettenti oggetti di indole generale. 

Fornirono prevalente argomento di indagine e di 
giudizio le questioni relative alle procedure occor- 
renti per l’ottenimento e l'esercizio della servitù di 
attraversamento dei fondi con condutture celettri- 
che; alle procedure per l’ottenimento di concessio- 
ni di derivazione d’acque pubbliche; ai conflitti ine- 
renti a tale materia; alla portata ed agli effetti di 
concessioni comunali per l'esercizio della privata 
illuminazione; alla tassa sull'energia elettrica; alla 
imposta fabbricati sugli impianti idroclettrici; alle 
responsabilità conseguenti da infortuni, ecc. 

Di talune di codesie questioni, e di alcune altre 
che formarono nello scorso esercizio oggetto di 
contestazioni giudiziali e amministrative, seguite 
la più parte con diretto intervento dello stesso uf- 
ficio legale dell’associazione, vengo a dare breve- 


mente relazione. 
Il. 


In materia di municipalizzazione di pubblici ser- 
visi. 

a) Nella relazione dello scorso anno mi sono 
diffusamente occupato della causa della Ditta Chi- 
lesotti contro il Comune di Thiene, e della sentenza 
pronunciata al riguardo dalla Corte di Appello di 
Venezia, la quale toccava molte questioni gravi e 
importanti di interpretazione ed applicazione della 
lezge di municipalizzazione. 

Sarebbe stato interessante di vedere quale risolu- 
zione avessero tali questioni in Cassazione ; ma, nel- 
le more di questo giudizio, il referendum indetto 
dal Comune di Thiene sorti esito negativo, per mo- 
do che la municipalizzazione pretesa dal Comune 
stesso divenne inattuabile, e la causa fini nel nulla. 

b) Altre cause consimili si svolsero nel tempo 
decorso dall'ultima adunanza dell'associazione : ri- 
cordo quella fra la Società dei Trams di Bergamo 
e il Comune di Bergamo, e quella fra l'Impresa Ac- 
quedotto Garrè e il Comune di Como; la prima de- 
finita in via amichevole dopo la sentenza d'appello; 
la seconda pendente in Cassazione. Ma si l’una che 
l’altra ebbero per contenuto questioni particolari di 
interpretazione ed applicazione di speciali contratti; 
epperò non offrono materia a determinazioni giuri- 
diche di indole generale. 

ПІ. 
Intorno alla Legve 7 giugno 1894 e al Regola- 


mento 25 ottobre 1895 sul trasporto e la distribu. 
sione delle correnti elettriche. 

a) Della grave causa, già da qualche anno ver- 
tente fra la Società Toscana di Elettricità, la So- 
cietà Siemens Halske, e il Comune di Pisa, per an- 
nullament> di una concessione municipale per oc- 
cupazione esclusiva di suolo pubblico con condut- 
ture eletiriche, fatta posteriormente alla Legge y 
giugno 1894, occorre nuovamente parlare. 

Nella relazione dello scorso anno ho riferito in- 
torno alla sentenza 18 dicembre 1905 della Corte 
di Cassazione di Firenze, pienamente favorevole 
alla tes: delle Società Elettriche; e ho illustrato i 
concetti essenziali di quella sentenza, che ha pro- 
clamato, nel modo piü assoluto e categorico, che 
ogni concessione di occupazione di suolo pubblico 
con condutture elettriche fatta dai Comuni dopo la 
nuova legislazione in materia, contro corrispettivo, 
è radicalmente e insanabilmente nulla e improdut- 
tiva di giuridici effetti. 

Con quella sentenza la Suprema Corte Fioren- 
tina rinviava il giudizio di merito avanti la Corte 
d'Appello di Firenze. Or quest'ultima, ribellando- 
si, contro ogni ragionevole aspettativa, agii insegna 
menti della Cassazione, ha accolto le difese del Co- 
mune di Pisa, e ha mantenuto fermo il contratto 
intervenuto fra di esso e le Società elettriche. 

La sentenza della Corte d' Appello di Firenze 

porta la data del 13-22 dicembre 1906; essa meri- 
ta, per la sua importanza, di essere brevemente 
riassunta. 
—Convien però dire subito che, а differenza della 
precedente sentenza della Corte di Appello ai Luc- 
ca (che la Cassazione Fiorentina aveva annullato), 
questa non ha seguito il Comune nella sua tesi e- 
strema intorno all'interpretazione della Legge del 
1894, sino a riaffermare esplicitamente il principio 
accettato dalla prima giurisprudenza in materia, 
e poi ripudiato da tutte le Corti regolatrici del Re- 
gno, che cioè, anche dopo quella legge, il diritto 
di concedere o di negare l’ occupazione di suolo 
pubblico comunale con condutture elettriche spetti 
sovranamente alle Amministrazioni Municipali. La 
Corte d'Appello di Firenze ha abilmente portato la 
questione, in via principale, sulla interpretazione 
del contratto col comune di Pisa, e si è forzata di 
dimostrare che con esso il Comune non abbia pro 
priamente conferito, contro corrispettivo, la com 
cessione di occupazione di suolo pubblico; ma ab- 
bia piuttosto dedotto a materia contrattuale, e su- 
scettibile di compenso, le discipline e modalità di 
esecuzione dell'impianto, operando cosi nei limiti 
delle facoltà che la stessa nuova leg'slazione ha la- 
sciato alle Amministrazioni Municipali. 

In realtà, la dimostrazione di codesto assunto non 
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€ molto persuasiva; e, anche sotto questa forma, il 
giudizio della Corte di merito è, a parer mio, vizia- 
to aa un :ntimo errore di diritto: quello di consi- 
derare materia contrattuale quanto non è, o non 
dovrebbe essere, che l'esplicazione di un ufficio me- 
ramente amministrativo; di ammettere, cioé, che 
l'esercizio per parte del Comune del proprio diritto 
di dettare le norme dell'esecuzione dell'impianto, in 
rapporto alla viabilità, edilizia, ecc., possa formare 
oggetto di contrattazione privata: con che si sna- 
turano il pensiero e lo scopo della legge, e si rica- 
de nella possibilità di quella arbitraria ingerenza 
comunale che la legge stessa ba voluto escludere, 
per gli alti fini di pubblico interesse che si é pro. 
posti. 

Ma, più che l'applicazione fattane allo speciale 
contratto che formava oggetto della causa, interes- 
sa conoscere i criteri generali di diritto accolti dalla 
Corte d'Appello. 

La Corte d'Appello di Firenze non esclude che la 
facoltà di accordare il consenso per la esecuzione 
degli impianti di condutture elettriche spetti al Pre- 
fetto, o al Ministero di A. I. e C. Ma giunge a que- 
sta conclusione attraverso considerazioni meno e- 
satte e non accettabili. 

« La legge del 1894 (essa scrive), nulla dice in 
proposito, e nel suo art. 4 parla soltanto di autorità 
competenti... e poichè non designa chi sieno queste 
autorità, così è presumibile ed è logico il ritenere 
che essa volesse intendere quelle autorità che erano 
competenti all'epoca della sua emanazione, le quali 
rispetto alle vie e piazze pubbliche, pel regolamen- 
to stradale allora vigente, erano indubbiamente i 
Comuni. — Fu soltanto il regolamento del 25 otto- 
bre 1895 che apportò una radicale innovazione alla 
precedente legislazione, attribuendo, come fece co- 
gli art. 6 e 8, alla autorità governativa una facoltà 
che non aveva e che altrimenti sarebbe spettata ai 
Comuni, quella cioè di consentire il passaggio delle 
conautture d'impianti elettrici a traverso vie e piaz- 
ze pubbliche. — Il collegio non crede di doversi 
soffermare sulla questione della costituzionalità di 
questo regolamento, che, emanato dal potere esecu- 
tivo senza delega di quello legislativo, modifica so- 
stanzialmente le leggi vigenti all’epoca della sua e- 
manazione, e toglie ai Comuni diritti e facoltà che 
erano ad essi da quelle leggi riconosciuti ed attri- 
buiti, e non si sofferma su questa quistione perchè 
per le esigenze della causa non ha importanza ve- 
runa, e perciò ammette senz’altro che il detto re- 
golamento sia perfettamente costituzionale ed ob- 
bligatorio». 

E” questo un punto grave della sentenza; perchè 
ognun vede che una ammissione siffatta, e cioè me- 
ramente ipotetica, e che rivela da parte del magi- 
strato un intimo convincimento contrario, ferisce il 
principio generale, e minaccia di riaprire la strada 
all'antica erronea interpretazione della Legge. 

Convien dunque riaffermare qui l'esplicito princi- 
pio della reale, e non ipotetica, costituzionalità del 
Regolamento del 1895, cosi bene e chiaramente di- 
mostrata dalle notissime sentenze del Senatore Ce- 
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sarini, dc] 1902. Superfluo sarebbe ripetere tale di- 
mcstrazione : importa invece esprimere il voto che 
la Suprema Corte di Cassazione di Roma, avanti 
la quale verte ora la causa, esplicitamente ribadi- 
sca quel principio, qualunque poi sia il suo apprez- 
zamento sulla correttezza giuridica della decisione 
in esame in rapporto alla particolare specie di fatto 
di cui si controverte fra la Società Siemens Halske 
e il Comune di Pisa. 

Proseguendo, la sentenza affronta la questione 
delle facoltà dei Comuni, sulla base della supposta 
costituzionalità del Regolamento 25 ottobre 1895; 
e dice: 

«Ma è proprio vero che questo Regolamento ab- 
bia spogliato interamente i Comuni... da qualun- 
que facoltà ed ingerenza in materia ai condutture 
elettriche, per trasferire ogni potere agli organi go- 
vernativi, Prefetto o Ministro, in modo che a tale 
riguardo i Comuni debbano considerarsi ut non 
sint? » 

La Corte non lo crede; e, dopo una lunga inda- 
gine sugli scopi della nuova legislazione, e un’ana- 
lisi delle disposizioni del regolamento, conclude п] 
seguente modo: 

« E poichè il verbo prescrivere (art. 12 lettera b 
n. 2 del regolamento) secondo il senso filologico e 
grammaticale che gli è proprio, altro non significa 
che siatuire, ordinare, disporre, così... sembra a 
questo Collegio azzardato e non giuridicamente e- 
satto l'affermare che in materia di condutture elet- 
triche i municipi sieno considerati uf non sint e che 
tutto sia demandato al Prefetto, dappoichè se essi 
possono prescrivere, cioè stabilire, imporre all’im- 
prenditore le norme da osservarsi per il passaggio 
delle condutture per le vie comunali, ciò dimostra 
che anche in tale materia sono pure essi rivestiti di 
quel potere discrezionale che spetta a chiunque e 
investito di una determinata facoltà, di una specia- 
le funzione, e che perciò l’ imprenditore non può 
prescindere aall’autorità del Comune e deve anche 
a questa rivolgersi per ottenere le necessarie auto- 
rizzazioni circa le modalità dell'impianto e dell'e- 
sercizio dell'impresa ». 

E р oltre: 

L'unica innovazione che fu dal medesimo. 
(regolamento) apportata alle precedenti discipline 
in materia di polizia stradale, fu quella di attribuire 
all'autorità governativa la facoltà ai dare il con- 
senso per la costruzione di impianti clettrici, ma 
non altro, e quindi non s'intese per nulla di dero- 
gare in ogni altra parte all'art. 126 n. 6 della Leg- 
ge Comunale e Provinciale, né alle disposizioni della 
legge sulle opere pubbliche e dei regolamenti stra- 
dali vigenti, e cosi non s'intese né si volle in alcun 
mouo spogliare 1 Comuni, come di fatti non si spo- 
gliarono, di tutti gli altri diritti e poteri che circa 
al modo di usare dei beni comunali, l’edilità, e la 
polizia locale, sono ad essi da quelle leggi e da quei 
regolamenti attribuiti, e che anzi può dirsi che fu- 
rono a loro espressamente conservati. — Nessun 
dubbio adunque che alla autorità ael Governo sol- 
tanto spetti il diritto di dare il consenso per la co- 
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struzione degli impianti surriferiti e che essa sia 
arbitra nell'esercizio di questo diritto, non facendo- 
le la legge altro obbligo che di sentire le ammini- 
strazioni interessate; e perció anche 1 Comuni in 
questo primo stadio non hanno né possono avere 
che un voto meramente consultivo; ma, accordato 
il consenso, subentra a quella del Governo l'autori- 
tà del Comune, il quale se non può opporsi alla sta- 
tuizionc governativa nè impedire l'esecuzione della 
concessione, ha però il diritto di prescrivere le mo- 
dalità dell’esercizio stabilendo quelle norme dallo 
stesso Comune ritenute necessarie perchè l’attra- 
versamento delle condutture per le vie e le piazze 
pubbliche e l'appoggio alle facciate esterne aelle 
case arrechi il minor pregiudizio nell’uso di quelli, 
che, sebbene di uso pubblico, sono pure beni comu- 
nali, e non offenda l’estetica della città, e non ar- 
rechi danni ai cittadini ». 

Quest'ultima proposizione della sentenza in esa- 
me potrebbe anche accettarsi; ma, come ho avverti- 
to, essa è resa alquanto equivoca dalle considera- 
zioni che la precedono. Se, infatti, essa s’intende co- 
me una semplice illustrazione dell'art. 12 del Regola- 
mento, in quanto riserva ai Municipi di dettare le 
norme di esecuzione degli impianti, è indubbia- 
mente corretta; ma si concilia male con la facoltà 
imperativa riconosciuta poco prima ai Comuni, di 
accordare autorizzazioni relative alle modalità del- 
l'impianto ; perocché la facoltà di autorizzare impli- 
ca altresì quella di negare; laddove non si può am- 
mettere che il Comune naghi di dare le norme oc- 
correnti per l’impianto, o le dia tali da costituire 
impedimento all’ esecuzione dello stesso. Se, per 
contro, si intende come un riconoscimento di auto- 
rità successiva a quella del Prefetto, ma pratica- 
mente tale da poter arrestare l’attuazione del con- 
senso dato dal primo, come indurrebbero a credere 
le precedenti considerazioni della sentenza e il ri- 
chiamo fatto alla legge comunale e provinciale e al 
regolamento di polizia stradale, — allora si esten- 
de ai molto la portata dell’art. 12 del Regolamento 
e anzi lo si snatura, convertendo ciò che è ufficio 
disciplinatore del modo di esecuzione, in vera e pro- 
pria autorità proibitiva. 

Anche su questo punto è dunque a sperare che la 
Suprema Corte di Roma corregga la sentenza in e- 
same, dissipando l’equivoco. Si riconosca pure — 
c in realtà non fu mai negato — che i Comuni ab- 
biano veste di dettare le modalità di esecuzione de- 
gli attraversamenti per vie e piazze pubbliche: ma 
si escluda assolutamente ed esplicitamente che un 
tale uflicio possa esplicarsi con licenze o concessio- 
ni comunali, che implicano necessariamente un'au- 
torità discrezionale che contrasta col sistema gene- 
rale e colle specifiche disposizioni della legge e del 
rezolam., e ne frustercbbe gli scopi. Si affermi il 
diritto al Comune, nei sensi suespressi, ma si di- 
chiari altresì che il suo esercizio non può discompa- 
gnarsi dal dovere di prestare osservanza al decreto 
prefettizio di consenso; e si concluda quindi che il 
titolo per l'esecuzione dell'impianto è questo sol- 
tanto, né altro ne occorre, mentre le prescrizioni 
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comunali non altro sono se non 1а disciplina subor- 
dinata delle modalità piú opportune di esercizio di 
quel titolo. 

Che se tali principii siano ritenuti dalla Corte Su- 
prema, é a credere che la pronuncia della Corte 
d'Appello di Firenze debba essere, anche nelle sue 
conclusioni, annullata. Perocché non sembra possi- 
bile, una volta che si esca dall'equivoco, conciliare 
i primi con la seconda: in quanto che è ovvio che, 
limitato l’officio dei Comuni alla prescrizione delle 
necessarie modalità dell’impianto, l’adempimento 
acll’ufficio stesso non possa formare oggetto di con- 
trattazione e ragione di corrispettivo qualsiasi. La 
contrattazione e il corrispettivo, implicano il concet- 
to di una licenza o concessione facoltativa: que- 
st'ultima esclusa, devono necessariamente escluder- 
si e quella e quello. 

E” dunque legittimo l’interessamento col quale è 
attesa la decisione della Corte di Cassazione di Ro- 
ma; della quale non mancherò di informare a suo 
tempo i soci. 

b) Sopra un altro punto speciale, la Corte di 
Appello di Firenze andò in diverso avviso dalla Cas- 
sazione Fiorentina: per quanto riguarda, cioè, il 
diritto dei Comuni ad un compenso per la occupa- 
zione del suolo pubblico. 

Disse infatti la Corte d’Appello: « Ritenuto che 
il Comune è proprietario del suolo delle strade e 
piazze pubbliche. e conseguentemente in virtú del- 
l'art. 460 del Cod. Civ. anche dello spazio sovra- 
stante e del sottosuolo, non havvi davvero ragione 
di negare a lui quella indennità che per la costitu- 
zione della servitü legale suddetta l'art. 6 della leg- 
ge concede a tutti 1 proprietari dei fondi servienti, 
senza fare al riguardo distinzione veruna fra beni 
di proprietà privata e di pubblico demanio, ricorren- 
do per tutti la identica ragione, costituendo l’inden- 
nità predetta il corrispettivo della sofferta diminu- 
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di cui fu gravato, tutte le volte che la servitü legale 
puó imporsi ancora sui beni di uso pubblico come 
ormai piü non si dubita ». 

In ordine a questo argomento ebbi già, anche nel- 
la relazione dello scorso anno, e in altre occasioni, 
ad esprimere il mio avviso, in sostanza conforme a 
quanto ha ritenuto la Corte di Appello di Firenze; 
ben inteso sempre che il compenso al comune co- 
stituisca vera indennità per l'occupazione, a sensi 
dell'art. 6 della Legge, non prezzo di una licenza di 
occupazione, che al Comune non spetta di dare. 

Su questo tema opinó, invece, per la negatíva, il 
Tribunale di Pallanza, con una notevole sentenza del 
2-4 aprile 1907, in causa Società dell'Anza contro 
Comune di Ornavasso; con la quale ritenne non es- 
sere dovuto per la detta occupazione alcun compen- 
so al Comune, il quale si risolverebbe « in definitiva 
in una tassa di occupazione del suolo pubblico, la 
quale presuppone integro nel Comune che la pre- 
tende il diritto di potere liberamente disporre del 
pubblico suolo o concedendo o vietando la occupa- 
zione di esso »; ció che non è, per le condutture e- 
lettriche, dopo la legislazione del 1894-1895. 
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c) Analoga alla causa svoltasi fra la Societá 
Toscana e il Comune di Pisa, ё quella che verti fra 
la Société d'Entreprises Electriques de Généve e il 
Comune di Belluno. 

Il Tribunale di Belluno opinó per la validità delle 
concessioni accordate dai Comuni anche dopo la leg- 
ge del 1894 e il relativo Regolamento. Opinó in sen- 
so contrario, e cioé seguendo gli insegnamenti della 
Cassazione di Firenze, la Corte d'appello di Vene- 
zia, con sentenza 20-26 febbraio 1907. 

La causa trovasi ora pendente avanti la Corte di 
Cassazione di Firenze. | 

Analoga contestazione verte fra il Comune di Lec- 
ce e la Ditta Koppel; e in questo caso ё il Comune 
che sostiene la tesi della nullitá della concessione ; 
e fra la Società Elettrica Bresciana e il Comune 
di Brescia. | 

Ma ё a credere che né l'una nè l'altra causa a- 
vranno seguito. 

IV. 

In tema di tassa sul consumo di energia elettrica. 

a) Della causa già da tempo vertente fra la So- 
cietà Sud ltalia (ora Tirrena) di Elettricità e le Fi- 
nanze, per decidere della legalità o meno del si- 
stema di accertamento del consumo mediante il si- 
stema del corretto accertamento della produzione, 
si è già più volte parlato. 

Non è dunque il caso che io m'indugi su tale og- 
getto; e mi limiterò a dare notizia dello stato attua- 
le della vertenza giudiziale. 

Nell’assemblea dello scorso anno esposi come il 
Tribunale di Bari aveva ritenuto essere l’Autorità 
Giudiziaria incompetente a conoscere della proposta 
questione. 

La decisione era gravissima, perchè gettava le 
imprese in piena balia dei criteri più o meno oppor- 
tunistici delle Autorità fiscali e delle Commissioni 
amministrative, su questioni di alta importanza in- 
dustriale e di delicata indole giuridica. 

Fortunatamente la Corte d’Appello di Trani, con 
una sentenza del marzo 1907 che fu integralmente 
riportata sulla Rivista « L'Elettricità », e che perciò 
non occorre qul riassumere, opinó che la questione 
della legittimità del nuovo sistema di accertamento 
diretto adottato dagli uffici Tecnici di Finanza, sia 
questione da risolvere in relazione alle disposizioni 
della legge e del regolamento in materia, e quindi 
di natura strettamente giuridica, non di semplice 
estimazione; ritenne che per siffatte questioni la 
legge ed il regolamento speciale sulla tassa, di cui 
trattasi, non abbiano attribuito competenza esclu- 
siva alle Commissioni Amministrative, sovrane solo 
nei giudizi attinenti alla estimazione dei consumi; 
concluse pertanto che deve rimanere integra per i 
conflitti attinenti alla interpretazione della legge e 
del regolamento la competenza ordinaria dell'Auto- 
rità giudiziaria; e rimise conseguentemente le parti 
nuovamente avanti il Tribunale di Bari, per il giu- 
aizio di merito. 

La Finanza peró ricorse alla Corte di Cassazione 
di Roma, dove la grave causa verrà fra qualche 
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mesc trattata, sempre con l'intervento diretto, come 


per il passato, dell'ufficio legale dell’ Associazione. 
b) Nell'adunanza dello scorso anno ho riferito 


in merito alla causa sorta fra la Società Edison e 
la Finanza, per la questione della applicabilità o 
meno della tassa sull'energia consumata pel riscal- 
damento di una caldaia elettrica a serpentino, desti- - 
nata alla produzione di acqua distillata serviente al- 
le batterie di accumulatori, installata nell’ officina 
s:essa dove la detta caldaia erasi impiantata. 

La Società sosteneva trattarsi di riscaldamento 
industriale sottratto alla tassa. 

La Finanza negava tale deduzione, assumendo 
che il sistema del riscaldamento elettrico non era 
indispensabilmente richiesto (art. 24 Regolam.) per 
il processo industriale di cui trattavasi. Eccepiva 
pregiudizialmente la incompetenza dell’Autorità Giu- 
diziaria. 

Ma, sia sulla questione di competenza che sulla 
questione di merito, il Tribunale e la Corte d’Ap- 
pello di Milano accolsero pienamente la tesi della 
Società. 

Anche qui la Finanza ricorse alla Suprema Corte 
di Cassazione di Roma; la quale però, con una sen- 
tenza del dicembre 1906, che fu pure, a suo tempo, 
riferita sulla Rivista «L'Elettricità», rigettò il ri- 
corso della Finanza, consacrando il principio della 
competenza dell'Autorità Giuaiziaria (in conformità 
a quanto fu pure ritenuto dalla Corte d'Appello di 
Trani) sulle questioni non attinenti alla verifica dei 
consumi, ma alla interpretazione di disposizioni di 
legge, nonchè il principio dell’esonero dalla tassa 
per i consumi a scopo di riscaldamento industriale, 
ancorchè il sistema del riscaldamento elettrico non 
sia indispensabile al processo industriale, ma possa 
eventualmente sostituirsi con altro sistema di riscal- 
damento. 

Una notevole conseguenza di questo giudicato fu 
che gli uftici Tecnici di Finanza, almeno in Lombar- 
aia, desistettero dalle tassazioni relative a taluni 
consumi per riscaldamento di ambienti industriali, 
dove per le esigenze dell’industria richiedesi un de- 
terminato particolare grado di temperatura costan- 
te, e il consumo per i forni ci pane. 

Ne 

In tema di tassa fabbricati. 

a) La giurisdizione si é ormai fissata sul prin- 
cipio che la forza motrice dcbba costituire elemento 
principale di accertamento del reddito degli impian- 
ti idroelettrici agli effetti della imposta fabbricati. 
Tuttavia sono ancora pendenti alcune cause al ri- 
guardo, di cui a suo tempo daró notizia: ad es. 
quelle della Società Orobia e della Società di Pont 
St. Martin. 

La questione piü grave in proposito é quella della 
misura della tassazione. Mentre talune Commissioni 
Provinciali (Milano, Novara, Pavia, ecc.) limita- 
rono l'accertamento a misure ragionevoli (L. 5, 7, 
9, 1o per cavallo); mentre una Commissione appo- 
sita fu nominata dal Ministero per studiare i prov- 
vedimenti opportuni onde contemperare al riguardo 
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gli interessi della Finanza con quelli dell'industria ; 
altre Commissioni Provinciali si sbizzarirono in ac- 
certamenti esagerati, dalle L. 15 e 20, alle L. 30 e 
45; e si giunse infine, a Vicenza, al mostruoso ac- 
certamento di reddito di... L. 73 per cavallo!! 

E” bene però rilevare in propos:to, che trattandosi 
di imposta fabbricati e non d: ricchezza mobile, 1'Au- 
torità Giudiziaria è competente a giudicare (previe 
opportune perizie) anche sulla misura dell’accerta- 
mento. Le imprese così gravemente colpite possono 
pertanto ricorrere ai Tribunali per ottenere una e- 
qua moderazione di accertamento; e anche su que- 
sto argomento pendono infatti alcune cause, di cui 
non mancherò di riferire, a suo tempo, l'esito. 

b) Una questione nuova e interessante, in que- 
sta materia, è sorta fra la Società Edison e la Fi- 
nanza; essa ha per oggetto di stabilire se, per i 
meccanisini generatori di forza motrice soggetti alla 
imposta, a sensi dell'art. 7 della Legge 11 luglio 
1889, siano compresi anche i conz'rter o trasforma- 
tori rotanti, 

La Commissione Centrale opino per l'affermativa, 
per lo strabiliante motivo che la conversione della 
corrente alternata in corrente continua (tale è Puf- 
ficio dei converter della Edison nella sua stazione 
elettrica di Precotto, adibita al servizio de: trams 
elettrici Milano-Monza) costituirebbe produzione di 
forza motrice, dovendosi considerare la corrente 
continua come un prodotto sostanzialmente diverso 
dalla corrente elettrica, e più precisamente come la 
forza motrice che aziona i trams  clettrici!! 

Contro questa decisione straordinaria, la Edison 
ricorse al Tribunale di Milano; che prima di pro- 
nunciare in merito, ordinò una perizia, la quale, 
com'era prevedibile, escluse nei converter ogni ca- 
rattere di generatori di forsa motrice, e ne illustrò 
la natura e la funzione di macchine lavoratrici. 

A seguito di tale perizia, la causa sarà nuovamen- 
te portata, per il giudizio definitivo, avanti il Tri- 
bunale di Milano. 

c) Una nuova prova di fiscalismo irragionevole 
fu data recentemente da qualche Uflicio Tecnico 
di l'inanza, che, contrariamente a quanto avvenne 
sin qui, pretese di includere nel macchinario sog- 
getto all’imposta fabbricati a sensi dell’art. 7 della 
Legge già citata deli'11 luglio 1889, anche 1 tra- 
sformatori statici, e le batterie di accumulatori. 

Evidentemente la pretesa é erronea, non potendos; 
né in quelli né in queste ravvisare in alcun modo dei 
generatori di forza motrice. 

Le Imprese colpite da questa novissima prepo- 
tenza fiscale hanno proposto gli opportuni reclami : 
ed è a sperare che le stesse Commissioni Ammini- 
strative sapranno reprimere l’ingiusto attacco fi- 
scale, senza obbligare quelle Imprese a r correre, 
con lunghi inaugi e gravi spese, alle vie giudiziarie, 

VI. 
Diverse. 
— Una questione curiosa sottoposta da un socio 


all'esame dell'Ufficio Legale fu la seguente. 
L'art. 13 del Regolamento suit Telefoni, testo u- 
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nico del 25 maggio 1903, dispone che « il concessio- 
nario di una rete o linea telefonica è tenuto a pro- 
curarsi il consenso del proprietario per il passag- 
gio e l'appoggio dei fili. Se il proprietario non dà 
il suo consenso, il concessionario può ricorrere al 
Prefctto, ii quale determina, in via di conciliazione, 
le condizioni che bastano per eliminare l'approva- 
ZIOne ». ° 

L'art. 14 poi dispone che « esauriti inutilmente 
i mezzi conciliativi, il concessionario di una rete o 
linea ad uso pubblico può domandare d'imporre la 
servitù, a termini dell'art. 5 della legge ». 

Dal che conscguirebbe che analcgo diritto non 
spetti al concessionario di una rete o linea ad uso 
privato; il quale, fallita la conciliazione, sarebbe, 
di fronte ad una opposizione di proprietario, impos- 
sibilitato ad eseguire il proprio impianto. 

ll divario fra le due disposizioni è tanto più fra- 
ve, in quanio che nel precedente Regolamento del 
16 giugno 1892, l'art. 39 corrispondeva esattamen- 
tc all'art. r3 attuale, e l'art. до disponeva : « Esau- 
riti inutilmente i mezzi conciliativi, il concessionario 
può domandare d'imporre la servitù a termini del- 
l'art. 5 della legge ». 

Dunque il nuovo regolamento, con l'aggiunta del- 
le parole «ad uso pubblico», avrebbe apportato una 
notevolissima restrizione all'applicazione della ser- 
vitü legale. 

Mi é stato anzi riferito che un decreto del Prefetto 
di Genova, che avrebbe concesso l'autorizzazione ad 
imporre la servitú ad un concessionario di linea pri- 
vata, sarebbe stato annullato, in ossequio all'art. 
14 del vigente Regolamento. Non mi é stato peró 
possibile avere al riguardo dati più esatti. Ora, sen- 
za poter negare che il regolamento nuovo abbia real- 
mente arrecato una variante sostanziale a] regola- 
mento antico, io sono d’ avviso che essa sia 
incostituzionale, e perciò inapplicabile. E desumo 
questo mio convincimento dal fatto che quella va- 
riante sarebbe «n contraddizione con la legge, rima- 
sta immutata su questo punto nel testo del 7 aprile 
1892 e nel testo unico del 3 maggio 1903. 

Infatti gli art. 5 e 6 del vecchio testo, corrispon- 
denti agli art. 4 e 5 del nuovo, autorizzano il Pre- 
fctto ad emanare il Decreto di imposizione della 
servitù, a favore di qualunque concessionario di re- 
te o linea telefonica, senza distinguere fra rete o li- 
nca ad uso privato. 

Ora i regolamenti devono disciplinare l'applica- 
zione della Legge; non la possono modificare, ap- 
portandovi deroghe e restrizioni. E in quanto siavi 
contrasto fra la legge ed il regolamento, quella e 
non questo dcve prevalere. 

Cosi, nel caso in esame, poichè la limitazione del- 
l'art. 14 del Regolamento contradd:ce all'art. 5 del- 
la Legge, che quello stesso art. 14 richiama, e al 
quale deve pertanto uniformarsi, concludo che quel- 
la limitazione non possa essere ritenuta legittima e 
applicabile. 

Avv. CAMILLO GIUSSANI, 


Roma, novembre 1907. 
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Per la conquista del mercato estero. 


Puó sembrare cosa ridicola che una rivista di e- 
lettrotecnica si interessi, ai tempi che corrono, 
della possibilità di esportare prodotti italiani, 
mentre per quelli che piü ci interessano, noi sia- 
mo, piü che tributari, vassalli dell'estero. 

Si deve peró considerare che parecchie delle in- 
dustrie affini alle elettromeccaniche già seppero 
iniziare un notevole movimento di esportazione 
dall'Italia e non si deve dimenticare che la poten- 
za economica generale d'ogni paese aumenta con 
l'ampiezza del mercato che esso fa conquistare 
ai suoi prodotti, di qualsiasi generc. 

Ecco perché vogliamo prendere in esame quanto 
si possa riferire alla nostra esportazione, benché le 
industrie elettromeccaniche vi siano scarsamente in- 
teressate in modo diretto. 

L'industria della seta è certamente una delle più 
rimunerative per l'economia nazionale, che ne ri- 
trae circa 600 milioni all’anno, mentre l’industria 
del cotone ne dà altri 130 circa, 30 quella della la- 
na, 70 ne forniscono le industrie che trattano altre 
sostanze tessili. 1 prodotti agricoli liquidi fornisco- 
no altri 120 milioni circa, le industrie chimiche al- 
tri 60, cosicchè queste diverse industrie dànno al- 
l'economia italiana circa un miliardo all'anno, esse 
sole. 

Però dalla categoria metalli greggi e lavorati, il 
nostro paese ritrae circa 60 milioni all'anno, che 
non sono del tutto trascurabili nella bilancia com- 
merciale. 

Venendo ad esaminare più da vicino le catego- 
rie che possono interessare maggiormente i nostri 
lettori, rileviamo che nello scorso anno abbiamo 
esportato in caldaie, macchine a vapore, a gas e 
idrauliche per circa 2 milioni, oltre ad una diecina 
di milioni per altre macchine d’ogni specie (250000 
lire di macchine elettriche!), 20 milioni di automo- 
bili; oltre 3 milioni di conduttori elettrici isolati. 
Dunque, se pochissimo venne fatto fino ad oggi, i 
primi passi vennero però già tentati, e non dobbia- 
mo disperare dell’avvenire. 

### 

Viene dunque in buon punto la costituzione di un 
Comitato Nazionale per le esportazioni e per le e- 
sposizioni all'estero, che si propone di spiegare 
un'azione attiva ed efficace, stimolando le attività 
dei nostri industriali. y x d 

Osserveranno forse i maligni che per l'esposi- 
zione di Marsiglia questo comitato non diede segno 
di vita: bisogna peró saper essere indulgenti per le 
iniziative nuove e ardite, ad attuare le quali si ri- 
chiede tempo e lavoro non poco. Oggi il Comitato 
attende a raccogliere dalle classi commerciali, in- 
dustriali ed artistiche italiane buon numero di Soci 
cosi da avere larga e valida base nel Paese; a con- 
seguire l'intento ha pubblicato un completo pro- 
gramma d'azione. 
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Il Comitato provvederà alla pubblicazione perio- 
dica di un bollettino da diramarsi ai Soci, cosicché 
essi siano sempre al corrente delle diverse inizia- 
tive che si annunziano in materia di esposizioni. Il 
bollettino oltre a ció conterrà studi, riviste e notizie 
in argomento. Tostoché una esposizione interna- 
zionale sia bandita ed il governo manifesti l'inten- 
zione di intervenirvi ufficialmente, il Comitato farà 
le opportune pratiche per essere investito del man- 
dato di predisporre ed organizzare la preannunciata 
esposizione. Nel comitato dovranno concentrarsi le 
facoltà che pel passato erano riservate all'Ufficio 
del commissario generale governativo, nel quale 
invece permarranno quelle di sorveglianza e di con- 
trollo, e ció a giusta tutela e garanzia degli esposi- 
tori e del pubblico. 

Il comitato, oltrechè del riparto ed assegnazione 
delle aree, dei trasporti di andata e ritorno e rela- 
tive operazioni doganali di quanto va ad essere e- 
sposto, dovrà curare il disimballaggio, la colloca- 
zione, la sorveglianza, la conservazione, la pulizia 
delle merci, procurando anche agli espositori degli 
abili ed onesti rappresentanti ai quali possa affidar- 
sene la vendita. Nella esposizione si istituirà un uf- 
ficio apposito di informazioni per tutte le diverse 
mostre. 

Uno dei più importanti e delicati doveri del Co- 
mitato, oltre al curare la sollecita ed esatta pub- 
blicazione dei cataloghi, sarà l’interessarsi alla or- 
ganica costituzione delle diverse giurle di premia- 
zione, tutelando poi in modo equo e giusto presso. 
di queste, gli interessi degli espositori italiani. A 
mostra ultimata la merce invenduta verrà con ogni 
cura rimballata e rispedita all'espositore. Sarà cosi 
reso facile a molti di prendere parte e senza preoc- 


-cupazioni a mostre lontane, facendosi vantaggio- 


samente conoscere ed apprezzare, col minore di- 
spendio possibile e senza recarsi personalmente sul 
posto. 

Tutto ció per quanto si attiene alle esposizioni in- 
ternazionali; ove invece il comitato, con o senza 
aiuto del governo, reputasse utile e conveniente 
promuovere speciali esposizioni italiane all’ Estero, 
dovrà provvedere in tutte le sue diverse e comples- 
se parti alla creazione ed allo svolgimento della 
parte affare. 

Qui possiamo farci una domanda pregiudiziale : 
vale la pena di concorrere alle esposizioni estere, e 
l'opera di un simile Comitato può riuscire utile? A 
giudicare da quanto avviene all'estero si dovrebbe 
concludere affermativamente. 


Prima la Francia, poi il Belgio, hanno creato Co- 


| mitati per le esposizioni all'estero, e tali istituzioni, 


che si sono cimentate piü volte alla prova, hanno 
ottenuto risultati cosi completi ed assoluti che 
oggi, sotto il patrocinio dei propri governi, la Ger- 
mania, l'Inghilterra, l'Olanda, l'Austria, la Sviz- 
zera hanno creato o stanno creando ciascuna il 
proprio Comitato, incoraggiate dal favore dell'opi- 
nione pubblica. 

L'esperienza fatta in passato ha reso scettici ed 
increduli gli espositori, sicchè all’annuncio di ogni 
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nuova esposizione è generale il desiderio di non 
intervenire. Si deve però osservare che molto ra- 
ramente anche in passato gli industriali hanno ade- 
rito con entusiasmo alle esposizioni internazionali; 
riluttanti per principio a prendere parte a simili 
gare internazionali, vi si lasciarono trascinare dalle 
considerazioni della inopportunità di lasciare libero 
il campo alle altre nazioni concorrenti nel mede- 
simo ramo, oppure dalle insistenti preghiere e pres- 
sioni governative. In tali condizioni però l'in- 
tervento così stentato riuscì non degno della capa- 
cità vera e dell'effettivo valore delle ditte, e da ciò 
vennero giudizi errati, e poco vantaggiosi nei rap- 
porti della concorrenza straniera. 

E neppure coloro che participarono con entusia- 
smo ebbero, in generale, ragione di grandi soddi- 
sfazioni; l’organizzazione fu quasi sempre affretta- 
ta, causa l’abituale e deplorevole ritardo nel deci- 
dere da parte degli Enti ai quali spettava delibe- 
rare sull’intervento ufficiale; quindi deficienza di 
serio studio preliminare e difficoltà poi (e spesso 
impossibilità) di collocare ciascuno secondo il me- 
rito e le speciali esigenze dei singoli prodotti da 
esporsi. 

Cosi fu quasi sempre necessario racimolare in 
troppo breve tempo il maggior numero di esposi- 
tori 1 quali occupassero in qualche modo le aree ac- 
quistate e da ció facilità a creare dei sacrificati, es- 
sendo mancata la possibilità di studiare seriamente 
ed onestamente il problema delle singole esporta- 
zioni in relazione dell'ambiente ove l'esportazione 
avrebbe dovuto farsi. БИ 

Di più, specialmente i piccoli espositori, ebbero 
sempre a lottare colla difficoltà di trovare all’este- 
ro rappresentanti di loro fiducia che salvaguardas- 
sero nella forma e nella sostanza il loro decoro ed 
il loro interesse. E quante altre non liete constata- 
zioni potrebbero farsi! Quasi sempre ogni nostra 
esposizione all’estero è stata seguita da un coro di 
proteste, di lagni, di delusioni. 


KAN 


Da tutto questo risulta evidente la utilità di un 
comitato permanente che studi di continuo l'anda- 
mento generale delle mostre straniere, fornisca le 
informazioni necessarie ad ogni ramo interessato, 
sconsigli recisamente la partecipazione ad imprese 
che noa diano assoluti garanzia di seria riuscita 
e consigli invece Vintervent> solo a chi ne ha in- 
teresse, ragguagliando csattamente sui program- 
mi di quelle esposizioni che danno affidamento di 
buon successo. 

A noi pare che la iniziativa sia altamente lode- 
vole, e possa conseguire eccellenti risultati : inco- 
raggeremo dunque gli industriali a dare il loro ap- 
poggio a questo comitato la cui commissione ese- 
cutiva é presieduta dall'Ing. G. Silvestri, perché 
solo dalla concorde ed attiva collaborazione di 
tutti gli interessati si possono attendere i frutti 
desiderati. 

Ing. Fumero. 
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Apparecchi di prova e misuratori di isolamento 
per corrente continua ed alternata 


(Continuazione e fine, vedi N. 23) 


MISURATORI D'ISOLAMENTO PORTATILI PER CORREN- 
TE CONTINUA ED ALTERNATA. — 

Gli indicatori di contatto a terra e misuratori di 
isolamento già descritti e che trovano applicazione 
sui quadri di distribuzione, vengono costruiti dalla 
A. E: G. anche di forma portatile. 

I voltmetri portatili impiegati come misuratori 
di isolamento vengono costruiti con tre sensibilità, 
per 110 Volt 220 e 550 Volt, in modo che un solo 


Fiy. 256. 


apparecchio può servire per misure sotto differenti 
tensioni. 

Questi voltmetri vengono anche muniti di una 
scala ohmmetrica che è unica e corrispondente alla 
tensione di 110 Volt. 

Analogamente agli apparecchi per corrente con- 
tinua sono stati ridotti a forma portatile anche 
quelli, voltmetri, resistenze, batterie di pile, ecc., 


Fig. 287. 


des:inati alle misure su impianti a corrente alter- 
nata. 

Misure di isolamento su circuiti a corrente sotto 
tensione. 

La fig. 286 indica come deve essere disposto un 
apparecchio portatile costruito dalla A. E. G. a ta- 
le scopo, apparecchio che è costituito da un piccolo 
trasformatore il primario del quale viene collegato 
all’impianto da verificare, mentre una delle due se- 
zioni (B) nelle quali è diviso il secondario è chiusa 


11 Giugno 1908 


sull'avvolgimento fisso di un voltmetro del tipo di- 
namometrico. 

L'altra sezione (C) termina a due serrafili, l'uno 
dei quali («Erde») va messo a terra, mentre l’altro 


(« Installation») è da collegare all’impianto, o mac- 
china che sia, a verificare. 
E’ evidente che quando l'isolamento è in stato 


Fix. 289. 


normale si avrà una deviazione nulla o minima del- 
l'indice dell'istrumento e tanto maggiore quanto 
minore è l’isolamento stesso. 


lig. 290. 


Affinché le indicazioni del voltmetro possano ve- 
nir considerate come attendibili è necessario di e- 
seguire le misure con la stessa tensione per la qua- 
le l’istrumento è stato tarato il che rende necessa- 
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ria una verifica preliminare della tensione che si ha 
disponibile, verifica che puó essere senz'altro ese- 
guita impiegando  l’istrumento come voltmetro, 
mettendo cioè in corto.circuito i due serrafili «Er- 
de» e «Installation» e collegando alla rete i due ser- 
rafili «Netz». — Per tale verifica è valida la secon- 
da scala divisa in volt. — Gli istrumenti normali 
costruiti dalla A. E. G. possono servire per ten- 
sioni fino a 550 Volt. 


Fig. 291. 


MISURATORI DI ISOLAMENTO AD INDUTTORE. 

La fig. 288 rappresenta uno di questi apparecchi 
il quale è costituito da una piccola dinamo magne- 
to-elettrica, azionata da una manovella, e da un 
voltmetro a corrente continua del tipo Deprez de 
Arsonval, con due sensibilità che vanno per il mo- 
dello 1 fino a 120 e 240 Volt, (corrispondenti alle 
tensioni di esercizio di 110 e 220 Volt) e per il mo- 
dello Il fino a 250 € 500 Volt (corrispondenti alle 


Fig. 292. 


tensioni di esercizio di 220 e 440 Volt). — L'istru- 
mento ha due scale; una voltmetrica è divisa nel 
tipo I in бо divisioni e in 120 divisioni nel tipo II, 
ed una ohmmetrica per la lettura diretta delle resi- 
stenze di isolamento. 

L’induttore è collegato (fig. 289) ai serrafili А e 
B; il voltmetro ai serrafili B e «220». — La resi- 
stenza addizionale per estendere il campo di misu- 


ra fino a 500 Volt è inserita fra i serrafili «220» e 
« 440 ». 
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Un bottone serve a chiudere il circuito fra i ser- 
rafili А e «440» affinché si possa misurare là ten- 
sione sviluppata  dall'induttore. — L'istrumento 
puó servire tanto come voltmetro fino a 500 Volt 
quanto come misuratore di isolamento per macchi- 
ne ed impianti a corrente continua ed alternata 
sotto tensione. | | 

MISURE DI TENSIONE. | 

Si unisce (fig. 290) il conduttore — al serrafilo 


Fig. 293. 


B ed il conduttore + ad uno dei serrafili «220» e 
«440» secondo il valore della tensione da misurare. 

Le costanti per le quali debbono essere moltipli- 
cate le letture sono rispettivamente 2,5 e 5. La ma- 
novella dell'induttore non dovrà essere mossa. 

MISURE DI ISOLAMENTO DI MACCHINE, IMPIANTI, 
ECC. NON FUNZIONANTI. 

La fig. 291 indica come deve essere eseguita la 
misura di isolamento verso terra di una linea. — 


| 

Fg 

Besos E 
Ё | 

| і 

MN 

II 


4 


Fig. 294. 


Disinserita che sia questa dal rimanente dell’impian- 
to o aprendo l'interruttore o togliendo le valvole 
ed interrompendo le derivazioni agli apparecchi di 
utilizzazione della corrente, si unisca il serrafilo A 
dell'apparecchio a terra, collegando uno dei due 
serrafili «220» e «440» ai fili da verificare, notando 
che per misure a 220 Volt è necessario di mettere 
in corto circuito i due morsetti «220» e «440». 
Premendo ora il bottone si giri la manovella del- 
l'induttore con una velocità tale che il voltmetro 
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indichi la tensione alla quale deve venire esecuita 
la misura, in mcdo cioè che l'indice si porti alla 
divisione 88. 

Naturalmente, se la misura viene eseguita la- 
sciando inseriti gli apparecchi di utilizzazione, si 
avrà per risultante il valore dell’isolamento com- 
plessivo dell’impianto. 


аеш ——— n a — 


| 


== — — —x 


In modo analago si procede per determinare 1'1- 
solamento di macchine ed apparecchi fra le varie 
loro parti e verso terra. 

L’isolamento fra due conduttori viene eseguito 
secondo lo schema fig. 292. 


Fig. 296. 


MISURA D'ISOLAMENTO DI IMPIANTI А CORRENTE 
CONTINUA SOTTO TENSIONE. 

Queste misure vengono eseguite come è indicato 
dalla fig. 293, impiegando un commutatore per col- 
legare a piacimento a terra ed all’istrumento di mi- 
sura i due fili + e —. 

Indichiamo ora con e, es le letture in volt se il 
misuratore è inserito fra il filo + e il filo — e la 
terra con E, con w la resistenza interna dell’istru- 
mento (che è indicata sul quadrante) e si avrà che: 
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la resistenza d' isolamento del filo ds verso terra 
sarà: 


Е — de + e,) 


х= м. 


ег 
e quella del filo — 
x =W. Е (e te) 
e 


per cui la resistenza risultante sarà: - 
x — х, X x, = we | m i) 
х, | х, e, + €2— 1 
Sia p. e. E = 220 V. e la resistenza interna del- 
l’istrumento 77.000 Ohm, le deviazioni dell'indice 
nei due casi 36,4 e 33,6 corrispondenti rispettiva- 
mente alle tensioni 


ei — 91 v. ed e, — 84 v. 
si avrà: 
— 8 
x, = 77000 .. к ы == 41250 Ohm; 
X, — 77000 . solo = 38100 » 
рет cui sará: 
220 
— 77000 { —— —— | = 19750 Ohm. 
77 (- uc z) 975 


. MISURA DI ISOLAMENTO DI IMPIANTI A CORRENTE 
ALTERNATA MONO E TRIFASE SOTTO TENSIONE. 

Le figg. 294-295 indicano come deve essere in- 
serito l'apparecchio. 

I] conduttore del quale deve essere misurato l'i- 
solamento verso terra viene collegato, a seconda 
della tensione di esercizio, al serrafilo «220» oppure 
a quello «440». La misura si eseguisce come è det- 
to più indietro, verificando’ cioè prima la ten- 


= ОВ 
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Fig. 297. 


sione sviluppata dall'induttore azionato dalla ma- 
novella tenendo premuto il tasto relativo, lasciando 
poi libero questo e leggendo la deviazione dell'in- 
dice sulla scala ohmetrica, mentre la manovella 
viene mantenuta alla velocità corrispondente alla 
tensione alla quale si vuole eseguire la prova. — La 
resistenza  d'isolamento viene letta direttamente 
sulla scala in ohm quando l’induttore sviluppa la 
tensione di 220 Volt mentre quando la tensione è 
di 440 Volt la lettura deve essere multiplicata 
per 2. 

Dobbiamo far notare che l’ohmmetro viene attra- 
versato dalla corrente di perdita a terra ma che 
questa corrente, data la costruzione dell’apparec- 
chio non ha azione sensibile sul medesimo. 

VERIFICATORE DI ISOLAMENTO. 

Rappresentato dalla fig. 296, serve per il control- 
lo di resistenze di isolamento, ricerca di guasti, di 
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giunti, ecc. Maneggevole e di costo limitato, sem- 
pre pronto all'uso, trova utile applicazione special- 
mente nei casi in cui, anzichè una grande precisior 


ne è richiesta speditezza nelle misure. 


La figura 297 rappresenta schematicamente que- 
st'apparecchio il quale comprende un galvanosco- 
pio ad ago magnetico, con due sensibilità corri- 


B 


TM 


Fig. 298. 


soondenti a due avvolgimenti con due e rispettiva- 
mente quattro rocchetti. 

L'istrumento deve essere disposto in modo, pri- 
ma di eseguire una misura con il medesimo, che 
l'ago orientandosi secondo il meridiano magnetico 
risulti in corrispondenza dello zero della scala. — 
La resistenza da misurare deve essere collegata ai 
serrafili A e C oppure B e C a seconda del suo pre- 
sunto ordine di grandezza. | 

Due tabelle servono per stabilire i valori delle 
resistenze corrispondenti alle deviazioni dell'indice, 
non essendo la scala direttamente graduata in 
ohm. 

Come si vede dalla fig. 296, le varie parti dell'i- 
strumento sono racchiuse in una custodia di legno 
con coperchio di vetro, attraverso il quale sono 
visibili la scala del galvanoscopio e le due tabelle. 

I modelli costruiti normalmente hanno le seguen- 
ti caratteristiche : | 


Resist. Scala fino : 
1000 0,5 Megohm 
2000 I >». 
4000 2 » 

, 100090 10 » 


Le misure possono venire eseguite anche utiliz- 
zando la tensione di un impianto elettrico e dispo- 
nendo le cose come è indicato dalla figura 298. 

La resistenza da misurare viene collegata ai ser- 
rafili A e D fra i quali è inserita una resistenza ad- 
dizionale proporzionata. 

La sensibilità dell’istrumento è una sola e la ten- 
sione massima tollerata è di 250 Volt. La resi- 
stenza minima che può venire misurata utilizzando 
una tensione di 110 Volt è di 10.000 Ohm; la mas- 
sima di 5 Megaohm. 
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-Bollettino della A. E. I. E. 


Verbale della Assemblea tenuta dalla А. E. I. E. 
il giorno 31 ottobre 1907, in Roma presso 


la Sede del Collegio Ingegneri e Architetti . 


Italiani. 


Assume la presidenza l'ing. Esterle, Presidente 
della Associazione. Siedono al banco della presi- 
denza i sigg. Ing. E. Conti, Ing. F. Danioni, del 
Consiglio, il Consulente Legale avv. C. Giussani, 
il Segretario Ing. F. Fumero. 

Presidente. — Apre la seduta a ore 14.15 e fa 
procedere all'appello. Risultano presenti o rap- 
presentati N. 75 membri dell'Associazione. 

Sono inoltre presenti alla adunanza i signori: 


1. Soc. Eserc. Elettrici, Ing. Chizzclini *; Impresa Cal- 
legari-Margura-Oliva; 3.  Noerremberg e C., Ing. To- 
vo *; 4. Officine Elettriche Genovesi, Dott. Thoma *; s. 
Reinacher Ing. Gustavo e C., Ing. Reinacher *; 6. Società 
Piemontese di Elettricità, Ing. Pinna *; 7. Soc. E'ettricitá 
Alta Italia, Avv. Arcozzi-Masino *; 8. Soc. Generale per 
l'llluminazione, Ing. Rossi *; 9. Unione E'ettrotecnica 
Italiana; 10. Società Toscana per imprese elettriche; 11. 
Società Italiana Applicazioni Elettriche; 12. Società Gene- 
rale Italiana Edison di Elettricità, Ing. Esterle *; 13. So- 
cietà Sviluppo Imprese Elettriche; 14. Soc. Meriaionale di 
Elettricità; 15. G. Rosada e C.; 16. Soc. Industriale della 
Valnerina; 17. Soc. Romana Tramways Omnibus; 18. So- 
cietà Generale Casalese di Elettricità; 19. Società Forze 
idrauliche del Veneto; 20. Società Elettrochimica Pont 5. 
Martin; 21. Società Elettrica Riviera di Ponente, Ing. Ne- 
gri *; 22. Società Imprese Elettriche Conti, Ing. Conti %; 
23. Società Gas e Elettricità, Ing. Clerici *; 24. Finzi Ing. 
Vittore, Ing. Finzi *; 25. Società Orcbia, Ing. Bonomi *; 
26. Società Elettrica Bresciana; 27. Società Imprese Elet- 
triche, Ing. Lenner *; 28. Sccietà Ligure Toscana di Elet- 
tricità, Ing. Lodolo *; 29. Oflicine Elettriche di Novara, 
Ing. Prato *; зо. Comune di Parma, Ing. Silva *; 31. 
Netti Ing. A., Ing. Netti *; 32. Sccietà Forze idraul' che 
di Trezzo, Ing. Taccani *; 33. Impresa illum. elettrica Si- 
gna, Ing. Segrè *; 34. Società аы. energ. eleti, Ing. 
Banfi, Ing. Banfi *; 3s. Danicni Ing. Filippo, Ing. Da- 
nioni *; 36. Società Martesana; 37. Fumero Ing. E. F., 
Ing. Fumero *; 38. Impianti e Esercizi Elettrici, Ing. Bon- 
ghi *; 39. Società Liguria Occ'dentale; до. Grimoldi e C.; 
41. Edison — Cruto; 42. Società Napoletana per Imprese 
Elettriche, Ing. Pozzo *; 43. Società Adratica di Elettri- 
cità; 44. Merli, Fratelli; 45. Società Bo'cgnese di Elettri- 
cità; 46. Unione Esercizi Elettrici, Ing. Civita *; 47. Guz- 
zi Cav, Vittorio; 48. Società Forze Motrici, Ing. Neri e 
Liemack *; 49, The British Continental Elettric; 50. 
Woodhouse e Baillié; 51. Comune di Macerata, Ing. Pi- 
gnotti *; 52. Società Illuminazione Idraulica e Aftini; 53. 
Luzzatti Avv. Aldo; 54. Società Generale Elettrica dell'Ada- 
mello; 55. Impresa Elettrica Р. Viganò; 56. Società Lom- 
barda per amtribuzione energ. elett. ; 57. Lanino Ing. Pie- 
tro, Ing. Lanino *; 58. Ruffolo Ing. Francesco. Ing. Ruf. 
folo *; sg. Società Elettrica del Ticino; 60. Società Idro- 
elettrica Italiana, Avv. Cornaggia *; 61. Società Dinamo, 
Ing. Gavazzi *; 62. Sccietá Pavese di Elettricità; 63. So- 


cietà Imprese Elettriche Abbruzzese; 64. Società Elettro- 
tecnica Industriale; 65. Società Italiana Forni Elettrici, 
Ing. Imperatori *; 66. Società Anglo-Romana per l'illu- 


mnaziore, Ing. Pouchain e Ing. Mengarini *; 67. Società 
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Elettrica Sicila Orientale, Ing. Vismara *; 68. Società 
Riunite di Elettricità, Ing. Zender *; бо. Ing. R. Zender 
e C.; 70. Società Forze idrauliche del Moncenisio; 71. Ca- 
napificio Veneto; 72. Società Elettrica del Pellino; 73. So- 
cietà Picena di Elettricità; 74. Ing. Levi *; 75 Società 
Idro-Elettrica Ligure. 

Sono inoltre presenti i Sigg.: Roux Ауу. Luigi, Sena. 
tore del Regno; Ing. Mengarini, Ascoli e Manzetti in rap 
presentanza del Collegio degli Ingegneri ed Architetti lta- 
liani; Jona Ing. Emanuele, Presidente dell'A. E. L: Avv. 
Arcozzi-Masino in rappresentanza del'a Società Premotrice 
dell'Industria Nazionale e della Camera di Commercio di 
Torino; Cav. Vanni per la Camera di Commercio di Ro 
ma; Cav. Arcangeli per il Comune di Spoieto. 

Sono inoltre rappresentate: L'Unione delle Camere di 
Commercio, la Camera di Commercio di Bologna, la Fe- 
derazione Commerc'ale ed Inaustria'e Italiana, la Soci 
Negozianti ed Industriali di Roma, l'Associazione Com- 
mercianti, Esercenti ed Industriali di Milano e il Circolo In- 
dustr'a'e Agricolo e Commerciale di Milano. 


Mengarini. — Annuncia che il Presidente del 
Collegio I. A. I. sig. ing. Luiggi non può inter- 
venire all’adunanza, e lo incaricò di farne le sue 
scuse alla Presidenza e all’assemblea. 

Presidente. -— Ringrazia a nome della A. E. I. 
E. il Collegio degli Ingegneri per la cordiale о- 
spitalità accordata, ed in modo particolare i si- 
gnori ingg. Mengarini, Ascoli, Manzetti per il 
loro intervento alla riunione e per la efficace ope- 
ra prestata a facilitare il buon successo della riu- 
nione stessa. Li prega di rendersi interpreti pres- 
so l’ing. Luiggi dei sentimenti di riconoscenza 
dell’ Assemblea e del rincrescimento insieme per 
la sua assenza. 

— Entrando poi in argomento ricorda agli in- 
tervenuti l’O. d. G., che qui si riproduce. 

ORDINE DEL GIORNO. 


1° —— Comunicazioni della Presidenza. 
2° — Comunicazioni dell'Ufficio Legale. 


3° — Bilancio consuntivo 1906-07 e preven- 
tivo 1907-08. 

4” — Tassa sull'energia elettrica. 

5° — Progetto di legge sulle derivazioni di 


acque pubbliche. 
6° — Eventuali e Diverse. 
7% — Nomina delle cariche sociali e del tito- 
lare ае С пао Legale. 
8° — Scelta del luogo per la prossima Assem- 
blea. | 
— Propone che si inverta l'ordine dei lavori 
iniziando la discussione del punto 5°, relativa alla 
importante questione delle acque pubbliche. Nes- 
suno essendosi opposto, si intende approvata la 
proposta. E 
— Ricorda che molte Associazioni e parecchi 
Enti morali ebberc già ad occuparsi del Disegno 
di Legge presentato al Senato del Regno nella 
tornata del 6 marzo 1907. In antecedenza ed Il 
previsione anzi del progetto di legge suddetto 1 
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V Congresso delle Soc. Economiche riunitosi a 
Milano nell'ottobre 1906, aveva preso in esame 
la questione -delle Derivazioni delle Acque pub- 
bliche su relazione dell'ing. Esterle, e aveva dato 
incarico ad una Commissione di preparare per di- 
retta iniziativa uno schema di progetto di legge 
in cui si tenesse conto dei bisogni della ivdustria 
e della economia nazionale, da preseatarsi insie- 
me con un memoriale illustrativo ai competenti 
ministeri. Nel frattempo il disegno di legge ven- 
ne presentato dal Ministero al Senato, di guisa 
che la ricordata commissione ne intraprese sen- 
z'altro l'esame, ed anzi che preparare un nuovo 
progetto attese a concretare gli emendamenti da 
chiedersi al disegno stesso. Di questa autorevole 
commissione facevano parte Economisti, Indu- 
striali e rappresentanti di quegli Enti locali, dei 
cui interessi tanto si preoccupa il disegno di leg- 
ge in questione. Essa elaboró ип memoriale e 
votó un O. d. G. che venne poi sottoposto alla 
discussione ed approvazione di altre associazioni 
e di altri Enti morali. 

— Nel congresso annuale, tenuto a Parma 
nel settembre 1907, la A. E. I., con l'intervento 
e la partecipazione della S. I. di Fisica e di varie 
Società Fconomiche, discusse ed approvò con 
qualche leggera variante 1'O. d. С. sopra ricor- 
dato. Votazioni analoghe fecero sul medesimo og- 
getto la Camera di Commercio di Torino, sulla 
prezievole relazione dell’avv. С. Bozzalla, quelle 
di Como, Bologna, Lucca, ecc. Infine la Unione 
delle Camere di Commercio, presi in considera- 
zione i diversi voti espressi dalle singole Came- 
re, li raccolse in un solenne ordine del giorno 
che ci venne comunicato con la seguente lettera : 

Ш. Sig. Ing. Carlo Esterle 


Presidente dell’ Associazione fra Esercenti Imprese Elettriche 
in Italia - Miano. 


Ho ricevuto le cortesi lettere colle quali Ella 
fa duplice invito, alla Camera di Milano ed all*U- 
nione delle Camere di Commercio Italiane, di ade- 
rire al convegno promosso da codesta benemerita 
Associazione per far presenti al Governo i danni 
che il nuovo disegno di legge sulle derivazioni di 
acque pubbliche minaccia all’industria idro-elet- 
trica in ispecie e alla economia nazionale in ge- 
nere. 

У. $. non ignora certo come sull'importante ar- 
gomento, e con piena coscienza delle pericolose 
minaccie contenute nel disegno di legge. le va- 
rie Camere di Commercio abbiano già espresso 
al Governo i propri voti; di più l'Unione delle 
Camere di Commercio, nella recente Sessione del 
Comitato Esecutivo, approvava, su relazione della 
Camera di Torino, un ordine del giorno invocando 
modifiche al disegno di legge tali che allontanino 
la grave minaccia che esso costituisce per l'indu- 
stria idroelettrica nazionale. 

L'ordine del giorno dell'Unione accoglie quasi 
integralmente quello proposto dal relatore nella 
memoria presentata al Comitato, avendo l'Unio- 
ne creduto di leggermente modificare il punto 
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4° dell'ordine del giorno stesso, nel senso di in- 
vocare un ritocco all'art. 10 del disegno di leg- 
ge, per modo che la cessione debba essere subor- 
dinata alla previa autorizzazione nel solo caso di 
concessionari che non abbiano ancora completato 
in buona parte le opere necessarie per attuare la 
concessione. 

Credo poi doveroso informare che anche la 
Camera di Milano non ha mancato preoccuparsi 
del grave argomento. Sarà tra giorni presentata 
al Consiglio Camerale una relazione della Com- 
missione di Legislazione, che collima, per gran 
parte, nella conclusione con quella dell'Unione, 
cercando di sufiraszarla col dimostrare la relativa 
insussistenza delle ragioni per cui il Governo si 
è determinato a proporre i nuovi aggravi. 

Da quanto ho detto comprenderà codesta On. 
Associazione come le Camere di Commercio non 
siano restate indifferenti dinanzi al nuovo dise- 
gno di legze come non manchi la loro simpatia 
alla agitazione promossa da codesta benemerita 
Associazione, affinchè i vitali interessi della eco- 
nomia nazionale non vengano sacrificati ad una 
legge di cui gli scarsi vantaggi mal compense- 
rebbero i gravissimi danni. 

Mi sarà gradito conoscere i deliberati del pros- 
simo convegno, deliberati che l'Unione e le Ca- 
mere di Commercio non mancheranno di pren- 
dere nella maggiore considerazione. 

Con deferente osservanza: 

Il Presidente 
f° Ing. A. SALMOIRAGHI. 

— L'interessamento spiegato dalle С. d. C. per 
questo argomento ed i voti da esse espressi han- 
no una importanza grandissima perché emanano 
da enti che non solo non hanno interessi speciali 
da far prevalere in materia, ma è ad essi affidata 
la diretta e legittima tutela degli interessi gene- 
rali, avendo cosi l'indiscutibile diritto di far sen- 
tire e prevalere le loro autorevoli deliberazioni. 

L'ordine del giorno della Unione delle C. d. C. 
si riferisce a vere e proprie moditicazioni da pro- 
porre agli articoli del disegno di legge, ed, es- 
sendo identico il nostro o se ne ter- 
rà conto nella discussione degli articoli. Quello 
delle Società Economiche è eguale a quello dalle 
A. E. I. e perciò di questo soltanto daremo let- 
tura. 

ORDINE DEL GIORNO: 
Il Congresso: 
1. 

Fa voti che il testo di legge che sarà approvato 
dal Parlamento allo scopo di regolare le deriva- 
zioni delle acque pubbliche, ispirandosi al giusto 
concetto di assecondare in equa misura le aspira- 
zioni dei Comuni e delle Provincie, nei cui terri- 
tori si compia la produzione di energia elettrica 
mediante grandi derivazioni di acque pubbliche, 
riconosca e disciplini con norme precise l'even- 
tuale diritto di quei pubblici enti di ottenere dai 
concessionari delle derivazioni suddette la for- 
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nitura a prezzo di costo dell'energia come sopra 
prodotta, nella misura che si riconoscerà necessa- 
ria per provvedere ai pubblici servizi, alle piccole 
industrie locali, ed ai bisogni dell'agricoltura ; ma, 
in quanto accordi altresi agli enti medesimi una 
partecipazione al canone imposto ai concessio- 
nari, determini tale partecipazione in modo da 
non agegravare il canone attuale, ritenuto che la 
quota di esso riservata al Governo debba rappre- 
sentare esclusivamente il riconoscimento del di- 
ritto sovrano dello Stato sulle acque concesse. . 


II. 
Fa voti che il disposto dell'Art. 21 del progetto 
di legge — intrinsecamente inopportuno e som- 


mamente pregiudizievole allo svNuppo dell’in- 

dustria nazionale, e fucr di proposito dedotto nel 

testo di legge in elaborazione — venga eliminato. 
III. 

«Fa voti che la facoltà nello Stato di riservare 
forze idrauliche per i propri servizi pubblici, venga 
disciplinata in modo da non paralizzare oltre mi- 
sura lo sviluppo delle imprese industriali, e cioè: 

a) che la durata del vincolo venga limitata ad 
un termine non superiore ad un triennio, rinno- 
vabile per una sola volta, e per impellenti ragioni 
di pubblico interesse, per il termine di un bien- 
nio; 

b) che inoltre i decreti determinanti tale ri- 
serva vengano pubblicati entro un termine non 
superiore a mesi sei dalla presentazione delle do- 
mande di derivazione; 

c) che la riserva stessa venga disposta solo 
per la quantità di forza presumibilmente necessa- 
ria al soddisfacimento di quei pubblici servizi, ri- 
manendo libera la disponibilità della forza resi- 
dua; 

d) che sia consentita la sostituzione, in qua- 
lunque epoca, della riserva a favore dello Stato, 
vengano prese in esame le sole domande presen- 
tate anteriormente alla data di dichiarazione della 
detta riserva; ad eccezione soltanto di quelle do- 
mande che, presentate eventualmente entro sei 
mesi da quella data, rappresentino una piü lata, 
più pronta e più razionale utilizzazione della de- 
rivazione del corso d'acqua di cui si tratti, e nella 
stessa località. 

IV. 
Fa voti che: 

а) la deroga al diritto di priorità per preva- 
lente motivo di pubblico interesse, opportuna- 
mente coordinata con le norme relative all'am- 
missione delle dumande d'istruttoria, venga ba- 
sata sul criterio fondamentale di preferire le do- 
mande di derivazione che presentano la condizio- 
ne di una più ampia e razionale utilizzazione della 
forza, senza speciale riguardo, in tal caso, alle al- 
tre domande concorrenti; 

b) sia ritenuto che in nessun caso possano es- 
sere prese in considerazione domande presentate 
dopo la pubblicazione del Decreto di ammissione 
all'istruttoria; 
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c) venga eliminato il disposto del comma 3. 
dell'Art. 15 del progetto di legge, ritenuto in 
ogni caso che i motivi prevalenti di interesse pub- 
blico, non vadano confusi e identificati con la 
semplice e parziale destinazione di energia a pub- 
blici servizi, ma devano riscontrarsi soltanto im 
quella utilizzazione della derivazione che rispon- 
da piu largamente alle esigenze della economia 
nazionale e agli interessi del Demanio dello Stato. 

V. 

Prende atto che il nuovo progetto di legge a- 
bolisce il divieto attualmente imposto, in esecu- 
zione di circolari ministeriali, della cessione delle 
concessioni prima della ultimazione delle opere 
di derivazione; riconosce convenienti le gafanzie 
prescritte per impedire dannose speculazioni al 
riguardo; ammesso peró che il canone attuale 
non venga aumentato, ció che porterebbe la cau- 
zione già grave, a cifre esageratissime. 

VI. 

Prende atto altresi che il nuovo progetto di 
legge riconosce, con l'opportuno richiamo alle 
disposizioni della Legge sull'espropriazione per 
pubblica utilità, che i diritti di occupazione spet- 


. tanti al concessionario per l'esecuzione delle ope- 


re di presa e di canalizzazione siano estesi anche 
all'esecuzione degli edifici necessari per l'installa- 
zione del macchinario idraulico ed elettrico, e per 
eli accessori occorrenti alla completa realizzazio- 
ne del progetto di derivazione. 

Fa voti peró che, anziché limitarsi al richiamo 
generico alla legge sull'espropriazione per pub- 
blica utilità, venga istituita, all'effetto sopra in- 
dicato, una speciale servitù legale, in conformità 
a quella di acquedotto di cui agli Art. 598 e segg. 
del Cod. Civ., e a quella per l'impianto ed eserci- 
zio delle condutture elettriche, di cui alla legge 7 
Giugno 1894, N. 232. 

VII. 

Fa voti che, accordata la concessione, e prov 
veduto conseguentemente alla tutela degli inte- 
ressi degli enti locali, secondo i concetti espressi 
nel paragrafo I del presente ordine del giorno, 
venga assicurato al concessionario il normale е 
pacifico godimento della concessione per tutta la 
sua durata, e sua rinnovazione, esclusa pertanto 
ogni contraria disposizione, del genere di quelle 
contenute nella circolare Balenzano dell'Aprile 
1902 e di quelle proposte dalla Commissione per 
la riforma della legge del 1865 relative a nc dif: 
cazioni da apportare ai rapporti fra lo Stat» e il 
concessionario, durante il corso delle conces- 
sioni. 

VIII. 

Fa voti che, qualora lo Stato non credesse alla 
scadenza definitiva della concessione di avocarla 
a sè, sia riconosciuto a favore del concessionario 
medesimo un diritto di prelazione per il riotte- 
nimento della concessione medesima, in confron- 
to a qualunque altro richiedente. 

— Quest'O. d. С. accompagnato da una lette- 
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ra chiara e concisa dell'ing. Jona, presidente del- 
la A. E. I., venne comunicato ai Ministeri com- 
petenti. 11 Pres. ringrazia l'ing. Jona della valida 
cooperazione cosi portata alla tutela degli inte- 
ressi industriali della nazione, e soggiunge che 
di questo O. d. G. come degli altri si terra conto 
grandissimo, nel controprogetto che la A. E. 1. 
E. intende oggi discutere ed approvare. Il Pre- 
sidente ricorda infine una breve ed esauriente 
memoria del socio Malignani che é spiacente di 
non vedere alla riunione. Ció premesso, il Presi- 
dente ritiene superfluo il fare una discussione ge- 
nerale, trattandosi di argomento già lungamente 
dibattuto e perfettamente conosciuto da tutti i 
presenti. Gli intendimenti a cui si ispira il Dise- 
gno di Legge sono ben chiari; essi sono sopra- 
tutto politico-sociali e fiscali, trascurandosi quasi 
interamente i criteri tecnico-industriali. 
Essi possono cosi riassumersi : 

I? la ferma volontà nel Governo di affermare 
l'imperio dello Stato sulle acque pubbliche; 2? 
l'assecondaniento esagerato delle pretese degli 
enti locali sui benefici ritraibili dalle forze idrau- 
liche che si possono mettere in valore nei rispet- 
tivi territori; 3° l'aumento insopportabile dei ca- 
noni e la riduzione della durata delle concessio- 
ni; 4? la instituzione di privilegi e di monopoli a 
favore dei Comuni in danno dell'industria privata. 

— Che la legge, la quale attualmente vove na 
la materia delle concessioni di acque, non rispon- 
da interamente alle nuove esigenze é ormai da 
tutti riconosciuto; cosi pure sarebbe stato univer- 
sale il desiderio e lo stesso Ministro delle Finan- 
ze on. Massimini lo ammette nella sua relazione, 


di vedere approvata anche dalla Camera cei Юе- 


putati la legge votata nel 1900 dal Senato del Re- 
gno se malauguratamente non fosse sopravvenu- 
ta la chiusura della sessione. 

Ma essendosi negli anni decorsi dal 1900 ad oggi 
accentuate alcune tendenze, delle quali si deve 
pur tener conto in giusta misura, il nuovo dise- 
gno di legge si è ad esse improntato in modo cosi 
eccessivo da far temere un gravissimo contrac- 
colpo nel promettente svolgimento industriale del 
paese. 

Si è appunto contro queste pericolose esagera- 
zioni che noi dobbiamo resistere e lottare acco- 
gliendo ragionevolmente le innovazioni che ri- 
spondono a più moderni criteri ed a nuovi biso- 
gni ma contemperandole ai legittimi interessi 
presenti e futuri della libera industria che è l’u- 
nica fonte di energiche iniziative e di aumento di 
ricchezza. 

L'Assemblea concorda con la Presidenza; si 
tralascia dunque la discussione generale e si passa 
senz'altro alla discussione del nuovo progetto di 
legge il cui testo stampato a cura della Associa- 
zione venne distribuito a tutti gli intervenuti. 


Presidente. — La Unione delle C. di C. propo- 
ne di sostituire la parola o alla e, là dove è detto 
« e se non ne ottenga una concessione » ecc. 


і 
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Tenendo conto del disposto dell'art. 37, in for- 
za del quale il possesso legittimo ultratrentennale 
ha valore ed efficacia di titolo nei soli rapporti 
col Demanto, l'Assemblea ё di parere che si deb- 
ba conservare la dicitura del testo ministeriale. 

Art. 2. 

Pres. — А proposito del comma r, osserva che 
la dizione frevedibili dà troppa estensione ai bi- 
sogni reali o supposti dello Stato; tanto piú con- 
viene di ció preoccuparsi in quanto la relazione 
che accompagna il Disegno di Legge si intrattie- 
ne diffusamente su tale argomento. Propone si 
sostituisca con prossimi. Ritiene poi opportuno 
aggiungere a questo comma, dopo la parola flu- 
viale: purché non siano già 1n corso d'istrutto- 
ria altre domande che interessino gli stessi bacini 
o tronchi fluviali. 

Negri. — Ritiene che la forma proposta per 
stabilire questa giusta limitazione non sia abba- 
stanza precisa, perché l'istruttoria ha varie fasi: 
propone di sostituire: purchè non siano già ema- 
nati i decreti di sopraluogo per altre domande, 
ecc. ecc. 

Imperatori. — Osserva che secondo un parere 
emesso dal Consiglio di Stato IV Sezione a pro- 
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turno, l'istruttoria deve ritenersi iniziata dal gior- 
no in cui il prefetto, avuto il parere favorevole 
del Genio Civile, domanda quella delle Deputa- 
zioni Provinciali con la trasmissione del proget- 
to. L’inizio del periodo d’istruttoria sarebbe così 
perfettamente determinato. 

Conti. -— Osserva che il comma 4. del succes- 
sivo art. 13 del disegno di legge fissa precisamen- 
te e tassativamente 1а data nella quale si intende 
aperta l'istruttoria sulla domanda di concessione. 

Cornaggia. — Condivide l'opinione dell'inge- 
gner Negri, poiché oltre alla istruttoria propria- 
mente detta c'é pure una istruttoria burocratica. 

Pres. — Pone anzitutto la questione: se l'as- 
semblea sia d'accordo nel chiedere la restrizione 
a cui si riferisce la aggiunta proposta. 

L'assemblea approva. | 

Si potrebbe allora, per amore di mageior pre- 
cisione. dire: furchè non siano già ammesse al- 
l'istruttoria altre domande, ecc. 

Levi. — Facendo un passo indietro domanda 
se non sarebbe conveniente nel comma 1. oltre : 
che Prossimi, aggiungere effettivi. 

Pres. -— Osserva che in sostanza questa ag- 
giunta non darebbe alcuna maggior garanzia, per- 
ché nessuno potrebbe dare la misura reale del- 
l'effettività in contrasto con chi imponendo il vin- 
colo afferma che si tratta di un proprio biso- 
gno. | | 
Ricorda poi, una volta per tutte, che la presi- 
denza si è molto preoccupata di conservare una 
giusta misura in quanto dovrà chiedersi, sia per 
non correre il rischio di vedersi respingere le do- 
mande avanzate quando fossero o sembrassero 
eccessive, sia perché in varie deliberazioni prese 
in altre sedi, aventi per iscopo di assicurarsi l'a- 
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desione di autorevoli enti, la presidenza stessa 
ebbe ad accogliere eque transazioni. 

Levi. — Non insiste. 

Roux. -— Domanda se gli può essere consenti- 
to di prendere la parola, essendo egli invitato ad 
intervenire alla Adunanza, data la qualità ch'egli 
riveste di Membro della Commissione del Sena- 
to, la quale appunto studia il Disegno di Legge 
in esame. | 

Pres. — Mentre a nome della Associazione rin- 
grazia vivamente l'on. Roux del suo cortese in- 
tervento alla riunione, non solo gli consente la 
parola, ma gli rivolge calda preghiera di parte- 
cipare largamente alla discussione, alla quale il 
suo consiglio darà senza dubbio 11%ріц autorevole 
contributo. | 

Roux. — Ringrazia il Presidente delle gentili 
espressioni a suo riguardo ed osserva che 1'ag- 
giunta che si vuol proporre è troppo lata, poiché 
basterebbe l'esistenza di una domanda per una 
diecina di cavalli, per la quale già fosse iniziata 
l'istruttoria per impedire che si stabilisse una ri- 
serva per migliaja di cavalli. Crede che sarebbe 
opportuno specificare cosi: altre domande per 
potenza eguale o superiore, ecc. 

Pres. — Riconosce fondata l'osservazione, an- 
che per ragioni di correlazione con l'art. 3 della 
legge, che contempla il caso in cui, data la mag- 
giore potenzialità della domanda, il concessiona- 
rio possa sottrarsi alla riserva a favore dello Sta- 
to fornendo a quest'ultimo 1 energia che eli è 
necessaria. 

Soggiunge che per quanto riguarda le doman- 
de non ancora ammesse all'istruttoria, conver- 
rebbe chiedere che il vincolo venga dichiarato 
entro un ragionevole periodo, p. es. entro sei 
mesi dalia domanda, onde evitare che mentre la 
pratica s'indugia negli uffici possano presentarsi 
altri concorrenti in qualunque momento. 

L' Assemblea consente, e si mette quindi ai voti 
l'aggiunta al comma І. così formulata : 

« .... purchè non sieno già ammesse all'istru- 
toria altre domande, che interessino gli stessi ba- 
cini o tronchi fluviali ed abbiano per oggetto de- 
rivazioni di potenza non inferiore a quella neces- 
saria alle esigenze del pubblico servizio, per il 
quale la riserva a favore dello stato venga dichia- 
` rata. Qualora esistano domande non peranco am- 
messe all'istruttoria, il vincolo dovrà essere di- 
chiarato entro sei mesi dalla data della lor presen- 
fazione » che viene approvata. 

Pres. — Ritiene che il comma 2. possa restare 
inalterato, e che nel 3. debba sopprimersi la e- 
spressione «d! regola» troppo vaga, indetermina- 
ta e pericolosa. Il periodo poi di un quinquennio 
е eccessivo. Tenendo conto che ormai esistono 
оза larghe e numerose riserve, che molti studi in 
materia sono stati già fatti e che con l'esercizio 
di Stato, tutto si é unicamente concentrato nella 
Direzione generale delle Ferrovie, la quale ha in- 
stituito a tale scopo uno speciale ufficio, il presi- 
dente ritiene. piú che sufficiente un triennio. 
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L'Assemblea approva. 

Al comma 4. osserva che l'espressione gravi 
ragioni di pubblico interesse richiedano una pro- 
roga é troppo elastica ed imprecisa; che la rin- 
novazione del vincolo dovrebbe in ogni caso li- 
mitarsi ad un solo biennio; infine che conviene 
impedire si vincolino potenze assai maggiori di 
quelle che possono occorrere. Propone quindi di 
dare al comma 4. la forma seguente: 

«Allo scadere del termine stabilito, se le Am- 
ministrazioni dello Stato non hanno potuto an- 
cora ottenere il decreto di concessione, e concor- 
rano immediate e gravi ragioni di pubblico inte- 
resse, il vincolo potrà essere rinnovato per un 
periodo massimo di anni due mediante un nuovo 
decreto da emanarsi dopo sentiti la Commissio- 
ne di cui sopra ed il Consiglio di Stato. Il vinco- 
lo governativo dovrà limitarsi a quella quantità 
d'acqua che risponda alle necessità per le quali il 
vincolo stesso venga imposto». 

L'Assemblea approva. 

Il comma 5. non richiede varianti. 

IL Assemblea approva. 

Art. 3. 

Pres. — Fa notare la necessità correlativa di 
sopprimere nel comma 1. le parole qualunque sia 
lo stato della loro istruttoria, e nel comma 2. la 
parola ulteriore, onde mettere quest'articolo in 
armonia col precedente, dopo le votate modifica- 
zioni a quest’ultimo. 

Netti. — Richiama l’attenzione dell’assemblea 
sopra la durata della immobilizzazione della cau- 
zione che deriva dalla sospensione delle domande 
di cui a questo articolo 3., perchè se ne tenga 
conto quando si verrà a discutere della cauzione 
Stessa. 

Pres. -— Propone poi di accogliere l'aggiunta 
all'art. 3. contenuta nell'O. d. G. dell'A. E. I.a 
proposito delle domande che potranno essere 
prese in considerazione allo scadere del vincolo. 

L’Assemblea approva l’aggiunta all’art. 3. nei 
termini seguenti: 

« Scaduto infruttuosamente il termine fissato 
per la riserva a favore dello Stato, verranno рге 
se in esame le sole domande presentate anterior- 
mente alla data di dichiarazione della detta riser- 
va; ad eccezione di quelle fra dette domande che, 
presentate eventualmente entro sei mesi da quella 
data, rappresentino una più lata, più pronta e più 
razionale utilizzazione della derivazione del corso 
d'acqua di cui si tratti, e nella stessa località ». 

Art. 4. 

Pres. — Fa rilevare l'opportunità che il nume- 
ro dei membri da scegliersi fra gli industriali 2 
comporre la Commissione sia portata almeno а 
tre, e che la nomina venga deferita alla Unione 
delle C. di C. anzichè ai Ministeri. 


Roux. — Ritiene che sarebbe più indicato il 
Consiglio Superiore dell Industria. 
Pres. — Considerando che il Consiglio Supe- 


riore dell’Industria è di emanazione governativa, 
e ritenendo opportuno di sottrarre la nomina de! 
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commissari a qualsiasi ‘ingerenza ministeriale, 
preferirebbe venga indicata la Unione delle Ca- 
mere di Commercio. 

Su proposta poi di vari soci, il Presidente chie- 
de all'assemblea che il numero di tali Commis- 
sari sia di quattro anzichè di tre, e l’assemblea 
consente. 

Mette quindi ai voti la variante da proporsi al 
comma TI. dell'art. 4., sostituendosi le parole «e 
due industriali designati, ecc.» con le altre: e 
quattro industriali designati dall’ Unione delle 
Camere di Commercio. 

L'Assemblea approva. 


Art. 5. 
Pres. -— Propone di mantenerlo invariato. 
E” approvato. 

Art. 6. 


Pres. — Nel comma 2. si potrebbe chiedere la 
sostituzione della parola fotrà con dovrà. Tutto 
quanto serve a diminuire l’arbitrio delle facoltà 
riesce sempre conveniente, ed è interesse diretto 
ed indiretto degli industriali di intralciare il passo 
agli accaparratori sia per il danno che essi posso- 
no arrecare a chi intenda di eseguire impianti, sia 
per il discredito che per loro cagione è derivato 
a quanti si occupano di forze motrici idrauliche. 

L’Assemblea approva. 


Art. 7-8. 
Pres. -— Propone di lasciarli invariati. 
E” approvato. 
Art. 9. 


Pres.— Il termine di cui al 1. comma dovrebbe 
essere portato da tre a sei mesi, perchè le esecu- 
zioni delle grandi derivazioni in specie sono ge- 
neralmente assunte da società anonime che de- 
vono seguire una procedura necessariamente len- 
ta. D'altra parte mal si comprende una ristrettez- 
za così grave di termine dopo le lungaggini inter- 
minabili che caratterizzano la procedura delle 
istruttorie, le opposizioni e così via, mentre si 
commina la massima pena alla decadenza. 

L'Assemblea approva. 

Fa rilevare l’iniquità della estensione data nel 
comma 5. alle opere di cui lo Stato intende spos- 
sessare i concessionari cessanti e propone che si 
chieda senz'altro la soppressione dell'inciso «per 
la presa e restituzione delle acque, per la loro. 
condotta e per l'i»npianto idraulico generatore 
della forza nel caso di concessioni per forza mo- 
trice. 

E” approvato. 

Art. IO. 

Pres. — Comunica che nel suo O. d. G. L'U- 
nione delle C. di C. ha chiesto che la cessione 
possa avvenire seguendo le norme generali del 
C. C. quando sono finite le opere di derivazione. 
Se l'Assemblea crede di seguire questo ordine di 
idee basterebbe aggiungere in fine all'articolo la 
declaratoria per derivazioni ancora in corso di 
esecuzione. 

Imperatori. -— Accenna alla questione della re- 
troattività che a tale disposizione potrebbe darsi. 
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Pres. — Crede opportuno toccare questo argo- 
mento a suo tempo. 

Roux. — La disposizione può essere difendi- 


bile in quanto il Governo deve sapere da chi po- 
trà ripetere il canone; sarebbe perciò opportuno 
introdurre il concetto della necessaria notifica de- 
gli eventuali trapassi. 

Pres. — La differenza fra cessioni di deriva- 
zioni non ultimate e di quelle già compiute e in 
esercizio è notevolissima. Per le prime è interesse 
non solo dello Stato ma generale che vengano 
ultimate; per le seconde, si tratta quasi esclusi- 
vamente del canone pel quale il Demanio ha lar- 
ga garanzia mentre d'altra parte l'impianto è in 
funzionamento. Basterà quindi l’ autorizzazione 
per le prime e la notificazione per le seconde. 

Bonghi. —- Accenna alla questione della tassa 
che potrà essere imposta sui trapassi di conces- 
sione, date le disposizioni che si adottano. 

- Pres. — Obbietta che non è questa sede oppor- 
tuna per discutere in proposito. Messa ai voti la 
variante proposta, questa viene approvata. 

“Art. II. 

Pres. — Propone la soppressione dell’inciso di 
forza maggiore nel comma 1., poichè essa è am- 
messa nella legge comune: lo spirito della legge 
riflette altri motivi purché giustificati e la proro- 
ga è in ogni caso facoltativa. 

L'Assemblea approva. 

Dimostra la logica e la equità della proposta che 
può farsi, chiedendo che in fine al comma 2. ven- 
ga aggiunto: nel qual caso sarà parimenti con- 
sentita una corrispondente graduazione del ca- 
none. La negativa è una contraddizione puramen- 
te fiscale. 

Cornag gta. -— KRichiamandosi al disposto del- 
l’art. 6, domanda se si dovrà dimostrare al go- 
verno la disponibilità attuale dei mezzi occorren- 
ti per l'esecuzione di tutta l' opera per la quale 
sia consentita la graduazione nella esecuzione, 
mentre tali mezzi diverrebbero necessari solo gra- 
dualmente. 

Pres. — Osserva che il disposto combinato di 
questi due articoli lascia al Governo una conve- 
niente latitudine, perché possa giudicare caso per 
caso e inserire relative condizioni nel capitolato. 

Pouchain. — Accostandosi alla osservazione 
dell'avv. Cornaygia, chiede che si torni sulla de- 
liberazione presa e si lasci nell'art. 6 la parola 
potrà come quella che conferisce minor diritto al 
governo di perseguitare con vessazioni gravose 
gl'industriali. 

Roux. — Consente nelle idee svolte dal Presi- 
dente. Peró trova giustificata la osservazione del- 
l'avv. Cornaggia e ritiene opportuno ag-iungere 
nell'art. 6 già discusso, in luogo delle ultime pa- 
role della derivazione, le seguenti: «totale o gra- 
duale della derivazione a norma dell'art. 11». 

Pres. — Consente a rimettere in discussione 
l'art. 6, e domanda all'assemblea se, dopo l'av- 
venuta discussione sia ancora d’avviso che con- 
venga sostituire alla parola potrà la parola dovrà. 


880 


І” АѕѕетЫеа approva a grandissima maggio- 
ranza di conservare la parola «dovrà». 

$1 mette quindi ai voti la proposta dell'onore- 
vole Roux per aggiunta all'ultima linea dell'ar- 
. ticolo 6: essa viene approvata. 

Pres. — Riconduce la discussione sull'art. 11. 

Imferatori. — Ricorda che 1а Corte dei Conti, 
nell'esaminare l'ammissibilità della graduazione 
del canone la escluse quando ritenne non possi- 
bile l'esecuzione dell'impianto per gradi succes- 
sivi. Propone, a scanso di controversie e conte- 
stazioni di aggiungere alla fine del comma 2. e 
prima dell'aggiunta già approvata, l'inciso a nor- 
ma del progetto esecutivo. 

Pres. — Non vede il nesso che puó correre tra 
l'esecuzione di determinate opere e la loro utiliz- 
zazione reale piú o meno immediata; essa puó 
essere graduale anche se la diga, il canale, ecc. 
debbano costruirsi per l'opera completa fin dal- 
l'inizio, avendo appunto HUND alla intiera uti- 
lizzazione finale. | 

Imperatori non insiste. 

Pres. — Nota che in relazione alla variante sul- 
la gradualita del canone, tutto l'ultimo capover- 
so dell'art. 11 va soppresso. 

Art. 12. 

Pres. — Fa presente all'assemblea che la U- 
nione delle C. di C. chiese puramente e semplice- 
mente la soppressione di questo articolo, ed il 
mantenimento delle disposizioni vigenti in mate- 
ria di rinnovi. Domanda se, tenuto conto delle 
nuove tendenze convenga seguire questo concet- 
to, oppure se con senso di piü pratica opportu- 
nità si debbano invece concretare delle varianti 
che tengano maggior conto degli interessi degli 
industriali più che non faccia l’articolo in esame 
ammettendo però il principio della non perpetuità 
delle concessioni. 

Netti. — Ritiene conveniente discutere le mo- 
dificazioni opportune. 

Cornaggia. — Pensa che sarebbe ottima cosa 
ottenere la conservazione delle norme attualmen- 
te vigenti; però non crede conveniente respingere 
l’art. 12 in blocco, e ritiene miglior consiglio pro- 
porre degli emendamenti. 

Niemack. — Non sarebbe alieno dal seguire 
questo ordine d'idee: ma poiché l'annullamento 
di questo art. 12 ci riporterebbe alla continuazio- 
ne del soddisfacente regime sotto al quale ci tro- 
viamo oggi, e poiché già un ente non sospetto 
prese l'iniziativa di chiedere che nulla sia inno- 
vato in tale regime, crede che si dovrebbe aderire 
al voto della Unione delle C. di Commercio. 

Conti, — Ritiene conveniente limitarsi a chie- 
dere non solo quanto é assolutamente equo, ma 
fare anche qualche piccolo sacrificio pur di otte- 
nere ció che a noi sembri assolutamente indispen- 
sabile. Poiché altri già fece la proposta, alla qua- 
le possiamo sottoscrivere, limitiamoci a concre- 
tare subordinatamente almeno le modificazioni 
che si riconoscono necessarie, nel caso non pos- 
‘sa ottenersi la radiazione totale di questo articolo. 
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Pres. — Si associa alle idee esposte dall’inge- 
gner Conti che confermano il suo proprio crite- 
rio sull'argomento. La tendenza a stabilire in 
modo assoluto e preciso il diritto d'imperio dello 
Stato sulle acque pubbliche ha assunto un carat- 
tere così deciso che non sarà possibile sottrarvi- 
si. Alla Unione delle C. di Comm. tutta la no- 
stra gratitudine per l'appoggio generoso che da 
essa ci viene: ma noi che abbiamo un interesse 
più diretto studiamo le modificazioni che rendano 
tollerabile il nuovo regime che ci si vuole impor- 
re. Domanda alla asseniblea se approva tale pre- 
giudiziale e l'assemblea vi consente. 

Pres. — Esamina e illustra le diverse modifica- 
zioni che si potrebbero proporre a tutto l'artico- 
lo. Conviene peró dare una forma semplice e pre- 
cisa, sopprimendo tutto ció che puó prestarsi ad 
apprezzamenti unilaterali, conservando, senza di- 
stinzione di enti concessionari (concetto che ha 
viziato tutto il progetto di legge) ma solo per 
obbiettivi reali da chiunque si raggiungano, i van- 
taggi che tali obbiettivi meritano di ottenere. 
Riassumendo il suo pensiero, comincia a propor- 
re il testo seguente in sostituzione del I. capo- 
verso dell'art. 12. 

« Le concessioni si fanno per un termine non 
maggiore di anni trenta. Alla scadenza del primo 
trentennio, il concessionario avrà diritto alla rin- 
novazione della concessione alle stesse condisio- 
ni salvo quelle modificazioni, che, per la variata 
condizione dei luoghi o dei corsi d'acqua si ren- 
dessero necessarie nel capitolato di concessione. 

Pei successivi trentenni é in facoltà dello Stato 
di rinnovare la concessione al concessionario ces- 
sante, coll'aumento della metà del canone. 

Netti. — Crede accettabile questo comma cosi 
modificato. 

Vismara. — Domanda se non sarebbe il caso 
di richiamarsi alle disposizioni, che regolano le 
concessioni di ferrovie. 

Pres. — Osserva che 1 due casi non sono pa- 
ragonabili fra loro, e che le concessioni ferrovia- 
rie sono di origine e di natura assolutamente di- 
verse. 

Gavazzi. —- Crede che si potrebbe chiedere la 
concessione per un sessantennio, poiche in tal sen- 
so vennero già fatte proposte in Parlamento. 

Prcs. — La proposta di accordare le concessio- 
ni per un sessantennio era peró collegata con l'al- 
tra di far entrare lo Stato in possesso di quanto 
costituisce l'impianto al termine della concessio- 
ne (tipo ferrovic). In tal caso, si dovrebbero chie- 
dere sensibili diminuzioni di canone ed anzi sussi- 
di annui da parte dello Stato per la durata della 
concessione come appunto si pratica nelle conces- 
sioni ferroviarie, avviando cosi la questione in 
tutt'altro campo. Non ritiene sia questo il mo- 
mento opportuno per entrare in quest'ordine d'i- 
dee: nulla impedisce che se tale diverso indirizzo 
trovasse autorevoli appoggi, la nostra associazio- 
ne vi si associ. 

Lanino. — Ritiene che sarebbe forse opportu- 
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no stabilire una differenza fra il primo ed il secon- 
do trentennio di concessione. 

Pres. — Riassume i concetti a cui viene ad ispi- 
rarsi l'articolo colle modificazioni proposte. La 
prima rinnovazione avverrebbe di pieno diritto, 
salvo le modificazioni che si riscontrassero neces- 
sarie; per la seconda si lascia in facoltà del go- 
verno la decisione limitando peró l'eventuale au- 
mento di canone al 50%. Mette ai voti il I. ca- 
poverso come sopra modificato. L'assemblea ap- 
prova. 


Pres. — Passiamo ora al 2. capoverso. 

Netti. — Vorrebbe si precisasse che cosa vuol 
significare l’espressione « migliore offerente ». 

Clerici. — Osserva che pel concessionario su- 


bentrante la concessione dovrebbe considerarsi 
per ogni effetto come accordata per la prima 
volta. 

Netti. — Questo criterio di adottare una forma 
di pubblica asta per le concessioni trova riscon- 
tro anche nella disposizione secondo la quale lo 
stato vorrebbe entrare in gratuito possesso del- 
l’intero impianto. Le disposizioni contenute in 
questo comma gli sembrano perciò molto perico- 
lose. 

Levi. — Ritiene che l’ing. Netti abbia ragione, 
ed occorre eliminare ogni pericolo. Conviene com- 
battere questa tendenza a stabilire il concetto del- 
la concessione per asta pubblica che si collega a 
quello della acquisizione allo Stato di quanto en- 
tra a costituire l'impianto. 


Jona. —- D'accordo in questi criteri, chiede si 


voti la proposta di annullainento del capoverso. 

Roux. -- Ritiene che in ogni caso converrebbe 
ben precisare se si tratti della prima rinnovazione 
o delle successive al fine di togliere ogni possi- 
bile equivoco. 

Pres. — Accoglie la proposta dell'ing. Jona e 
la mette ai voti. 

L'assemblea approva. 

Pres. — Passiamo al terzo capoverso. 

Cornaggia. — E' di parere che convenga ra- 
diarlo perché viene a trovarsi in contraddizione 
con quanto si e già deliberato. 

Vismara. — Quando si stimasse opportuno con- 
servare il comma in questione, converrebbe al- 
meno soggiungere che la concessione verrebbe 
accordata senza il corrispettivo canone. 

Pres. — Osserva che impianti adibiti a servizio 
pubblico nel vero e preciso senso della parola, e 
in modo esclusivo é ben difficile trovarne, mentre 
d'altro lato é assai facile collocare tra servizi pub- 
blici, o far passare insieme con essi, servizi di 
carattere privato. Egli propenderebbe quindi per 
la radiazione del comma, e ció sia perché egli non 
sa vedere speciali ragioni di opportunità per con- 
servarlo sia per togliere possibilità di abusi. 

Roux. — Ritiene che gli emendamenti deliber. ti 
in precedenza tolgano la ragion d’essere a questo 
comma qual’esso è nel disegno di legge. Crede 
che si potrebbe sostituirlo con un altro che di- 
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cesse presso a poco così: «Saranno ammesse alla 
rinnovazione senza aumento di canone, le con- 
cessioni date per l'impianto e per l'esercizio dei 
servizi pubblici, a scopo di irrigazione, di bonifica 
e di scolo ». 

Clerici. — A rincalzo di iano esposto dai pre- 
cedenti oratori a proposito della poca convenien- 
za pratica di accogliere il disposto del comma 3°, 
mette in rilievo il difetto fondamentale di questa 
forma di concessioni, che ebbe una illustrazione 
tipica nel recente caso dal riscatto telefonica 
l'abbandono di tutte le opere di pei 
presidio e di ampliamento quando si аууісі 
poca della scadenza, con disservizio che ne de-* 
riva. 


Jona. — Osserva che nella relazione con cui si 


accompagnerà il testo emendato del disegno di. 
legge converrà esporre ben chiaro quale signifi- 


cato dovrà darsi alla espressione servizi pubblici. 

Pres. — Trova che l'assemblea é unanime nel 
ritenere che l'insieme delle disposizioni conte- 
nute agli ultimi tre capoversi dell'art. 12 vada 


: modificato radicalmente. Esprime analogo parere 


e si associa alla proposta Roux, non contenendosi 
in essa distinzione di concessionari ma di obbietti 
di concessioni, e ritenuto che il Regolamento ab- 
bia a precisare il valore della espressione «servizi 
pubblici ». Messa ai voti la proposta dell' onor. 
Roux, essa viene approvata. 


Art. 13. 

Pres. — Propone che l'articolo si conservi tal 
quale e l'Assemblea approva. 
Art. 14. 

Pres. — Conviene discutere questo articolo nel 


suo insieme, tenendo conto dell’aggiunta propo- 
sta dall'A. E. I. così concepita: 

« [n nessun caso potranno essere prese in con- 
siderazione domande presentate dopo che siasi 
già iniziata l'istruttoria per altre domande ». 

Questa limitazione è perfettamente giustificata 
per tagliare la via agli accaparratori di professio- 
ne i quali dalla pubblicazione degli Atti della Com- 
missione Centrale e da altre notizie rese pubbli- 
che dalla procedura, desumono dati preziosi e 
sufticienti, per parafrasare domande altrui allo 
scopo di entrare in campo e di ritirarsene oppor- 
tunamente, procacciandosi delle indennità con po- 
ca fatica e con minor correttezza. — Apre la di- 
scussione. 

Netti. — onere nella necessità della aggiun- 
ta suggerita a quest'articolo. 

Ritiene inoltre che la cauzione richiesta sia ec- 
cessiva, specialmente quando si tratta di piccole 
concessioni, che vengono solitamente presentate 
da privati o da modeste aziende. Tanto più che 
c'è il pericolo che la domanda venga sospesa, a 
norma dall'art. 3, e durante la sospensione, che 


può protrarsi per molti anni, questa cauzione re- 


sta immobilizzata ed inattiva. 
. Pres. — Riconosce la importanza di queste os- 
servazioni; ma i mezzi proposti sono i soli effi-. 
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caci per combattere l'azione degli accaparratori in 
quanto puo riuscire dannosa agli interessi pub- 
blici e degli industriali. Chiede all'assemblea di 
manifestare nettamente le proprie idee in merito. 

Giussani. — Fa rilevare all'Ing. Netti che l'art. 
10 migliora di molto la situazione dei richiedenti. 
Poiché, per l'avvenire non sarà piü vietato come 
lo ё ora la cessione delle concessioni prima della 
completa esecuzione dei lavori. Di fronte a questa 
facilitazione, é giusto che lo Stato si assicuri altra 
garanzia per evitare il pericolo di eventuali ac- 
caparramenti. 

Del resto conviene osservare che l'onere é gra- 
ve quando si tratta di grandi derivazioni; ma 
queste sono richieste da enti saldamente organiz- 
zati e finanziariamente potenti. Per le piccole de- 
rivazioni, che appunto interessano i privati, l'o- 
nere si riduce naturalmente a somme modeste. 

Netti. — Appoggiandosi a qualche esempio, 
vuol dimostrare che insieme con gli accaparratori 
si escluderebbero anche i professionisti dal campo 
deeli studi e della ricerca delle forze idrauliche u- 
tilizzabili. 

Lew, -— Difende l’opera dei così detti accapar- 
ratori, che quasi sempre sono piorieri del pro. 
gresso, che studiano, cercano e scoprono nuove 
fonti di ricchezza industriale, compiendo così o- 
pera socialmente utile, e meritando compenso a- 
deguato. 

Roux. — Conviene nell’ammettere che in qual- 
che caso il deposito richiesto sarebbe veramente 
gravoso, specialmente quando si incorra il peri- 
colo della sospensione a tempo indeterminato. E- 
gli pensa che a ciò potrebbe provvedersi aggiun- 
gendo dopo il т. comma del presente articolo 
« Quando le domande si riferiscono a concessioni 
che possono venire assoggettate al vincolo so- 
spensivo di cui all’art. 3, il deposito dovrà richie- 
dersi al momento in cui soltanto sia tolta la ri- 
serva ». 

Arcangeli. — Condivide le opinioni espresse 
dall'ing. Netti e dal Comm. Levi, specialmente 
riferendosi al caso dei Comuni, i quali non posso- 
no disporre di fondi con piena libertà, nè possono 
ottenere l’autorizzazione a disporne con la neces- 
saria sollecitudine. Questo precluderebbe ai Co- 
muni la possibilità di chiedere concessioni. Fa ap- 
pello ai sentimenti di solidarietà degli industriali 
verso i comuni nella lotta contro le pretese del fi- 
sco che vuol tutti gravare in misura non tollera- 
bile. 

Conti. +- Si associa invece alle argomentazioni 
dell'Avv. Giussani, pure ammettendo che inconve- 
nienti possano derivare dalle disposizioni dell’art. 
in esame. Il regime di assoluta libertà non es- 
sendo desiderabile per i gravi abusi che potrebbe- 
ro derivarne, eoli si accosta alla idea di limitare 
l'entità del deposito, e si sottoscrive alla proposta 
dell'on. Roux. 

Niemuck. -- Approva completamente le vedute 
della presidenza, perchè a lui pure constano gra- 
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vi inconvenienti che derivano dalla intromissione 
di concorrenti poco seri, che creano difficoltà ed 
ostacoli, senza alcuno scopo giustificabile. 

Levi. — Replica che i casi esposti costituiscono 
eccezioni non certo lodevoli; ma per colpire questi 
avventurieri non si devono colpire anche gli one- 
sti accaparratori, che, in fine dei conti, fanno an- 
che il bene dell’industria, scoprendo nuove fonti 
di ricchezza. 

Civita. — Osserva che rispetto al regime attual- 
mente in vigore si ha una sola differenza: lanti- 
cipazione del tempo nel quale deve farsi il depo- 
sito. A raggiungere lo scopo che si desidera, ba- 
sterebbe forse richiedere il deposito quando siasi 
raggiunto una certa fase nell’istruttoria. 

Netti. — Riassunto il dibattito, conclude che 
basterebbe stabilire che fossero irricevibili le do- 
mande non complete, per togliere la possibilità 
di abusi. 

Silva. -— A nome del Comune di Parma si as- 
socia a quanto espose a nome del Comune di Spo- 


leto il Sig. Arcangeli. 


Bonghi. — Propone che si chieda la limitazio- 
ne del deposito ad un massimo di L. 20,000, v te 
il deposito stesso venga fatto all'apertura della 
istruttoria. 

Pres. — Venne chiesta la chiusura della discus- 
sione generale su questo articolo : la mette ai voti 
e l'assemblea la approva. 

Pres. — Riassume i vari argomenti scritti dagli 
oratori e comunica che anche la Unione della С. 
di Comm. chiese di mitigare la misura dei depo- 
siti richiesti in garanzia. 

Mette ai voti la proposta Bonghi che il depo- 
sito debba farsi all'apertura dell’istruttoria. 

E” approvata. 


Pres. — Pone ai voti la limitazione al massimo 
di lire 20,000 che viene respinta. 
Pres. — Pone ai voti la limitazione ad un solo 


anno di canone. 

L'Assemblea approva. 

Silva. — Chiede che si escludano dall’obbligo 
del deposito i comuni che già esperirono in prece- 
denza le pratiche per la municipalizzazione del ser- 
vizio progettato. 

Bonghi. — Accoglierebbe la proposta, purchè 
il privilegio si accordasse solo quando il comune 
si proponesse il solo servizio d'illuminazione pub- 
blica. 

Roux. — La sua proposta non avendo più ra- 
gion d'essere la ritira. Non può appoggiare la 
proposta dell'in”. Silva perchè la ritiene fallace; 
non può il comune esperire le pratiche necessarie 
ad ottenere l’autorizzazione all’assunzione diretta 
del servizio, se non dimostra prima di essere in 
possesso della concessione. 

Silva, — Dubita d'altro canto che il Comune 
non possa ottenere la concessione se non dimo- 
stra di aver conseguito il diritto di compiere la 
municipalizzazione. 

Pres. — Osserva che i Comuni potranno in que- 
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sti casi eliminare le difficoltà versando la cau- 
zione. | 

Per facilitare la via ai Comuni si potrebbe pro- 
porre che in generale venisse per loro ridotta la 
cauzione a metà e non richiesta quando sieno già 
precedentemente esaurite le pratiche della legge 
di municipalizzazione. 

L'Assemblea approva. 

Pres. — Verrà redatto un nuovo testo per l'art. 
14, che tenga conto deli emendamenti votati e 
lo metta in armonia colle deliberazioni precedenti, 


Art. 15. 
Jona. -— Ritiene si debba senz'altro sopprime- 
re l'ultimo comma dell'articolo. 
Netti. — Pensa che le priorità stabilite siano 


molto discutibili dal punto di vista del vero inte- 
resse nazionale : d'altra parte esse sarebbero fonte 
inesauribile di contestazioni e controversie. 

Pres. — E' certo che l'unico modo di togliere 
dubbi e contestazioni di fronte anche a problema- 
tici vantaggi е a disposizioni facilmente litigiose, 
sarebbe la soppressione completa di quest 'ulti- 
mo capoverso. 

Cornaggia. — Osserva che questo articolo vie- 
ne ad avere stretta relazione con un altro articolo 
che riguarda il compenso dei diritti di precedenza 
con somministrazioni di forza. 


Pres. — L'art. cui accenna Гоп. Cornaggia e 
il 16; ma esso ha una portata diversa. 
Lanino. — Ritiene che il modo piü sicuro ed 


efficace per sgombrare il campo dalle possibili 
contestazioni e difficoltà d'ogni specie consiste nel 
mantenere il criterio puro e semplice del diritto 
di precedenza cronologica. Il dettagliare in casi 


speciali porta inevitabilmente a incertezze d'ogni. 


genere e ad arbitri. 

Roux. — Fa notare che per quanto riguarda le 
domande diversamente graduate nella loro attua- 
zione il testo del progetto di legge non possa da- 
re luogo ad incertezze nella applicazione. Crede 
sarebbe opportuno radiare l'alinea che si riferisce 
particolarmente alle utilizzazioni locali perché da 
esso possono realmente derivare diversitá di ap- 
prezzamento e controversie. 

Pres. — Appare sempre piú evidente la neces- 
sita di variare profondamente la dizione di questo 
articolo per eliminare ogni pericolo. Quando ad 
esempio le domande non siano perfettamente e- 
guali, con quale criterio si potrà giudicare fra 
esse? 

Cornag gia. — Fa notare che la graduatoria po- 
trà essere richiesta in corso d'istruttoria dal ri- 
chiedente che fu preferito in confronto di chi la 
chiedeva subito. Е nel caso che questa graduato- 
ria venga chiesta in corso d'istruttoria potrà en- 
trare in campo un terzo con proposta d'immedia- 
ta attuazione e farsi preferire. 

Giussani. — Si potrebbe adottare il tempera- 
mento che conceda una preferenza per l’ammis- 
sione all'istruttoria. 

Pres. — Riassumendo, crede miglior consiglio 
proporre la soppressione del comma come ebbe a 


RIVISTA TECNICA. 


383 


domandare il collega Jona. La mette ai voti e 
l'assemblea la approva. 

Art. 16. 

Pres. — Per mettere l'art. in relazione con 
quanto ora deliberato e togliere un errore mate- 
riale contenuto nel dicono di legge, conviene le- 
vare le parole «o di forza» della penultima riga, 
sostituire alle ultime parole le seguenti: «di cui è 
detto ai nn. 1 e 2 dell'art. 15». 

L'Assemblea approva. 

Art. 17. 

Pres. — Converrà correggere l'errore mate- 
riale di citazione dell'art. 30 mentre si vuol dire 
37. Propone poi di riempire una lacuna relativa 
alle legittime garanzie che 1 nuovo concessiona- 
rio deve dare per gli obblighi che esso si assume 
verso quello che viene da lui sostituito. Tali ga- 
ranzie debbono venire imposte per legge e deter- 
minate nel capitolato di concessione. E' anche 
necessario che la sostituzione avvenga senza pro- 
durre maggiori danni od aggravi al concessiona- 
rio precedente. 

Civita. -— Si domanda a chi toccheranno le spe- 
se occorrenti perché 11 concessionario sostituito 
possa fruire dell'energia nella forma in cui la go- 
deva. 

Conti. —- Crede fuor di dubbio che queste spe- 
se debbano essere sopportate dal concessionario 
nuovo. 

Lanino. — Osserva pero che sarà bene che ció 
sia detto esplicitamente. 

Clerici. -— Dubita che si venga ad avere qui una 
espropriazione sottratta ai suoi giudici naturali. 

Pres. — Esclude, a suo avviso, che si tratti qui 
di una qualsiasi forma di espropriazione. Ritiene 
utile si stabiliscano le garanzie a cui ha diritto il 
vecchio concessionario, e che si ricordi esplicita- 
mente dover questi essere esente da ogni e qual- 
siasi spesa. 

Ricorda anche che la Unione delle C. di Comm. 
ha richiesto un diritto di preferenza da parte del 
vecchio concessionario per la nuova concessione. 

Jona. -— Е” di parere che convenga escludere 
questo criterio preferenziale. 

Roux. — Osserva che ci son casi in cui é logico 
ed equo riconoscere un diritto di preferenza nel 
concessionario che vien sostituito dal nuovo.. 

Conti. — Osserva che in pratica accadrà quasi 
sempre che si trovino di fronte un impianto co- 
lossale e piccole utilizzazioni preesistenti: in tal 
caso il diritto di preferenza non avrebbe senso. 
Non si possono pero escludere 1 casi nei quali la 
difierenza tra le due utilizzazioni sia lieve, ed al- 
lora si puó riconoscere questo diritto che rispon- 
de a concetti di equità. 

Bonghi. -— Теше che questo diritto di prefe- 
renza possa creare un nuovo campo d'azione agli 
accaparratori di mestiere. 

Pres. — Di fronte ai dubbi espressi, gli sem- 
bra che possa bastare il far cenno della possibilità 
di stabilire un diritto preferenziale in qualche ca- 
so speciale, nella relazione con cui si accompagna 
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il testo emendato. Messe ai voti le varianti più so- 
pra proposte e Гассеппо ora indicata; vengono. 
approvati. 

Art. 18. 

Pres. — Per ragioni di opportunità e di misura 
non si è voluto opporsi risolutamente al concetto 
che ispira questo articolo, e unicamente si chie- 
derebbe una limitazione sensibile nella misura, re- 
stringendola a cm. 75 pei Comuni e cm. 30 per le 
Provincie. Bene inteso si chiederà che il canone 
non venga aumentato, ricordando che in altro 
progetto di legge il Senato aveva votata la ridu- 
zione del canone da pagarsi all erario. 

Jona. — Pensa che il Governo, almeno, vorrà 
mantenere inalterato per sè il canone nella mi- 
sura attuale di lire 3, e sarà assai difficile indurlo 
a una diminuzione mettendo a suo carico i nuovi 
contributi a favore dei Comuni e delle Provincie. 

Pres. — Se il Senato vorrà ricordare la sua pre- 
cedente deliberazione in proposito del 1900, se- 
condo la quale da un canone massimo di L. 2,50 
si scendeva gradualmente fino a L. 0,50 per la 
potenza trasmessa а 150 Km., non sarà difficile 
ottenere questo emendamento. Del resto il contri- 
buto dello Stato ai Comuni e Provincie соп la 
condizione di spenderlo per opere ‘draulhcre e 
rimboschimenti non sarebbe inaccettabile dallo 
Stato medesimo. In ogni caso e nella peggiore 
ipotesi, ritenuto che 11 Governo faccia onore alle 
deliberazioni del Senato, il canone massimo sa- 
rebbe di L. 2,50 + 0,75 + 0,50 = L. 3,75 
nimo 0,50 + 0,75 + 0,50 = L. 1,75. 

Pur combattendo ogni maggiore aggravio, gli 
industriali dovrebbero riconoscere che la misura 
media del canone sarebbe cosi tollerabile. 

Bonghi. — Fa rilevare l'imprecisione e l'impro- 
prietà della parola bacini impiegata in quest'arti- 
colo. 

Pres. — Mette ai voti le varianti proposte, ben 
inteso che il quantitativo di forza da dare agli enti 
comunali è nella misura stabilita, complessive per 
tutti i comuni aventi diritto. 

L'Assemblea approva. 

Art. 19. 

N etti. — Non sa spiegarsi la ragione della dif- 
ferenza di locuzioni impiegate in questo articolo 
rispetto al precedente. 

Avviene uno scambio di vedute e di idee su 
queste differenze. 

Pres. — Crede opportuno ridurre al 10 % il 
quantitativo massimo da somministrare alla pro- 
vincia in caso di esportazione. 

Sarà poi nécessario introdurre nel Regolamen- 
to una precisa spiegazione di quello che si inten- 
de per prezzo di costo, e se questo deve includere 
oltre ben inteso agli ammortamenti, anche un in- 
teresse, come è accennato nella relazione che ac- 
compagna il disegno di legge nonchè 1 canoni. 
Questa specificazione è anche necessaria per chia- 
rire l'art. 18. 

Cornaggia. — Osserva che assai raramente può 
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determinarsi preventivamente dove verrà fatta la 
utilizzazione; dovrà farsi una scala mobile di som- 
ministrazioni a prezzo-di costo? 

Pres. — Per quanto riguarda l’estensione del- 
l'impianto passando dalla provincia d'origine ad 
un'altra non si avranno gravi difficoltà: il giorno 
in cui si farà la domanda per ottenere la necessa- 
ria autorizzazione per la trasmissione a distanza, 
verrà prescritto, allora, la quantità che si dovrà 
somministrare. 

Piuttosto converrebbe chiedersi che cosa acca- 
drà il giorno in cui per caso si cessi dall'esportare 
energia della provincia d'origine per concentraré 
in questa la intera utilizzazione. La Provincia do- 
vrebbe allora rinunciare alla forza riservatale ? 

Roux. -- Osserva che questo articolo crea una 
vera selva di difficoltà gravissime ed inestricabili. 
La discussione su queste difficoftà non porterebbe 
ora ad alcuna pratica conclusione, ed egli ritiene 
che convenga lasciarla per altra sede. Gli indu- 
striali hanno molto giustamente segnalato quanto 
nella legge é da discutere dal punto di vista degli 
interessi industriali; essi hanno il dovere e la con- 
venienza di lasciar chi tocca in lotta con le difh- 
coltà che non li riguardano. 

L'assemblea condivide il parere dell'on. Roux 
e delibera di ridurre al 10 % i] quantitativo di 
forza da cedere alla Provincia, di chiarire che nel 
prezzo di costo, oltre all' ammortamento sieno 
compresi i canoni e l'interesse legale del capitale. 

Il Presidente svolge poi brevemente le ragiont 
intuitive per le quali non si puó ammettere la sub- 
cessione di cui all'ultimo capoverso dell'articolo. 
Senza discussione viene approvata la soppressio- 
ne di questo capoverso. 


Art. 20. 
Pres. — Propone la sua accettazione e l'assem- 
blea è concorde. 
Art. 21. 


Pres. — Per le ragioni che già furono ampia- 
mente svolte e dibattute nelle riunioni di altre as- 
sociazioni e nella stampa, ragioni ben note a tutti 
e del resto evidenti, propone la radiazione dell’in- 
tiero articolo, pur non tacendo la sorpresa di una 
così radicale modificazione alla legge del 1903, in- 
trodotta, così inopportunamente, in una legge di 
derivazioni di acque pubbliche, mentre essa colpi- 
rebbe qualunque impianto anche termico di disti: 
buzione di energia elettrica, e segnerebbe la ro- 
vina di qualsiasi impresa ora esistente, con evi- 
dente ed ingiustificato vantaggio di altre produ- 
zioni di piccole forze e di illuminazione. Lo spi- 
rito informativo di tale articolo è così parziale, 
pericoloso ed ingiusto da non meritar neppure 
l'onore di üna qualsiasi discussione. 

L’assemblea, con silenzio espressivo, Si asso- 
cia unanime alla on» soppressione dell arti- 
colo 21. ` 

Si toglie la seduta alle ore 19, rinviando la con- 
tinuazione alle ore 9 del domani. 

o "i (Continua). 
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Divagazioni telefoniche. 


Già da tempo abbiamo tralasciato di studiare 
questo argo:rento, debba considerarsi 
quale uno dei piü importanti che il nostro paese 
abbia oggi da risolvere. La nuova gestione di 
Stato non potrà rendere noti i risultati conseguiti 
nel primo anno di esercizio fino alla fine di luglio, 
e forse oltre; né d'altra parte tali risultati potran- 
no fornire dati troppo concludenti, riferendosi es- 


si ad un periodo laborioso e tumultuoso di orga- 
nizzazione. 


sebbene 


Però essi riusciranno molto interessanti e ci fa- 
remo premura di esaminarli accuratamente ap- 
pena potremo conoscerli. 

Ci limitiamo oggi ad alcune considerazioni d'in- 
teresse e natura varia, che possiamo chiamare 
semplici divagazioni estive sull'argoincnto. 

++ 


Risultati finanziari nelle aziende private. 


E” utile ricordare alcuni elementi, che non han- 
no solo valore storico, ma permetteranno di stu- 
diare comparativamente i risultati che verranno 
dati dall’azienda statale, nel campo finanziario. 
La relazione del Consiglio presentata alla As- 
semblea chiamata a deliberare la liquidazione 
della Soc. Generale Telefonica contiene dati ve- 
ramente interessanti su questo proposito, e che 
qui brevemente riportiamo. 

Dal 1° luglio dello scorso anno le reti telefoni- 
che esercitate dalla Società sono passate al go- 
verno, con una convenzione di cui ci siamo осси- 
pati a tempo debito. La Società ha p:rduto cosi 
la sua ragione di essere. 

Dobbiamo oggi segnalare con lode il coraggio 
dimostrato dagli iniziatori di essa, i quali osarono 
impegnare i loro capitali in una industria che ap- 
pariva di avvenire incerti: simo, sia perchè giudi- 
cata di difficile riuscita dal lato tecnico, sia perché 
ostacolata dalle difficoltà burocratiche. Questa 
Società è stata tra le primissime a diffondere l'u- 
so del telefono in Italia ; fino dal 1881 cominciò i 
suoi impianti non solo nelle città ove poteva spc- 
rare un maggiore c pronto vantaggio, ma anche 
in quelle ove, per lo stato dei commerci e delle 
industrie, molto minore era la probabilità dei gua- 
dagni. 

Difficile fu sempre la vita sua sia per gli ostacoli 
tecnici ed amministrativi che incontrano ovun- 
que, e specialmente da noi, i pionieri di ogni in- 
dustria, la quale per la prima volta applichi nuovi 
ritrovati della scienza, sia, e principalmente, per 
l'indecisione che parve una guida al Governo nel 
regolare lo svolgersi della telefonia. 

Per il progresso continuo della tecnica anche 
questa società dovette per ben tre volte nel perio- 
do del suo esercizio, rimodernare gl'impianti e 
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provvedere nuovi apparecchi, mentre si andava 
formando un personale tecnico sia dirigente che 
operaio, quando eraio ancora poco diffuse e per 
nulla popolari le indispensabili cognizioni sugli ap- 
parecchi elettrici in genere, su quelli telefonici in 
Ispecie. 

Ma il maggiore ostacolo allo sviluppo proven- 
ne dalla continua indecisione del governo in fatto 
di legislazione telefonica, e nella ristrettiva inter- 
pretazione che dai vari funzionari si volle sempre 
dare alle disposizioni della legge. Anzi dal 1881 al 
1892 nessuna legge regolava le concessioni e nes- 
suna garanzia aveva Il capitale che si doveva inve- 
stire negli impianti, tanto che si può dire che quel- 
li furono undici anni perduti nel nostro paese per 
il progresso della telefonia. | 

Quando in altre nazioni рїй vigevano norme si- 
cure sul diritti e doveri dei concessionari, da noi 
si brancolava ancora nel buio. Unica norma era- 
no i cosi detti Capitolati, che un К. Decreto po- 
teva a volontà modificare ed anche annullare. Le 
concessioni venivano date per soli tre anni. poi per 
un anno, е quindi prorogate di sci in sci mesi. 
Ancora oggi, nonostante l'avvenuta successione di 
varie leggi, esistono parecchie concessioni di tale 
genere. 

Prima di giungere alla legge del 1892 varie fu- 
rono le proposte che alternativamente diedero 
luogo a sperare un migliore assetto delle conces- 
sioni e preconizzarono fin da allora l’immediato 
esercizio di Stato, e facilmente si comprende co- 
me in periodi di tanta incertezza l’industria do- 
vesse rimanere dubbiosa e inattiva. 

La legge del 1892, nonostante i suoi difetti, per- 
mise alla Società di trovare condizioni di vita ab- 
bastanza stabili per un assetto migliore. Si fece 
allora ricorso al credito per la rinnovazione degli 
impianti, per il cambio degli apparecchi, per la co- 
struzione di nuovi uffici di commutazione, рег la 
trasformazione delle varie reti di fili di ferro in 
quelle di acciaio prima e di bronzo poi, per la so- 
stituzione degli appoggi di legno con altri in ferro, 
vincendo le difficoltà di ogni sorta che i proprie- 
tari degli stabili opponevano allo incremento delle 
reti. Vennero poi sostituiti i cavi ai fili aerci, agli 
apparecchi con chiamata a pila quelli a chiamata 
elettromagnetica, ai microfoni a carbone multipli 


prima quelli a contatti semimetallici е poi quelli 
granulari. 


S2 


Naturalmente tutto questo lavoro ha seriamente 
compromesso il successo finanziario della società, 
la quale fino al 1905, cioè per quattordici anni di 
seguito, non potè distribuire alcun interesse e di- 
videndo. In quell’anno una sola parte del capitale 
azionario (quello rappresentato dalle azioni di pre- 
ferenza) potè godere di una rimunerazione, e solo 
ncl 1902, cioè ventuno anni dopo la loro emissione, 
le azioni ordinarie ebbero un primo dividendo del 


4 per cento, come si può rilevare dalla seguente 


tabella : 
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Ре, azioni Perazion 
di 
pieferenza 


Utile 
ripartito ordinarie 
Dividendo od interesse dato dalla 


Società dal 1881 al 1894 . . . . . . . . . о 


Dividendo esercizio 1595 . . 25.690 6 O 
» » 1896 . . 75.606 6 O 
» » 1897 . . 125.504 6 O 
» , » 1595 . 125.508 о O 
» » 1899 . . 125.505 6 O 
» » 1900 125.508 6 O 
P » 191 . 125.508 6 о 
» » 1902 . 266.200 6 4 
» » 1903 . . 266.200 6 4 
» » 190 266.200 6 4 
» 1905 . . 301.373 6 5 
» 1906 . . 301.373 6 5 


Né può dirsi enc la Società abbia fatto ammor- 
tamenti esagerati, perchè quando gia erano tra- 
scorsi ventisei anni dalla sua esistenza, e manca- 
vano soli undici anni al termine delle concessioni, 
aveva appena ammortizzato la metà delle somme 
spese negli impianti. 

Tuttavia la Società fu spesso rappresentata co- 
me intenta unicamente ad accumulare lautissimi 
guadagni a spese del pubblico! 


+ 


Le nuove centrali telefoniche. 

L'industria telefonica progredisce così rapida- 
mente, ed 1 bisogni aumentano con tale progres- 
sione che lo Stato ha dovuto continuare l'ininter- 
rotto lavoro di rifacimento, completamento e per- 
fezionamento. Tra gli altri lavori che si vogliono 
eseguire merita speciale menzione il rinnovamento 
di molte centrali telefoniche, per le quali sono 
completi i progetti, di cui si dice un mondo di 
bene. 

Il compito non era dei p.ù semplici poichè è 
noto quanto sia divenuto arduo e complicato il 
problema edilizio nelle grandi città italiane e come 
sia specialmente difficile il trovare una sede ade- 
guata per una centrale telefonica la quale deve 
per necessità sorgere nei quartieri più densi della 
città. Comunque il ministero con l'appoggio dei 
Municipi interessati e delle autorità governative ha 
potuto condurre in porto tutti i progetti, fra 1 
quali alcuni sono già in via di esecuzionc. 

Lo studio venne condotto con criteri razionali, 
fondato sull'esame dei progetti di un numero 
grandissimo fra le migliori e рїї importanti cen- 
trali telefoniche esistenti; di questi si fece un'ana- 
lisi ed uno studio accurato, cercando di ricavare 
da ognuno i migliori suggerimenti; infine si rias- 
sunse lo studio in un tipo tcorico di edificio che 
venne preso come modello normale, ed in confor- 
mità a tale tipo si studiarono tutti i pregetti oc- 
correnti, variando la forma e la dimensione dei pa- 
lazzi, ma mantenendo invariato il concetto fonda- 
mentale. 


I nuovi palazzi sono cosi disposti che permetto- 
no di dividere nettamente fra di loro i vari servi- 
71 pure facilitando al massimo grado le relazioni 
fra di essi necessarie. Ampi saloni sono destinati a 
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ricevere i commutatori urbani ed interurbani. Vi 
sono apposite e separate scale per le differenti 
classi di personale e tutte le scale sono munite di 
ascensori. Sono previsti locali speciali per il mac- 
chinario, per le condutture elettriche per i gene- 
ratori elettrici, per i magazzini, per il personale 
operaio, per le officine, per ^li uffici di direzione, 
per i servizi elettrici annessi ai commutatori, per 
le sale di lettura, per la scuola, per la biblioteca, 
ed infine si sono previste presso ogni centrale tele- 
fonica anche una piccola farmacia ed una piccola 
infermeria per i casi di urgente necessità. Uno stu- 
dio speciale poi é stato fatto dei servizi di ventila- 
zione e di riscaldamento. 


«494 


Una novità per l'Italia sarà l'applicazione delle 
reti policentriche che è stata decisa per le città 
piü importanti quali Milano, Genova e Roma. In 
esse invece di una sola centrale se ne istituiranno 
per ora due e più tardi anche altre, cosi che gli 
abbonati saranno serviti invece che da un 
centro da due o piü centrali intercomunicanti. 

A Roma si avranno due centrali, site l'una circa 
a metà del Corso Vittorio Emanuele per servire la 
parte bassa della città, l'altra presso la Piazza di 
Termini disposta per servire 1а parte. alta. della 
città. Queste due centrali sorgeranno su due агсс 
di circa 1500 mq. ognuna e nel loro complesso po- 
tranno collegare circa 30.c00 abbonati. 

A Genova pure si avranno due centrali princi- 
pali, l'una verso il Bisagno, l’altra presso il Pol- 
cevera, e dette centrali sorgeranno su due aree 
di circa 1200 mq. ognuna, con tale ampiezza da 
poter servire circa 24.000 abbonati. 

Milano avrà una grande centrale presso l’attuale 
palazzo delle PP. e TT. capace di servire circa 
24.000 abbonati, ed una seconda centrale sulla li- 
nea Milano-Sesto-Monza capace di 10.000 abbo- 
nati. 


unico 


Torino avrà una grande centrale che sorgerà su 
di una arca di 1400 mg. sita ove era in addietro 
la Piazza Venezia. 

Venezia già è stata fornita di un palazzo nel 
quale avrà sede una centrale telefonica capace di 
10,000 abbonati, e Firenze ha in corso di esecu- 
zione un ampliamento del nuovo palazzo delle PP. 
e TT. nel quale troverá adeguata sede la nuova 
centrale telefonica. 

Per Napoli, Bologna e Palermo si è potuto prov- 
vedere per ora con ampliamenti degli attuali ut- 
ci, ma anche in tali centri s'imporrà ben presto 
la necessità di procedere ad una radicale riforma 
della centrale in nuovi locali. 

Per una volta tanto dunque non si può rimpro- 
verare ad una amministrazione di Stato di sc- 
guire concetti troppo ristretti. Vedremo se all’ar- 
dire si saprà accompagnare la saggezza. 


RRR 


Telefonia senza fili sistema De Forest. 


E poichè siamo in campo telefonico vogliano 
accecnzre brevemente alle esperienze che si fanno 
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alla Spezia per l'applicazione della telefonia senza 
fili, stando alle notizie fornite dal De Forest in una 
recente intervista. 

Le prime prove di funzionamento ebbero luogo 
dopo un lungo lavoro di preparazione fra la Castel- 
fidardo e l'Eridano, a una distanza di circa 1500 
metri. Dopo aver accertato che le comunicazioni 
fra le due navi riuscivano chiare, si passó agli e- 
sperimenti a distanza variabile con navi in moto. 
La Partenope lasciava il golfo facendo rotta verso 
Genova, mentre il suo apparecchio doveva comu- 
nicare con l'Eridano, ferma al suo posto di ormeg- 
gio. 

La trasmissione delle conversazioni, iniziata, 
non appena la nave si mise in moto, si mantenne 
regolare e continua anche quando, sormontata la 
diga, la nave volse la prua verso ponente, girando 
al largo dietro l'isola della Palmaria. Durante 
queste prove, dalla Partenope stessa furono spa- 
rati alcuni colpi di cannone: la perturbazione at- 
mosferica da essi prodotta non ebbe alcuna in- 
fluenza sul funzionamento degli apparecchi che 
continuó a essere regolare. Alla distanza di circa 
venti miglia le comunicazioni erano ancora csatte. 
Le navi italiane già munite di apparecchi telefo- 
nici sono per ora tre; la marina americana ha già 
installati a bordo ventotto telefoni filo si- 
stema De Forest. 


senza 


=з 

Ecco come l'inventore descrive il suo appa- 
recchio per uso e consumo dei profani. 

Il principio è analogo a quello della radiotele- 
grafia, con l’uso dell’arco voltaico anzi che delle 
scariche. L’ apparecchio trasmettitore utilizza la 
corrente continua che alimenta una piccola lam- 
pada ad arco e produce in modo quasi automa- 
tico delle onde herziane, che si propagano dall’an- 
tenna in tutte le direzioni, regolate dal microfono 
in cui si parla. L’apparecchio ricevitore è colle- 
gato con una antenna analoga. Il ricevitore so- 
miglia ad una piccola lampada incandescente ed 
è oltremodo sensibile alle più piccole onde elettri- 
che. Un ricevitore telefonico è collegato con esso 
e permette di udire molto distintamente tutti i 
suoni che provengono dall'apparecchio trasmetti- 
tore. Si può, cambiando il tono delle vibrazioni 
elettriche, udire senza essere ascoltati, o mettersi 
in comunicazione con certi apparecchi con esclu- 
sione di altri. Nelle prove alla Spezia Il Frideno 
era collegato telefonicamente alla Partenope e alla 
Castelfidardo e poteva parlare con entrambe alter- 
nativamente senza essere nè udito nè disturbato 
dall'apparecchio che non si ammetteva in comu- 
nicazionc. 

Il De Forest ha fatto esperienze anche in terra, 
e la stazione di Chutes Park riceveva e trasmet- 
teva a 22 miglia entro terra. Dalla torre Eiffel, in 
Francia, si é parlato a бо chilometri ; Fort Mun- 
roe nella Virginia che appartiene all'esercito a- 
mericano, telefona in tutte le direzioni entro terra 
e sul mare sino a 55 miglia, valendosi dell'ap- 
parecchio specialmente per comunicare con le tor- 
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pedinere incaricate sul mare di seguire gli esperi- 
menti di tiro con 1 grossi cannoni e di porre i 
bersagli. Esso ha un albero dell'altezza di circa 
32 metri. 

Ritiene l'inventore che il suo apparato sia de- 
stinato a sostituire l'uso del telegrafo senza fili a 
bordo di molte navi, dove non é facile tener sem- 
pre imbarcato un telegrafista che conosca il codice 
e che possa ricevere comodamente e sicuramente. 
Invece il maneggio del telefono é alla portata di 
tutti. Ventotto navi americane, le piü grosse, sono 
munite del telefono De Forest e collegate cosi in 
una gigantesca catena che la voce umana segue 
senza fatica. Ogni ammiraglio, anche lontano 
molte miglia, puó udire il capo dell'armata coman- 
dare personalmente. 

Non é improbabile che il Marconi trovi ragione 
di rivendicare 1 suoi diritti anche in Italia per que- 
ste nuove applicazioni: avremo cosi una interes- 
sante ed clegante questione da esaminare. 


3*3 3€ 
Marconi o De Forest. 


Qualche accenno di prossima guerra lo abbia- 
mo avuto in una recente polemica tra il De Fo- 
rest ed il rappresentante del Marconi in Italia, 
March. L. Solari, il quale ricorda in una sua let- 
tera pubblicata dalla Tribuna il testo della sen- 
tenza pronunciata dal giudice W. Townsend (1 
aprile 1905) alla Corte di New York. Dice la sen- 
tenza : 

«E? 
segue : 

a) che la querelante Marconi's Wireless Te- 
legraph Company of America è una corporazione 
regolarmente organizzata in conformità ed іп 
virtù delle leggi dello stato di New Yersey; 

b) che le patenti date negli Stati Uniti a Gu- 
glielmo Marconi N. 11913 per il trasmettitore di 
impulsi clettrici e di segnali sono buone e valide 
in legge... (vengono qui descritte in dettaglio le 
varie forme del radiatore Marconi (antenna) e non 
semplicemente del Coherer); 

c) che il detto signor Marconi fu il vero pri- 
mo originale inventore c scopritore delle inven- 
zioni e scoperte descritte nelle sopra accennate pa- 
tenti; 

d) che la querelante Marconi's Wireless Tele- 
graph Company ё la sola ed esclusiva proprietaria 
di detle patenti ; 

e) che la querelata De Forest Wireless Tele- 
graph Company ha contraffatto le sopra accennate 
patenti; 

f) che la Marconi's Wireless Telegraph Co. 
deve essere rimborsata da quella De Forest dei 
profitti, guadagni, vantaggi che la querelata Com- 
pagnia De Forest ha ottenuto infrangendo le det- 
te patenti.» | 

Dice poi il Solari che 1: Compugnia Marconi 
rinunció di procedere in ulteriori spese per tentare 
di ottenere i rimborsi suddetta scn- 
tenza, cconomiche della 


stato ordinato, giudicato, decretato quanto 


citati nella 
a causa delle condizioni 
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Compagnia De Forest che fu poi messa in liqui- 
dazione. | 

Per quanto riguarda il ricevitore che il De Fo- 
rest chiama Audion, conferma il Solari che tale 
ricevitore fu patentato dal prof. Fleming in In- 
ghilterra nel novembre 1904 numero 2850, de- 
scritto al Roval Society 1'8 febbraio 1905, paten- 
tato negli Stati Uniti il 19 aprile 1905. Il De 
Forest, infrangendo tali brevetti, avrebbe copiato 
questa invenzione e la descrisse nell’ottobre 1905 
all' American Institut of Electrical Engineers. 

Detti brevetti appartengono alla Com. Marconi 
e quindi di diritto in Italia al Governo, in base agli 
accordi stabiliti fra l'Italia, Guglielmo Marconi e 
la Compagnia Marconi. In ogni modo circa 1 per- 
fezionamenti che il De Forest utilizzando il lavoro 
di Marconi, di Fleming e di Duddel dice di avere 
introdotti in radio-telefonia, il Solari si rimette 
ad un giudizio ufficialmente dato in America, do- 
ve in data 4 maggio 1908 dal dipartimento della 
Marina americana è stato scritto testualmente 
quanto segue: «Il Bureau accusa ricevuta della 
vostra lettera 2 maggio 1908, richiedente infor- 
mazioni sulla radio-telefonia installata sulle navi 
della flotta dell’Atlantico. Voi siete informati che 
tali rapporti relativi a detta radio-telefonia hanno 
indicato, che ulteriori investigazioni e perfeziona- 
menti saranno necessari prima che gli strumenti 
soddisfino completamente allo scopo cui devono ri- 
spondere». 

Questo giudizio non sarebbe in accordo coi ri- 
sultati delle recenti esperienze; ma esso spiega 
il riserbo di Marconi sulla radio-telefonia; egli 
in quest'occasione ha mantenuto sin’ora un certo 
riserbo, perchè è convinto che la radio-tclefonia, 
non sia ancora in grado di avere larga e pratica 
applicazione. Però egli, viste le limitate distanze 
attraverso le quali il Governo desidera stabilire 
comunicazioni radiotelefoniche, ha partecipato di 
avere in esperimento, in America alcune stazioni 
radiotelefoniche che, utilizzando il suo radiatore 
(chiamato antenna dal De Forest) nel modo de- 
scritto dall’ing. Gino Campos sugli atti dell'As- 
sociazione elettrotecnica (13 marzo 1903) ed utiliz- 
zando un nuovo e speciale sistema meccanico per 
la produzione di oscillazioni poco smorzate (in so- 
stituzione dell’arco voltaico usato dal De Forest 
secondo i suggerimenti di Duddell e di Campos, 
il cui impiego permette solo l’uso di una limita- 
ta quantità di energia ed è di funzionamento al- 
quanto instabile) hanno già dato ottimi risultati 
a limitate distanze. 

La marina nostra ha già disposto per utilizzare 
anche su tale campo l’opera del Marconi pur ac- 
cordando ogni facilitazione a chiunque desideri 
apportare un contributo allo sviluppo di questo 
nuovo mezzo di comunicazione. 

Il Solari cita infine una immaginosa osservazio- 
ne del giudice Townsend, che giustifica quello che 
fu detto «iniquo ma naturale monopolio di un'in- 
venzione italiana». Dice il Townsend: «Altri in- 
ventori avventurandosi nel mare dei movimenti e- 
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lettrici incontrarono una crescente marea di cnde 
hertziane e si permisero di immergersi fra di esse, 
senza apprezzare che questa nuova corrente é 
stata destinata a trasportare il traffico del com- 
mercio mondiale. Essi ne notarono le manifesta- 
zioni, ne intravvidero qualche applicazione, ne 
studiarono le caratteristiche, ma evitarono di af- 
frontare gli avanzati frangenti, immaginando bar- 
ricre di impraticabili canali e di pericolosi bassi 
fondi. Marconi, osando di alzare per il primo la 
sua vela e di esplorare la sconosciuta corrente, 
per il primo apri alle genti una nuova larga via di 
comunicazione». 

Si potrà discutere la bellezza delle immagini: 
certo peró la situazione é resa molto bene. 


LA RI 


La nota amena. 


51 parla di sostituire anche da noi agli attuali 
apparati con suoneria a manovella, quelli a chia- 
mata automatica, in cui il semplice distacco del 
cornetfo dal gancio dà il segnale di chiamata in 
centrale. 

Attualmente, quando l'ufficio non risponde, l'uo- 
mo impaziente si attacca alla manovella e gira 
rabbiosamente trovando cosi modo di rifarsi con 
l'innocente apparccchio: ma quando non ci sarà 
piü questo diversivo, chc cosa si farà? 


Ecco un consiglio graficamente illustrato dal- 
l'Ulk (giornale umoristico tedesco), il quale rap- 


.presenta un impaziente che da mezz'ora attende 


la comunicazione e, non trovandosi niü sotto mano 
la manovella usata colla quale poteva prima cal- 
mare i propri nervi eccitati, ha pensato di utiliz- 
zare a tale scopo una modesta ma utile macchi- 
netta domestica. 


Ing. Fumero. 
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Gli isolatori costruttivi diretta dalla massa dell'isolante amorfo. Per sod- 
disfare questa tendenza si vanno inventando nuo- 
ve sostanze isolanti, piú o meno buone, battezzate 

Le esigenze dei tecnici divengono sempre mag- con nomi solitamente strani, le quali possiedono in 
giori: mentre in passato i costruttori di macchine grado più o meno elevato ciascuna delle qualità che 


Fig. 302. 


ed apparati elettrici si adattavano a fabbricare le si richiedono per un buon isolante, a seconda della 
parti isolanti traendole da lastre, tubi o blocchi, speciale applicazione dei pezzi da fabbricare. Tali 
oggi si vogliono pezzi specialissimi, di forme le  isolanti sono per solito miscele a proporzioni va- 
piü disparate e strane, richiedenti la fabbricazione  riabili. 
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Non intendiamo fare una rivista di questi iso- 
lanti costruttivi: vogliamo peró dare una idea del- 
la molteplicità di forme che trovano oggi uso cor- 
rente quali vengono riprodotte in uno speciale i- 
solante, detto Tenacit ed impiegato dalla A. E. G. 
La formazione di questa sostanza (costituita di una 


La resistenza meccanica a trazione varia tra 4o 
e 180Kg. per cmq., e quella a compressione può 
raggiungere i 10,000 Kg. ; l'igroscopicità varia tra 
0.06 e 1.7 7, il rammollimento si produce a tempe- 
rature comprese fra 9o? e 160? e la rigidità dielet- 
trica puó elevarsi a circa 10,000 volt per mm. di 


Fig. 303. 


Fig. 304. 


miscela di asbesto, resine c terre alcaline) viene 
fatto alla pressa a pressionc altissima ; essa si a- 
datta alle рїї delicate modanature dello stampo e 
non subisce alcuna deformazione susseguente, per 
modo che viene esclusa ogni lavorazione di fini- 
tura o completamento dei pezzi. 


spessore. Naturalmente le qualità variano a secon- 
da della composizione. 

E” molto interessante l'esame delle serie di pezzi 
delle forme più svariate che vengono fabbricati 
colla Tenacit ; la nostra fig. зоо dà esempio di dia- 
frammi per apparati a spegnimento di scintille, € 
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nella 301 insieme con altre forme di diaframmi ap- 
pare rappresentata una scatola complessa desti- 
nata a contenere una valvola. Nella fig. 302 si tro- 
vano rappresentati i pezzi più disparati, ottenuti 
tutti a stampo; altri tipi di scatole sono illustrati 
dalle fig. 303 e 304, la quale ultima dà esempio di 
altri accessori d’impianto di illuminazione. 


Rinaldo Ferrini (*) 


‘ Ricordo in queste poche colonne il nome e l'ope- 
ra di un uomo che la vita consacrò con devozione 
costante, con nobiltà di fede e dignità di lavoro 
al culto della scienza. Egli è scomparso recente- 
mente, quasi non tralasciando che negli ultimi 
giorni le occupazioni predilette nelle quali aveva 
consumato il fervore della sua giovinezza, la sag- 
gezza e il vigore delia maturità, gli anni della tar- 
da vecchiaia, e da cui avea pur tratto conforto 
nei dolori e nelle amarezze che talvolta — fatal- 
mente — gli contristarono l’esistenza, anche fra 
le vittorie della scienza. 

Insigne esempio di scienziato e d’uom. quello 
di Rinaldo Ferrini! Esso merita la nostra grati- 
tudine e la nostra reverenza, come chiunque pre- 
cedendoci nel vasto campo della scienza, ha ac- 
ceso attorno a sè nel cammino percorso col fuoco 
del suo ingegno, con la luce delle sue investiga- 
zioni, molte delle fiaccole che hanno rischiarato 
i segreti inesauribili della natura universa. 

+ 

L’opera scientifica di Rinaldo Ferrini è conside- 
revole e stà a testimoniare della sua vasta col- 
tura, della diligenza e prontezza con cui parteci- 
pava allo svolgersi degli studi di fisica tecnolo- 
gica, che egli segui sempre con amore indefesso, 
con scienza profonda e con altrettanta modestia. 

L'esame delle sue opere di fisica tecnologica 
— sia delle brevi memorie su argomenti singoli 
e svariati, sia dei poderosi testi sul calore, sul- 
P Elettricità e loro applicazioni — dimostrano 
quanto sagace e nitida fosse la sua mente nel- 
l’esporre i principii scientifici, nello svolgerne le 
dimostrazioni, nello spiegarne la pratica appli- 
cazione. E come era chiara la sua esposizione, 
sobria e precisa la parola, altrettanto era ben ar- 
chitettato tutto l’insieme dei suoi argomenti, 
nello svolgimento dei quali ogni tema era colloca- 
to e fatto risaltare al giusto posto e nella giusta 
misura. 

E quali sono i suoi scritti, tali furono le lezioni 
orali: modelli di sobrietà, chiarezza, precisione, 
tutte le preclari doti dell’insegnante. Del R. I- 
stituto Tecnico Superiore, ove egli insegnò per 
circa quarant’anni e fu per quasi trenta anni pro- 
fessore ordinario, ei veniva il 6 maggio 1906 me- 


ritamente — e col plauso unanime di tutti 1 col- 
leghi, che tanto lo veneravano, stimzvano el a- 
mavano — nominato professore Emerito. 


E certamente la fama di lui, bella e salda pres- 


(*) Dagli atti dell'A. E. I. 
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so gli studiosi tutti che ebbero campo di conoscere 
le opere sue, fu pari alla grande modestia dell'uo- 
mo e forse inferiore al suo merito reale. 

Diamo infatti un rapido sguardo alle principa- 
lissime *sue pubblicazioni, validissime opere di 
aiuto al suo efficace insegnamento. 

Cominci:mo da quel magistrale trattato sulla 
Tecnologia del Calore edito dall'Hocpli nel 1876: 
trattato che stabili indiscusso il nome suo fra i 
migliori fisici di allora. In esso sono presentati 
e svolti i problemi tutti derivanti dai fenomeni 
calorifici; e ben si puó dire che tutte le questioni 
moderne su questo soggetto vi sono già trattate 
con largo metodo scientifico, con acume e preveg- 
genza sicura. La termometria, le leggi di trasmis- 
sione del calore, la termodinamica, le applicazio- 
ni importantissime di tali teorie al calcolo di ap- 
parecchi di combustione, dei forni, dei camini, 
dei varii riscaldamenti di liquidi e solidi per usi 
industriali, il riscaldamento e la ventilazione de- 
gli ambienti abitati, gli essiccatoi: tutti insom- 
ma Questi argomenti riferentisi alla tecnologia 
del Calore, — trovano uno sviuppo complet) in 
questa opera curata amorosamcnte dal valente 
scienziato, dall'abilissimo insegnante. 

E veramente ammirabile essa appare, quando 
si risalga all’epoca in cui essa fu scritta; è l’an- 
no 1876 che sta impresso sulla 1* edizione di que- 
st'opera. E quando pensiamo alle difficoltà che 
ancora esistevano or sono trentadue anni, alla dif- 
fusione del sapere, non possiamo a meno di accre- 
scere la nostra ammirazione per il Professore 
Ferrini e per questo suo primo poderoso lavoro. 

La sua fama passò i confini della patria nostra, 
e fu bella ricompensa morale anche questa al 
dotto studioso: il suo trattato sulla Tecnologia 
del Calore apparve tradotto in lingua tedesca, 
edito a Jena nel 1878, per opera del Professor 
Schroeter del Politecnico di Zurigo; e nel 1880 
segui la traduzione in francese, edita a Parigi, 
per opera dell'Ing. Archinard. 

L'importanza reale di tale lavoro si basa sul 
fatto chc esso costituisce un'opera veramente ori- 
ginale: in quanto non solo riunisce tutto l'insieme 
delle leggi fisiche già conosciute sull'argomento; 
ma ne discute e ne mostra i risultati sotto nuovi 
punti di vista, aggiungendovi le relazioni a cui 
erano pervenute le ultime teorie — specialmente 
quelle che risultano dall’ equivalenza dei feno- 
meni meccanici e calorifici. E tutto ciò, si noti be- 
ne, con indirizzo scientificamente rivolto alla pra- 
tica applicazione. 

E noi clettrotecnici dobbiamo ancora ricono- 
scere i precipui meriti del Professore Ferrini per 
Ja scienza nostra, quando precisamente essa in- 
cominciava a spiccare l’ardito volo, a сш tanto 
contribuirono quei sommi, che, sono purissime 
glorie nostre. Gran mercè dobbiamo a lui, che ci 
diede una riprova della speciale profondità della 
sua mente nell’intravedere l’importanza dei nuovi 
studi e delle loro nuove applicazioni. 

Mentre si spande il successo del suo trattato 
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sul Calore, egli nel 1878 pubblica la sua opera 
magistrale Elettricità e Magnetismo. E pari am- 
mirazione dobbiamo a questa seconda parte della 
fisica tecnologica come alla prima. E come que- 
sta, la bell'opera viene subito nel 1879 tradotta 
in tedesco dal medésimo Prof. Schrocter e pub- 
blicata a Jena. 

Poniamo mente anche per quest'opera alla data 
della sua pubblicazione. E’ mirabile che trenta 
anni or sono il Ferrini abbia potuto scrivere un 
trattato che costituisce un testo veramente com- 
pleto dello scibile elettrotecnico di allora — sia 
nel campo scientifico, che in quello delle appli- 
zioni. 

Ed ammiriamo, scorrendo quelle pigine, la a- 
bilità e la chiarezza colla quale, partendo dai prin- 
cipi intorno al potenziale — e passando per tutti 
i metodi di misura, allora così poco noti, dei po- 
tenziali, delle resistenze, delle intensità elettri- 
che — ci conduce alle macchine dinamo-elettriche, 
a motori elettrici, alle loro applicazioni. 

E’ in questo trattato che troviamo descritta e 
fatta risaltare nella sua giusta luce l'importanza 
del principio di Pacinotti delle macchine a spirale 
di armatura chiusa, da cui derivarono le Gram- 
me e le Siemens successive — giustamente messe 
al loro vero posto cronologic> c scientifico, dal 
sapiente criterio del Prof. Ferrini, che riconosce 
all'invenzione del Pacinotti il merito di avere e- 
nunciato il principio su cui si basano le macchine 
a corrente continua. Il merito di avere costrutto 
la prima macchina dinamo-clettrica a corrente 
continua funzionante in condizioni pratiche, e di 
avere escogitata la pratica disposizione del col- 
lettore spetta al Gramme: l'idea generale della 
spirale di armatura chiusa, di cui le due metà 
— in cui in un dato istante si generano forze e- 
lettromotrici dirette in senso opposto — sono man- 
tenute costantemente unite in parallelo l'una ri- 
spetto all'altra é di Antonio Pacinotti che la ren- 
deva pubblica sin dall'anno 1862 nel giornale Il 
Nuovo Cimento di Pisa. 

Alcuni studi e ricerche originali dell'autore so- 
no interessanti; come lo studio sul calcolo della 
pila capace di produrre piú economicamente un 
dato cffetto, sui disperdimenti delle linee telegra- 
fiche e sul calcolo delle resistenze delle spirali 
degli elettromagneti delle macchine telegrafiche. 

Ed ancora in questo trattato sono esposte, stu- 
diate e discusse, nei loro pratici risultati, le va- 
rie applicazioni allora note: l’illuminazione elet- 
trica, la telegrafia, la telefonia, l'elettrometallur- 
gia ed altre minori applicazioni. 
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Un terzo importante e poderoso lavoro ё quel- 
lo intitolato La luminosità elettrica dei gas e la 
e compiuto in collaborazione 
Pogliaghi e pubblicato a Milano nel- 


materia radiante, 
col Prof. 
l'anno 1882. 

In esso, con minuta e profonda analisi, é preso 


in esamc il complesso fenomeno della scarica е- 
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lettrica nci gas alla pressione ordinaria e piú o me- 
no rarefatti. Ogni importante esperienza vi ё de- 
scritta, ed i risultati sono discussi con raro acu- 
me critico. Come sul fenomeno influiscano la spe- 
cie dell'elettro-motore, la forma e le dimensioni 
degli elettrodi, la qualità e la densità del gas in- 
terposto, ecc.: tutto é preso in diligente esame, 
c vagliato alla stregua non solo di esperienze 
ben note di molti fisici, ma anche di esperimenti 
propri. 

Pochi anni erano trascorsi dacchè il Crookes 
aveva fatto conoscere le sue geniali esperienze 
in appoggio della ipotesi della materia radiante. Il 
Ferrini però nou cra in quest'ordine di idee: se- 
condo lui esisteva continuità tra i fenomeni pre- 
sentati dalla scarica sotto la ordinaria pressione 
atmosferica e quelli osservati nei tubi a grande ra- 
refazione; e gli pareva che nella teoria del fisico 
inglese non si facesse la debita parte allo stato 
elettrico delle molecole gassose entro i tubi ei 
all'energia che acquistano in tal modo. 

Secondo il Ferrini i fenomeni del Crookes si po- 
tevano osservare anche sotto mediocri rarefazioni, 
e nei loro caratteri più salienti si rannodano alle 
leggi generali dell’induzione elettrica e della tra- 
sformazione dell’energia fisica: onde non gli par- 
ve giustificata l'ipotesi di un nuovo stat» fisico 
della materia. Certo é che se egli avesse, anche 
lontanamente, intraveduto il concetto moderno 
dell'atomo elettrico, avrebbe portato, scguendo 
il suo ordine di idee, un grande contributo alla 
spiegazione della scarica elettrica nei gas. 

Oggi queste considerazioni non hanno piü che 
un interesse storico: con la mirabile scoperta del- 
la ionizzazione dei gas e con la geniale teoria de- 
gli elettroni tutti codesti fenomeni trovano una 
piü logica e naturale spiegazione. 

La stessa teoria del Crookes non é piü accet- 
tata quale era in origine, ma grandemente modif 
cata: é opinione ora comune a tutti i fisici che 
le particelle cariche negativamente, che con il lo- 
ro moto rapidissimo costituiscono i raggi cato- 
dici, non sono le molecole dei gas residui nei tubi, 
ma gli stessi elettroni negativi. In questo dun- 
que, nel contraddire alla teoria originaria della 
materia radiante, il Ferrini non si era ingannato. 
E nonostante l'immenso progresso che lo studio 
del fenomeno ha fatto da quel tempo in poi, il 
libro del Ferrini sarà sempre consultato con pro- 
fitto: esso, in ogni modo, servirá ognora assai 
utilmente a conoscere la storia della interessante 
questione, ed a vedere l'evoluzione che ha su- 
bito prima di arrivare all'odierna perfezione. 

Nell'anno 1884 e poi di seguito negli anni 1892 
e 1894, il prof. Ferrini pubblicava ancora, per 
mezzo dell'Hoepli, un grosso volume sui Recenti 
progressi delle applicazioni della Elettricità. ll 
titolo indica lo scopo del libro: tenere al corrente 
gli studiosi su questa parte importantissima dclla 
fisica tecnologica, che aveva allora già incomin- 
ciato il suo meraviglioso sviluppo. Ed il chiaro 
Professore diligentemente ed assiduamente vigile 
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riassume questo succedersi di nuovi studi e nuove 
applicazioni; egli svolge, descrive, spiega, col 
sussidio della teoria, tutte le applicazioni che, do- 
po la comparsa dell'opera prima citata «Elettri- 
cità с Magnetismo» si sono comp.ute nel campo 
dell'elettrotecnica. 

Numerosi esempi di nuove macchine dinamo, 
elettriche e di motori elettrici, vi sono descritti 
l’illuminazione elettrica; i trasformatori per cor- 
renti continue e per correnti alternative; la di- 
stribuzione e trasmissione elettrica dell'energia — 
dai primi classici sperimenti di Fontaine e di De- 
prez a quello glorioso pel nome italiano, fatto 
tra Lauffen e Fraucoforte dove il genio di Ga- 
lileo Ferraris, ebbe la consacrazione mondiale — 
la trazione elettrica, e tutte le altre possibili ap- 
plicazioni dell’elettricità; nulla di importante vi 
è trascurato, di tutto è tenuto il debito conto ed 
in giusta misura. 

L'attività scientifica del Ferrini si svolse ancóra 
in molte altre pubblicazioni di minor mole di 
quclle di cui abbiamo ora fatto cenno, ma tutta- 
via anch'esse notevoli ed importanti. Cito fra 
queste il prezioso Manuale sul riscaldamento e 
ventilazione degli ambienti, che é tuttora assai 
apprezzato dai competenti, in quanto che esso, 
mentre é abbondante di dati pratici, contiene in 
una forma semplice e chiara tutto quanto vi ha 
di interessante sull'argomento e cioe tutte le que- 
stioni teoriche relative al riscaldamento ed alla 
ventilazione e le relative applicazioni pratiche se- 
condo i vari casi. 
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Tale é l'opera di Rinaldo Ferrini, a cui diede 
il vivido impulso della mente ben ordinata. Con- 
siderandola nella sua complessa figura, in rela- 
zione ai tempi in cui apparve. alle condizioni della 
scienza tra le quali si formó, crebbe e si svolse, 
noi non possiamo non ammirare la singolare e- 
nergia di questa mente che seppe far suo con 
ampio e fecondo risultato, quanto fu ai suoi gior- 
ni vittoria e scoperta della scienza fisica. А mi- 
surare l'importanza dei suoi studi e il valore de' 
suoi libri nel momento storico in cui vanno collo- 
cati, basta che noi pensiamo quale straordinario 
pregio, quale capitale importanza avrebbe ai no- 
stri giorni un'opera che riassumesse e compren- 
desse, addentrandosi e penetrando con 1а luci- 
dità di metodo e chiarezza di sguardo del Ferrini, 
tutto il patrimonio attuale della scienza dell'elet- 
tricità e delle sue mirabili applicazioni. Il Ferrini 
ebbe, per quanto riguarda i suoi tempi, questo 
pregio; e una simile insigne benemerenza si con- 
quistó con l'opera sua di stud:oso, di scrittore e 
di professore. Ecco perché noi, e tutto i cultori 
e investigatori della elettrotecnica, gli dobbiamo 
reverenza e gratitudine, e deve essere il suu un 
esempio luminoso di operosità e di dottrina pro- 
fonda, indice di valore scientifico e di integrità 
morale. 
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BOLLETTINO DELLA A. E. I. 


Sull’azione della corrente alternata sulle lam- 
pade ad incandescenza con filamenti di tan- 
talio - PRor. O. SCARPA. 


E” un fatto noto ai pratici che le lampade con 
filamento di tantalio adoperate (a parità delle al- 
tre condizioni) con la corrente alternata, durano 
molto meno di quando lo sono con la corrente con- 
tinua. Ma la causa rimase fin’ora ignota. 

Il prof. O. Scarpa, della Scuola Sup. Politec- 
nica di Napoli, in una pregiata comunicazione fat- 
ta alla A. E. I. espose il risultato di alcune sue 
osservazioni che riteniamo interessante qui ripro- 
durre. 

Egli studiando alcune lampade a incandescenza 
aveva però già da tempo osservato che nei fila- 
menti metallici (di tantalio e di tungsteno) lunga- 
mente usati con la corrente continua, la superficie 
diventa rugosa e tradisce l’esistenza di una strut- 
tura cristallina. E siccome alla struttura cristal- 
lina corrisponde uno stato di grande fragilità, gli 
parve già allora lecito di supporre che sia il suo 
avvento che contribuisce ad accorciare la vita alla 
lampada. E 

Ma perchè la corrente alternata ha un'azione 
tanto più pronunciata della continua? 

Fra le cause che facilitano la trasformazione 
dello stato dei metalli da amorfo a cristallino, sono 
specialmente notevoli le alte temperature e le vi- 
brazioni meccaniche. Nelle idee di Tamman lo sta- 
to solido cristallino costituisce uno stato di vero 
equilibrio, mentre lo stato solido amorfo corri- 
sponde uno stato di falso equilibrio simile a quello 
delle sostanze soprafuse. E’ quindi evidente che 
tutte le azioni che producono o facilitano i movi- 
menti molecolari devono tendere a sostituire lo 
stato cristallino all'amorfo. 

E’ poi notevole che il tantalio, come pure il 
tungsteno, il vanadio, il cromo, il molibdeno, ecc. 
assumono molto facilmente lo stato cristallino. 

E poichè nei filamenti delle lampade la prima 
deve evidentemente portare (a parità del valore 
efficace della corrente) lo stesso contributo tanto 
usando la corrente continua che l’alternata, do- 
vrebbe nel caso attuale agire pur la seconda. 

Ora il fatto è che nelle lampade a tantalio fra i 
tratti rettilinei e successivi del filamento si eserci- 
tano assai intense le reazioni elettrodinamiche. 

E che in causa della sua distribuzione a zig zag, 
per cui i tratti successivi tendono sotto l’azione e- 
lettrodinamica a rendere parallele le loro direzioni, 
e per l'essere distribuiti su una superficie cilindri- 
ca, la risultante di tutte queste forze, quali si eser- 
citano su ogni elemento del filo, non può mai an- 
nullarsi per compensazione delle componenti, ma 
deve sempre annullarsi con il valore istantaneo 
della corrente. 

E quindi i fili che sono sottoposti all’azione di 
tali forze periodiche, e alle reazioni elastiche pro- 
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prie, devono vibrare con una frecuenza doppia di 
quella della corrente. 

Per assicurarsi con l’esperienza della esistenza 
e della entità di tali PA. stabili una 
disposizione con cui poteva successivamente ali- 
mentare una di tali lampade con una differenza di 
potenziale continua (110 Volt) eguale al suo poten- 
ziale normale, e con una alternata di egual valore 
efficace; e mediante un microscopio munito di mi- 
crometro oculare osservare uno dopo l'altro molti 
filamenti quando erano percorsi prima dalla cor- 
rente continua e subito dopo dalla alternata. 

Ha cosi sempre osservato che la grossezza ap- 
parente del filamento è lungo la tesata più che dop- 
pia nel secondo caso, e la sua immagine piü lumi- 
nosa agli orli; ció che per la persistenza delle im- 
magini sulla retina dipende evidentemente da una 
rapida vibrazione trasversale a cui il filo é sotto- 
posto. La sua grossezza si mantiene invece inva- 
riata, e l'immagine é рїї luminosa nel mezzo, là 
dove esso appoggia ai braccetti e piü ancora ove 
ё saldato agli elettrodi. 

Con la corrente continua esso mantiene costan- 
te dapertutto la sua grossezza, e la sua immagine 
subisce soltanto uno spostamento nel primo i- 
stante in cui il filo vien percorso dalla corrente. 

L'A. ha ancora notato delle variazioni a periodo 
lento nella grossezza apparente.del filo percorso 
dalla corrente alternata ; variazioni che certamente 
dipendono dalle interferenze fra le vibrazioni for- 
zate a cui il filo è sottoposto e le vibrazioni proprie 
di cui esso é capace. 

Usando delle lampadine tubolari con filamento 
di carbone aventi un unico e lungo conduttore pie- 
gato a U e pur disposte verticalmente, le vibra- 
zioni assunsero tale ampiezza da essere talvolta 
percettibili all'occhio nudo. 

Invece in una lampada Osmin della fabbrica We- 
stinghouse, disposta verticalmente, le vibrazioni 
apparvero molto minori. Ció che probabilmente 
dipende dal maggior peso del filamento, dalla sua 
pastosità che favorisce gli smorzamenti, e dalla 
maggiore simmetria della lampada. Ed ё interes- 
sante di ricordare che tanto i costruttori quanto 
molti utenti asseriscono che le lampade Osmin 
hanno eccellente durata anche con le correnti al- 
ternate. 

L'A. ha quindi sottoposto alcune lampade a tan- 
talio a un lungo funzionamento con la corrente 
alternata di Napoli (42 periodi), dopo di che ne 
esaminò con il microscopio i filamenti, confron- 
tandoli con 1 nuovi e con altri adoperati con la cor- 
rente continua. 

Dalle immagini ottenute appare evidente l'a- 
zione della corrente alternata. Questa anzitutto ne 
favorisce l'avvento di una struttura forse macro- 
cristallina, che è caratterizzata da nette superfici 
di frattura, in generale normali all’asse del filo. 
Poi lo disgrega provocando dislocamenti fra le sue 
porzioni; e per l’eccessivo sviluppo di calore nelle 
fratture ne favorisce localmente la volatilizzazione 
e quindi causa l’annerimento del bulbo. 


vibrazioni 
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H filamento usato con la corrente continua, dif- 
ferisce essenzialmente dal precedente, e, benchè 
abbia funzionato per un tempo tanto maggiore, 
rarissime e appena accennate sono le sue fratture e 
nulli i dislocamenti. La sua superficie appare in- 
vece molto rugosa. 

Conosciuta così la causa di questo fenomeno 
può sembrar facile la via per migliorare il funzio- 
namento delle lampade a tantalio. 

Ma sebbene tutte le disposizioni che aumentano 
il parallelismo e la equidistanza dei tratti rettili- 
nei del filamento, e quelle che ne rendono più dif- 
ferente il periodo proprio da quello della corrente, 
faranno certamente diminuire le vibrazioni e quindi 
il suo disgregamento, è chiaro che nessuna per- 
mette di eliminare in modo completo l’inconvenien- 
te. Poichè il danno che causano le correnti alter- 
nate dipende senza dubbio pur dalla proprietà spe- 
cifica del tantalio di acquistare tanto facilmente 
lo stato cristallino. 


CONSULENZA LEGALE 
Perizie. 


E’ valida la relazione di perizia depositata fuori 
termine, ma prima che venisse chiesta dalle parti 
la surrogazione del perito, o qualora, pur essen- 
dosi chiesta, prima del deposito, la relativa istanza 
non sia stata mai portata a cognizione del mz2gi- 
strato e di fatto abbandonata. N 
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Infortuni su ferrovie. 


In un disastro ferroviario l’Amministrazione del- 
le Ferrovie non è responsabile verso il viaggiatore 
sprovvisto di biglietto dei danni che costui avesse 
potuto risentire, giacchè essi sono da attribuirsi a 
sua colpa per essersi trovato abusivamente e clan- 
destinamente in un luogo ove non avrebbe avuto 
diritto di trovarsi; invece, nei rapporti del viaggia- 
tore munito di regolare biglietto, ha la responsa- 
bilità per colpa contrattuale e come tale, sono do- 
vuti i soli danni patrimoniali e non quelli morali, 
che sono ammissibili in tema di colpa extra con- 
trattuale. | 

Ferrari c. Ferrovie mediterranee (Corte d'Ap- 
pello d. Roma — 29 ottobre 1907 — Greco Pres. 
Mosca Est. ). 


= 


Una nuova sentenza sul caput fluminis. 


Una delle piú interessanti questioni del diritto 
vigente sulle acque ё quella se le sorgenti dei fiu- 
mi debbano considerarsi pubbliche o possano ri- 
tenersi di proprietà privata. Dell'argomento si oc- 
cuparono i migliori trattatisti, il Tiepolo, il Gior- 
gi, il Rannelletti, il Pacelli, il Cammeo, e, recen- 
temente, in un bel lavoro, l'Astorri. 

Nota é la famosa decisionc di qualche anno fa 
per le sorgenti del Sele. La tendenza recente si 
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manifesta per riconoscere le sorgenti come parte 
integrante del fiume e quindi pubbliche anch'esse. 

In questo senso è una'sentenza 13 aprile 1908 
della Corte d'appello di Brescia, che merita di es- 
sere largamente riassunta. | 

Al confine nord-est della provincia di Bergamo, 
superiormente alle grandi cascate del Serio, fra 
le giogaie delle prealpi Orobie si stende l’alpestre 
conca del Barbellino che misura circa 23 km. qua- 
drati di superficie. Al basso di detta conca, a 1850 
m. sul livello del mare, scorre un tratto di terreno 
pianeggiante per la lunghezza di quasi 1 km. e 
m. 300 di larghezza, servente a pascolo estivo con 
cascina pei mandriani. Dalle circostanti montagne 
taluna delle quali conserva le nevi e i ghiacci sino 
ad estate avanzata, scendono parecchie valli, prin- 
cipale la Val Cerviera, la Val di Trobio, quella 
detta di Barbellino, la Val Malgina e la Val Mor- 
ta. Lungo di esse s’incontrano fonti e laghetti, il 
maggiore dei quali a m. 2132, denominato di Bar- 
bellino, è alimentato da tre sorgenti che portano 
il nome di «Sorgenti del Serio». 

Ne esce una corrente la quale racccglie le ac- 
que di Val Malgina e Val Cerviera e disgende al 
piano di Barbellino dove si radunano pure l: ac- 
que defluenti dalla Val di Trobio, mentre quelle 
della Val Morta si riuniscono alle altre più infe- 
riormente a circa 400 т. dal punto donde poi si 
precipitano sul piano sottostante formando pitto- 
resche cascate. 

La Società metallurgica Franchi-Griffin, chia- 
mava, avanti il tribunale di Bergamo i Ministeri 
dei Lavori pubblici e delle Finanze esponendo 
che dessa, allo scopo di provvedersi di una in- 
gente forza idraulica ad animare le proprie in- 
dustrie, aveva acquistato tutta l’Alpe del Barbel- 
lino sovrastante alle cascate del Serio; che tale 
cessione aveva ottenuto dai proprietari consor- 
ziati, i quali derivano i loro titoli di piena proprie- 
tà sul terreno e sulle acque ivi sorgenti e su tut- 
te quelle che vi si adunano da antiche conces- 
sioni governative dipendenti da quelle origina- 
riamente fatte al Vescovo di Bergamo mons. Gua- 
la allora feudatario investito dall’Imperatore Fe- 
derico Barbarossa sin dal 1179; che per l’attua- 
zione del proprio intento, profittando del disli- 
vello di m. 820 esistente dal piano d: Barbellino 
al piede delle cascate, si proponeva di raccogliere 
sul detto piano in un bacino artificiale, mediante 
una grande opera di chiusura, tutte le acque della 
regione convogliandole poi al basso con tubatura 
forzata così da ritrarne intorno ad ottomila caval- 
li di energia elettrica; tanto esposto, chiedeva ve- 
nisse dichiarato in via principale. 

Essere di privata proprietà dell'attrice tutte le 
acque sorgive meteoriche e fluenti dai monti for- 
manti la conca Barbellino, sia radunate in laghetti 
che liberamente scorrenti ncl piano stesso ed aver 
essa Società pieno diritto di valersene sul territo- 
rio acquistato di sistemarle e riunirle in serbatoi 
nel proprio fondo ed utilizzarle a scopo industria- 
le per la creazione di una forza idraulica, salvo 
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le discipline sulla sicurezza delle opere di cui alla 
legge sui lavori pubblici. 

In subordine : essere in facoltà dell'attrice di va- 
lersi delle dette acque nei sensi suaccennati in vir- 
tü delle speciali concessioni avute sulle st sse 
dalle antiche autorità governative e per disposi- 
zioni del vigente Codice civile, salvo di restituirle 
al corso ordinario del Serio nell'alveo del fiume al 
disotto delle odierne cascate prima di ogni altra 
prima utilizzazione. А 

П tribunale con sentenza del 4-7 novembre 1907 
dichiarava : 

«Costituire il corso d'acqua che scorre nel pia- 
no del Barbellino e fino al disotto delle cascate, 
là ove l'attrice assegna il principio del fiume Se- 
rio il tratto bensi iniziale ma facente parte inte- 
grante del corso di detto fiume, per modo che 
fra il piano del Barbellino e lə sbocco del Serio 
in Adda corre la maggiore lunghezz: del corso 
dell’acqua qualificato universalmente fiume Serio, 
di conseguenza essere quel tratto iniziale del Se- 
rio soggetto di pien diritto alla disposizione del- 
l'art. 427 del Codice civile. 

«Non avere l’attrice Società sulle acque dema- 
niali scorrenti nel ripetuto tratto iniziale 4:1 Se- 
rio diritti d’uso nè in forza di speciali concessioni 
da parte di antiche autorità governative, nè per 
disposto del Codice civile patrio. Essere invece 
di dominio privato della Società Franchi Griffin 
le sorgenti, i laghi, nonchè le acque meteoriche. 
di sgelo, di sorgenti, di laghi fluenti dalla conca 
del Ba bellino e di Val Morta, sino a che non si 
versano nell’alveo del fiume al piano del Barbel- 
lino». 

Appellarono da tale sentenza la Società Fran- 
chi-Griffin ed i Ministeri, e la Corte d'appello di 
Brescia si pronunziò in merito. 

Essa avverti che non contrastandosi dalla 
Franchi-Griffin la qualifica di «fiume» al corso del 
Serio dal piede delle cascate alla foce in Adda, la 
discrepanza verte circa il doversi o meno quali- 
ficare per «fiume» il tratto di corrente che dal pie- 
de delle cascate risale a monte sino al piano di 
Barbellino e più in su da questo sino ai minori 
corsi d’acqua, ai laghi, alle sorgenti. 

E, ritenendo non rilevata ogni controversia sul 
punto di formazione del fiume, stabili in linea di 
diritto il principio seguente: 

Un corso d’acqua costituito com'é da un ag- 
gregato e successione di atomi in movimento, non 
st presta ad essere, rapporto all’essere suo, scisso 
e frazionato lungo il suo percorso, e volta che sia 
il qualificato fiume, tale carattere conserva per 
tutta la sua lunghezza sin dall’ori-ine, fer quan- 
to man mano che a questa si avv.cinu vada na- 
turalmente scemando di importanza; tornerebbe 
diversamente anche impossibile la sua individua- 
lizzazione, nè più si avrebbe integra la figura del- 
l’ente fiume. 

Egli è perciò che dovranno considerarsi parte 
del fiume esiandio le acque delle sorgive che lo: 
alimentano al primo tratto. 
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Tale proposizione риб ben conciliarsi col prin- 
cipio della libera disponibilità della sorgente tra- 
dotto nell'art. 540 suddetto Codice, siccome co- 
rollario del diritto di proprietà, nel senso che la 
legge pone una regola di massima. la quale po- 
trà subire eccezioni dipendentemente dalla preva- 
lenza che nel conflitto tra l'interesse pubblico col 
privato, il primo deve avere sul secondo. 

Una sorgente presenta infatti un interesse mi- 


Verbale della Assemblea tenuta dalla A. E. I. E 
il giorno 31 ottobre 1907, in Roma presso 
la Sede del Collegio Ingegneri e Architetti 
Italiani. 


(Continnazione e fine redi N. 21). 
Seduta del giorno 1 Novembre. 
Si dichiara aperta la seduta a ore 9 1/2. 


Art. 22. 


Pres. — Entra senz’altro in argomento, spie- 
gando il perché si debba proporre nel comma 2. 
dell’art. 22 la soppressione dell’inciso «o dell’an- 
damento generale delle linee negli impianti di di- 
stribuzione d'energia». I motivi sono per sè stessi 
‘evidenti. 

L'Assemblea approva. 


Art. 23. 


Pres. — In questo articolo nel comma 2. con- 
‘viene chiedere la sostituzione della parola « po- 
tranno » con «avranno diritto di » poiché tale e 
per consenso di tutti, lo spirito del comma stesso. 


Netti. -— Ritiene che questo articolo contenga 
inoltre disposizioni assai pericolose. 
Pres. — l concetti informatori di questo arti- 


«colo derivano dall’incontestabile diritto d'imperio 
dello Stato sulle acque pubbliche; la legge attua- 
le sancisce disposizioni sostanzialmente identiche 
con altra forma. E’ da presumersi che il Governo 
non vorrà attuare per capriccio varianti che rie- 
scono sempre costose e creano imbarazzi. Ma è 
doveroso riconoscergli le più ampie facoltà per 
modificazioni di interesse generale. La variante 
proposta nel comma 2. è appunto intesa a rispet- 
tare questo diritto statale col minor pregiudizio 
del concessionario. La mette ai voti. 
L'Assemblea approva. 


Art. 24 a 28. 
Pres. — Propone di lasciarli inalterati e l’as- 
semblea approva. 
Art. 29. 
Pres. — In questo articolo, per le ragioni già 


‘esposte, si deve sostituire alle L. 8 le lire 3 quale 
canone prescritto per le derivazioni destinate a 
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nimo e ristretto al solo proprietario del fondo del 
quale viene considerato un accessorio. in quella 
vece 1 fiumi, e necessariamente dalla sorgente al- 
la foce, sono riconosciuti di pertinenza del De- 
manio dello Stato in riguardo della loro destina- 
zione a vantaggio della collettività. 

Per queste considerazioni, la Corte colla sentenza 
sopra riportata, ha ritenute pubbliche le acque in 
questione. 


— q 0. — ee sc — M - o 


creare forza motrice. In conseguenza della con- 

servazione del canone non ha più ragione di es- 

sere la riduzione del canone nei primitivi tre anni. 
Cosi pure insistiamo perchè il metodo di misu- 

ra della forza tassabile sia mantenuto come ora, 

riproducendo il vigente articolo 14 ultimo periodo. 
L'assemblea approva. 


Art. 30. 


Pres. — L'ultimo capoverso dell'articolo con- 
tiene un privilegio a favore dei Comuni e delle 
Provincie (nota predominante del disegno di leg- 
ge) che deriva da un errore di concetto e di fatto 
e che mette, senza alcuna ragione, in situazione 
d’inferiorità la libera industria. E’ troppo noto 
che qualsiasi distribuzione di energia comprende- 
ra sempre e inevitabilmente la somministrazione 
di piccole forze motrici destinate ad usi domestici 
o industriali e così pure che un’impresa destinata 
esclusivamente a tali somministrazioni non può 
vivere per non comprendere quanto di meno pre- 
ciso contenga la disposizione in esame. Evidente- 
mente ogni comune ed ogni provincia avrà sen- 
z'altro acquisito il diritto di pagare la metà dei 
canoni! Si propone quindi senz'altro la ѕорргеѕ- 
sione del comma 2°. 

L'Assemblea approva. 


Art. 31 а 34. 


Pres. — Propone di mantenerli invariati. 
L'Assemblea approva. 


Art. 35. 

Pres. Conviene introdurre l’aggiunta, dopo la 
parola « pronuriciare », dell’inciso « mediante con- 
gruo preavviso al concessionario ». La domanda 
è legittima. 

L'Assemblea approva. 


| Art. 36. 
Pres. — Propone di mantenerlo invariato. 
L'Assemblea approva. 
Art. 37. 
Pres. — Questo articolo ha bisogno di essere 
meglio chiarito. Apre la discussione. 
Civita. — Crede converrebbe chiedere l'inser- 


zione di una disposizione la quale prescrivesse la 
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formazione, entro un determinato periodo di tem- 
po, di un catasto dei diritti di uso e la sua pubbli- 
cazione. 

Netti. — Osserva che a cio provvede un altro 
articolo. 

Pres. — Prende nota per il richiamo occorrente. 
Il secondo comma ha poi una portata che non si 
comprende chiaramente. 

Arcangeli. -— Crede che converrebbe stabilire 
che l'interesse pubblico deve bensì prevalere sul 
privato, ma salvo un congruo indennizzo per i 
danni einergenti al privato. 

Pres. — А ciò potrà provvedersi nella relazione. 

Arcozzi. — Pensa che il comma 2.0 debba es- 
sere stato introdotto allo scopo di combattere le 
pretese dei comuni che accampano diritti antichi 
contro lo Stato, ai quali però il governo dovrebbe 
ceder parte dei canoni. 

Pres. — Ammette che così possa essere: ad о- 
gni modo non ritiene giustificato che lo Stato pos- 
sa arrogarsi il diritto di spogliare i comuni per 
ragioni di interesse pubblico e concedere ai terzi 
contro corrispettivo il godimento del diritto al- 
trui. 


Art. 38. 


Pres. — Illustra l'articolo mettendone in evi- 
denza i vantaggi, e ricorda che nella adunanza 
della A. E. I. in cui si discusse il disegno di legge 
in esame venne posta la questione se non potesse 
meglio convenire invocare l'adozione di una pro- 
cedura simile a quella stabilita nella legge del 1894 
per le condutture elettriche, e nel Codice Civile. 
Si possono trovare buone ragioni pro' e contro 
questo modo di vedere, e sentirebbe volentieri il 
parere dell'assemblea in proposito. Per amore di 
unità di indirizzo egli propende per accogliere il 
deliberato dell'A, E. I. anche perché puó quasi 
sempre convenire meglio la servitü che l'acquisto 
del terreno in relazione alle nuove disposizioni, 
per i rinnovi delle concessioni, mentre la servitü 
può, occorrendo, facilitare in seguito l'acquisto, 

L'Assemblea approva la variante già votata dal- 
la A. E. I. 


Art. 39 a 44. 


Pres. — Propone che si mantengano invariati. 
L'Assemblea approva. 


Art. 45 


Pres. — Fa rilevare che gli articoli dal 45 al 49 
si riferiscono alla istituzione di una Giunta unica 
inappellabile, a cui verrebbe attribuita la facoltà 
di conoscere in materia di derivazioni d’acque, e 
anche nella determinazione di risarcimento dei 
danni e contro la quale si potrebbe ricorrere solo 
al Consiglio di Stato, per titoli estranei al merito. 

In via generale la sostituzione di giudici spe- 
ciali a quelli comuni non è molto desiderabile. Ri- 
sulterebbe anzi che la Commissione del Senato la 
quale dovrà riferire sulla legge, appare propensa 
a radiare questi articoli. Ed allora si affaccia a noi 
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la questione pura e semplice di opportunità la- 
sciando cioè gli articoli con qualche variante. A- 
pre la discussione. 

Bonghi. — Ricorda che la A. E. I. decise a 
Parma di chiedere l’abolizione di questi articoli, 
e pensa quindi che convenga insistere su tale ri- 
chiesta. 

Giussani. — Ritiene invece che qualche variante: 
potrebbe rendere accettabile l'istituzione. orvet- 
rebbe per esempio sottrarre la questione dei danni 
dalla competenza di questa Giunta; questo è ve- 
ramente il punto nuovo, mentre per il resto so- 
tanzialmente nulla vi ha di mutato. Si potrebbe 
anche variare un poco la composizione, e questo, 
colla limitazione della competenza alla sola parte 
amministrativa potrebbe rendere accettabile 1'i122- 
ta Giunta Superiore. 

Pres.-- Mette ai voti la conservazione degli ar. 
ticoli dal 45 al 49 salvo varianti. 

L'Assemblea approva. 

Pres. — Mette quindi in votazione la proposta 
di portare a tre il numero degli industriali chia- 
mati a far parte della Giunta e di cui all’art. 45 

L'Assemblea approva. 


Art. 46. 
Pres. — Propone l’approvazione senza varianti. 
L'Assemblea approva. 

Art. 47. 
Pres. — Si dovrebbe al comma b) limitare le 


controversie alla sola parte amministrativa mante- 

nendo ferma la competenza dell'autorità “иі. 

ziaria per le questioni di risarcimento di danni. 
L'Assemblea approva. 


Art. 48 a 50. 

Pres. — Propone la conservazione senza va- 
rianti. 

L'Assemblea approva. 

Art. 51. 

Pres. — Apre la discussione su questo impor- 
tante articolo. 

Conti. - — Ricorda che da qualche tempo si fa 


obblivo ai concessionari nei disciplinari di sotto- 
mettersi agli eventuali oneri derivanti da future 
modificazioni della lege, mentre поп si ta cenno 
che questi concessionari possano anche fruire dei 
vantaggi che eventualmente dalla nuova legge de- 
rivassero. In accordo con quanto venne chiesto 
anche dalla Unione della C. C. di Comm., propone 
si esprima 1l voto che si cessi dal fare simili 1mpo- 
sizioni nei disciplinari e si dichiarino nulle e come 
non esistenti le clausole congeneri finora imposte, 
ed accettate dai concessionari nella lusinga forse 
che non abbiano ad aver seguito. 

Pres. — Questo si riferisce a un ordine di cose 
essenzialmente transitorio, e un simile voto, al 
quale peró pienamente si associa, non potrebbe 
quindi trovar sede opportuna nella legge. Si potrà 
formularlo a parte e trasmetterlo al Ministero. 

Cornaggia. — Ritiene che si potrebbe in altra 
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forma tener conto della proposta dell’ing. Conti 
anche nella legge, là dove si tratta della questio- 
ne di retroattività. 

Pres. — Se l'Assemblea crede, si potrebbe la- 
sciare inalterato l'art. 51, facendo separata racco- 
mandazione al ministero perché la legge non ven- 
ga sostituita da circolari ministeriali e da imposi- 
zioni extra-leyali. D'altra parte non sarebbe equo, 
e parrebbe veramente inopportuno ed eccessivo, 
il pretendere che le concesstoni ora in vigore re- 
stino eternamente regolate dalla legge attuale. 
Ma di questo argomento la sede opportuna é 
quella dell'art. 53. 

L'Assemblea approva. 


Art. 52 


Pres. — Propone la conservazione, colla corre- 
zione necessaria a mettere questo articolo in ar- 
monia coll'emendamento dell'art. 2. 

L'Assemblea approva. 


Art. 53. 
Pres. .— Apre la discussione in merito. 
Netti. — Dalla lettura di questo articolo esce 


rafforzata la convinzione sua che le imposizioni 
‘che oggi vengono fatte ai concessionari nei di- 
sciplinari siano incostituzionali. 

Scgré. — Fa rilevare come le concessioni ven- 
gono date in base a due elementi di fatto: uno 
generico, derivante dalla legge, un secondo con- 
trattuale, in cui lo stato considerandosi come pro- 
prietario chiede l'accettazione di speciali clauso- 
le. Non crede si avrebbe buon giuoco portando 
la questione sul terreno della presunta incostitu- 
zionalità. 

Pres. — Per rimanere nella sostanza del dibat- 
tito, ritiene che si possa accettare il criterio di sta- 
bilire una certa perequazione fra 1 vecchi e i futu- 
ri concessionari. 

Tra le prime sono da prendersi in speciale con- 
siderazione quelle la cui scadenza é imminente, 
per le quali il danno delle rinnovate e peggiorate 
condizioni riuscirebbe imminente ed irrimediabile. 
Diverse soluzioni si presentano in proposito. Fra 
le altre quella di lasciar inalterate le concessioni in 
corso sino alla loro scadenza, considerandole in 
seguito come nuove concessioni. Così pure si po- 
trebbe chiedere che tutte le concessioni in corso 
venissero prorogate per 30 anni, e messe sotto 
al regime della nuova legge. Si comprende che si 
tratta di provvedimenti che abbracciano la media 
delle concessioni vigenti e trascurano 1 casi sin- 
goli. | 

Conti. — Teme che la seconda soluzione pre- 
senti un pericolo. A data fissa verrebbero a sca- 
dere numerosissime concessioni, del che lo Stato 
potrebbe essere indotto a profittare, per crearsi 
un den:anio d'impianti pronti a funzionare. La 
tentazione sarebbe certamente forte. А suo parere 
non si puó interpretare l'articolo in questione nel 
senso che le vecchie concessioni possano mettersi 
in fascio con le nuove, e chi non ebbe ad accettare 
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speciali clausole dovrebbe continuare ad essere 
soggetto all'antico regime. Converrebbe che que- 
sto punto essenziale venisse bene delucidato. 

Pres. — La questione deve essere assolutamen- 
te chiarita. Non crede peró che tale possa essere 
l'interpretazione dell'articolo; a suo avviso, quan- 
do giunge a maturazione una scadenza si dovreb- 
be cadere sotto il regime della nuova legge che 
regola la materia. Le concessioni attuali hanno 
infatti il carattere di un contratto a scadenza, du- 
rante il quale si possono certamente invocare le 
disposizioni di legge sotto il cui regime il contrat- 
to venne stipulato; quando però il contratto scada 
e debba essere rinnovato, non si potrà più così 
sicuramente appellarsi ad una legge che nel frat- 
tempo venne abrogata. — Se l’ing. Conti teme 
che la contemporaneità delle scadenze possa pre- 
sentare dei pericoli, cosa che egli non crede, si po- 
trebbe forse chiedere una proroga per ciascuna 
concessione in corso, ad esempio, di altrettanti 
anni quanti ne mancano alla scadenza, od in altra 
misura che risponda ad analogo criterio. 

Clerici. — Ritiene non esatta la intepretazione 
dell'ing. Conti, perchè il comma 3. gli sembra 
escludere che il concessionario possa sfuggire al- 
la retroattività. 

Pres. — Spiega che qui si tratta soltanto sulla 
questione della rinnovazione e sul diritto che i 
vecchi concessionari potrebbero vantare in base 
alla legge attuale. 

Conti. — Teme che gli industriali per amor di 
pace si mostrino troppo corrivi ed accomodanti; 
si potrebbe accedere all’idea esposta dal Pres. solo 
in via subordinata, ma egli pensa che si dovreb- 
be resistere e chiedere la non retroattività per la 
parte relativa alle rinnovazioni delle vecchie con- 
cessioni. 

Giussani. —- Pensa che si equivochi nelle pre- 
messe: i concessionari non hanno un diritto at- 
tuale alla perpetuita; questo diritto nasce, per o- 
gni singolo rinnovo, ad ogni singola scadenza di 
trentennio; ma é subordinato di sua natura al fat- 
to che, alla scadenza del trentennio, sia tuttora in 
vigore la legge attuale, che consente il rinnovo 
come un diritto. Ma poichè le concessioni, per se 
stesse, sono durature per un termine fisso, se alla 
loro scadenza imperi una legge che non consenta, 
o limiti, i rinnovi, non crede che si possa tal di- 
ritto pretendere, invocando il disposto della pre- 
cedente legge, abrogata. 

Cornag gia. — 'Trova esaurienti le spiegazioni in 
diritto esposte dall'avv. Giussani. La richiesta del- 
l'ing. Conti tenderebbe а perpetuare uno stato di 
sperequazione tra i vecchi concessionari, che go- 
drebbero di un vero privilegio di fatto, ed 1 nuo- 
vi; ciò creerebbe una palese ingiustizia. Se anche 
venisse ad unificarsi la scadenza di tutte le vecchie 
concessioni, grazie ad un privilegio accordato in 
via transitoria, non potrà derivare un danno reale 
e grave agli attuali concessionari in caso d'inca- 
meramento. 

Ruffolo. -- Non ritiene irrefragabile la affer- 
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mazione che la legye attuale dia diritto alla per- 
petuita delle concessioni. 

Pres. — Osserva che se essa non e stabilita e- 
splicitamente dalla legge, deriva peró in fatto dal 
diritto di ottenere successive rinnovazioni senza 
limiti. 

Insiste sulla necessità di chiedere un tempera- 
mento per le concessioni in corso, pur accettando 
in parte la retroattività per quanto cioè riguarda 
le future rinnovazioni. Le forme per raggiungere 
tale obbiettivo possono essere diverse; alcune 
furono da lui accennate, altre possono escogitarsi. 
Cosi pure e per logica conseguenza giova insiste- 
re per l'annullamento di tutte le pattuizioni spe- 
ciali imposte nei disciplinari recenti. 

Clerici. — A suo parere basta includere nella 
legge una disposizione secondo la quale le con- 
cessioni in corso alla loro scadenza vengano a ca- 
dere sotto il regime della legge nuova ed i con- 
cessionari abbiano diritto alla rinnovazione, alle 
condizioni in essa stabilte. . 

Pres. — La proposta del collega Clerici rispon- 
de perfettamente al concetto svolto da lui e chia- 
rita nella forma può essere accolta. La mette 
quindi ai voti e l’ Assemblea l'approva. 


Art. 54. 


Nessuna osservazione. —- Viene così chiusa la 
discussione di tutti gli articoli. 


Arcangeli. — Domanda poi su quali forze si 
può contare per conseguire la vittoria, e afferma 
che i municipi ben volentieri si alleeranno agli 
industriali in questa battaglia. 

Bonghi. --- Fa presente che si dovrà poi chiede- 
re l'intervento di industriali nella compilazione 
del Regolamento. 

Pres. — Comunica che la campagna verrà con- 
dotta coi medesimi criteri direttivi che già si ap- 
plicarono con buon esito in altre occasioni consi- 
mili, può gia dichiarare che se ne interesseranno, 
insieme con la nostra assoc., le rappresentanze 
della A. E. 1.; della U. della С. di Com., di di- 
versi Collegi degli Ingegneri, di Comuni e di 
Provincie. 

Chiede all’ Assemblea un mandato di fiducia al- 
la Presidenza pel coordinamento del progetto e- 
mendato, e per organizzare la necessaria difesa 
presso le autorità parlamentari e governative, me- 
diante la nomina di una speciale Commissione. 

Ruffolo. — Chiede che sia invitato a farne 
parte anche un rappresentante della minoranza. 

Netti. — Chiede a sua volta che si faccia parte 
nella commissione ai piccoli esercenti. 

Pres. — Promette di tener conto delle racco- 
mandazioni. L’assemblea approva il mandato di 
fiducia. Il presidente ringrazia, e prima di passa- 
те ad altri argomenti dà la parola al sig. Niemack. 


Sul rimboschimento. 


Niemack. -— Poiché la legge presente tende ad 
assicurare agli enti locali, comuni e provincie no- 
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tevoli vantaggi che si giustificano asserendo che 
gli enti medesimi sono soggetti a spese per le o- 
pere di difesa contro i fiumi e i torrenti, pensa 
che 11 Governo dovrebbe in compenso svolgere 
una azione assai più energica per imporre l'osser- 
vanza della legge forestale ai detti enti locali, no- 
to essendo che la causa precipua del lamentato 
peggioramento nel regime dei corsi d'acqua é da 
ricercarsi appunto nella vandalica distruzione che 
continua a farsi dei pochi boschi che ancora ci ri- 
mangono. 

Nella speranza che l'assemblea condivida le sue 
idee, presenta il seguente O. d. G: 


L’Assemblea dell’A. E. I. E. fa voti che in 
compenso di vantaggi accordati'dalla nuova legge 
proposta in favore dello Stato, delle Provincie e 
dei Comuni, specialmente per quelli di montagna, 
siano prese serie disposizioni dall'Autorità com- 
petente, affinché nell'interesse generale sia provve- 
duto meglio che per il passato alla conservazione 
е alla reintegrazione dei boschi che costituiscono 
un patrimonio prezioso della Nazione e che sono 
tanto necessari al mantenimento del regime dei 
nostri fiumi. 


Fres. — Approva altamente le idee svolte del- 
l'oratore e mette ai voti la sua proposta. 
L'Assemblea approva. 


Sulla tassazione nel forfait. 


Pres. — Ricorda che l'anno scorso venne nomi- 
nata una commissione incaricata di studiare 1а 
questione dei metodi applicati dalla Amministra- 
zione delle Finanze nell'accertamento della tassa 
sul consumo d'energia elettrica, là dove questo 
consumo vien pagato dal consumatore mediante 
contratto a forfait. Questa Commissione ha com- 
pilato una Relazione, dopo aver studiato a fondo 
l'argomento. E poiché tale relazione é dovuta al 
consocio ing. Civita, gli dà la parola perché rias- 
suma la relazione stessa. 

Civita. — Espone il lavoro fatto dalla Commis- 
sione, e riassume la sua relazione presentando il sc- 
guente : 


ORDINE DEL GIORNO. 


L'Associazione fra Esercenti Imprese Elettr:che 
preoccupata già da parechio tempo della grave que- 
stione insorta fra parecchie Imprese Esercenti e la 
Amministrazione delle Finanze per la liquidazione 
della Tassa sull’ Energia Elettrica, e speciaimente 
per le innovazioni imposte sul metodo di accerta- 
mento dell’ Energia consumata dagli utenti а 
forfait. 

Ritenuto che qualsiasi soluzione possano avere le 
questioni di cui sopra, anchc se trattate nella com- 
petente Sede Giudiziale, resterebbe pur sempre a- 
perto l’adito ad altre, per le imprecisioni della 
Legge е del Regolamento. 

Ritenuto che i progressi tecnici hanno sensibil- 
mente modificati i consumi di gas e di luce elettrica 
necessari per ottenere l’unità illuminante, onde an- 
cor più si è accentuata la spercquazione inizialmen- 
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te esistente fra la tassazione del gaz e quella de-'a 
luce elettrica. 

Ritenuto che la tassa sul riscaldamento elettrico 
grava in misura cosi forte da rendere proibitiva tale 
applicazione dell'energia elettrica. 

Ritenuto che mutate le condizioni che consiglia- 
vano la distinzione fra Comuni inferiori e superiori 
al 10.000 abitanti agli effetti della tassazione del- 
l'energia, tale distinzione oggi non abbia piu ra- 
gione di sussistere. 

Ritenuto infine che la pratica ha dimostrato la ne- 
cessità di numerosi altri ritocchi alla legge 8 Ago- 
sto 1895, N. 486 attualmente in vigore, e al rela- 
tivo Regolamento, 29 Settembre 1895, N. 624. 

Fa voti aflinchè venga dal Governo proposta al 
Parlamento la modifica della Legge attuale, tenen- 
do presente i seguenti punti: 

1.) Perequazione di tassa per illuminazione a 
zaz ed elettricità, ed altri sistemi di illuminazione. 

2.) Abolizione della tassa sul riscaldamento e- 
lettrico. | | 

3.) Tassazionc dei forfait in base ad una tassa 
fissa per Ettowatt impegnato, abolendo la distin- 
zione fra Comuni inferiori e superiori ai 10.000 a- 
bitanti. 

4.) Controllo per parte degli Agenti di Finanza 
estcso anche agli impianti interni dei locali di abita- 
zione degli utenti. 

E nomina una Commissione incaricata di redi- 
gere una Memoria i'lustrativa di questi vari punti, 
da presentarsi al Ministero delle Finanze, la quale 
Commissione dovrà cercare di tener viva l'agitazio- 
ne fra utenti, imprese, uomini parlamentari, affin- 
ché si addivenga al piü presto ad una sospensione 
degli accertamenti in base alle circolari Busca col 
ritorno al sistema antico, e alla presentazione della 
nuova Legge al Parlamento. 


Pres. — Ringrazia il relatore e prega l'assem- 
blea a voler indicare 1 punti sui quali crede oppor- 
tuno richiamare l'attenzione della Commissione 
per il completamento del lavoro. 

Pinna. — Ritiene opportuno che si metta bene 
in evidenza il diritto di rivalsa che deve essere la- 
sciato integro, non solo nominalmente, ma in fat- 
to, negli esercenti: la mancanza di questo diritto 
porterebbe a rovina tutte le piccole aziende e mol- 
te delle grandi. 

N etti. — Chiede si rilevi la necessità assoluta di 
mantenere al forfait il tipo di tassazione che erasi 
fin qui adottato, poiché il regime che si vuole in- 
staurare ucciderebbe i piccoli esercenti. Coglie 
l'occasione per segnalare l'opportunità di pere- 
quare la tassa di licenza, oggi non proporzionata 
alla importanza degli esercizi. | 

Taccani. — Crede che, per adottare il concetto 
della perequazione tra consumo di gas e di elet- 
tricità nei riguardi della tassa, quando si voglia 
chiedere l'esonero dalla tassa per l'energia elet- 
trica consumata a scopo di riscaldamento privato, 
ugual trattamento dovrebbe ammettersi pel gas. 
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In riguardo al punto 3. crede bensi utile chiede- 
re l'estensione a tutti i comuni del metodo di ac- 
certamento previsto per i comuni aventi popola- 
zione inferiore ai 10.000 abitanti; ma ritiene piü 
pratico mantenere come base della tassazione la 
potenza installata, il cui accertamento é piú age- 
vole e non puó dare origine a contestazioni. 

Pres. — Evidentemente non si potrebbe chiede- 
re lo sgravio della tassa sul gas per uso di riscal- 
damento, perché non potrebbe essere accordato. 
D'altra parte studiando la base della perequazione 
per uso riscaldamento, in confronto a cm. 2 del 
gas la energia elettrica dovrebbe gravarsi nella 
misura di un'importo trascurabile. 

Per quanto riguarda la seconda osservazione 
potrà studiarsi una formula precisa e sufficiente- 
mente uniforme che tenga conto dei bisogni di- 
versi. 

Bonghi. — Chiede che nella relazione si tenga 
conto anche della sperequazione che si ha rispetto 


'alla illuminazione ad acetilene ed a petrolio. 


Non sarebbe male accennare anche alla questio- 
ne della sovratassa imposta dei Comuni. 

Pres. — Osserva che questa rientra nella que- 
stione dei dazi comunali e non sarebbe questa 
sede opportuna per discuterne. 

Dichiarando che si terrà conto delle espresse 
raccomandazioni e ringraziando vivamente l'ing. 
Civita per l'importantissima relazione, che verrà 
pubblicata, mette ai voti-l'O. d. G. della Commis- 
sione. | 

L'Assemblea lo approva. 

Viene letto e approvato il bilancio consuntivo” 
1906-07; letto ed approvato il preventivo 1907-08 
aumentando lo stanziamento per spese di stampa 
a L. 1000. 


Viene per acclamazione rieletto a Consulente 
legale della Associazione l’avv. Giussani, e ciò 
senza scadenza fissa di termine. 

Si delibera di pubblicare come di consueto il re- 
soconto dell’ufficio legale per l’anno 1906-1907. 

Si conviene di non fissare fin d’ora la sede e la 
data della prossima assemblea, dando mandato 
alla presidenza, la quale, su proposta del socio 
Silva, interpellerà i soci in proposito. 


Si passa infine alla nomina delle cariche sociali. 
Risultano eletti: 


Esterle — Pres. voti 3I 
Conti — Vice Pres. » 31 
Civita — Cons. » 29 
Danioni — Idem | » 28 
Bonghi — Idem » 25 
Fumero — segr etario » 31 
Taccani — Revisore » 31 
Netti — Idem » 31 


Riportarono voti a Consiglieri i Soci Vismara, 
Mengarini, Magrini, Clerici. 
Si toglie la seduta a ore 12.30. 
> M 
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LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cis'one, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 
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Alcune delle principali installazioni esegite aum au uri Genera 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 5оо — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chiì) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 


tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (/:gitto) 


lettrici: 


[Egitto] 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Assia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Tenerifta боо Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo тобоо 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (4rgentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (/4/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 —= Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 —  Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 -- 
Miniera Mariewka (Assia) 400 — Molino 
Reynaud € Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) ¿000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (ето) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, Soo — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 —- 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


FORZA E LUCE 

) 
Impianti per forza e luce e 
di trasmissione dí qualsiasi 
entità. 


Impianti elettrochimici 
Turbogeneratori 


Motori speciali per 
наан MATERIALE D'IMPIANTO 

Generatori e Motori - Materiale da con- 
dutture e cavi, 

Lampade ad arco normali a fiamma e Lil- 
liput per corrente continua ed alternata. 

Lampade incandescenti al tantalio ed a con- 
sumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali, automatici. 


Ttastormatori 
ad ойо e ad aria 


TRAZIONE APPARECCHI 


di misura e controllo, 


Studio ed esecuzione di impianti per 
da quadro, laborato- 


Tramvie. 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
гапее raelevate, sospese. 
» зор » 5805р Centrali e apparati 
telefonici 


Impianti di trazione per miniere. 


Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, bassa ed alta tensione. 


Impianti ed apparati 
avvisatori d’incendio 


Telegrafi, 
Orologi elettrici, indi- 
catori di livello, 


Q Trasmissori d'ordini per 
Qy marina e miniere, 
v Apparati di blocco 
Applicazioni per elettrochimica e 
metallurgia. 
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CRONACA SETTIMANALE 


Per l'applicazione del regolamento sulle caldaie 

. a vapore. 

Il ministro dell’ interno ha inviato ai pata del 
Regno una circolare nella quale, dopo aver ricor- 
dato che il Ministero dell’agricoltura ha fatto rile- 
vare alla Direzione generale della P. S. che il ser- 
vizio relativo al regolamento sulle caldaie a vapore 
approvato con regio decreto 17 agosto lasci non 
poco a desiderare, annunzia che la maggior causa 
di lagnanze si devono ricercare nel ritardo con cui 


н 
| 
| 


‘sono trasmesse agli uffici minerari le denunzic an- 


nuali delle caldaie a vapore ed il ritardo col quale 
si trasmettono all’ufficio stesso copie dei verbali di 
visita delle caldaie. Dopo di che la circolare av- 
verte del pericolo che ne può derivare alla sicurcz- 
za pubblica e rinnova ai prefetti del Regno le racco- 
mandazioni perchè siano date agli uffici dipendenti 
nuove e categoriche disposizioni, provvedendo spe- 
cialmente perchè sia adottato per le caldaie a vapo- 
re un registro di modelli eguale a quello adottato 
negli uffici minerari. 


Per studiare i giacimenti di petrolio nell'Emilia. 

In seguito agli studi recenti sui giacimenti d 
petrolio e asfalto è risultata la necessità di pro- 
cedere a rilievo sistematico e particolareggiato del- 
la regione appenninica emiliana allo scopo di stía- 
bilire la profondità alla quale si dovrebbe giun- 
gere coi pozzi trivellati per sapere se si verifica 
o meno la esistenza di concentrazioni petrolifere, 
e poiché l'esecuzione di tali rilievi dovrebbe com- 
piersi sotto un'unica direzione с controllo, così è 
stato firmato il decreto con cui le provincie di 
Parma e di Piacenza sono distaccate dal distretto 
minerario. di Milano e aggregate a quello di Bo- 
logna. 


La zona franca di Napoli. 

Pochi giorni or sono il Sindaco di Napoli гїсє- 
vette un memorandum firmato da tutti gli indu- 
striali che hanno costruito o vanno costruendo sta- 
bilimenti in quella zona franca, che la legge del 
1904 concesse a Napoli, per concorrere al suo ri- 
sorgimentio economico ed industriale. 

Nei tre degli anni di franchigia del dazio per 
quella zona, se amministratori preveggenti ed e- 
nergici avessero .provveduto, a quest'opera dei 
centosettanta opifici che dovevano sorgere, pochi 
ne resterebbero ancora in costruzione, e Napoli 
gia risentirebbe dei benefici della provvida legge. 

Ma gli speculatori comprarono i terreni e cer- 
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Elenco di Privative i eui titolari sono di- 
sposti а vendere, o eoncedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 12 Ottobre 1899, Reg. Att. 
Vol. 117, N. 136, per: 
"Procédé de dévulcanisation des déchets de 
caoutchouc,, 


del Signor Arthur Hudson MARKS, a Akron (O- 
hio) S. U. A. 


() 


Privativa Industriale: 23 Giugno 1905, Reg. Att. 

Vol. 209, N. 209, per: 

'*Pétrin mécanique pour les matières ргбтіё- 
res de la fabrication du papier, avec dispo- 
sitifs pour couper et broyer,, 

del Signdr Dr. Casimir WURSTER a Londra. (,) 


Privativa Industriales 17 Novembre тооз, Reg. 
Att. Vol. 219, N. 102, per: 
‘‘Perfectionnements aux courroies de trans- 
smissions et autres,, 


del Signor George William PARKES, a Manche- 
ster (Inghilterra). (2) 


Privativa Industriale: 9 Ottobre 1901, Reg. Att. 
Vol. 148, N. 33, per: 
‘‘Processo di fabbricazione di mostre di li- 
noleum,, 
del Signor Paul BLAUBACH, a Brema (Germa- 


nia). 4 


Privative Industriali: 9 Novembre 1899, Reg. 
Att. Vol. 118, М. 41, per: 


‘‘Perfezionamenti nei rulli o manubri per gin- 
nastica,, 
del Signor Eugen SANDOW, a Londra. (,) 


Privative Industriali: 


I) Reg. Att. Vol. 130, N. irr, in data 10 A- 
gosto r900, per: 


‘‘Procédé de fabrication de ciment,, 
2) Reg. Att. Vol. 162, N. 4. in data 30 Set- 
tembre 1902, per: 
‘Procédé de fabrication de ciment,, 
3) Reh. Att. Vol. 180, М. 170 in data 16 No- 
vembre 1903, per: | 
‘‘Appareil et procédé perfectionnès pour le 
traitement des scories de hauts-fourneaux 
et autres,, 
4) Reg. Att. Vol. 168, N. 99 in data 9 Feb- 
braio 1903, per: 
‘‘Prèparation de ciments à l'aide de laitier,, 


della Società THE GENERAL CEMENT COM- 
PANY LIMITED, a Londra. (6) 


Privativa Industriale: Vol. 48, N. 70852, Reg. 
Gen. e Vol. 184, N. 50 Reg. Att., per: 
‘‘Plaque pour accumulateur èlectrique,, 


del Signor Chaimsonovitz Prosper ELIESON, In- 
gegnere a Parigi. (,) 


red. \ 


NOE 


Vol. XXX - N. 1 


carono di venderli a prezzi eso:bitanti; si ebbero 
deplorevoli ritardi, lungaggini burccratiche, di- 
scussioni accademiche, esitanze nel dare disposi- 
zioni: liti pendenti interminabili difficoltà fatte sor- 
gere da quell’ufficio tecnico mun'cipale; tutto с 5 
fece perdere i benefici della zona franca (che rap- 
presenta un quarto di superficie di tutta la città! 
facendo allontanare i volonterosi. 

Agli industriali s'era fatto intravvedere Ц m'- 
raggio del trasporto a Napoli dell'energia idro-e- 
lettrica del Volturno, per cui il Governo aveva 
concesso tutto; ma il Municipio non seppe tr.:- 
vare il mezzo per convenire con coloro che sulle 
acque del Volturno accampavano delle pretese c le 
cose stanno come prima, con l'aggravante che i 
sedicimila cavalli sono ridotti a settemila. 

I vasti terreni in livelli infericri allo stradale, 
non sono stati nè bonificati nè colmati. Manca un 
piano stradale, sicchè gli stabilimenti nuovi spar- 
pagliati a casaccio, potranno anche in parte essere 
demo'iti, poiché dal progetto municipale (di cu 
nemmeno si è cominciata l'attuazione) si vede che 
molte vie tagliano degli stabilimenti già costruiti. 
Non” esiste limitazione di confine daziario, man- 
cano strade, acqua potabile, tramvie, illuminazio- 
ne, uffici postale е telegrafico, casermetta pompic- 
ri per i possibili incendi, stazione di guardic mu- 
nicipali, posto di soccorso per gli infortuni del la- 
voro; mancano le casc operaie; tutto manca. 
Quando si provvederà sul serio? 

La istituzione di uffici interregionali per il col- 
locamento della mano d'opera. 

Il disegno di legge per la istituzione di uffici in- 
terregionali per il collocamento della mano d'opera 
nei lavori agricoli e nelle opere pubbliche consta di 
15 articoli. Tali uffici potranno essere istituiti nelle 
provincie di notevole movimento migratorio per- 
manente o periodico c in quelle deficienti di mano 
d'opera su proposta degli enti loca'i che saranno 
indicati nel regolamento. 

La sede e la circoscrizione di ciascun uffic.o si sta- 
biliranno con decreto realce sopra proposta del M:- 
nistro di Agricoltura, industria с commercio ed il 
decreto determinerà il contributo dello Stato al fon- 
do specia'e formato dai contributi annui offerti dal- 
la provincia e dai comuni (a cui sono applicabili le 
disposizioni dell'art. 287 della legge comunale e 
provinciale) nonchè da altri enti locali privati. 

L'opera che gli uffici dovranno principalmente 
spiegare è opera di mediazione nel collocamento 
della mano d’opera, mediazione che potrà essere 
gratuita o fatta mediante corrispettivo da stabilirsi 
in sede di regolamento. А questo scopo gli uffici, 
oltre ad assumere informazioni sulla disponibilità 
di mano d’opera per raccogliere e pubblicare le da- 
mande per l’agricoltura e per i lavori pubblici, do- 
vranno compilare e pubblicare i dati del mercato 
del lavoro agricolo e le statistiche migratorie e tra- 
smettere relazioni periodiche della propria azione 
di bilanci preventivi e consuntivi ed altre eventuali 
notizie statistiche al Ministero di agricoltura. 
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l'assunzione di Forniture e Lavori per Impianti completi 
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Opere Jdrauliche 


Filovie 


UFFICI 


ROMA: Via Crescenzio, 9 
(Piazza Cavour) 


NAPOLI: Vía Municipio, 18 
S. Brigida 


{Trazione 
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{Impianti Industriali 


"m, 
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Studi e Progetti tecnico-finanziari e Preventivi 
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E. KRIEG & P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine trancíate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


Ditta OSCAR RIGNON 
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Caldaie - Semifisse - Locomohili - Motori 
Pompe Centrifugbe, ecc. 
NOLEGGIA - ACQUISTA 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Aiti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 
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L'articolo quarto del progetto esonera peró gli 
uffici da ogni responsabilità per i contrati conclusi 
per suo tramite e per le informazioni date. 

. Con l'articolo quinto si sono chiamati gli uffici. 
di collocamento a fungere eventualmente come col- 
legio arbitrale nei casi di conflitti collettivi per la 
statuizione di patti di lavoro, ma con ciò non si è 
inteso di creare una specie di arbitrato obbligatorio, 
ma si è voluto attribuire agli uffici una funzione sus- 
sidiaria destinata a rafforzare la funzione principale 
e ad assicurare il continuo esercizio di questa uli1- 
ma. 

Nell’esercizio della mediazione non è attribuita 
agli uffici interregionali alcuna posizione di mono- 
polio, ma si è assicurato loro la franchigia postale 
alla corrispondenza degli uffici (articolo 6) e si sono 
posti questi ultimi in condizioni di avere la mag- 
gior quantità di fonti dalle quali attingere precise 
notizie sul mercato del lavoro (art. 8). Così pure si 
è concesso agli uffici di fare ottenere facilitazioni 
di viaggio a coloro che si valgono dell’opera loro 
(art. 7). Quanto all’organizzazione interna degli 1- 
stituti si è voluto ad essi attribuire una certa au- 
tonomia perchè non tutti si troveranno ne!le stesse 
condizioni di ambiente cioè di fronte ad identici at- 
teegiamenti del mercato del lavoro. 

Nel bilancio del Ministero di agricoltura per l'an- 
no 1907-1908 è stabilita la somma di L. 25,000 per 
l’istituzione ed il funzionamento dell’ufficio di co'lo- 
camento. 

Entiro quattro mesi dalla pubblicazione della leg- 
ge il Governo emanerà il regolamento necessario 
per la sua esecuzione. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società italiana per le Strade ferrate della Sicilia 
- Roma. 

Presenti 52 azionisti, portatori di 20,771 azioni, 
il 25 dello scorso novembre s'è tenuta l'assemblea 
generale degli azionisti per l'approvazione del bi- 
lancio dell'esercizio 1906-1907. 

La relazione del Consiglio d'amministrazione ri- 
corda che la convenzione fra Stato e Società per la 
liquidazione del ventennio d'escrcizio non è ancora 
esecutiva poichè non fu sanzionata per legge. 

Nel presentare il risultato finanziario dell’eser- 
cizio 1906-907 non si poterono tener presenti le 
pattuizioni intervenute colla convenzione sopracita- 
ta. Di conseguenza il bilancio non risente alcuna 
influenza della convenzione stessa, salvo per gli in- 
teressi pei quali si è conteggiato a titolo provvis . 
rio l’interesse del 3.65 %. 

Riguardo ai proventi ed oneri la relazione così si 
esprime : 

Anche in questo esercizio abbiamo creduto con. 
veniente mettere in evidenza le provenienze att^« 
e passive del ventennio, sembrandoci utile tener 
dietro alle ulteriori passività cui dà luogo il conto 
della passata gestione, di fronte alle partite di cre- 
dito che successivamente vengono ad emergere do- 
po il 30 giugno 1906. 
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MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| Oltre 250 Centrali equipaggiate in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


Il 


| PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 
e a e 
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Compassi : CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO 4i Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo “ St. Louis 1904 Grand Prix, 
Lisfino prezzi Illustrato gratis. 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
—— € prodotti affini == 


E.BERTETTI С. 


Fili, Corde e Cordoncini 

elettrici isolati - Cordoni SY 
per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 
(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISCHES 


Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 


The Electrical Standardizing, Eesting e Training 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 
П R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI € SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Le provenienze attive del ventennio son 
a duc, cioè, una riguardante il saldo del conto per- 
dite с proventi eventuali, il quale al 30 giugno 
1907 ha dato una attività di L. 51,205.66; l'altra 
riguardante gli interessi attivi e passivi dei lavori 
dei fondi speciali, per i quali, in seguito alla com- 
pilazione dei conti correnti per le partite già liqui- 
date, lo Stato ha accreditato alla Società la somma 
di L. 69,415.49. E' bene notare che la piü gran 
parte di questa somma è al netto di imposta di ric- 
chezza mobile, perchè calcolata giusta il contratto 
sulla base dei buoni del tesoro. 

Per quanto riguarda il periodo successivo al 20 
glugno 1905 sono stati conteggiati a favore della 
Società, per le anticipazioni da essa fatte ai fondi 
speciali, gli interessi provvisori al saggio netto dcl 
3.65 %. Questi interessi netti ammontano а Lire 
72,315.59, cui riunendo quelli emergenti dalla con- 
tabilità collé Banche per depositi in conto corrente 
c altro, si ha un totale di L. 211,920.93. Aggiun- 
gendo alle partite suddettle il corrispettivo fisso per 
la costruzione delle linee Noto-Licata, Scordia-Cal- 
tagirone e Siracusa al Porto, ascendente a Lire 
4,911.013 si ha un totale di L.5,243,555.08 che rap- 
presenta il complesso degli introiti dell'esercizio di 
cui discorriamo. 

Nella parte passiva abbiamo portato, le spese di 
esercizio emerse posteriormente al 30 giugno 1605 
e che non poterono essere conteggiate nel preceden- 
te anno; abbiamo pure compreso le spese afferen- 
tesi alle operazioni di riconsegna delle linee, non- 
ché tutte le spese generali di amministrazione, с 
quelle riguardanti il servizio dei titoli emessi dalla 
Società per le costruzioni. 

Le sopravvenienze passive di cui sopra, come ri- 
levasi dal quadro proventi ed oneri e dal relativo 
allegato, risultano in L. 181,765; le spese generali 
di amministrazione ascendono a 122, 875.39. 

Le spese pel servizio dei titoli delle costruzioni © 
cioé interessi, ammortamenti normali, tasse e di- 
versi, ammontano a 3,938,380.44, totale Lire quat- 
tro milioni e 243,029.83. 

Perciò si ha una differenza di 1,000,525.25, che 
rappresenta l'utile netto dell'esercizio 1906-907, € 
permette di distribuire un dividendo di L. 25 per a- 
zione, già pagato in due acconti semestrali. 

L'assemblea, infine, con votazione segreta, ha rie- 
letto ad amministratori i signori: cav. avv. Pietro 
Calapai, Chianello di Maria Stefano barone di Car- 
caci, cav. Giorgio Maurogordato, comm. Saverio 
Parisi e comm. Roberto Varvaro. — A sindaci ef- 
fettivi i signori: barone Tristano Gallotti, cav. ufi. 
dottor Carlo-Grillo, cav. prof. avv. Ulisse Manara, 
cav. Lorenzo Pareti e sig. Adolfo Perelli ed a sin- 
daci suplenti i signori: cav. Vincenzo Bonanno € 
comm. Luigi Sofio. 

Società di Monteponi - Toriro. 

Questa Società che ha per oggetto la co'tivazic- 
ne di miniere, l'industria e il commercio dei mi- 
nerali e dei metalli convocò gli azionisti in assem- 
blea generale ordinaria per il 12 dicembre scorso. 
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Fu in quella adunanza approvato il bilancio del- 
l'esercizio 1906-1907 il quale permise, come per 
l'esercizio precedente un dividendo di L. 40 pes 
azione. 

La relazione del Consigkio d’Amministrazione. 
dice che l’esercizio 1906-1907 fu particolarmente 
caratterizzato dalla buona tenuta dei corsi dei 
metalli che toccarono i più alti prezzi nel dicembre 
1906 per lo zinco, nel novembre dello stesso anno 
per Pargento e per il piombo nel luglio di que- 
st'anno. Dopo cominciarono a discendere, ed il 
movimento continua ancora, cd è facile fare la pre- 
visione per l'avvenire. Come non vi furono causc 
speciali per l'aumento, così non ve ne sono pel 
ribasso: gli stok sono normali, 1 consumi sempre 
attivi е in aumento. Quello solo che va notato 
è che mentre la produzione dei minerali di piombo 
è stazionaria, quella dei minerali di zinco è in 
aumento, che però fu finora tutto assorbito dal 
maggior consumo. 

La Società spinse i lavori con particolare cu:a 
ovunque. Si iniziarono quelli per la coltivazione 
al disotto del livello dell’acqua, e si stanno rio:- 
dinando i servizi per la forza motrice, e quelli 
della trazione dei materiali si all'interno che al- 
l'esterno. 

L'aumentb nel costo di tutte le materie prime 
с della mano d'opera continuò anche in quest'eser- 
cizio, ed anzi per alcuni materiali si accentuò la 
deficienza e nella mano d’opera si ebbe fra l’altro 
l'emigrazione per le miniere della Tunisia e del- 
l'Algeria ed anche per il lontano Chili. Ora però 
al ribasso dei prezzi dei metalli non fa seguito 
quello del costo dei materiali с tanto meno quello 
della mano d'opera. Questa situazione si ripercuo- 
te sulle spese, e il Consiglio cerca compenso, 
per quanto possibile, nel miglioramento e riordi- 
nazione del lavoro. 

Nella formazione del bilancio di quest'anno il 
Consiglio ha pure creduto bene di tener conto 
di un elemento di fatto che è quello del graduale 
esaurimento delle miniere per l'esportazione che sc 
ne fa del minerale estratto. 

Е’ evidente che la miniera, delimitata com'è 
nella sua estensione, ha un campo di coltivazione 
cgualmente limitato. Esso può dare una produ- 
zione più o meno grande a seconda della sua mag- 
giore o minore ricchezza, ma la produzione è in 
ogni caso limitata. 

La miniera è da cinquantasette anni coltivata 
dalla Società che ne ha approfonditi i lavori fino 
al livello dell’acqua, ciò che, se geologicamente 
non limita la ricchezza del giacimento, mette però 
in discussione la convenienza della coltivazione 
sotto l’aspetto commerciale. 

П Consiglio ha creduto giusto cd opportuno d. 
rappresentare in bilancio questa posizione di fatio 
cominciando da quest'esercizio a diffalcare dal’e 
rispettive miniere una quota di valore proporzio- 
nale alla produzione esportatane nell'esercizio stes- 
so, ossia quella quantità di valore di giacimento 
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TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


ll sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. Е. G. - THOMSON 
HOUSTON é quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha avuto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Vetture Numero e А 
m i potenza Tension Frequenza 
K automotrici | dei motori ensione q 


Niederschoenewelde-Spindlersfeld (presso Berlino) - Ferrovie 


dello Stato Prussiano. . . . +. . . . . . . 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Volt | 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . . . 7.— 2 2 да 100 НР 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - Ferrovie dello 

Stato Prussiano. . . +. . . . . 4... rn 26.5 [- ' 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victorla-London Bridge - London-Brighton and South Coast 

Ry. Co. ° 9 . . . . . . е . . ° . . . . А 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
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Ufticio Commerciale 


DELLE 


ТЇШЇП LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


ЛХ 


LAMPADE 
A FILAMENTO 
DI TUNGSTENO 


Brevettate in tutti i paesi 


Consumo 1 Watt per candela - Durata 800-1000 ore 
pjeujaj|e ojuenb enumuo) 31431103 NS ojue] afesn ond IS 


Funziona anche inclinata 
Sopporta Variazioni di tensione - Non annerisce 
Dà luce bianchissima 


LA PIÙ DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 
51 FABBRICA IN: 


ITALIA — UFFICIO COMMERCIALE delle Fabbriche di 
Lampade Elettriche EDISON-CRUTO, Via Broggi, 6 - 
MILANO. 


FRANCIA — Società LACARRIE «Е, 16, Rue de l'Entre- 
pot - PARIS. 

INGHILTERRA — La Z Electric lamp Syndicate - 
LONDRA. 


GERMANIA — Hollefreund & C.ie - BERLINO. 
— Bergmann & C.ie - BERLIN. 


SVIZZERA — La Società RIGI - Goldau. 
RUSSIA — Warshauer Gluhlampen Fabrik - VARSAVIA. 
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consumato che non è più e più non ritorna, prov- 
vedendo cosi alla ricostituzione del capitale che 
va man mano consumandosi colla produzione che 
si fa. | 


LÀ 

La produzione dei mincrali fu di: tonnellate 
3,219,979 di minerali di piombo del tenore medio 
di: 50.81 % in piombo, gr. 388,06 per tonn. d'ar- 
vento; tonn. 16,274,257 di calamina calcinata del 
tenore medio di 42,79 % in zinco; tonn. 207,225 
di minerali di zinco piombiferi per trattare alla 
fonderia zinco. Tonn. 21:,704,464 in tutto. 

Furono acquistate, per trattare alla fonderia, 
tonn. 815,416 di minerali di piombo tonn. 67,355 
di materiali ramiferi e tonn. 82,698 di minerali 
di antimonio. 

La fonderia di piombo trattò: tonnellate 6 mi- 
lioni e 030,683 di minerali di piombo, 67,855 di 
materiali ramiferi e 26, 640 di materiali di ripasso. 

Produsse: tonn. 3030.002 di piombo mercanti- 
le, chilogr. 2698,513 di argento fino, chilogrammi 
5660.000 di rame raffinato, chilog. 298,690 di mer- 
curio. | 

L'assemlea approvando queste risultanze ric- 
lesse a consiglieri i signori: comm. ing. France- 
sco Ceriana, e cav. G. B. Biglia; a sindaci effet- 
tivi i signori: avv. Pietro Bobba, avv. Edoardo 
Lanino e Giuseppe Camis, ed a sindaci supplenti 
i signori Ettore Gaetano Donn e dott. Mario Ca- 
valchini. 

Forniture alle FF. SS. 

La direzione generale delle ferrovie dello Stato 
ha indetto la gara per la fornitura di carboni per 
lampade elettriche. Il termine utile per la priesenta- 
zione delle schede scade il giorno 15 gennaio 1908. 
Lavori ferroviari. 

Venne autorizzata l'esceuzione dei seguenti la- 
vori: 

Impianto di una centrale elettrica in staz one di 
Benevento. 

Impianto illuminazione in stazione di Roccella 
Jonica. 

Riordino e completamento illuminazione in 
stazione di Caltanisetta. 


Ramifera italo-austriaca - Genova, 

Ebbe luogo l'assemblea ordinaria degli azioni- 
sti di questa anonima con sede in Genova, costi- 
tuita nel 1906. - 

Erano presenti sei azionsti, rappresentanti боо 
azioni, cioè l'intero capitale sociale e présicdeva 
il presidente del Consiglio di amministrazione, 
marchese Pietro De Ferrari. j 

Fu letta la relazione del Consiglio riflettente 
questo primo esercizio sociale, dalla legale costi- 
tuzione della Società al зо giugno и. s., periodo 
di preparazione e di impianto, più che di esercizio 
il che spiega la tenuità degli affari compiuti. 

Fu approvata la relazione e il bilancio che reca 
all'attivo ; 

Numerario in cassa 2,918,10, terreni e fabbri- 
cati 45,694,10, macchinario e utensili 105,103,20, 
miniere di San Bovo 100,000, esercizio miniere 


А ® O. 
0101! IRSE per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeseilschaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motori a combustione | 
Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 


Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 
Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 
Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, зв - TT 
Telegrammi: MARIOTTICO | Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio iun c FRFEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione === 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili | 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


DALL LAP LL 


Ti 1 te chí А ti 1 = 
po completamente chiuso, sopporti a sfere > SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA <= 


Rappresentanti per l'italia: In$$. G. ANCONA & C. LORIA - Milano - Vin Carlo Alberto, 20 - Telefono 61-53 
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Ce E 
AN NOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


——— Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici === — 
Brevetto Italiano N. 59435/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


- — —————s-e-4—9-e9--—- —— - 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 
S ORI 


docieta Eleffrodinamica 


Rappresentanza Generale E. G. ALIOTH 


Italiana della 


© © 


Sede Centrale MILANO 


Ufficio Teoni Amministrati 
а e Negoslo ді vendita Via Principe Umberto, 18 
UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
»  » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
>» » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
» » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» » VENEZIA - S. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
» BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d'energia - Altermatori - Di- 
namo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'implaate. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria s2 


Progetti e preventivi a richieeta 
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51,685,98, debitori diversi 8,572,15, mobilio 5 
c 23 cent., spese generali 30,441,97, cauzione am- 
ministratori 18,000, totale 366,164,75. 

I] passivo porta: Capitale 300,000, creditori di- 
versi 44,210, conto interessi 3,054,75, conti da 
pagare 900, cauzione amministratori 18,000. 

L'assemblea procedeva quindi ala nomina dei 
sindaci nelle persone dei signori: Charles Mac- 
Nevin, Enrico Picasso, avv. Vittorio Canepa, ef- 
fettivi e avv. Edoardo Guarini, Angelo Barabino, 
supplenti. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


Un nuovo relais telegrafico. 

Come è noto, sulle linee telegrafiche provv1- 
ste di relais, e d'uopo sottomettere i medesimi ad 
una nuova regolazione nel caso in cui si produca- 
no delle variazioni di intensità provocate da per- 
turbazioni atmosferiche o da altre cause. Questa 
nuova regolazione, generalmente difficile, è cau- 
sa di perdite di tempo considerevoli quando si trat- 
ta di linee lunghe. 

Ora, questo inconveniente sarebbe eliminato, a 
mezzo di un nuovo relais, che, una volta regolato 
può utilizzarsi per un lungo periodo di tempo so- 
pra una linea qualunque. In questo relais l'arma- 
tura è sottoposta all’azione dei campi magnetic. 
opposti uno dci quali si forma e sparisce più ra- 
pidamente dell’altro; in conseguenza di che quan- 
do si produce aumento o diminuzione d'’intensità, 
il rapporto fra i due campi rimane identico. 

Nel nuovo apparecchio s'impiegano due elettro- 
calamite a ferro di cavallo, fra le qua'i oscilla 
l'armatura. Le bobine dell’elettrocalamita n. 1, 
presentano 440 ohms di resistenza e quelle de'l'c- 
lettrocalamita n. 2 solamente 150 ohms. La resi- 
stenza montata fra queste due elettrocalamite é di 
180 ohms. Quando una corrente passa sopra la li- 
nea, le elettrocalamite si trovano eccitate simulta- 
neamente, a motivo del loro montaggio in paral- 
lelo; ma allora, circa gli 8 decimi del'a corren:c 
fluisce dalle bobine n. 2, di modo che il campo 
magnetico nel n. 2 si stabilisce рїї rapidamente 
che nel n. r. 

La conseguenza di questo fatto è che la leva 


. dell'armatura passa dal contatto di riposo sul con- 


tatto di lavoro e rimane applicata su quest'ultimo 
anche dopo completa eccitazione del *elettro cala- 
mita n. 1, in seguito di che il circuito dell'apparec- 
chio resta chiuso. Per сопіга іо, quando si apre 11 
circuito di linea, il campo magnetico esistente nel n. 
2 sparisce piü presto che quello esistente nel n. 1, 
cosicché la leva dell'armatura si trova prontamen- 
te condotta allo stato di riposo. 


Il telefono in Australia. 

Lc due principali città dell'Austrialia, Melbourne 
c Sydney, ono state ora collegate col telefono. La 
linca è della lunghezza di circa 1000 chilometri є 
si compone di due fili di rame fortissimi; il prezzo 
della costruzione è stato di L. 1,135,990. La tiariffa 
delle conversazioni è di L. 7.50 per ogni 3 minuti. 
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CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 
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Pompe a vapore ad azione diretto 


x per tu i Servizi e tutte le pressioni 


Pompe a vapore duplex 


Casina 
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Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto : 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA | 


5 — Via Caffaro — 5 | 


А paritá di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. | 


Tutti i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


ES 


NAPOLI 


Galleria Umberto, 2'7 
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ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 


impianti iti 
1555 per тоз. 000 cav. 


DIPLOMA А Т A TORINO 
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Ing. L. MERIGGI & С. 


Società Italiana per la Trazione Elettrica 


Piazza S. Caro, 2 - MILANO - Telefono 193-10 


Specialità per Materiale di linca della 


THE OHIO BRASS Lo. 


MANSFIELD cu. s. А.) 


AGENZIA GENERALE PER ITALIA E SVIZZERA 
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Concess. esclusivi 


| = per l’Italia FUSIDILI NOARK 


А. JOHNS MANVILLE Со» 
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I! telefono al Siam. 

La città di Bangkok, capitale del Siam, possie. 
derà tra poco un ufficio eentrale telefonico di 700 
abbonati. A tal uopo vennero chiesti dei preventi- 
vi di costruzione a diverse Case europee ed ame. 
ricane. 


- 


Telegrafia senza fili. 

Il Governo germanico ha testé fatto costruiic 
una stazione di telegrafia senza fili, sistema «Te- 
lefunken» (Slaby Arco), a Tsingtau (China). Que- 
sta stazione, della portata di circa 180 km., non 
comunica attualmente che colle navi della marina 
germanica; un servizio pubblico sarà pero stabilito 
in seguito. 

П Governo francese sta facéndo costruire una 
stazione radiotelegrafica а Saintes-Maries de la 
Mer, presso Marsiglia, e un'altra stazione nell 
vicinanze di Algeri. E” poi in progetto la costru- 
zione di altre stazioni a Boulogne, Havre, St.Na- 
zaire, La Coubre, Nizza e Cape Corsica. 

Presso il cantiere navale di League Island, pres 
so New York, verrà costruita una stazione di te- 
legrafia senza fili. Con essa verrà portato l'ultimo 
anello alla catena delle stazioni radiotelegrafiche 
dela costa atlantica americana. L'antenna di que- 
sta stazione verrà issata sulla caminiera di una 
officina per risparmio di spesa. 

Recentemente l'incrociatore Pennsylvania degli 
Stati Uniti, trovandosi alla distanza di 1800 km. 
dalla costa dell'Oceano Pacifico, entró in comu 
nicazione radiote:egrafica colla città di Savannah 
(Georgia) situata sulla opposta parte del continen 
te americano, ad una distanza di 1400 km. 


Oapitolato speciale d'oneri per la fornitura dei 
cavi aerei. 

Allo scopo di dare ai Direttori dello Costruzioni 
una norma circa le condizioni cui devono soddisfa- 
re i cavi aerei che talvolta essi debbono ordinare 
direttamente in piccole quantità, specialmente in 
quei casi in cui l'unico modo di proteggere le linee 
telegrafiche e telefoniche consista nel trasformarle 
in cavi. 11 Ministero delle PP. TT. comunica lo 0 
il capitolato che esso suole adottare. 

Capitolato speciale d'oneri per la fornitura di mc- 
tri... di cavo telefonico a.... coppie di conduttori 
isolati con carta impregnata e protetti con tubo di 
piombo ed armatura sovrastante. 

1. Ogni conduttore sarà formato da un filo di 
rame elettrolitico del diametro di un millimetro. Ta- 
le filo, stretto fra cuscinetti di acciaio ad orlo arro- 
tondato, del raggio di mm. 5 dovrà sopportare al- 
meno 20 flessioni ottenute piegando alternativamen- 
te il filo della posizione verticale alla orizzontale € 
nuovamente riportandolo alla verticale. 

2. 1 conduttori saranno isolati con tre strati di 

carta compressa fino a mm. 2.5; ogni coppia tele- 
fonica sarà formata con duc conduttori cordati con 
rasso non maggiore di mm. Зо circa; le coppie te- 
lefoniche saranno cordate fra di loro a strati concen- 
trici con passo non maggiore di mm. 300 circa ed 
il complesso fasciato con due nastri di tela. 
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Gru a cavalletto — Portata 6o tonnellate. 


Impianti Elettrici Completi a ж 
Alternatori - Dinamo к ж ж + 
Trasformatori - Motori k ж ж х 
Gruppi Motori - Pompe ж * № 
Ventilatori - Trapanatrici Elettriche 
Gru speciali - Argani X k ж k 


Montacarichi - Verricelli x х x 
————————  á—S nn 
Applicazioni Meccaniche &lettriche 
т. 


UFFICI DELEGATI 


VENEZIA - Calle Vallaresso 1318 
ROMA - Via Somma Campagna, 15 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 
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C. OLIVETTI & C. 


ce MILANO 
PO 


4 - Via Broggl- 4 


Trasformatore di intensità. isolata a 10,000 volts. 


Strumenti di misura per elettricità 
> 


industriali e di precisione 


x indicatori - Registratori 

Gran Premi Gran Premi 

st ош 1904 MASSIME ONORIFICENZE © aano 1906 
Adottati neí pía grandíosi 

Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


ll cavo, dopo ciò, sarà convenientemente essica- 
to nel vuoto, imbevuto di miscela isolante c proiet- 
to da un tubo di piombo dello spessore di almeno 
1,9 millimetri. Tale spessore sarà verificato diretta- 
mente o per mezzo del peso; il calcolo in quest'ul- 
timo caso si farà ammettendo che il peso specifico 
del piombo sia uguale a 11,35. Non saranno tolle- 
rate giunte in tutta la lunghezza del tubo, che deve 
essere esente da qualunque imperfezione, uniforme 
di diametro e di spessore. 

3. La resistenza elettrica di ogni conduttore 
non deve essere superiore a 23,1 ohm, int. per chi- 
lometro, alla temperatura di 15 C. si ammetterà 
che il coefficiente di variazione della resistenza con 
la temperatura sia di 0,004 per ogni grado centi- 
grado. 

La resistenza d'isolamento di ciascun condutto- 
re, misurata, con una f. e. m. di almeno 300 volt 
applicata per un minuto alternativamentle nei due 
sensi, non dovrà essere inferiore a 300 megohm a 
15 C. per chilometro, la capacità elettrostatica non 
superiore a 0,16 microfarad per chilometro. 

Tali costanti saranno verificate per ciascun con- 
duttore mettendo a terra tutti gli altri insieme col 
tubo di piombo. 

La resistenza d'isolamento ad una temperatura 
di so C. non deve abbassarsi al punto da generare 
superiore a 0,16 microfarad per chilometro. 

4. A verifica della regolare cordatura delle cop- 
pic si richiederà che a circuiti aperti e sopra la lun- 
ghezza di un chilometro non debbano udirsi col 
mezzo di un buon tlelefono, posto sopra una delle 
coppie, le parole pronunziate ad altissima voce in 
un microfono posto sopra l'altra coppia cd azio- 
nato da una f. c. m. di 4 volt. I tipi di telefono e 
microfono saranno scelti fra i migliori in uso cd in- 
dicati dall'Amministrazione. 

5. 11 Ministero si riserva la facoltà di far sor- 
vegliare la fabbricazione de] cavo e di eseguire in 
fabbrica tutte le vcrifiche che potranno essere ne- 
cessarie, in questo caso dovranno essere messi a 
disposizione del funzionario ministeriale tutti gli 
strumenti c 1 mezzi necessari. | 


TRAZIONE. 


La trazione elettrica Savona-S. Giuseppe. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato 
au:lorizzò l'impianto di una Centrale a vapore 
per lo sviluppo della occorrente energia clettrica. 
Per facilitare la rifornitura del carbone si è scelta - 
per l'impianto della Centrale a vapore, una loca- 
lità presso la rada di Vado, dove poi l'ammini- 
strazione ferroviaria ha pure stabilito di fare un 
importante deposito di carbone per l'esercizio! 
ferroviario. 

Il] Consiglio d'Amministrazionc ha approvato 
la somma di L. 1,137,000 per l'attuazione degli 
impianti consistenti nella costruzione del piazzale 
con opere a difesa del mare, del binario per rac- 
cordare il piazzale colla stazione di Vado c nella 
costruzione di un pontile d'approdo. Quanto pri- 


SOCIETA ITALIANA 


GANZ 


DI ELETTRICITA 
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= Alternatori - Motori == 

Trasformatori = Convertitori 
Dinamo e Motori a corrente continua 

LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 
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Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


== Parigi - New York - Sidney 


Frocuratore Generale 


e ІМС. E. DE STRENS - 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 

Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caldaia Babcock & Wilcox con surrisceldetore. 


Esposizione Interna- GRAND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande . — 
e  Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 
Tubazioni in acciaio. 


IMPIANTI TERRESTRI più di 5.500.000 ma. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.100.000 » М 


| IN ITALIA » » 100.000 > A 


i Economizzatori - Riscaldatori - Apparecchi di alimentazione 
| Depuratori d'acqua 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ercole Marelli & Co. - Milano 


Dirigere corrispondenza: | Telegrammi: - 
Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


AF 


AGITATORI D'ARIA 


— рег 
Corrente continua 
Corrente alternata 


TIP DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


\ 

A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino suddi- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 
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Рій di 20.000 sempre pronti 


г 
Filiali e Rappresentanze della Lasa con Depositi 
MILANO TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 


Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, 11 Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Veltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Frères — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
John Shirley Pandiani V. F. Mattera Willem van Rija Pedro Bossi ..- Colli & Baile 
77, Finsburg Pavement  Pankow.Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Relna Cristina 375 P Pasaje de la Paz 8 € 
€ LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO — RIO DE JANEIRO 
_ E. Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e C. . Раоіо Zsigmundy 
Praca dos Sapateiros 219 Саз. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua беса ca 78 | 


Si d: ET EEE SIE, 
а A 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. 10 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cer'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. — ri e Orl - Torino, Via Lagrange, 29° 
Per il Veneto: ^ » - Venezia, S. Moisè, 2065 
8 01 


Soc. An. ING. V. TEDESCHI &.(. 
TORINO — || 


ww Fabbrica di fili isolati e cavi 


per impianti dí 
Energia - Illuminazione 
Trazione 
Telegrafia 


Telefonia 


P 


Funi metalliche 


nina 
———=@< 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


" Allgemeine Elektricitáts- Gesellschaft 9 


BERLINO 


MATERIALI ISOLANTI 


per applicazioni elettrotecniche — 


GOMMA INDURITA - STABILITE 
I VULCANASBESTO 
TENACITE - MICANITE - NASTRI PARA 
NASTRI ISOLANTI 


Miscele ISOLANTI 


Le Centrali, le Ditte elettrtecniche gli Installatori e | Rivenditori vagliano rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


, Via Manzoni, 3 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Tz mo 


| | -Porzellantabrik Hermsdorf S. А. 


t 

i Rappresentante Generale per l’Italia con deposito | \ 
4 

| 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I, Via Melchiorre Gioia[ 
е наанаа) 
TE. SPECIALITA: 
== Tsolatori in porcellana durissima per alto poten- 
ziale. 


| 


=== 


4 ==, Tutti gli isolatori, prima di lasciare la fab- 
brica, vengono sottoposti ad una prova ef- 


fettiva rigorosissima, così da offrire la mas- 
sima garanzia == | 


Articoli tecnici per l'industria elettrica ed auto» 
mobilistica. 


© Кы tipo Gromo — Esercizio 43.000 Volt. MERCE SEM PRE PRONTA 


tipo Brusio — Esercizio 47.000 Volt. 


heinrich Jüngerman -man 


Studio e Magazzini: Uia Meichiorre Gioia, 1 - Telefono 84-79 


Grande deposito del seguente materiale : 


Tsolatori per alta e bassa tensione della Porzellanfabrik Bermsdorf $. A. 
Giunti Gould per qualumque tensiome 


Materiali ed accessori per impianti elettrici, 
Portalampade, Ualvole, interruttori, riflettori, 
Culipes, Bracci, Sospensioni, Conduttori elettrici 


- Valvole interruttrici per alta tensione - Tunesti per lampade ad arco e Nem 
per impianti stradali 


Tubi fsolanti con e senza rivestimento di metallo - Relativi accessori 


ч 


S 08а Propria fabbrica di lampadari e d'apparecchi di qualsiasi luce 


Curboalternatore da 3000 Kwats. 


Mucchinario Dio — 


—— D'OGNI GENERE . 


IMPIANTI COMPLETI © 


per qualsiasi scopo 


— Len de 


Soc. ЇЇ. Lahmeyer di ШИШ. LI Ya ri 


Rüfenerare : FELTEN € GUILLEAUME - LAHMEVERWERKE A. 0.- вене ем | Filiali a VENEZIA - ROMA - NAPOLI 


- 


Le Lampadine a filamento di carbone 
le più perfette 


Lampadine a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 
Consumo di energia Watt 24 per candela 


Risparmio del 30 ?, 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 
500 ore circa 
100 - 120 Volts 


JF E 


$i acquistano dalla 


ШЇЇ Vereinigier Gluhlampea- tit 


BERLIN W- 8 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO „ Via Lagrange, 29 
VENEZIA ~= San Moisè, 2065 


Rappresentanti Esclustoi per l'Italia della Casa: == 


Theiler e C. di Zug - (suizzera  * 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
| per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Contatore per corrente trifase 
iasi nen equilibrata. 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


ING VALABREGA LICHTENBERGER & O 


SI DEFOSITO ^8 DI MATERIALI ED ACCESSORI 


SA pen IMPIANTI 
UN NELETTRICI 


CA TORDINE 


INAMO 
ALTERNATORI 


D 


ES TORINO: via LAGRANGE 29 |4 
SUL VENEZIA - *** SAN MOISE 2065 $7 
ANS 


AIN © IIS 


бу 
66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento € cucina | 
TE WAEDENSWEIL - (Svizzera) 
o 000 —————h—————€€n=——121=2_m__ 
Rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino ф Fi Moins W. 2068. 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da 5 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- { 
letti, sca!dapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi elettrici per l'industria — Еегї 
per cappellai e sarti, recipienti perf 
colla, grandi bollitori, caldaie, serbas 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


i Reostati — Moderatori di luce. 


Apparecchi per riscaidamento elettrico distanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, p- = $ = 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, ЕЕ 


caffettiere, tejere, ecc. “ag == > Specialità : Grandi forni per fornai e pastic- 


cieri (già parecchi in funzione). 


MR 02-7 dece qe с сло о 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effett 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. - 


met GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. шә» ai 
- * à o D d eu lan LT 
ES LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS ЧЁ | 


| è Turbine [ERCULE-RAPIDE=GIRARD-PELTON 
Ino: Silvio De-Pretto' È р È Sc | = Regolat ʻi — Servomotori idraulici ed a secco 


* endimento garautito elevatissimo а 


! 


Macchine per la fabbricazione della Carta, Cartoni, Paste, di Legno 


Macchine pel trattamento preliminare dello straccio 


| N N ESTi А FRIZION E Per la Lombardia, Emilia, Ligurla: lag.) 


CARLO LEVI, Via Annunciata, 4, Milano. 

1. MANICOTTI in sostituzione dei Ma- Rappresentanti “Per ti Piemonte: lag. VALABREGA 

nicotti a denti per collegamento di 2 perieTurbine e Regolatori зоа а & ORI - Torino Via 

alberi. Q 
2. PULEGGIE ed INGRANAGAI per 


r:ndersi a volontà fissi o folli. 


Si applicano anche per forze conside- 
revolí, 


Ingrano e disgrano dolcissimo senza 
fermare it movimento, 


L 
BREYETTA TI 
Sn Italia ed all’ Esterc. 


; _ | rota” Pee 
"EDT EISENSUHITZ „К... ES hs 


Macchine ed ufensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


} || Rappresentanz: 


ДА лав аныл э арро) етт ЖЕЗ Зу ымы» Мы 


` 


delle Primarie 


Case ' mericane fr 


y: 


Punte vere Americane. 
STI LORIS OR A ST RI TI E 


Mandrini autocentranti. 


Specialità in Macchine 


per Elettricisti per la fab- 


беу bricazione rapida delle 
XIX 


2 


DINAMO, MOTORI, ecc. 


uy > 


un Anonima Forniture ШЇЇ 


già ATTILIO POZZO & C. - LORENZO TOMMASI-ALIOTTI 

Capitale Sociale L. 800.800 - Interamente versato == 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 722 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
————— Via Consolazione, 7 Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 bis 


NACINI AAA SEA 
4 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA = 


— — —PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 
Istrumenti di misura $ Dr. PAUL MEYER A. G. A. G. - BERLINC 


ORNIO a revolver americano JONES & LAMSON. È | f, kc 


Apparecchl per quadri ; 
аазга; CONTINENTALE BREMSEN - BERLINO 
VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 


SECU RIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
* MERCE SEMPRE ¡PRONTA * 


__ $.A.F. E 


Società Italiana già SIRY, LIZARS & C. 


di SIRY, CHAMON & C. 


21-23, Viale P. Lodovica — MILAMO — Viale P. Lodovica, 21-23 
PALERMO - ROMA - TORINO - TRIESTE 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


o BREVETTATO ө 


APPARECCHIO di CONTROLLO INDISPENSABILE NEGLI IMPIANTI A COR 


RENTE ALTERNATA, nei LABORATORI, nelle SALE DI PROVA degli ALTERNATORI, ecc. ? 


cos LONDOGRAFO HOSPITALIER 


SI OTTENGONO LE CURVE ESATTE DELLA 
TENSIONE', INTENSITÀ, POTENZA, CON 
LETTURA DIRETTA DELLO SPOSTAMENTO 


e a ni 
, Strumenti di Misura 


‘Società Italiana gia Siry, Lizars & C. 


di SIRY, CHAMON € С. 
Viale P. Lodovica, 21-23 - MILANO - 21-23, Viale P. Lodovica 
PALERMO — ROMA — TORINO — TRIESTE 


CONTATORI di ENERGIA ELETTRICA 
È THOMSO ш distribuzione, tenslone 


0’ n per impianti di luce e forza a corrente continua 
a 100 Ampéres. 


BATAULT e A.C.T, ос, tors 


nata mono e polifasica а carichi induttivi e non induttivi. 


del еә 
LABORATORIO A MILANO рег la taratura e 


riparazioni. 


CHIEDERE LISTINI E PREZZI 


E. TiiGMSON Tipo А $ 008 


ERNST PABST Bedeoue-Gogpenic 


| Quadri 


= Suonerie elettriche - Accessori - 
F?lle a secco 


и e a liquido 


LUNGO MAGAZZINAGGIO 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per Impianti ad alta tensione e рег luoghi umidi 


Rappresentante per “Паца © S127I 


"ALBERTO VIGLIANO -~ MILANO 


ШИШ ur Strassenbobubedar 


BERLINO 


per linee aeree di tramvie e ferrovie 
Materiale per "тее se elettriche ——————— 


Materiale Isolante “ Eburina,, 
Giunti di sicurezza “Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l'Italia S 128 


.ALBERTO VIGLIANO , MILANO , 


LAMPADA ad ARCO 


“e Jandus 


chiuso 
“la più conveniente per qualsiasi applicazione 


CORRENTE CONTINUA 
CORRENTE ALTERNATA| 


In derivazione su Ilo e su 220 volt circa 
In serie di 2a 5 lamp su 200 a 550 volt 


Lunga durata pei carboni (fino a 200 ore). 
Rendimento luminoso costante per tutta la 
àurata dei carboni. 


Tipo speciale per FOTOGRAFIA 
» » » TINTORIA 
e per le industrie in cui ё neces- 


Manutenzione 
sario assortire tinte e colori senza 


che vengano modificati dalla luce. quasi nulla 
| —————#—l______mm—mm——u__t<»7t<m___É_—m——@ml! 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS 
| PARIS | 


Rappresentanza Generale per l'italia 


ALBERTO VIGLIANO „, жле 


VIA PETRARCA, 19 


-BEBRÜDER ADT A. D. 


ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


a СЕВ RÚDER ADT ARTIEN- GESELLSCHAFT. 


дэш ур шошш рош pjvjuou 


‘LAV » ILNVTOSI 1901 


© (6 
һа 


тов ISOLANTI РЕК CONDUTTURE ЕЦЕТТКІСНЕ 


por Fitalla_Settentrionale e Centrale: 


Ing. А, C. PIVA . 
MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO 


Accessori completi per Installazione di Tubi 


RAPPRESENTANTI 


per l'Italia Meridionale}: 
ALFRED [SCHMITZ eucceesore 


JULIUS BERNINGHAUS e 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. 1. AUDOLI & С. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici » Pozzi Artesiani == 


= Condotte d'Acqua 


Pompa Dora | 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.30 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. | 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. 


MEE EE ЫРА A 
A ү И == 


- SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE COAT 


ALA BELLINZONA 


MACCHINE A |. ———— —— INSTALLAZIONE 
VAPORE CON ——  /- ` MODERNA 
DISTRIBUZIONE] сь EE, A у! MATERIALI 
A VALVOLE dò WES e ES АД, JE 


i c 


; E A "s "t de * 3 3 дн x А2 v m cU 
SEMPLICI ROBUSTE 9999 n A USES 
US A LP AA de N $ COSTRUZIONE 
ECONOMICHE risa NM 
| Шы ү 9 p» ACCURATA 


/ m w M J 
REGOLATORE РКЕСІЗО Е. | Ne: FESECUZIONE 
| | ipsi NN ' 
: Si Е Р" Жө. ЧАЙ EIS Е > | 
ILE D | =. PN NEM  |[. PERFETTA 
a м E ^ М. Эў ГЕ Uo d 
| КЫ. =. т de E Rit ds е: CI отм, RO > |. ' 
; FL. ug АМ 


UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 
FORO. DONAPAIEI IE, £55 
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ma si inizieranno le pratiche per l'appalto dei la- 
vori divisi in due lotti, di cui uno per le opere di 
terra, murarie e di difesa dal mare e fornitu:a 
di ghiaia e l'altro per la costruzione del pontile 
di approdo in cemento armato. 


La linea fluviale Milano-Pizzighettone. 

La commissione reale per la navigazione inter- 
na ha deliberato di dare parere favorevole all'a- 
pertura di una grande linea fluviale Milano-Lodi- 
Pizzighettone, la quale per il Po congiunga Mi- 
lano con Venezia. | 
Per un nuovo servizio automobilistico in Sicilia. 

Per iniziativa dei più cospicui cittadini di Cal- 
tagirone si sta costituendo una società anonima 
per azioni per l'impianto di una linea automobili- 
stica che, toccando Caltagirone congiunga Ter- 
ranova con Santa Caterina, Xirbi, Piazza Armeri- 
na e Caltanissetta. 

La ferrovia Torrebelvicino-Recoaro. 

I sindaci dei Comuni di Schio, Torrebelvic no, 
Rocca dei Signori e Recoaro, hanno presentato 
domanda per la concessione di una ferrovia da 
Torrebelvicino a Recoaro, chiedendo il sussidio 
chi'ometrico di 5000 lire per 70 anni. La linea, lun- 
ga 11 chilometri, sarebbe un prolungamento di 
quella Schio-Torrebelvicino, ed, insieme alle altre 
due ferrovie in costruzione Rocchette-Asiago € 
Schio-Rocchette-Arsiero, dovrebbe costituire una 
piccola rete prealpina, che agevolerebbe assai le co- 
municazioni locali e col vicino Trentino. 

La domanda, accolta favorevolmente dal Mini- 
stero dei lavori pubblici, sarà ora esam'nata da! 
Tesoro e dal Consiglio di Stato. 


Кя 
CAN 
$ 


TURBOALTERNATORK DA 3000 HP. 


CONCORSI. 


Siamo informati che la Ditta Pireli e C. di M- 
lano cerca un ingegnere elettricista, preferibilmen- 
te già avviato nella pratica degli affari e nell'eser- 
cizio di Stabilimenti industriali, per la carica di 
Direttore e di Elettricista dello Stabilimento Suc- 
cursale che essa possiede in Villanueva y Geltrü 
(al sud di Barcellona) per la produzione di condut- 
tori e cavi elettrici. 

L'occupazione della carica sarà preceduta da un 
periodo istruttivo allo Stabilimento principale di 
Milano, più o meno lungo a seconda dei prece- 
denti della persona prescelta e delle sue attitudi- 
ni, sui quali precedenti sarà pure regolato il suo 
trattamento iniziale. 

Oltre le prove degli uffici già occupati, sono ri- 
chieste buone referenze. 


SOCIETÀ per LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ED ESERCIZI 


e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


- VIA xX SETTEMBRE, 3I 


- S. MOISÈ, 1463 
- VIA ARSENALE, 14 


IMPIANTI. 


Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 

Ditta Ferdinando Ariani, San Felice sul Panaro. 
-— Distribuzione di luce e forza motrice nel comu- 
ne di S. Felice sul Panaro. — La stazione genera- 
trice è situata nel comune di San Felice. La con- 
duttura primaria è aerea a tre fili, e della lunghez- 
za di circa 670 m. — Corrente Continua, 350 volt. 


ROMA: VIA CAVOUR, 82 


VENEZIA: 
UFFICI: FIRENZE: - Via RONDINELLI, 1 == 
GENOVA: 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, VIA CASTIGLIA, 21 
TORINO: 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


MOTORI - IMPIANTI p: TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORE 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


GADDA &C 


(o 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE 


ГЛ SPIERER a C. E 


ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 
Accensione di 
Microlampade 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE 
(Per accensione di motori a scoppio) GER Pila a liquido tipo I 


A richiesta e per quantità per applicazioni normali 
convenienti si fabbri- 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


E 


€ 


Pila a secco tipo A 
per batterie portatili 


> m 
4 s 
g m 
7 è 
t Е 
Ж 
* 

a , 
Y É 
“ 


м). fe $ 
LI 


per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
& per la Lombardia e Pitmonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOGHERA (Pavia) 
| per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


RAPPRESENTANTI | per Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
ed Agenti 
per L'ITALIA 
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- Forza motrice a vapore, 100 HP. — Generatori 
60 Kw. — Esiste una batteria di accumulatori com- 


posta di 190 elementi della capacità di 236 amp. ` 


Ditta Fratelli Sacerdoti, Carpi. — Mluminazio- 
ne del comune di Carpi. — La linea di trasmissio- 
ne, aerea, a tre fili, parte dalla stazione generatri- 
ce situata nel comune di Carpi e fa capo a un'ot- 
ficina della Società Parmense esistente nello stes- 
so comune. — Corrente Continua, 2x 125 volt. — 
Forza motrice, idraulica. — Generatori, 20 Kw. — 
L'energia viene fornita dalla Società Parmense in 
Carpi a sussidio dell'impianto da essa esercitato in 
detto comune. 

PROVINCIA DI PARMA. 

Società Emiliana di esercizi elettrici, Parma. —— 
Trasporto di energia per distribuzione di luce e 
forza motrice nella regione della Provincia di Par- 
ma compresa fra Langhirano, Salsomaggiore, Bor- 
go San Donnino, Fontanellato, Colorno, Monte- 
chiarugolo e Traversetolo. — La linea di tra- 
smissione primaria parte da una centra'e di pro- 
prietà della Società idroelettrica ligure, situata 
presso Isola in comune di Palanzano; presso il co- 
mune di Torrechiara si biforca in due rami dei qua- 
li Puno fa capo a Montechiarugolo e l’altro a Col- 
lecchio. Da questo punto si diramano tre linee, u- 
na per Parma, l’altra per Noceto, Borgo Sandon- 
nino e Salsomaggiore, e la terza raggiunge la via 
Emilia presso Cascina Guareschi ove si col! ega con 
altra diramazione proveniente da Parma. Una li- 
nea di equilibrio collega il ramo a sud passante 
per Noceto col ramo a nord lungo la via Emilia. 
Dette linee sono aeree a tre fili. — Corrente A!- 
ternata, trifase, 33,000 volt. 

PROVINCIA DI PIACENZA. 

Ditta Ferrari, Bardi. — Distribuzione di luce e 
forza motrice nel comune di Bardi. — La stazione 
gencratrice è situata nell’abitato di Bardi; da es- 
sa partono due conduttori. principali da cui si stac- 
cano le singole derivazioni che si estendono in tut- 
te le vie del paese. La rete di distribuzione è ac- 
rea a due fili. — Corrente Continua, 130 volt. — 
Forza motrice, Gas povero, 7 HP. — Generatori, 
4 Kw. — Esiste una batteria di accumulatori. 

Ditta Bertuzzi, Arata, Rossi, Piacenza. — Di- 
stribuzione di luce nell’abitato di Ponte dell’Olio. 
— La stazione generatrice è situata in Follo Gran- 


de, frazione di Ponte dell'Olio, alla distanza di сіг- 


‘ca m. 540 da questo. La rete di distribuzione è ae- 
rea, a due fili e neutro. — Corrente, Continua, 270 
volt. — Forza motrice Idraulica, 18 HP; a va- 
porc, 10 di riserva. — Generatori, 12 Kw. 
PROVINCIA DI RAVENNA. 

. Ditta Claro Lega, Brisighella. — Distribuzione 
di luce e forza motrice in Faenza. — La linea di 
trasmissione aerea, a tre fili, parte da una cabina 
di trasformazione, di proprietà della stessa Ditta, 
situata nel comune di Brisighella. — Corrente Al- 
ternata, trifase, 15,000 volt. — Il presente im- 
pianto è un'estensione di altro già esistente della 
stessa ditta da San Cassiano a Brisighella. 
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oc. An. Materiale Eric 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per Elettricità 


CHIEDERB CATALOGO GENERALE 
i in corso di slampa 


Materiale 


per qualunque 


applicazione 


elettrica 


Wl o 4. "mv 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 


Materiale ШШ Cienc | 
Vernici P. & В. = 


Nastri gommati Manson 


Mica - Micanit Jaroslaw 


Cartoni compressi tipo Weidmann 
Fibra americana vulcanizzata 


Tela e Carta Giapponese 


Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare 


Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta. 


ste 


ADOLFO RIGNON 
TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & С. 


: Societá in accomandita per azioni — Capitale L. 2.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 


Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 
Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
— Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
tempo. 
MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente &- 
Trasformatori - divisori - resistenze per arch 
INSERITORI 
| eeraplici e doppi per batterie di aeeurnulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 

i REOSTATI a ventaglio ed a corsoío == > 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dínamo e motori 
REOSTATI di avviamento 
Apparecchi per reti aeree 2.2.2 tuno e derivación Condensatori Elettrici fette e ie sopratensioni. che atme- 


SCARICATORI PER HASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI e LiMITATORI DI GORRENTB 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori Ф 8009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


o ——MMMM———————————————— —————— —————————————————————————————————————————————————————— IO 
a 


[HARTMANN &-BRAUN - Sc per ti 


STRUMENTI per MISURE 


Localizzazione di difetti se л 
æ æ di isolazione nei cavi 


Impianti di Laboratorio - 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 805: 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


di Resistenze, 


Isolazioni, Capacità, 
e per 


2 <<. 
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VETTURE DI MISURA 


— t 
Provalsolazione aperiodico ad induttore magnetico collocato nell” istrumento. 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA. 

Società anonima «Officine di energia elettrica» 
Novara. — Distribuzione di luce e forza motrice 
nel comune di Luzzara. — L'officina generatrice 
è situata nel comune di Guastalla. La linea di tra- 
smissione aerea, a tre fili, ha la lunghezza di cir- 
ca 6 Km. — Corrente, Alternata, trifase, 2800 
volt. — Forza motrice, a gas, 100 HP. — Genc- 
ratori 73 Kw. 

Ditta Mattioli, Rubiera. — Distribuzione di lu- 
ce nel comune di Rubiera. — La stazione genera- 
trice trovasi a circa 100 m. dall’abitato di Rubiera. 
Da essa partono due linee principali aerce che at- 
traversano l’intero abitato. — Corrente Continua, 
240 volt. — Forza motrice idraulica, 34 HP. A 
gas, 34 HP di riserva. — Generatori, 15 Kw. 

PROVINCIA DI AREZZO. 

Ditta Ciro Marsi e Fratelli, Cortona. — Illu- 
minazione di un mulino с di una villa di proprietà 
della Ditta, situati nella frazione del comune detta 
Sant'Angelo a Metel'iano. — L'officina generatri- 
ce trovasi installata nel mulino, la linea di trasmis- 
sione, aerea, a due fili, ha la lunghezza di circa 
зоо m. — Corrente Continua, 120 volt. — Кола 
motrice, a vapore, 25 HP. — Generatori, 3 Kw. — 
Esiste una batteria di accumulatori composta di 
60 elementi della capacità complessiva di 120 am- 
père-ora. 

PROVINCIA DI FIRENZE. 

Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino. 
— Distribuzione di luce e di forza motrice nel co- 
типе di Sesto Fiorentino. — La stazione gencra- 
trice è situata nell’abitato del Comune. La linea di 
trasmissione, acrea, a tre fili, è della lunghezza 
complessiva di m. 1425. — Corrente Alternata, tri- 
fase, 5000 volt. — Forza motrice, due’ motori a 
gas della potenza di 150 HP ciascuno, uno dei qua- 
li di riserva. — Generatori, Due alternatori trifasi 
della efficienza ciascuno di 96 Kw., uno d«i quali 
di riserva. Д 

Società per Imprese elettriche, Firenze. — Di- 
stribuzione di luce e forza motrice nei comuni di 
Firenze, Galluzzo, Fiesole e Brozzi. — La stazio- 
ne generatrice é situata in. Rifredi. Le linee di tra- 
smissione sono aeree a tre fili. — Corrente Alter- 
nata, trifase, 5000 volt. — Forza motrice, a vapo- 
rc, 1500 HP, — Generatori, 1200 Kw. 

Ditta Ernesto Messeri, Fiesole. — Distribuzio- 
ne di luce negli abitati di Badia, Pietra, San Do- 
menico e Fiesole. — La stazione generatrice tro- 
vasi nel comune di Fiesole, località Lapo; la linea 
di trasmissione è aerca a tre fili e lunga circa 
1500 metri. — Corrente, Alternata, trifase. — For- 
za motrice, Gas povero, so HP. — Generatori, 
37 Kw. 

Ditta Ettore Magnolfi, Prato. — Distribuzione 
di luce e di forza motrice nell'abitato e nei sobbor- 
ghi di Prato. — L'officina generatrice è situata 
nello stabilimento di industrie tessili Magnolfi, nel 
sobborgo di Prato detto Bacchiloni. La distribu- 
buzione della energia viene fatta con refe aerea a 


In$. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC 


Fabbrica Specialista 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


| л> ШШ р 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix sus 


SOCIETÀ ren a TRAZIONE 
— ELETTRICA 


An, pet Azioni - Cap. 5.000.000 - Vers. 300.000 
Sede in MILANO - Vicnola, 6 


‘Telefono 05-24 


CUI 


Impianti di trazione 
con automobili elettrici 
a filo aereo 


JI sistema più indicato per servizi pubblici : 


per la maggior sicurezza 
di funzionamento 


„АЁ per la maggior economia 


nelle spese per vett-km. 


Deposito di Isolanti Ohio Brass; Co, 


Preventivi a richiesta 


STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaborato.e tecnico di questa Rivista 
e della Bibliotéca dell’E:ettricità 
Ex-membro deila Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, VIA MANIN, 21 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trat'azione di affari in materia industriale Elet- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Cap:tolati - Pratiche amministrative. 


=- Unica occasione per far conoscere i pregi della ~] 


Penna ‘‘Safety,, 


© PRODUZIONE INGLESE © 


20.000 penne a serbatoio in oro garantito del valore di L. 12, — 1. 


— rr... PER SOLE L, 4,00 Q——— | 


Questa penna-serbatoio in oro, ha una punta di diamante, inalterabile per 10 anni, sempre | 
pronta a scrivere, ricambiabile, elastica. 


Richieste contro assegno n: MYNART è & m LTD. - . P cR du YE È А | | 


MASSIME GARANZIE wi w ш ш | SI CERCANO AGENTI PER LA VENDITA 


FERROVIE DELLO STATO 


єз = ESERCIZIO 1908-1890” 
i E 10° Decade - dal 1 al 10 ottobre 1907. 
ге 3 E RETE STRETIO DI MESSINA 

d AAA | Maa 
E— 5 B APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI Differenze || APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI Diff. renze 
"O2 € = esercizio corrente | esercizio precedente esercizio corrente | esercizio precedente 3 
"ES = Chilom.in esercizio 13344 (1) | 13257 (1) + 87 23 238 EN 
"ER iz Media . . . +. 13292 13205 + 87 23 23 -- 
чәе i об Viavo "RES 5.390.385 00 5.223.002 | 40 167.382 60] 8.273| 00 1.962| 21 310] 79 
з °з о Кр y 20-019] 00 248.182 | 52 ү 31.836| 48 235| 00 218| 66 i 16| 31 
ES — 2 MerciG.V.,P.V.ac. 720.106| 00 | — 1.669.165| 76 50.940| 24 1.528| 00 1.333| 59 194] 41 
= 85 Merci a P. V. 6:610. 489] 00 | 6.356.839] 18 253.649| 82 4.871] 00 4.617 | 32 |+ 253| 68 
ыз гы TOTALE 14.000.999) 00 | 13.497.189) 86 |+ — 503.809| 14 14.907| 00 14.131| 78 1+ 7751 22 

a o A A A AA AAA A A CE E A A AN 
E. 5 PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 10 ottobre 1907. 
ЕЗ. © 3 Viaggiatori . . . р 51.136.682] 00| 49.388.873] 58 ¡+ 1.747.808] 42 74.770] 00 7.84]71| 7.925129 
(C3 “È Bagagli e cani. . 2.404.997| 00 | 2.105.509] 68 299.487 | 32 2.005] 00 1.862] 92 I 142| 08 
om © È MerciG.V., P. V. ac. 12.646.269| 00 | 11.889.239| 82 156.729 | 18 13.314 00 10.287 | 62 3.026 : 38 
= Se Merci a Р. ds a 56.381.918] 00 | 53.618.074] 37 |+ 2.713.813] 63 11.176| 00 36.102] 41 |+ 5.073 
= о 5 TOTALE |) 122.519.866] 001 117.031.997| 45 (+ 5.517.868] 55 j.265| 00 

е 
© y ` PRODOTTO PER CHILOMETRO. 
Eùs 5 Della decade. . . 1.049, 21 1.018, 12 |4- EI бі, 13 614] | 33170 
a Riassuntivo . . . 9,2191 82 8.8621 70 {+ 3571 12 5.9241 57 51 + ; 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cerignola Stazione-Città. 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


le? 


Motori OTTO con gusogeno ad aspirazione 


Consumo di antracit: 350 a 550 gr. 
cioè da 1 e mezzo a 3 centesimi per cavallo-ora 


Forza Motrice la più economica 
| 1800 impianti S 030 


per una forza complessiva 
di 890.000 cavalli 


Motori ad olii pesanti da 35 a 400 Cavalli. installati in Italia nello spazio di 9 anni 
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tre fili. — Corrente Continua, 2 x 175 volt. — 
Forza motrice, Gas povero, 310 HP; a vapore, 80 
HP. — Generatori, 225 Kw. — Esiste una batte- 
ria di accumulatori sistema Tudor, formata da 
195 elementi della capacità di 270/363 ampèrora. 

Ditta Fabbri, Marradi. — Illuminazione del co- 
mune di Marradi. — La stazione generatrice si 
trova in prossimità dell'abitato del comune. La li- 
nea di trasmissione è aerea, a.due fili, della lun- 
ghezza di circa 500 m. — Corrente, Continua, 150 
volt. — Forza motrice, Idraulica, 15 HP. — Ge- 
neratori, due dinamo, di cui una di riserva, della 
efficienza di 10 Kw. ciascuna. 

Ditta Bellucci-Mascagni, Bagno a Ripoli. — 
Distribuzione di luce e forza motrice nelle borgate 
Ponte a Ema ed altre nei comuni di Bagno a Ri- 
poli e Galluzzo. — L'officina generatrice è situata 
nei pressi del Borgo Grassina. Le linee di trasmis- 
sione sono aeree, a tre fili, della lunghezza com- 


plessiva di circa 400 metri. — Corrente, Continua, 
500 volt. — Forza motrice, a gas povero, 25 HP. 
— Generatori, 18.5 Kw. — Esiste una batteria di 


accumulatori composta di 270 elementi. 

Ditta Fratelli Benucci, Bagno a Ripoli. — Distri- 
buzione di luce e forza motrice nell’abitato delP An- 
tella (comune di Bagno a Ripoli). — L'officina ge- 
neratrice è situata nell’abitato dell'Antella. La di- 
stribuzione dell’energia viene fatta a due fili. La di- 
stanza fra la stazione generatrice e il centro di ali- 
mentazione è di m. 250. — Corrente Continua, 220 
volt. — Forza motrice, Motore a gas povero da 
35 HP effettivi. — Generatori, 18.5 Kw. — Esiste 
una batteria di accumulatori composta di 136 ele- 
menti della capacità di 580 amperora. 

Società Santi David e C., Fiumalbo. — Illumi- 
nazione del comune di Cutigliano. — La stazione 
generatrice è situata nel comune di Fiumalbo (Mo- 
dena); la linea di trasmissione, aerea, a tre fili, 
si estende a prolungamento di altra già esistente 
fino al confine modenese (Serrabasso), e termina, 
dopo un percorso di circa m. 2000 alla località det- 
ta «Le Regine». — Corrente Alternata, 
3600 volt. 

Società Anonima della Fonderia del Pignone. — 
Trasmissione di forza motrice (6 HP.) dalla Fonde- 
ria del Pignone alla Fonderia Benini, entrambe in 
Firenze. — La linea di trasmissione, aerca, a due 
fili, parte dalla sala macchine della Fonderia del 
Pignone, attraversa la via Navicellai e giunge al 
locale della Fonderia Benini in via Pisana. La sua 
lunghezza è di circa 600 metri. 
tinua, 240 volt. 


PROVINCIA DI GROSSETO. 


Amministrazione comunale di Massa Marittima. 
— La stazione generatrice è situata nell’abitato di 
Massa. Esistono due distinti circuiti, uno per Pil- 
luminazione pubblica e l’altro per quella privata, 
comandati direttamente dal quadro di distribuzio- 
ne. Le linee di distribuzione sono aeree. — Cor- 
rente Alternata, trifase, 220 volt. — Forza motri- 


trifase, 
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Dr. Segir, ШИШЕ - 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


— Corrente Con- · 


XLIII 


Norimberga 
(Baviera) 


istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


F. M. di MONTIGNY - Milano Via Moscova, 46 


PREMIATA FABBRICA 
DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


| =: ret di Milano 1906 == 


=” 


Edoardo Weil 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefone intercom. 2-85 
gonne 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 
sos ed articoli affini 


Representante m per l'italia o Svizzera 


TELEPHON [7 A. b. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio twin шош | 


m 


Diploma d'Onore 


Land und Seekabelwerke A. E. 


e CÓLN-NIPPES è 
Rappr: Tito Scaramuzzino оини. п 


Telefono 75-92 


— t — 


Gran Premio = = 


Esposizione 


Strumenti da laboratorio e » 
Compensatori sist. Dr. Franke è 

2, Resistenza normale ed a spina 
= B . Ponti di Wheatstone e e «| 


Manufacture spéciale. de Guirs el Courroies 


ЛО Medaglie - 3 Diplomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle 


Tnternazion. 


Milano 1906 


E 


T 


Stabilimento di vii. 
PARIGI ` 


Boul. Voltaire, n | 


г” 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 


FABBRICA bi |AMPADE 


Tl mm 
lilt > Ame 
> ARTÙ үч eno - 
/ +r 


MILANO, Via Missoni 31, con altri Depositi 


Macchine, Utensili ed Accessori per la 
Meccanica. per Elettricista ra - 
per montatore), рег Fonderia, ~ 
sista, Idraulico, Lattoniere, Ач 
Falegname, Carpentier, eco. 


^ ELETTA» [NCANDESCENZA 
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ce, a gas povero, 60 HP. — Generatori 44 Kw. — 
Distribuzione a stella. 

Ditta Sclavi-Ricciarelli, Santafiora. — Distri- 
buzione di luce in Scansano. — La stazione gene- 
ratrice trovasi nel comune di Santafiora, la linea di 
trasmissione, aerea, a tre fili, si dirama da quella 
già esistente per la distribuzione di luce e forza mo- 
trice in Santafiora e fa capo ad un trasformatore 
situato nell'abitato di Scansano, dopo un percorso 
di circa 27 km. — Corrente, Alternata, trifase, 4000 
volt. — Distribuzione a 4 fili. 

PROVINCIA DI LUCCA. 

Ditta, M. Zambellini e C. Viareggio. — Distribu- 
zione di luce с forza motrice nel comune di Se - 
ravezza. — La stazione generatrice è situata n:l 
comune di Camaiore. La linea di trasmissione è ac- 
rea a tre fili. — Corrente, Alternata, trifase, 5000 
volt. — Il presente impianto è un prolungamen o 
della linea già esistente Viareggio-Camaiore-D^i:- 
trasanta di proprietà della stessa Ditta. 

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA. 

Ditta Faggioni, Carraru. — Trasmissione di for- 
za motrice alla segheria di marmi di proprietà della 
Ditta, situata in Avenza (Carrara). —- La stazione 
generatrice è situata in località detta Caina nel co- 
mune di Carrara. La linea parte dalla località de- 
nominata Giacciaia, a prolungamento di altra linea 
gia esistente di proprietà della stessa Ditta. Essa 
è aerea a tre fili, c della lunghezza di circa 4500 m. 
— Corriente Alternata, trifase, 3000 volt. 

PROVINCIA DI SIENA. 

Società anonima delle Miniere di mercurio del 
monte Amiata, Abbadia di San Salvatore. — Di- 
stribuzione di luce e forza motrice in Abbadia San 
Salvatore e Radicofani. — La stazione ' generatri- 
ce trovasi nel comune di Abbadia San Salvatore, 
località Conca; le linee di trasmissione aeree, a tre 
fili, hanno la lunghezza complessiva di m. 800. — 


Corrente, Alternata, trifase, 3600 volt. — Forza 
motrice, Idraulica, 285 HP. — Generatori, 210 
kw. 7 


Ditta Pietro Calamai, Colle. Val d'Elsa. — Distri- 
buzione di luce e forza motrice in Colle Val d'Elsa. 
— Dal'a stazione generatrice situata in prossimità 
dell'abitato, partono due linee principali, aeree, che 
hanno per oggetto di distribuire l'energia l'una nel- 
la parte alta, l'altra nella parte bassa della città. — 
Corrente, Continua, 165 volt. — Forza motrice, 
Idraulica, 28 HP. — Generatori kw. 17. 

Ditta Traversi, Piancastagnato. — Distribuzionc 
di luce e forza motrice in Piancastagnaio. — La 
stazione generatrice è situata nel territorio di Pian- 
castagnaio; la linea di trasmissione, aerea, a tre 
fili, ha la lunghezza di circa m. 9oo. — Corrente, 
Alternata, trifase, 1200 volt. — Forza motrice, 
Idraulica, 24 HP. — Distribuzione a tre fili con 
neutro. 

Società per Ип rese elettriche, Siena. -— Attiva- 
zione di un servizio di automobili a trolley in Siena. 
— La conduttura di alimetazione della rete stradale 
parte da una sottostazione di trasformazione nel- 
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INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


— АПРЕЛЕ Fe 
Fornitori delle principali marine da guerra ES: 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierle, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1° Italia 


Ing. В. MATRICARDI e C. 


[GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


Unione Italiana = 
= (as-Elettricità 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Impianti completi 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderla in Ghisa, Ottone e Bronzo : 


= LAVORAZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER СОКЕ ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 


SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 


AMMONIACA 

CONTATORI DI GAS == CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA 

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA === 

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO = STUFE 
== FORNELLI = CUCINE == SCALDABAGNI 
= SCALDACQUA ISTANTANEI 


ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ GE 


TELESONO N. 1089 — TELEGRAMMI ED ESPRESSI VICE ' 


XLV 


9-22 A iii Man me — ШЬ. мА 


Ж 


F. KLÓCKNER, Inge Ingegnere - Roln-Bayenthal, 7 


Fabbrica speciale di resisienze Elefiriche 


AVVIATORI 


===-=—— con disinserzione a corrente nulla ed a sovraccarico 


Rappresentante Generale per l'Italia : 


| Ing. Secone Secondo. Sacerdote [е дь Sarno, 7 y ~ Telefono 30-05 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 
Н, WEIDMANN - RAPPERSWIL (ише) 


Specialità fabbricazione di 


Cortone compresso ШИШ «ss, 


preparato specialmente per uso elettr'co in fogli da 1/10 fino a 
IS mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE "PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE * PRESSSPAN ,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, 


| 
Friedr. Dick Esslingen M. 


60 medaglie 
500 operai 
300 HP 


Cubi per trasformatori com e senza mica | Б i listi, Orologiai, es 
BU Propria fabbricazione e non rappresentanza “YY i IRE - Lime di precisione 
wr — co E AA са аа 


Dick fino aí tagli 
Officina Elettrica Dir. E.” Gerosa "T impalpabili, a taglio normale oppure on- 

MILANO T ¡duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
FEES alle offícíne meccaniche ed elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI 
son assortimento di utensili e lime Dick 


FABBRICA 


Ie, Tel, opt tc [Ж 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


Impianti telefonici a batteria centrale 


Parafulmini sistema Frankliniano o Lodge Morani 
=== Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori —— 


Rappresentato dalla Ditta 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. Eufemia, 23 
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l'interno dell'abitato, alimentata da una linea tri- 
fase ad alto potenziale (2500 volt), già esistente, 
di proprietà della stessa Società. — Corrente, Con- 
tinua, 550 volt. 

PROVINCIA, DI ANCONA. 

Società Marchigiana per Imprese elettriche, An- 
cona. — Distribuzione di luce e forza motrice in 
Ancona. — La linea di trasmissione aerea, a tre 
fili, partendo dalla stazione generatrice situata nel 
comune di Serra San Quirico si dirige verso Castel- 
planio e Iesi mantenendosi quasi parallela alla linea 
ferroviaria Foligno-Ancona; da lesi si estende 
quasi in linea retta fino a Falconara e di qui a 
Ancona si mantiene parallela alla ferrovia litoranea 
adriatica. La lunghezza della linea è di circa 46 km. 
— Corrente, Alternata, trifase, 25,000 volt. — 
Forza motrice, Idraulica di 1000 HP. 

Ditta Fratelli Verzolini, Falconara. — Distribu- 
zione di luce e forza motrice in Montemarciano. — 
La stazione generatrice è situata nel Comune di 
Falconara Marittima (molino Santinelli) ed è già 
in esercizio per altri impianti. La linea di trasmis- 


sione è aerea a tre fili. — Corrente, Alternata, tri- 
fase, 2000 volt. | 
Ditta Urbani Settimio, Castelplanio. — Attiva- 


zione di un molino da cereali presso Castelplanio. 
— La linea di trasmissione, aerea, a trc fili, parte 
da un'officina elettrica già esistente nella Borgata 
Moie, frazione del comune di Castelplanio, e giun- 
ge al trasformatore situato nel mulino dopo un 
percorso di circa 4 km. — Corrente, Alternata, tri- 
fase. 5600 volts. 
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO. 

Ditta A. Benedetti, Fermo. — Trasmissione di 
energia per azionare lo stabilimento di tessitura 
della ditta Benedetti presso Fermo. — La stazicne 
generatrice é situata nel Comune di Fermo. La li- 
nea di trasmissione é aerea, a tre fili e della lun- 


ghezza di circa 4 km. — Corrente, Alternata, tri- 
fase, 5000 volt. — Forza motrice, Idraulica da 
100 a 110 HP. — Generatori 73 Kw. 


Ditta Maccantoni e Torresi, Cupramarittima. — 
Distribuzione di luce e forza motrice nei comuni di 
Carassai, Massignano, Cupramarittima, Grottam- 
mare, Monterubbiano, Montedineve, Montalto, Pe- 
tritoli Cosignano, Ripatransone. — La stazione 
generatrice è situata nel comune di Carassai, e da 
essa si distaccano tre linee di trasmissione. La pri- 
ma serve per il trasporto dell’energia nei comuni 
di Carassai, Grottammare, Cupramarittima, e me- 
diante due diramazioni nei comuni di Ripatransone 
e Massignano. La seconda, biforcandosi in località 
detta Molino di Petritoli, trasporta l’energia nei 
comuni di Petritoli e Monterubbiano. La terza, bi- 
forcandosi in località detta Manocchie, trasporta 
l'energia pei comuni di Cossignano, Montalto e 
Montedineve. — La lunghezza complessiva delle 
tre linee è di circa 54 km. — Corrente, Alternata, 
trifase, 12,000 volt. — Forza motrice, Idraulica, 
328 HP. — Generatori 240 Kw. -— Distribuzione 
a 4 fili. 


RIVISTA*TECNICA 


Aet 


presso Berlino 


| | (ЇЇ | | ll | 


TSE TA REL NATA E A E umm c WEE] RT APO 
SOCIETÀ ANONIMA 


Per azione di Hi iN rame, costantana, nichelina, 


Bobíne 


per Suonerie 


8 | мо | | 
: No.10 

МОКЕ заса 

URAHI A Darro ЛК € 

QI NI SEE 


Telefoni 


Cordoni 
Telefonici 


есс. 


Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


a SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitàts 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 
єє» ——=—————————<=—< 
лан: A 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


& 
Equipaggiamenti completi рег 


Ferrovie e Tramvie Elettriche x 


Apparecchi ed accessori per ogni 
applicazione elettromeccanica + 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


‚ Rappresentanza generale per l'Italia: «o 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


XLVII 


=? +, ФКА. 


ST 
rx I cantieri sono sitnati ad un'altitu- ==) 
г 98 dine di circa 1000 m. con grande Gal- masan è 
=> leria per la lavorazione del legno, mu- m эте a 
A — nta di macchinario modernissimo D £X 

о (motrice di 400 HP) per la produzione E 
ca © enorme di pali Der linee telegratiche, = 
A C telefoniche ed elettriche, iniettati al Jg E 
СЭ > hieloruro di mercurio secondo il si-| C c» СЭ 
©з О |stema Kyan, il quale fino ad oggi è л © ES 
Emm < |ritenutoil più perfetto che si conosca. | — ТЛ 
сэ о Questo legno d'alta montagna ormai | 9 > "T3 
E é generalmente preferito al castagno | a 2 

o che, pel suo rapido deterioramento, è | 2.2 —À 
E soggetto alla frequente sostituzione e | m ва 
== Ө ale conseguenti enormi spese. Рег |a 2 =з 
сэ y questo motivo le Regie Poste germa- | 7 & 
=з c niche hanno prescritto per le condut- | z 3 =+ 

- ture aeree telefoniche e telegrafiche | o 3 pee 
se Il nostro sistema di conservazione 3 p 
O Non fare acquisti senza consulture | 2 uy 
"-—2 -, le offerte de! nostro rappresentante > E 
A ^2 
= ‚ c x 
n Ditta SIMONIS & C. = 
> pa. eo 


MILANO 
A 285 Y 


` Tejera 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento 6 cottura 
WIERSS & Co. - Liestal 


— = 


FABBRICA DI” 
PAZZOLE ELETTRICHE 


di tutti 1 


sisterat 


_ 


BREVETTI 


IL. BOUDREAUX - Parigi 
Rappresentanti Keyser se Co” 
10, Thalgasse ZURIGO (Svizzera) 


————°90@° 
Specialità in Spazzole a lamine di Carta metallica. Metallo . 
speciale laminato di due o tre centesimi di millimetro di 
spessore. Brevettato in tutti i paesi. 


Portaspazzola “ Supra ,, 


MX VANTAGGI PRINCIPALI 
SUPRA 


Breveté S. б. 0. б 


Contatto intímo. 
Pr.ssione normale 
Minimum di frizione. 
Posizione invariabile. 


5. BOUDREAUX Y 
8, Rus Haurertunie (6°) 


| Contro Dado piccolo 


indisserrabile 


© Xdottato dalla marina francese e 
dalle principali compagnie di strade 


errate, f 


presso 
Basilea 


` Marmitta 


aso domestico, per (ase di 
salute, Ipferme»vie, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
Carboni elettrici - Accessori per Impianti elettriel 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, esc. 


AUGUSTO HAAS 
Via Pietro Verri, Y - MILANO = Via Pietro Verri, è 


4 


eS vulcanizzata americana 


MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
i casi ‘Telefono 24-15 


KC DEPOSITO ril speson de 1/10 432 n/n. 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С. 
di SIRY CHAMON & €. - Milano 


Istrumenti 


sistema Meylan-d'Areonval 
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Società elettrica di Capodacqua, Arquata del 
Tronto. — Distribuzione d' luce e forza motrice 
nei comuni di Pescara, Arquata, Trisungo, Piedila- 
ma e Pretara. — La linea di trasmissione, aerea, 
a tre fili, partendo dalla stazione generatrice situa- 
ta nel Comune di Capodacqua, attraversa i terri- 
tori dei comuni di Pescara, Arquata, Picdilama c 
Pretara. In prossimità di Arquata si stacca una di- 
ramazione per il comune di Trisungo. La lungh:z- 
za complessiva della linea è di circa 8 km. — С: г- 
rente Alternata, trifase, 8,000 volt. — Forza mo- 
trice, Idraulica, 350 HP. — Generatori 270 Kw. 


DERIVAZIONI D’ACQUA. 


Concessioni richieste. 

«Ascoli Piceno. — Il sindaco del comune di Mon- 
terubbiano ha presentato domanda intesa ad otte- 
nere la concessione di subderivare acqua dal fiume 
Aso, deviando un traito de!l'unico canale che ani- 
‘ma i molini di Petritoli e Monterubbiano, allo sco- 
po di ottenere la forza motrice per sollevare al 
paese un litro al minuto secondo di acqua potabile, 
raccolta da diverse sorgenti che si trovano alle fa'- 
de di una collina sulla va le dell'Asc. 


Concessioni accordate. 

Aquila. -— Fu concesso al signo? ingegnere 1“. 
Ruffolo fu Antonio residente in Napoli, per sè e 
per Società da nominarsi, la facoltà di derivare dal 
fiume Sangro, a Valle del ponte ferroviario presso 
Alfedena, il volume d’acqua eccedente la portata 
di metri cubi 3,50, corrispondenti ala portata me- 
dia derivabile di metri cubi 3.75 a 1”, a scopo di 
immagazzinarlo in definitivo nel versante del Vol- 
turno, nei pressi del Rivolo di Rocchetta al Vol- 
turno (provincia di Campobasso). 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, Y 


Biblioteca delPEHlettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per a 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui c- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col re'ativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
"volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. О. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . ; . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile eleitsicht pagine 228-VII 
con 60 incisioni : L. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettr “ici ‘domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Perdomini O. — Guida teorico-pratico di telegra- 
fia. — L. 1.50. 


TEONICA. 


ING. 


Telefone 
28-61 


XLIX 


NICOLA ROMEO & C. 


MILANO Telegrama 
Foro Bonaparte, 35 BELLIWIG 
Te етее сесини 


Derlorazione meccanica di ШЇ 


gain Еи андаа 


Perforazione Istmo di Panama 


(asuoIdw35) 6132049530] 200120201924 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economía 
(Chiedere i1 nostro Catalogo N. 


e 
хе 


еа efficacia 


а) 


COMPRESSORI D'ARIA 


per tutte le 
applicazioni 


di tutte le 
dimensioni 
Compressori a cinghia a vapore эсс. 


17 Tipi 
di Compressori 


9) 
М 


Semplici - Duplex - Compound 


озиәшіриәл 0055130 Ip 
osse|) Pe 110$55әлйшогу 


Compressori Compound Classe I. c. 


Applicazion: dell’aria compressa a 


MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


7 652 


Materiale della 


Telefone 
28-61 


INGERSOLL RAND C. 


Foro Bona 


NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO 4 C. 
MILANO 


aparte, 


35 


Telegrammi 
BELLIVAG 


PREMIATAFABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


TORIN O 


Via S. Quintino, 12 Telefono 27-81 


A TT) 


eso v nd] ә 122240 Nm 


Preventivi, prezzi e listini a richiesta 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. 


Fabbricazione di MIC ANITE d'ogni specie ín lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito c d: Cartono in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubl sagomati di cartone e di Garta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 

- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 


Via Annunciata, 4 - Milano, | - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGEL - Bologna, Via Imperiale con Deposito | RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
a Bologna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


Inc. MARIETTI « €. 
| 
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Blochmann Dr. R. - La telegrafía senza fili e la sua 
applicazione alla nautica - Opuscolo tedesco, 24 
pag. 16X24 - G. B. Teubner, Lipsia, Berlino — 
L. 1. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 

Schollmeyer б. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fip. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Foveau de Courmelles. — Annuario elettrico, e- 
lettroterapico e radiografico - Volume francese di 
372 pag. 12x19 - Ch. Beranger, rue de Saints 
Fréres, 15, Parigi — L. 4. 

De Benedetti Vittorio. — ? ‘evoluzione navale e la 
quistione delle macchine. — Supplemento alla 
Rivista «Il Macchinista navale», Edito dal gior- 
nale stesso. Un interessante opuscolo di 136 pa- 
gine - L. 1,50. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16x19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Broca prof. André. — La telegrafia senza filo. — 
Vol. francese di 230 pag. 13 x 19 con 52 figure, - 
Ed. Gauthier Villars, Parigi — L. 2. 

Háfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Oesterwyck (Van) J. — 1 nuovi generatori di va- 
pore a livelli d’acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L’opera completa L. 20. 

Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 

-lori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jünecke, Hannover, : 
volume — L. 3, 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco d! 230 pag. 15x 22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 


Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jáh e 
Schunke — L. 7. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x 22 . A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Villani F. - Soda caustica, Cloro e Clorati per elet- 
trolisi - Volumetto 10X15, oltre 300 pag. - U. 
Hoepli, Milano — L. 3,50. 

Amoruso M. - Il vagone ferroviario - Vol. 25X16, 
ca. 100 pag , 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 
Dias 


Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jah Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 

Van Dam. — La telegrafía senza filo - Vol. francese 
16x24 di 180 pag. con 74 fig. - Ed. Schelema 
e Holkema's Amsterdam — L. 6. 

Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x 16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
dí 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. 


RIVISTA TECNICA. 


LI 


Casa fondata nel 1070 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGAZZOL 


Via Larga 18 - Teret, 82-9 Officina Industriale elettrica « 


Impianti completi forza e luce 
PREMIATA = — PIATT complet torza e luce 
Esposizione Internaz. Milano 1998 == Progetti e preventivi a richiesta S 092 


> | Materiale di linea 
== иле. 
sa _ Agenti per ata e ri della E 
[— — | ТЕ OHIO BRASS COMPANY 
) ) 
David Bollier HORSE! 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


=== Inferrutori e commutatori pendenti ==== 


Costruzione - Funzione otttima — 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


Catalogo copiosamente illustrato dietro richiesta gratis e franco. 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ad Alfa Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE. 
GUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


— ———+m€& 


Rappresentanti per l'Italia; 
lag. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 
Ing. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 


Società per l'industria 
[| | { ed Il commercio dei lubrificanti 
e e MILANO - Via Lario, 90 


Ф Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore » 
Ollo speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizionl a papore Se 


== 
6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


MI CA Reppresentante per l'Italia 


per qualunque applicazione 
olettrica 
e per Stufe americane 
Corrispondenza in Francese Gius. Riccardi - corse vitt. tm. 34, Torino 
9 Per telegrammi | LEBANON ROAD ә 
Mioamini-London Wandsworth (London) S. W. - 
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Vol. XXX .N 1 


moo n РШЕ 


Versione italiana dell Ing. V. TREVES y 
sul testo tedesco del Dr. G: BENISCHKE _ 


Un volumetto illustrato, edito a cura della rivista 
L'ELETTRICITÀ: B 


Lino G.— 


NB. 1 nostri abbonati potranno averne una copia. 
che spediremo raccomandata in tutto il regno me- 
diante invio di Lire 2.00 alla nostra amministraz. 

| 


August Günther - Prag TT. sense 


ELEKTROTECHNISCHE FABRIK . 
MENSOLINE in ghisa 


con carrucole porcellana 


© a 2 Interasse 

& 198 delle K. 

E -|58| carrucole È 
Q E 

153 | < 50 mm. = 

154 70 >» 10.80 


2 
155 | 3 50 > 16 
156 | 3 70 » 1 


Tipo 153 Listino dei prezzi su domanda gratuitamente 


Questi prezzi s'intendono in corone (valuta austriaca) per 100 
pezzi presi alla fabbrica, senza imballaggio; la spedizione non si fa 
che contro rimborso, dando primarie referenze contro cassa 2% di 
sconto oppure a tre mesi di scadenza. x 


& La Società THE HOORE ELECTRICAL COM- 
PANY a New York (S. U. d'America) concessiona- 
ria della Privativa Industriale italiana del 22 No- 
„vembre 190 is Vol. 145, N. 25 per un trovato avente 
per titolo: 


‘“ Perfectionnements à l'éclairage electrique ,.. 


desidera entrare in trattative con qualche industriale 
italiano per la totale cessione o per la concessione 


— — 


“di licenze di esercizio di detta privativa. — — 

Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazio- · 
nale per brevetti d'invenzioni e marchi di fabbrica, 
‘di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, N. 35 
A 090-1 


Torino. 


Е 
Digitized by Goog le 


— Officine già Guzzi Ravizza 


Qu Giampiero Crit. 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 e Telefono 15-00 


CP {СМЭ 


Elettricità 
Motori trifasi e monofasi 


Motori e dinamo a corrente 
continua 


Generatori a corrente alter- 
nata 


Tra_.ormatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
parete tavolo 

Ventilator centrifugh 

Ventilatori elicoidali 


impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
 damento 


1 


- f 
|... PREVETTO QUZZI 
inumidimento ————— —————— 
per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l’Italia 


del Fili ed Impianti d Aspirazione della polvere | 


della Casa BETH di Lubecca. 


4 


Biovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 
djr 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi ín 


“ Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 

scarica rapida e lenta. pccensione шою а репе 
zina рег motociclette ed 
automobili. 


‘ Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, | 


automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 


carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


] Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 


sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 


GRAN PREMIO 
ЕЕЕ 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. | 
S. 085. 


2 TN 4 


|». 


Spazio riservato alla 


ШЇ MACCHINE PER SCRIVERE ED i 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 41-99 
con filiali nelle principali città d' Italia 


Uffici Amministrativi | 


Д 

Rappresentanza esclusiva per l'Italia di 
Macchine per scrivere. 
Macchine per riprodurre 
E 
| 


(Rotary mimeografi, ecc.) 
Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


YN 


Esercente per Pltalia la Ditta 


| AUGUSTO ZEISS & C| 


SHANNON REGISTRATOR C. 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 
А | 


TURBINE A VAPORE 
DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 


CON GENERATORI 
А CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
E, N* 17 


f^ Compagnie internationale d Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 * Via Cernaia - 4 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocitá. 


T rasmissione t distribuzione ai 


forza motric 


Jmpianti d' ilaminaziene pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 


Macchine d' estrazione speciali, 


brevettate. 


| | Impianti per comandos: laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema Х. Pieper. 


— 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


già J. BRUNT « C. 


41-43, Via Quadronno * MILANO - Via Quadronno, 4743 
NAPOLI - ROMA - TORINO - MESSINA EN 


№ 
CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 
“VULCAIN , 


per corrente continua ed alternata 
a qualunque tensione o intensità e 


“VULCAIN,, 


Speciali per quadri di distribuzione 
o per alte tensioni > x Xe X 


‘‘VULCAIN,, 

Massima sensibilità, esattezza, 

a carichi induttivi e non indattiti 
semplicità e robustezza 

FONDERIA ARTISTICA 


in bronzo € ghisa 


CANDELABRI - MENSOLE 


Bracci etradali 


in ogni generc 8 


implanti completi di luce e forza 


AVUI 


CHIEDERE LISTINI 
Р PREZZI 


Laboratorio a Milano e Napoli 


тт - E. ‚ i 
Contatore e campo rotante per qualunque distribuzione per taratura, verifica e riparazione 


B 070 a corrente alternata mono e polifasica. 


| ALFRED H. SCHUTTE 


| Viele Vénerlë; 22 - MILANO - Telefoni 1380 - 3812 
| Telegrammi “INITIATIVE, Casella Postale 1164 


GERENTE: MH, «INGEN 


TORINO . GENOVA : 
Vie Alfieri, 4 Piazza Pinelli, 1 
| € Telefono 2020 | Telefono 3064 
Fresatrice Fresatrice 
“CHICAGO, “CHICAGO,, 


grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


È 


- per la lavorazione 


cei Metalli 
| e del Legno 


Impianti completi colle macchine piü razionali 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Саве a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
с BILBAO, NEW-YORK — -— 


BREVETTATI 


Simitatori di Corrente 


continua ed alternata 


‘(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
per la messa in opera) 


зле лы с чы ша ыза сыс у ы С ЖО Үн ҮСЕ УЕН 
Ing. G. Cristoforis 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per l'Italia Meridionale e la Sicilia: 
| A NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie .stema Gola. 


Isolatori e Materiale elettrico di porcellana della 
o“ Società, Ceramica Richard-Ginori 33. 


Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchinario 
per 0”%Gcine а gas. Contatori per gas della 
*ocietà Italiana già Siry-Lisars & C. di Siry, 
Chamon & C. 


Contatori per acqua ‘Sistema Frager Etoile ,,. 

Contatori elettrici * Thomson OK? Batault A. 
C. To 00 

Limitatori di corrente e calorici sistema **Lenner,, 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e Braun. 


Materiale d’installazione interna e da quadro di 
distrizione Voight & Heffner. 


Lampade ad arco. Koerting e Mathlesen. 
Apparecehi di riscaldamenio elettrici - Telefoni. 


Aderenzatori di cinghie e funi della ** Compagnia 
Universale delle Trasmissioni Lenix ,,. 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
i più esatti 
i più sensibili 


Facilità ed esattezza |di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 
Nessun bisogno di ricambi 
Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatiseimo per gruppi di lampade)] — 


Prezzo del limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 
guazione | erdinari 


Amperes | dala2 


su semplice 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis “china 
| Sopraluoghi. ® 


eI ANAIS TOA NOIE аа GV AZIZ TA 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione П CRIMOLDI i [. 


di macchine ed apparati elettrici 


Via Gius, Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro diplomi d’onore РЬ Tnternaz. Milano 1906 


Elektroa con dispositive 
per attemnare la scietilia di distacco 


da 2!/, | da 4!/, | da 61/, | da 81, | da 
а 4 a 6 as ali a i5 
20 — | 22,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 


Prezzo 
cadanno 


L.412.— | 1450 | 16.— | 18,— 


Elektron 


Elektron con dispositivo 
erdinari T 


Designazione per attenuare la sciutilia di distacco 


ба 3), a 11), 


Amperes da 2 a 3![, | da 4a 51/,| баба 8 


Prezzo cad. L. 12_— 
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tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa * alta tensione 


5 mil 
„Ж | 
[ "il Im ШИЙ 17111! ҮШ 
Al) А ui " It yl i i! И 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 
guenti intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts da !/, a а la di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts «da !/, a ?!/, » 


>— Prezzo unico L. 5,75 ——e 


Impianti complet 
di illuminazione e- 
lettrice e tragporti 
di. energia -æ di- +, 
stanza. ————— 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industria 


Tanto per l'italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


atudio Elettrotecnico Industriale 
Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., 4 
prezzi convenientissimi. 


| E ————— KA 


|н TNT ШШ ЇЇ i" 


, G.M.B.H. 


Sindacato fra le Fabbriche Europee 
di lampade ad ineandeseenza 
Societá con capitale иш | 


~ 


——————z 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse e 


Telegrammi: Vauvauge Berlino 
:* " , 
| E | i 


IMPO RTANTE = 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti 
delle 


Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte: Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


` incandescenza 


. MILANO, Plazza Castello, 11 


| Venefo e Italia Centrale: . | 
. Ing. Qalabrega, Lichtenberger 8 Ori 
Torino - Filiale di Venezia —— 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


г Candia B Co., Napoli 


Nuovo listino dei prezzi 
dal Dicembre 1906 


Vendita solo ai rivenditori. 


А — 6————_——_—_______m——» — — —P——_—_——_—_———6———_——__—_—_——_—__—_—_——6€ 


Anno XXVII 
L'ELETTRICITÀ 


t * RIVISTA TECNICA SETTIMANALE ғ 

Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-237 
"Unire Cent. ov ad oun] cambiamento di indirizzo — 
Lit Tip б. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 


CENA 
arluuuci naumi Inuusurie Ue 
in MERKELSGRUEN bel: KARISBAL 
Proprietaria della celebre Cava di dee y 


—__—aei * | G a | 
- e di Miniere di carbone ad IZ == 
а : r AA 3 1 | 


== ad ALTO e BAS e 
— Telegrafo e Totes 


Propria STAZIONE . DI PROVA a 2 
- Oltre 900 modelli d'Isolatori — 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su iata ond 
Fornitrice degli Jsolatori per alta йе. 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della У; 
Him. 106 — Tensione. 

IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. 1., Torin 
Km. 218 — Tensione 9400€ 

IMPIANTO del Celina, Yenezia-Pordenoné _ 
88 — Tensione 

IMPIANTO soc. ELETTRICA Eo e 
Km. BI — Tensione оо È Tal 

IMPIANTO MOUTIERS-LYON - Sem bi 
Km.i188 — Tensione esa 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


d i 
e delle principali 100 e piu altri implanti per ten- 


Soc. di Elettricità sioni speci ai 1 Volt Rappr. Gen, per It: "Ii 


dell'intern^ e dell'estero S б = 
N P E 2 r 
ISOLATORE 381 В impiegato nel RER ad alta tensinne LYON-MOUTIERS LAZZAR 8 МАВ N 


Km 185 alla tensione di 56960 volt и più importante in | Kurewa — M »EVISO = 


| 
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IMPORTAZIONE DIRETTA DEPOSITO i MATERIALE ETT 0 Е 


MILANO 
Via Castelfidardo, 7 


-r YON 
> t 


Telofono fateroomunale m. LL 


Merce sempre pronta - prezzi di assoluta concorrenza - Cataloghi gr 


RIVOLGERSI GENOVA - S. A. Р. E.” via Consolazione 7 R - Telefoni 
да эретү in FIRENZE - S. A. Р. E. - Via Orivolo, 39 - Telefono 1 
TORINO = S. A. Р. E. - Via Alfieri 5 27; - Tel fono 2 


ЛЕ: А. MESSERLI : - MILANO, Piazza Castello, 5 - 225 inde Teleing Ta Г 


mm. grafici a molle e jdm tek: Rappr ese ntante della сава KERN & 0. di. tari, - 


| | | A A y? 
E CEET 1908 11.408 EY 
a 
` ES G 
Ware | 
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Ga RIVISTA TECNICA SETTIMANALE MO 
DIRETTORE Inc. Р. E, FUMERO 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 24. 37 


DEA ETA Prom oasis E cms Rap E te P АШ agat, DIU, ELI EE Loan | 
. Abbonamento Annvo L, 15 per 1' аа * Fr. 20 per l'Estero » х Un numero Cent, 50. 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già ATTILIO POZZO & C. - LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L 802.000 ,.nteramente versato) — Sede Sociale - MILANO - Via Castotiidarda. 7 


Deposito completo Accessori Шитіпагіспо Elettrica. 


бла Е PREVENTIVI A RIOHIESTA , 
| VEDERE AVVISO INTERNO 


A BBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
Casa fondata nel 1903 | Е. BERTETTI $ C. E MILANO ЕЕ ы е 


Сар. L. 500.000 | TM fammi ELETTROBER 
elevabile а 1.500.00 |  4coonanmmxidite per azioni SR "me en 


> ss ml 9A 


Arturo Perego «C. БДИ 
‚ MILANO Trasiormalore telefonico di Xu р шоо. 

Via Castel Morone, 4 Smorzatore contro l'induzione elettros ^ 

5 m . Separatore contro l'induzione elettromagneti 

i | i! Teleíono portalile di sicurezza. 


. PEREGO 
hu ms 


4e Telefono 67-67 << 


ISOLATORI RICHARD-GINORI 
V | MILANO 


. б. S. * SOCIETÀ ANONIMA PER "EC rr die^ GIA 


MILANO. via Broggi, 4 C. OLIVETTI „ Telefono N. 80-63 


STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI E DI PRECISIONE 


SEA O lu ums A Massine Onorificenze 


SZiemens-9cehueckert 


дА Vedi annuncio a pag. VIII. y 
OFFICINE DUBOSC - TORINO 
Società Anonima **% COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI серне. 1.500.000 - 


^. Spazio disponibile = | 


—— —— — 


- GIUSEPPE VANOSSI & C. ин osa nan ea 


Telefono N. 35-79 ` MILANO = Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14.8 dei ee 


INTERUTTORE-MILANO. 
= ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO = 


— 


Vappresentanze e depositi: 


MONZA - Corneliani e Daffieno | 
— Via Italia, 27 — 


GENOVA - Ing. S. Cavallero 
— Via XX Settembre, 16 — ` 


TORINO - Enrico Piumatti ` 
| — Via S. Quintino, 11 — 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Magglore, $ 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, | 
Trasformatori e riduttori di terfsione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
per limitazione di carico, Accessori per impianto di centrali e cabine di generazione e distribuzione 


d'energia, Scaricafulmine a pettine ed a polli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., 


Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
lucida-per Centrali, Cabine, Stabilimento, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 


qualunque intensità e tensione. Si ыкы interuttori e commutatori per qualunque applicazione 
dietro indicazioni o disegni. 


GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
= A richiesta disegni e preventivi — 
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* GRAN PRIX,, e due Medaglie d'Oro | 
all' Esposizione Universale di S. Louis 1904 | ч 
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¡ FUORI CONCORSO ,, all” Esposizione In- 
| ternazionale di Milano 1906 ————— — 


| 
| 
| 
| 


Sè 


Milano 1906 — GRAND PRIX { 


R & Wo L Fr Magdeburg-Buckau Rappresentano ge Hn VELTEN 


MEE NUS 5 - Via Principe Amedeo - 5 
Loomohili 0 ЗУКО sono a oo cava 
Le migliori Motrici per Luce Elettrica 
e Trasporti di Forza 


Economia di combustibile 
*. In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse 
e Locemobill Wolf. Q 106 


Produzione totale 520.000 cavalli effettivi ы 


- Lopovico Hess 


MILANO 


Telegrama : CONDUIT- MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 - 
| —.— > 


Casa fondata nel 1895 


——— le ff ———— 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN- ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI I. L. Z. 


ei & E è 


TUBI ORIGINALI **BERGMANN >, E MATERIALI ELETTRICI | 

CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; Щ, 
| LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA AE E d ДИ 
О MECALLIO sa i. 
CX 


interruttori e Commutatori 


а leva 66 Bersmann - 


a scatto rapido e senza seatto 


E Mu ШШ 


рег alte tensioni 


= Qommutatori unipolari a leva a seatto -- 


- -. . M a più direzioni ~ 


Domandare Listino N. 45% 


I maggiori esercizi el.ttrici adoperano ora esclusivamente 


Electro-Emaîllon 


Massima Gollegati Resiste 
in serie 
sicurezza mo volt, agli acidi 
d'esercizio 9 17 Amp., umidità 
RES 3/4 d'ora 
riconosciuta € di prova Oli, Galore 
bruciato intatto 


(Figure e parole depositate come marchi di fabbrica) 
\ 


Connette gli avvoldimenti in mossa. resistente e compatta 


JULES RICHARD “етт 


—— ELETTRICHE 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni indnstriall in generaie 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
pcco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo- intjero ne 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI 


AMPEROMETRI, VOLTMETRI, 
WATTOMETRI 


MODELLO ELETTROMAGNETICO a pe- 
riodicità regolabile, senza calamita per- 
manente, e che può restar sempre їп 
circuito. 


MODELLO APERIODICO dl precisione, 
a cornice sistema d'Arsonval. 


MODELLO TERMICO senz’auto-indu- 
zione aperiodico, a consumo ridotto. 


В. Pacge « € 


MODELLO SPECIALE 


perfettamente aperiodico 
PER 


trazione elettrica 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, есе. 
ca 


Fornitori delle grandi Amministrazioni 
e delle grandi officine del mondo intero 
INVIO FRANCO 


dei Cataloghi e delle istruzioni 
con illustrazioni 


сє» 4 
“ E Кы - 
А y > ^ 
— 2 78 - 


Parigi 18809 ө 1000 e Liegi 190S | 
St. Louis 18013 Pal S MIX Fuori Concorso 
Milano 1908 Membro della Giuria. 
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a CONRAD E EX d Berlino $0.36 | ш 
rete rg | f tanz 0 д Glogauerstr. 19 tn i 
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Н == — 
: FABBRICA о APPARECCHI ro 
] ва хитин ge | < а 
, I i а e Da s 
Шш) | Illuminazione Elettrica a Das | $ <= | 

zu ELECTR. $ 
*LICHT» MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ a. у 3 
ee „а GAS. А ‚ e > 
PEA Catalogo Gratis a Richiesta O 


P a COM GATTO ЧЧ MIS p 


E. A. G. 
Clextricitals- Actiengeselischalt vorm: Hermann DÖNE 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 
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EX IL 


Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l’Italia: 


Soc. fin. Materiale Eleffrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 
PREVENTIVI E PROGETTI - TI GRATIS A RICHIESTA 


DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocita.' 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


1 


FRANC 


— —— 


0 TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite auno dal йи Genera» 


Tmpianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova roooo — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 


Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Societá Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Awssia) 1200 — Perugia 550 — 


Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Legitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia., 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) Зоо — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


‚ TImpianti 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2380 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — > 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (-4rgentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando /.Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (.Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


а vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250.— 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (.4/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (£gitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 


«Savona (6 Motrici) 6950 -— Sgranaggio di 


Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 


Miniera Mariewka (Assia) 400 — Molino 


Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (£giffo) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
‘Mercato de Abasto, Buenos. Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanea,, 
Buenos Ayres, 300 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germanza) 950 
— Cotonificio Ligure,. Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— ‘Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila. 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


heinrich JUngermann 


MILANO 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Teleiono М. 84-79 


Forniture complefe per impianti Eleffrici 


dir 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 
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Porta lampade, Valvole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali. 
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Bracci completi рег 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 


plici e in serie per 
lampade stradali. 
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Tubi isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 


protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 
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Materiale sempre pronto. 


‘> A richiesta si spedisce Catalogo. riccamente Illustrato . = 
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CRONACA SETTIMANALE 


Circolare del Ministero ai Presidenti delle Camere 
di commercio, relativa alla determinazione del 
valore delle merci agli Stati Uniti. 

In virtù d'una clausola contenuta nel nuovo ac- 
cordo commerciale stipulato il 24 aprile и. s. fra la 
Germania e gli Stati Uniti, 1 certificati rilasciati dal- 
le Camere di commercio tedesche circa il va'orc del- 
le merci dovranno essere accettati dai periti della 
Confederazione nord-americana come elemento di 
prova e presi in considerazione insieme con gii al- 
tri che potessero essere eventualmente forniti. 

In altri termini, il valore delle merci importate 
dalla Germania agli Stati Uniti, agli effetti dell’ap- 
plicazione dal dazio di entrata, non sarà più calco- 
lato in base ai prezzi del luogo, ma secondo il prez- 
zo di esportazione desunto principalmente da atte- 
stazioni delle Camere di comme cio tedesche. 

Simile clausola costituendo una condizione spe- 
cialmente favorevole per il commercio tedesco, in 
conronto con quello degli altri paesi, il Ministero 
d'A. I. e C., di accordo con quello degli affari e- 
steri, diede subito istruzioni al regio Ambasciatore 
a Washington, perchè faccia pratiche a fine di ot- 
tene,e uguale vantaggio anche alle merci prove- 
nienti dall’Italia. | 

Detto Ministero partecipa ora alle Camere di 
di Commercio che la domanda fu favorevolmente 
accolta, e che le autorità doganali americane han- 
no già ricevuto istruzioni in conformità, di guisa 
che ciascuna Camera potrà d'ora innanzi 1ilascia- 
re, senz'altro, i certificati, di cui è parola, ai nostri 
esportatori agli Stati Uniti che ne facessero ri- 
chiesta. | 

11 Ministero raccomanda poi ai Presidenti ogni 
maggiore possibile cura nel fo: mulare simili atte- 
stazioni desumendo 1 prezzi delle merci in esporta- 
zione da fonti certe ed accreditate, in guisa da non 
dar luogo ad osservazioni e doglianze da parte 
delle autorità doganali degii Stati Uniti. 

Le Camere di Commercio sono perciò invitate a 
dispor,c perchè di quanto sopra siano sollecita- 
mente infcrmatr i nostri commercianti in rapporti 
di affari con gli Stati Uniti. 
Concessione di una miniera di 

(Perugia). | | 

Con regio decreto del 17 ottobre и. s. è stata 
conceduta alla Ditta Luigi Dell'Orso e C. e alla 
Società «Miniere Lignitifere Riunite» la miniera 
di lignite denominata Branca Salvana, posta nel 


lignite a Gubbio 


territorio di Gubbio, provincia di Perugia. 
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Eleneo di Privative i cui titolari sono di- 
sposti а vendere, o eoncedere licenze di 
fabbricazione a eondizioni favorevoli. 


Privative Industriali: 9 Novembre 1899, Reg. 
Att. Vol. 118, N. 41, per: 
‘‘Perfezionamenti nei rulli o manubri per gin- 
nastica,, 
del Signor Eugen SANDOW, a Londra. (2) 


Privative Industriali: 
1) Reg. Att. Vol. 130, N. 111, in data 10 A- 
gosto 1900, per: 
‘‘Procédé de fabrication de ciment,, 
2) Reg. Att. Vol. 162, N. 4. in data зо Set- 
tembre 1902, per: 
‘‘Procédé de fabrication de ciment,, 

* Сз) Reh. Att. Vol. 180, N. 170 in data 16 No- 

vembre 1903, per: 

“Appareil et procédé perfectionnès pour le 
traitement des scories ,de hauts-fourneaux 
et autres,, 

4) Reg. Att. Vol. 168, N. 99 in data 9 Feb- 
braio 1903, per: 

‘‘Prèparation de ciments à l'aide de laitier,, 


della Società THE GENERAL CEMENT COM- 
PANY LIMITED, a Londra.’ () 


Privativa Industriale: Vol. 45, N. 70852, Reg. 
Gen. e Vol. 184, N. 50 Reg. Att., per: 
‘‘Plaque pour accumulateur èlectrique,, 


del Signor Chaimsonovitz Prosper ELIESON, In- 
gegnere a Parigi. (.) 


Privativa Industriale: 18 Gennaio 1907, Reg. Att. 
Vol. 244, N. 174, per: _ 
¡“Procédé de fabrication de chaussures,, 
del Signor Theodor JEWLEFF, a Mosca (Russia). 

VS IA 8 
Privativa Industriale: 16 Marzo 1906, Reg “Att. 

Vol. 224, М. 59, per: 

‘‘Processo per la fabbricazione di lastre di 
pietra artificiale,, 

del Signor Ludwig LUKACS, a Budapest (Unghe- 

ria). A 
Privativa Industriale: 24 Ottobre 1905, Reg. Att. 

Vol. 219, N. 42, per: 

“Dispositif limitant automatiquement? les va- 
riations d'intensité dans un moteur électri- 
que à couple très variable,, 7 

del Signor Louis KRIÉGER, a Parigi. (10) 


Privativa Industriales 1 Dicembre 1905, Reg. 

Att. Vol. 219, N. 185, per: 

Procédé pour fabriquer un réflecteur mètal- 
lique bour la projection de la lumière ё:ес- 
trique,, 

della Società SAUTTER, HARE & C., a капы, 

11 
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Dichiarazione di scoperta di una miniera di asfalto 
in Collepardo (Roma). 

Con decreto del 14 novembre scorso è sta'a 
dichiarata scoperta c concedibile, a domanda del- 
l'ingegnere Enrico Bennati, una miniera di asfal- 
to nel comune di Collepardo, provincia di Roma. 
Termine per la ripresa dei lavori in miniere. 

Con decieti del 14 novembre scorso è stato 
prefisso il termine di un anno ai possessori dele 
seguenti miniere per riprendervi i lavori: 

1. Miniera di piombo Monti Zippiri, posta nti 
comuni di Villacidro e Villasor (Cagliari) < pos- 
seduta dai signori I" Sollai e soci. 

2. Miniera di piombo c zinco San Miali, posta 
nel comune di Iglesias (Cagliari) c pesseduta dalla 
Società deila Vielle Montagne : 

3 Miniera di piombo Perdas de Fogu, posta 
nel comune di Fluminimaggiore (Iglesias) е pos- 
seduta dalla Società «The United Mines Compa- 
пу Limited»; 

Min'era d'argento e piombo Тассопіѕ, po- 
sta nei comuni di Burcei e San Vito (Cagliari) e 
pe-seduta dalla Società delle Miniere di Rio Ol- 
lista; 

5. Miniera di antimonio, piombo cd argento, 
Geuna Flumini, posta nel comune di San Vito 
(Cagliari) e posseduta dal signor Giovan Matteo 
Mosso; 

6. Miniera di argento e piombo Serra s’ Шм, 
posta nei comuni di Burcci e Scimai (Cagliari) 
c posseduta dalla Società Anoima delle miniere di 
Rio Oilastu; | 

7. Miniera di argento e piombo S' Arcilloni, 
posta nci comuni di Burcei e San Vito (Cagliari) 
€ posseduta dalla societa anonima di Rio Ollastu; 

8. Miniera di piombo Gossurra e Suergioli. 
posta nel comune di Lula (Sassari) e possedu:a 
dalla Società Pertusola Limited; 

o. Miniera di piombo Su Elzu, posta nei cc- 
muni di Ozieri e Nugheddu San Nico'ò (Sassari) 
e posseduta dai signori ing. Giorgio Asproni c 
soci. 

Revoca della concessione di una miniera di cal- 
copirite. 

Con decreto del 22 novembre scorso anno è 
stata revocata la concessione della miniera di cai- 
copirite e pirite di ferro, denominata Balmafol, 
posta nei comuni di Chianoc e Bussoleno, provin- 
cia di Torino, e posseduta dal signor Luigi Salton. 
Dichiarazione di scoperta di una miniera di gra- 

fite a Calizzano. ` 

Con decreto del 20 novembre scorso anno è 
stata dichiarata scoperta e concedibile la miniera 
di grafite, esplorata dalla Società anonima delle 
miniere di Calizzano, nelle regioni Rio (Grippam:, 
Casa degl'Inglesi c Maritani, comune di Calizza- 
no, provincia di Genova. È 
La giurisdizione dei distretti minerari dell’ Alta 

Italia. 

L’ispettorato del'e minicre insiste da tempo per- 


Società Taliana di Applicazioni Elettriche. 
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Studi e Progetti tecnico-finanziari e Preventivi 
a richiesta 
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Lamine tranciate per indotti di macchine 
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Societá Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 
Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


DK 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUFFMANN 
MILANO - Via Palermo, IL A. 


Macchine utensili per Ja lavorazione dei metalli, 
— Specialità maccbine per la lavorazione della lamiera 
di ferro rame, ottone, tinco, alluminio, eec. 

Presse. cccentriche, a 
motoro a semplice o doppio 
effetto, — Bilancieri a fri- 
zione, ~ Bilanciere amano 
di precisione. — Cesoie а 
таво, pedale с motore, - 
Macchinc per arroto!are e 
piegare la lastra, ecc. 


САТАТ СӨЙ) е PREVENTIVI а RICHIESTA. 


ché sia restituita a Genova la sede del dist etto 
minerario della Liguria, per la vicinanza a Genovà 
delle miniere metallifere e dei numerosi e importanti 
stabilimenti industriali del distretto, sui quali 1'Uf- 
ficio delle miniere deve esercitare la sua vigilanza 
per l'applicazione delle leggi sulla polizia mineraria, 
sul lavoro delle donne € dei fanciulli, sugli infor- 
tuni sul lavoro, sulle caldaie a vapore. 

La sede è attualmente a Carrara; buone ragioni 
sconsigliano di togliere a Carrara uno dei pochis- 
simi uffici che vi hanno sede. Bisogna tener conto 
che a Carrara si trovano circa 12,000 operai с che 
vicinissime a Carrara sono le grandi cave di marmo. 

И Ministero cercherà di soddisfare alle richieste 
dell'Ispettorato delle Minicie, senza ledere gli in- 
teressi di Carrara. Intanto il Ministero, accuglien- 
do altre proposte dell'Ispettorato delle miniere, ha 
preparato un decreto che unisce Parma e Piacenza 
al disiretto minerario di Bologna, togliendo'e da 
quello di Milano, per riunire in un solo distretto 
tutte le provincie dell'Emilia, 'ricche di depositi 
di petrolio. Il provvedimento è suggerito dallo svi- 
luppo della utilizzazione di queste miniere e cai la- 
vori per nuovi studî che il Ministero ordinerà nella 
regione appenninica emiliana. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 
Miniere cinabrifere'- Genova. 1 

Il 14 novembre scorso si è tenuta in seconda con- 
vocazione l'assemblea generale ordinaria degli a- 
zionisti di questa Società per approvare la situa- 
zione dei conti al 30 giugno 1907, non essendo la 
società ancora entrata nel periodo di esercizio del- 
l’industria sociale. | 

ll Consiglio d'amministrazione nella sua breve 
relazione informa che 1 lavori alla minicra proce- 
dono regolarmente e che le coltivazioni fin qui pra- 
ticate hanno dato buon affidamento di profittevole 
riuscita, per cul fu iniziato e spinto alacremente 
l'impianto metallurgico per la trattazione del mine- 
rale escavato e di quello che si sta escavando. 

I] direttore tecnico ing. E. Berninzone informó 
poi gli azionisti che i lavori dell'impianto relativo 
all'industria mercurifera furono iniziati tosto che 
venne deciso l'aumento del capitale sociale. 

l'urono costrutte le necessarie officine destinate 
al falegnami ed ai fabbri, e si mise mano quindi al- 
l'impianto destinato ai forni, nonché ad una linea 
ferroviaria per addurre il minerale dalle gallerig a- 
gli essiccatol. 

Si sta pure trattando per l'impianto di una con- 
duttura elettrica che apporti ai lavori quella ener- 
gia necessaria che finora manca. | 

All'interno vennero continuate le ricerche e si sta 
preparando la colonna scoperta per le future colti- 
vazioni. 

Il lavoro da compiersi — conclude la relazione 
tecnica — é ancora assai lungo, si cercherá pero, 
d quanto è possibile, di affrettare il giorno in cui 
l'andamento sociale potrà dirsi produttiv о. 

L'assemblea approvò queste risultanze, clesse ad 
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BELLISS 2 MORCOM. ltd. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


MOTRICI VERTICALI A RAPIDA ROTAZIONE 


ea lubrificazione automatica forzata. it inca! e a tripla espansione 


|| Impianti completi di ШЇ | n | | йй dì qualunque capacità 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| 
| Oltre 230 Centrali equipaggiate in costruzione 
| | per una potenza di 700.000 HP. 


->< 


Ш PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


ede 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 
PO 


| Piazza S. Carlo, 2 - Milano “xs. | 


pev pey .- & ^24 


I 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER’S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite 4а: 


The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris, 
Il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini —— 


E. BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 

elettrici isolati - Cordoni SY 
per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 
(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


AY) 36-75 Stabilimento e Magazzino 
c5 | 
69-48 Amministrazione. 


di precisione, 


Compassi CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo *' St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Hustrato gratis. 


amministratori il dott. Antonio Corbi ed a sindaci 
1 signori: on. ing. Cornelio Guerci; avv. Angelo 
Manfroni e Giustino Sbertoli effettivi: rag. Aboa - 
do Corzetti e Armando Bevilacqua supplenti. 
Crisi nell'industria dejl'allumirio. 

La «Alluminium Ccmpany» la più importante 
delle società che esista in America per la produ- 
zione dell’alluminio, ha chiuso le sue fabbriche 
al Canadà e a Saint Louis. 

L'avvenimento fa maggiore impressione in qu.n- 
to che la Società aveva aumentata del 400 % 
la sua potenzialità produttiva. 

I prezzi del metallo sono inferiori di то сеп 
la libbra a quelli praticati in primavera. Ora è 
quotato 38 cents la libbra (ovvero circa fr. 4,33 
il chilogrammo) con ribasso per grandi quantità. 


Fusione di Società elettriche - Como. 

А giorni gli azionisti della «Società tram cet- 
trici comensi» con sede in Como ed il capitale ver- 

. sato di lire un milione si aduneranno in assembica 
generale straordinaria per approvare lo sciogli- 
‘ mento anticipato c la messa.in liqu: «dazione йс а 
Societá stessa. 

Il prov vedimento è reso necessario dalla c.nclu- 
sa fusione di questio Ente colla «Società elettrica 
comense A. Volta». 

Società anonima Alta Italia di ferrovie economiche 
ed imprese affini - Milano. 

Con rogito Pescini costituivasi, con sede in M`- 
lano, questa Società col capitale di L. 1,200,000. 

Scopo ега società il conseguimento della c n- 
cessione, la costruzione cd esercizio della ferrovia 
Vgyhera-Salice-Varzi. 

A far parte del Consiglio d'Amministrazione fu- 
rono nominati i signori: cav. Giuseppe Ferrari, 
vice presidente — cav. Gustavo, amministra‘ore 
delegato. Sindaci effettivi: rag. cav. uff. Alberto 
Casalbore; rag. Abelardo Corzetto e avv. Alberto 
Bassi; Sindaci supplenti: rag. Giulio . Perinetti c 
ing. Francesco Ane'li; ing. cav. Emilio Cortese, 
ing. Giuseppe Trabattoni, rag. Germano Benzo 
ni e ing. Renzo Palli. 

Società Italiana Lampade ad a:co ed impianti 
elettrici ing. R. Colombo e C. 

Questa Società, sedente in Roma, ha deliberato 
di aumentare il capitale da lire 300,000 а 400,000 € 
la ammissione a nuovi soci accomandanti dei signo- 
ri Pouchain ing. Adolfo e Prandoni ing. Fugenio. 


Per la temporanea importazione di ferri ed acciai. 

Alcuni industriali italiani, hanno di recente inol- 
trato domanda al ministro delle finanze e del com- 
mercio, per importare ferro e acciaio per fabbrica- 
zione da trasformarsi in diversi lavori che dovran- 
no poi essere esportati. In seguito al voto favo:e- 
vo'e del Consiglio superiore dell’industria e com- 
mercio, qualcuna di queste domande fu assecoh- 
data. 


Di fronte però al ripetersi delle * domande a fa- 


..vore di svariate fabbricazioni, il ministro delle Ñ- 


nanze e quello del commercio decisero di sottopor- 


REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. 9. BELOTTI E 0. 


MILANO | 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


P 
> 
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cos lei “E re all'esame del Consiglio superiore dell'industria 
e del commercio la questione di indole generale 
66 sulla temporanea importazione dei ferri e degli ac- 
ciai come materiali per la fabbricazione di prodotti 
)) da esportarsi perchè sia accettata la questione di 
SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA beg CDM n QE EL 
Capitale L. 2.200.000 versato : UR Er "me 
16. ; Società italiana di elettrochimica - Roma. 
Sede in Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) Ebbe luogo, sotto la presidenza dell'on. Stoftcl, 
А l'assemblea generale ordinaria di questa Società, 
e presenti 21 azionisti, portatori di 28, 705 azioni. 
La relazione del Consiglio d’amministrazione 
Acumulatori HUNT constata che l'esercizio chiuso al зо setiembre 
scorso può considerarsi come l’ultimo esercizio di 
transizione. 
g Grandi batterie per illuminazione e forza z Tutte le branche dell'attività sociale entrano cra- 
e Ei . bili e Battelli ө mai nel loro periodo di rendimento industriale nor- 
$ Batterie di trazione per Automo e male, comprese le concessioni del Tirino ed il pri- 
Illuminazione di Veicoli | mo salto del Pescara. Questo fu messo in attività 
+ alla fine del gennaio scorso anno. 
La forza iniziale fu di 1000 HP. per la Societá 
GRANDE FABBRICA prodotti azotati с la Società abruzzese è di 1500 НЬ 
DI LAMPADE ELETTRIGHE per la Società fabbricazione alluminio. In seguito 
a Tungsteno e a fllamento di carbone 4 si altri due gruppi ottenendo 
П primo salto Pescara, composto di 4 gruppi di 
fabbrica di Automobili Elettriche 2800 HP. ciascuno, di cui Шы. а Е 
ө аі Ассеввогіі рег Illuminazione Eleltries l'esercizio in corso completamente utilizzato. La 
NIAE Società dei prodotti azotati с l'Abruzzese hanno 
GRANDE OFFICINA MECCANICA chiesto un aumento di 1500 HP e 1а Società dell'ai- 
Sí eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. luminio utilizzerá circa 5500 HP. 
W———————— y4 00 — x 11 funzionamento dell'officina centrale del primo 


: salio Pescara è soddisfacente. Le instal'azioni idrau- 
liche furono costruite per una forza di до metri cu- 
bi, poichè la Società ha intenzione di domandare la 
concessione di altri 10 metri cubi d'acqua, preve- 
dendo una utilizzazione prossima e vantaggiosa. 

La riunione del secondo e del terzo salto del Pe- 
scara in un gruppo unico di 72 metri cubi in pros- 
simità del Piano d'Oite, assicurando 21 mila HP 
permanenti e 7000 HP. temporanci, é stata appro- 
vata con decreto 19 giugno u. s. Questa riunione 
semplifica i lavori il cui costo previsto sarà di li- 
ге 4,500,000. l'urono intrapresi in estate, ma si ri- 
- = | tenne opportuno, in causa della crisi dei mercati 
pi finanziari, di spinecrli meno rapidamente. 
| Е la relazione aovviunge che al momento cppor- 
tuno saranno proposte agli azionisti le misure nc- 
cessarie per questa parte del programma. 

Le modificazioni с gl'ingrandimenti delle officine 


J BUSECK di Bussi, terminate in principio d'anno, hanno dig- 
bl. & e già dato cccellenti risultati, come lo prova il raf- 


“£ & MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


MILANO fronto della produzione dei due semestri. 
Corso Genova, 30 Nel primo semestre (ottobre-marzo) la produzio- 
-y | ne della soda caustica fu di quintali 3800; del clo- 
| | l ruro di calcio di quintali 17,560; є del cloruro di 
Chiedere im ш Interruttori sodio di quintali 840. 
Valvole - Griffe, ecc., ecc. Durante il secondo semestre. queste cifre si e! e- 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- varono rispettivamente a quintali 12,270; 24,760 ; 


padine - Conduttori === 1080. 

E Il collocamento di pressochè tutta 1а produzione 
è assicurato in Italia a prezzi equamente rimune- 
tori. 


о è 


A. E. 6. - THOMSON HOUSTON 


SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONESDI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono М. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


ji sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società italiana A. E. 6. - THOMSON 
HOUSTON ё. quello fra | sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha + suto la maggiere applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Vetture Numero e pctenza 
Km automotrici dei моон Tensione Frequenza 
erschoenewelde-Spindlersfeid (presso Berlino) - Ferrovie 
dello Stato Prussiano. pa 4.1 2 2 da 100 HP 6COO Volt | 28 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbshngesellschaft - "E 18.2 4 4 da 40 HP | 2800 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 20 2 da 40 HP : 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . 7.— 2 2 да 100 НР 6000 » 25 » 


Biankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germauie) - - Ferrovie dello 

Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP : 6000 » 26 » 
Victorla-London ‚ее London-Brighton and South. Coast | 

Ву. Со. 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione “ed 

esercizio di Ferrovie secondarie italiane . . ..| 34.5 10 2 da 65 HP | 6000 » 25 » 
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Ufticio Commerciale 


DELLE 


FABBRICHE DI LAMPADE ШИШ 


EDISON-CRUTO 


LAMPADE 
A FILAMENTO 
DI TUNGSTENO 


Brevettate in tutti i paesi 


ЕЕ 
PI == 
Ei 
E 
= == 
se 
t 


|! 


RA УШШ 


- 


it} un ИШ | 


Consumo 1 Watt per candela - Durata 800-1000 ore 
 pjeuigjje ojuenb Enunuo> 3]U2110) ns oue] әеѕп ond IS 


Funziona anche inclinata | 
Sopporta Variazioni di tensione - Non annerisce 
— Dà luce bianchissima 


LA PIÙ DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


wA. 


SI FABBRICA: М x4: 
ITALIA — UFFICIO COMMERCIALE delle Fabbriche di 


Lampade Elettriche EDISON-CRUTO, Via Broggi, 6 - 
MILANO. 


FRANCIA — Società LACARRIE - Е, 16, Rue de l'Entre- 
pot- PARIS. 


INGHILTERRA — La Z Electric lamp Syndicate - 
LONDRA. 


GERMANIA — Holleíreund € C.ie - BERLINO. 
— Bergmann & C.ie - BERLIN. 


SVIZZERA — La Società RIGI - Goldau. 
RUSSIA — Warshauer Gluhlampen Fabrik - VARSAVIA. 
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Lo stabilimento centrale di Torino, che fornisce . 
la forza necessaria alle officine di Bussi ё stato com- 
pletato per guisa di utilizzare tutta la forza con- 
cessa. Questo impianto supplementare ha comin- 
ciato a funzionare soltanto in sulla fine dell'ottobre 
‚ S., ma in modo soddisfacente. 

Insomma la Società si trova a poter disporre in- 
teramente dei 14,500 HP. della centrale di Tirino 
с del primo salto del Pescara, e di impianti suff- 
cienti per 21 mila HP., compresevi le riserve. L'u- 
tilizzazione integrale del Tirino è assicurata nel e 
industrie della Società, e la forza del primo salto 
del Pescara '2 quasi completamente collocata per 
l'esercizio in corso. 


- 
— 


Le Società nelle quali la «Società ital ana di elet- 
trochimica» è interessata, hanno fatto, durante le- 
sercizio scorso, grandi progressi nella realizzazione 
del loro programma industriale. 

La «Società per la fabbricazione dell'alluminio» 
ha potuto intrapiendere dal febbraio la produzione 
regolare del metallo con una prima serie: di forni; 
la Società ne ha messo in azione in maggio una se- 
conda serie e una terza di quest’ultimo trimest e 
dell'anno. La sua produzione è di circa 50 mila chil. 

Il ribasso del prezzo del metallo non influirà sui 
benefici, giacchè i prezzi sono tornati al livello in 
cui erano nel 1904 quando si studiò e si effettuò la 
creazione di questa industria. 

La relazione prosegue informando circa l’anda- 
mento della «Società prodotti azotati», e sui pro- 
cedimenti nuovi adottati per la produzione della 
calciocianamide. Per concentrare la propiia azione 
in Italia, questa Società, com'é noto, ha promosso 
cd ha effettuato la costituzione di una speciale So- 
cietà in Austria-Ungheria, alla quale ha potuto ce- 
dere brevetti с diritti a condizioni vantaggiosissime. 

Il conto profitti e perdite della Elettrochimica si 


‘chiude con un beneficio di lire 188,006.45, cui ag- 


giunto il saldo dell’esercizio precedente in 20,187.84 
si ha una somma disponibile di L. 208,194.29. 
Dopo prelevato il 5 % sulle L. 188,006.45 per la 
riserva ordinaria, e cioè L. 9400.32, restano li- 
re 198,793.97 che il Consiglio propose e l'assem- 
blea approvò di dedicare interamente alla «Riserva 
straordinaria per le oscillazioni di valore dei titoli». 
Così questa riserva si eleva a L. 298,793.97, cor- 
rispondente quasi alla differenza esistente alla chiu- 
sura dell’esercizio fra la cifra del costo al quae i 
titoli. sono portati in bilancio, ed il loro valore se- 
condo il prezzo di compenso della fine di settem- 


x Ыр, m. 


L'amministratore delegato e il presidente signor 
Stoffel diedero risposte soddisfacenti a qualche a- 
zionista che domandò schiarimenti circa le interes- 
senze della Società per l'alluminio e.i prodotti a- 
zotati ,e dopo ciò il bilancio e le proposte del Con- 
siglio vennero approvate. 


Società elettrica di Vergiate ed Uniti. 

Questa Società anonima, dal capitale di 15,000 
lire, sorta per procurare e distribuire la forza e- 
lettrica per illuminazione pubblica e privata e per 


9 Ө 
0101! IRSE per combustibili liquidi di 
| basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeseilschaft Nürnherg, A.-G. 


I più economici motori a combustione —— 

Consumo di combustiblie pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & с. - Milano 


VIA MONTEBELLO, Зв TZ 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrofechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C.- Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio — = RHEYDT 


formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando isingolo delle 
macchine tessili 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 
Kiia US 


ti T 
Tipo completamente chiuso. sopport 0.7% — SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA = 


Lo MU MR i uu D M E 
Rappresentanti per l'Italia: Ing. G. ANCONA & C. LORIA - Шш - Via Carlo Alberto, 26 - Telefono 61-53 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
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ШЇЇ Droki-und Habei-Werck 


A ktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 59435/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d’esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per allissime tension. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 xi 


Società Elettrodinamica 


Rappresentanza Generale EG G. ALIOTH 


tallana della 
Sede Centrale le MILANO 
Ufficio Tecnico o di vendite Vid Principe Umberto. 20 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victer Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufticio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» : GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
> >» ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» э VENEZIA - q. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
» BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


illemiss2iene е trasmissione d'energia - Alternatori - Di- 
namo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arce - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 
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uso industria'e in Vergiate cd uniti, allo sczpo di 
impiegare di giorno la forza acquistata cd usata 
sin qui solo per l'illuminazione di notte, vuole 
impiantare una fabbrica di bulloni, e sta aumen- 
tando il proprio capitale a L. 150 mila mediante 
la sottoscrizione di 5400 nuove azioni da L. 25. 
Società per le forze idrauliche della Maira - Milano. 

E' stata costituita questa anonima avente per 
oggetto l'esecuzione e l'esercizio di impianti idro- 
termo-elettrici, la produzione, l'acquisto, il t a- 
sporto, la trasformazione c distribuzione di er.er- 
gia elettrica con sede in Milano. 

Il capitale sociale é fissato in L. 200,000 au- 
mentabile per deliberazione del Consiglio di am- 
ministrazione a L. 500,000. А comporre il primo 
Consiglio di amministrazione sono nominati i sl- 
gnori: comm. ing. Secondo Borgnini, presidente; 
ing. Giovanni Barberis, ing. Jacopo Barbisio, in- 
gegnere Franco Brioschi, comm. Maurizo Ca- 
puano, ing. Adolfo Covi. А sindaci effettivi per il 
primo esercizio i signori: rag. Ange'o Savoldi, 
ing. Mario Buffa, rag. Luigi Marelli, e a sindaci 
supplenti i signori: Enrico  Dessalles, Augusto 
Biagini. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
La linea telegrafica del Sahara. 

П progetto di costruzione di una linca te'eg;a- 
fica attraverso il deserto di Sahara ё oramai in via 
di compimento. Per la costruzione di questa linea 
non vengono impiegati pali di legno, ma sbarre 
di acciaio di 6 metri di lunghezza, le quali sono 
formate di vari pezzi, che si montano di volta їп 
volta sul luogo dove debbono essere erette. I fili 
conduttori devono essere molto elevati dal suolo, 
per non riuscire d’ostacolo alle carovane di cam- 
melli e non venire danneggiati da queste. Si cal- 
cola che, per il libero passaggio di un cammello 
carico, il filo debba distare dal suolo 5 metri al- 
meno. Finora sono stati costruHi ben 240 km. di 
questa linea, cioè da Algeri fino a Beni-Abbas. 
Da qui, passando per l’oasi di Adrar, situata nel 
Sahara, a circa 1300 km. al sud del Mediterra- 
neo, la linea proseguira per Burem, sul Niger, 
prolungandosi ancora un centinaio di chilometri 
verso sud. 

Per la costruzione della linea e per la sua manü- 
tenzione si trovano continuamente ostacoli a cau- 
sa delle incursioni e dei ladroneggi dei Beduini. 
Per tale ragione si vanno stabilendo, per proteg- 
gere la linea, a distanze di 80 a 200 km. dei pic- 
coli posti militari. Le spese ammontano a circa 2 
milioni di lire. Si stanno già progettando nuove 
linee secondarie che, dipartendosi dalla principa- 
le, mettierebbero in comunicazione fra loro diversi 
centri importanti dell’Africa centrale. Si è proget- 
tato anche di costruire lince telegrafiche d’allac- 
ciamento col lago Tschad e Timbuktu, nonché coi 
possedimenti francesi del Senegal. — 


Telefono per i palombari. 
Nell’arsenale di Cherbourg, a bordo della nave 


CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson) 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. | 


Tutti i fubi sono perfettamente 
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dritti. p vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per Pispe- 
Zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
y Superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per gr andi unità. 
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Pompe a vapore od aione diota > 
a par Wtf i servizi e ute le pressioni 


Pompe a vapore duplex 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
ino eT 


Rappresentanti Generali per l'italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA I 


5 — Via Ceffaro — 5 | 


NAPOLI 


Galleria Umbe te, EY 


Clarke Chapman : E b." 7 


- 
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ў рее 
ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 
1555 per 103.000 cav. 
DIPLOMA A TORINO 
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da 12 anni esperimentato presenta і mi- 
gliori requisiti. Venne giudicato il рій 
resistente ad alto voltaggio. ———————— 
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Chateau Renaud è stata fatta prova di un nueva? 
casco telefonico per i palombari. Fino a poco tem- 


> тво E 


. po fa questi potevano mettersi in comunicazione 


coll'esterno solo con cordicelle che agivano a те2- 
zo di segni convenuti, ció che spesso ha cagionató 
la morte dei palombari per non essere stati com- 
presi i segni da coloro che stavano alla superficie 
delle acquc. 

L'apparecchio ora costruito ё formato da un ca- 
sco al quale si fissa un microfono assai sensibile 
che si trova in una scatola saldata al casco e per- 
fettamente isolata. In un'altra scatola, риге iso- 
lata, si trova una presa di corrente per il cavo che 
comunica colla superficie. 

Il ricevitore telefonico per lo scafandro è costi- 
tuito da una cuffia simile a quella delle telefoniste. 
Anche l'uomo che sta fuori dellacqua ha ила 
cuffia che lo mette in grado di poter ascoltare con- 


tinuamente; egli ha anche una piccola scatola por- 
tatile contenente le pile ѕеосће e un apparecchio 
combinato. А 

TRAZIONE. 
Per la Locarno-Fondotoce. 

Il Comitato svizze;o per la Locarno-l'ondotoce 
prese atto del diligente studio di massima eseguito 
dall’assuntore Sutter Rossi, il quale fu incaricato 
di completarlo nei particolari in modo da poterlo 
ino'trare al Ministero a Roma a corredo della do- 
manda di concessione, entro la seconda quindicina 
di eennaio. 

La ferrovia Mantova-Peschiera. 

La linea Mantova-Peschiera, di cui é domandata 
la concessione, staccandosi dalla Mantova-Verona 
alla stazione di Sant'Antonio, dovrebbe raggiun- 
gere Peschiera, toccando Marmirolo, Roverbello, 
Volta Mantovana, Verleggio, Manzambano e Pon- 
te sul Mincio. : 

Il lago di Garda attualmente non ё toccato che 

dalla ferrovia trasversale Milano-Venezia ale due 
stazioni di Desenzano e Peschiera, e dalla ferrovia 
secondaria che da Garda e Bardolino scende a Ve- 
rona, ma nessuna ferrovia vi fa capo direttamente, 
a differenza di quanto avviene per gli altri laghi 
che hanno tutti comunicazioni di.ette coi valichi su- 
periori e colle sottoposte pianure dense di popo a- 
zione e di industrie. 

Alla mancanza di tali comunicazioni dirette è chia- 
mata a provvedere la Mantova-Peschiera, non che 
la ferrovia Gardesana, di cui essa dovrebbe essere 
il naturale complemento. А la costruzione di questa 
linea è principalmente interessata la città di Man- 
tova che spera con essa di attirare al suo porto 
fluviale il traffico che scende dal Tirolo е che ora 
necessariamente vicne avviato su Venezia per Ve- 
rona sia da Ala, sia da Peschiera e Desenzano. | 

Sul percorso di questa ferrovia non esistono.in- - 
dustrie ma non si риб tuttavia dimenticare la ѕре- ` 
ciale condizione che viene #айа a quella zona di 
terreno, la quale é solcata da un capo all'altro dal 
Mincio che, col suo volume d'acqua quasi costante, 
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scende in quel tratto dalla quota di m. 65 sul mare 
a quella di m. 18 con un dislivello di 17 metri, atto 
a produrre forza idraulica c a dar vita a grandi in. 
dustrie. 


Il riscatto delle ferrovie del Gottardo. 

Per il riscatto della ferrovia del Gottardo da 
parte della Confederazione, le trattative fra il Go- 
verno svizzero e la Società della ferrovia del Got- 
tardo dovranno essere iniziate nella seconda set- 

| timana del gennaio. Fra lc prime questioni da trat- 
tarsi sarà quella del calcolo dell'utile netto, che a 
norma della convenzione dovrà servire di base al- 
la valutazione del prezzo di riscatto, nonchè la de- 
terminazione dei diffalchi da applicarvisi per im- 
pianti deficienti o mancanti, per non effettuati rad- 
doppi di binari, ecc. 


Per le ferrovie delle Alpi dolomitiche. 
А Si è definitivamente costituita la Socictà Ano- 
3 | nima Bellunese рег le ferrovie delle Alpi dolomi- 
tiche. 

Il capitale iniziale è di L. 200,000, che potra 
essere aumentato, allorchè, eseguiti i progetti e 
compiute le pratiche per la concessione governa- 
tiva, si procederà alla costruzione delle Linee. 


Tramvia Bagoi di Lucca -Pracchia. 

Fu decisa la costituzione di un Consorzio inter- 
comunale per l'impianto di un tram a trazione 
elettrica, che movendo dai Bagni di Lucca si con- 
giunga con la stazione di Pracchia. Assuntrice del- 
l'impresa sarebbe una Società austro-ungarica, la 
quale concorrerebbe per la metà nella formazione 
del capitale occorrente; per un quarto si obblighe- 
rebbero alcuni capitalisti di Milano ‘e per l’altro 
quarto dovrebbero concorrere gli enti morali e i 
privati che a tale costruzione possono avere inte- 
resse. | | 

Il capitale preventivato per l'impianto, esclusa 
l'oficina generatrice, sarebbe di L. 1,850,000. 


IMPIANTI. Y 


Lo sviluppo industriale nel Regno. 
PROV. DI CREMONA. 


Da una relazione della Camera di Commercio 
locale per il 1906 risulta che tra le più fiorenti 
industrie che impiegano forza motrice è da anno- 
verarsi quella della seta, alimentata in parte dal 
la locale produzione di bozzoli (3.577 tn. di boz- . 
zoli с зоо tn. di seta greggia). Si hanno infaiti 
Strumenti di misura per elettricità ff 70 Tarde attive sparse in 16 comuni, di cui 45 so. 
n no sussidiate da macchine a vapore; si contano 

Industriali e di precisione in tutto 3371 bacinelle, e t ovano cccupazione 178 
a Indicatori- Realstratori operai, 5000 donne с 1700 fanciulle, circa oltre a 
2000 avventizi. Un grande stabilimento di torci- 


Registratore elettromagnetico a carta continun. 


x indicatori - Registratori 


Pol pie MASSIME ONORIFICENZE ш М pee tura esiste a Soresina che impiega 140 persone c 
nme | utilizza energia elettrica. Altri stabilimenti con- 
Adottati nei più grandiosi generi si hanno a Vailate, Trescorre, Dovera e 
Impianti Nazionali Agnadel'o con un totale di 460 operai, apparte- 
| | | nenti ad una sola ditta. Tre altri stabilimenti sor- 
CATALCGHI E PREZZI A RICHIESTA. — gono ù Dovera, Monte e Rivolta d'Adda, con 250 
"x operaie. Due altri stabilimenti si trovano a Vai- | 
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Babcock & Wilcox Ltd 


MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


=== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 
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Elevato rendimento 


Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 


Mee 1 
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Massima sicurezza 


Caldaia Babcock 4 Wilcox con surriscaldatore, 


Esposizione Interna- GR AND PRIX La рій grande — 
zionale Milano 1906 —-——— Onorificenza 


ө — 


Surriscaldatori di vapore 
Griglie automatiche a catena continua 
l Convogliatori di carbone e carbonili | 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI piú di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » » 
IN ITALIA » » 140.000 » » 


Economizzatori - Riscaldatori | 
Apparecchi di alimentazione 
а 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 
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Ercole Marelli & Co. - Milano 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 
Dirigere corrispondenza: Telegrammi : 


Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


Ed 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


per 


Corrente continua 
Corrente alternata 


TIPI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d'aria esistenti in magazzino suddi- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 


ia c". 


Più di 20.000 sempre pronti 


Filiali e Rappresentanze della Casa con Depositi 


MILANO TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 
Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, 11 Cal. Trin. Magg.,8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 56 


Per il BELGIO: Levy Fréree — 66, Rue Lafayette 


LONDRA - BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
John Shirley Pandiani V. F. Mattern Willem van Rija Pedro Bossi Colli & Bailo 
47. Finsburg Pavement Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 € 
e LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
B. Colombo Alfredo Dei Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Mones! e C. Paolo Zsigmundy 
Praca dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 289 Rua оке ect 78 
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TECNOMASIO ITALIANO 


ROWN BOVE 


е Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


m 5 - - 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boyeri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'italia Cerh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 
Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori - Torino, Via Lagrange, 29 


» Peril Veneto: n » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 y 
to 
S 01 


Allgemeine Elektricitáts-Gesellschaf 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogni tipo, io fogli flexibili e dari. ЇЇ Ll || д 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 


Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO Di CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE == 


“Le Central, le Bitte elettrotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi el nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 


. Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO / 
я e 4*1 ө m 
Società Anonima Ing. V. TEDESCHI & 0. - Torino 
0 e l @ 


Capitale L. 2.000.000 interamente versato 
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> FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 


per ogni applicazione dell'elettricità 


Cavo Trifase TS 


- Tipo N. 335 TN con isolamento speciale per funzionamento a 


Questo cavo provato per un’ora successivamente a 
30.000 - 40.000 - 50.000 - 60.000 - 70.000 
80.000 - 90.000 volt 


rappresenta un tipo veramente pratico di cavo ad alta Wi En 
ansione per le sue dimensioni ridotte e conseguente li- WX 
mitato prezzo. 


Cassette terminali, di sezionamento, di giunzione 
| per impianti a 30.000 volt 
Laboratorio ad aita tensione per le prove dei сау! 


o és accessori . 


GRANDEZZA NATURALE. 


ato rmaziloai e preventivi a richiesta. 


FORZA E LUCE 


Impianti per forza e luce e <1 AL Ё | Na 


di trasmissione di qualsiasi 
entità. 


Impianti elettrochimici 
Turbogeneratori 


Motori speciali per 
qualunque industria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Materiale da con- 
dutture e cavi. 


Lampade ad arco normali a fiamma e Lil- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampade incandescenti al tantalio ed a con- 
sumo ridotto. 


Trastormatori 
ad olio e ad aria 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali, automatici. 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti рег di misura e controllo, 


Tramvíe. da quadro, laborato- 

Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 

ranee, sopraelevate, sospese. Centrali rati 
niraH е 

Impianti di trazione per miniere. tel f ig Е 


Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, bassa ed alta tensione. 


Impianti ed apparati 
avvisatori d'incendio 
Telegrafi, 
Orologi elettrici, indi- 
catori di livello, 
Trasmissori d'ordini per 
marina e miniere. 
Apparati di blocco 
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Applicazioni per elettrochimica e: 
metallurgia. | 
Uffici Tecnici: 


Genova, 01а S. Lorenzo, 8 – Torino, Via Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


Officine Elettro Meccaniche 


SOCIETA' ANONIMA 


Capitale L. 2.000.000, interamente veraato 
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Dinamo e motori elettrici 

a corrente continua e 
. alternata. 

Gruppi speciali per bordo. 

Impianti completi d’illu- 
minazione e distribu- 
zione di forza. 

Applicazione di motori e- 
lettrici a macchine ope- 
ratrici di qualunque 
genere. 

Ventilatori - Aspiratori. 

Grande deposito di ma- 
teriali per impianti e- 
lettrici. 


bs. cM Preventivi a richiesta 
Gruppo Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts a corrente continua 110 volts 
Potenza 100 Cavalli S T 


er la Lombardia, Veneto, Emilia e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Mrtano, Foro Bonaparte, 1 — Per 

{ ti la eda, GRIMALDI e C., Suoo. a Ing. E. CANZIANI e C., GENOVA, Portici Vittorio Emanuele II — 

appresen au nu la Toscana: Suocessori LHOTE, Firenze, Via Nazionale, 19 — Per l'italia Meridionale e la Sicilia: 
== ———————— ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C., Мароми, Corso Umberto I, n. 89. Q 079 
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КОНРЕТА TALANG MOM, 
CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI" 


E PRODOTTI AFFINI 
LIVORNO 


CAVI ELETTRICI 

PER 
TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 
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Ing. Dalabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO -~ Via Lagrange, 29 
VENEZIA = Sari Moisè, 2065 


Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 


Theiler e C. di Zug - (suzzerm « 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI | 
per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue 

Y Aa CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


{азі non equilibrase: 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


DEFOSITO e DI MATERIALI ED ACCESSORI 
PER IMPIANTI 
ELECTRICA 


4 ÍFTORINO VIA LAGRANGE 29 
Sus INNI ж X зан MOISE 2065177 
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66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento е cucina 
на NI, e. e  WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


PNIS Ing. VABABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino + ча 6 АК мезга 


è N. 2008. 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, а AN Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 

saloni, studi, sale di lavoro, tramways. pr = Ы гаге, scaldaferri рег arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi,' ‘accendisigari, ecc. 

| Apparecchl elettrici per l'industria. — Ferri 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- E AM E L. cappellai e gard, recipienti per 

glie, alberghi, ecc. iio colla, grandi bollitori, caldaie, serba« 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- CE GS rm » toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 

delle, marmitte, casseruole, bollitori "°° ille 

caffettiere, tejere, ecc. з —— — a B Specialità: Grand! forni per fornal e pastic- 

нинин cleri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


~. 7 Medaglie & Oro 9. p 


Gli Apparecchi « Blectra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«=== GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. ae | | 
LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIE UY 


Ing. SILVIO DE-PRETTO & C. - Schio 


Turbine ': < г. RAPIDE-GIRARD-PELTON - Regolatori - Servomotori idraulici ed a secco 


Reradimento garantito elevatissimo Rendimento garantito elevatissinio 


Macchine per la fabbricazione della Carta, Cartoni, Paste, di legno 
9 RAPPRESENTANTI e eee Macchine pel trattamento preliminare dello straccio 


per le Turbine e i Regolatori 
CARLO LEVI, Via Annunciata 4 Milano INNESTI A FRIZIONE 


Per la Lombardia, Emilia Liguria: Ing. 
EAS 
ICHT R . vw А ‘ 
Lagrauge, 29. » orino - Via | у MANICOTTI in sostituzione dei Manicotti a denti 


pet collegamento di 2 alberi. 


2. PULEGGIE ed INGRANAGGI | er rendersi a vo- 
lontà fissi o folli. 


Sí applicano anche per forze considerevoli. 


Ingrano e disgrano dolcissimo senza fermare il 
movimento. 


Impianti atumerosi in Italia e all’estero, 
DIA Y EA E 
in Italia ed all" Estero. 


Compassi Richter di precisione 


E. 0. RICHTER Е B 25] 


Esposizione di Milano 1906 
GRAN DIPLOMA D'ONORE| 


Deposito presso gli Ottici e Cartolai di lusso 


Utili per i più accurati lavori 
di Ingegneria, Meccanica, Architettura 


Rappresentante con campionario 


Gius.Scbiera - milano 
Via Meravigli 1-3 Telefono 68-31 


mm. (тй Anonima Fornitaro Flotti A 

già ATTILIO Pozzo & С. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 

Capitale Sociale L. 800.600 - Interamente versato === 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 bis 
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[mportazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA - ————— —— 
——— ————-pER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Ist ti di mi р 
ааа sa аЬ, › Dr. PAUL MEYER A. G. A. G. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa, N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale breveitato contro le frodi 
SECURITAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
* MERCE SEMPRE PRONTA * 


Vil SOCIETASITALIANA 


SIRY, CHAMON & C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
edss 


Contatori di Energía Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
“ОК, “BT, ep 'ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
HH 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


nidad DI MISURA 


Voltmetri - - Amperometri - - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 
Jstrumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 


PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


ERNST PABST |LAMPADA ad ARCO 
BELLEVUE-COEPENICK - Berlino | 


—— 


SiN 


a globo d 
APPARATI TELEFONICI — 
per uso domestico, Comunale ed rev 19 chiuso Ja n us 


APPARATI SPECIALI 


per 1 pianti ad Ita t i e 
Sa № più conveniente per qualsiasi applicazione 


Pile a secco e a liquido CORRENTE CONTINUA 
| Suonerie elettriche e accessori CORRENTE ALTERNATA 
' A Rappresentanza generale per l'Italia In derivazione su 110 e su 220 volt circa 
D ALBERTO VIGLIANO, Milano cdd но 


Lunga durata pei carboni (fino a 200 ore). 


9 Rendimento luminoso costante per tutta la 
durata dei carboni. 


Tipo speciale per FOTOGRAFIA 
> > > TINTORIA — Masgtenziont 


e per le industrie in cui è neces- . 
sario assortire tinte e colori senza . quasi nulla 
che vengano modificati dalla luce. 


ШЇ ЇЇ ШЇЇ 


BERLINO 


elettriche 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “Gould , 


= Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Materiale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


Compagnie des Lampes à arc JANDUS 
e PARIS e 


Rappreeentanza Generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO „a Paraanca, r 


Rappresentante per l'Itelia S 128 


ALBERTO VIGLIANO „2 


O . 
Petrarca, 13 


ТТТ ADT B. B. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


UBI ISOLANTI ," ADT „ 
[RU рош nejuom 


E z (ERAN UTC 
por : eri. er ZI 
Dd id р Ае б А M De 
Ј F NA "415 КМ" E 
4 zd . , 
К: | V E. 2. 
TES ИЧ! | „^4 " | È 
< WE i || « 4- 
A | f i 


IdV». ILNVIOSI 1911 


g d T Sii ai 
" iix m o d E 


"GEBRÜDER ADTA AKTIEN- GESELLSCHAFT, ` 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per Installazione di Tubi == 
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por l'Italia] Settentrionale e Centrale: €t e per l'italia Meridionale): 


ALFRED ESCHMITZ euccessose 
Ing. A. С, PIVA RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS e 


MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici р Pozzi Artesiani ===}: 


== Condotte d'Acqua 


Pompa Dora 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SGRVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. ——.———— — 
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SOCIETA SVIZZERA. 
DELLE MACCHINE "LENTZ, 


MACCHINE A GIUBIASCO- BELLINZONA. INSTALLAZIONE 


VAPORE CON SS MAR ‘MODERNA 
DISTRIBUZIONE Ў У... 
MATERIAL! 
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[UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 


MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO 
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late e Pandino, occupanti complessivamente 170 
persone. 

Per l'industria del cotone si hanno due tessitur- 
a Castel'one, con 300 operai, animato da impianto 
idraulico in cui si utilizzano le acque del Serio, 
con riserva a vapore e dinamo per l’illuminazione 
dello stabilimento. 

A Crema si ha un grande linificio che dà lavoro 
a 1800 operai, fornito di macchinario moderno, il- 
luminato elettricamente con l’impiego della forza 
motrice direttamente generata nello stabilimento. 

Ad Ombriano esiste una tessitura di nastri che > 
occupa 200 operai, con impianto elettrico per luce 
e forza. 

Passando ad altro ordine di industrie, troviamo 
a Cremona una fabbrica di ghiaccio, con impianto - 
a motore elettrico, della forza di то cavalli, capac- 
di produrre giornalmente 3o quintali di ghiaccio, 
che viene consumato tutto in città e provincia. 

In Cremona esistono altre due fabbriche di 
ghiaccio di una certa importanza, ed айга ne €s.- 
Stle a Castelleone, con impianto modernissimo. 

-Fra gli stabilimenti industriali cremonesi più 
importanti, vi è la fabbrica dello zucchero in cui 
si lavorano, nel periodo di lavorazione, che va dal- 
Vagosto all’ottobre, circa 6000 quintali di bicto!e, 
in 24 ore, poichè nello stabilimento il lavoro è con- 
tinuativo, giorno e notte, occupando 400 opera. 

Numerose officine si occupano in generale di ri- 
parazioni a macchine industriali, cambio di pezzi, 
tornitura, ссс.; ma alcune si curano pure d'im- 
pianti di macchine ed attrezzi speciali per filande, 
della fabbricazione di articoli meccanici р:г la la- 
vorazione del latte, dei quali si fa larga esporta- 
zione, della fabbricazione di trebbiatrici, di mac- 
chine per l'industria della ceramica, con esporta- 
zione anche all’estero, di macchine per la panifi- 
cazione e della costruzione di oggetti di precisione 
quali manometri, misure di ogni specie, ferri chi- 
rurgici, ecc. Oltre a'le officine meccaniche vi sono 
pure tre fonderie, che si occupano della fusione in 
ghisa di puleggie, ingranaggi, cilindri, banchi per 
filanda, ecc. 

A Crema vi sono officine importanti per la spe- 
ciale fabbricazione di chiodi e ferri di cavalli ar- 
ticoli per maniscalchi, ecc., che importano il ferro 
direttamente e vendono correntemente i loro pro- 
dotti. 

In Cremona esistono due officine elettro-galva- 
niche per la pulitura, galvanizzazione e vernicia- 
tura dei metalli. | 

Parecchi sono i Comuni della provincia con ıl- 
luminazione pubblica: i maggiori impianti sono 
quelli di Cremona, Soresina, Casalmaggiore, Cie- 
ma, Soncino, Casalbuttano, ecc. I tre primi Co- 
muni hanno il servizio elettrico municipalizzato 
con officine modello: Cremona e Soresina realiz- 
zano ottimi guadagni. 

L'impianto elettrico del Comune di Cremona di- 
stribuisce ora in città, per scopo di forza motrice 
ed illuminazione tutti i 140 K. W., che dal Consor- 
zio per le irrigazioni del basso Cremonese vengo- 
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‘TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI кр ESERCIZI. 


e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


- VIA xX SETTEMBRE, 3I 


- S. MOISÈ, 1463 
- ViA RONDINELLI, 1 
- VIA ARSENALE, 14 
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APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
ROMA: Via Cavour, 82 


VENEZIA: 


UFFICI: FIRENZE: 
GENOVA 


| TORINO: 
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SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, VIA CASTIGLIA, 21 
MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 
VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORE 


GADDA &C 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE < ас 


F.lli Sali к С. Y 


ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 
Pila a secco ITALIA (Breveltata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 
Telefoni РЕР 
БЕЗ е Telegrafi BB. m 
| Accensione motori v CHEN EEE ta 
fn Si Usi scientifici 2 MED бурш 
hi f" SPIERER aCA È Elettroterapia 
SE Sonerie 
i Accensione di 
Microlampade 
Pila a secco tipo AUTOMOBILE "ow Lia , 
(Per accensione di motori a scoppio) Чете A Sos Pila a liquido tipo I 


A richiesta e per quantità per applicazioni normali 
convenienti si fabbri- 
cano pile di qualunque 

tipo e dimensione. 


Лл 


Pila а secco tipo А 
per batterie portatili 


RAPPRESENTANTI | 7e Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Agenti per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOGHERA (Pavia) 
per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per L'ITALIA per la Sardegna - Ing, A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 
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no а] Comune venduti e consegnati a Mirabello 
Ciria (provincia di Cremona), luogo di produzio- 
ne, nonché una considerevole quantità d'altra c- 
nergia che produce col proprio macchinario a va- 
pore. 

In seguito alle sempre c.escenti richieste di c- 
nergia elettrica, il Comune stipuló una convenzio- 
ne colla Società Elettrica Bresciana, mediante la 
quale questa si impegna di fornire prima dello 
scadere del 1907 un lotto di 150 K W. di energia, 
elevabile, dietro richiesta del Comune, fino al mas- 
simo di 1000 К W. La durata della convenzione 
é di 23 anni. 

Attualmente  l'illuminazione pubblica si limita 
ad un solo corso; ma la Giunta comunale ha deli- 
berato che, non appena ultimati i lavori già in 
corso d'esecuzione per il ricevimento e distribu- 
zione dell'energia fornita dalla Società Elettrica 
Bresciana, verrà amp'iata ai corsi e principali vie 
della città l’illuminazione pubblica ad arco. 

Al 31 dicembre 1906 l'officina del gas di Cremo- 
na, alimentava n. 590 becchi per l'illuminazione 
pubb!ica, oltre n. 303 pel Giardino pubblico e 7500 

becchi per l'illuminazione privata. Inoltre aveva 
installate n. 2464 cucine e 38 motori a gas. 

Il prezzo del gas era di centesimi 13 al metro cu- 
bo per l'illuminazione pubblica e centesimi 20 per 
l'illuminazione е riscaldamento privati; di cent. 
15,5 a 11,5 al mc. per motori ad uso industrial:. 
L'officina constava di n. 6 forni con 48 ritorte 
della capacità complessiva in 24 ore di kg. 38,000 
di carbone e con una produzione massima di mc- 
tri cubi 11400 di gas. La produzione del gas ne'- 
l'anno 1906 fu di mc. 1,635,000, con una media 
giornaliera di mc. 4480. 

L'officina del gas di Crema, che fino allo scorso 
anno, essendo di proprietà del Comun?, veniva 
esercitata in affitto da'la Società italiana deil’ n- 
dustria del gas di Milano, è attualmente cond: tta 
in servizio municipalizzato. 

Importantissima è in Cremona l'industria dti 
laterizi forati d'argilla, c attualmente vi esistono 
tre stabilimenti ocramici, cgnuno dei quali dà от 
lavoro, nella buona stagione, a non meno di 300 
operai (ed a circa 200 nella stagione invernale). 
Anche a Casalmaggiore esiste uno stabilimento 
ceramico, nel quale sono occupati circa 300 operai. 

In tutti questi stabilimenti esistono macchina: 
azionati da motori a gas ed a forza elettrica, for- 
naci a fuoco сопйпио соп soprastanti essiccatoi 
pel materiale fabbricato, che permettono l’utili- 
zazione di una parte del calore di disperdimento 
dei forni. Le ceramiche di Cremona hanno un mc- 
vimento giornaliero di 25 vagoni ferroviari per 
un carico di 200 a 250 tonnellate di forati. 
Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 

Amministrazione comunale di Acquaviva Picena. 
.— Le linee di distribuzione partono da un casot.o 
di trasfqrmásione ove fa capo una linea ad alto po- 
‘tenziale appartenente all’impianto elettrico della 


ditta Merli di. Ascoli Piceno, dalla .quale PAmm'ni- . 


strazione comunale ha acquistato HP r S di energ'a. 
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Soc. An. Materiale Elettrico 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per \'Elettricità 


CHIEDERB CATALOGO GENERALE 
іп corso di stampa 


Materiale 


per qualunque 


applicazione 


elettrica 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


‘Telefono 91-60 
in! 


Feltro isolante impermeabile 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggero. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


“ADOLFO: RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
NCL En. Ditta s'incarica dell'applicazione. 
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LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


` Società in accomandita per agioni — Capitale I.. 8.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
== Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a distanza, ad apertura nell'aria, nell’olio, immediati, a 
tempo. 
MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente e 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
INSERITORI 
semplici e doppi per batterie di aceumulatori 
| Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magriai 
€ REOSTATI a ventaglio ed a corsoio = 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTA TI di avviamento >= 
b lone, i rotezi le scarich 
Apparecchi per reti aeree o tus eden рет вее Condensatori Elettrici Коше ее sopratensionh o 


SCARICATORI PER BASSH ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI 3 | LÍiMITATORI DI CORRENTE 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento ` per luce e motori (Brevetto ЇЧ. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori c. 8009 


BERGAMO - Telefono 3-71 tees. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 
- Società per Azioni m 


HARTMANN € BRAUN - sea per s 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


| 
| 
| 
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©. PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 | 
| 
| 
| 
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ISTRUMENTI DA QUADRO} 


2 60 60 7 in tutte le grandezze e per correnti di qualunque sorta | 
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esperimentate Ж ж X sk | 
della maggior perfezione Ж 
tanto nei riguardi % :k Ж 
elettrici che meccanici Ж 


Strumenti con braccio da parete | 


per applicazioni su colonne 
105, | 
AMPERMETRO CALORICO APERIODICO DA QUADRO. E CON SCALA ILLU MINATA | 
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— Co rente, Altornata, wifase, 240 volt. — Di- 
stribuzione a fili. 

Società Energia Elettrica, Monsampietrangeli. 
— Distribuzione di luce e forza motrice nel comune 
di Monsampietrangeli. — Le linee di distribuzione 
partono da una cabina di trasformazione situata 
nell’abitato di Monsampietrangeli ove fa capo una 
linea ad altio potenziale (4,500 volts) appartenente 
аў impianto elettrico della Società Picena di Elet- 
trictà di Fermo, dalla quale la Società Energia 
Elettrica ha affittato 24 HP di energia. — Co-- 
rente, Alternata, trifase, 225 volt. 

Società Picena di Elettricità, Fermo. — Distri- 
puziere di luce e forza motrice nella frazione del 
comune di Sant'Elpid:o a Mare detta Casette d'Ete. 
— La stazione generatrice è nel comune di San- 
t'Elpidio a Mare, ove funziona già un impianto di 
condutture elettriche del quale il presente è un'e- 
stensione. La linea è aerea, a tre fili, є della lun- 
ghezza di circa 8 km. — Corrente, Alternata, tri- 
fase, 4,500 volt. 

PROVINCIA DI MACERATA. 

Ditta Celso Grifi e C., Caldarola. — Distribuzio- 
ne di luce e forza motrice nel comune di Camporc- 
tondo. — La stazione generatrice è situata nel co- 
mune di Cessapalombo in località detta «Mo.ino». 
La linea di trasmissione è aerea, a tre fili e della 


lunghezza di 2000 m. circa. — Corrente, Alterna- 
ta, trifase, 5000 vo't. — Forza motrice, Idraulica, 
170 HP. — Generatori 112 Kw. 


Ditta Grifi e C., Caldarola. — Distribuzione di 
luce e forza motrice nel comune di Sarnano. — 
La stazione generatrice è situata nel comune di Ces- 
sapalombo in località detta «Molino». La linea di 
trasmissione è aerea a tire fili e del'a lunghezza di 
circa km. 11. — Corrente, Alternata, trifase, 5000 
volt. — П presente impianto è un'estensione di al- 
tro cià esistente della stessa ditta. 

Amministrazione comunale di Montefano. — Di- 
stribuzione di luce in Montefano. — La linea di 
trasmissione aerea, a tre fili si dirama da una con- 
düttura ad alta tensione già esistente a servizio 
dell'impianto elettrico del municipio di Osimo, che 
passa a circa т. 150 dall'abitato di Montefano, е 
fa capo ad un trasformatore da 17 Kw. situato nel- 
interno del paese. — Corrente, Alternata, trifase, 
11,500 volts. — Distribuzione a tre fili con neutro. 


DERIVAZIONI D’ACQUA. 
Concessioni accordate. 

Vicenza. — Fu rinnovato a favore della ditta 
Zanuso Camillo fu Abramo la concessione di'de- 
rivare acqua dal torrente Agno fluente per l’alveo 
della roggia consorzia'e di Valdagno per prcdurre 
forza motrice in servizio di una filanda da seta con 
torcitoio di sua proprietà in comune di Valdagno. 
La presente rinnovazione è fatta per anni 30. 
Concessioni richieste. 

Udine. — La ditta maña: Daniele di Vi- 
varo ha presentato domanda íntesa ad cttenere la 
concessione di utilizzare con un salto in alveo nel- 
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Perlorazione meccanica di Gallie 
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Perforazione Istmo di Panama 
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La Perforatrice Elettro Pneumatica 
TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI! D'ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni >“ applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 
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Semplici - Duplex - Compound 


17 Tipi 
di Compressori 
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Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 
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Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l’Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & С. 
Telefono MILANO Тт! 


28 6 Foro Bonaparte, 35 — BELLA. 
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| — Unica occasione per far conoscere i pregi della -~ 


| Penna “Safety,, 


ө PRODUZIONE INGLESE Ө 


20.000 penne a serbatoio in oro garantito del valore di L. 12,— 


Questa penna-serbatoio in oro, ha una punta di diamante, inalterabile per то anni, sempre 
peu a scrivere, ricambiabile, elastica. 
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Società Italiana LANGEN & WOLF 


. Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO Via Padova, 15 


mm N _—+- | Ф 


Motori OTTO con Ши 0 aspiriin 


Consumo di antracite 350 a 550 gr. 
cioè da 1 e mezzo a 3 centesimi per cavallo-ora 


Forza Motrice la più economica 
1800 impianti lis 


per una forza complessiva | 
di 80.000 cavalli 


Motori ad olii pesanti da 35 a ЛОО Cavalli. installati in Italia nello spazio di 5 anni 
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la roggia di Vivaro tre HP nominali a scopo di 
forza motrice per una conceria di pelli. 


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 


Montpellier J. A. — Le distribuzioni pubbliche di 
energia elettrica in Francia. —- ‘Vol. francese 


19 x 28 di 568 pag. con oltre 100 carte c figure. 


— Ed. Dunod e Pinat Paris VI. — L. 25. 

Non esisteva in Francia (come non esiste an- 
cora in Italia) un elenco completo delle officine ge- 
neratrici d'energia elettrica e della località servita ; 
il numero di esse va ogni giorno crescendo ed il 
bisogno di una tlale pubblicazione si faceva sentire 
sempre più imperioso. Il nostro, collega Montpel- 
lier dell’Electricien si è reso benemerito compiendo 
tale lavoro, e raccogliendo in un grosso volume 
l'elenco delle officine. generatrici, classificate per 
dipartimenti, per ciascuna indicando la natura del- 
l'energia utilizzata, aggiungendo l'elenco delle lo- 
calità servite; per alcune stazioni importanti diede 
anche un cenno dei particolari d'impianto, idrau- ` 
lici ed elettrici. Quando si pensi che sono elencati 
2912 impianti, ben si comprende che il lavoro non 
era facile, є si ha idca dell’interesse che il libro 
presenta, tanto più che numerose carte geografi- 


che di insieme e di dettaglio completano mirabil- 


mente i cenni descrittivi e statistici. 

Tutti i dati raccolti nel volume vennero: dal A 
accuratamente controilati sopra luogo, in base ai 
documenti forniti dai privati е dagli uffici pubblici : 


la consultazione di un’opera cosi completa e pre- .| 
fie. agii stu- | 


cisa puó quindi riuscire preziosa ag 
diosi ed ai costruttori del nostro g "se, a cui viva- 
mente la raccomandiamo. 


Devaux-Chaibonnel. —- Stato attuale della scienza 
elettrica. — Vol. francéses17 x25 di 650 pag. 
con 346 fig. Ed. Dunod Pinar Paris VI. — 
L. 20. 4 È 
Questo libro ebbe un тй опоге: 

fazione venne deftata dal Poincaré, it quale dice 

che esso «é molto personale, di facile lettura per 
quanti non hanno che una elementare cultura ma- 
tematica, e mettà al corrente ‘dei progressi fatti, 
dalla scienza elettrica moderna». L'A. vi ha rac- 
colto le"TeZioni che egli tiénc alla scuola superio- 


‘re di. Telegrafia di Francia, sopprimendo le parti... 


.che possono interessare soltanto gli specialisti di 
.telegrafia e telefonia. Però è un libro che può riu- 
'scire utile ai professori, agli scolari, ai tecnici co- 
me anche alle persone che desiderano sempl ce- 
ente estendere un рос. ia proprià cultura. ` 
Precede. una semplice,e chiara csposizione dei 
fenomeni termici chimici e meccanici nelle loro 
relazioni colla clettricità, е :Сіоё (che vengono da 


essi prodotti o che le danno origine, mettendo in - 


FABBRICA DI LASTRE D'OTTORE 


Filo e verghe ottone e rame 


SPECIALITA’ 
e corde di rame 


Selve Fratelli 


DONNAZ - Val d'Aosta | ало 


RIVISTA TECNICA. 


la sua pre- 


XLIII 


Jules Israel « C. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti gli 


Accessori per Installazioni elettriche 


Merce pronta - Catalogo illustrato a richiesta 


STUDIO LEGALE 


im. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell’E'ettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
(rica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
` Capitolati - Pratiche amministrative. | 


м 


i gust Günther- s Prag TT. Oesterreich 


F, |  ELEKTROTECHNISCHE FABRIK _ 
 MENSOLINE In $hisa 


* con carrucole porcellana 


Ù "A 
т; g 2 | - Interasse 
— а j. . delle K. 
ы 5 Е _carfuvole 


ipo 153 Listino dei prezzi su domanda gratuitamente 

Questi prezzi é'iátendono in corone (valuta austriaca) per roo f- 
pezzi presi alla fabbrica, senza imballaggio; la spedizione non si fa 
che contro rimborso, dando primarie refefenze contro cassa 2% di 
sconto oppure a tre mesi di scadenza. 


Ing. E. Kirchner & C. 


г MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANG 


Fabbrica Specialista 


LEM e "Ma ichine 


per la 


Lavorazione del Legno 
с 7 АБЕ? Pa ' 
DS 


> fabbriche a Lipsia (Germania) 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix sus 


I, Ж 


— 
Diploma d'Onore Land und Sechabelwerke A. п 


od — —————e CÓLN-NIPPESIe 
ММ ғар": Tito Scaramuzzino «WA n° 
^on SAU ЖД, RNN 


Gran Premio | 


Telefono 75-932 


Esposizione Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro | 

Tnternazion. Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 

Milano 1906 Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 
ON Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


Manufacture spéciale.de Cuirs el Courroies 


ло Medaglie - 8 Diplomi d?Omnore | 
Fuori Concorso ( Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


IPs 


MA 


ў Marche accred. tato: 
Boulevard Voltaire, 2 — — 
PARIS K 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE Miane DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L’ITALIA 


FRATELLI TR UC CHI*- Sampierdarena 
Стир. Fierz $ €. = Bombrechtikon (20) f 


FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 


Strumenti di Misura 


per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


. Contatori di energia etettrica 


per corrente alternata mono e polifasica - 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA 


Ing. Oscar Schneider = Dapoli, Corso Vitt. Eman., 244 | 


GERCANSI SOTTORAPPRESENTANTI 


MODELLO 1907 


3 Stabilimenti a SENS 
per la concia delle ME; 


Stabilimento di Rifinizione 
PARIGI к 
Bonl. Voltaire, * 


LI 
^ E 
Е ES = шш. E L' La misi. 
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cridenza il principio della reciprocità. In seguito 
vengono riassunte le leggi che governano i feno- 
meni c'ettrici, assurgendo fino alle concezioni di 
Maxwell; l'elettrostaticà viene esposta nel capito- 
lo che espone la proprictà dei conduttori per moco 
da intuire al lettore il legame che lega l'e'ettricità 
alla luce, cd il meccanismo della trasmissione at- 
traverso ai dielettrici. Nella seconda parte sono 
tecnicamente esposti i principi che regolano la gc- 
nerazione є la trasmissione delle correnti elettri- 
che; nella terza trova posto la modernissima teo- 
ria degli elettroni, elementarmente esposta. 

Pacoret E. — La tecnica del carbone bianco. — 

Vol. francese 16 x 25 di 866 pag. con зоо figure 

e 12 tavole. — Ed. Dunod e Pinat, Paris VI. 

— L. 25. 

L'A. si è proposto di riunire in un complesso o- 
mogeneo tutto quanto si riferisce alla utilizzazione 
dell'energia idrica per ottenere energia elettrica c 
utilizzarla дао studio del regime delle zeque айс 
opere di descrizione, dal calcolo delle turbine a 
quello della dinamo e dei trasformatori, calla posa 
delle linec alle applicazioni elettrochimiche cd elet- 
trometaliurgiche. П Blondel in una magis:ral- 
prefazione che accompagna questo libro dice ch: 
l'A. è perfettamente riuscito nel suo intento, e che 
ha messo a disposizione dei tecnici una vera mi- 
niera di dati preziosi. 

Per rendersi conto della importanza di ques:o 
lavoro basta esaminare anche sommariamente l'in- 
dice delle materie trattate: dalla idrolcgia e da - 
la idraulica si passa allo studio delle turbine, de- 
gli sbarramenti, dele condotte forzate, dei laghi 
e serbatoi; dopo un rapido esame su alcune ofh- 
cine idroelettriche eseguite ГА. prende in esame 
la creazione dei salti e relative opere di presa, il 
macchinario generatore c, utilizzatore c trastcr- 
matore, le linee di trasmissione, le stazioni centra- 
li, le industrie elettrochimiche ed clett; om.tallur- 
giche, ed infine espone le leggi ed i regolamenti 
che disciplinano questa materia in Francia. 

Raccomandiamo vivamente quest'opera ai nostri 
lettori, perché vi si puó trovare condensata una 
intera enciclopedia di opere tecniche, e farsi per 
suo mezzo idee chiare e complete sulla utilizzazio- 


ne delle forze idrauliche. 
| WWW. FT TC(t('' C'e 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di agosto 1907. 


250/192. — BROWN HISTING MACHINERY 
COMPANY, a Cleveland, Ohio (S. U. d'America): 


Support de couronne ou d'antennes pour máts de télé- ` 


graphic sans fils. — 26-2-1907 — 3- 
251/90. — CANALE GIO.. BATTA di ANTONIO, 


a Genova: Suoneria a tempo regolabile con comandi 
multipli indipendenti a distanza. — 27-7-1907 — 3. 
251/49. — CREPALDI ETTORE e TOLUSSO 
“Società Hinonlima Forniture Elettriche 
MILANO -- Via Castolfidardo, 7 


SAFE 272 


^ Filtali * Genova, Via Consolazione. 77 - 
2.32.- Torino Уда. Altieri,’ 
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XLV 


DLII e GRASSI per macchine 


a EMILIO FOLTZER 


MARCA 


CANNONE 


CINGHIE 
DI CRINE 


САРО р шс 
»»—C-R-HN—e- "Lancashire ,, 


А MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 


DEPURATORI e 
FILTRI D'ACQUA 


Cavafanghi 
Disoliatori di vapore 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


Preservatore “ELERTROSTEAR,, 


MACDONALD 
per conservare i collettori 


HANS REISERT i Colonia ed eliminare le scintille 
e ө e T ® | 
© Luigi Rossi - Milano 


Piazza P. Ferrari, 8 - Telef. 1-93 


PREMIATA FABBRICA 
Pile GALVANOPHOR 
AD ALTA INTERSITÀ 


a liquido ed a secco 


E Grande MEDAGLIA D'ORO 
È. = Esposizione di Milano 1906 == 


^ * tn. 4 t 
Win D 
P gl: ч 
Ri E 
"її ШЕ , 


MILANO 


Vie Vincenzo Monti, 4 
Telefono intercom. 2-85 
g— 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 
809 ed articoli affini 
Rappresentante юю per l'Italia e Svizzera 


TELEPHOR ТЇН A. b. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio бини Шиш 


Miano 1906 


Gran 


SOCIETÀ GENERALE ри: CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) | 


=" 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni - 
Eliminazione dello spostamento di fase 
su qualsiasi conduttura e conseguente V 
riduzione della caduta di tensione sulle 
lipee — Avviamento sottocarico dei mo- 
tori trifasi su correpte monofase - Pro- 
duzione di corrente ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat- 
teria per produzione a’ effluvi — Ozo- 
zopizzatori. 


Iavío gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


ltappresentanti Generali per l'Italia: 


Ing. L. MAGRINI & С. - BERGAMO - Ing. S. SACERDOTE - MILANO, Viu Solferino, 24 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 
Н, WEIDMANN - RAPPERSWIL биши) 


Specialità fabbricazione di 


ШШ АШ ЛА 


preparato specialmente per uso elettr co ia fogli da 1/10 fino a 
15 mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


Officina Elettrica Dir. E.” Gerosa 


MILANO 
Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


Telegrafi, Telefoni, Appuruti Elettrici} 


CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN ,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori com e senza mica 
BUS” Propria fabbricazione e non rappresentanza “UY 


LIME " DICR,, 


Lime d’ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni genere, macchine per seghe e lame relative. „ éé 
Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DICK » 
FRIEDR. DICK - Esslingen a. М. 500 pom” + 


Mares ai ^"^^ — Rappresentato da SIMONIS e С. - Milana, 91а 3. Eufemia, 22 ^^^ 39977 


ISTRUMENTI DI PRECIS)” “Е 


Impianti telefonici a batteria бїт 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Иши 
== шш elettriche ed accessori - Ventilatori —— 
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GUIDO, a Milano: Giunto per unire meccanicamente 
senza saldature, i capi delle corde metalliche, special- 
mente del'e corde di rame conduttrici d'energia elettri- 
€. —- Ij-4-1907 — 3. 

251,72. --- НАСКЕТНА LOUIS, a Hannover (Ger- 
mania): Processo per sopprimere l'effetto di induzione 
nei conduttori d'elettricità mediante un metodo speciale 
d: collocamento e di isolamento dei medesimi. (Prolun- 
gamento della privativa -5435). — 13-5-1907 .— 3. 

251/52. -- KLEINSTEUBER FRANZ GUSTAV, a 
Charlottenburg (Germania): Isolateur pour lienes à 
haute tension avec toit protecteur isolant pour le fil. 
— 13-4-1907 — 15. | 

250/235. — MANSBRIDGE GEORGE FREDE- 
RICK, a Croydon, Surrey (Inghilterra): Méthode ct 
appare] pour traiter des matériels tels que du papier 
métallisé, du parchem/n métallisé et semblables de fa- 
con à les rendre plus adaptées à des buts électriques. 


(Rivendicazione d' priorità dal 31 ottobre 1905). — 29- 
10-1907 —- 6. 

231/11. — MARZI DOMENICO di GIO. BATTI- 
STA, a Roma: Apparato telefonico altosonante. (Com- 
p'etivo della privativa 86943). — 25-4-1907. 

251/13. — MEUSMIER PIERRE MOUNIER 


GUILLEAUME, a Levallois-Perret (Franca): Nou- 
veau dispositif de grille-support ~our accumulateurs. 
(Completivo della privativa 82203). — 30-4-1007. 

27^'*^:. - SOCIETE ANONYME WESTINGHOU- 
SE, a Parigi: Sov^orto -^r motori per veicoli ferro- 
viari e per altri scopi. — 26-2-1907 — 15. 

251/4. — SOCIETE ANONYME WESTINGHOU- 
SE, a Parigi: Dispositivo per regolare le variazioni di 


velocità dei motori a seconda dei vari carichi. — Il- 
1-1007 -— 15. 
251/36. — THIELLET MOLIERE-CHARLES с 


DENARD  MARIUS.JOSEPH, a Lione (Francia): 
Perfectionnements aux accumulateurs d'énergie élec- 
trique. (Rivendicazione di priorità dal 12 aprile 1906). 


<= 25-3-1907 — 6. | 
251/67. -- CIANI VINCENZO di FEDERICO, a 
Pava: Disposizone delle valvole 10% da gas e 


degli accenditori a incandescenza sopra un circuito c- 
lettrico, per l'accensione e lo spegnimento simultanco 
dci fanali a gas. — 17-4-1907 — 15. 

250/220. — THOMSON-HOUSTON A. E. G., SO- 
CIETA' ITALIANA DI ELETTRICITA’, a Milano: 
Procedimento ner la produzione di corpi elettr'ci ad in- 
candescenza contenenti principalmente metalli ad alta 
temperatura di fusione. (Rivendicazione di priorità dal 
19 anrile 1906). — 11-4-1907 — 6. 

250/19. — LA STESSA : Corpi ad incandescenza per 

illuminazione e riscaldamento prodotti con metalli dif- 
fi-ilmente fusibili del V e del VI gruppo con aggiunta 
di ossidi, (Rivendicazione di priorità dal 17 aprile 1906). 
— 11-4-1907 — 6. 
251/25. —- GRONWALL EUGEN ASSAR ALE- 
XIS, LINDBLAD AXEL RUDOLF- e STALHANE 
OTTO, a Ludvika (Svezia): Four кшш — 0-4 
1907 — 6. 

251/88. — SOCIETA' ROM. ANA SOLFATI, a Ro- 
ria: Processo industriale per l'estrazione dell 'allumina 
c dei sali di potassio dalla leucite per az'one elettrolitica 


CONSULENZA 
COSTRUZIONI 


_Fing. QUERINI e PRATI 


Costruzione di Linee Elettriche 
— PROGETTI e IMPIANTI — 


MILANO — Corso S. Celso. 15 


SAUTIEA ШЇ 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 

Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 

Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 

Compressori Contr ifaghi per рак comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfero. 

Alimentatori € ntrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 

Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 

Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 

Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 


Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappressntanti per 1° Itslia 


Ing. В. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


FABBRICA D'APPA- 
SPRECHER a УШ | SCHUH RECCHI ELETTRICI 
AARAU " ARRAU (Svizzera) | 


Interruttore ad olio ad alta tensioae con funzionameato ostomalico ritardato 
INTERRUTTORI per alta e bassa tensione 
AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo 


COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAPULMINI 
per lince ad alta tensione 


QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE 
— SCHIARIMENTI, CATALOGHI e PREVENTIVI GRATIS = 
Rapprescotante Generale por Г бі: 


ING. MARCO TULLIO GENTILE 
. Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 

Por Roma o l'italia Meridionale: 

ing. CARLO MEDINA, Roma, Via Cavour 374-376 


ELLIOTT BROTHERS - LONDRA 

= o STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE === 
мей General per l'ala: | Per l'italia ене 

Ditta DALL'ECO, Firenze, Via Giotto 20] Ing. M.T. Gentile, Milano 


А.Р.Р.Р. | Alti Forni 
Fonderia di Piombino 


Società Anonima 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 
Stabilimento in Portovecehio di Piombino 


тү i ы 
az $ © 


E эс У 


Tubi di Ghisa per Acqua e Gas 
ACCESSORI PER CONDOTTURE 
Saracinesche e Sifoni isolatori 


I cantieri sono situati ad un'altitu- 


da dine di circa 1000 m. con gri ande Gal- — 

[= | leria ela lavorazio ne del legno, mu- H H 

im nita di macchinar id m oder rnissimo > ci Colonne е qrossi Getti 
о La otrice di 400 HP) per la produzio ne E А 
Ке пог li pali r linee telegrafich« . 

A a ti tofa fi mole г d Денс he, ш tti ati al = ta x 

o > bicloruro di mercurio secondo il si- Q с» a 

@2 O |stema Kyan, il quale fino ad o ggi e|5 O tn 

Бы г ritenuto il più perfetto che sì conosca. (eH Eri d QS e 0 aul per aC ne 

сә о Que sto legno d'alta montagna ormai | 9 9 "rg 

Ra È eneralme nte pre ferito al cas stagno o Ñ 

y , pel suo rapid leterioramenta e Э, 

ne. Sog Өр RM fronde dito бов tituzione н 5 ах == MA TERIALI FERROVIARI 

e © Tr conseguenti enormi spese. Рет | е 2. == : К 

сз © qo: sto mofivo le {есле Poste germa- | & 
B | questo motivo le Regie Poste germa- | T E E Tubi e accessori per fognatura domestica e stradale. 
- ture I telefoni tele fiche | o z 4 1 1 1 

s= _ |n nostro sistema di conservazione | 2 n Progetti e costruzioni di Acquedotti 

коз Non fare acquisti senza consultare е = 

no $ с ЄЗ 

a Y le offerte de! nostro rappresentante ” суд Diri : all S d d lla S р А 

== э irigersi alla Sede della Società: 

=: ; 279 ; 

rc Ditta SIMONIS & C. 2 ec 

L3 Lm Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 


MILANO 
hh CI MAA 


“PROMETHEUS,, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liesta 


presse 
Basilos 


Marmitta 


ejera 


uso domestico, per (ase di 
salute, Inferme-vie, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottuya, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
Carboni elettrici - Accessori per impianti elettriel 
isolatori di porcellana - Bracci stradali 
dr olettrici - Spazzole per diname, eos. 
UGUSTO HAAO 
Via Pietro nei 7 » MILANO » Via Pietro 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С. 
di SIRY CHAMON & С. - Milano 


Istrumenti 


—— di — | 


Misura 


| sistema :Meylan-d'Argonval 


eS vulcanizzata americana 
A. PISANI 
ш a MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 


D Банана ‘Telefono 24-15 
Er DEPOSITO nti usi 0110 05128 


` 
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sulle soluzion: che si ottengono trattando la leuc:te con 

yli acidi. — 15-4-1907 — 2. | 
Rilasciate nella prima quindicina di settembre 1907. 
252/43. — RILLING ALBERT, a Francoforte s/M. 


{Germania)): «Appareil d'allumage magnéto-électrique 
pour moteur à explosion polveylindrique» — 14-5-1907 
— 6. 


251/145. — HESSLER NIKOLAUS e JELICH JO- 
HANN, a Ragusa (Dalmazia): «Dispositif électrique 
émettant des signaux optiques et acoustiques pour évi- 
ter les accidents de chemin de fer» — 23-4-1907 — 1. 

251/231. — PELLIZZONI GAETANO, a Milano: 
«Innovazioni nelle traversine metalliche per ferrovia» 
-— 28-4-1907 — 1. 

251/207. -- RAVEN VINCENT LITCIIFIELD, a 
Darlington (Inghilterra): « Appareil à signaux pour 
chemins de fer». (Rivendicazione di priorità dal 4 mag- 
gio 1906) — 22-4-1907. 


252/14. - SOCIETE ANONYME WESTINGHOU- 
SE. a Parigi: «Perfezionamenti nei freni elettroma- 


gnetici ner veicoli ferroviari са altri» —— 11-5-1907 — 15. 

251/101. —-- SOLA ETTORE, a Torino: «Sistema di 
айк кй di segnali e scambi per coordinare le loro 
manovre nelle stazioni ». (Completivo della privativa 
66228). -— 27-4-1907. 

251/228, — ALLGEMEINE ELEKTRICITATS GE- 
SELLSCHAFT, a Berlino: «Sopporto per l'estremità 
super ore dell'albero nei contatori elettrici a motori». 
(Rivendicazione di priorità dal 14 settembre 1906). — 
264-1907 — 6. 


251/166. — BRITISH INSULATED c HELSBY 
CABLES, a Prescot, Lancaster (Inghilterra): «Perfe- 
zionamenti negli apparecchi di commutazione dei te- 


lefonin — 9-4-1907 — 6. 

251/216. — CORTEGGIANI GIOACCHINO, a Na- 
poli: Serratura Elettrica «Corteggiani» — 1-5-1907 - 2. 

251/141. — COUADE MAURICE, 
cia): « Servo-moteur électrique ». (Rivendicazione di 
p‘orità dal 23 gennaio 1906). — 21-1-1907 — 3. 

252/49. — FESSENDEN REGINALD AUBREY,a 
Washington (S. U. d'America): « Perfect'onnements 
apportés à la transmission électrique des signaux». — 
15-4-1907 — 15. 

Inc. Е. E. Fumero - Direttore responsabile. 

Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, Y 


Biblioteca dell’Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato wna copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col relativo 
;mporto, oltre a c.mi 50 d spedizione raccoman- 
data.. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 

C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 

Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 

Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . L. 

U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 


A 
GETTI ы, 
ACCIAIO 


d’ogni forma e dimensione 
MILANO — Corso Lodi 


a Tolone (Fran. - 


з=... 


TECNICA. 


1.6. sm. J. VOGEL 


SOCIETÀ ANONIMA 
per le fabbri- 


abbr” fili in rame, costantana, nichelina, 
та in seta о cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


ХИХ 


presso Berlino 


, 
E Bobine 
DRAMT 
ui ln e AA 


VESPA E meta 


DRAMA SMS Mur МУН 

ANTON LUANA GS: me 

ү ud IST кла үү 
“= E ы Rete |. 


per Suonerie 


e 
Telefoni 


Ф 


Cordoni 
Telefonici 
ecc. 


Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitits 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 
A 
‚ Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica х 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


— 


| Rappresentanza generale per l'Italia: «$ 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto !, 106-108 - Telefono 1144 


Inc. MARIETTI = ©. 


PREMIATA FABBRICA 
DI JAATERIALIISOLANTITER ELEITROTECNICA 
„сы еы C 


Via ©. Quintino, 12 


"Telefcno 217-81 


f 


# 
Йй 


ichiesta 


| à fit 


нн!!! LETTERE 


f 
, 


Ы 


Онон ед 122046 “¡ana paad 


Preventivi, prezzi е listin 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie ín lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 


zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito с di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Garta-Mica - Ver- 


LI 
y z т^ теа "-— 2 - " " Р Ее + 
A e A  _——+—+——.+—_—_1_& „4, 
= » " -— = > е =_= Е ar - > - ә x ы ia La 


nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno cd all’ aria - Pasta per saldare | 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - | 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 

- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolíle ed altre materie isolanti su modello. - 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. è  - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
“Per lEmilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ) Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 
na. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa, 


L. 
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M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni ·. N. . 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettri ici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis ) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Perdomini O. — Guida teorico-pratico di telegra- 
fia. — L. 1.50. 


Blochmann Dr. В. - La telegrafia senza fili e la sua 
applicazione alla nautica - Opuscolo tedesco, 21 
pag. 16x24 - G. D. Teubner, Lipsia, Berlino — 


Basile We Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 

Schollmeyer б. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fip. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Foveau de Courmelles. — Annuario elettrico, e- 
lettroterapico e radiografico - Volume francese di 
372 pag. 12x19 - Ch. Beranger, rue de Saints 
Frères, 15, Parigi — L. 4. 

De Benedetti Vittorio. — 1 evoluzicne navale e la 
quistione delle macchine. — Supplemento alla 
Rivista «Il Macchinista navale», Edito dal gior- 
nale stesso. Un interessante opuscolo di 136 pa- 
gine - L. 1,50. - 

Bjerknes V. - Commemorazione di С. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16x19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 

Broca prof. André. — La telegrafia senza filo. — 
Vol. francese di 230 pag. 13 x 19 con 52 figure. - 
Ed. Gauthier Villars, Parigi — L. 2. 

Háfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15х22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchic figure e tabelle - Н. Dunod ct Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Oesterwyck (Van) J. — I nuovi generatori di va- 
pore a livelli d’acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L’opera completa L. 20. 

Edier R. — 7 согіа dell'inserimento e degl inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 


e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 
Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 


desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih ө 
Schunke — L. 7. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Villani Р. - Soda caustica, Cloro e Clorati per elet- 
irolisi - Volumetto 10X15, oltre 300 pag. - U. 
Hoepli, Milano — L. 3,50. 

Amoruso M. - IL vagone ferroviario - Vol. 25X16, 
ca. 100 pag , 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 

. 2. 


SOCIETÀ ANONIMA 


Sul 0 Of per la fabbricazione di LAMPADE a INCANDESCERZA 
Sede in Genova 


La pià grande fabbrica italiana del genere 


RIVISTA TECNICA. LI 


.Socletà per l'industria 
ЖИПЕК ЛҮ 
MILANO - Via Larto, 90 


Ф Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore д 


Olio speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore suli 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


id ateriale di linea 
Ing. L. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 
Agenti per l’Italia e Svizzera della 


(быту 
GD 
XA = 
— — 
CA |THE OHIO BRASS COMPANY 


David Bollier "Rs! 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


==== laterrutori e commutatori pendenti === 


Costruzione g Funzione otitima - 
nueva e pratca AN 
527 | AS 


prezzo vantaggioso 
Z 


| 


Catalogo copiosamente illustrat) die'ro еы gratís e franco. | 


F. Klöckner, ingegnere = Húln-Bayenthal 


Fobbrica speciale 
di 
Resistenze 
Elettriche 


Avviatore 5 
^o ad Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia: 
Ing. SECONDO SACERDOTE „52%. 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e per Stufe a americane 
Rappresentante | per l'Italia: 


Corrispondenza ia Prascese Gius. Riccardi - corso Mt. Em. И, Torino 
9 Per telegrammi LEBANON ROAD ^ 
MiIcamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Casa fondata nel 1070 


FERDINANDO! MANTEGAZZA ь REGALOU 


MILANO " 

Via Larga 18 - Tele, 82-68 Officina Industriale elettrica 
т Impíanti completi forza e luce 
PREMIATA == Progetti e preventivi a richiesta S 002 


Esposizione пипат. Milano ИШ - 


LII  L'ELETTRICIT A. Vol. XXX . М, 2 


Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jüh & Schunke, Lipsia — L. 15. 

Van Dam. — Za telegrafía senza filo - Vol. francese 
16x24 di 180 pag. con 74 fig. - Ed. Schelema 
e Holkema's Amsterdam — L. 6. 

Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x 16 di pag. 350 Puno. - L. 8, 


L'ESERCIZIO IN PARALLELO 


delle macchine a corrente alternata 


Versione italiana dell Ing. N.'UREVES 
sul testo tedesco del Dr. G. BENISCHKE 


М 
“ИГ ur W 
UL I. 


Un volumetto illustrato, edito a cura della rivista 
L'ELETTRICITÀ: 


LIRE 3.— 


NB. I nostri abbonati potranno averne una copia 
che spediremo raccomandata in tutto il regno me- 
diante invio di Zire 2.00 alla nostra amministraz. 


і й 
Efrem Lafleur еер 


ione. 
INTRA (Lago Maggiore) | Impianti di illuminazione. 


[Compagnia Sure 


TORINO . 


3% — Corso Oporto — 3D 


ТАЖ) o RH 


= 
dl 
= 


|. VENTILATORI 
5 FORGIE +: 


Applicazioni 
SR agli essicatoi, tra- 
sporti ppeumatici, tiraggio 
indotto. = È 


ASPORTAZIONI 
+: POLVERI :- 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


6 жш Ек da 
3 m maa 
. uz d 
\ К F. 


Catalogo gratis a richiesta 


Bettocchi Raffaele 


MILANO. 
Via Meravigli, 18 


Costruttore di linee telefo- 
niche ed elettriche. PALI 
Di CASTAGNO selvatico 
per linee elettriche, tele 
grafiche e telefoniche — 


- Officine gia Guzzi Ravizza 


n Giampiero Crit 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 e Telefono 15-00 


єс —TrL ox 


Elettricità 


Motori trifas! e monofasi 


Motori e dinamo a corrente 
continua 


Generatori a corrente alter- 
nata 


Tru. ¿ormatorl elettrici 


Ventilazione : 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
parete tavolo 


Ventilator  centrifughi 
Ventilatori elicoidali 


Impianti completi di ventita- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 
e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


del Filzi ed Шш di Aspirazione dela polvere 


della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per fuite le applicazioni 
ip 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 7 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
* Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. — 3ccensione motori a ben, 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 
Esposizione Internazionale Milano 1906 

GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopralluoghi - 
Preyentivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 


y 


Е 


SOEN MICE PER САВЕ ED FI 


= Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


con filiali nelle principali città d' Italia 


Spazio riservato alla . 


Uffici Amministrativi | 


Rappresentansa esclustoa per l'Italia di 
Macchine per scrivere 
Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeografl, ecc.) 


Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


JN 


AUGUSTO ZEISS & C: 


SHANNON REGISTRATOR C. 


-Mobili da studio - Forniture рег uffici 


| 
| 
| А Esercente per Р Каа la Ditta 
g 
| 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


= — ans 


TURBINE A VAPORE ‘ 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 


|. CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.eTRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
E MI EE * A 


Compagnie Internationale d Electricité 


ocietà Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4* Via Cernaia - 4 


е 


c 


Dinamo generatrici 


e 
Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d’ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramyie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento «ogni specie. 
Macchine d’estrazione speciali, 


brevettate. 


| Jmpianti per comando: laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper.. 


NET. . 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE - 


41-43, Via Quadronno - MILANO - Via Quadronno, 41-43 
NAPOLI - ROMA - TORINO - MESSINA 


CONTATORI DI ENERGIA ELETTRICA 


Aa 


-VULCAN, Carl 


per corrente continua ed alternata 
a qualunque tensione o intensità + 


“VULCAIN |, Ra 
de HEP ele 

Speciali per quadri di distribuzione sa |. 1 
о per alte tensioni 5 X ж Je 


"VULCAIN,, 
Massima sensibilità, esattezza, 
a carichi induttivi e non induttivi 
semplicità e robustezza 
FONDERIA ARTISTICA 


in bronzo е ghisa 


CANDELABRÍ - MENSOLE 


Bracci etradali | 


in ogni genere 


impianti completi di luce e forza 


ARI 


YA CHIEDERE LISTINI 
E PREZZI 


Laboratorio a Milano e Napoli. 


ul distribuzi ifi | j | 
per qualunque distribuzione 
sin а аф : isa Е por taratura, verifica 6 иран 


[ALFRED H. SCHUTTE | 


Viale Venezia, 22 ^ MILA NO - Telefoni 1380 - 3812 
Telegramnal “INITIATIVE, | Casella Postale 1164 


GERENTE: H. (OINGEN 


(V 


TORINO 
Via Alfiéri,a < 
E Ө Telefono 2020 


Y 


GENOVA 
Piazza Pinelli, 1 
Telefono 3664 


Fresatrice. Fresatrice 
“CHICAGO,, “CHICAGO,, 


grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


per la lavorazione 
0 

iei Metalli 

e del Legno 


Impianti completi colle macchine piü razionali 
ел _—————_—_——————_ a a aa 
e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 
q A2< —————-=—=—— 


4 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK 8 065 


Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto - Preciso 


Non soggetto 
a guastí o ad 
alterazioni nella 
A sua taratura. 


Uguale precí- 
stone con ‘/,, dí 
carico fino al 50 
^|, di sopracca- 
rico. E 


-a 


bros pass 3 Non contiene 


à 
| — spazzole, collet- 
| 3 torí o contatti 
A TE 
Si — ien | mobili. 
$ x Ferranti 
3] Limited 
Hollin wood 
Lancashire 
(Inghilterra) 


Per корр) prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano  . 


ehe ne tiene in deposito per varie capaeità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
pol m d'onore esaet, Tnternaz. Milano 1906 


li "A $us 


(cei de, ША. massima richiesta 
Nas ONU WRIGHT 


nua ed alternata. 


Impianti complet 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza, === 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


di macchine ed apparati elettrici П {ШШ i |. 


Contatori d'energia е. 
lettrica - Indicatori di 


Dinamo e motori elet- 
trici а corrente conti- 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


BREVETTATI 


Simitatori di Corrente] 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione | | 
per la messa in opera) A 


Q 
- ГД 
= : 
z li 
д 1 
z 1 
i | 
ye " 
— я { 
- A 
и) 
m 
Questi limitatori di corrente sono i 


i più pratici | | 
i piá esatti E 
i piu sensibi 


Facilita ed esattezza dí regolazione 


Sicurezza dí funztonamento 
Perfetta solidità —————————— 


—-—-— — — M 


Controllo sicurissimo == 


Nessun bisogno di ricambi с -——— -- — F 


Chiusura ermetica 3 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) È 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 
gnazione  erdisari | 


Elektron con dispositivo UM 
per attenuare la sciatilia di distacco : 


Amperes da la „1а2 “= з ge Uh da és da 81), 
à a ll 


Prezzo 
cadauno | L. 12,— TUS 186 — 


18,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco : 
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TIPO EXCELSIOR f 
Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- | 
guenti intensità di corrente : 
Fino a 125 Volts da '/, a “La di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts da !/, a ?/, » 


s—— Prezzo unico L. 5,75 —« 
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Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo | 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) | 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г лана | 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thomp: 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., E 
prezzi convenientissimi. 
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Spazio riservato alla Ditta 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


MILANO 


Officine Mefallurgiche Tosni 


SOCIETA ИШ SEDENTE in BRESCIA - apis р. 1.500, 000 


a Palazzo "Vecchio, 


peclalitaà 


È SL CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 
у UNICA FABBRICA ITALIANA — 
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VA 


Oi Tubi in lamiera acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


ї qualunque diametro ә 


CONDOTTE bud propri d'unione garantiti 
FORZATE per pressioni 
32: impianti esequiti иса 
per oltre 150.000 HP. —L LL IDO 
Re ferenze di primo ordine 
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Costruzioni metalliche - Pali per linee elettriche GRUF A PONTE 
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Conto corrente colla Posta Anno XXVII 
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Unire Cent. 56 ad ogni cambiamento di indirizzo 
NWY Lit Tip С ABBIATI — Via P Tenaglia. 9 — Milano 


Ka rlsbáder Kaolin Industrie бе 
in MERKELSGRUEN bei KARL 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino «Excelsior, a Tett 
e di Miniere di carbone ad ONON " 
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Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno om 
Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: — 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellin 
Kim, 106 — Tensione "V« 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A, I, Torino | A3 
Hm. 218 — Tensione 24000 Vol 
IM PIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone 4 
Hm. 898 — Tensione 32000: Y 
IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA — uw 
Km. 51 — Tensione mre А, 
IMPIANTO MOUTIERS LYON. TE NE 
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Fornitrice delle | 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 
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ISOLATORE 381 b implegato nel trasporto ad alta tensinne LYON-MOUTIERS 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt === M più importante in Europa SE - TREVISO. s 


INNESTO. 


Brevettato ‘in tutti gli Stati Industriali 
e noto dappertutto” come l'innesto a Ariziogs migliore. e pide 


FORNITORI ESCLUSIVI PER: 


AMERICA - H. W. Caldwell € Son Co. - Chicago. 
AUSTRIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia... 
BELGIO - Ateliers de Constr. Н. Bollincks - Bruxelles. 
FRANCIA - Wyss e C.ie - Seloncourt - Doubs. 
"GERMANIA - Vogel: & Schlegel. - Dresda, 21. 


INGHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill 
Gearing Co., Ltd. - London E. C. & Manchester. 


ITALIA - Heiniks BibencK C9. : rara, Moravia 
SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus, Soleure. - | 
UNGHERIA - Altenstein & Brant, Budapest VI. 


PER L'ITALIA? ~ 


-— HEINIKS ERBEN & Со... 
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già ATTILIO POZZO & C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 


m ‹ Y pitale Sociale L. 800. 000 (mteramente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 
= 29 = | Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 
+ CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA '—— (Vedere avviso interno) 


A ¡BBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
fondata ne 1609 — E. BERTETTI & C. - MILANO ра ENS 


Telegrammi ELETTROBER 


È ` 
f le a 1:500,00 Acocoormandita per azioni Vedi desiza iate. 


Ariu го Perego : C. 
MILANO 


Castel. «Morone, 4 


\ QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PEF 
PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE === 
l TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZ%É 


— Applicazioni speciali della telefonia e Eee 


Brev, PEREGO 
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быб» SOCIETA ANONIMA PER MENTI ELETTRICI GIA 


MILANO. Via Broggi, 4 C. OLIVETTI & C Telefono N. 80-63 
STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI .E DI PRECISIONE 


Aliasinire Omorificenzet 


- Siemens. Ѕеһиекегі 


Vedi annuncio a pag. VIII. 


FICINE DUBOSC - TORINO 


| 6. А ағы Кэ; COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI Сарма hi 600 ME 


Spazio азаа 


| | 

| И miglior Mastice | Chemische Industrie A.-G. 
per la CEMENTAZIONE degli ISOLATORI due Pirata ESPANTO? 
Risultati splendidi ж > PERIN a 7: 


х ж х.ж Alte referenze L- ж Via А zi, 9 [*. MILANO * 


"Ат чул Ө ©, 
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primo impianto industriale per trasporto d energia etit 
a 100 mila volt di esercizio | 


TANISLAUS ELECTRIC POWER COMPANY di CALIFORNIA 


viene montato cogli isolatori della 


The Locke Insulator Mfg. Co. di Victor N. Y. 


La prima fabbrica del mondo che ha già funzionanti altri 


25 Impianti. a tensione di 50. 000 e A 000 volt > 


¡UIDO TOLUSSO „Амо, 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 
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RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 
BEROMANN-ELERTRILITATS-WERHE 
| RIPART! l. L. 2. 

TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ss E MATERIALI ELETTRIC! 


CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 


zem 


o METALLI oO-__P___ O OUTOÈ® T Too 


ni 


Interruttori e Commutatori 


aka “ Bersmann,, 


a seatto rapido e senza scatto 


in ÑO 


BEN ER E 


per alte tensioni 


ANÊ 
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‘= Qommutatori unipolari a leva a seatto 
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= a più direzioni = = === 
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Domandare Listino No. 5 


società Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


cu  TUDOR » 
Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


—— 


Indirizzo Telegrafico: * ACCUfAULATORE ,, MILANO 
Telefono: 35-55 


Ит CONRAD 


o Berlino $.0. 36 Ш 
DERE зом f tan А, Conrad Glogauerstr. 19 0 . i 
— —————————————————————— MX ө 
- FABBRICA pi APPARECCHI I О : 
3 FABRIK fa PER | < < ы 
BELEJHTUNGS , ө ө 2 (с А! 
Шш | Muminazione Elettrica nabas) $ <= f 
zu: ELECTR. Posse A 
‘LICHT MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ Q. E * 
OE vd GAS. @ > 
OE, кшш. Catalogo Gratis a Richiesta O 
“ш WUNSO FRANCO ~- 


2 Prima fabbrica specialista di smalti 
3, Р 800 & (o. T Berlín, N e VVe e Vernici per Elettrotecnica — 
NOVITÀ . Transformer-Lack! NOVITÀ 
Chiedere listini! Chin Chin! 
Marche di Fabbrica = 
depositata Draht- Emaillon! - Plaston! 


BERLIN N. W. 5 


E. А. С. 
ШЇЇ Aktien- Gesellschalt vorm: Hermann Piye 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO al 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata die or tc 


Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt - 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico “Telefono Intercomunale g1-60 
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PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


FRANCO TOS 


LEGNANO 
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Centrale Castellanza, 29,000 HP. 


MOTRICI А VAPORE - distribuzione al - di pre- 


` cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI = РОМРЕ - Tubazioni - Tra- 


smission!. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


Suo 


| FRANCO TOSI 


. Alcune delle principali installazioni eseguite cunt au ustno mere 


Impianti 
` Venezia I400 cav. — Odessa озо — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Societá Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo ¿609 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000. — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egito) 


Tm pianti 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa 600 — Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè /Argcntina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 9/0 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Assia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 


2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4ogo — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (4:eztto) Зоо 
Pastificio Canessa Pegasafio, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Child) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio е 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


AAA o ug € Ес с нЕ AAA EHHH — '",r. _ __101’—_...E.r__'rr—rrr—rrre>e-»—m _y}5:;:jllizEEIe::i 


РЗ 


Feinrich Jiinaermann | 


MILANO 
ELCHIORRE GIOIA, 1 - Teleiono М. 84-79 
Forniture complete per impianti Elettrici 


Studio e Magazzino: VIA M 
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! 
Grande deposito del seguente materiale: | 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


Porta lampade, Valvole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


Bracci completi per 
> illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 
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Tubi isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 
protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 
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Materiale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale 


‘> A richiesta si spedisce Catalogo riccamente illustrato = 
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CRONACA SETTIMANALE 


Premi di fondazione Brambilla. 

per chi ha introdotto in 
qualche nuova macchina, o qualsiasi prodotto 
industriale od altro miglioramento, da cui la 
popolazione ottenga un vantaggio reale e pro- 
vato. 

Quest'anno fra le industrie conco:renti si è no- 
tato un aumento nel gruppo delle industrie chi- 
miche, e fra esse vediamo anche rappresentata 
una vera grande industria chimica nella sua forma 
quella cioè dell'industria clettrochi- 


inventato © Lombardi 


più mcderna, 
mica. 

Questa fu ia ragione di compiacimento рег la 
Commissione la quale vede in ció l'indizio di un 
indirizzo molto promettente per il nostro paesc. 
Infatti elettrochimica ha nell'abbon- 
danza delle forze motrici idrauliche esistenti fra 
noi una delle condizioni più adatte al suo svi- 
luppo. 

Si presentarono 12 concorrenti, uno dei quali 
si ritirò prima del giudizio. La commissione ri- 
scontrò che quasi tutti erano meritevoli di consi- 
derazione per qualche novità nelle industrie’ che 
presentavano e in grado diverso per l’utilità ap- 
portata. Ma mentre la novità di un processo o di 
un industria è un fatto indiscutibile e faci mente 
accertato, l'utilità invece non può altrettanto fa- 
cilmente venir provata. Essa dipende da un cri- 
terio al quale fornisce valore di prova l'apprezza- 
mento di tanti elementi diversi fra loro с non sem- 
pre facilmente comparabili. Così si può ritenere 
apportatrice di utilità tanto la produzione di og- 
getti fin qui importati dall'estero, quanto la messa 
in valore di un materiale esistente in paese e pri- 
ma trascurato o deprezzato, come la introduzione 
di sostanze o di processi che migliorino le condi- 
zioni di vita o di lavoro. | 

La Commissione fini con Vaggiudicare il pre- 
mio di primo grado a parità di merito per 4 con- 
correnti c ad altri 2 assegnare il premio di 'sc- 
condo grado. Quindi assegnó la medaglia d'oro 
e L. 500 ai seguenti concorrenti : 

1. Società elettrica ed elettrochimica del Caf- 
faro, presentatasi al concorso per aver introdotto 
per la prima volta in Lombardia la fabbricazione 
della soda caustica col processo clettrolitico Kell- 
ner Selvav c рег 1а: fabbricazione del cloro liquido. 

La soda caustica è effettivamente ипо’ dci più 
importanti prodotti della grande industria chimi- 
ca. Ad essa sono intimamente legate altre indu- ` 
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| per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò a Zanardo 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione а condizioni favorevoli. 


Privative Industriali: 
I) 16 Dicembre тоот, Reg. Att. 
N. 2, per: 


‘‘Composition fulminante de süreté en rempla- 
cement des fulminants mercuriels,, 
2) 31 Agosto 1900, Reg. Att. Vol. 131, N. 35, per: 
‘‘Perfectionnement aux explosif,, 
della Ditta G. ROTH, a Vienna (Austria). (i2) 


Vol. 157, 


Privativa Industriale : 


15 Gennaio 1906, Reg. Att. 
Vol. 220, N. 76, per: 


. "Materiale per trombe acustiche telefoniche, 


ossia i telefoni propriamente detti, 
del Signor Rodolphe Bernard BU MILLER, ad An- 
versa (Belgio). | (13) 
Privativa Industriale: 9 Gennaio 1900, Reg. Att. 
Vol. 121, N. 77, per: | 
“¿Machine perfectionné à fabriquer les cigares,, 
della Societá: INTERNATIONAL CIGAR MA- 


| CHINERY COMPANY, a Sharon (5. U. A). (14) 


Privativa Industriale: 18 Luglio 1902, Reg. Att. 
Vol. 160, N. sr. per: 


' "Appareil à couler les plaques en plomb pour 


accumulateurs électriques,, 


. del Signor Charles VELLINO, a Barcellona (Spagna) 


. Vol. 
. **Perfezionamenti 


А lb 

Privativa Industriale: 5 Giugno 1903, Reg. Att. 

173, N. 134, per: 

nell'illuminazinne nei va- 
goni ferroviari od altri veicoli, ecc.,, 

del Signor Robert Frederick HALL, a Ferndale 


(Inghilterra). (15) 


Privativa Industriale : 


10 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, N. 33, per: 


- Mécanisme à verrou pour petites armes à 


. Vol. 


feu se chargeant par la culasse,, 


dei Signori James Baird THORNEYCROFT, Mou- 
bray Gore FARQUHAR € Arthur Henry HILL, 
a Birmingham (Inghilterra) (,.) 


Privativa Industriale: 9 Gennaio 1907, Reg. Att. 
243, М. 78, per: 


““Ротре а air pour pneumatiques,, 


del Signor Octave VADAM, a Parigi (Francia). (,,) 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenza di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 

Privativa Industriale: 8 Ottobre 1897, Md Att. 

Vol. 9o, N. 404, per: 

‘‘Perfezionamenti nei metodi e nei mezzi per 


adattare e regolare la fase per apparecchi 
di correnti alternate,, 


della Società WESTINGOUSE ELECTRIC Co. Ltd., 


CEEE EE A 


a Londra (Inghilterra). 


Vol. XXX - N. 3 
\ 
strie importanti. Basterá ricordare che la soda 
caustica costituisce un materiale necessario alla 
fabbricazione dei saponi, della carta, della ce!- 
lulosa, del vetro solubile allo sgrassamento e alla 
mercerizzazione dei filati e tessuti di lino € cotone, 
alla purificazione degli olii minerali pesanti ed in 
genere alla fabbricazione 4! diversi prodotti chi- 
mici e sostanze coloranti. | | 

In Italia, fino a pochi anni or sono eravamo 
completamente tributari a'l'estero per questo pro- 
dotto di cui l'importazione si è trovata ridotta 
nel 1907 a circa 14 mila tonnellate pur essendo 
aumer'ato fortemente il consumo. 

Il processo Kellner Solvay usato dalla Società 
elettrica del Caffaro appartiene al gruppo dei pro- 
cessi così detti al mercurio, dcil'imporztanza dei 
quali si aviá un'idea ricordando che il solo diritto 
di brevetto per l'Inghilterra di uno di essi è stato 
pagato lire 3,125,000 e che al principio del 1905 
quando la fabbrica della Socictà era in costruzio- 
ne esistevano in Europa e in America sei grandi 
fabbiiche che assorbivano 15,000 cavalli elettrici 
c producevano 2000 tonnellate di soda. Attualmen- 
te dunque per l’ardita iniziativa dela Società del 
Caffaro l'Italia viene ad essere brillantemente rap- 
presentata in questa importante produzione. 

Lo stabilimento della Sccietà si trova a Bre- 
scia in Borgo San Giovanni e riceve l'energia elet- 
trica da Ponte Caffaro. 

Lo stabilimento è veramente grandioso, occu- 
pa 50,000 metri quadrati di superficie. In esso la 
modernità dell'impianto è accoppiata ad un giu- 
dizioso ed adatto collegamento delle varie parti € 
fa veramente onore all'ing. Lionello Lescovic, 
già assistente del dott. C. Kellner, che ne studiò il 
progetto e ne diresse l'impianto. 

Lo stabilimento può decomporre 120 quintali di 
sale al giorno c produrre chilogr. 24 mila di una 
soluzione di soda di tale concentrazione (38° B.) 
da poter essere direttamente usata dai saponieri. 

Contemporaneamente alla soda si svolge dalle 
celle clettrolitiche la corrispondente quantità di 
cloro, il quale viene fissato sulla calce formando 
un prodotto molto usato nell'industria dell'imbian- 
chimento : il cloruro di calce. Col cloro che Іа 
fabbrica può produrre si possono avere 19,000 
chilogr. di cloruro di calce (titolo r10-115). 

La fabbrica ha trovato nci detriti di calce di 
Virle e di Rezzato il materiale adatto a produrre 
la caice pura necessaria. , 

La Società elettrica del Caffaro concorse al pre- 
mio anche per la fabbricazione del cloro liquido. 
Essa infatti trova conveniente comprimere e li- 
quefare una parte del clojo che produce anziché 
trasformarlo in cloruro di calcc. 

2. Cartiera Pirola e C., Milano — per la fab- 
bricasione di carta da giornali con pasta di ldgno 


Selve Fratelli |, Hm use porro 


Filo e verghe ottone e rame 


DONNAZ - Val d'Aosta filo SPECIALITA’ 


e corde di rame. 


Immpianti per trasporti di forza 
a qualuaque tensione. 
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Impianti elettrochimici 


Trastormatorí con 
raffreddamento 
ad ойо e ad aria 


Miotori speciali per 
ачай адче industria 


Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 
течног, apparecchi, ecc. 
| pet qualunque tensione. 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici. 


e 
Límitatori dí corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed esecuzione dí impianti per 


di misura e controllo, 
Tramvie. 


da quadro, laborato» 
= Feetovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina., 
ranee, sopraelevate, sospese. 
Impianti dí trazione per miniere. 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- 


nua, a bassa ed alta tensione, monofase e 


È trifase. | È x / 
bu | ii 
Q Indicatori di velocità e con- 


E tagiri - Trasmettitori d'ordini 
per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic. per elettrochimica e metalfurgica. 


Centrali e apparec- 
chi telefonici 


Impianti d’avvisatori 
d’incendio e di ronda. 


Telegrafi, 
Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d’acqua, 
accenditori di mine. 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


E. RRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


. Soffietto -,Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — «Contagiri ed altro. . e 


Ing. STEFANO FISCLER - Milano, “* COM 
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Vol XXX . М. з 


di pioppo. ic l'impianto di questa cartiera, fatte 
dall'ing. E. Pirola, rimonta a soli tve anni, е in 
questo tempo fu raddoppiato.. . . '' | 

3. Rusconi, Fraschini e C. Milano. Ha concorso 
al premio per la sua industria di preparazione di 


| «capsule per bottiglie c articoli affini» e per la 


«produzione di lastre di piombo», 
4. Società Anonima Tensi, Milano. Fabbricazic- 
ne di carte. patinate e carte fotografiche. 
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NOTIZIE FINANZIARIE. 


Miniere e Fonderie d’antimonio - Genova. 

Un'assemblea generale straordinaria dagli алк 
nisti di questa società ha autorizzato il Consiglio 
d'amministiazicne di erogare fino a L. 800,000, pre 
levandele dal fondo di accantonamento speciale d- 
liberato nella passata assemblea, nell’acquisto di 
azioni sociali, ad un prezzo netto di spese non su- 
periore al loro valore statutario, riferendo, alla pre- 
sentazione de! prossimo bilancio, sul risultato del- 
leperazione, per ulteriori deliberazioni di ‘ propo - 
zionale riduztene del capitale. Ecco come la rela 
ziene del Consiglio illustra la situazione sociale e 
l'opportunità della proposta approvata. 

La crisi finanziaria non ha risparmiato i prodot- 
ti sociali: l'ossido d'antimonio ed il regolo che a 
vevano nel 1906 diviso con gli alt,i metalli le v.- 
cende d'una cccezionale salita di prezzo sui merca- 
ti regolatori, allorchè la crisi monetaria cominciò 
a determinarsi in America, e ad estendersi anch: 
in Europa, non tardarono a tendere al ribasso c. 
da una altezza mai prima raggiunta, discesc;o in 
breve fino ad avvicinare i limiti рій bassi segnati 
nell'ultimo quinquennio dalle quotazioni di Londra. 

Naturalmente l'aspra oscillazione nel prezzo ha 
gravemente perturbato anche l’industria, e comt 
nel periodo lieto cra stata una febbre di ricerche, 
di escavazioni, di accensione di forni, così molti 
tra i minori produttori, furono solleciti a chiudere 
i cantieri e a disertare le fonderie, mentre a sua 
volta la seconda mano si affrettava a realizzare. 
magari con perdita, lo stock accumulato, senza do 
mandarsi sc, così operando, non veniva a peggio 
rare una situazione non lieta anche per essa. 

Queste circostanze che si verificaronv contempo- 
iance al ribasso nelle Borse del corso di tutti i mi- 
gliori valori, condussero pure a vedere le адот 
sociali scendere dalle altezze dell'anno passato, з 
quotazione così basse, da seminare lo sgomento 
anche tra i più antichi c più fedeli azionisti della 
Società, che ne avevano per lunghi anni diviso lt 
speranze ed i timori. 

Per neutralizzare queste sinistre impressioni, do- 
po un comunicato ai Sindaci delle Borse di Genova, 
di Roma c di Milano dichiarando cke «la situazione 
patrimoniale della Sccietà delle Miniere e Fonde- 
ric d'antimonio» era, a quella data, la stessa cHe 
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- CAMILLO FUMAGALLI 
MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
: TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 


4 Thé Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d’Electricitè de París. 
П.Б. Istituto Tecnico Superiore di Milano, 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


+ 


е. 


Fabbrica di Conduttori elettriei isolati 
—— e prodotti affini == 


ГЕ. BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 

B. elettrici isolati - Cordoni 

, per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


& 


| MILANO 


Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Trani Vigentine) 


| 

TELEFONI: 

| 594 86-75 Stabilimento e Magazzino 
| 69-48 Amministrazione. 


y di precisione a 


CLEMENS-RIEFLLR 


Compassi: CLEMENS-RIEFLLA 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rofondo. “ St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
5 Listino prezzi lilustrato gratis. 
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li, miniere in concessione, ricerche, 


-- re 
2. Фо: 779 


risultava dall'ultimo bilancio presentato ed approg 
vato: il Consiglio diede ora piü particolareggiatg 
notizie. 

La situazione contabile e la 


della Società 
guente : Í 


id 
2 
Il patrimonio immobiliare (stabilimenti industrias 
ecc.) che erä 
di L. 2,348.767.97 a bilancio, ed a prezzo d'acy+ 
quisto ascendeva al 31 ottobre p. p. a L. 3,310, sog 
circa in seguito ai nuovi impianti eseguiti, spceiaf- 
mente a Massiac e ad Ouche nel Cantal, ed æ 
nuovi acquisti in quelle regioni (Concessione di 
Lubilhac. Miniera e Fonderia di Terret, ссс.), fatti 
dalla Società onde meglio affermarsi in quella va- 
sta zona, ricca di minerale, e che affida di una pro- 
duzione ricca, abbondante c costante. 

Le disponibilità consistevano al 31 ottobre, dopo 
quelli acquisti cd impianti industriali e dopo tutti 
i lavori di preparazione e di coltivazione delle mt- 
nierc, in un totale liquido di L. 1,997.590 a favore 
della Società. Queste disponibilità hanno permesso 
fin qui e potianno permettere anche in seguito di 
non sforzare le vendite a prezzi non rimuncrativi, 
per attendere invece una ripresa che il Consiglio 
d'amministrazione dice ragionevole sperare non lon- 
tana. | 

Riassumendo la posizione contabile al 31: ottobre 
m niere, conces- 
3 05900 
1.997.590; attività 
minerali, ecc. Li- 


si presenta nelle seguenti cifre: 
sioni, ricerche, stabilim. industriali L. 
disponibilità liquide in contanti 
diverse 380,210; Regolo, ossidi, 
re 861,700. totale 1.. 6,550,000. 

Questa situazione rassicurante, continua ij Con- 
siglio, fece prendere dallo stesso in considerazio- 
ne la proposta fatta da alcuni azionisti, di ercgare, 
cioè, il fondo sociale di previdenza nella compra 
di azioni sociali, apparendo chiaro che un investi- 
mento di questo genere, nel modo e neile m.sure 
consentite dalle leggi, poteva esse;e un'ottima o- 
perazione per la nostra Società. 

Nella precedente assemblea gli azionisti hanno 
sistemata la partita «Eccedenza di capitale», che 
cra entrata nelle casse per beneficio sulle ultiral 
emissioni eseguite, attribuendo L. 1,750,000 ad ий 

maggiorazione del valore di ognt singola azione dá 
L. тоо a 150 ed accantonando le residue L. 82 5,06% 
соте fondo di previdenza per lavvenire. Ora, st 
un ritorno della bufera abbassasse ancora il corso 
in Borsa delle nostre azioni fino a ragg.ungere 
lc pari, è evidente che un investimento del fondo 
di previdenza nel riscatto di una parte di questi 
titoli, col proposito d: annullarli poi, per riusciré' 
ad una propria e vera ridüzicne di capitale, du- 
rebbe un utile rilevante al patrimonio comune. 

E” perciò che il vostro Consiglio, dopo di averé. 
esaminata la situazione reale a quella data, è 'ver 
nuto nella determinazione di accogliere la domanda 
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Capitale L, 2.200.000 versato | 


Sede in GENOVA - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


Acumulatori Dri 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli 


GRANDE FABBRICA - 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 
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Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per llluminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 
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SX х MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


M. & J. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
mo 


Portalampade - Interruttori 
- Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


Chiedere 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 


padine - Conduttori === 
< € 


LELETTRICITA?. 


che gli veniva rivolta ed a chiedere la faco 
investire in tutto od in parte il fondo di acc 
namento di L. 825,000, creato nell'assemblca * 
25 marzo 1967 cogli utili di precedenti emissioni 
nell'acquisto di azioni ad un prezzo non superiore 
al loro valore nomina'e, e di preparare così, qua- 
lora il divisato proposito avesse avuto il suo cf- 
fetto, la riduzione del capitale, r.duzione da del:- 
berarsi allepeca non lontana de l'approvazione del- 
l'annualc bilancio. 


Società metallurgica Vittorio Coblanchi - Omegna. 

Venne tenuta in Omegna l'assemblea ordinaria 
di questa anonima sedente in Genova. 

П bilancio chiuso al зо settembre p. p. presenta 
un utile netto di L. 277,651, che permette di ripar- 
tire un dividendo di L. 15 per azione, pari al 7 1/2 
per cento sulle azioni di nominali L. 200, uguale 
quindi a quello del precedente esercizio. 

А consiglieri vennero eletti i signori: on. dotter 
Silvio Crespi, dott. Francesco Feltrinelli, cav. dott. 
Lodovico Mazzotti; e sindaci i signori: cav. Gac- 
tano Belleni, cav. rag. Mino Cantoni, avv. Luigi 
Raineri. 

Società Bianchi-Camion - Brescia. 

Ebbe luogo a Brescia l'assemblea di siconda con- 
vocazione per decidere sulle soti della Società. Ri- 
ferì l'ing. Conti per la Commissione nominata nella 
assemblea precedente, e si concluse con un ordinc 
del Giorno concordato coll'on. Riccardo Luzzatto, 
per il quale si deliberò di ridurre il capitale attuale 
da L. 1.000,000 a L. 700,000 mediante svalutazione 
degli impianti e di emettere per L. 600,000 di nuo- 
ve azioni, aventi diritto di priorità sulle attuali, sia 
nel riparto degli utili che in quello del capitale in 
caso di liquidazione. Si deliberò inoltre che se entro 
tre mesi non si fossero raccolte le sottoscrizioni 
per le suddette azioni di preferenza, la Società deb- 
ba ritenersi in istato di liquidazione, nominandosi, 
fin d'ora, gli eventuali liquidatori nelle persone dei 
signori ing. Conti, ing. Calzoni di Brescia c rag. 
Arturo Stabilini di Milano. 


Società italo-russa per l'amianto - Torino. 

Presso la Banca Commerciale Italiana, a rogito 
dcl notaio Serina, venne costituita questa nuova So- 
cietà anonima, col capitale di tre milioni di lire, con 
sede in Torino, avente per oggetto l'esercizio del- 
l'industria с del commercio di minerali compricso 
Гого, e più specialmente l'acquisto e lo sfruttamen- 
to di cave di amianto с generi similari cd affini, 
in Italia ed all’estero, l'estrazione c la lavorazione 
dci medesimi, l'acquisto с lo sfruttamento di bre- 
vetti relativi a tale industria, come pure tutte le 
operazioni e fabbricazioni che la riguardano, non- 
ch? la lavorazione dei prodotti. 

А comporre il primo Consiglio d'amministrazio- 
ne vennero nominati i signori: avv. Giacinto De 
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vul aer иги fabbricazione di LAMPADE a INCANDESCENZA 
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La più grande fabbrica italiana del genere 
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Motore a^ corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. 6. - THOMSON 
è e | 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha + suto la maggiore applicazione. 


| IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 
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. | > Vetture Numero e pctenza 

| Кт. automotrici dei molor ene | Tensione Tensione Frequenza 
| д 
hoenewette-Spindiersfeld (presso Berlino) -: Ferrovie mus 

ao Stato Prussiano. 0.5 41 2 2 da 100 HP | ‘6C00 Volt | 25 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft - е 18.2 4 4 da 40 НР | 2508 » | 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP | » | 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . T.— 2 2 da 100 HP со. » 25 >». 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - - Ferrovie dello i | 2 

Stato Prussiano. . | 26.5 54 - 9 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victaria-London Bridge - London-Brighion and South Coast NE | В 

Ry. Co. a + + 13.9 |. 20 4 da 115 HP” 6500 » | 25 ». 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione “ed ZEE В A - 


- esercizio di Ferrovie, aecondarie italiane. e . s ...| 24.5 10 2 da 65 HP , 6000 » 25 » 


—-м— > 
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Ufticio Commerciale 


DELLE 


| FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 
: EDISON-CRUTO 


| LAMPADE 
| A FILAMENTO | 
DI TUNGSTENO 


Hrevettate in tutti i paesi 


Consumo 1 Watt per candela - Durata 800-1000 ore 
pjeujoj[e ojuenb enufjuo) 3ju3110) MS ojue] әеѕп ond IS 


Funziona anche inclinata 
Sopporta Variazioni di tensione - Non annerisce 
Dà luce bianchissima 


LÀ PIÙ DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


w^ au uu uw. 


SI FABBRICA IN: 


ITALIA — UFFICIO COMMERCIALE delle Fabbriche di 
Lampade Elettriche EDISON-CRUTO, Via Broggi, 6 - 
MILANO. 

FRANCIA — Società LACARRIERE, 16, Rue de l'Entre- 
pot - PARIS. 

INGHILTERRA — La Z Electric lamp Syndicate - 
LONDRA. 


GERMANIA — Hollefreund & C.ie - BERLINO. 
— Bergmann & C.ie - BERLIN. 


SVIZZERA — La Società RIGI - Goldau. 
RUSSIA — Warshauer Gluhlampen Fabrik - VARSAVIA. 


І ЕТЕТТЕІСІТА’. 


Valle, presidente; сопіс Piero Са 
Goldmann, ing. Guido Gianoli, rag. Alessa 
rotti, consiglieri. Vennero eletti sindaci € 
signori: Massimo Baraldi, Enrico Fisch, ca 
seppe Zublana; sindaci supplenti i signori: 
stino Basso, rag. Edoardo Saxer. 

Alla costituzione della nuova Società concorse, 
oltre la Banca Commerciale, la Banca Vonwiller 
e C. di Milano. i 


Una grande impresa petrolifera italo-rumena. 

Veniamo informati che a Bukarest si è costituita 
« La Concordia » società anonima rumena per Yin- 
dustria dei petroli, con un capitale di 25 milioni di 
franchi. In essa è largamente interessata la Società 
petrolifera italo-rumena e precisamente per 10 mi- 
lioni 120,000 franchi. ы I 

La nuova Società possiede tutti i canieri delle 
Società «Telega» e «Bustenarii» ed inoltre ha i ca- 
pitali necessari per uno sviluppo ulteriore dell’im- 
presa. 


11, bilancio della Società Siemens-Schuckertwerke 
G. m. b. H. 


Questa Società che è il risultato dell'unione tra 
la Società di elettricitá Schuckert e C. c la Siemens 
c Halske, realizzó durante l'esercizio chiuso il 3: 
luglio un utile lordo di marchi 17,327,914 contro 
12,554,900 nel 1905-906. Deduzione fatta delle 5р 
se generali, interessi dei prestiti e della somma 
di marchi 5,410,000 destinata all'ammortamento, 
l'utile netto risulta di marchi 10,165,531 in aumen- 
to di marchi 1,166,810 sopra quella dell'esercizio 
precedente. 

Il dividendo della Schuckert è mantenuto a 5 
per cento, mentre quello della Siemens-Halske é 
portato a 11 per cento contro 10 per cento l'annata 
scorsa. 


Società an. delle ferrovie della Val Sessera. 

Sotto la denominazione «Società anonima per le 
ferrovie della Val Sessera» si é costituita, co] ca- 
pitale di L. 2,500,000 di cui L. 1,750.000 versato, 
e con sede in Torino, un'anonima che ha per ogget- 
io la costruzione e l'esercizio della ferrovia Gri- 
gnasco-Coggiola. 

Società industriale italiana – Roma. 

11 Consiglio d'amministrazione di questa So- 
cietà, costituitasi in Roma col capitale di 6 mi- 
lioni di cui soltanto 3 emesso con 1,500,000 di ver- 
sato, ha deliberato l’impianto di una sede in Ge- 
nova. 

Società italiana ricerche minerarie - Roma.. 

Il Consiglio d’amministrazione di questa Socie- 
tà, sedente in Roma, provvedendo in conformità 
allo statuto, ha proceduto alla nomina di un se- 
condo amministratore delegato, conferendo tale 
carica al comm. Giacomo Castelbolognesi. L'altro 
amministratore delegato precedentemente momi- 
nato è l’ing. Paolo Marengo. 


CONSULENZA Ing. QUERINI e PRATI 
e Costruzione di Linee Elettriche 
COSTRUZIONI 


— PROGETTI e IMPIANTI — 
MILANO — Corso У. Celso, 45 


8 6 
0 0111 IPSP per combustibili liquidi di 
| i MIU JA basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alia prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


ri а a e | A 
Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 
Eine IA MONTEBELLO, зв ZZZ 
Telegrammi: MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio —_ =—==="= RH EY DT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione "=" == 


/ 

SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 

macchine tessili 


! COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA —— 


1 А rti a sfere 
Tipo completamente с garantito 83 ojo == SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA «== 


ME ш аас у e 
Si Rappresentanti per l'italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Шш - Via Carlo Alberto, 26 - Telefono 61-53 


“ХХ | L'ELETTRICITA-.. 


Hockethal Drakt-und Kabel- Wercke 


Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


——— Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 5435/1 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d’ esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. i 

SI SECUN ezza contro incendi per corto circuito. 


= 060-0 de 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


"Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


* Rappresentanza Generale 


р Eleftrodinamica 


E. G. ALIOTH 
Sede Centrale le MILANO 


ош Тее Amigas Vig Pincipe Rr 28. 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnonav. Cavalleri, 6 


Ufticio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» >» TORINO - Corso Siccardi, 22. 
»  » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
>  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» > VENEZIA.- S. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
» > BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 


di qualunque entità e natura | 


INuminazione е trasmissione d'energla - Alternateri - D- 
namo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d’impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori . 


Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


25, id. puro polv. 


S28 


Metalli rari. 
(Prezzi correnti del dott. Th. "Schuchart Che- 

mische Fabrik). | 
Bario met. per elettr. al gr. mar. 24, Beülio, 

fuso in globuli 150, id. polv. 25, id. crist. 38, Bi- 


. smuto purissimo in bacchette all'ettogr. 7,50; Bo- 


ro, polvere (Moissan) al decagr. 25, id. amorío $, 
Cadmio in bacchette al chilogr. 20., id. in lamine 
29, id. in granuli 27, Calcio per clettrolisi al gr. 
10, Cerio fuso 8,50, Cobalto puro ettogr. 18 al 
chilagr. mar. 160, id. 9899" in cubi 37, id. in 
polvere all'ettogr. m. 11, Cromo puriss. in cristal- 
li gr. 1 al dec. mar. o id. fuso al chilogr. mai. 
al dec. mar. 8, Didimio pob. 
al gr. mar. 16, Erbio 13, Gallio al dec. m. 230, 
Germanio fuse 55, id. in polv. —, Indio 17, lr- 
dio fuso al gr. m. 12,50, Ittrio 14, Lantano po- 


| vere 18, id. globuli (per elettrolisi) 38, Litio puri» 


simo 10, Magnesio in verghe al chil 17, id. n 
nastro 33, id. in fili 33, id. in polvere r4, Manga 
nese puro fuso, 16, Molibdeno puro fuso alr- 
togr. 8,50, id. secondo Moissan 55, Niobio al gi. 
16, Osmio 9,50, Palladio, lamina, filo 6, id. spw- 
gnoso nero, 5,75, Platino filo e lamina al de 
gramma 50, id. nero e spugnoso бо, Potassio i 
globuli al chilogr. 75, Rodio dec. 180 m. 20, Rr 
bidio 13, Rutenio polvere ‘14, Selenio in cilindri 
chilogr. до m. то, Silicio cristallino puro 40, 5 
dio al chilogr. 4, Stronzio per elettrolisi al gr. %, 
Tallio all'ettogr. 11 m. 100, Tantallio al gr. п. 
15, Telurio purissimo in cilindri al dec. m. 5, Hi- 
tanio, secc. Moissan, all'ettogr. m. 200, Torio met. 
al gr. mar. 33, Tungsteno polv. purissimo all'ett. 
m. 20, id. (97-98% per acciaio) al chilogr. m. !4 


Società tramvie sorrentine. 


Il Consiglio d'amministrazione di questa Sock 
tà, il cui capitale é di lire 1,800,000 tutto versato, 


ha deliberato di provvedere al nuovo capitale o- | 


corrente, con emissione di obbligazioni per lit 
800,000. 


Società elettrica «Rag. Carlo Zanchi e C.» - Ber 
gamo. 

Nell'ultima riunione del Consiglio di Апий” 
strazione di questa Società, in sostituzione del de 
funto cav. Tranquillo Invernizzi, fu nominato X£& 
sigliere di amministrazione il cav. Augusto Abi 
di Zurigo. 

Fu poi preso nota del buon andamento dei tf 
nuovi impianti iniziati dalla Società. 

Il primo di tali impianti costituisce la centrak 
a vapore di riserva ed è composto di due gruppi: 
un turbo alternatore di 1500 Kilowatts e una m0 
trice speciale Belli's di боо cavalli. I lavori del- 
l'impianto, che sorge a Grumello del Piano, 50° 
a buon punto. 

Gli altri sono costituiti da due impianti. idrat- 


Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via 


Società Anonima Forniture Clettrkb | 

MILANO -- Via Castelfidardo, 7 _ | 
Filiali : Санай. Via Consolazione. “о 
Alien.» 


Clarke, Chapman » B L." 


Bateshead | 
on-Tyne = 


 CALDAIE А TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson). 
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Pompe a vapore duplex 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


с° TT a 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera-e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA | 


S — Via Caffaro — 5 | | 


Конт <. ade 


А parità di produzione di 
vapore occupanc meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. ! 


Tutti i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


e | 


NAPOLI 


Galleria Urntbexrto, 27 


A 1 - o n» 
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Campania Sturtevant 


TORINO 


35 — Corso Oporto — 38 


VENTILATORI 
FORGIE :- 


Applicazion 
agli essicatoi, tra- 
sporti ppeumatici, tiraggio 
indotto. | 


ASPORTAZIONI 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIOTIE 


у Catalogo gratis a richiesta 


DITTA. 


ALESSANDRO CALZONI 


а т), 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 


i iti 
1555 per ña 000 cav. 


DIPLOMA A TORINO 


* 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


L'ELETTRICIT A. 


sdi L. 


TETY: 


Vol. XIX- s 


lici: uno in Valle Imagna detto «Vanzarolo»; l'al- 
tro a Cassiglio in Valle Brembana. 

Intanto la linea elettrica è stata estesa ai co- 
muni di Mernico, Cividale, Palosco ed Arcene. 

П Consiglio di Amministrazione de'iberó infine 
di elevare, secondo è in sua facoltà, il capital 
sociale da L. 2,350,000 a L. 3,350,000, mediante 
emissione di nuove azioni. 

Società metallurgica italiana - Roma. 

Gli azionisti di questa Società si adunarono gior- 
ni or sono in assemb'ca generale ordinaria. La r- 
lazione del Consiglio dopo aver accennato all 
condizioni difficili dell'industria, per la crisi more- 
taria с per quella del rame il quale raggiunse nel 
marzo scorso i prezzi più alti dell'ultimo qua:an- 
tennio, cioè L.st. 110.12.6, e precipitò nel! ottobre 
a L.st. 54,17.6, ricorda che nel maggio scorso 
fu clfettuato l'aumento del capitale, mediante l'c- 
missione di 40,000 nuove azioni da L. 100 nomina- 
ii, delle quali 37,434- furono sottoscritte dai vecchi 
azionisti e 2566 furono assunte dalla Banca Com. 
merciale Italiana e dal Credito Italiano. П premio 
di L. 1,379,125, ricavato da questa emissione, fu 
portato in bilancio sopra un conto speciale «Ecce- 
denza di capitale» il quale, aggiunto ai fondi d 
riserva statutaria (L. 283,229), straordinario (Lire 
1,590,369) e per crediti (L. 63,338) forma un total 
di L. 3,316,111. Il capitale sociale è attualmente 
di L. 14,000,000. Gii utili netti dell'esercizio an: 
montano a L. 900,281, cui vanno aggiunte Lire 
17.637, avanzo utili dell'esercizio precedente. D: 
essi vengono portate alla riserva statutaria Lic 
45,014; e dopo gli assegni statutari al Consiglo 
d'amministrazione, viene assegnato un dividenco 
8 per ciascuna delle 100,000 vecchie azion 
da L. 100 nominali, rimandando a nuovo lire 1850. 

L'assemblea, cui assistevano 17 azionisti rappre 
sentanti 46,623 azioni, ha approvato all'unanimit: 
il bilancio e ie proposte del Consiglio e dei sindaci 
e ha nominato a consiglieri d'amministrazione ! 
sigg. Centurini comm. Alessandro, Beccaro comm. 
С. B., Оасго cav. Michele, Parisi com. Saverio. 
Silvestri comm. Giovanni; a sindaci effettivi i sigg. 
Corbi dott. cav. Antonio, Cuccia cav. avv. Lua. 
Gagliardi cav. uff. prof. Enrico, e a supplenti i * 
gnori Ciappei Luigi e Corzetto С. В. 


TRAZIONE. 


La funivia Savona-San Giuseppe. 

Il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato i 
gli ingegneri Carissimo e Crotti il testo definitivo 
dell'atto di concessione per le funivie Savona-5àn 
Giuseppe, approvando le numerose modifiche 1 
chieste dal gruppo finanziario assuntore della im- 
presa. | 

Si calcola che l'impianto della linea aerea Sar? 
pronto per funzionare nella primavera del 1909. 


GETTI FEMA Mu и ШИ. 
ACCIAIO 


d'ogni forma e dimensione 
MILANO — Corso Lodi 


AAA AA A e 
| SOCIETA NAZIONALE 


——— DELLE LL — 


FFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO -.Via XX Settembre, 407- TORINO 
area wt Gapitale Sociale L. 4.000.000 


* Impianti Elettrici Completi x ж 

Alternatori Dinamo + ж ж >+ 

. Trasformatori - Motori x + ж + 

Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico * ж x * x ж * + 

Trapanatrici Elettriche ad adesione 

T 75 magnetica ж х ж ж ж x 
Gru e Argani a comando elettrico e 

a mano * + ж ж kx ж * 

А Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 
PALERMO - Luigi Langiero, Via 
‘ Villarosa, :8-a 8-5 | / 
GENOVA - А. М. PATTONO € С. 
Via Caffaro, 17. 


XXIV 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


. —— giù —— 


C. OLIVETTI & C. 


ce MILANO 


D 4 - Via Broggl- 4 
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Trasformatore a nucleo massiccio. 


Strumenti di misura per elettricità 
Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 
Gran Premio 


str Louis iso MASSIME ONORIFICENZE 


Adottati nei più grandiosi 
i Impianti Nazionali 


Gran Premio 
Milano 1906 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


L'ELETTRICITA?. 


— [| j i = 


Vol. XXX - N. 3 


Colic- varianti. apportate al progetto, la prima 
parte dell'impianto avrà una potenziale di sbarco 
e: di trasporto di 3000 tonnellate al giorno cd una 
capacità : di depositi di 400,000 tonnellate di car- 
bone. | | 

Essendosi colla concessione delle funivie di Sa- 
vona risolta ogni difficoltà in ordine all'applicazione 
delle vigenti leggi al caso delle linee aerec, verrà 
ora dato rapido corso alla istruttoria della conces- 
sione analoga delle funivie fra il porto di Genova 
c Busalla. | 

11 Consorzio di Genova con recente deliberaz.one 
ha autorizzata la concessione dello specchio acqueo 
necessario per la stazione di partenza e caricamento 
delle funicolari ed ha completamente risolte le dif- 
ficoltá di ordine finanziario che avevano sinora 
ritardato il proseguimento della importante istrut- 
toria. 

La Voghera-Varzi. | 

In seguito alle nuove domande del richiedente, € 
stata ripresa l'istruttonia per la concessione della 
ferrovia Voghera-Varzi, nella quale si pronuncierà 
tra breve il Consiglio di Stato. 

Linee automobilistiche nell'Alta Italia. 

И Comitato promotore di una istituenda Società 
automobilistica ha presentato domanda per ben se- 
dici nuove linee di automobili in servizio pubblico, 
specialmente nele provincie di Verona, C emona, 


Brescia е Padova. 


CONCORSI. 


Concorso internazionale d’automobili industriali. 

Ecco il programma del concorso internazionale 
di automobili industriali, che avrà luogo in Pia- 
cenza пе ароѕіо e nel settembre prossimo nell'oc- 
casione dei festeggiamenti che si terranno in que- 
sta città per l’inaugurazione del nuovo grande 
ponte sul Po: ia ML ms 

Art. 1. — Tenuto conto degli importanti uffici 
che in molte aziende agraric ed industriali, gli 
automobili con motore ad esplosione, petrolio, ben- 
zina, alcool, possono compiere in sostituzione de- 
gli animali, per constatare il reale valore di tali 
apparecchi, il Ministero di agricoltura, industria 
c commercio ha deliberato di bandire un concorso 
internazionale fra i costruttori di essi, affidandonc 
l'ordinamento ad un comitato esecutivo. 

Art. 3. — Il concorso si terrà a Piacenza nel 
mese di settembre 1908. Vi saranno ammessi gli 
automobili delle seguenti categorie : 

A) Macchine con .matori a scoppio pel tra- 
sporto di pesi e pel rimorchio di carri. 

B) Macchine con motore a scoppio per la fra- 
zione di aratri, macchine da raccolto. | 
‚ . C) Macchine con motore a scoppio per il co- 
mando di macchine fisse (trebbiatrici, trinciafo- 
raggi, есс.). | 

Art. 3. — I premi fissati per il concorso sono i 
seguenti: Categoria A: Primo premio: diploma 


.d'onore e L. 1000; secondo premio: una medaglia 


d'oro e L. 500. — Categoria B: Primo premio: 


Y 
SOCIETA! | ITALIANA - | 


GANZ 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


FIS 


== Alternatori = Motori == || 
Trasformatori = Convertitori 
Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


== Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Officine: Glasgow ^ Oberhausen 
e rns ING. E. DE STRENS 


per l'Italia 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


1! 


Caldala Babcock 4 Wilcox con surriscaldatore. 


Esposizione Interna- GRAND PRI 


La più grande ——. 
==. Onorificenza 


zionale Milano 1906 


Surriscaldatori di vapore | 
Griglie automatiche a catena continua 


3 


`. Convogliatori di carbone e carbonili 
Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE >» » 1.300.000 » » 
IN ITALIA » » 140000» » 


Economizzatori -Riscaldatori | 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ercole Marelli & Co. - Milano 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi : 


Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


e 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


per 


Corrente continua 
Corrente alternata 


TIPI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTI 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale © 
degli Agitatori d'aria esistenti in magazzino suddl- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. | 


ea > 


Più di 20.000 sempre pronti 
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Filiali e Rappresentanze della Gasa con Depositi 


MILANO TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 
Via 8. Radegonda, 10 Via S. Quintino, fi Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boui. Voltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Frères — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
John Shirley Pandiani У. F. Mattern Willem van Rija Pedro Bossi Coli! & Baile 
77, Finsburg Pavement  Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 " 
e LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
| E. Colombo Alfrede Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e C. Paolo Zsigmundy 
Praca dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua саа ти 78 
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TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN les 


Sede in MILANO, Via Расе М. 10 


MOTORI .. TRASFORNATOR 


FERROVIE t ELETTRICHE 
Turbine а нин sistema ОШ Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


DINAMO 


Per l'Italia Cerh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. — чына e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
se Per il Veneto: "^ | » - Venezia, S. Moisè, 2065 y 
"d 
8 01 


—— Elextricitals Gesellschaft 


BERLINO 


MICANITE 


—Fabbricuziame di ogni tipo, to fogli fossili e duri, ta tutti gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta: 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 
MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
=== TUBI МІСАМІТЕ ===== 


Le Centrali, le Ditte elettrotecniche, gli Instailatori e | Rivenditori vogliano rivolgersi ni nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 


Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO y 
Th SOCIETÀ ANONI Á А E 
N À X 


PER TUTTE LE APPLICAZIONI DELL ELETTRICITÀ 
CAVI TELEFONICI AEREI E SOTTOMARINI 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI _ 
PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA 
SINO A 50 MILA VOLT 


CINQUE DIPLOMI D'ONORE 
SEI MEDAGLIE D'ORO 
еМ E DUE PREMI SPECIALI G 
Ut 3J DUE GRAN PREMI ALUESPOSIZINTERE DI MILANO 1906 E: 
WS ESPORTAZIONE MONDIALE zs 


| CAVI METALLICI 


Ditta V. PAVESI di 


R. RADAELLI 


l| più grande Stabilimento 
Industriale Italiano 


per la fabbricazione di 


Apparecchi зи Dion 


e Тү GASE LUCE: ELETTRICA 


Loa 


Fonderia Artistica Galvanoplastica 
CSI 


FABBRICA 


CONTATORI DA GAZ 


ordinari, insitonabili e Duplex 
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Stabilimento e Direzione MILANO Vía Vittoria Colonna, 2 


| Telefono 3-87 


Filiale Torino 


Piazza S. Carlo 
DN. 4 
Telefono 21-135 


Deposito 
Via Silvio Pellico, 


DT. 4 
Telefono 5-90 


5 108 


MELEGNANO - Officina idroelettrica per distribuzione di energia 


Curboalternatore da 3000 Kwats. 
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Macchingrig Elettrico == 
; ЭЧ Lu 


——= D'OGNI GENERE SS" UM m 559, È = 
IMPIANTI COMPLETI le E CEN RETE, 
per qualsiasi scopo Ааф. R de TES ac 


doc. ЇЇ. Lahmeyer di Elettricità 4 


Rappr: Sre: FELTEN è GUILLEAUME - ШИШ A. [.- Franirur ei 


Telegrammi : ci === 
Filiali a VENEZIA - ROMA - NAPOLI 


Lampadine ad incandescenza NOVITÀ 


a consumo ridotto . 


con filamento metallizzato 


Consumo di energia 


Risparmio 
Watt 2 1/4 per candela 
del 
tr ЗО cl. | 
Risparmio o 
del JS 
30 ,? Durata d'accensione media 


SOI ore circa 
16, 25 e 32 candele 100-120 Volts 


Jy 


NOVITÀ NT Verelnigler DIR CTDOT-FODTIKOI 


BERLIN W: 8 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO • Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 


Theiler e C. di Zug - (suzzerm - 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 
Ra CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


fasi sea equilibrata. о 5 А A , , 
Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti 


VALABREGA LICHTEN BERGER & ORI. 


IL: 
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H EER VIA LAGRANGE 29 9/7 
Ny END хя SAN “NY 2065 С жы. бы VA А 
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SAN 


, VAN 


ee Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e caci 
"N iE yy * WAEDENSWEIL - (Svizzera) | 


одане: Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & 0K1 — Torino + AA y. 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri de 
rare, scaldaferri per arricciare, scaldaà 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. ^ 

Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti pef 
colla, grandi bollitori, caldaie, serbas 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- `` £ =œ toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, =_= ИЕ 9" Reostati — Moderatori di luce. | 
caffettiere, tejere, ecc. vi e, Specialità: Grandi foral. per formal е pastid 

: ———— RH cieri (giá parecchi in funzione). 


4 © 7 7 Medaglie d'Oro a’ Oro 9.4 
Gli Apparecchi « Plectra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«== GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. ш» 
LA e Di 
К LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS ' 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


—_ — ———rrrr—*_ —M H0 —— À— 5 
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e Turbine «[ERCULE- RAPIDE-GIRARD- PE „тох 
Ing: Silvio De-Prettos L- Schio. = Hegolat 1 — Serromotori idraulici ed а seco 


^ endimento garautito elevatissimo a 


Macchine per la fabbricazione della Carta, Cartoni, Paste, di Legno . 


Macchine nel trattamento preliminare dello straccio 
INNESTI A FRIZIONE AA a 


Per la Lombardia, Emilia, Liguria: Ing. 
CARLO LEVI, Via Annunciata, 4, Milano, 
I. MANICOTTI in sostituzione dei Ma- Rappresentanti Per il Piemonte: log. VALABREGA 


nicotti a denti per collegamento di 2 perieturbine e Regolatori LICHTENBERGER 4 ORI - Torino Via 
— — —— Lagrange, 29. 


alberi. i soldini seni) 
. PULEGGIE ed INGRANAGRI per 


r:ndersi a volontà fissi o folli. 


Si applicano anche per forze conside- 
revolt. 


Ingrano e disgrano dolcissimo senza 
fermare il movimento. 

Impizati numerosi in Italia e all’ E- 
stero. 


A 
ХЗ =E5 VETA TL 
 -tálla ed all'Estero. 


H T MILANO > — e 47 
ADLER T EISi SL | Via Principe Umberto, 30 ag 5:28 
Macchine ed ufensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


VER ATTETO мур 30905006, aiia 


Kappresentanz: 


delle Primarie 


Punte vere Americane. 


Mandrini autocentranti. 


Sp pecialità in Macchine 
per Elettricisti per la fab- 
AA bricazione rapida delle 
DI — r m ee n ae m p som 


DINAMO. MOTORI, ecc. 


i © оё 


TORNIO a revolver americano JONES & LAMSON. 


Scie Anonima [ШШ ВОДЕ 
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| 
già ATTILIO Pozzo & €. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI d 
E 


"1 


= (Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato === 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 ble 


ES A LACIE IO ай 


"Importazione e deposito di materiale elettrico | 


LAMPADE AD аа CONDUTTORI l 
ISOLAT ORI | IN PORCELL/ 
— =PER AL TO Е BASSO POT E 'NZIALE 

VE l'RERIE CO? IUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misu ; 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N. А, CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi | 


SE Ni A uy 
©. А " g е E а SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 


* MERCE SEMPRE PRONTA * 


DI 
SOCIETÀ ITALIANA 


SIRY, CHAMON & С. 


| PALERMO - ROMA ^ MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
ed 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
НОК ,, BT, cbo ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
A 


Contatori per quadri e centrati. 
Contatori a doppia taritta. | 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


ISTRUMENTI DI MISURA 


Voltmetri - - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Bréciaisnà 
Jstrumenti portatili per Verifica. 


ONDOGRAFO HOSPITALIER| 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 


PIROMETR! - INDICATORI DI SINCRONISMO 


MEN 4 


ERNST РАВ5Т - Lampada ad arco a globo chiuse 
a sr: - Berlino пй шы Jandus 


APPARATI TELEFONICI Corrente continua - Corrente alternata 


per use domestico, Comunale ed Intercomunale au SEND du PUR d ME su 220 volt circa — In serie di 


APPARATI SPECIALI Lunga durata del carboni (Fino a 200 ere) 


per impianti ad alta teneione : 
miniere, tunnels e altri luoghi umidi Rendimento luminoso costante 


| per tuíta la durata dei carboni 
Pile a secco e a liquido | MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Suonerie elettriche e accessori] È Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza generale per l'Italia ; 
Ер di р Rappresentanza Generale per T Italia: 


ALBERTO VIGLIANO, Milano! | ALBERTO VIGLIANO „ШАК О. 


Dou TUB 


BERLINO 


H per linee aeree di tramvie e ferrovie 
Materiale == elettriche === 


Rappresentanze e Depositi 


ата! Elettrici ed Tndustriali 


Alberto Шыр са : m 
ELETTROGENO 


SALE GENE RATORE PER PILE 


Materiale Isolante “ Eburina,, 
—— erowo-— -—_ 1.1. ————— ÓÜ€ PP. 
Giunti di sicurezza “Gould ,, 


= Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


(A) Non ha luogo nessuna cristallizza- 
zione allo zinco - Maggiore durata - 


dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: сага - Maggior intensità di corrente 


TÉ Occorre minor quantità di elettro- ' 
-$ фено che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l’Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO „MEANS. 


"SEBRUDER ADT A. 6. - ENSEIM (Palatinato) 


I 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


^ “ GEBRÜDER kr. AKTIEN-GESELL3CHAFT, - 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICH 


== Accessori completi per installazione di Tubi == 


E “ LAY» ILNVIOSI 19NL 


ГТ) paa gp шош pow pejuow 


e 


por. l'Italia: Settentrionale e Centrale: | per Pitalla Meridionaley ; 
ALFREDISCHMI/TZ successore 


Ing. A. C. PIVA RAPPRESENTANTI, JULIUS BERNINGHAUS» 


MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & С. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 28 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


> Pozzi Artesiani == 


Arieti Idraulici 
= Condotte d'Acqua 


Pompa Dora 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifughi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d’ inquinamento dell’acqua per effetto del lubrificanti. 
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"SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


MACCHINE A GIUBIASCO- BELLINZONA INSTALLAZIONE 


| А9 $ , РУБ. у - IL e ш * ES . - 
V | K e vow hd т. Xu A zi e - Sci r. TONES Y x aglio Е f Ё is MU M 0 DE R N A 
А V.) sup OL , e. ая ў: “ү * TICS TS JN ste 4 ASA 
| „мл - Y Я p" Г ¿ad a 7 4X ij Н ЕГА STR v^ HE 2 E 2 N° le ni s, E 3 
n° - a [4 СІ » | | м у x реу bi 044 è 
d е Jm Е 7M ^ АКУ» 7 M "www. LY ә, 
E IW? 2x IT e ы л М MT è 
: I › 278) LX VI з ЕР? Sv 4 А STR ем 
ja Nm o ы нар E EA 
e A n up MESS reri Ира, 
e , PERI OS 4 "La P ч рг) РЎ ү RR < E 
Nt ^ е Ss АД Ada СЯ Lan ni D 1a. 2e da PES 
) ^^. X Lam T "v f q dim tira 7 Le: |. e AS 
y . À › 1 e ; „а he "v. n al "O \ ` E je INT 
A p E = Ж: E p zm OTTI MI 
12^ ( тыс v". Ф Grs P 
, 4 ^ E А 4 ve» TR. + ў EA B — - = t, № 
~ ~ V = A y $ 
E 


ge mae, | AC CE NN COSTRUZIONE 
H EL wy Ө y Í ACCURATA 


E А r | - pa 
- \ 1 2 A 
REGOLATORE PRECISOS] — Sag ESECUZIONE 
5 “reni "e ` i 
i E L = ^ En TRO —" "a A Am 
< S А 4 - в " Жу; EST ha ES 
E SENSIBILE pe, N s . 3 PERFETTA 
. т i | aa rS + а a LAS = - 
art t r — С Р „* Ls : 747 fr е A» s й". г. m Б: de , 
: - wo A м TES ma ! d | э чы ' 
; y = v dall г Y n USE Р. да os А Р - 


UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 
MILANO ~ FORO BONAPARTE, 76 - MILANO 


16 Gennaio 1908 RIVISTA TECNICA. | XXXVII 


Diploma d'onore c L. 1000; Secondo premio: u- 
na medaglia d'oro e L. зоо. — Categoria С: Pii- 
mo premio: Diploma d'onore e L. 1000; Secondo 
premio: una medaglia d'oro e L. 500. 

¿11 Ministero di. agricoltura acquisterà uno de- 
pli apparecchi premiati con dipoma d'onore, se- 
cóndo la designazione che darà la Commissione 
etudicatrice. 

Art. 4. — Le domande di ammissione al con- 
córso dovranno pervenire non piü tardi del 13 a- 
gosto 1908 al comitato presso la Camera di com- 
mercio di Piacenza. Tali domande dovranno essere 
ogrredate di tutte le notizie che 1 concorrenti cre- 
déranno utile fornire è principalmente di quelle re- 
lative al costo, alle dimensioni, al peso, alla de- 
stinazione degli apparecchi ed al loro rendimento. 

Art. 5. — Le macchine destinate al concorso 
dovranno giungere a Piacenza all'indirizzo del co- 
mitato, presso la Camera di commercio non più 
tardi del 10 settembre prossimo. | 

Art. 6. — Al concorso potranno partecipare gli 
inventori, i costruttori ed i semplici depesitari | 
italiani с stranieri, ma in caso di merito 1 premi 
saranno assegnati a'l'inventore o al costruttore c 
non al rappresentante. 

Art. 7. — Una giuria speciale nominata dal 
Ministero, giudicherà del merito delle macchine e 
assegnerà inappellabilmente i premi. | 

Art. 8. — Gli apparccchi dovianno essere as- 
soggettati a tutte le prove di lavoro che la giuria 
riputerà opportuno di ordinare. Ne saranno esclusi 
queli il cui costruttore o legale rappresentante 
mancasse o non mettesse in azione gli apparecchi 
da sé o per mezzo dei suoi meccanici. In tali casi 
lapparecchio si considercrá ritirato dal concorso. 
le accennate prove avranno per scopo di stabili- 
re il merito delle macchine in rapporto alla sem- 
plicità e facilità di impiego, all'economia di com- 
bustibile, al loro rendimento ed' alla loro praticità. 

‚Ап. 9. — Le norme da seguirsi nelle prove si 
stabiliranno dalla Giuria. 

Ац. то. — Le spese per il trasporto degli ap- 
parecchi saranno a carico dei concorrenti, i quali 
godranno peró per sé e per i loro rappresentanti, 
per gli operai e per le macchine le consuete ridu- 
zioni ferroviaric. 

Art. 11. — Le spese necessarie per la Giuria, 
per le ricompense e le prove saranno a carico del 
Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio. 
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6.009.000 =: 
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TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 
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SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE Ep APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIA 


ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE l. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 


— 
——— 
* 


IMPIANTI. 

Un impianto idroelettrico nelle Alpi. . 

Le condutturc delle officine idroelettriche di Bis 
neu-Lóntsch hanno ora raggiunto chil. 717 di lun- 
ghezza. 
, Coi nuovi lavori le officine riunite daranno un'e- 
nergia di 130,000 Kilowatts. 11 costo totale dell'im- 
pianto è di L. 30,000,000. La forza ottenuta do- 
vendo essere di 45,000 HP, il prezzo di ogni ca- 
vallo sarà di L. 666. 

La Società emetterà entro il mese azioni рег. 
L. 7,500,000 al 4 1/2 %. 


- S. MOISÈ, 1463 

- VIA RONDINELLI, 1 

- VIA xx SETTEMBRE, 3I 
e WA ARSENALE, 14 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPOR 


ENEZIA : 


ROMA: Via CAVOUR, 82 
FIRENZE 


GENOVA 
TORINO: 


GADDA 8 С. 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, VIA CASTIGLIA, 21 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 
UFFICI: 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


Inc. MARIETTI = e. 


PREMIATA FABBRICA | 
| 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S. Quintino, 19 Рет — "Telefono 27.891 


Du. E 


iesta 


ini a rich 


list 


, Prezzi € 
цор v qm qo мб "ume 


Preventivi 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito c di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Garta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno cd all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materte isolanti su modello. 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
| 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN E 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


ES 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI | 
: Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. . | 
| 


Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoneino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
| RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, S. 


lm Per il Belgio: ALFANDABI ARTURO - Anversa. | 
| 
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16 Gennaio 198 


Nuova fabbrica di carburo.. 


La notte del 31 dicembre fu acceso il primo for- 


no dei nuovi stabilimenti ternani del carburo di 
calcio,' dei quali è proprietaria cd esercente la lo- 
cale Sccietà elettrica della Valnerina, che vi im- 
piega la forza motrice derivante dall'impianto del 
Cervara. 

Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 

Ditta Giardini-Benevolo, Novara. — Distribu- 
zione di luce e forza motrice in Gubbio. — La sta- 
zione generatrice è situata nell'arbitato.di Gubbio. 
La linea, di distribuzione è aerea, a tre fili. — Cor- 
rente, continua 2x140 volt. — Forza motrice, 
Gas povero, 100 HP., generatori 75 Kw. 

Società industriale elettrica della Valnerina, Ter- 
ni. — Distribuzione di luce e forza motrice in Ter- 
ni. — La linea di trasmissione,acrea, a quattro fili, 
parte dall'Officina Elettrica della Cervara, situata 
.in comune di Papigno, e costeggando in massima 
parte la strada della Valnerina, dopo un percorso 
di circa 3500 m. entra in città, ove alimenta i tra- 
sformatori monofasi destinati al servizio dell'illu- 
minazione c quelli trifasi destinati al servizio della 
forza motrice. — Corrente, Alternata, trifase, 3750 
volt. — Forza mctrice, Idraulica, 12000 HP. — 
Generatori 8800 Kw. — L'impianto di Terni è ser- 
vito in Officina da 2 alternatori trifasi, sviluppan- 
ti ciascuno 688 Kw. circa, uno dei quali è di riserva. 

Società Industriale Elettrica della Valnerina, Ter- 
ni. — Distribuzione di luce e forza motrice nei Co- 
muni di Collescipoli e Stroncone. — La linea di tra- 
smissionc, aerca, a tre fili, si dirama in prossimità 
di Terri da quella che serve per il trasporto dell'e- 
nergia in quest'ultima città; corre lungo la strada 
di circonvallazione sin presso lo stabilimento Fer- 
riero € di là va con un rettilineo alla borgata di 
San Valentino, .ove si biforca in due rami che fan- 
no capo a due trasformatori situati l’uno nell’abi- 
tato di Collescipoli, l’altro in quello di Stroncone. 
La sua lunghezza complessiva da Terni ai detti due 
Comuni è di circa 10 km. — Alternata trifase, 3600 
volt. — La linea è destinata al trasporto ccmples- 
sivo di 75 Kw. 

Società Industriale Elettrica della Valnerina — 
Terni. -— Attivazione di una fabbrica di carburo di 
calcio presso Narni. — La linea di trasmissione, 
aerea, a sei fili, parte dalla Centrale della Cervara 
(Comune di Papigno) c giunge a Narni, dopo un 
percorso di circa 14 km., mantenendosi quasi sem- 
pre parallela alla via Flaminia. — Alternata trifa- 
se, 27000 voit. — La linea Cervara-Narni deve 
poter convogliare circa 7825 HP., destinati all'ali- 
mentazione di forni elettrici per la fabbricazione del 
carburo di calcio. 

PROVINCIA DI ROMA. 

Società Romana Solfati, Roma. — Trasporto di 
forza motrice per separazione di lave leucitiche. — 
La stazione generatrice е la ricevitrice sono ambe- 
duc situate in territorio di 
‘prima presso il ponte della via Flaminia sul torren- 
ге Treja, la seconda in località detta Porte dei Sas- 
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Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 
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= Interruttori antomatici di massima e minima tensione: 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
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tempo. , 

MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 

per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 

Trasformatori di misura di tensione e di corrente iS: 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
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SCARICATORI PER BASSH HDD ALTE TENSIONI _ Ы 


ACCESSORI РЕВ IMPIANTI a LiMITATORI DI CORRENTE 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento А per luce е motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori в. 8009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Eiettrotecnica * MILANO - Telefono 28-71 Telegr. Elettrotecnica 


FRANCOFORTE S. M 
ISTRUMETI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


HARIMANN 8 DRAUN- Susi, or Azon 


p 


Contatori Ж Ж 


ЭМЕ. 
Voltmetri Ж $ 


* +  Wattmetri 


sE % Elettrici 


X Contaore Ж х Registratori * 


PIROMETRI - FOTOMETRI 


AMPERMETRI 


DE 


Contatore per Tramvie Elettriche 


| RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


ING. A. С. PIVA == 


Piazza Castello, о — MILANO — o, Piazza Castello 


- 805 
е 


16 Gennaio 1968 


- sacci. La linea di trasmissione è aerea, a tre fili, 
e della lunghezza di circa Кт. 5. — Corrente, Al- 
ternata, trifase, 3000 volt. — Pora motrice, l- 
draulica, 120 HP. — ‘Generatori, 85: Kw. | 

Ditla Francesco Massimo, principe d'Arsoli. — 


: Distribuzione di luce e di forza motrice nel comune : 
^ di Arsoli. 


— La linea di trasmissione, acrea, a tre 
- fili, della lunghezza di circa Km. 3 parte dalla sta- 
zione generatrice situata in territorio d’Arsoli in 
località detta Mola di Raia e passando in prossimità 
dell’abitato di Arsoli, ove si stacca una diramazio- 
ne per il Castello, fa capo ad un molino posto pres- 
so la stazione di Arsoli. Quivi esiste un impianto 


. a gas povero di riserva. — Corrente, alternata, tri- 
fase, 2500 volt. — Forza motrice, Idraulica, 20: ' 
40 НР. A gas povero, го HP. — Generatori, 2 

^ Kw., 15 Kw. 


Ditte Moroni di Tivoli с De Angelis di Arscli. — 
Trasporto di energia per 


soli. — La stazione generatrice è situata in territo- 
rio di Saracinesco presso l'Anienc in località detta 
Mola del Rajo, quella ricevitrice presso la stazione 
ferroviaria di Arsoli. La linca di trasmissione è ac- 
rea, a tte fili e della lunghezza di circa chilome- 
tri 9. — Corrente, alternata, trifase, 6000 volt. — 
Forza motrice, Idraulica, go HP. — Generatori 
44 Kw. 


Società per imprese elettriche, Roma. — Distri- . 


buzione di luce e forza motrice nelle zone suburba- 
ne di Roma comprese tra la via Trionfale e la via 
Flaminia fino a Castelnuovo di Porto. — La staz'o- 


me generatrice trovasi sulla riva destra del Teve-. 


re, circa 700 m. a monte di Ponte Milvio. Le linee 
di trasmissione sono aetec a tre fili. — Corrente, 
Alternata, trifase, 8600 volt. — Forza motrice a 
vapore (turbine) 9,000 HP. — Generatori Kw. 6000 
— Nella stessa officina esiste anche un impianto 


| monofase per l'esercizio della tramvia' Roma-Civi- 


tavecchia. 
Società Lasiale di elettricità, Frascati. — Distri- 
buzione di luce nel comune di Ariccia. — La linea 


di trasmissione, aerea, a tre fili, è stata allacciata 
alla linea esistente Frascati Albano di proprietà del. 
la stessa Società; ha la lunghezza di circa 2 km., 
e fa capo ad una stazionetrasformatrice situata 
nell’abitato di Ariccia. — Corrente, Alternata, tri- 
fase, 12,000 volt. — La distribuzione viene fatta 
con linec monofasi per l'illuminazione pubblica e 
con tre linee trifasi per l'illuminazione privata; di 
più esiste una linca trifase per lampade ad arco е 
distribuzione di luce nel com. di Genzano e di forza 
motrice nel comune di Velletri. — L'impianto di 
Genzano è alimentato dalla linea di trasmissione 
ad alta tensione che esce dalla sottostazione di A- 
riccia ,ove esiste un altro impianto del'a stessa So- 
cietà, c metile capo ad un'officina di trasformazione 
situata nell’abitato di Genzano. La linea di traspor- 
to è arrea, a tre fili е della lunghezza di circa km. 
- 8. — Detta linea, dopo avere alimentata la sotto- 
stazione di Gerzaño seguendo per un certo tratto 
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CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
frica -iCause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


SOCIETÀ PER ua TRAZIONE 
ELETTRICA 


| An, per Azioni - Cap. 1.000.000 - Vera, 300.000 
Sede In MILANO - Vignola, 6 


‘Telefono 05-24 


S" 
Impianti di trazione 
con automobili elettrici 


a filo aereo 


Л sistema più indicato per servizi pubblici : 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
per la maggior economia 
“Deposito di eura А Ohio Brass. . Co, 


nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richieeta 


Ins. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC 


Fabbrica Specialista 


, Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (Germania) 
- Esposizione Milano 1906 - Grand Prix sus 


= Unica occasione per far conoscere i pregi della al 


Penna ‘‘Safety,,: 


ө PRODUZIONE INGLESE 


20.000 penne a serbatoio In oro. garantito del valore di L. 12,— 


Questa penna-serbatoio in oro, ha una punta di diamante, inalterabile per то anni, sempre 
pronta a scrivere, ricambiabile, elastica. 


Richieste contro assegno a: MYNART & 00. LTD. n . LONDON W.C.- 


MASSIME GARANZIE wi ш ш ш | SI CERCANO AGENTI PER LA VENDITA 


FERROVIE DELLO STATO 


ESERCIZIO 1908-1907 
10° Decade - dal lal 10 ottobre 1907. 


R ETE STRETTO DI MESSINA. 
APPROSSIMATIVI DEFINITIVI APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 


esercizio corrente esercizio precedente Differ enze esercizio corrente esercizio precedente Differenze i 
Chilom. in esercizio 13344 (1) | 132367 (1) + 7 23 23 ER 
Media . . . . . 292 712204 + 87 з оз — 
Viaggiatori. . . 5.390.385 00] — 5.223.002] 40 167.382 | 60 8.273 | 00 7.9621 21 -310|79 
Bagagli e cani. . 230.019 00 248.182 | 52 31.836 | 48° 2351 00 2181 66 16! 34 
MerciG.V.,P.V.ac. 1.720.106| 00 1.669.165 1 50.910] 21 1.5281 00 1.334] 59 [+ " 194/41 
Merci a р’ Y. 6.610.189] 00 6.356.839, 1 15 253.649 82 4.871 00 4.617 ы + 233 68 

13.497.1891 86 |-- 503.809] 14 14.9071 00 


TOTALE 14.000.9991 00 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 10 ottobre 1907. 


e toro confronto coi prodotti accertati 
ell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali. 


Viaggiatori . . . 51.136.682] 00] 49.388.873 un + 1.747.808] 42 79.770] 00 71.841, 71 1.928, 29 
Bagagli e cani . . 2.401.997 | 00 2.105.509] 68 299.487 | 32 2.005| 00, 1.862| 92 142| 08 
Merci G.V., P.V. ас. 13.616.289| 00 | 11.889.539! 82 756.729 | 18 13.314 00 10.287 | 62 3.026 | 88 
Merci a P. V. . 56.361.918 00 53.048.074 37 2.713.843 | 63 41.176| 00 36.102 41 5.073] 59 

TOTALE 122.549.866] 00 | 117.031.997 45 + 5.517.868] 55 136.2651 00 120.094 66 + 16.170] 34 


PRODOTTO PER CHILOMETRO. 


Della decade. . . 1.049 2] 1.018, 12 [+ 31 | 12 | 648, 13 614, 43 ¡+ 
È Riassuntivo . . . ИШ? кве | 7016 357112] 5.921] 57 5.221] 51 14 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cerignola Stazione-Città, 8 19 


Societá Italiana LANGEN € WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO m Via Padova, 15 


Motori OTTO con gasogeno ni — 


Consumo di antracite 350 a 550 gr. 
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la strada provinciale Genzano-Velletri, mette capo 
ad una sitazione di trasformazione situata in Vel. 
letri, dopo un percorso di circa altri 10 km. — 
Corrente, Alternata, trifase, 12,000 volt. — La 
distribuzione in Genzano e in Velletri viene fatih 
con linee trifasi. 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 
Concessioni accordate. 

Bergamo. — Fu concesso alla Sccietà anonima 
di produzione e distribuzione di energia elettrica 
in Gazzaniga la facoltà di derivare dal torrente 
Vertova metri 800 circa a monte de'la attuale оћ- 
cina di produzione di energia elcttrica cella stessa 
Società, situata alla confluenza del Lenné in sponda 
destra ed in territorio di Gazzaniga, un volume di 
acqua di litri 178.50 al minuto secondo con un mas- 
simo di litri 617, che, con un salto di metri 27,56, 
servirá a produrre una forza motrice di cavalli di- 
namici 64 e 65 da servire a scopo industiia'c. . 
Concessioni richieste. 

Bologna. -— I signori avvccati cav. Luigi Roffe- 
пі Tiraferri di Alessandro e ingegnere Giuseppe 
‘ Villoresi fu Eugenio hanno chiesto l'autorizzazione 
di derivare acqua dal Reno presso il Rio Gemmese 
in Comune di Praduro e Sasso per produzione di 
forza · motrice, mediante una diga di sbarramento 
poco a valle della confluenza fra il Reno e il Setta 
sulla sponda sinistra del Reno. 


VARIETA' 


La bonifica delle Paludi Pontine. 
Della bonifica delle paludi Pontine si sta occu- 


pando un apposito Comitato, che ha studiato un 


progetto di bonificamento completo, non solo sotto 
l'aspetto idraulico, ma anche sotto quelo agrario. 

Per la esecuzione delle anzidette opere furono 
presentati due progetti di massima, l'uno dal Sin- 
dacato Pontino costituitosi in Berlino, e l'altro dal 
Consorzio Pontino. Il progetto presentato dal Sin- 
dacato di Berlino e redatto dall’ingegnere Intze, 
oltre la bonifica delle paludi Pontine, comprende- 
va eziandio quella limitrofa della Pianura di Pisci- 
nara, le cui opere presentano un importo comples- 
sivo di lire 3,500,000 ripartiti in sedici esercizi con- 
secutivi a partire dal 1908-909. 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ebbe ad 
esaminare i detti due progetti e, opinó che nessu- 
no dei due fosse meritevole di approvazione. In se- 
guito a tale parere il progetto del Sindacato Pon- 
tino fu ritirato e non più riprodotto. 

П Consorzio Pontino, invece, riformò il progetto 
di massima e lo riprodusse pef la bonificazione 
tanto delle Paludi Pontine quanto della pianura di 
Piscinara, e, chiesc la concessione di eseguire le 
relative opere ai sensi dell’articolo 12 del citato 
testo unico. 

Secondo il detto progetto le opere di cui si pro- 
pone la esecuzione є si chiede la concessione con- 
sistono, in quanto alla pianura di Piscinara, nel 
raccogliere le acque superiori in una nuova inal- 
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s e Costruzíone specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 

Rapp resentanze e dep 05102. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese е derivazione di corrente, Reostati, 
MONZA - Corneliani e Daffieno Trasformatori e riduttori di tensione per lampdde ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzione 


== Madalla 35 d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., | 
— Via XX Settembre, 16 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo e ardesia' 
Е lucida рег Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematograh, ecc., 8] 
TORINO S Parico Piumattl qualunque intensitá e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicaziott 
— Via S. Quintino, 11 — dietro indicazioni o disegni. > 
NAPOLI - Ercole Marelii e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Maggiore, 8 — A richiesta disegni e preventivi — 


Milano 1906 — CREAND PRIX : 
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ШШ MARLE e C. 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


veazione che, attraversata la pianura stessa, corre 
quasi lungo il piede dell'alta duna fino all'antico 
taglio esistente пеГа duna stessa, detto il Rio Mar- 
tino, nel quale sarebbero immesse le acque stesse 
per poi scaricarle in mare o presso la -foce del lago 
di Fogliano, o por mezzo di un'altra nuova foce 
alquanto più a sud, e nel dare scolo alle acque ccl- 
la pianura propriamente desta di Piscinara, median- 
te appositi canali con foce nel Sisto presso 'a lo- 
calità аспа Palazzina di San Donato. 

In quanto al compimento della bonificazione Pon- 
tina, le preposte che ii progetto del Consorzio 
contiene possono, a grandi linee, riassumersi : 

а) inalveazione del fosso di Sermencta, por- 
tandelo a scaricare nel Ninfa; 

b) deviazione dell Utente nel tratto che attra- 
versa la località detta Mezzaluna e laghetti dei Gre- 
cilli, portandola lungo il piede delle vicine colline; 

c) sistemazione dell’Amaseno dal ponte della 
Ferrovia al ponte delle Maceric e del Pontatore, 
che vi fa seguito, sino alla fece in mare a Badino; 

d) sistemazione del fiume Sisto с rettifica del- 
l'ultimo tratto del fiume delle Volte; 


с) deviazione e sistemazione del Pedicata, po - 


tandolo a scaricare nel canale di navigazióne, pres- 
so alle mole, dopo di avere raccolto parecchie sor- 
genti; | 

f) prosciugamento meccanico delle zone basse 
dividendole in quattordici separati bacini; 

g) sistemazione degli altri сава, quali il ca- 
nale Linea, il canale di navigazione, i canali Sel. 
cella, Schiazza € della Botte e il canale Montac- 
cino; 

h) sistemazione della foce di Badino, dove af- 
Пиіѕсопо tutte le acque degli alvei naturali e асі 
canali di scolo della bonilica. 

L'Ufficio del Genio civile per il Tevere e P Agro 
romano, anzichè proporre modificazioni al proget- 
to del Consorzio credette opportuno presentare, a 
sua volta, un nuov@ progetto di massima in data 
12 luglio 1906. 

. Nei riguardi del compimento della bonificazione 
Portina, le proposte dell'Ufficio concordano in mas- 
sima con quel'e del Consorzio, salvo che l'ufficio 
tiene conto delle opere di rinsaldamento dei bacini 
montani cci corsi d'acqua naturali с si propone la 
deviazione dei canali Seleclla e Schiazza per sepa- 
rare gli scoli delle terre alte da quedi delle terre 
basse. | | 

-E cosi, mentre i primi scoli defluiranno natu al- 
mente nel canale Linea, i secondi addurranno le 
acque alle macchine, per ivi essere sollevate e sca- 
ricate nei rimanenti tratti, opportunamente siste- 
mati, dei duc predetti canali. Inoltre l'Ufficio ri- 
ducc a nove bacini i quattordici in cui trovasi di- 
visa la zona bassa secondo il progetto del Солѕог- 
zio, € nc aggiunge un abro, quello detto «Panta- 
no Marino» ritenendb che поп possa scolare na- 
turalmente. : 
= Per la pianura di Piscinara, le proposte coasi- 

stono nel divertire le acque superiori con un trac- 


DI 


| ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ === 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per pus comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue, 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1° Italia 


. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


Unione Jtaliana = (uo 


Capitale 


— (as-Elettricità 12" 


in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Lacetti 
nn 


Impianti completi | 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo ° 


LAVORAZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER СОКЕ ED ALTRI MATERIALI —- BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


Apparecchi speciali perfezionati 


' IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 


AMMONIACA 
! CONTATORI DI GAS — CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA === 
' APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
| LUCE ELETTRICA === 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO = STUFE 
.= FORNELLI = CUCINE = SCALDABAGNI 
e = SCALDACQUA ISTANTANEI === 
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| F. KLÓCKNER, Ingegnere - ниш т. | 


Fabbrica specializzata per la cosíruzione delle resistenze Eleííriche | 


AZ аа. 


Controller normale. 


_——— 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


Н. WEIDMANN - RAPPERSWIL биш 


Specialità fabbricazione di 


Corlone compresso pria 


preparato specialmente per uso elettrico in fogli da 1/ro fino a 
Is mm. di spessore, in rotol: ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


vero 


CARTONE “ PRESSSPAN „ „ con mica internamente 
CARTONE * PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “ PRESSSPAN , 


Cubi per trasformatori € con e senza mica 


JE Propria fabbricazione e ni e non rappresentanza “WI 


Officina Elettrica Dir. ET Gerosa 
MILANO | 


Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA: " Gal 
Telegrafi, Telefoni, Apparati Elettrici {ness 
ED AFFINI Wi 


——— 


ISTRUMENTI DI PRECISI^*'F 


———— 


Impianti telefonici a batteria centran 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murami — 
== Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori —— |, 


i —— ——— di ye fipo e di kontroller —— 


A A __—_—_É 


Rappresentante Generale perl Italia: | | | 
! 
" 


| Ing. Secondo Sacerdole Va Siero, 7 


“PRESSSPAN,, | 


Controller per automobile. 


Telefono 30-05 


| 
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Friedr. Dick, Esslingen. 


v 


60 medaglie GS vr 
500 орн à | | 


Utensili Е cial 1 " 
ale р; " 
r Dick per >ttro- 
' PT 
«зу tecnici, «tomate 
m =”, 205. \ fai 4 
merz listi, Orologiai, « 
` E | ' 


- Lime di p 'ecí: io y 
Dick fino PT ag di 
più impalpabili, a taglio normale oppure oppure or ui | 


y 


duiato, saspe a taglio brevettato, pinze, n 
telli, seghe, succhielli e quanto altro оссо! = 
alle officine meccaniche ed elettriche. - 


. CASSE ED ASTUCG _ 
con assortímento di utensili © fime pi ck 


sd î i 
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Rappresentato dalla Ditta E. 


SIMONIS & C. - E 


Vía S. Eufemia; 2 


NET 
> 


16. Goniaio 1908 . adi 


ciato che allontanandole dalla pianura, permett > 
di tenerle incassate; di assegnare al fondo della 
nuova inalveazione la pendenza richiesta dalla sua 


indole, avvalendosi per l'attraversátnento della du- 


na di un altro antico taglio attraverso la duna stes- 
sa, detto il Gorgo Licino. Questo бапа e ha fcce 
nel mare in un punto distante quasi egualmente 
da Foce Verde e dal principio del lago di Fogliano, 
€ la foce è ad un live! lo superiore a quello medio 
‘del mare; sicchè essa non chiede speciali opere di 
protezione per il suo mantenimento. Il profilo del- 
la nuova inalvéazionc è poi interrotto da opportuni 
salti ed è tale che permette la colmata degli stagni 
al di là dell'alta duna lungo la regione dei laghi. 

Propone poi di costruire per le acque proprie 
della pianura di Piscinara appos:ta canalizzazione 
con foce in mare in quella del lago di Fogliano, av- 
valendosi, per l'attraversamento della duna, del Rio 
Martino opportunamente sistemato. 

Intorno ai detti progetti la Commissione tecnica 
centrale per le bonificazioni, considerando 1: due 
bonificazioni ben distinte с separate, ha ritenuto 
che il progetto della bonifica della pianura di Pi- 


scinara, presentato  dall'Ufficio del Genio civile, 


vossa servire di base alla compi'azione del progetto 
esecutivo, c che per ia bonificazione cell. Paludi 
Poniine possa prendersi a base, tanto il progetto 
dell'Ufficio del Genio Civile quanto la parte che 
si riferisce lor nel progetto del Consorzio, tenendo 
però conto «i alcune considerazioni dalla Commis- 
sione medesima suggerite. 

Ciò per quanto riguarda i proget.i, sui quali, so- 
stanzialmente concordi a quelle suesposte della 
Commissione centrale delle bonifiche sono state 
le -conclusioni adottate dal жш superiore dei 
lavori pubblici. 

In merito poi, alia domanda di concessione, tan- 
to la Commissione tecnica centrale, guanto il Con- 
siglio superiore hanno ritenuto che le due bonifiche 
delle Paludi Pontine e della pianura di Piscinara, 
debbono rimanere distinte, e che la domanda del 
«Consorzio Pontino possa prendersi in considera- 


zione solo quando sia limitata alla bonifica de le 


Paludi Pontine. 


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 


Escard J. — Le industrie elettrochimiche. 

francese rilegàto 17x25 con 332 figure. Ed. 

Ch. Béranger. - Parigi. L. 25. 

L'elettrochimica, nata appena da «una quindi- 
cina ‘d’anni, progredisce rapidamente, e si valu- 
tava nel 1906 a circa 420000 cavalli la potenza 
già impiegata da questa industria, i cui prodotti 
già avevano raggiunti il valore di 750 milioni, Il 
nostro paese pur troppo è stato ү in^coda al 
movimento universale, in questo come in molti al- 
tri ‘campi di. attività economica,, in parte anche a 
cagione. della scarsa preparazione | dei nostri tecni- 
ci in fatto di tecnologia chimica. Questo libro puó 


RIVISTA ТЕОМІСА = 


== MÀ 


XLVII 


Їй hol. 


presso ‘presso Berlino 


ТЕТ 


SOCIETÀ ANONIMA 


° azione di ШЇ in rame, costantana, nichelina,|- 
до in seta о cotone, sino a 0,05 mm. di diametro 
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Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 
Vereinigte Elektricitäts 


A. G. = 


VIENNA - BUDAPEST 
с ————=—=+=——— 
Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


y de 
Eguipaggiamenti completi per 


Ferrovie e Tramvie Elettriche х 


Apparecchi ed accessori per ogni . 


applicazione elettromeccanica + 


S 022 


.. Rappresentanza generale per l'Italia: * `4 


‘Ing. ALBERTO PERNA - Napoli. 


Umberto 1, 106-108 - Telefonó 1144... 
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ie a ritenuto il pa pel letto che si conosca. | an — EPM 
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| Appapecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


= 1A | 
“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
WIERSS & Co. - Liestal pres" 


Marca al 
UNICA 
massa metallica per saldare 
sempre pronta all'uso 
Assolutamente _ 
priva di acidi 


Non è necessario di 


pulire o di imbru- 


Possiede straordi- 
nario potere di a- 
desione. Salda quasi 
tutti i metalli. 


Si applica con speciale 
vantaggio quando ot- 
corre di avere 


buona conducibilità “2 
congiungimenti duraturi 


ecc. 


SI FABBRICA 
in tutte le leghe adoperate 


nire in preceden- 
za 1 metalli da 
saldare. 


Economizza 
materiale 
e lavoro 


Rappresentante Generale per l’Italia 


LOTARIO DICKMANN 


Via Lazzaretto, 14- MILANO - Telefono 39-30 


Marmitta 


salute, Ipferme»ie, Fabbri 
che, Forni, есс., Fen 


Ferro da stirare 


Rappresentan nte per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


DEPOSITO DI LAMPADE AD —ÓÓ " 
_ _SHARD,, 
800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carboni elettrici - Accessori per impianti elettriel 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, esc. 


AUGUSTO HAAS т 
Via Pietro Verri, Y » MILANO + Via Pietre Verri, Y 


ES vulcanizzata americana 


A.PISANI 
pira 


MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 
© CREA Telefono 34-15 


Кыл DEPOSITO nup stt (91/101 32 2/2. 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & C. - Milano 


[strumenti 


Misura 


sistema Meylan-d'Areonval 


aso domestico, pep Case di 


16 Gennaio 1948 


riescire quindi. più utile a noi che арі alti, tanto 
più che l’A. si è proposto di farne un'opera indu- 
striale. A tale scopo, dopo aver esposto le singole 
ricerche tecniche ciascun processo viene esposto 
in. modo ampio e chiaro; specialmente vi sono det- 
tagliati i più recenti e che meritano maggiore at- 
tennzione. 

Tra i diversi capitoli del libro meritano speciale 
menzione il primo, che venne scritto nell’intendi- 
mento di esporre i principi fondamentali ai quali 
deve ispirarsi ogni processo elettrochimico indu- 
striale e quello che concerne i processi di fabbri- 
cazione dell'acido nitrico ai quali è certo riservato 
un grande avvenire. 

Quest'ottimo libro non dovrebbe mancare daila 
biblioteca di nessun ingegnere trattandosi di un'o- 
pera ottima, che insegna la scienza dell'avvenire. 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
gl coll e Aedui inq, И 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia. 9 
— ——rrtr rr<r  _—P1Prr—rrr.rr1 
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Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l’ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi so per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 858 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . . . L.3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
lelefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
' con 60 incisioni 6 Wa a e cmm 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis ) L. 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Brunswich (E.-J.) e Aliamet (M.). — Costrusio- 
ne degli indotti a corrente continua. — Vol. 
francese di 171 pagine 19x'12, con 35 figure. 
- Ed. Gauthier-Villa:s, Parigi. — L. 3. 

Montpellier J. A. — Accumulatori c pile, clettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballére ct 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Guarini E. — I} Perù di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. -— 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des G ands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 


Barreca Dr. P. — Lezioni elementari di correnti 


‘alternate. — Volume rilegato 10x15 di 237 
pagine con 172 figure. Ed. R. Giusti, Livo: no. 
— L. 2,50. FRE | 

Jumau L. — Gli accumulatori сесине. — Volume 
francese 16х25 di XVIII-1090 pag. con 682 
figure. — Ed. Dunod ct Pinat, 49 Quai des 
Grands Augustins, Parigi. L. 30,00. 

‘ Massiot G. — Le proiezioni scientifiche e divuiten- 
ti. — Fascicolo francese 14x23 di pag. VI-48, 


con 18 fig. — Ed. Gauthicr-Villars, 55 Quai 
des Grands Augustins, Parigi. L. 2,00. 
0. 
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FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


strumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


F. M. di MONTIGNY - Milano Dia Moscova, V6 


-—- 


PREMIATA FABBRICA 
DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


È Grande MEDAGLIA D'ORO 


o fil == Esposizione di Milano 1906 —— 
Es h 4 
Edoardo Weil 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
nti 


APPARECCHI TELEFONICI 


SUONERIE ELETTRICHE 


вов ed articoli affini iaia 
Rappresentante gen. per l'Italia a Svizze 


TELEPHON FABRIR A. B. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Premio 5i interna 


Milano 1906 


Gran 


XLIX 
| 


SOCIETA ITALIANA 


MAME D 


Ing. ]. LOLOMBO BL 


Via Mercado, з ROMA vi delle Mura, 48 


Tel. 32-93 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD ARCO 


Lampade ad Arco: per corrente continua e alter- 


nata ; differenziali e in derivazione; ad arco | 
libero e ad arco chiuso; con carboni verticali | 


e inclinati ; con carboni comuni e “* ad effetto ,,. 


Accessori: * Reostati semplici e regolabili] - Ridut- 
tori di tensione e resistenze induttive. 


Disposizion speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


- Fabbrica dà Apparecchi Telegrafici e Telefonici 


cd altri di elettromeccanica 


ie 
Impianti elettrici di qualunque importanza 


е per illuminazione e trasporti di forza 


16 Gennaio 190—8 


Marro A. — Impianti elettrici a corrente alterna- 
' ta. -- Un volume rilegato тох 15 di 773 pagine 

. con 347 figure e 71 tabelle, Ed. C Hoepli, 
Milano. L. 8,50: 

, Niccolini F. — Il tram elettrico. —. 
. gato 10x 15 di 200 pagine, con 7 
. Giusti, Livorno. — L. 2,00. 
Soulier A. — Trattato d galvanoplastica. 

volume francese 12 x 18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,30. 

Righi A. . - Sull'ipctesi della natura clettrica del- 
la materia. —- Fascicolo 15 x 23 di pag. 59. Ed. 
N. Zanichelli, Bologna. L. 2.00. 

Fouveau de Courmelles. . . L'unno eletiirico, clet- 
-troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi clettrici del 1906. Volume france- 
se 12х18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. | 

Paraf J. — Commutatori c trasformatori elcttri- 
ci giranti. — Un volume francese 12x19 di 
pagine 194 con 58 figure. Ed. Gauthier-Villars, 
Paris. - L. 3.00. 

Barbetta В. .-. Cannocchiali, binocoli e telemetri 
da cumpagna. Un volume italiano 12x19 di 92 
pagine con 22 figure in 3 tavole € 2 fototipic. 
Ed. Casanova e C. Torino. - L. 2,50. 

Jervis T. --. Le macchine motrici industrial: mo- 
derne. Un volume italiano '12 x 17 di 137 pagine 


Volume rile- 
fig. Ed. К. 


— Un 


con 35 figure e tavole dimostrative. Ed. G. La- 
vagnolo, Torino. - L. 2,00. 
Fabre C. . - Memoriale di fotografia 1966. Un 


volumetto franoesc 9x15 di 285 pagine. Ed. 
Gauthier-Villars, Paris. - L. 2,00. 

Monier E. -- La telegrafia senza filo e la tele- 

, теосатса a porlata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12x19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod с Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 

Rodriguez Ing. Р. — Le minierc di ‘grafite c di 


piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicol> 


Ed. Unicne 


— Torino. - 


di 20 paginc 16x25 con 7 tavole. 
артар аен Torinese. 
lea 

Max de Nansouty. — Attualità scientifiche. Vol. 
francese di 367 pagine 13x20. Ed. Schleicher 
Fratelli, Parigi. - L. 4.00. 

Fournier d'Albe E. E. — La nuova teoria della 
Elettricità. - - Vol. 12x21, di pag. 327. — Ed. 
F.lli Bocca. — L. 4. 

Malavasi C. --- Vademecum per l’ingegnere co- 
struttore meccanico. — Un vol. 10x15 di pa- 
gine 555 con 1131 fig. e 266 tabelle. - Ed. С. 
Hoepli, Milano. - L. 6,50. | 


August Giinther - Prag IT. (Oesterreich) 


ELEKTROTECHNISCHE FABRIK — 


MENSOLINE In ghisa 


con carrucole. porcellana 


© |a®| Interasse | 
& |°8 delle К. 
E |58| carrucole 

(3) 
193 | 2 50 mm 9.— 
1H | 2 70 » 10.80 
155 | 3 50 » 16.20 
156 | 3 70 > 19.80 


Listino dei prezzi su domanda gratuitamente 


Tipo 153 
‚ Questi prezzi s'intendono in corone (valuta austriaca) per roo 
pezzi presi alla fabbrica, senza imballaggio; la spedizione non si fa 
che contro rimborso, dando primarie referenze contro cassa 2j, di 
` sconto oppure a tre mesi di scadenza, 
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Società per l'industria 
ed ЇЇ! commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 960 


ai n 


# Otto per trasmissioni - Ollo per cilindri а vapore ду 


t Ollo speciale motori а gas 
nd in "ono e grasso per dinamo elettriche . 
Mastice di mangancas per guarnizioni a vapore Sa 


6 Medaglie d’oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


| SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & С. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici od Alta Tensione 


i; PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA: 
‘(ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
GUENTE RIDUZIONE DE: LA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI. : 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garansie 


Rappresentanti per l'Italia; | 
Ing. LUIGI MAGRINI е C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 
Ing. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


«ateriale di linea 
Ing. 1. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 


Agenti per l’Italia e Svizzera della 


THE onio: Brass company | Gaga 


Casa fondata nel 1079 


FERDINANDO MANTEGAZZA è REGAZZOLI 


Q9 
== 


MILANO ina Industriale elettrica . 

Via Larga 18 - Te 18 - Telel. 82-60 ошоп ишиге Lic - 
A Impianti completi forza e luce 
„PREMIATA 1606 == Progetti e prevantiv a richiesta 8 092 


HORGEN 


(Svizzera) 


David Bollier 


‚ FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


== Inferratori e commutatorí pendenti 


Costruzione Funzione otttima 
Nueva e pratita prezzo vantaggiose - 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e per ишо americane 


ді Ra: % 9 $ | Rappresentante per l'Italia: 
' Cotrispondenia ln газене: Gius. Riccardi - Corse VIL Em. 34, Tórino 


Ә Por teligramni © - LEBANON ROAD- - Y 
Micamini-L.ondon Wandsworth (London) S. W. 
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LELETTRICITA?. |». Vd. ХХХ. ү, 


\ 


€ 


Capo Officina 


è subito ricercato per la direzione di un'ofh- 
cina centrale ad Atene conoscendo a fondo 
macchine a vapore e partita elettrica alta ten- 


sione ed avendo già diretto altra importante 


‘| officina. - Stipendio 7200 franchi, abitazione, 


illuminazione. Scrivere indicando età, lingue 
che parla, con copie certificati al Direttore 
Cie Electrique, Rue Aristide, Atene (Grecia). 

А x А 091-4 


SI DES.DERANO RAPPRESENTANTI 


per specialità brevettate che si vendono per proprio merito 
per caldaie marine e fisse e opifici meccanici. | 

Si sono vendute trenta mila di queste specialità negli Stati 
Uniti, nel Canadá ed in Europa. Attestati da alcuni dei più 
grandi stabilimenti del mondo. Nella risposta si favorisca 
dare dettagli, referenze e ragguagli intorno al sistema che si 
propone seguire nel lavoro. Gli articoli si vendono dai R. 50 
in più. “Diamond,, Power Speciality Co., Detroit (S. U. A.. 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenze di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: Vol. 168, N. 137 Reg. 
Att. e N. 66682, Reg. Gen., per: 


'Innovazioni nei ricevitori telefonici combinati 
con microfoni,, | 


del signor Johan Gunnar HOLMSTROM, a $o 
colma (Svezia). 


Privativa Industriale: Vol. 221, N. 31 Reg. Att, 
e N. 79254 Reg. Gen., per: 


‘‘Instrument de mesure electrique,, 


del signor Thomas Wilcock VARLEY, a New York 
(S. I 7) я 


Privativa Industriale: Vol. 239 N. 159 Reg. Att. 
e N. 85476 Reg. Gen., per: 


Lampe electrique à arc fonctionnant par li 
pesanteur,, 
dei signori Frederick BLANCKENSEE, Georg Mc 


MULLEN e Frederick MOSEY tutti a Perth (Ач 
stralia). i | i 


Per schiarimenti ed eventnali trattative, rivolgers 
all Ufficio Brevetti d'invenzione e Marche di fab- 
brica, per P Italia e per P Estero, della diita 
Ing. BARZANO' & ZANARDO, Roma, о, Via Due 
Macelli. 


Officine già Guzzi Ravizza Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 


ami Cr. | | emn 


Via Pergolesi, 11 e Telefono 15-00 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 P: Telefono 23-77 


с —TpP ou 
3 
Bad? A, 
Elettricità ME : 
"ERE е, 
Motori trifasi е monofasi S perp 
Motori e dinamo a corrente ъ TH 
continua E: H 
Generatori ð corrente alter- SI 89 
nata ШЕЖЕ КИПР d'ogni genere in а 
di ide, di ite, i tteri i i- 
Tra_formatori elettrici alone зекип pco automobili, per piccol 


dl impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Ventilazione 


ventilatori elettrici da soffitto, 
parete tavolo 


ventilator centrifugh: 
Ventilatori elicoidali 
impianti completi di ventila- 


zione, essicazione, riscal- Accumulatori stazionari aeque doppi in 
“ ; Чеп recipienti di celluloide per 
damento — | zb раа accensione motori a ben- 


scarica rapida e lenta. zina per motociclette ed 


| | automobili. 
3 NE Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
TI automobili elettrici, battelli, ecc. . ‚ 
i Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
DREVETT О GUZZI carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 


| | Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 
inumidimento 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
: sizioni speciali per i piü svariati usi. 
per Stabllimenti filatura 
z e tessitura Esposizione Internazionale Milano 1906 
——————— GRAN PREMIO 
Concessionari per Г Italia Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 


Preventivi - Progetti „ Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro riehiesta all' UFFICIO 
TECNICO - MILANO. 


del Ft ed impianti dl Aspirazione della poiret 


| della Casa BETH di Lubecca. 


8. 0€5, 


Società Mali di Applicazioni Bric | 


Anonima con Sede in TORINO Cap. Soc. L. 4.200.000 


Via Arcivescovado, 10 


Indirizzo Telegrafico: Applicazioni - Torino Telefono intercomunale: 468 Torino. | 


h E 


Assunzione di Forniture e favori per т Impianti — 
Trasporti edistribuzione ^ — 7 > 
dí energia È | 
Centrali a Gaz Povero 
ed a Vapore 
Opere Idrauliche 
pilovie 


UFFICI 
ROMA: Vía Crescenzio, 9 
(Piazza Cavour) 


NAPOLI: Vía Municipio, 18 
S. Brigida 


Trazione 

INuminazione di Città 
Impianti Industriali : EI 
Linee di trasporto ad altissime tensioni —— || 


Studi e Progetti tecnico-finanziari e Preventivi 
a richiesta 


E aE yr 


Инес еее A EE EN | 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.¿TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
ES cold Apri UMBERTO Y SA 


Compagnie Internationale d' Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


I AVINI A RAMPONE - Torino 


4» Via Cernaia - 4 


GL 


| 
Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub. 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestaus, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 
Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 
Macchine d' estrazione speciali, 


brevettate. 


| ag - Impianti per comando. lawinatoî 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Lampade ad arco sistema X. Pieper 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J]J BRUNT «C. : 


41-435, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
ө со e 


Contatori di Energia Вейса "е 


per corrente continua ed, alternata 
= monofase - bifase - trifase == 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati – induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione  —— 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massíma sensibilità 


æ Minimo autocon- 
sumo .* Semplicità 
х Robustezza + 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipo R 3 


LABORATORIO 


per 


ay de TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


-49990- 


MILANO? NAPOLI 


«it m – та gr — — AE -—— mE. 


Chiedere Listini e Prezzi: 


‘ipo 1) 


ALFRED Н. SCHÜTTE 


Viale Venezia, 22 - MILANO - Telefoni 1380 - 3812 
Tascu «INITIATIVE, Casella Postale 1164 


GERENTE: H. THINGEN 


Y 


TORINO : 
Via Alfieri, 4 
Ө Telefono 2020 


D 


GENOVA . 
Piazza Pinelli, 1 
Telefono 3064 , 


Fresatrice. Fresatrice 
CHICAGO, “CHICAGO,, 


grandezza N. 2 


Grandezza N. 2 
con testa. verticale montata 


con testa verticale montata 


per la lavorazione 


ш Metalli 
- ede Legno 


Impianti completi colle macchine piü razionali 

к ——————————MM—M—ÀÁÁÁ 
e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 
————————————ÀM——— MÀ 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


Altre Case a 
o 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK 


e 505 


Contatore “FERRANTI, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Robusto - 


Semplice - Preciso 


Non soggetto 
a guasti o ad 
alterazioni nella 
sua taratura. 


Uguale preci- 
stone con '/,, di 
carico fino al 50 
"|, di sopracca- 
rico. Pi 

Non contiene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobili. 


Ferranti 
E Limifed 
| Hollinwood 


Lancashíre 
(Inghilterra) 


Poss Bie cafe rm ini 


айне ашарга! fa sa 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano - 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 


di macchine ed apparati elettrici l CRIMOLOI { [. 


- MILANO - Via Spallanzani, 38 


Via Gius, Broggi, 2 


Quattro шн d'onore S Tnternaz. Milano 1906 


A — — 


Contatori d'energia e- 
lettrica - Indicatori di 
massima richiesta 
WRIGHT 
Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed aiternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
апа - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


m cr =н: > t m En o 


Impianti complet 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza. —————— — 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


\ e d y 
тей _ НТ y D 
li & j y - ~ m 
TE È , ^ е Tur “б 
} а ж. M 
| Pied s ; ea ; 
шн i né Bi n Hamm ì 1 
= eem EINE: М "a +3 


колле E —— ——»—A A E „т чи _ а өг 


'BREVETTIATI 


Simitatori di Coma 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato - da. istruzione 
per la messa în opera) 


n 


Ultimo modello 


Questi limitatorí di corrente sono 

i piu pratici 

È i più esatti 
i pit sensibili 


_——— 


Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 


Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi == 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON | 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — | 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron Elektron con dispositivo 
gnazione | ordinari | per attenuare la scintilia di distacco 
Amperes | dal a2 | da 2!/ | da 4'/, | da 61/, | da 81. | dall 
=r 4 aó a 8 a ll als 
Prezzo | - - 
cadauno | L. 12, — | 14 50 | 16, — | 18,— | 20, — 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 290 V. _ 


Elektron | Elektron con dispositivo 
Designazione | ordinari | per atteauare la scintilla di 
T > | 
Amperes | da^,al!/.,|da2a3!'|da4a 51), da 
Prezzo cad. | L.-42,— | 14,50 14,50 16, — 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se 


guenti intensità di corrente: 
Fino a 125 Volts da !/j a ada di Ampéres 


Па 125 a 250 Volts då !/, а. !/, 


>— Prezzo unico L. 5,75 —=< 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B- 


Questo Studio ha la rappresentanza per Ù Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, есе есе., 2 
prezzi convenientissimi. зг 


[ШШ ШЇЇ ШШШ 


G. M. B. H. 
Sindacato fra le Fabbriehe Europee 


di lampade ad ineandeseenza 


— — Società con capitale limitato ———————__—___————_—+———@— 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


Telegrammi: Vauvauge Berlino 


з= IMPORTANTE з= 


— Il Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti 
delle 


Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilin! 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


incandescenza ————— 


- MILANO, Piazza Castello, 11 


; Veneto e Italia Centrale: 
Ing. Dalabrega, Lichtenberger & Ori 
Torino - Filiale di Venezia — 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


Candia & Co., Napoli — — — - 
AS A ЖЫШ LL —— 


Nuovo listino dei prezzi 


dal Dicembre 1906 


"Vendita solo ai rivenditori. | 


- ау Аы Ў gis | È 


` anto o = 
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=> Conto corrente colla Posta Anno XXVII e È 5 ЗАДАН 
L'ELETTRICITÀ : Ed. 
RIVISTA TECNICA SETTIMANALE : i NOA PAN E- ЖУЛ 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO -~ Telefono 24-37 | , | CASI 


—À Á  ügn P$ — Ms — — — —— omm 
Unire Cent. óU ad окпі cambiamento di indirizzo 
JU Lit Т1р б. ABBIATI — Via P Tenaglia, 9 — Milano 


BELLISS & MORCOM 


Officine a Birmingham — Casa fondata mel. 1652. 


эы! 


NA 


Centrale municipale. di Croydon 


Motori a Vapore Verticali a Rapida Rotazione 


Ing. L. MERIGGI & 


Piazza S. Carlo, 2 > M ILANO - Telefono. Ni 


-— ————— "————— — i 


LM 


TRUCKS 
per 
TRAMVIE 
e 
FERROVIE 


AGENZIA GENERALE PER L' ITALIA E SVIZZERA 


detta The Ohio Brass Company WE 
MATERIALI SPECIALI - E 


% per linee monofasi e trifasi aaa 


A 
га 55 


7) Y) 
23 Gennaio 1908 o 5 < N. 4 


FEFTRICITA S 


Qv RIVISTA TECNICA SETTIMANALE ~ | 
DIRETTORE ING. F. E: FUMERO Ogni. Numero 
12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N- 24-97 ce 50 


| Società Anonima Forniture Elettriche ^? 


già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
| Càpitale Sociale L. 800.000 (nteramente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 2. TN CUN 


as WA a 


= - Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica ее 
57 CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘i+ | (Vedere avviso interi М4 


Е. BERTETTI € С: - MILANO Folaton}: 90-48 ө SETA 


Telegrammi ELETTROBER 
Accomandita per azioni Vedi avviso interno 


( QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
C PARALLELE: ALL'ALTA. TENSIONE ———————— 
TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA ———— 


| 4 | Telefono 67-67 ФФ | fu Applicazioni speciali della telefonia e dell'elettricità — 


| arturo Perego : C. 
MILANO 
Rota СЯ Castel Morone, 4 


Brev. PEREGO 


C. б. S. * SOCIETÀ ANONIMA PER a ELETTRICI GIA STE 


MILANO. Via Broggi, 4 C. OLIVETTI & C Telefono N. 80-63 г 
STRUMENTI DI MISURA. INDUSTRIALI E DI PRECISIONE ES 


"^ (Omoriticenzit al OE E eU RET ES a 


A. - Siemens. Sehuekert 


Vedi annuncio a pag. XI. 


тене DUBOSC - TORINO 


"COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI Cate da I 


boo disponibile | 
- ' 
— fl miglior Mastice Chemische Industrie A.-G. 
= UZERN == 
E la CEMENTAZIONE degli ISOLATORI 2 nadie 
н Risultati splendidi ж ж PERIN GHI RT aan 
oz de * * х ж Alte referenze Digitigeg by Palazzi: MILANO * 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, ete, 
Merca ‘6 PLANIA , І.‘ Qualità, luce tranquilla e brillante | 


arca $6 «ӘКЕ, ЛХ А ,, per lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI "A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca opale. 


= —À 


ELETTRODI per la produzione del carburo di calcio, di tutte le dimensioni 400X408x1200. 
SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO e | 


Limtini e Campioni gratis a riohlosta 


Società Anonima PLANIAWERKE per la Fabbricazione di Carboni 
Ufficio | DERDING M: Mi T x Fabbrica: RATIBOR 0/$ 


Dorotheenstra$se, 45 


VE GIUSEPPE VANOSSI « C. $ 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


Č aia zo MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (gia Quadronno, 14-0) тко ое MILANO SE. 
A 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANG 1906: MEDAGLIA D'ORO 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta B.  — 


Rappresentanze e depositi d valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, T 

MONZA - Corneliani e Daífieno Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, ү 
|a Wia Rafa ат = per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzione Aag 
de d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reata > 

GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., ‚ЖЩ 
— Via ХХ Settembre, 16 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia B - T 
lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a A” 

TORINO p Enrico Piumatti qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunque applicazione ist 
=: Vis B, Quintdeo, и ==. dietro indicazioni o disegni. A w` 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E EAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA, eX 

Calata Trinità Magglore, 5 = A richiesta disegni e preventivi — 7 


г PIRELLI E C. - MILANO - 


STABILIMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y SELTRV (SPAGNA) 
| 


FILIALI A: MILANO - TORINO € NAPOLI «PER LA VENDITA). 
On 59 “ GRAND PRIX ,, 


e2 Medaglie d'Oro 
FILI, CORDE = CORDONCINI FLESSIBILI 


alla Esposiz. Univ. 
| PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE di 5. Louis 1904 
D'OQNI SPECIE. 7 
| 


CAVI rer ENERGIA ELETTRICA 
SOTTERRANEI E SUBACQUEI 


|| CAVI TELEFONICI 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| “ FUORI 

| E TELEGRAFICI. CONCORSO ,, 
Esposizione 

MATERIALI ISOLANTI |, or 


| ED ACCESSORI. | Milano 1996 ' 
MENTE CATALOGBI € PREVENTIVI A RICHIESTA. 


| 
| 


^ 
2 


| MON MASEHINENFAERIK. | 
AUGSBURG- Nu iRNBERG i 


pe ON e 


SAL da Je EE y: 


уу pa 


Me A 


MOTORI DIESEL * M.A.N. ,, 


Rappresentanza Generale per 1 Italia: 


Ing." MARIOTTI MONTANARI & Co. - MILANO 


VIA MONTEBELLO, 36 - TELEFONO 70-30 


JULES RICHARD : 


Cavaliere della Legion d'Onore 
Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 


25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - 


MISURE 


== ELETTRICHE 


Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni industriali ln generale 


Per la sorveg lianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economic, e in 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 


sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI 


AMPEROMETRI, VOLTMETRI, 
WATTOMETRI 


MODELLO ELETTROMAGNETICO a pe- 


riodicità regolabile, senza calamita per- 
manente, e che può restar sempre їп 
circuito, 


MODELLO APERIODICO di precisione, 
a cornice sistema d'Arsonval. 


MODELLO TERMICO senz’auto-indu- 
zione aperiodico, a consumo ridotto. 


Parigi 18809 c 1800 


Mt. Louis 1804 | 
Milano 1900 


|р R. Conrad 


FABBRICA pi APPARECCHI 


tesi 19 


SE 


FABRIK fer 


BELEJHTUNGS 
GEF ENSTANDE 


zu ELECTR. 


` "KATALOGE auf 
== ЧА FRANXO 


Fabbrica Speciale a a a а 
produttrice esclusivamente di 


MODELLO SPECIALE 


perfettamente aperiodico 
PER 
trazione elettrica 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, өсе. 
ymmo 


| Fornitori delle grandi Amministrazioni 


Brands Prix 


Illuminazione Elettrica ca a Das 


MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ 


Catalogo Gratis a Richiesta 


B. Paege « С°. вли, NW. 
VERNICI ISOLANTI 


Glogauerstr. 19 


e delle grandi officine del mondo intere 


INVIO FRANCO 
dei Cataloghi e delle istruzioni 
con illustrazioni 
6; 


Logi 1906 
Fuori Concorso 


Membro della Giuria 


Berlino S.0. 36 Ш 
Mi. è 
a1 
то? 
ES < 4 
2 - 
ost 
Po * 
20 а 
© © | 


< PER. ELETTROTECNICA. 


BERLIN N. W. 5 


E. А. С. 
ШИЙ Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann ЇЙ 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


— 


Trasformatore rotativo dí Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 2931, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico “Telefono Intercomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI. TI GRATIS А RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


эе a  с_——————ү—є—ү———————— S аЬ е TE], e, 


RANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza,* 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI = РОМРЕ - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


FRANCO TOSI | 


Alcune delle principali installazioni esegmite stoto iu usino їшї 


Impianti 


Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 
Cordoba (Spagna) 500 — Buenos. Ayres (Calle 


Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Assia) 1200 — Perugia 550 — 


Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) Soo — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Hetlto) 


ITmpianti 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa боо Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè /Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
3oo — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (£gitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
hrica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (gift) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — ' 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


heinrich Jingermann 


MILANO. | 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Telefono N. 84-79 


Forniture complele per impianti Elettrici 


Grande deposito del seguente materiale: 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


OSL SSA SF SAN LSM 


Porta lampade, Valvole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
ospeusioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


TAL ЧУ LIL IL IO IO LO IO LS HS LSO SO DOLO AOL 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


SO IO IO LO ut umm 


Tubi isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di | 


protezione per miniere, 


a —— — | . . 

| dA luoghi umidi, etc. 
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CRONACA SETTIMANALE 


Per la difesa idraulica e le bonifiche. 

La Commissione per le opere di difesa idraulica 
c per le bonifiche, radunatasi testé per la prima 
volta sotto la presidenza del comm. Maganzini, 
dopo un preliminare scambio d'idee intorno ai 
provvedimenti d'ordine amministrativo da adottar- 
si per la pronta collaborazione del Ministero dci 
lavori pubb'ici e di quello dell'agricoltura ai fini 
delle anzidette difese e bonifiche, deliberó di affi- 
dare a due sottocommissioni lo studio dei provve- 
dimenti consentiti dalla vigente legislazione. 

Una sottocommissione, composta dei comm. 
Manganel'a, Miceli e Franchi, dovrà occuparsi 
di quanto occorre per rendere armonica l'opera del 
Genio Civile e dell'Amministrazione forestale nel- 
l'esecuzione delle opere idrauliche; l'altra, com- 
posta dei comm. Teglio, Grisoglia e Miceli, si oc- 
cuperà invece delle opere di bonifica. 

Sulla legge di derivazione delle acque pubbliche. 

La Camera di Commercio ‘ed Arti di Roma nella 
sua ultima seduta dopo una lunga d'scussione sulla 
relazione presentata dal consigliere Vanni intorno 
al progetto di legge sulla derivazione de le acque 
pubbliche, associandosi alle ragioni già addotte 
dalle Camere di Torino, Lucca ed altre, espresse 
1 voto che sia lasciata inalterata la misura attva- 
le del canone in L. 3 per cavallo dinamico nov- 
minale; che sia disciplinata la facoltà di vinco!o, 
da parte dello Stato e per i suoi bisogni prevedi- 
bili, in qualsivaglia bacino o tronco fluviale; che 
sia aumentata la rappresentanza degli industria i 
e degli agricolteri nella Commissione e nella Giun- 
ta superiore, di cui è parola nel disegno di legge, 
che, finalmente sia tenuto conto per l'approvazio- 
ne del disegno stesso dci voti espressi dalle Ca- 
mere di Commercio del Regno e di quelli delle 
Asscciazioni industriali competenti. 

Per le Società anonime ed in accomandita. Tassa 
di circolazione. 

А norma degli articoli 73 e 76 della legge 4 lu- 
glio 1897 N. 314 (testo unico) e dell'ai t. 12 della 
ldgge 23 gennaio 1902 N. 25, allegato C, ai fini 
della tassa di circolazione sono a tenersi presenti 
: seguenti obblighi: | 

a) Le Società che non hanno interamente ver- 
sato il loro capitale devono, entro il 10 genna'o, 
comunicare all'Ufficio del bollo, l'ammontare del 
loro capitale al 31 dicembre 1907. In mancanza 
di tale comunicazione la tassa verrà loro appli- 
cata sull'intero capitale e non su quello versato; 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabhrica 
Ing. Barzanò a Zanardo 


6, Via S. Andrea 


MILANO 
NE) 


9, Via Due Macelli P 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 10 Luglio 1905, Reg. Att.- 


Vol. 211, N. 33, per: 

‘‘Mécanisme à varrou pour petites armes à 
feu se chargeant par la culasse,, 

dei Signori James Baird THORNEYCROFT, Mou- 


brav Gore FARQUHAR & Arthur Henry HILL, 
a Birmingham (Inghilterra) (;) 


Privativa Industriale: 9 Gennaio 1907, Rey. Att. 
Vol. 243, N. 78, per: 
“Pompe à air pour pneumatiques,, 
del Signor Octave VADAM, a Parigi (Francia). (ja) 


Privativa Industriale: 4 Giugno 1904, Reg. Att. 

Vol. 190, N. 74, per: 

‘‘Perfezionamenti negli apparecchi d’ illumi- 
nazione e di riscaldamento con becchi a 
mescolamento d’aria,, 

del Signor Harry DARWIN, a Erdington (Inghil- 

terra). (.) 


Presso il nostro studio trovansi a disposizione. degli in- 
teressati aleuni modelli degli apparecchi costruiti in econ- 
formità del detto brevetto. 


Privativa Industriale: 12 Luglio 1905, Reg. Att. 
- Vol. 211, N. 55, per: 
‘““Concime artificiale confezionato a base di 
nitrato di calcio,, 
della Società : Aktieselskabet Det Norske Kvael- 
stofkompagni, a Chistiania (Norvegia). (20) 


Privativa Industriale: 28 Febbraio 1905, Reg. Att. 

Vol. 203, N. 9$, per: 

‘‘Perfezionamenti nei meccanismi di ассор- 
piamento automatico per vagoni ferroviari 
ed altri veicoli,, 

della Società: THE COLES UNIVERSAL AUTO- 

MATIC BUFFER COUSLER LIMITED, a South 

Moor (Inghilterra). la) 


Privativa Industriale: Vol. 136 N. 204 Reg. Att. 
e N. 58273 Reg. Gen., per: 


‘Dispositivo di azionamento dei contatori per 
impianti telefonici,, 
del Signor Georg RITTER, a Stuttgart (Germ.). (,,) 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenza di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 8 Ottobre 1897, Reg. Att 

Vol. 9o, N. 404, per: 

‘‘Perfezionamenti nei metodi e nei mezzi per 
adattare e regolare la fase per apparecchi 
di correnti alternate,, 

della Società WESTINGOUSE ELECTRIC Co. Ltd., 

a Londra (Inghilterra). 


L'ELETTRICITA?. 


Vol. XXX Ni 


b) Le Società il cui capita'e è interamente ve - 
sato, se hanno tutte o parte delle azioni ancora no- 
minative, devono dichiarare quante erano tali a- 
zioni al 31 d'cemb.e 1907. In caso diverso vien 
loro applicata, sull'intero capitale, la maggior tas- 
sa, quella dei titoli al portatore; 

с) Le Società ic cui azioni hanno un valore i»- 
feriore alla paii devono procurarsi dal Sindacato 
di Borsa un certificato dal quale risulti quale fu |! 
valore medio de le azioni nell'ultimo semestre. Ta- 
le valore verrà preso a base dall'ufficio del boi 
per calcolare l'ammontare del capitale tassabil 
Il certificato in parola deve essere presentato e» 
по i primi 10 giorni: del semestre successivo, i 
difetto di che si pagherà la tassa sul valore n - 
minale; 

d) Le Società le cui azioni hanno un valor 
sopra la pari ed i cui titoli non sono quotati in 
Borsa non hanno obbligo, anche se richieste, d 
fare alcuna denuncia. Esse hanno il diritto di pa 
gare la tassa so'o sul valore nominale ; 

€) Le Società le cui azioni sono ufficialmen: 
quotate in Borsa ad un prezzo superiore alla pa: 
verranno tassate sul valore medio risul'anie d: 
listini di Borsa. Tale media viene formata dallÚ. 
ficio del Bolio; ma sarà bene verificare se 1 con 
teggi per la media, fatti dall'Ufficio seno esati 

f) Tutte le Società per azioni o ca ature, de 
vono, entro il 20 gennaio, provvedere al pagame» 
to della tassa di circolazione, la cui scadenza n° 
viene avvisata dall'Ufficio. 

La tassa è di L. 0,90 per mille per la parte © 
capitale rappresentato da titoli nominativi, e ^ 
L. 1,20 per mille per la parte di capitale rappi“ 
sentata da titoli al po:tatorc. 

Per il ritardo al pagamento della rata semestr: 
le è dovuta una sopratassa pari al 12 % dela tas 
sa di cui fu ritardato il pagamento. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 

Officine metallurgiche Togni - Brescia. 
Gli azionisti di questa società anonima si al 
narono il 29 dello scorso dicembre in assemb* 


‚ generale ordinaria, per approvare le risultanze & 


primo esercizio sociale chiusosi al 3 зейнет“ 
SCOTSO. | 

П Consiglio d'Amministrazione riferi che i ™ 
sultati furono soddisfacenti, permettendo, que! 
primo bilancio di distribuire un dividendo & 
D 5 
Informa poi che al'o scopo di profittare subite 


delle condizioni attuali dell’ indestria id. th 


trica che ha bisogno urgente c grandissimo, nell’ | 
dierno suo rapido sviluppo, dei materiali che so" 
oggetto della produzione sociale furono costru! 
altre officine. Nel corrente anno lo stabilimen? 
per i tubi chiodati © saldati potrà raggiunge. " 


Ing. QUERINI e PRATI 


Costruzione di Linee Elettriche 
— PROGETTI e IMPIANTI — 


MILANO — Corso SN. Celso. Г 


CONSULENZA 
COSTRUZIONI 


LUCE E FORZA. 


Impranti per trasporti di forza < AL | А NA 


a qualunque tensione. 
. Гел 
Turbogeneratori e Tur- V 
boalternatori 


Impianti elettrochimici & 
Trastormatorí con C 
raffreddamento C 


ad olio e ad aria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


T Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 
Motori speciali per 


| кө Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
qualunque industria 


liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Quadri di distribu- 
zione completi - Inter- 
ruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 
Studio ed esecuzione di impianti per 


di misura e controllo, 
Tramvie. 


da quadro, laborato- 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 


ranee, sopraelevate, sospese, 


Impianti di trazione per miniere, Centrali e apparec- 
chí telefonici 


Applicazione dei sistemi a corrente conti 
Impianti d’avvisatori 


nua, a bassa ed alta ten:ione, monofase е 


trifase. » d'incendio e di ronda. 


vi Telegrafi, 
Orologi elettrici, Indi- 
O catori di livello d’acqua, 
| Q Indicatori dí velocità e con- 
MIL | у ^ tigiri - Trasmettitori d’ordini 
Uffici Tecnici: | | 


p:r marina e miniere - Telefoni 

ad alta voce - Apparati di blocco - 

Genova, gia S. Lorenzo, 8 – Torino, Dia Ottavio Revel, 20 – Nipoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


accenditori di mine. 


Applic. per elettrochimica e metallurgica, 
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E. KRIEG 4 P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


produzione di 60,000 quintali. Lo stabilimento ha 
lavoro per tutto il 1908. 

Considerazioni sulla deficienza del materiale fer- 
roviario, sulla opportunità di destinare lo stabi- 
limento sociale alla costruzione anche di vagoni 
serbatoi, di profittare di vasti terreni che si pote- 
rono accaparrare a prezzi modestissimi nelle vi- 
cinanze «delle nostre officine, considerazioni sul- 
l'opportunità di poter ripartire su più vasta a- 
zienda le spese di raccordo ferroviario e spese di 
carattere generale, hanno animato il Consiglio ad 
iniziare un nuovo stabilimento specialmente adibi- 
to per la costruzione di materiale ferroviario. 

Iniziato nel maggio scorso, sopra un’area di 
mq. 60 mila, il nuovo stabilimento è pressochè 
ultimato; nel mese corrente buona parte del mac- 
chinario sarà in azione, sotto capannoni di più che 


FEDERICO FRAUZ "№ 11 20 mila metri quadrati. 


Successore di EMILIO KAUFFMANN & . : . i "TT ; "E 
MILANO - Via Palermo, 11 A. : | Le officine, fornite di macchinario modernissi- 


Macchine utensili perla lavorazione dei metalli. a i mo e disposte e collegate razionalmente, posso- 


— Specialità macchine per la lavorazione della lamiera 
di ferro. rame, ottone, zinco, alluminio, ecc, 


шд, EE ES o no dare ottocento veicoli all'anno, offrendo lavo- 
eto, — Bilascioci a ki- f ro a circa seicento operai. 

Naturalmente, per entrambi gli stabilimenti non 
fu sufficiente il capitale sociale. Ma il Consiglio 
non ritenne fosse il caso di domandare nuovo ca- 
pitale azionario prima della presentazione di al- 
meno un bilancio annuale. 

E sul finire dell'esercizio sociale, valendosi del- 
la facoltà che gli è consentita dallo statuto, ha de- 
liberato di aumentare il capitale di L. soo mila. 

Tale aumento ritardato fino ad ora per ragioni 
di economia sulla tassa di circolazione, sarà fatto 
sulla base di L. 120 per ciascuna nuova azione, 
con diritto al dividendo per tutto l'esercizio dal 


Società Italiana Metallurgica 3o. settembre 1907; il sopraprezzo di L. 20 sarà 


passato ad aumentare il fondo di riserva. 
FRANCHI GRIFFIN Dell’utile netto di L. 106,741,09 a seconda del- 
le disposizioni statutarie il 5 %fu passato al fondo 
Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 di riserva L. 5337,05. Sempre in base alle dispo- 
STIRIA: sizioni statutarie la rimanenza di L. 101,404,04 

‚ Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero fu così ripartita : | 
VIENI Al Consiglio 5 % L. 5070,20; agli azionisti (cui 
; ы: aos ij, spetterebbe il 95 %) L. 6 per azione L. 90,000; in 
Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESC: 7 7 ruovo (aita deine io ui ш: 
daci) L. 6333,84. 


Lamine trancíate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


Socie:à italiana per lampade elettriche “7,. 
A rogito Dott. Innocente Arnaboldi e col con- 


ә corso delle Ditte: Comp. Internationale des lam- 
Ditta OSCAR RIGNON pes Zirkon Wolfram di Bruxelles; Dora, Sccietà 


Indust. iale Italiana di Genova, Società Edison pe; 


Corso Siccardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 la fabbr. delle lampade Ing. C. Clerici e C. di 
Milano, si è costituita la «Società Italiana per le 
T lampade elettriche «Z», Anonima col capita'e di 
I р 
E | L. 300.000. 
Caldaie 7 Semifisse И Locomobili E Motori Scopo della nuova Società è il commercio dell- 
Pompe Centrifughe ecc nuove lampadine elettriche a filamento di Tung- 
9 e 


steno dette Lampade «Z», già da qualche tempo 


SAFE 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


М. Hr 4 


Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO -- Via Castelfidardo, 7 

Filiali: Genova. Via Consolazione, 77 - 

Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Altieri, 5 


) 


BELLISS 8 MORCOM. Ltd. 


| Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


MOTRICI VERTICALI A RAPIDA ROTAZIONE 


e a lubrificazione automatica forzata Compound е а tripla espansione 


——— MM ———————————- 


| ШЇ complet di condensazione a miscela e a superficie di qualunque capacità 
| B MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| 
Oltre 230 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


== 


——— — 


| “ "mes A A EE DE otis 
Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano "5% 


——— 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 
The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d'Electrícite de Paris. 
Il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— g prodotti affini === 


E.BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 

elettrici isolati - Cordoni SY 
per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 
(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


27 86-75 Stabilimento е Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


e ¿di precisione o 


| CLEMENS-RIEFLER 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici, - 


(0тра$$ 


y 


Sistema rotondo ‘ St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Lisfino prezzi Illustrato gratis. 


‘introdotte sul mercato Italiano dal Ufficio Com- 
merciale Edison e Cruto. Alla nuova Socie a do- 
vranno d'ora innanzi essc.e rivolte 1: ordinaz ол: 
delle nuove lampadc. 

A comporre il Consiglio di Amministrazione 
venne o cetti i Signori: Clerici Ing.” Carlo a Pre- 
sidente ed . Amm. Осера; Ma.tgnon: Dot. Gio 
vanni, André  Romb rg, | Consig!:ri; Cast 1 ini 
Ing. Nicostrato, Cavalli Rag. Ettore, Mow len 
Ing. Carlo, Sindaci Elfettivi; Civita Ing. Dom - 
nico, Poggio Avv. Ettore, Sindaci Supplenti. 

ll valore di Borsa delle azioni di Banche е Sø- 
cietà italiane. 

In base ai prezzi di compensazione stabili i p- 
fine divembre 1907 le azioni di Banche e Socie'à 
diverse italiane quotate in bo. $1, rappresen avan») 
un valore complessivo di L. 3,455,599,700 in zu- 
mento d: L. 167,40:,500 su quelo che r'suliava 
a fine novembre 1907. 

Ecco come le sudd: tte cifre d'insieme si ripar- 
tiscono nei vari gruppi del valori in discorso: 


| Pine dicembre Differenza 

AZIONI 1907 fine nov. 1907 
Istituti di credito L. 795,510,000 -|- 59,329,000 
Società di trasporti » 835,960,000 - 20,053,000 
Metall., Mecc., Miniere ^» 425,725,260 |. 24,572,900 
Gas ed elettricità » 229,520,000 + 19,975,000 
Condotte d'acqua » 92,938,000 ·! 782,000 
Industria Zuccheri » 170,100,000 -|- 7,067,000 
Prodotti chimici » 114,820,000 -|- 3,970,600 
Tessitura e filatura » 257,170,000 | 10,317,500 
Molini » 41,874,000 -|- 1,254,000 
Automobili » 32,790,000 -]- 4,050,000 
Imprese Immobiliari » 141,192,500 -|- 5,082,500 
Industrie diverse » 289,400,000 -- 10,949,500 


L. 3,455:599,760 -|- 107, 101,900 

L'aumento si è verificato su tutti indistinta- 
mente i gruppi dei valori, ma principalmente sui 
bancari. 

Nel mese di d'eccmbre sono state pagate cedoc 
per L. 4,500,000, спас Н maggiore valore rag- 
giunto dai titoli пе! mese di dicembre рио dirs: 
sia stato di L. 171,901,900. 

La plusvalenza tra il valore di Borsa e il valor 
nominale, che era a fine novembre di 30.4297 € 


‘ salito a fine dicembre а 37.06%. 


La fusione della Gadda col Tecnomasio. 

Domenica venne firmato un accordo fra le duc 
Case costruttrici di macchine elettriche, il Tecno- 
masio Italiano Brown Boveri e la Gadda e C., a 
costituire un ente nazionale che più potentemente 
riuscirà a competere colle case estere. Il Tecno- 
masio ceserciterà le Officine di Via Castiglia c~ 
struendo e vendendo anche a nome della Gaddi 
c C. che assume una forte partecipazione nel ca- 
pitale sociale. Verranno chiuse le cfficino di Wa 
Pace, ma si proseguirà alacremente “a cos:ruzien. 
delle grandi officine di Porta Romana. 


GETTI н PM MILANESE DI ACCCIAO 
ACCIAIO 


d'ogni forma e dimens one 
MILANO — Corso Lodi 


REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


hy. 5. BELOTTI BL. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-O3 


m~ 
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¿2 х MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(4. 3 J. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, ЗО 
Ne 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 


padine - Conduttori === 


с $ 


pecie 0 i AAA 


“DORA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Benoya - — Alpignano (Torino) 


SUI ШЇ 


Grandi batterie per il'uminazione e forza 


Batterie di trazione per Automobili e Battelli 


Illuminazione di Veicoli 


GRANDE FABBRICA 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


St eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 


——— 9000 — 


—-01 0090 


E’ da presumere un ottimo avvenire alla nuova 
combinazione. data la estensione delle due c'ien- 
tele ed il vantaggio di approfittare senza oneri del- 
la esperienza tecnica de'la Casa Brown Boveri di 
Baden. 

La Gadda e C. continuerà indipendentemente ad 
occuparsi anche di esercizi c partecipazioni relative 
che formano già parte importante degli investi 
menti del ргоржо capitale. 


Società Brioschi per imprese elettriche - Milano. 

Col concorso della Società Generale Elettrica. A- 
damello e del'a Società di Cost.uzioni Elettriche 
Brioschi Finzi è stata costituita questa anonima 
avente per oggetto lo studio e la costruzione di im- 
pianti idro-termo-elettrici, la preduzione, l'acqui- 
sto e la distribuzione di energia c'ettrica, l'utiiz- 
zazione di tale energia per qualunque applicazione 
industriale ed agricola e per gli impianti di t.a- 
zione e l'attuazione in gencre di tutte le operazioni 
commerciali e industriali che possono contribuire 
al raggiung;mento degii anzidetti scopi. 

П capitale sociale è fissato in I. 800,000 au- 
mentabile per semp'ice deliberazione del Consi- 
glio in una o più volte fino a lire tre milioni. 

П Consiglio d'Amministrazione è composto dai 
signori ing. Ettore Conti; ine *-‘* Covi e ing. 
Franco Brioschi, presidente il sig. ing. Ettcre 
Conti, amministratore delegato il sig. ing. Franco 
Brioschi. 

Ne sono sindaci per il primo esercizio i signo. 
Enrico Urban, Fumero ing. Ernesto, Morosini 
ing. Giovanni effettivi e Nencini Alberto e Vitali 
ing. Maurizio supplenti. 

Lavori ferroviari. 

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha 
autorizzato l'esecuzione dei seguenti lavori: 

Impianto gru in stazione di Camogli. 

Pensilina metallica in stazione di Cassino. 

Ampliamento servizio merci in stazione di Scicli. 

Nuova stazione smistamento con scalo merci à 
Novara. | 

Nuovo scalo merci a P. V. e deposito locomo- 
tive a Roma P. M. 

Ampliamento stazione di Abbiateg. asso. 

Ampliamento stazione di Pietra Ligure. 

Ampliamento stazione di None. 

Completamento raddoppio binario sul tronco 
Roma T.-Roma P. 

Impianto fermata di Villaverla. 

Binari tronchi in stazione di Rimini. 

Impianto illuminazione in stazion» di Roccela 
Jonica. 

Impianto illuminazione in stazione di Caltanr 
sctta. 

Ampliamento stazione di smistamento a Lam- 
brate. 


Selle Fratelli |, Hia m istae TIE. 


DONNAZ - Vald'Aosta| aio SPECIALITA ne 


A. E. B. - THOMSON HOUSTON 
@ @ 0 | 
SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 
Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a”corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


` 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
ROUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha z uto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


etture Numero otenza : 
Km iuo oed dei motori | Tensione Frequenza 
Niederschoenewelde-Spindiersfeld (presso Berlino) - Ferrovie 
dello Stato Prussiano. . . . . . . .. .... 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Volt | 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft . . 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Socióté des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 ‚ 2da 40 HP | 600 » 40 » 
. Ferrovie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . . . 7.— 2 2 da 100 HP : 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - Ferrovie dello | 
Stato Prussiano. . . . -— D 26.5 54 3 da 115 HP ' 6000 » 25 » 
Victoria-London Bridge - London-Brighton and South Coast | | 
A о A RE ФЕ) жо 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione ed | 


esercizio di Ferrovie secondarie italiane . . . . .| 34.5 10 2 da 65 HP : 6000 » 25 » 
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Lampade Elettriche Z| 


MILANO - Via Broggi, 6 


К Б су у Бу К Б Ке Ке Же A 


Lampade o filamento metallico 


Brevettate in tutti i paesi 


fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


- EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO , — lag. C. CLERICI e D. 


Si puó usare tanto per corrente continua che alternata 


——,-9—— — * 


e10 0001-008 *i&Jng - ejepueo səd цем | ошпѕиод 


LELETTRICITA?. 


їшї ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI ТИЙЕ 


Non unnerisce - Di luce bianchissima 
LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


Si fabbrica in :] 


¡Y Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 
Francia: Società Lacarricre - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 
Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 
Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 
Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 
Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 
Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau а Bruxelles 
ecc. ecc. 


Giovanni’ P. 


Ampliamento servizio merci in stazione di о 
vieto. TTE - | 
Bilancia a ponte in stazione di Salerno. 
Sistemazione servizio merci in stazione di ба. 


, 
b. 

Tow 
[4 


stelmadama. 
Impianto te, zo binario in stazione di Villa S. 
г. 
Impianto binari presso la stazione di Chiavari. 
Binario tronco in stazione di Giulianova. 
Raddoppio binari fra Mestre e il ponte deila la- 
guna di Venezia. 
Sistemazione servizio merci in stazione d: Piop- 


pe di Salva. 


Binario per carico e scarico diretto in stazione 
di Voghera.. 

Binario per carico diretto in stazione di Castel. 
lammare di Stabia. | 

Fabbricato viaggiatori definitivo c fabbricati ac- 
cessori a Tocco Castiglione. 

Costruzione magazzino in muratura per le merci 
a G. V. in stazione di Venezia S. Lucia. 

Impianto fermata Baschi fra Castiglione in Te- 
verina ed Orvieto. 

Impianto illuminazione in stazione di Avellino 

Costruzione magazzino merci e ampliamento 
piano caricatore in stazione di Roccella Jonica. 


Le industrie della provincia di Firenze. 

La Camera di commercio ed arti di Firenze, in 
ossequio alle disposizioni della legge organica 6 
luglio 1562, n. 680, с conscia della efficacia, che 
hanno gli studi,c le ricerche statistiche sullo svol 

4imento *dell'attivitá economica dei pa sese, ha pub- 
hlicato una nuova e completa relazione sullo stato 
delle industrie della Provincia, quale risultato di 
indagini da essa eseguite. con scrupolosa cura, 
mediante la cooperazione dei sindaci dela Pro- 
vincia, delle Associazioni commerciali ed anche 
delle varie organizzazioni operaie. 

La relazione, che forma un volume di oltre 300 
pagine ed alla quale é annessa una carta stradale, 
si divide in 6 parti: 1. Cenni generali; 2. Industne 
minararie, meccaniche e chimiche; 3. Arte ap- 
plicata all'industria; 4. Industrie alimentari; 5. 
Industrie tessili. 6. Industrie diverse. 

La lettura di questo pregevole lavoro riesce in- 
teressante € ci dimostra il sicuro continuo incre: 
mento dell'attività industriale della regione fio- 
nentina, che non si é manifcstato soltanto. nella 
città di Firenze, ma si é allargato, con sorpren- 
dente sviluppo ed ín maggior proporzione, * 
quasi tutti i Comuni della Provincia ed in quelle 
'ocalità, che per la Joro posizione topografica 5! 
ritengono meno adatte al progresso di industrie 
manifatturiere. 

Il numero degli operai occupati nelle singole 
manifatture è di 136,742, contro a 124,365 che 
erano nel 1904. 


Efrem Lafleur J 


INTRA (Lago Maggíore) > 


Costruttore specialista di 
е elettriche рег alta 
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basso prezzo. costrutti dalla. 


Vereinigte Maschihentabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A.-G. 


1 più economici motori a combustione. 
- Consumo di combustibile pressochè proporzionale. айа prestaziont del motore 
г Avviamento immediato - Funzionamento facile & regolare | 
Ellminazione d'ogni apparecchio di accensione - 
Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


- Rappresentanza generale per l'Italia: 


In$." Mariotti Montanari & C. - - Milano 


VIA MONTEBELLO, 38 ————————— | 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


- | Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


z] MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


Motore da telaio === RHEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione = 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. | 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


ug Tivo completamente chiuso, sopporti a Меге > SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -2 
qos | | 


2 иии per Vltulla: 1168. G. ANCONA & C. LORIA - Milm - Via Coro Atberto, 28 - Telefono 61-53 


són $, | E 
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oocietà Eleftrodinamica | 


ынын бепега!е Е. С. ALIOTH 


Italiana della 
— só è Gr 


Sede Centrale MILANO 
0010 Te coo di vendite Via Principe Umberto. 28 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalleri, 6 


Ufticio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
> >» ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» э VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, 848. 
>» > BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità € natura 


llluminazione e trasmissione d’energia - Aiternatori - Di- 
samo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arce - Apparati e accessori d’impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofas! a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


S 23 


ШЇЇ Droki-und Kobel-Wercke 


A ktiengesellschaft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d’isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 59435/11 


IMPORTANTISSIMO per. tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d’esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataioghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 


чна" S. 
(08 
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Negli ultimi tre anni vi fu anche un accnesci- 
mento di 1972 cavalli di forza a gas, e 538 d fot- 
za elettrica. 

Industrie minerarie. 

Sebbene la Toscana sia tra le varie regioni di 
Italia una delle più ricche in fatto di minerali, а 
provincia di Firenze ne è invece quasi affatto 
sprovvista. Si può dire che le sole miniere siano 
quelle di lignite in comune di Figine e le torbiere 
ad Orentano, in comune di Santa Croce sull’ Arno. 
All escavazione della lignite attendono сиса 150 
operai e la produzione ascende a circa 40,000 ton- 
nellate annue con fondata speranza di portarla a 
60,000 tonnellate. 

11 suolo della Provincia è peraltro ricco di cave 
di materiale da costruzione delle quali se ne con- 
tano 198, per la maggior parte di pietra arenaria 
(pietra forte e macigno) ed alcune poche di ser- 
pentina (Verde di Prato), di pietra calcare, di cao- 
lino, di terra refrattaria. Le cave рїї importanti 
di pietra forte sono quelle di Monte Rinaldi, presso 
San Felice а Ema (Galluzzo) ove lavorano 34 
operai. Altre pure molto importanti si trovano nei 
territorio di Fiesole. (Monte Ceceri, Monte Ri- 
naldi), Carmignano, Lastra a Signa, Firenzuola. 
Complessivamente il materiale greggio estratto 
dalle cave rappresenta un valore annuale di oltre 
1,600,000 lire, ed alla escavazione sono impit- 
gati 1316 operai, 

Buona parte degli esercenti le cave di pietra a- 
renaria si dedicano anche al'a lavorazione della 
pietra per uso di costruzioni edilizie, come soglie, 
stipiti, davanzali, balconi da, finestre, scalini e ba- 
samenti. diversi, associandovi talvolta la lavora- 
zione del marmo. 

Industrie metallurgiche e meccaniche. 

Le industrie metallurgiche e meccaniche con- 
tano nella Provincia 20 piccole ferriere, con fu- 
cine e bassi fuochi, quasi tutte situate in quel di 
Pistoia e suo territorio, le quali attendono alla 
fabbricazione di arnesi rurali e per le industrie 
edilizie, dando lavoro ad o'tre 100 operai. Inoltre, 
sparse nei vari comuni della Provincia, vi sono 
157 officine minori per la lavorazione del ferro, 
dedicate specialmente alla produz one di strumenti 
fabbrili e lavori in ferro battuto per costruzioni, 
nelle quali seno occupati 53 operai maschi adulti 
е 109 fanciulli. 

L’industria dci ferri taglienti ha da antico tempo 
cioè fino dal 1300, un centro notevole di lavora- 
zione in Scarperia. Ad essa attendono circa 280 
operai, ripartiti in 65 esercizi e botteghe. Lavo- 
razioni minori (cioè 18 esercizi e 67 operai, dei 
quali 24 al disofto di 15 anni) si trovano a Figline 
Valdarno ed in qualche altro comune della Pro- 
vincia. 

Ala piccola lavorazione del rame in utensili da 
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иип la fabbricazione di ЦИРК a INUAIBESCERZA 


TEN" [Sede in Genora 
“E "La più graude fabbrica italiana del genere 


Sulgor 


yr : s -4 


| Clarke, Chapman Ё b. SS 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 
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Pompe a vapore ad azione diretta 


ж per tutti i servia e falle le pressioni 


Pompe a vapore duplex 


ME TER S., 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


persi 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY a DE BENEDETTI 


| 
O 


GENOVA 


5 — Via Caffaro — 5 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. | 


Tutti i fubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- 
Zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 
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Galleria Urmberto, 27 
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ALESSANDRO CALZON 


BOLOGN 


MOTORI 


implanti eseguiti 


IDRAULICI 
1555 BEP. 13: .000 сау. 


DIPLOMA A TORINO 


Gataloghi e preventivi a riehiesta 


Compagnia Sturtevant 


TORINO 


Corso Oporto — 


35 


VENTILATORI 
FORGIE 


Applicazione 
agli essicatoi, tra- 
sporti pneumatici, p 
ipdotto. “ ¡ 
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ASPORTAZIONI 
POLVERI :-- 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta 
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cucina e caldaie, attendono -27 officine, ripa tite 
nei comuni di Pistoia, Prato, Firenze, Figline e 
Ba:berino di Mugello; ad esse accudiscono 118 
operai adulti c 16 fanciuili. 

Ma una importanza grandemente superiore a 
quella degli. stabilimenti ricordati hanno le fon- 
deric; principali fra queste, la Fonderia in rame 
della Società metallurgica italiana, e quella in 
ghisa della Fonderia del Pignone di Firenze. 

La Fonderia del Pignone, impiantata nel .1840, 
da lavoro a 526 operai, dci quali 483 adulti, 27 
sotto i 14 anni e 16 donne. Coll’annessa officina 
meccanica, essa attende alla fabbricazione di mac- 
chine agricole, fusioni di tubi e pezzi ornamentali, 
macchine refrigeranti c da ghiaccio. Vi funziona 
un impianto di bronzatura elettrica con 7 bagni 
di mc. 4 ciascuno е del'a potenza di 2300 amp. 

Lo Stabilimento a Limestre, frazione di San 
Marcello Pistoiese, appartenente alla Società me- 
tallurgica italiana, con sede centrale a Livorno, 
produce fili, barre e lastre di rame, ottone, sim.lo- 
ro с metalli bianchi, spilli ed articoli affini, come 
occhielli, gangheri, bottoni da scarpe, chiodi, vi- 
tette, ccc. e dà lavoro a 220 operai maschi e 30 
femmine. La stessa Società ha pure uno Stabili- 
mento a Mammiano, nello stesso comune di 
Marcello, nel quale sono occupati 160 operai. 

Oltre alla Fonderia del Pignone, sono da ricor- 
darsi, per Firenze, la Fonderia dele Cure, per i 
getti di qualunque genere e peso in ghisa ordi- 
naria e speciale, resistente agli acidi ed al fuoco, 
con 140 operai; l'officina e fonderia della So- 


San 


cietà anonima 


ing. Pietro Veraci con circa 300 
operai; la Fonderia .\stengo Linari e C., con 42 
operai. 


Per la fusione di caratteri a stampa’ esistono in 
Firenze due stabilimenti: il primo condotto dala 
Società Urania, con 30 operai, dei quali 6 fem- 
mine c s fanciulli, e l'altro dall'Unione Ссорета- 
tiva Fiorentina fonditori di caratteri, 
operai, dei quali 2 donne e 2 fanciulli. 

Le fonderie in bronzo sono specialmente dedi- 
cate alla produzione di bronzi sonori. Tre di queste 
esistono in Firenze, 4 in Pistoia e 2 in Prato; fra 
tutte si segnala la ditta Marradi Benti di Pistoia, 
per la produzione di piatti musicali, tam-tam, 
campane c campanelle per banda, con їз operai. 

Passando ora alle officine senza fonderia vera 
с propria, sono da ricordarsi in primo luogo le 
grandiose officine di costruzione e di riparazionc 
del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato, 
poste in Firenze e Pontassieve, nelle quali sono 
occupati complessivamente 1127 operai. Assai 'un- 
portante è l'officina della Società dei Tramwavs 
Fiorentini per le riparazioni al materiale fisso с 
mobile impiegato nell'esercizio delle linee e per la 
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produzion dell'energia elettrica. 


niche ed elettriche. PALI 
Di CASTAGNO selvatico 
per linee elettriche, tele- 
grafiche e telefoniche —— 


Bettocchi Raffaele 


MILANO 
Via Meravigli, 18 


| Costruttore di linee telefo- 
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SOCIETÀ NAZIONALE 


—— DELLE — —— 


FFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 
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Impianti Elettrici Completi x ж 
Alternatori Dinamo х + ж > 
Trasformatori - Motori х + ж œ 
Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico * + + + x * * Ж 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 

magnetlea + x + * + a 
Gru e Argani a comando elettrico e 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

— — PALERMO - Luigi Laugie-o, Via 
Villarosa, 8-a 8-б 

GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


ce MILANO 
PO 


4 - Via Broggl- 4 


~ 


Trasfonnatore di intensiti. isolata a 10,000 volts. 


Strumenti di misura per elettricità 


ә) E T T 
industriali e di precisione 


x indicatori - Registratori 


Gran Premi 
St tosia MASSIME ONORIFICENZE miano 1905 
Adottati nei più grandiosi 
Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


Oltre a questi stabilimenti, che soddisfano ai 
bisogni dei pubblici servizi, esistono, nella Pro- 
vincia, numerosi ed importanti opifici di carattere 
veramente industriale. Tali sono lo stabilimento 
Giacomo (поа di Firenze, per la produzione di 
utensili casalinghi in latta, zinco, ottone, есс., con 
358 operai, dei quali 110 femmine e 64 fanciulli; 
quello delle Ditta Fratelli Luder, fondato nel 1795 
dedicato ai lavori di idraulica, con 75 operai; 
quello dei signori Cesare Franchi e Figli, per la 
produzione di macchine e specialmente di pompe 
capaci di fare un vuoto di mm. 755 alla pres- 
успе atmosferica normale, con 50 operai; quello 
della della Ditta O. I. Pacini di Pistoia, con 110 
operai fra adulti e fanciulli; quello dell’ing. P. L. 
di Natale Gozzini a Scandicci, in comune di Ca- 
sellina e Torri per la fabbricazione di ferramenta, 
con so operai adulti e 30 fanciulli. 

Esistono ino!tre altri opifici che, impiegando 
un considerevole numero di operai (1701 adulti c 
271 fanciulli) attendono agl'impianti e condutture 
d'acqua e di gas, all'impianto e alla riparazione di 
caloriferi e cucine economiche, all’incisione e 
stampaggio, alla costruzione di lavori in latta, a 
quella delle lampade, dei pesi e misure, degli stru- 
menti cttici, strumenti chirurgici, velocipedi, og- 
vetti di bronzo c ottone, letti e mobili in ferro, ar- 
redi sacri, ecc. 

Mentre tralasciamo di enumerare qualcuno di 
questi laboratori, che hanno in sé qualche impor- 
tanza, facciamo un'eccezione per le fabbriche di 
automobili e per quclle di apparecchi elettrici e 
di precisione. Fra le prime emerge la Società ano- 
mima automobili Florentia, che impiega 180 ope- 
rai adulti e 13 fanciulli. E’ meritevole di accenno 
la Officina Galileo, che accudisce ai lavori di mec- 
canica di precisione c produce telemetri ed ap- 
parati per segnalazioni ottiche per conto della 
К. Marina, istrumenti  geodetici e topografici, 
canocchiali ed istrumenti per misurazioni elet 
cannocchiali ed istrumenti per misurazioni elfet- 

Molto fiorente é nella provincia la produzione 
dei materiali laterizi е la fabbricazione della caloc 
e cementi. Vi sono infatti 433 fornaci, delle quali 
109 da calce e cemento, 7 da gesso, 147 da late- 
rizi e 165 miste, oltre a 6 fabbriche di oggetti in 
cemento, 22 di maioliche c 13 di vetri, ecc. Com- 
plessivamente in queste industrie sono occupati 
4401 operai, adulti, 298 fanciulli, 429 donne с 23 
fanciulle. 

Alla fabbricazione delle maioliche e terraglic 
bianche attende la secolare (fu fondata nel 1735) 
grandiosa e celebre manifattura di Doccia, in co- 
mune di Sesto Fiorentino, dalla Società ceramica 
Richard-Ginori, nella quale sono occupati 1450 
operai. Lo stabilimento ha 32 fornaci, una murio!a 
circolare c 3 forni da gesso per la produzione di 
porcellane e maioliche comuni ed artistiche, og- 
getti di porcellana per igiene, ammobigliamento, 
farmacia, laboratori chimici, marina mercantile e 
da guerra, ecc. 
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Sede in Milano - Via Solferino, 15 


ESO 


== Alternatori = Motori == 


Trasformatori = Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Iramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


i — Preventivi gratis a richiesta === 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Cies meo o. Ser 


M 44477 


Procuratore Generale 


cer "tata ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 
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Caldala Babcock & Wilcox con surriscaldatore. 


Esposizione Interna- GR AND PRIX La più grande 1. 
zionale Milano 1906 ==. Onorificenza 


ө — 


Surriscaldatori di vapore 
" Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


^ Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » j 
IN ITALIA » » 140.000 » » 


' Economizzatori- Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI - 


Ercole Marelli & Co. - Milano 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi : 
Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


Ci 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


Corrente continua 
Corrente alternatal 


TIBI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO: 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


PP.» Qu 


A richiesta sì spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino suddi. 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 


| uu» 
Più di 20.000 sempre pronti 
Filiali e Rappresentanze della Lasa con Depositi 
MILANO TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 


Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, 11 Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 66 
Per il BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
Joba Shirley Pandiaai V. Р. Mattern Willem van Rija Pedro Bossi Colli & Balle 
77, Finsburg Pavement Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 
e LISBONA . CAIRO BUENOS.AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
B. Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e C. Paolo Zsigmundy 
Praca dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 239 Rua General Camara 78 


Caixa 1256 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. ro 
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DINAMO - MOTORI > TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brows Boyeri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pornpe, ecc. 


Per l'Italia Сет. айе e Meridionale - Fillale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
» » - Venezia, S. Moisè, 2065 y 
S 01€ 


e, Рег il Veneto: "^ » 
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ТТТ Elettrici. Gesellschaft 


BERLINO 


MICANITE . 


Fabbricazione di ogni tipo, in fogli flessibili e dari, to tuti gli [| 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE =~ 


: Le Centrali, в Ditte elettrotecniche, gil Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi al mostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


| m Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 : Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. ING. V. TEDESCHI &.C 


ww Fabbrica di fili isolati e cavi | 
ы: per impianti di | 
Energia - Illuminazione 
Trazione 
Telegraîia 


Telefonia 
D 


Funi metalliche 


[ren 
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P Lopovico Hess 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
ET GT 


Casa fondata nel 1895 
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RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-NERRE 
RIPARTI 1. L. Z. 
EP 
TUBI ORIGINALI “BERGMANN , E MATERIALI ELETTRIC! 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA E 
OMETALLI О 


interruttori e (Commutatori 


“ве “Bersmann,,] 


a seatto rapido e senza scatto 


T_T wr eg 


INTERRUTTORI А LEVA A SCATTO MULTIPLO 


per alte tensioni 


— @ommutatori unipolari a leva a seatto = 


-- + —* a più direzioni :-- = = === 


| Domandare Listino N. %S 


fficine Eletfro Meccaniche 


SOCIETA” ANONIMA 


Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


GENOVA 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua e 
alternata. 

Gruppi speciali per bordo. 

Impianti completi d’illu- 
minazione e distribu- 
zione di forza. 

Applicazione di motori e- 
lettrici a macchine ope- 
ratrici di qualunque 
genere. 

Ventilatori - Aspiratori. 

Grande deposito di ma- 
teriali per impianti e- 
lettrici. 


Preventivi a richiesta 
Gruppo Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts a corrente continua 110 volts 
Potenza 100 Cavalli | > 


‹ 


Per la Lombardia, Veneto, Emilia e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, MiLano, Foro Bonaparte, 1 — Per 
GRIMALDI e C., Зиоо. а Ing. E. CANZIANI e C., GiiNova, Portioi Vittorio Emanuele II — 


la Liguria: C 
Rappresentanti E la Toscana: Successori LHOTE, Firenze, Via Nazionale, 19 — Per l'italia Meridionale e la Sicilia: 
. ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C., NaPoLr, Corso Umberto I, n. 80. Q 079 
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| CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


E PRODOTTI AFFINI 
LIVORNO 


CAVI ELETTRICI 


РЕК 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 
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Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO + Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: ==m 


ve Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
d Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 
AL CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


iasi sea equilibrato. ) и А ) 5 , | ri 
| " Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


CALER BREGA LICHTENBERGER & ORI 


DEPOSITO (фот MATERIALI eo ACCESSORI = 
M4 per IMPIANTI 
ELETTRICI Sii 9 

- SN 


4 
Ж 
j 


XA TURBINE 


| TORINO VIA LAGRANGE 29 
AN VENEZIA. х х SAN RU 2065 А 
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222 
Es Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucita 
"N A AM зз ° WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


A Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino Ф Finis di. son. 


Il DINAMO CL 
LU ALTERNATORI 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da E 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ect . 

Apparecchi elettrici per l'industria. — F 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


» - Reostati — Moderatori di luce. 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- 


delle, marmitte, casseruole, bollitori, · = MI ls REA | 
иене Gela 5 Specialità: Grandi forni per fornai е pastic- 
; essa sa . Чеп (già parecchi in funzione). 


А. ©... 7 Medaglie d’ Oro „Ол 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


3 «> GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. >» 
te v 
SY LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS 


— — 6 


Ing. SILVIO DE-PRETTO & C. - Schio 


Turbine + . — RAPIDE-DIRARD-PELTON - Regolatori - Servomotori idraulici ed a secco 


Rendimento grarantito elevatissimo Rendimento garantito elevatiasinio 
macchine per la fabbricazione della arta, Cartoni, Paste, di legno 
; | © RAPPRESENTANTI | a... Macchine pel trattamento preliminare dello straccio 
P blends Nou Lich. la: 
CARLO LEVI, Via Annunciata 4 Milano INNESTI A FRIZIONE 


Per il Piemonte: Ing. VALABREGA 


up M EE VM SEDIS T 1, MANICOTTI in sostituzione dei Manicotti a denti 


- pet collegamento di 2 alberi. 


2. PULEGGIE ci INGRANAGGI ¡ er rendersi a vo- 
lontà fissi o folli. 


! 
. Si applicano anche per forze considerevoli. 
Ingrano e dísgrano dolcissimo senza fermare il 
movimento. 
Impianti numerosi in Italia e all’estero, 
BREVIE'TTATI 
i TIR d In Italia ed all Estero. 
з. [Ж Compassi Richter di precisione © 
£e Ww. 0 RICHTER 8 E rome: | 
ut (Sassonia) § 
2 Esposizione di Milano 1900 
GRAN DIPLOMA D'ONORE 
Deposito presso gli Ottici e Cartolai di lusso 
Utili per i più accurati lavori 
di Ingegneria, Meccanica, Architettura 
\ Tiralinee per 32 punteggiate diverse ————————————————————eeOeeo—Oo6ÀFte£ÉÉAÜ(ID 
q Rappresentante con campionario 
4 
i Gius.Schiera - milano 
Via Meravigli 1-3 Telefono 60-31 
2 
| si Ба: 
p 100010 Ano Anonima Forniture. Elettriche 
nf 
17 si ATTILIO Pozzo « €. LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
i === (Capitale Sociale L. 800.000 Interamente cersato - 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 
FILIALI REL diia: 7R Vis ога 39 Vie Alfieri 5 bis 


OPS LL 


Importazione € deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA === = 
PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misura A 
Apparecchi per quadri ; ) Dr. PAUL ME YER A A. . Gi. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
k MERCE SEMPRE PRONTA * 


S. A.F. Е. 
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SIRY, CHAMON & c.| 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 
Viale P. Lodovica, 21-23 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
"OK, “BT, ep ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
— 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione # 
Istrumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER | 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI- 


PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


Lampada ad arco a globo chiuso 
la piú conveniente per 


qualsiasi applicazione J AM AUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PABST 
BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
IN 

. APPARATI TELEFONICI 
per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 

APPARATI SPECIAL, 


per impianti ad alta tensione 


miniere, tunnels e altri lueghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l’Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes d arc JANDUS - Paris 


^ Rappresentanza Generale per l'Italia. 


ALBERTO VIGLIANO «Mai ANG. 


materiali Elettrici ed Tndustriali 


Alberto ve dl 4 3 
ELETTROGENO 


SALE GENE RATORE PER PILE 


СО _ Поп ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: сага - maggior intensità di corrente 
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per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura delia corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 
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L'industria vetraria é discretamente sviluppata 
е si contano 13 vetrerie (delle quali 2 a Firenze, 
2 in Empoli e 2 a Pistoia) che occupano comples- 
sivamente - 776 operai, dei quali 82 fanciulli, dedi- 
cati principalmente alla produzione di fiaschi, per 
la impagliatura dei quali sono impiegate 3840 
donne lavoranti a domicilio. Nella sola Empoli vi 
sono 1600 di queste operaie. 

Industrie chimiche. 

Il servizio d'illuminazione a gas è esercitato 
solo nei due comuni di Firenze e di Prato; nella 
officina di Firenze lavorano 131 operai adulti e 
3 in quella di Prato. 

Per l'illuminazione elettrica esistono in Firenze 
due grandi officine, una di proprietà municipale 
per il servizio pubblico, l'altra di proprietà della 
Società Toscana per le imprese elettriche -er il 
servizio dei privati; oltre alle due indicate vi sono 
numerose installazioni isolate d'iluminazione elet- 
trica ed altre ne esistono nei diversi comuni della 
provincia. 

Le industrie chimiche sono rapp esentate da 104 
stabi imenti dedicati’ alla fabbricazione di sva- 
rati prodotti chimici, farmaceutici ed affini. Ad 
esse sono occupati in complesso 2270 operai, di 
cui oltre una metà maschi adulti. 

In questa categoria sono compresi, fra gli sta- 
billmenti; più importanti, l’Union@ Italiana fra 
consumatori e fabbricanti di concimi e prodotti 
chimici a Rifredi, comune di Firenze, con 180 
operai; la Società prodotti chimici, colla e con- 
cimi, pure a Firenze, con 2 stabiimenti e 73 
operai maschi e 33 femmine; le 8 fabbriche di 
hammiferi in Empoli, e fra queste le fabbriche 
dell'Unione industria fiammiferi; lo stabilimento 
Leopoldo Ciofi e Figli di Firenze per la raffina- 
zione del sego e l'estrazione dell'o.io Ча seme 
del lino, ecc., con 50 operai; gli stabilimenti 
Chierichetti e Torriani a Rifredi, con 47 operai 
adulti e 30 femmine, e Figli di Pietro Borsini a 
Prato per le candele steariche, stea.;ina, oleina, 
ecc. con 54 operai adulti, 4 fanciuli с 10 donne; 
la Società Ceraria italiana Paolo Bertelli, con due 
stabilimenti, uno a Firenze con 35 operai, 5 ma- 
schi e зо femmine e uno a Varlungo, con 16 ope- 
rai adulti, 1 fanciullo e 12 donne; gli stabilimenti 
della Società Fabbriche riunite di olio al solfuro, 
in Firenze con 16 operai; lo stabilimento Pegna e 
Figli (Società anonima) per la produzione di pro- 
dotti farmaceutici e chimici, come magistero di 
bismuto, sublimato corrosivo, calomelano, tartra- 
to di soda, ecc. con 41 operai maschi e 45 fem- 
mine; lo stabilimento Galandi, Candi e Bina, ecc. 
von 30 a 40 operai tra maschi e femmine, oltre ad 
altre numerose piccole fabbriche di derivati dal ca- 
trame, acqua ossigenata, ghiaccio, ecc. 

Arte applicata all’industria. 

Le indupt:ie artistiche ‘formano una speciale 
caratteristica della regione fiorentina e trovano, 
»pecialmente in Firenze, largo alimento alle loro 
produzioni negli importanti monumenti e nelle in- 
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VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORI 


ROMA: VIA CAVOUR, 82 
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Sede Officina 
Via Mercede, 37 Via delle Mura, 48 
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UNICA FABBRICA ITALIANA 
LAMPADE AD ARCO 


Lampade ad Arco: per corrente continua e alter- 
nata ; differenziali e in derivazione; ad arco | 
libero e ad arco chiuso; con carboni verticali 
e inclinati ; con carboni comuni e ‘‘ ad effetto ,,. 


Accessori: Reostati semplici e regolabili] = Ridut- 
tori di tensione e resistenze induttive. 


Disposizion speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


fabbrica di Apparecchi Telegrafici e Telefonici 


ed altri di clettromeccanica 


Impianti elettrici di qualunque importanza 
per illuminazione e trasporti di forza 
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signi opere di scultura di cui la città è tanto 
ricca. 

Infatti nei vari rami delle industrie decorative 
sono dedicati numerosi (224) ed impoitanti opifici, 
che occupano in complesso 2776 lavoranti. 
Industrie alimentari. 

L'agricoltura, particolarmente celebrata in To- 
scana per la quantità e più ancora per la qualità 
dei suoi prodotti, e più specialmente dei suoi vini 
€ dei suoi olii, alimenta nella provincia un certo 
numero d'industrie tuttavia suscettibii di un in- 
cremento assai maggiore. 

Per la macinazione dei cereali vi sono nella pro- 
vincia 6 molini a macinazione graduale detti « a 
cilindri », dei quali 3 a Firenze, 2 a Empoli e ra 
Marradi, e 41 molini a sistema ridotto o misto, 
che rappresentano un sistema intermedio tra l'uso 
esclusivo dei motori ad acqua e quello esclusivo a 
vapore, sistema che rimedia lo svantaggio della 
discontinuità del lavoro che sarebbe inevitabile 
durante le siccità estive. 

I maggiori molini a cilindri sono quelo della 
Società anonima molini e 
Biondi di Firenze, con 45 operai adulti, 7 fanciulli 
e 10 femmine addetti alla macinazione e 142 fra 
adulti e ragazzi al panific.o, e l’altro della ditta 
Fratelli Spinelli, con до operai maschi е 5 fem- 
mine. 

Gli stabilimenti destinati esc usivamente alla 
produzione di paste alimentari sono 25 € 129 
quelli in cui tale fabbricazione è associata a quella 
del pane. 

La coltura dell’olivo essendo molto estesa, ab- 
bracciando essa circa 46,000 ettari, con una pro- 
duzione media di circa 70,000 ettolitri, è naturale 
che anche l'industria della estrazione dell’ olio 
dalla sansa assuma una notevole importanza e co- 
stituisca una risorsa per i proprietari di terreni. 

Infatti l'estrazione dell’olio è eseguita in 55 co- 
muni, ove agiscono 607 frantoi con 2007 operai, 
dei quali 1955 adulti e 52 fanciulli; ma questa 
estrazione non si può considerare come vera e 
propria lavorazione industriale, servendo la mag- 
gior parte dei frantoi, per esclusivo uso dei ri- 
spettivi proprietari di fondi. 

Lo stesso può diisi per i lavatoi di sansa olive, 
che sono in numero di 26 ed impiegano, per circa 
70 giorni all’anno, 63 operai. 

‚ Industria della lana. 

. L’arte della lana ha in Firenze antichissime e 
gloriose tradizioni. Gli storici ed i cronisti ci di- 
cono che col principiare del XIV secolo erano in 
Firenze più di 300 botteghe che facevano 100,000 
pezze di panno ordinario soltanto; che cómin- 
ciatesi ad usare: lane mig'iori di Spagna, di Por- 
togallo e di Inghilterra per l’impannatura, si 
fecero anche panni ‘fini e che dal 1336 al 1338 vi 


erano impiegati m questo traffico più di 30,000. - 


operai, i quali in più di 200 fondachi si occupa- 
vano di questa lavoraziaone' emettendo annual- 
mente dalle .7o айе 80 mila pezze di panni di 
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Feltro isolante impermeabile 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni.: 


.— ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta s'incarica dell'applicazione. 
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LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & С. 


Gocietà in accomandita per azioni — Capitale IL. s.400.000 


| Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, aite ed altissime tension! 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
== Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
e distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, а 

mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente " 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
| INSERITORI 
E eenaplici e doppi per batterie di aseumulateri 
E Regolatori automatici pel sistema di survoltaggie Мара! 


la REOSTATI a «ventaglio ed a corsoio === 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 


Apparecchi per reti aeree sent Veneti” Condensatori Elettrici Bazertertore contre le scariche atmo. 
SCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI LÍIMITATORI DI CORRENTE 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 


Costruzione e montaggio di quadri completi per Centraii, Stabilimenti, Motori 8 009 
BERGAMO - Telefono 3-71 Тен. Elettrotecnica * MILANO - Tetetono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 
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qualità e colori diversi, cioé fini ed ordinari, il 
tutto per un valore di un milione e 200 mila 
fiorini d'oro. 

Nell'epoca presente l'industria vera e propria 
fiorisce in alcune parti dila provincia e segnata- 
mente a Prato, ove si contano numerosi ed im- 
portanti opifici di filatura e tessitura della lana 
meccanica. Secondo le notizie raccolte, nel solo 
circondario di Prato, esistono 25,000 fusi per la 
flatura della lana, 1300 telai meccanici, 2400 telai 


a mano, distribuiti nei domicili dei tessitori, ed un 


commercio giornaliero di circa 400 quintali di lana 
meccanica. 

Alla filatura della lana accudiscono 28 opifici, 
dei quali 15 in comune di Prato, per un complesso 
di 606 operai, dei quali 477 adulti, 89 fanciulli e до 
donne. Fra i 44 stabilimenti esclusivamente desti- 
nati alla tessitura della lana e drapperie il più im- 
portante è quello esercitato dalla ditta Kössler 
Maver e Ing. Klinger, con 1000 telai meccanici, € 
con 453 operai adulti e 874 femmine. 

Gli stabilimenti, che riuniscono la filatura є la 
tessitura della lana, sono 10 in comune di Prato 
ed uno in ciascuno dei comuni di Vernio, Cuti- 
glano e Rocca San Casciano. П lanificio più im- 
portante di Prato è quello eseicito dalla ditta A. 
e G. di Beniamino Forti, con tre distinti fabbrica- 
ti, ne quali sono occupati complessivamente 600 
operai maschi adulti, 149 fanciulli, 280 donne a- 
dulte е 106 fanciulle, oltre ad un gran numero di 
eperai esterni. 

Si ha poi il lanificio Brunetto Calamai e Fratel i 
con due stabilimenti, 490 operai interni fra maschi 

e femmine, e 200 tessitori esterni; il Lanificio na- 
zionale fabbriche riunite Targetti Trezzi Dario 
(con 95 operai adulti, то fanciulli, 18 femmine с 
due fanciulle); il lanificio Cavaciocchi Ferdinando 
di Gabolana sul Bisenzio con 250 operai inte;ni 
€ 200 tessitori esterni; il lanificio Val di Bisenzio 
del cav. Angiolo Peyron, a Vernio (con 25 operai 
adulti, 16 fanciulli e 68 donne), nonchè i lanifici 
Fratelli Querci, succ. di Cosimo Villoresi (con 
33 operai adulti, 60 femmine e 4 fanciulli); A. di 
V. Cangioli (con due stabilimenti e бт femmine e 
32 fanciulli 23 operai interni e so esterni); Seba- 
stiano Faini (con 27 operai adulti, 2 femmine e 4 
fanciulli); Gaetano Gheri (con 4 operai adulti, 2 
fanciulli e 30 esterni); Luigi Belli e C. (con 109 
opera! adulti, 21 fanciulli e бо femmine); Mag- 
nolfi Ettore e С. con бо operai adulti, 20 fanciul- 
eiulli e зо femmine); Clemente Castagnoli (con 
18 operai adulti e 5 fanciulli.) 

Alla rifinizione dei tessuti attende particolar- 
mente in Prato la ditta L. Campolmi e C. (con 86 
operai), la quale ha in sé stessa raccolti tutti gli 
apparecchi necessari per la garzatura, la cimatu- 
ra, la sodatura, lo stiraggio e la lustratura. 
Industria della seta. 

La filatura della seta è esercitata in 11 filande 
a vapore e 8 a fuoco diretto, sparse in 42 comuni 
della Provincia. 
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CASTELFRANCO VENETO 
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CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elef- 
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Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 
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ELEKTROTECHNISCHE FABRIK 
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con carrucole porcellana 
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E [58| carrucole 
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153 | 2 50 mm 9.— 
154 | 2 70 >» 10.80 
155 | 3 50 >» 16.20 
156 | 3 70 » 19.80 
Tipo 153 Listino dei prezzi su domanda gratuitamente 


Questi prezzi s'intendono in corone (valuta austriaca) per roo 
pezzi presi alla fabbrica, senza imballaggio; la spedizione non si fa 
che contro rimborso, dando primarie referenze contro cassa 2 */, di | 
sconto oppure a tre mesi di scadenza. 
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Eur 1 Penna pa Safety, | — 


e PRODU ZIONE INGLESE © 


20, 000 penne a ` serbatoio in oro garantito. del valore di L. 12,— 


P^ e. e PER SOLE L,- 4,00 - A 


Questa penna-serbatoio in oro, ва una punta di diamante, inalterabile рег то anni, sempre 


pronta a scrivere, ricambiabile, elastica. 


< Richieste contro assegno a: MYNART & Go LTD. - "Шо V € s 
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бадар 


FERROVIE DELLO STATO 


ESERCIZIO 1807-1908 
19° Decade - dal lal 10 gennaio 1908. 


RETE STRETTO DI MESSINA. 


APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI | 
esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff. renze 
Chilom. in esercizio 13344 (1) | 13237 (1) + 87 23 23 s 
Media . . . . . 13217 12230 + 897 22 23 — 
СТ 3,822,201 00 | — 3.565.636] 03 256,561 97 7.670| 00 6.819] 35 коо| 15 
pake Sii 3 168.626] 00 157.277 | 30 11.348] 70 ХЦ 332| 37 ES 
MerciG.V.,P.V.ac. 1.125.167 (X) 1.018.606 2 |+ 16.560] 18 2.32] 00 2.124 32 196 65 
Merci аср. V. 6.123.775) 00 | 3.721.310 08 [+ 401.134 | 2 5.86%] 00 5.144] 63 |+ 718| 37 


Ж o | — _| ————————[o— 


ToTALE | 1120.769100] 10.492.5601 23 |4 749.908 15.201 00 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 10 gennaio 1908 


Viaggiatori . . . 90.922.855] 00 85.876.286] 01 + 0.056.571] 96 1.008 


- e loro confronto coi prodotti accertati 


nell’esercizio precem depurati dalle imposte eraria 


Prodotti approssimativi del Traffico 


00 131.571] 98 12.436, 02 

Bagagli e eani. . 4.400.001 | 00 3.850.940] 55 d- 23.660] 45 4.7551 00 4.419] 41 Es 59 

Merci 6. V.P.V. ac. 225.181.071 | 00 23.589.228] 91 [+ 1.934.545 | 09 ч.н 00 32.083 | 32 4.867 ; 48 

Mercia P.V. . . 113.712.990] 00 | 105.625.124] 75 [+ 8.047.065] 25 8X,034 | 00 78.858 | 24 |+ 9.165| 76 

TOTALE Y 234.520.526] 00 | 215.947.550] 25 |4- 15.572.915] 75 211.75] 00 2414.983015 | 4- 26.7711 85 
SESTO PER CM 

Della decade. . . 812, 16 791 Ез | ы DI 628 76125 

Riassuntivo . . 17.6101 61 16.519 33 4- 1. 061 Эз | 11.8151 57 10. КЫ Luc 1.164113 

(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cerignola Stazione-Citta, © 1% 


Società Italiana LANGEN & WOLF. 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori OTTO con gasogeno 00 aspirazione 


Consumo di antracite 350 a 550 gr. 
cioè da 1 e mezzo a 3 centesimi per cavallo-ora 


Forza Motrice la più economica 


| | per una forza complessiva 
15 Бий ERE A ав. di 80.000 cavalli 
Motori ad olii pesanti da 35 a 400 Cavalli. installati in Italia nello spazio di 5 anni 
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¿Fra queste primeggiano per importanza le fi 
lande Samori €; ‘Ronconi di Modigliana, (con, 220 
donne, una fanciulla“: operai adulti), Luigi Coc- 
chi di Firenze (con so donne, 15 fanciulle e 4 a- 
dulti), M. Mandorli e Figli di Pistoia (con 55 
donne, 54 fanciulle e 4 adulti). | 

Comp'essivamente alla trattura della seta accu- 
discono 802 donne, 106 fanciulli c 34 maschi. 

La fabbricazione dei tessuti di seta, che era in 
antico assai rinomata, subi in progresso di tem- 


20 varie vicende, che sarebbe troppo lungo Pac- 


сеппаге, tanto che oggi le botteghe ed i setifici 
sono quasi scomparsi. 

Tentativi di ripristinare la fabb.icazione dei tes- 
sunti classici si stanno facendo dal Setiticio Fio- 
rentino с dalla ditta Fratelli Pons. 


L'industria del cotone, lino e canapa, si limita 


in tutta la provincia a pochi e modesti stabilimen- - 


ti dedicati alla produzione di filati cucirini, tessu- 
п, nastri, galloni, frangic, tappeti, 
cordami, ecc., che in complesso impiegano circa 
300 operai maschi с 590 donne. 

Industria delle pelli. 

Santa Croce suil'Arno è il centio più importan- 
te della Toscana per la conciatura delle pelli da 
tomaia ed il prodotto di questo paese ha dato vita 
al tipo speciale di vacchetta di Santa Croce sul- 
l'Arno, rinomatissimo in tutta Italia. 

Su 89 conceric esistenti nella provincia di Fi- 
renze, nel comune di Santa Croce sull'Arno ve nc 
sono 38, con circa 395 operai. 

La buona qualità delle acque, la facilità di avc- 
ге localmente buon numero di pelli e molta ma- 
teria conciante sono altiettante circostanze, che 
hanno favorito la istituzione di queste fabbriche. 
' Altre ne esistono in San Miniato (14), in Empoli 
7), in Prato (8) ed in Pistoia (3). | 

‘ La lavorazione delle pelli, che comprende la fano 
bricazione delle calzature, dei guanti, dei porta- 
fogli, delle valigie e selline, è discretamente svi- 
luppata in Firenze, ove si contano ditte assai ri- 
nomate. | | 

L'industria delle pelli dà complessivamente la- 
voro, in tutta la provincia, a 1651 operai, del qua- 
ii 1364 maschi adulti, 76 fanciulli, 188 donne c 
23 fanciulle. — | 


guarnizioni, 


Industria della carta. 

Le carticie attualmente attive in provincia di 
‘Firenze sono 8, delle quali 4 in comune di Pistoia, 
2 in quello di Piteglio, e una in ciascuno dei co- 
muni di Reggello e San Marcello Pistoiese. Le 
‘principali sono la cartiera Cesare Voipini a Gello 
‘e la cartiera Cini С. e C. della «Cartie;a della Li- 
та» a San Marcello Pistoiese. Nela prima sono 
occupati 146 operai, dei quali 31 adulti, 3 fanc.ul- 
"li, по femmine e 2 fanciulle e nella seconda 247, 
bo quali 137 adulti, 6 fanciuli, 100 femmine е 

4 fanciulle. 

Diversi sono gli stabilimenti, E adoperano la 
carta come materia prima e che producono carto- 
naggi, scatole di cartone, buste, ecc. 
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оше GRASSI per macchino]. | 


«4 EMILIO FOLTZER| 
Cinghie. Bierte мет | 


МАКСА 


CANNONE 
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CINGHIE 


Sana ol came 
> ERIN “Lancashire, 
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MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 


DEPURATORI e 


FILTRI D'ACQUA 


Cavafanghi 
Disoliatori di vapore 
MACDONALD 


HANS REISERT - Colonia 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


Pieservatore “ELENTROSTEAR,, 


per conservare i collettori 
ed eliminare le scintille 


uigi Rossi - Milano | 


Piazza P. Ferrari, 8 - Telef, 1-93 


PREMIATA FABBRICA 
Di РЕ GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


—— Esposizione di Milano 1906 = 
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MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Tolofono Intercom. 2-85 
TE gag” 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


в 002 еа articoli effini M vs 

irta ga qua i 
| 
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TELEPRON FABRIS A. 6. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - d 


remlo "EE 


Gran | 


Diploma d'Onore 


Land und Seekabelwerke і. [A 


CÓLN-NIPPES + | 
"P^! Tito Scaramuzzino wen | 


Telefono 75-92 


Gran Premio a « 


Esposizione € Strumenti da laboratorio * è 
Internazion. | ip Compensatori sist. Dr. Franke +* * 
PU. — oou: spina | 
| ee Ромі di Маш « « «| 


Manufactura spéciale. de Guirs et Courroies 


240 Medaglie - 3 Diplomi d? Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di llarcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 
per la concia dell иШ 


APATA 


Stabilimento di Minore 


PARIGI 
Boul. Voltaire, a 


SOIL 
^ 


Marche accreditato: | | 

m pue oue ou Ж ш 7 Sel ИШЕ E 
Boulevard Voltaire, 74 SS e Scellos-Extraforte 
О i : Scellos-Renvideurs — 
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GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 
z| Trub. Fierz $ C. = pombrecbtikon (29) | 


Svizzera 
FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 


Strumenfi di Misura 


per quadri e laboratori, uffici.di prova e controllo È 


Contatori di energia etettrica | 


per corrente alternata mono e polifasica 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA 


Ing. Oscar Schneider « Dapoli, Corso Vitt. Eman., 244 | 


MODELLO 1907 


CERCANSI SOTTORAPPRESENTANTI - 
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TRAZIONE. 


Per una ferrovia elettrica Salerno -Amalfi. 

Al Ministero dei Lavori pubblici pervenne da - 
la prefettu a di Salerno un progetto, dovuto all’.- 
niziativa del signor Pietro Pelegrino, già promo- 
tore della tramvia elettrica Salerno-Val'e Pom- 
pei, per una ferrovia elettrica Salerno- Amalfi. 


La concessione della ferrovia Valle Olona-Men- 


drisio. 
ll Governo ha dato la concessione alla Società 
dela ferrovia Novara-Seregno -- di cui è presi- 


dente l'avv. Augusto Ferrari --- per la costruzione 
del tronco Cairate-Confine svizzero, in prolunga- 
mento gella ferrovia della Valle d'Olona verso 
Mendristo. Questa linea risale tutto il corso de'- 
l'Olona fino a Malnate e di lá si spinge al confine 
svizzero toccando Cantello. Dal confine svizzero 
poi, un apposito Comitato costruirà l'altro tratto 
in raccordo colla ferrovia del Gottardo a Mandri- 
sto. Il Governo italiano ha accordato il sussidio 
chilometrico di L. 3500, riservandosi di esamina- 
re il progetto di un raccoido da Cantello alla sta- 


zione Nord di Malnate. 
IMPIANTI. 
Trasporto di energia elettrica in Italia dalla Sviz- 


zera. 

Tratterebbesi di utilizzare le acque della val'e 
Moesa (vicino a Bellinzona), e le acque pubbliche 
affluenti — la cui concessione fin dal 1901 fu fat- 
ta dal comune al Comitato promotore della ferro- 
via Bellinzona-Mesocco — formando bacini me- 
diante chiuse al Piano di San Giacomo, al Piaro 
di S. Bernardino ed altrove. 

La Società concessionaria ha il diritto di espo.: - 
tare fuori del territorio svizzero l'intera energia 
elettrica ottenuta in base alla concessione, salvo 
l'obbligo di fornire al comune 100 HP. 

‚П ricavo netto della concessione, sarà ripartito 
metà al comune di Mesocco, metà alla Sccietà con- 
cessionaria. Il comune entro il 1 marzo г. v. deve 
decidere sul ’accettazione o meno della offerta pro- 
posta: in caso di negativa, il Piccolo Consiglio 
stabilita in modo inappellabile quale consesso ar- 
bitrate, la quota del ricavo netto da at:r.buirsi а! 
Comune. 

Si è tenuta a Zurigo una conferenza in cui fu 
ventilato il progetto ed abbozzato il contratto di 
concessione fra il comune di Mesocco e la Società 
della ferrovia elettrica Bellinzona-Mesocco. 

I professori Schmidt di Basilea є Прага di Zu- 
гро erano i relatori: l'ingegnere italiano Salmo- 
rani proponente. Assuntrici dell'esecuzione dei pia- 
ni ed eventuale opera si sono offerte le case sviz- 
zere di Oerlikon ed Escher Wyss. 


DERIVAZIONI D’ACQUA. 


Concessioni richieste. 

Messina. — И sig. Ing. B. Tricomi Boraven- 
tura ha presentato domanda con la quale ch'ede 
la concessione di litri 675 di acqua al minuto se- 
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SLUTTER MARLE e C 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, а pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od а 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico, 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue, 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. В. MATRICARDI e С. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


FABBRICA D'APPA- 
RECCHI ELETTRICI 


SPRECHER ЇЇ 


AARAU (Svizzera) 


Interruttore ad olio ad alla femsione con funzionamento ontomatico ritardato 
INTERRUTTORI per alta e bassa tensione 
AUTOMATICI a maesimo, a minimo ed a tempo 


COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAPULMINI 
por lince ad alta tensione 


QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE 
== SCHIARIMENTI, CATALOGHI e PREVENTIVI GRATIS — 
Rappresentante Generale per 1'lalia : 


ING. MARCO TULLIO GENTILE 
Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 
Per Rema e l'ilalla Meridionale : 


ing. CARLO MEDINA, Roma, Via Cavour 374-376 


ELLIOTT BROTHERS - Lonpra 

= STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 
Agenti Generali per 1' Malla: Per 1 italia Soperiore · 

Ditta DALL'ECO, Firenze, Via Giotto 20] Ing. М.Т. Gentile, Milano 


Al 


. -pa 


SOCIETÀ GENERALE per CONDENSATORI ELETTRICI' 
gia J. de: MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


AN 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scarichi 
atmosferiche e contro le sovratensioni — 
Eliminazione dello spostamento di fast 
su qualsiasi copduttura e copseguept& 
riduzione della caduta di tensione sulle 
linee – Avviamento sottocarico dei mos 
tori trifasi su correpte monofase - Pros 
duzione di corrente ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bati 
teria per produzione d'effluvi – Ого 
zopizzatori. | 
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Invio gratis dí Catalogo, referenze e garanzie $ 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


Ing. b. MAGRINI ё C. - BERGAMO - Ing. 5. SACERDOTE - MILANO, Vin Solferino, 24 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


Н, WEIDMANN e RAPPERSWIL (svizzera) 


Specialità fabbficazione di 


Cartone compresso lucido sole “ис, 


preparato specialmente per uso e'etir co ia fogli da 1/10 fino a 
I5 mm. di spessore, in rotol: ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


Officina Elettrica Dir. Ё. Gerosa 


MILANO 
Via V ttoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA 


NU 
Telegrafi, Telefoni, Apparati бе [ГҮ 


ED AFFINI 


CARTONE “PRESSSPAN „ con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoll di *PRESSSPAN,, 


Tubi per trasformatori con e senza mica 
gus” Propria fabbricazione e non rappresentanza “В 


LIME “ DICK,, 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d’armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni genere, macchine per seghe e lame relative. 44 
Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DICK yy 
A FRIEDR. DICK - Esslingen а. №. 5:2: 


Marca di fabbrica 
““““ Rappresentato da SIMONIS e C. - Milano, ia S. Eufemia, 2] — ^ ^ 200 "Р. 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


Impianti telefonici a batteria centrare 


Parafalmini sistema Frankliniano e Lodge Marani 
—— Suonerie elettriche ed accessori - Veatilalari == 
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condo da derivarsi dal torente Fantina comune di 
Castroreale contrada Sbarbato per uso industr а. 
Ascoli Piceno. — Il signor dott. Luigi Puccia- 
relli ha presentato domanda intesa ad otuenere Ја 
concessione, di derivare le acque dal Rio Pescara 
nel comune di Arquata del Tronto, mediante canale 
avente la bocca di presa circa m. 60 a valle de'- 
l'officina di Capod'acqua e quella di resztuzione 
poco a valle di Villa Tufo, allo scopo di fornire 
energia elettrica al cotonificio Tobler in prov neii 
di Aquila c ad altre industrie in quella di Ascoli 
Piceno. 
Macerata. — La Prefettura ha ricevato dai si- 
gnori ingegneri Serafini Umberto ed Aurelio Ma- 
rini una domanda per ottenere la concessione di 
eseguire una derivazione di litri 2000 d'acqua al 
i" dal fiume Potenza nel tratto fra Castelliimoa- 
do ed il ponte. Crispiero, allo scopo di sviluppare 
energia elettrica c forza motrice in Matelica € co- 
muni limitroh. 
-- H signor Venceslao Amici, ha prc- 
sentato domanda per ottenere la facoltà di p ter 
derivare un metro cubo di acqua al minuto secon- 
do, dai torrenti Mavone c Ruzzo in territorio di 
Isola del Gran Sasso, utilizzando una forza ci 
4340 cava'li dinamici da trasformarsi in energia c- 
lettrica a scopo di illuminazione ed a scopo indu- 
striale per il vantaggio dei Comuni della valla 
del Vomano. | 


Teramo. 


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 


Arnold E. — La dinamo a corrente continua. - - 
Vol. francese ri'egato 17x25 con 496 figu e € 
numerose tabelle. Traduzione dal tedesco di E. 
Boistel e E. Y. Brunswick. ... Ed. Ch. Bóan- 
ger, Paris. L. 30.—. 

L'autore in questo secondo volume espone in 
tutti i dettagli il caloolo e la costruzione d'una 
macchina a corrente continua. La prima parte di 
esso tratta della costruzione dal punto di vista 
meccanico. L'A. ha posto in capo al volume il 
calcolo elettrico perché per stabilire il progetto 
di una macchina è necessario conoscere prima la 
disposizione e la costituzione dell'avvolgimento c 
lo spessore d'isolamento. • 

Trenta modelli di macchine di diverso genere da 
2 a 1320 Kw. le cui dimensioni principali, gli elc- 
menti e i calcoli sono riuniti in tavole, chia iscono 
la costruzione. 

L'altra parte del libro comprende il calcolo di 
progetto nele basi teoriche, esposte nel primo vor 
lume. Le ragioni che hanno guidato alla scela 
dei valori adoperati per le differenti quantità so- 
no dati in dettag'io e il metodo del calcolo è cen- 
dotto in modo che procede passo passo sotto il 
controllo e discussione incessante dei risultati ot- 
tenuti. 11 miglior esempio di calcolo di una macch - 
na é dato per mezzo delle formule dalla pag. 432 


a 446. L'esame di queste formo!e e lo studio dell: 


suc applicazioni ad una macchina mostrano il 
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NICOLA ROMEO & C. 


MILANO 
Foro Bonaparte, 35 


Derlorazione meccanica di Gallerie 


ESUAVAPGIUNE DI peri 


ING. 


Telefono 
28-61 


Telegrammi 
BELLIWAG 


Perforazione Istmo di Panama 


(әно@шәс) б1э9цэ$07 20012010124 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


ж 


COMPRESSOR! р’ АКТА 


di tutte le per tutte le 
dimensioni ^* applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 
Semplici - Duplex - Compound 


O]}UIWIPudI OUJISSH[O Ip 
asse[) ve 140$$5әлйшогу 


17 Tipi 
di Compressori 


Compressori Compound Classe 1. с. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


EEA, 
Materiale della 


INGERSOLL RAND C. . 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l’Italia 


Ing. NICOLA ROMEO  C. 
MILANO 


Foro Bonaparte, 


Telegrammi 


han 35 ВЕШ 


КЕР, Alti Forni 
Fonderia di Piombino 


Società Anonima 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 


Stabilimento in Portovecchio di Piombino 


7 


Tubi di Ghisa per Acqua e (as 


74 «мрд ACCESSORI PER CONDOTTURE 
"2 | cantieri sono situati nd un'altit нее Saracinesche e Sifoni isolatori 
|l idi и à 1000 mi, con eran ll- — eee Гг ————_——————— 
e Tl T la voraz de 1 legno, mi me ° е 
o nita d ma olia uno” mode гоо 3 e Colonne e Grossi (etti 
о RUE: 100 HP) Es г la pros ON c = goi i acri =. 
t + епо! TT 1 рап per linee telegranche, e 
m I telofoptelie ed elettriche, imettati al Jo E о AA 
`> nelorur 1 mereurio secondo 8 O c | 
E © : e КА di ab quale fin as ( A : | r © 53 
— k "dues 13 più p реш che: si conosca.|, — ТЗ d 5 @ 0 ati per acchine 
ч= l gni ilta montagna ormai | © Y "YI 
La, e » 11€ TOT fi al castagni = a 
а к "et deli Шул deterio Ju eer un | = 3, = = MATERIALI FERROVIARI 
"uf КО: AE d equente so ее wa 
gu 9 alle consegu enti 3 й тш e. ri = = == I bi Е > 
questi nt t vo le Мес oste y na a 
LS E | queso motivo le Коре Porto germe | È ER ubi e accessori per fognatura domestica e stradale. 
т Kx os 2 КҮЗ Progetti e costruzioni di Acquedotti 
— z Non fare acquisti senza consultari i e CA FKF ААРА 
S2 © |ie offerte ‘e nostro rappresentanti ° E | 
= ко ma] Dirigersi alla Sede della Società : 
= | Ditta SIMONIS & C. | 2 E E | 
La = Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 


MILANO 
am «m 1 \ 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici Der riscaldamento e cottura 
WIERSS & Co. - Liestal ғ". 


Marmitta 


Tejora 


uso domestico, pep Case di 
salute, Ipfermey'e, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirara 


Rappresentante per l'Italia; Ing. ‘A. C. PIVA - Milano, Piazza Caziello, 9 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
Carben! elettrici - Accessori per impianti elettriel 
І Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
ar elettrici - Spazzole per dinamo, ese. 
UGUOBTO мА л 2 
Via Pietre Y vini Y » MILANO - Via Pietro Verri, 2 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


| Istrumenti 


сез vulcanizzata americana 


A. PISANI | 
"i MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 Misura 
© виллами Telefono 24-15 


Кдн DEPOSITO sus da 1/10 432 n/n. 


eistema Meylan-d'Areonval 


=т= 
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tempo che esige un calcolo esatto e completo. Gra- 
zie a questi dati chi non può appoggiarsi su di 
una lunga esperienza su numerose prove di dina- 
mo costruite e che non vuole imitare senza cri .i- 
ca macchine esistenti, sarà in grado di disegnarne 
una buona dal duplice punto di vista tecnico ed e- 
economico. Per contro l'ingegnere provetto in mol- 
ti casi abbrevicrà di molto il calcolo sp:cialmente 
per progctti di massima o quando il tipo che ha 
da costruire concorda con macchine di già esegui- 
te e provate. П calcolo dei ¡eostati di rego azione 
e d'avviamento in ciò che essi hanno d'essenzial- 
per la dinamo è l'oggetto di uno studio specia'e 
che però esclude la costruzione dele resistenze 
medesime. 

La terza parte di questo volume si occupa ее 
prove d'una dinamo a corrente continua e dà gli 
esperimenti e le ricerche effettuati nel laboratorio 
dell'Istituto Elettrotecnico di Karisruhe. 

La quarta parte di questo volume si occupa dcl- 
l'accopplamento in parallelo di macchine a cor- 
rente continua della regolazione deila loro velo- 
cità angolare, dell'avviamento dei motori a cor- 
rente continua, delle macchine per ieti di distri- 
buzione a tre fili e per trasporto d'energia. 


Ен н= эчи itL à L ча A LM] 
Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-T'ipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


Biblioteca dell’Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per 'a 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui є- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - I? montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 рар. соп molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
lelefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - ¿e pile elettriche pagine 228- n 
con 60 incisioni А Г. 2.— 
Prof. L, Ferrari - Impianti elettri ici ‘domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis ) L 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni : 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
рар. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Patipi.. L. 5,50. 

Guarini E. —- Il Perù di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo*francese 16 x 24 di 16 pagine. -— 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des G.ands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 

Barreca Dr. P. — Lezioni elementari di correnti 
alternate. — Volume rilegato 10x15 di 237 
pagine con 172 figure. Ed. R. Giusti, Livo: no. 
— La 2,50, 

Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio е 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 


AU. vom C. J, VOGEL Ment 


SOCIETÀ ANONIMA 
Percezione di Ш in rame, costantana, nichelina, 


ЧИ in seta о cotone. sino а 0,05 mm. di diametro 
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Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitits 
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Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 


Ferrovie e Tramvie Elettriche + 
ыгы ыг IA а 


Apparecchi ed accessori per ogni 
„аннан 
applicazione elettromeccanica х 
C 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza == 


‚ Rappresentanza generale per l'Italia: Ф 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto |, 106-108 - Telefono 1144 


Inc. MARIETTI & Q. 


PREMIATA FABBRICA | 
DI MATERIAL BOLANTI PER ELETIBROIEBEGCNICA 1 
ys am e — к иы „© O 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualita 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MIC ANIT E d’ogni specie ín lastre, tubi, ranelle e su modello - І avora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito c di Cartone !n- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno cd all’ ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN - 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardía: Ing. LEVI CARLO, ) Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e €. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 


a Bologna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


23 Gennaio 1908 RIVISTA TEONICA. LI 
Perdomini O. — Guida teorico-pratico di telegra- 
fia. — L. 1.50. Società per l'industria 
Basile V. — Compendio di legislazione postale te- [ ШЦ y [ ed il commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


# Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore pọ 


legrafica e telefonica. — L. 1.50. 

Schollmeyer б. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120' pag. 14x20 con 117 fig. — 
Henser, Ncuvied a/M. — L. 75. 

Foveau de Courmelles. — Annuario elettrico, e- 
lettroterapico e radiografico - Volume francese di 
372 pag. 12x19 - Ch. Beranger, rue de Saints 
Frères, 15, Parigi — L. 4. 


De Benedetti Vittorio. — 1 evoluzione navale e la 
quistione delle macchine. — Supplemento alla 
Rivista «Il Macchinista navale», Edito dal gior- 
nale stesso. Un interessante opuscolo di 136 pa- 
gine - L. 1,50. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — Г. 1,50. 

Háfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. -- Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Pars VI — L. 6. 


Oesterwyck (Van) J. — 1 nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Hoppe . F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 cou 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 20. 


Edler В. — Teoria dell'inserimento e degli insert- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchic 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 


Linders О. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Schunke — L. 7. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Amoruso M. - Il vagone ferroviario - Vol. 25X16, 
ca. 100 pag , 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 
L. 2. 

Ragno Prof. Ing. S. 
dature autogene dei metalli. 
di pag. 129 con 18 incisioni. 
editore, idis 1907. - L. 2. 

Massiot G. e proiesioni scientifiche e divarten- 
li. — о. francese 14x23 di pag. У1-48, 
con 18 fig. — Ed. Gauthier-Villars, 55 Quai 
des Grands Augustins, Parigi. L. 2,00. 

Jumau L. — Gli accumulator: elettrici. — Volume 
francese '16x25 di XVIII-1090 pag. con 682 
figure. — Ed. Dunod et Pinat, 49 Quai des 
Grands Augustins, Parigi. L. 30,00. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jäh & Schunke, Lipsia — Г. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso da elettricità ner gas - 
3 vol. tedeschi . Ed. Teubner, Leipzig — 7. 27. 

Wilda Н. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — lI. 1,50. 


— La лом delle sal- 
- Un vol. 10x15 


— Ulrico Hoepli, 


Ollo speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore 
c——————————————À S 013 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplorni d'onore 


E. мбскпег, bini - Koln-Bayenthal 


Febbrica speciale 


| Resistenze 
Elettriche 


Avviatore ~ 
ad Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia: 
| MILANO 
Vla Solferino, 24 


Ing. SECONDO SACERDOTE 


c | nateriale di línea 
== Ing. L. MERIGGI & C. 
— — 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 
y 


Agenti per l'Italia e Svizzera della 


= THE OHIO BRASS COMPANY 
British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


MI CA Rappresentante lante per l'Italia : 


Corrispondenza in Prascese Gius. Riccardi - corse Vitt. Em. 34, Torino 


` @ Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


HORGEN 


David Hollier 


per qualunque qualunque applicazione — 
elettrica 
e per Stufe a americane 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


=== шиш e commutatori pendenti === 


Costruzione Funzione otttima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


Catalego copiosamente i illustrat) dietro richiesta gratis e e franco. 


Casa fonduta nel 1970 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGAZZOLI 


MILANO | 
va Larga 1 ek, ga Officina Industriale elettrica | 
Samara: орап completi forza e luce 
el mu нин == нї e preven Мм 8092 


LH 


ero 
"w^ 

#7 
Ex» 
= ж.е 
аә 


a irr Суы а 
а кнед 
e = 
ge м, - - => 


Э: 


е 


та O Gela I 
е ate 4`з шй, Кез Pa 


- à n è, > 
с ^ m RM RR a RÀ a B 4 
М нагна > » 


Par au e RUN, COE 
ea cau ele ` E 


L'ELETTRICIT A'. 


Vol. XXX . N, 4 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana тохт; 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. BS - ^ 


Niccolini F. — JL tram elettrico. — Volume rile- 
gato 10x15 di 200 pagine, con 7 fig. Ed. R. 
¿ = 


Giusti, Livorno. — L. 2,00. | EE 
Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 
volume francese 12х18 di 183 pag. con 27 fig. 


Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,50; | 
Fouveau de Courmelles. — L'anno elett.ico, elet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 


del progressi elettrici del 1906. Volume france- 
se 12х18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris = Li 4:00: 
Fabre C. — Memoriale di fotografia 1966. Un 
volumetto francese 9x15 di 285 pagine. Ed. 
Gauthier-Villars, Paris. - L. 2,00. 3 


L'ESERCIZIO IN PARALLELO 


delle macchine a corrente alternata 


Versione italiana dell'Ing. У. ‘CREVES 
sul testo tedesco del Dr. G. BENISCHKE 


Un volumetto illustrato, edito a cura della rivista. 
L'ELETTRICITÀ: 


LIRE 3.-— 


NB. I nostri. abbonati potranno averne una copia. 
che spediremo raccomandata in tutto il regno me- 
diante invio di Zire 2.00 alla nostra amministraz. 


1 і Articoli Elettricità 
Tito Scaramuzzino 1:555. canino 
MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltameiri — Istrumenti di fisica 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori — Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


LI LJ 
Dor Il (1021000 di una piccola tramvia in 
Austria si cerca un Ingegnere 
di nazionalità italiana. — Condizioni: Pratica del 


servizio tramviario e suddito austriaco. 


Offerte dettagliate all'amministrazione del giornale. 
i 094-1 


Capo" Officina 


è subito ricercato per la direzione di un'offi-. 
cina centrale ad Atene conoscendo a fondo: 
macchine a vapore e partita elettrica alta ten- 
sione ed avendo già diretto altra importante 
officina. - Stipendio 7200 franchi, abitazione, 
illuminazione. Scrivere indicando età, lingue 
che parla, con copie certificati al Direttore 
Cie Flectrique, Rue Aristide, Atene (Grecia).. 
A 091-4 "1 


T MIN Google 


Officine gía Guzzi Ravizza 


DI 


he Giampiero Clerical. 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


Elettricità 


Motori trifasi e monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Gcneratori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori clettrici 


Ventilazione. 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


BREVETTO GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


i e 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


PLU ws 
ТИШ 
| 


Accumulatori stazionari 
* Plarté,, per batterie a 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatori doppi in 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 


automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO ———--—- 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 089. 


NE 


^ 


ш NICE PER (ШЇЇ AF 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


2 


Spazio riservato alla 


Uffici Amministrativi | 
con filiali nelle principali città d' Itaiia 


Rappresentanza esclusiva per l Italia di 

Macchine per scrivere 
Macchine per riprodurre 
| 
| 
| 

| 

| 

| 


(Rotary mimeografi, ecc.) 
Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


Де 


Fsercente per l’Italia la Ditta 


AUGUSTO ZEISS & C 


SHANNON REGISTRATOR C. 


Mobili da studio - Forniture. per uffici 


Y Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


— —r——————_——— PX XXI TT _———_—_—+——6€— _Y—ttttt°]° 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


| \ RA VIR: MONDIMF. UMBERTO 
аска UN MIR 


Compagnie Internationale d' Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


"1 
7 


Dinamo generatrici 


A | { SZ RT: - _ | , ' MI \ 
| | | ; | | : E | 
y BR EE E ШУ! Ут Motori a corrente continua, alter- 
E l vue Ж E { Né e nata monofase e polifase, d'ogni 
- ЕЕ 3 M IDE £i Г potenza, ed a qualsiasi velocità. 
К x ANT i-— - A . А . , 
Irasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche, 
(abestaus, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 
Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie, 
Macchine d' estrazione speciali, 


brevettate. 


| | Impianti per comando а: laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


| *J. BRUNT «С. 


41-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
e Со e 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
- = monofase - bifase - trifase -- 


Contatore per corrente alternata trifase 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione -- 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità 


^ Minimo autocon- 
sumo .* Semplicità 
«Robustezza + 


Contatore 
per corrente cont.nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R 5 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


— Gam ———— 


b. >) ri ENT c: SUCEDE EE. 


Chiedere Listini e Prezzi 


.. Q E 
| | | | TE 
Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3812 | 
Telegrarami “INITIATIVE, Casella Postale 1164 


GERENTE: Hi, C(HINGEN 


av 


TORINO 
Via Alfieri, 4 
9 Telefono 2029 


б) 


GENOVA . 


Piazza Pinelli, r 


1 
! 
| Telefono 3064 
| 
| 


Fresatrice. Fresatrice 


1 $ CAGO,, 
| grandezza N. 2 | 


e testa verticale montata 


“CHICAGO, 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


e 
- per la lavorazione 


ш Metalli 
* etii Legno 


Impianti completi colle macchine piü razionali 


Macchine 
• Utensili 


di precisione. 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


E Altre Caee a 


{1 COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
NL BILBAO, NEW-YORK -. NT 


«RAZA U e 


Ins. G. Cristoforis 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 
| per l'Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


| 
Parafulmini in Serie Sistema Gola. | 
Isolatori e Materiale elettrico di porcellana | 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, | 
Apparecchl di riscaldamento а gas. Macchi- ' 
nario per officine a gas. Contatori per gas . 
della Società Italiana già Siry-Lizars & C. | 
di Siry, Chamon & €. | 
Contatori per aequa ** Sistema Frager Etoile ,, | 
Contatori elettrici ** Thomson ӨК? Batault ' 
А. C. T. y 
Limitatori di corrente e calorici sistema | 
* Lenner sse — - 
Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 
Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. | 
Lampade ad arco Koerting e Mathiesen. | 
Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. | 
Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


| 


su semplice 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis “ienes 


Sopralluoghi. ө 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro diplomi d'onore Espos. Tnternaz. Milano 1906 


КОЙБУ a Contatori d'energia e- 
МОМ 3 lettrica - indicatori di 
SUI massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed alternata. 


Eu | Quadri di distribuzio- 
1! ne - Scaricatori per 
à 


1 


ү т лесу 


alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
US  eadincandescenza- 
a ' Accessori per instal- 
Mt lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 
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Impianti - comple'i 
di illuminazione e- 
lettrica e tragporti 
di energia a di- ., 
stanza. AS 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMORILI 


e segnalazioni per Stabi- | 
limenti industriali 


. 
>” 


BREVETTATI 


imitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio e: accompagnato da istruzione 
per la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
i più esatti 
i piu sensibili 


Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi —— ===> 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di Jarapade) — 


Prezzo del limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- | Elektron Elektron con dispositivo | 
guazlone | ordinari per attenuare la scintilia di distacce ; 
Amperes | dal a 2 | da 21/, | да4!/, | da 61/, | das: | dall [^ 
———|————| a4 a6.|].a5 an. | aib |. 

Prezzo : — - | 
cadanno | L.12,— | 14 80 | 16,— | 18 — | 20 — | 22,= 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 2% ү. 


Elektron Elektron con dispositivo | 
Desiguazione | ordinari per attenuare la scintilia di distacco 


Amperes | da?/,a1//; | da22 2: | da 4a 51, | ёа баб 


Prezzo cad. | L. 12,— | 14,50 t6, — 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts da !/, a ?/, di Атрегеѕ 

Da 125 a 250 Volts da !/, а !/, » 


S— Prezzo unico L. 5,75 ——< 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per UC Italia 
e la Svizzera della саза Natter Bros, arid Thompson 


‘ per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., 4 


prezzi convenientissimi. 


l; 


a 


Spazio riservato alla Ditta 


т Ing. LUIGI BOSELLI & C. 
Er Corso Porta Nuova, 11 


MILANO 


Officine Metallurgiche Togni 


_ SOCIETA ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - Capitale L. 1.500,000 


Via Palazzo Vecchio, Зі 


Specialità 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
ді Tubi in lamiera acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


i| qualunque diametro 9 
"s propri d'unione garantiti 
per pressioni 


atmosfere 


` CONDOTTE 
| | FORZATE 


бе . 82 impianti eseguiti 
. per oltre 150.000 HP. 


| Re ferenze di primo ordine 


| PARATOIE. 
: VALVOLE 


GRUF A PONTE 


= Conto corrente colla Posta Anno XXVII : DI т: 


L'ELETTRICITÀ | E 


RIVISTA TECNICA SETTĪMANALE | : ГА "TAR | 
27 Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-37 | Y is A А te 
Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo ; | ! a "1 
D Lib. Tip О. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano res 
sè ME 


Karisbader Kaolin Industrie Gesellschaft 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD > 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino “Excelsior ,, a ttt] 
e di Miniere di Каша ай edi сарон v CEN NEM "s 


ISOLATORI | 1 


in porcellana durissima | 
condutture e!ettriche — | 
ad ALTO e BASSO POTENZIALE. 
Telegrafo e Telefono - E n 


t 


Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000. vt A E. 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 2 Жу 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno 0 e 23 E 


o Fotuitrice degli Jsolatori per alta tensione: — 

Do IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina __ MES i 

a Km, 106 — Tensione 20000 VARI 

Y IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. L, Torino —— | — 
A Km. 218 — Tensione 24 ба 


IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone > —* 
Km. 88 — Tensione 32000 о vol 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA 
Km. 51. — Tensione 40000 3 


Ferrovie dello Stato IMPIANTO MOUTIERS-LYON А 
Km.185 — Tensione 56980 Vol 


e delle principali SN : e piu altri impianti per ten 
Soc. di Elettricitá N | i = 100 sioni superiori ai 15000 Volt Rappr Gen. регі 


dell'interno e dell'estero == 
. ISOLATORE 381 b implegato nel гас ad alta tensinne LYON-MOUTIERS - LAZZAR Ё MARI 


Fornitrice delle 


РУ 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt 11 più rre im ' Europa REVIS Pa CES 


INNESTO DE 


Brevettato in tutti gli Stati Industriali: 
e noto dappertutto come l'innesto a frizione migliore e più sicuro. 


а, 


FORNITORI ESCLUSIVI. PER: 


AMERICA - H. W. Caldwell & Son Co. - Chicago, 
AUSTRIA - Heiniks Erben £ Co. - Prerau, Moravia. 
BELGIO - Ateliers de Constr. Н. Bollincks - Bruxelles. 
FRANCIA - Wyss e C.ie - Seloncourt - Doubs. 
GERMANIA - Vogel & Schlegel - Dresda, 27. 


INGHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill EN a 
Gearing Co., Ltd. - London E. C. & Manchester, ZO o 


ITALIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus, Soleure. 
UNGHERIA - Altenstein £ Brant, Budapest VI. 


PER L'ITALIA: 


раво oy M 


30 Gensalo 1908 — ЕРТАС ОЕР Na 5 


ETTRICITÀ È 


RIVISTA TECNI ITIMANALE *3 
DIRETTORE ING. a ME RO Cgni pa 
12, Foro Bonaparte — MIZANO — Telet:mo Na 24.37 CEI 


età Anonima Forniture Elettriche A 


E^ y già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
api р! . ше Sociale L. 800.000 (interàmente versato) - Sede Sociale: MIE ANC» - Via Castelfidardo, 7 


=== Deposito completo Accessori liluminazione Elettrica === 
| CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA cile (Vedere avviso intarno) 


Кис, DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
E. BERTETTI € C. - MILANO Telelont 69-48 e 66.75 


A | Telegrammi ELE'TROBEF 
A, oecornrnngagnditaà per azioni 


Vedi arriso interna: 


ТЇ го Perego & C. | 


d Castel Morone, 4 | 
elefono 67-67 


Apparecchi telefonici, telegrafici ed accessori 
Applicazioni speciali dell’ elettricità —————— 


APPARECCHI РЕН ГА TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
- SPECIALITÀ APPARECCHI DI SICUREZZA - ANTINDUTTIVI 
PER LINEE PARALLELE ALL'ALTA TENS:ONE 


Brev. PEREGO 


a. GUSEPPE THURLOW | 


————- 
_— 


ELA 


« SOCI ETA ANONIMA PER ISTRU MENTI ELETTRIC | GIA 


С. OLIVETTI & С. Telefono N. 80-63 
STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Alassinmne Onorificenze te ance EST US 


E | Siemens- Schuckeri 


Vedi annuncio a pag. XI. 


SINE DUBOSC - TORINO 


у 
A Pia. COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI Capitale L. 1.500.000 


elevabile a L. 3.000.000 


e Trasformatori Sikenziosi | 


pou melior Masticè Chemische Industrie A.-G. f 
- mer Jo CEMENTAZIONE degli ISOLATORI еу AN A 


Risultati splendidi ж + XML. 
* * * * Alte referenze Diostiz Ydan. 


» 


т 


OVANINI 
uj Y € MILANO + 


in inpia industriale per tmo dj на | 
a 100 mila volt di esercizio | 


¡NISLAUS ELECTRIC POWER COMPANY di CALIFORNIA: 


viene montato cogli isolatori della 


he Locke Insulator fs. Co. di Victor N. V. 


La prima fabbrica del mondo che ha già funzionanti altri 


25 Impianti a tensione di 50. 000 è 15.000 volt 


UIDO TOLUSSO «minano, 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 


PIRELLI & 6. - MILANO 


LIMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRÙ (SPAGNA) 


I PRIX e due Medaglie d'Oro FUORI CGNCORSO 
all’ Esposizione di S. Louis 1904 all’ Esposizione di Milano 1906 
- E | Сауо ad altissima tensione. (401 SOTTERRANEI 
ORDONCINI FLESSIBILI a a E SUBACQUEI 
ICE, FORZA АРМАТ. © 
ZIONE БЇ ETTRICA. TIPI SPECIALI. BREVETTAT 
ELEFONIA PER ALTISSIME TENSIONES 
EGRAFIA. Ж; | 
TU Cavi Telefonici 
SSOFÍ Aerei e Sotterrancr 


nel Tipi più perfezionati. 


Coe 73 


Cavi Т elegi айсі 


li Materie Isolanti 


installazioni 


Elettriche 


ST 
CATALOGHI - PREVENTIVI E CAMPIONI A RICHIESTA. 


SOTTOMARINI, ! 
Тепѕіопе d'esercizio 100.000 Volt, P 


CT dna 


MASCHINENFABRIK 


ш AUGSBURG-NuRNBERG 


ESTA 


е > { 4 - ^E Ps n 2 
. e 9 po AR hi 108! ta” tà - 
Costruzioni speciali ERA 


per acciaierie 


e ferriere 


Apparecchi di trasporto 
escaricatort d'ogni genere 


Piattaforme girevoli. * 
Carrelli trasbordabili. 


Motori 


а gas e a vapore 


TURBINE 


а vapore 


y 
t 
x 

Ё 
Э 
d 


/ 


Turbina a vapore da 750 cav. eif. ccn alternatore trifase 525 Volt 


Rappresentanza Generale per ! Italia: 


Ing.” MARIOTTI MONTANARI & Co. - MILANO 


VIA MONTEBELLO, 38 - TELEFONO 70-30 


Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici | 


ANONIMA 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


a ти ПОН ›, 
Accumulatori Stazionari e Trasportabili | 


per qualunque applicazione. 


Indirizzo Telegrafico: “ ACCUMULATORE T MILANO 
| Telefono: 265 -55 


razr. CONRAD 


T | Berlino S.0. 36 шоо 
mss | Franz R. Сонгай 2757. | m. 
: „=== - gi 
FABBRICA oi APPARECCHI е} 
PER Ко <: E 

1197! i єз, 
a | Muminazione Elettrica ea Das FH 
“шт. MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ TA 
Ed xe Catalogo Gratis a Richiesta » О | 


(e) WUNSA FRANK (o 


| 5 I maggiori esercizi elettrici adoperano ora esclusivamente 


Electro: Emallion 


Massima . Collegati Resiste 
in serie 
sicurezza Em іс veli agli acidi 
d'esercizio qu 17 Ли. A ED umidità 
SS Pla d'ora OS 
riconosciuta — А di prova ^ "OT, Galore 


intatto 
(Figure e parole depositate come marchi di fabbrica) 


‘Connette gli avvolgimenti in mossa. resistente e compatta 


Berlin. W. | A 


E. А. G. 
Clektricitáts Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann 0000 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente?continua e alternata 


-— 

E! vvyina 2n 

ML 
тшт 


Trasformatore rotativo dí Corrente Trifase їп Соайойа Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt 


{ Ufficio Tecnico. e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Maferiale Біейгісо 


Via Solferino, 29-31 — MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico ‘Telefono Intercomunale gr 60 


pe 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


i 
! 
! 
i 
| 
| 


NCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE = distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI = РОМРЕ - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORÍ A GAS povero е gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


e I ru чар 


| 


сз шугу шыс супу A A e КЫЗ A IERI A CEPI e E Зы = Чут А EEC Үс, 


FRANG 


0 TOSI 


Alcune delle principali installazioni eseguite au шїн ener 


Impianti 
. Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares е 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Child) 5000 — Bilbao 1400 — 


Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 


zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo ¿600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 5330 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 —. Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa боо Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fe (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810. — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 


490 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 


350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn ` 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 


. dria (Egitto) 400 — Fabbrica di draps Kasch- 


tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (ето) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


,— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, -1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar у 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


ПШИШШИШ HERMSDORE S.A 


Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I, Via Melchiorre Gioia 


Specialità: 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d’Europa 


fo 


| nostri isolatori furono installati con 
ottiimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 volt 
E 920 — Impianto Lomazzo, Società 
== Lomb. per distr. Energia 


| 


dee Elettrica . А » 20.000 , 

ISOL rese DE LTA. » 1126-a — Brusio-Poschiavo Рр, » 47.000 . 

» 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 

Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino » 25.000 , 
» 916 — » Schwelm-Siemens Schuckertwerke . » 20.000 , 
» 817 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . » 25.000 , 
» 3818 — » Municipio Zurigo Machinenfabrik Oerlikon » 25.000 » 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke » 34.000 , 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. » 34.000 , 
» 921 — » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. ; » 50.000 . 
» 822— » Municipio di Monaco Hovsburg » 50.000 , 
» 1411 — » Trollhüttan-Governo Svedese . » 50.000 , 
» 18992— » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo » 50.000 › 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi so per le 
spese di ristampa delle fascettc. 


— 


ИШ Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 
Per la prima pubblicazione : 


!J, pag. 
L. 20 


И рае. 
L. 10 


! pag. 
L. 15 


i pag. 
L. 30 


1 pag. 
L. 40 


Per le pubblicazioni successive alla prima e per 


riascuna volta: | 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserzione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


CRONACA SETTIMANALE 


Il progetto per.le derivazioni d'acque pubbliche. 

Sembra che alcune pifovincie abbiano chiesto 
al'a presidenza del Senato che sia sollecitata l'ap- 
provaziene del disegno di legge sulle derivazioni 
d'acque pubbliche, mentre come è noto, Camere di 
Commercio, Società economiche cd industriali inte- 


ressati reclamano che il disegno di legge sia no- 
tevolmente modificato. | 

L'ufücio centrale che si occupa di detto argo- 
mento, doveva essere riconvocato per la metá del 
dicembre scorso per deliberare, sentiti i ministri 
proponenti, intorno alle modificazioni da propo:re 
al Senato. | 

Ma il ministro dei lavori pubblici, insicme a quel- 
lo delle finanze manifestò Pintenzione di esaminare 
il disegno di legge e presentare le modificazioni 
oppurtune, tanto che l'Ufficio. ha suoi 
lavori in attesa degli emendamenti. 

AI Comitato permanente del lavoro. 

Si riunirà il Comitato permanente del lavoro il 
quale si cecuperà degli argomenti che il Consiglio 
superiore del lavoro sarà chiamato a discutere a 
vicrni. Gli argomenti sono i seguenti. Rego'a- 
mento per l'applicazione della legge sul riposo fe- 
industrie manifatturiere cd estrattive: 


sospeso i 


stivo nelle 
tabella dei lavori insalubri e pericolosi annesse al 
regolamento sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 
La commissione per la navigazione interna. 

Venne convecata a Roma la Commissione per- 
manente per i canali interni allo scopo di esamina- 
re le proposte presentate in questi ultimi giorni. 
Le proposte principali sono duc: una per il cana- 
le da Milano all'Adriatico e l'altra per quello di 
Geneva per Strasburgo. La Commissione per la 
navigazione interna avrà così occasione di pronun- 
ciarsi sul progetto Caminada. 

Una delegazione marsigliese per l' Esposizione. 
‘internazionale d'elettricitá. 

Sono venuti a Milano delegati dal Comitato del- 
l'Esposizione internazionale di elettricità (che si 
terrà a Marsiglia dal 19 aprile al novembre pros- 
simo) a sollecitare il concorso degli industriali lom- 
bardi. 

I] presidente della Camera di Commercio, ccm- 
mendator Salmoiraghi, ha accettato di presiedere 
il Comitato lombardo, a far parte del quale han- 
no già aderito il senatore prof. Colombo, il signor 
Alberto Pirelli, il prof. Riccardo Arnò, l’ing. Gui- 
do Semenza, Ping. Carlo Esterle, consig'iere dele- 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 
Privativa Industriale: 28 Dicembre 1905, Reg. 

Att. Vol. 219, М. 239, per: 

‘‘ Compteur tachymétrique ,, 
del Signor Heinrich TROOST, a Berlino. (з) 


Privativa Industriale: 11 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, М. 37, ptr: 

Dispositif de nettoyage pour carneaux,, 
del Signor Tozaburo SUZUKI, a Sunamura (Tokio) 
Giappone. (24) 


Privativa Industriale: 20 Giugno 1905, Reg. Att. 
Vol. 209, N. 155, per: 
'! Chaudière verticale à vapeur,, 


del Signor Tozaburo SUZUKI, a Sunamura (Tokyo) 
Giappone. (,.) 


Privativa Industriales 13 Luglio 1904, Reg. Att. 
Vol. 192, М. 198, per: 
‘‘Système nouveau de renvidage pour machi- 
nes de préparation de filature et de re- 
tordage,, 


del Signor Henri DOLL, a Parigi (Francia). (,,) 


Privativa Industriale: 29 Agosto 1904 Reg. Att. 
Vol. 199, ЇЧ. 64 e Attestato completivo 21 Luglio 
1905, Reg. Att. Vol. 211, N. 148, per: 
''Nouvelle méthode de peignage des déchets 

de sois et des fibres textiles,, 
dei Signori Jean VILLY,.a Amplepluis (Francia), 
& Arthur MELLOR a Londra (Inghilterra). (25) 


Privativa Industriales 29 Dicembre 1905, Reg. 

Att. Vol. 220 N. 4, per: 

‘Systéme et appareil de notation et d'enre- 
gistrement de la musique destinèe à une 
reproduction automatiqne, avec expression,, 

del Signor James WALKER, a Londra. (28) 


Privativa industriales Vol. 170, N. 65 Reg. Att. 

e N. 67160 Reg. Gen., per: 

‘‘Perfectionnements pour empêcher les fuites 
de courant aux plots des systèmes de 
traction électrique à contact.superficiel,, 

dei Signori William GRIFFITHS & Benjamin 

Harry BEDELL, a Londra. 


(20) 


Elenco di Privative i eui titolari sono di- 
sposti a concedere lieenza di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 

Privativa Industriale: 8 Ottobre 1897, Reg. Att. 

Vol. 90, N. 404, per: 

‘‘Perfezionamenti nei metodi e nei mezzi per 
adattare e regolare la fase per apparecchi 
di correnti alternate,, 


della Società WESTINGOUSE ELECTRIC Co.Ltd., 
a Londra (Inghilterra). 


Vol. XXX -N.5 


gato della Edison, l'ing. Ernesto Cirla, i1 comm. 

Gondrand, l'ing. Scotti della Società Lombarda 

per l'energia elettrica, il senatore Mangili ed altri. 

Un premio per invenzioni in favore della salute 
degli operai. 

Il comitato che si è costituito fino dall'aprile 
dell'anno scorso per le onoranze al sen. E. De An- 
geli deliberó di fondare un premio perpetuo al 
nome di Ernesto De Angeli da conferirsi periodi- 
camente ad «invenzioni, studi o disposizioni pra- 
tiche aventi per iscopo la sicurezza c l'igiene degli 
operai nelle industrie»; ad opere, cioé, di pro- 
gresso umanitario e civile, in quel campo medesi- 
mo al quale il De Angeli dedicó tante cure effi- 
caci ottenendo cospicui risultati. 

Questo del premio sembró il modo più degno per 
ricordare una delle facce più lumincse e meritorie 
dell’attività multiforme del compianto sen. De 
Angeli; questa idea troverà appoggio particolar- 
mente presso l'«Xssociazione degli industriali ita- 
liani per prevenire gli infortuni del lavoro», la 
quale, sorta per iniziativa del De Angeli stesso e 
guidata da lui fino agli ultimi giorni di sua vita 
con sagacia ed entusiasmo, crebbe e prosperò in 
guisa da superare ogni altra del genere csistente 
in Europa, annoverando ora quasi 4000 soci rap- 
presentanti più di 5000 stabilimenti con 500 mila 
operai. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società italiana di elettrochimica. 

La Società Italiana di Elettrochimica, o Soda 
come è più spesso chiamata, ha la concessione di 
derivare 30 me. di acque perenni dal fiume Pesca- 
ra in provincia di Aquila, da condursi fino al pia- 
no d'Orte. Dall'ultima relazione si apprende che le 
opere idrauliche. sono state disposte in modo da 
poter convogliare una portata di 40 mc. in modo 
da poter utilizzare i чо mc. dci superi che sone 
disponibili durante circa 2/ 3 dell’anno e per la con- 
cessione dei quali è già stata inoltrata domanda. 

La derivazione de! Pescara è divisa in due salti : 
il primo è adibito a fornire energia per le tre So- 
cietà filiali Azoto, Alluminio e Abruzzese (le qua- 
li, mentre durante lo scorso esercizio utilizzarone 
meno della metà della sua potenzialità la utilizze- 
ranno quasi per intero durante l’esercizio in cor- 
so); il secondo salto per ‘ora rimane inoperoso in 
attesa di tempi migliori onde portare a compimen- 
to i necessari lavori che implicano una spesa di 
4 milioni c mezzo. 

Oltre alla derivazione del Pescara vi è quella 
che serve oggidi per le officine di Bussi le quali 
sono adibite alla produzione della Società, I 
lavori di ampliamento di queste officine hanno a- 
vuto per risultato un aumento di circa un terzo 


Tag. 6. Gola 


TORINO 


Parafulmini ia Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


LUCE E FORZA. 


Impianti per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- 
boalternatori 


Impianti elettrochimici 


Trastormatori con - 
raffreddamento 
ad olio e ad aria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 
Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 
zione completi - Inter- 
ruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sina richiesta, differenziali automatici, 


Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE. APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti per 
tto . Tramvie. 


di misura e controllo, 
o da quadro, laborato- 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
ranee, sopraelevate, sospese. 

Impianti di trazione per miniere, 

Applicazione dei sistemi a cotrente conti- 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e 
trifase. 


Centrali e apparec-. 
chi telefonici 


Impianti d’avvisatori 
d'incendio e di ronda. 


"| Telegrafi, 
1D Orologi elettrici, Indi- 


catorí dí livello d'acqua, 
accenditorí di mine, 

A A tigiri - Trasmettitori d’ordini 

/ NO roS p:r marina e miniere - Telefoni 

ad alta voce - Apparati di blocco - 


Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


Indicatori di velocità e con- 


Uffici Tecnici: 


Genova, Qia S. Lorenzo, 8 - Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


ХП 


ч 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


AR 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 
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Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 
Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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E. KRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Fere Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


. Soffietto =.Spolverizzatore » 


` per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. » 


Ing. STEFANO PISCLER - Milano, “= CN 


L'ELETTRICITA:. 


Vol XXX -N > 


della produzione della soda, del cloruro di calcio 
c del clorato di soda. 

L'utile dell'esercizio industriale ammonta questo 
anno a L. 479,220. 

Ofiicine elettriche gerovesi. 

Questa Società è stata costituita nel 1895 ed ha 
un capitale di 9 milioni, di cui 8,300,000 versati. 
Le azioni sono del valore nominale di 230 lire cia- 
scuna. 

Questa Società ha ottenuto dalla città di Genova 
una concessione di anni 30 per l'illuminazione pub. 
blica e di anni 90 per quella privata, a partire dal 
2 luglio 1905. 

Scopo della Società è l'esercizio delle applicazio. 
ni elettriche per l'industria e per l'illuminazione, 
il trasporto dell'energia elettrica e l’elettrochimica. 
Essa fornisce l'energia per i trams della città di 
Genova € per buona parte delle industrie di Се nova 
е di Sampierdarena. 

1 trams di Genova, che hanno attualmente una 
estesa rete di linee della lunghezza di 4o ch:lome- 
tri che abbraccia l’intera città e che si spinge al di- 
fuori di essa, lungo le due riviere, ecstruiranno 
fra breve una linea propria, la quale andrà da Gc- 
neva a Rapallo. 

Col prossimo febbraio le Officine elettriche ge- 
nevesi porteranno la luce fino a Rapallo, c iù tal 
modo la linca di illuminazione alimentata dalia So- 
cietà, avrà un'estensione, all'infuori di Genova, 
di ben 50 chilometri. 

In quanto all'illuminazione dela città stessa, 
essa è attualmente tutta sotto i| controllo assolu- 
to della Società. 

Il seguente specchittto fornisce la produzione di 
energia in ki'owatt, e, a lato, il dividendo distri- 
bulto in questi ultimi anni: 


energia dividendi 

1597 kw. 2,557,000 nulla 
18598 » 5,063,000 » 
1599 » 6,194,000 » 
1900 » 8,180,000 L. 7.50 
190I » 9,134,000 » 17,50 
1902  »  II,0II,000 » 20,— 
1903 » 12,385,000 » 22,50 
190} »  141,177,0cO » 25.— 
1905 » 16,036,000 » 25,— 
1906 » 18,195,000 » 25,17 


Oltre a questi dividendi, si sono fatti 3 milion! 
с mezzo di ammortamenti, e т milione e 200 mila 
lire sono stati portati alla riserva. 

Le azioni sono salite fino a 760 € va'gono 04 
soo lire circa. 


Società per la tramvia elettrica Viareggio-Marina 


di Carrara-Pisa. | 
Col capitale di L. 100 mila clevabile fino a Ш© 3 


D dou mut : Н So- 
milioni, si é testé costituita con sede in Pisa la | 
amviad 


cietà per la costruzione ed esercizio della tr 
Costruttore specialista di 
linee elettriche per 
i "au 


Efrem Lafleur = s 


INTRA (Lago Maggiore) * Impianti di illuminazione. 
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BELLISS 2 MORCOM. Ltd. 


Oiiicine a BIRMINGHAM - Casa iondata nel 1852 


‘ Centrale municipale di Croydon 


| Motori a vpn Verticali a Rapida Rotazione 


——— —À — 


[ШЇЇ completi di condensazione a miscela | | ueri [ШТ 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiate о in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


== 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


. 
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Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano "FEO 
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clettrica Viareggio-Marina di Carrara соп dira. 
mazione fino a Pietrasanta e Ponteoggi. 

A far parte del primo Consiglio d'amministrazio- 
ne vennero eletti 1 signori on. comm. Silvio Pelk- 
rano, avv. G. B. Bianchi Monzoni, comm. Lombar- 
di, cav. uff. Paolo Carina, ing. Kruegher, avvo- 
cato Ciani, Max Harbacrts, Vittorio Giorgini; ven- 
nero nominati sindaci i sigg. ing. Badnel, avv. 
Cognoli, Ugo Barroccio, rag. Gereschi, Sonino 
Paolo. 


e ¿di precisione, 


Compass CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


I brevetti concessi nel 1907 in Inghilterra. 

Il «Bollettino dell'Ufficio dei Brevetti» pubb ica 
che durante il 1907 furono concessi brevetti per » 
mila € 769 invenzioni, mentre nel 1906 ne erano 
stati concessi 30,002 c nel 1905 ne furono accordati 


Sistema rotondo ‘ Sf. Louis 1904 Grand Prix,, 
Listino prezzi illustrato grafis. 


27:577 | 

Col 1. gcnanio corr. è andata in vigore nel Re- 
gno Unito la nuova legge sui brevetti la quale fa- 
vorisce la concessione dei brevetti supplementari ad 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati invenzioni già patentate; la legge permette pure 


p rodotti affini "== di prendere brevetti cumulativi per più invenzioni 
) соп тіпоге spesa, іп confronto al sistema finora 
scguito. 


Ramilera italo-spagnuola - Genova. 
Ebbe luogo nella sede della Ramife:a, l'assem- 
" $ : blea di questa Società costituita nel 1906. 


Erano presenti azionisti rappresentanti 4900 a- 
zioni: presiedeva il presidente del Consiglio d'am- 


Fili, Corde e Cordoncini iministrazione marchese Pietro De Ferrari. 
elettrici isolati - Cordoni Fu letta la breve relazione riferentesi all'anda- 
N94 mento dell’azienda sociale ed al bilancio al 30 set- 


er Telefoni e per Se- 
р р tembre 1907 e che rispecchia le risultanze di un p:- 


gnalazioni === riodo di preparazione e di impianto. 
| L'amministratore delegato riferi sull'andamento 
MILANO delle miniere di San Maguel, che promettono di da- 

re buoni risultati. 

Via Francesco Soave, 1 (Angolo Via Ripamonti) L'assemblea, udita la relazione dei Sindaci, ap- 
(Tram Vigentine) | provò, oltre alla relazione del Consiglio. anche il 

bi'ancio chiuso al зо settembre u. s. 
TELEFONI: Esso reca all'attivo: Fabbricati e terreni L. 10 


mila; miniere di San Maguel L. 324,759,55, mac 
chinari L, 62,712; mobilio L. 2000; spese general 
e di prima istituzione L. 28,828,52; debitori diver- 
si L. 119,064, 43; contante in cassa 30,095; am- 
ministratori conto cauzioni 30,000; tota'e L. 605 
mila е 459,50. 

Il passivo reca: Capitale sociale lire 500,000: 
creditori diversi L. 7.5676; conto interessi Lire 
3,033.50; conti da pagare L. 750; amministrato- 
гї, conto cauzioni, L. 30,000. 

A sindaci venivano eletti i signori: prof. France 
sco Ridella, Charles Mac Nevin e rag. Enrico Pi- 
casso, effettivi; Angelo Barabino e Gaetano Ba- 
fico, supplenti. 


A 86.75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILAINO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Mercato del rame. 


Certificati di prove eseguite da: 
Va continuamente rafforzandosi come lo mo- 


The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 

И R, Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


SOCIETÀ ANONIMA 


sul 0 Of per la fabbricazione di LAMPADE a INCAMBESCENZA 
Sede in Genocn 
La рій graude fabbrica italiana del genere 


REGOLATORI - 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici 


Riduitore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. 9. BELOTTI 8 D. 


| MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


—-— 


аһ € - ч э» — — p 


= 


XVI L'ELETTRICITA?. Vol. XXX . М, 5 


т; i E 2 
li ҮЛ 77 TS N 


& & MATERIALE рег 
IMPIANTI ELETTRICI 


(4. & J. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
no 


Portalampade - Interruttori 

Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
- . padine - Conduttori === 
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SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


ШЇЇ 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
(—— di Veicoli 


GRANDE FABBRICA - 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
— 44090 
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strano sia gli ininterrotti rialzi delle principali 
quotazioni sia il volume degli affari che va grada- 
tamente aumentando non solo da parte della soilta 
speculazione, bensi anche colla cooperazione dci 
consumatori. Questi cominciano ora a compren- 
dere come i prezzi odierni siano tali da approfit- 
tarnc per coprire non solo il loro fabbisogno at- 
tuale bensi anche il fabbisogno in seguito. 

In quanto alle provviste dei consumatori si son 
fatte e si fanno tuttora le più disparate supposi- 
zioni: chi crede che poco metallo esista nelle fab- 
briche data la riservatezza praticata recentemente 
dai consumatori nel comperare e dati i ribassi che 
si susseguivano nelle quotazioni e l'aspetto poco 
lusinghiero assunto dal commercio e dal consumo 
del metal'o: altri asseriscono invece che le fab- 
briche sono per lo più alquanto cariche di metallo 
e che col consumo ridotto attuale ben scarso ri- 
sveglio si avrà da riscontrare nella domanda. La 
prima asserzione ci sembra la megiio fondata, ci 
sembra diciamo poichè mancano dati precisi с 
controllati a prova sia di questa che dell'altra in- 
torno alla quale dissentiamo. Abbiamo visto in- 
fatti quale tattica di estrema prudenza sia stata 
adottata negli ultimi mesi dai consumatori, Ја qua- 
le viene anzi indicata come una causa principale 
delle fiacchezze del mercato sino a poco tempo 
fa. Non è quindi a dubitare che essi siano ora in 
possesso di forti partite di metallo cccedenti il 
fabbisogno normale, ammesso pure che questo, 
in conseguenza del consumo ridotto, sia ora sen- 
sibilmente inferiore a quello di tempo fa. E” vero 
che rimane ancora da liquidare un forte stock di 
metallo invenduto che dall'America é passato in 
parte in Europa a garanzia di interventi monetari 
fatti negli Stati Uniti. Ma anche a questo propo- 
sito le apprensioni sono notevolmente scemate poi- 
ché il dislocamento del metallo ha giovato a farne 
risultare meno appariscente l'esistenza che erasi 
prima verificata solo per l'America. Ora poi col 
risveglio che ha fatto presa fra i consumatori, la 
pletora del metallo è scevra di quei timori che in- 
londeva sino a poco tempo fa. 

Anche per la produzione siamo nel campo degli 
apprezzamenti e delle asserzioni non dimostrate 
n? controllate. Era evidente che ad una riduzione 
si sarebbe presto o tardi addivenuto, sia per fre- 
nare l'eccedenza della produzione stessa sul con- 
sumo, sia per la derivata minor convenienza ad 
esercire miniere poco redditizie in conseguenza del 
prezzi ridotti. Si andò pertanto nell'esagerazionc, 
asserendo persino che la Amalgamated avesse 
chiuso le sue miniere meno una: questa notizia 
venne man mano mitigata nella sua entità cosic- 
chè ora a'cuni asseriscono persino che ben di poco 
la produzione risulta inferiore a quella di parecchi 


mesi fa. Bando alle esagerazioni si deve ricono- 


COMER di linee prb 
ES ed tlettriche. P 


Bettocchi Ratfaele 


MILANO 
Via Meravigli, 18 


Di CASTAGNO д-ра 
per linee elettriche, tele- 
grafiche e telefoniche — 
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SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovla - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Societá Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha г. suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


! 
Vetture Numero e pctenza star 
Km. automotrici dei йо Tensione Frequenza 
Niederschoeneweide-Spindiersfeid (presso Berlino) - Ferrovie | i | 
dello Stato Prussiano. 41 | 2 2 da 100 HP 6000 Volt | 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft ` n 18.2 | ‘ 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP 600 » | 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . 7.— 2 2 da 100 HP i 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) ' - Ferrovie dello | 
Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP , 6000 » | 26 » 
Victoria-London нове - London-Brighton and South. Coast | 
Ry. Co. 13.9) 20 4 da 115 HP ‚ 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione. ed 
esescizio di Ferrovie secondarie italiane , . » .| 24.5 10 2 da 65 HP , 6000 » 25 » 
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Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


mum Uum um uu SS 


Lampade 0 filamento metallico 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate*dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO » — lag. C. CLERICI e Г. 


Si риб usare tanto per corrente continua che alternata — 


е 
——_— 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSION 
Non annerisce - DÒ luce bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


бәл fabbrioa in: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles 
ecc, ecc, 


secre fondata la supposizione che le quotazioni at- 
tuali che stanno a quelle di tempo fa come due a 
trc rende passivo lo sfruttamento di non poche 
miniere che, anche per i minori mezzi finanziari, 
hanno dovuto sospendere i lavori, cooperando co- 
si a glovare ancor meglio al ristabilimento del 
rapporto armonico fra produzione c consumo, 
quindi fra offerta e domanda. 

Anche nella settimana corrente fu l'America ad 
informare il mercato alla migliorata tendenza. Co- 
perture di ribassisti, aumentata domanda da partc 
del consumo c maggior sostenutezza dei produtto- 
ri hanno prodotto benefico effetto sulle quotazio- 
ni: la Borsa di New- York che otto giorni fa chiu- 
deva a cents. 13.45 vide aumentare la sua quota- 
zione successivamente a cents. 13.62 e cents. 13.74 
per chiudere a questo prezzo di borsa, e con quo- 
tazioni ancora superiori fatte da altri produttori. 
I rialzi alla Borsa di Lendra furono pure sensibili 
€ precisamente di una sterlina per lo Standard 
contanti, di 10 scellini per lo Standaid tre mesi, 
di 25 scellini, per l'Elettro'itico e pel Best Selec- 
ted. La tendenza del mercato è ovunque sostenuta. 

Da nci prezzi pure in rialzo sia pel greggio che 
pel lavorato: per quest'ultimo le fabbriche nazio- 
nali hanno aumentato i prezzi di listino di L. 2,50 
per 100 chilog. per la lastra e di L. s.— per 100 
chilog. pel filo elettro'itico. * 

La statistica quindicinale del rame darcbbgé 

Stocks in Inghilterra e Francia: 31 dicembre 
tonn. 13,060; 16 dicembre tonn. 11,938; 350 no- 
vembre tonn. 10,189. 

Stocks nelle tre annate precedenti al 31 dicem- 
bre 1606, tonnell. 9,324 --- 1905, tonnell. 5,683 — 
1904, tonne'l 10,009. 

.. Quotazioni al 31 dicembre 1906, '1903, 1904, ri- 
spettivamente: Ls. 103.5.—, 79,10, 68.2.6. 

Quotazioni al 31 dicembre, 16 dicembre, 3o no- 
vembre 1907 rispettivamente: Ls. 62.0, 58.10, 
63.0. 


Il bilancio preventivo delle ferrovie di Stato. 

Per l'esercizio finanziario 1908-909 si preve žc dai 
proventi del traffico una entrata lorda di 450 mi- 
lioni, in cifra tonda, somma che supera di 19 mi- 
lioni quella che si prevede di raggiungere ncll'e- 
sercizio in corso, elevata con il progetto di asse- 
stamento a 431 milioni. 

La previsione per l'esercizio futuro che ccrr- 
sponde alla ragione del 4,40 per cento, non appa- 
risce €ccessiva, dato l'incremcnto del traffico, ac- 
certato dal 1. luglio scorso a tutt'oggi. 

Il maggiore incremento si prevede nel móvimen- 
to dei viaggiatori e dclle merci а piccola velocità 
ordinaria. + —— | 

La previsione dei. prodotti del traffico è cosi ri- 
partita: 


Selve Fratelli 


DONNAZ - Val d'Aosta 


FABBRICA DI LASTRE D’OTTONE 


ү e verghe ottone e rame 


SPECIALITA' 


filo e corde di rame 


| Е e 
0101! IPSP per combustibili [liquidi 'di 
basso prezzo costiruttizdalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avvlamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, зв > 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA. NEL 1882 | 


Motore da telaio O A RHEVYDT | 


formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
—SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


j COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


* 
-` БА ЧЧ УЧУ УЧЫ 


, ti f а 
Tipo completamen imu parantito 83 ojo... С SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA = 


игені per ПШ: Ings. G. ANCONA & C. LORIA ¿Milano - Via Carlo Alberto, 20 - Telefono 61-53 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- | 
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ШЇЇ Drokt-und Hahel-Merche 


Alktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 


Brevetto Italiano N. 39135,71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d’esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmc- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


"99-90 ~ 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi а! 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 
081 


docieta Eleftrodinamica 


Rappresentanza Generale E. G. ALIOTH 


Italiana della 


a Ga] 


Sede Centrale MILANO 


I e Negozio di vendita VIA Principe Umberto, 28 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnonav. Cavalleri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
»  » GENOVA - Via XX Settembre, 3r. 
> >» ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» > VENEZIA - s. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
э > BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


illuminazione e trasmissione d'energia - Aiternatori - DI- 
same - Motori - Trasformatori - Convertiteri - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria ss 


Progetti e preventivi a richiesta 
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M'gliaia di lire Per cente 


Viaggiatori 168,650 37.66 
Viaggi dei membri del Parlamento 863 1.07 
Bagagli 5,800 2.0% 


Merci а G. V. 25,300 5.62 
» а P. V. accelerata 20,150 4.48 
» a P. V. ordinaria 220.099 43.02 


Prodotti diversi | 6.200 1.38 


Totale 450,062  100.— 


Le spese ordinarie d'esercizio aumentarono in 
misura maggiore, sicchè l'utile netto da versarsi al 
Tesoro, che si prevede in lire 47,782,000 per l'e- 
sercizio in corso, discende a sole L. 47,559,000 п:1. 
l'esercizio futuro. 

Ne il peggioramento è indicato esclusivamente 
dalla differenza tra queste due cifre (lire 220,000) 
ad essa bisogna aggiungere i 19 milioni in più che 
si prevede di riscuotere dai proventi del traffico, 
di guisa che il vero peggioramento ammonta a 
19 milioni с un quarto. 

Le spese di esercizio sono prevedute ‘n lire 365 
milioni e 681,000, delle quali il personale assorbe 
ben lire 176,997,000, nella ragione del 54.34 per 
ogni 100 Hire. 

Per servizi, le spese dcl personale si dividono 
come in appressò : 

Migliaia di lire Per cento 
Direzione gener. e uffici dipendenti 19,800 11.02 
Economato 3,500 1.99 
Mantenimento e sorveglianza 36,500 20,92 
Trazione ed officine 37,000 20,92 
Movimento e traffico 80,000 45.21 
Navigazione attraverso lo stretto di І 
Messina 197 0.31 


—_——m6È 


Totale 176,997 100. 


L'aumento delle spese di personale in confronto 
della prima previsione, per l'esercizio 1907-905. 
ammonta a lire 19,137,000 lire € corrisponde alla 
ragione del 12,12 per cento. 

X formare la cifra dei 19 milioni predetti con 
corrono i seguenti personali; 

P Migliaia di lire Per ceute 


Direzione generale | 400 2.05 
Economato 300 1,55 
Mantenimento e sorveglianza 2,950 15.45 
Trazione ed ofticine 5,450 25.53 


Movimento e traffico 
Navigazione attraverso lo stretto di 
Messina 


10,525 52.40 


12 0.02 


Totale 19,137: 100.— 

П maggiore aumento assoluto e proporzionale, 
si è verificato, pertanto, sul personale addetto al 
movimento ed al traffico e corrisponde al 25 pe 


cento. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
Linea telefonica fra Torino e Bari. 

Negli scorsi giorni furono effettuati con pieno 
successo gli esperimenti di telefonia fra Torino € 
Bari, servendosi indifferentemente dei due circuit: 
1889 di cinque millimetri e 1810-1805 di quattro 
millimetri per via Roma-Caserta. Durante le pro 
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(Clarke, Шаршап: Ё L.* 757: 
| CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson) 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. ! 


Tuffi i fubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i fubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per Pispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 
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Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA ! NAPOLI 


S — Via Caffaro — S | Galleria Umberto, 27 
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l'intercomunale di Torino e la centrale interco. 
munale di Roma, mentre dai due estremi del cir- 


y. «E 


ve rimasero sempre incluse la cintrale urbana e 
DITTA. 4 


Y. 


culito fra una distanza di circa 1200 chilometri 
si parlava con microfoni ordinari. 


BOJLOGNA 


La Tribuna Фес che l'udizione fu sempre otti- 
ma, tanto che la direzione generafe, dei telefoni di- 
sporrá affinché in breve sia aperta al servizio cor- 
rente questa nuova lunga via di comun:cazionc. 


Insuccesso di una conferenza radiotelegrafica. 

Il «Giornale dei lavori pubblici» informa che la 
Germania non essendo riuscita ad ottenere l'ade- 
sione delle maqzgiori potenze al protocollo della 
famosa conferenza internazionale radiote'egrafica 
di Berlino, ha preso la decisione di adottare un 
provvedimento interno pel quale è riservato al Go- 
verno (Germanico la rego'arizzazione dell’uso del 


D 
MO | ORI telegrafo senza fili nci possedimenti tedeschi. 


Convenzione fra il Ministero delle roste e dei te- 


legrafi e la Società anonima dei tramways a 

ID К А U L | CI vapore delle provincie di Verona e di Vicenza. 

Fra la Società anonima dei tramways delle pro- 

1555 impianti eseguiti vincie di Verona e Vicenza, che ha fatto domanda 
ETT 103.000 cav. perchè le proprie linee te'egafiche. sulla. tram- 

via Verona-Lonigo-Cologna e Caldicro-Tregnago 


DIPLOMA A TORINO sieno costruite e mantenute a cura dell'Ammini- 
strazione dei telegraf dello Stato e il Ministero 
Cataloghi e эти a richiesta delle Poste e dei telegrafi, si convenne quanto 


s e 


segue: 
1. Che l'Xmininistrazione. dei telegrafi dello 


Stato si assuma la ricostruzione dela linta tele- 
grafica da Verona a Cologna Veneta e da Cai- 


0 
diero a Trognago, nei modi consueti dietro rim- 
borso, da parte della Società, di tutte le spese n:- 
cessarie all'esecuzione del lavoro; 


2. L' Amministrazione stessa si assume la ma- 
TORINO nutenzione e sorveglianza della nuova linca con 
Corso Oporto — 35 effetto dal primo del mese successivo in cui la li- 

nca sara costruita; 
3. Per la manutenzione e sorveglianza, tenu- 


VENTILATORI to presente che i fili della Società tramviaria sa- 


ranno appaggiati sulla palificazione governativa 
FO RGI E la Società stessa corrisponderà un canone in ra- 
gione di L. 8 annue al chilometro per il filo e di 
Applicazione L. 5 per ogni altro aggiunto pagandone l'im- 
— _ : : : porto in rate quadrimestrali posticipate; 

A " agli essicatoi, tra- 4. L'ammontare del canene annuo si stabil- 
sporti ppoeumatici, tiraggio rá di comune. accordo quando la linea sara cv 

indotto. ms struita, e precisamente in L. 447,53; 


5. Il trasporto del materiale occorrente per 
la ricostruzione € la manutenzione del'a linea 54- 


ASPORTAZIONI Й! rá fatto gratuitamente dalla Società de] tram, 
А aM d dietro richiesta in iscritto del direttore delle co- 
PO LVE RI "mu | struzioni telegraliche e telefoniche di Verona. 
ү. | Parimenti tutti gli impiegati ed agenti tele- 
RISCALDAMENTO grafici che viaggeranno per servizio del telegra- 
e VENTILAZIONE Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO -- Via Casteltidardo, 7 
Filiali: Genova, Via Consolazione, 71 - 


Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri,” 


Catalogo gratis a richiesta 


OFFICINE.SA 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


LL DELLE == 


Capitale Sociale L. 7.060.000 


Impianti Elettrici Completi x + 


Alternatori Dinamo х ж ж > 


Trasformatori - Motori x + ж + 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
trico *- * x * + * * ж 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 
magnetlea х x ж » x Xx 
Gru e Argani a comando elettrico e 


a mano * + è * xk + >» 


Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

PALERMO - Luigi Langie:o, Via 
Vilfarosa, 8-а 8-б 

GENOVA - А. М. PATTONO & С. 
Via Caffaro, 17. 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


"9e MILANO 


4 - Via Broggi-4 
M 
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Registratore elettromagnetico a carta continua. 


Strumenti di misura per elettricita 
ae С Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 

G Gran Premi 

pr MASSIME ONORIFICENZE Milano 1906 
Adottati nei più grandiosi 

Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


fo avranno diritto di circolere gratuitamente nel- 
le carrozze della Società, la quale rilascierà in 
conseguenza biglietti gratuiti personali per la 
circolazione, da rinnovarsi annualmente, di 1.a 
classe, al direttore generale cd agli ispettori ge- 
nc-ali, al direttore delle costruzioni, al direttore 
aggiunto е all'aiuto direttore, e di 2.a classe ai 
capisquadra e guardafili; | 

6. La Società dovrà far invigiare gratuita- 
mente dai suoi agenti (cantenieri o cascllanti) le 
linec telegrafiche stabilite o da stabilirsi per con- 
to dcl Governo, lungo la linea tramviaria. 

Gli agenti incaricati di questa vigilanza do- 
vranno denunziare immediatamente alla prossima 
stazione telegrafica od alla più vicina autorità 
competente tutti i guasti sopravvenuti” alle lince 
telegrafiche ; 

7. La Società nen potrà trasmettere айт. te- 
legrammi fuorchè quelli relativi al servizio delle 
suc strade, e sarà perciò sottoposta alla sorve- 
glianza governativa; | 

8. A richiesta del Governo la Società conces- 
sionaria dovrà anche assumere il servizio dei te- 
lessammi di Stato e dei privati in, quegli uffici 
in cui le sarà possibile e compatibilmente coi 
mezzi di cul dispone. 

Questo servizio sarà fatto a norma dei regola- 
menti e delle istruzicni che verranno date dal 
Ministero dell: poste с dei te'egrafi. In compenso 
di tale servizio, la Società concessionaria riterrà 
per sè il terzo delle tasse interne dei te'egrammi 
privati cd accettati dai suoi uffici. Sarà tenuta 


'a versare nelle casse dello Stato, otre i due terz! 


delle tasse interne, di cui alla linea precedente, 
anche l'ammontare delle tasse estere dei tiede- 
erammi privati e di Stato a nagamento, diretti al- 
l'estero, non che dell’intiero ammontare dele tas- 
se di risposta pagata e di espresso anticipate dal 
mittente dei telegrammi medesimi. Nulla spetta 
alla Società concessionaria pei telegrammi priva 
ti, di Stato c di servizio postale, telegrafico e te- 
lefonico ricevuti dagli uffici sociali, nè per la con- 
segna ai destinatari пеГа zona di recapito nor- 
male. 

In qualunque ufficio telegrafico della Società, 
ancorchè non sia autorizzato a fare ordinariamen- 
te il servizio del Governo с dei privati, dovranno 
essere accettati, trasmessi с recapitati i telegram- 
mi di Stato in franchigia ed i telegrammi di ser- 
vizio postale, telegrafico e telefonico, nonchè 1 


telegrammi privati presentati dal viaggiatori, ri- 


feribili alla ricerca di oggetti smarriti o dimenti- 
cati nei treni o nelle sale delle stazioni, ovvero 
ad avvisi relativi a ritardo nel proseguimento del 
viaggio, in causa di accidenti ferroviari. Pe-ò 1 
telegrammi per l'estero saranno accettati sola- 
menté quando l'ufficio abbia modo di prendere 1- 
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GANZ 


DI ELETTRICITÀ 


; Sede in Milano - Via Solferino, Is 


ZI 


А — Alternatori - Motori == 
| Trasformatori - Convertitori 


Dinamo e Motori à corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


Wi == Preventivi gratis a richiesta 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


per l'Italia Inc. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Massima sicurezza 


Caidala Babcock & Wilcox con surriscaldatore, 


Esposizione Interna- GR AND PRI La più grande „a. 
zionale Milano 1906 == Onorificenza 


| Surriscaldatori di vapore 
| КОО Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


^  Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI рй di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » » 
IN ITALIA » » 140.000 » » 


Economizzatori - Riscaldatori | 
| Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ercole Marelli & Co. - Milano! 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza: .  Telegrammi: | 
`{ Casella Postale 1254 - Milano - Ventilatore - Milano 
| i i FS y 
kog Ns coe . 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


" 


Corrente contin ua 
Corrente alternata 


ПОТ DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO 


girevoli e inclinabill 


vr 


Esportazione 
Mondiale 


pw m 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino suddi- 


visi per corrente, voltaggio, ecc. 


eg” 
Più di 20.000 sempre pronti | 
Filiali e Rappresentanze della Gasa con Depositi 
MILANO TORINO NAPOLI GENOVA |». PARIGI 


Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, 11 Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 86 
Per 11 BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID . BARCELLONA 
Joha Shirley Pandiani V. P. Mattern Willem van Rija Pedro Boss! ``. Colli & Baile 
77, Finsburg Pavement Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgtacht 181 Reina Cristina 375 ^ Pasaje de la Paz 8 Y 
e LISBONA . CAIRO - BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
| E. Colembo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e С. — Paolo Zsigmuady 
Praca dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 239 Rua ее ‚л 78 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


MOTORI .. + TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


DINAMO 


Per l'Italia Cerv'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. "T enden e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
` в Рег il Veneto: ^ 9 - Venezia, S. Moisè, 2065 o 
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wu 


È Allgemeine Elektricitáts- Gesellschaft 9 


BERLINO 


MICANITE 


ШЇЇ di ogni ЇЇ, to ЇЙЇ flessibili e duri, in tutt gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 


Carta Micanite - Tela Micanite 


 MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE з —_ 


T le Bitte eisttrotecniche, gli installatori e | — vogliano rivolgersi al nostro signor 


i Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Mefono 96-27 
э | : 


à Anonima Ing. V. TEDESCHI & C. - Torino 


Capitale L. 2.000.000 interamente versato 


FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 


per ogni applicazione dell'elettricità 


kavo Trifase Armato 


Tipo N. 335 TN con isolamento speciale per funzionamento a 


M 


Questo cavo provato per un'ora successivamente a 
30.000 - 40.000 - 50.000 - 60.000 - 70.000 
80.000 - 90.000 volt 


rappresenta un tipo veramente pratico di cavo ad alta Ў EA 
tensione per le sue dimensioni ridotte e conseguente li- ХАА 
mitato prezzo. 


Cassette terminali, di sezionamento, di giunzione 
per impianti a 30.000 volt 


| Laboratorio "ng 
ad alta tensione per le prove dei сам! GNINDESIA NATURALE: 
e relativi accessori 


Informazioni e preventivi a richiesta. 


[,ороуїсо Hess 


MILANO 


15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 


Telegrammi: CONDUIT-MILANO 


Casa fondata nel 1895 


È Amo 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


- BERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI 1. L. 2. 


ЕЕ 5 за e È 
^ 


TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ss E MATERIALI ELETTRICI! 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
О METALELżI О 


interruttori e Commutatori 


“ке “ Bersmann,, 


a seatto rapido e senza scatto == 


INTERRUTTORI A LEVA A SCATTO MOLTIPLO 


per alte tensioni 


= (ommutatori unipolari a leva a seatto = 


a più direzioni ~- —-——— 


. Domandare Listino N. 48 


чү 


———————— II AI A тыш: < _- 


Trrbcalternatore da 3000 Kwats. 
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"== D'OGNI GENERE 


| IMPIANTI COMPLET) © 


per qualsias: scopo 2 


"e 


|. It. Lahmeyer di Elettricità | oc e eras 


Rappr- e: FELTEN e GUILLEAUME - LAMMEVERWERKE А. 0.- Frankturt aim p Filiali a - ROMA - NAPOLI 


VERKAUFSSTELLE 


VEREIIGTER GLUKLAMPEN-EABRINEN ҮШ. 


BERLIN W. 8 


Leipzigerstr. 23 Telegrammi: Vauvage - Berlin 


— > 


Si ottiene un 


Risparmio del 30°, di consumo 


impiegando 


Lampade a filamento metallizzato 


per tensioni da 100-120 bolts, 
+ 40, 25 8 32 candele 


Consumo di Energia 


^ Watt 2 1/4 per candela 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 


e circa 500 ore 9——————— 


acp йд com m C 


Ing. Qalabrega Lichtenberger e Ori | ' 


TORINO +» Via Lagrange, 29 | 
VENEZIA = San Moisè, 2065 | 


Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zm 
| 
| 
| 


Theiler e C. di Zug - (suizzer® · 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 


per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue | 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA | 


Contatore per өзө дө sue 
iasi nea cquilibraja. , , , АТ. , , 
j Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 
% pr 


PSA 


ING VALABREGA LICHTENBERGER г: ORI; 


DEPOSITO «Оро! MATERIALI со ACCESSORI 
S PER IMPIANTI 
ELETTRICI 


ҮТЕ 


NY 
DE 


BE 


d $ 


[TORINO via LAGRANGE 29 da 
SI VENEZIA -*** SAN RU 2065 7 


SN у ON AS 
LENF ONAK 
66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 
"NIIN, © WAEDENSWEIL — (Svizzera) ` 


ads Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino D гоа di Мы 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 


Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba: 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- A5. | im toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, == ш, Y Reostati — Moderatori di luce. 4 


caffettiere, tejere, ecc. === ===. => Specialità : Grandi forni per fornal е pastic 


cieri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso faini- 
glie, alberghi, ecc. 


BO. 7 Medatllie d’ Oro NU 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


: js m» œ= GARANZIA, per ogni upon UN ANNO, ro 7 
с ам —— LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS © a 


Sa "= _==—_.. 


tuo e —@ 


o 9 tf [ h h Turbine «[ERCULE-RAPIDE=GIRARD-PELTON 

== У м = Regolat :i — Servomotori idraulici ей a ѕесе 

Ing. ПТО De Pre [ i [ |  endimento pae Hi und id иды casa 
Macchine per la fabbricazione della Carta, Cartoni, Paste, di Legno 


Macchine pel trattamento preliminare dello straccio 
INNESTI A FRIZIONE — Per ja Lombardia, > ao iii Pra 


CARLO LEVI, Via Annunciata, 4, Milano. 
I. MANICOTTI in sostituzione dei Ma- Rappresentanti Per il Piemonte: Ing. VALABREGA 


poda a denti per colleramento di 2 рег leTurbine e Regolatori — NR & ORI - Torino Via 
alberi. 


2. PULEGGIE ed INGRANAGRI per 


г ndersi a volontà fissi o folli. 


Si applicano anche per forze conside- 
re volt. 


I grano e disgrano dolcissimo senza 
menani 2 Ера 


е" 


BREVETTA TI 
in 1Ttáalla ed &211'JISwtero. 


> ADLER ғ EISENSCHITZ .. о. 


Macchine ed ufensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


Rappresentanze 


—— = E delle Primarie 


Ea Tese == = =, 
= == SS Case Americane 


Punte vere Americane. 
Mandrini autocentranti. Ri 


Specialità in Macchine 


per Elettricisti per la fab- 
bricazione Е rapida c delle 


DINAN AMO, MOTORI, ecc, 


ЇШЇ onima fani Reti 


Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato == 


Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 


Casella Postale - MILANO N. 11-64 
FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis 


EST LS” II E E SD 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCE NZA a СОКО FTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA === 
—=PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misura : 
Apparecchi per quadri Dr. PAUL MEYER A. G. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa y № A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
к MERCE SEMPRE PRONTA #— 


SI 


SOCIETÀ ITALIANA 


ISIRY, CHAMON aC. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
ea  - 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
“OK, 'BT,, ер ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
— 


| Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. | 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - - Amperometri - анте 


Indicatori e Registratori 


Jstrumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER - 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 


PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


vi 


LY 
Qi 


ы T X 2 
Gi si A 


ERNST PABST 


BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 


e PP 


AS 


· APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico; Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL, 


per impianti ad alta teneione 


miniere, tunpels e altri lneghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


ИШ fir Srussenhobuhedari 


BERLINO 


— —_>=>>AY ———_—. 


ori li di tramvie e ferrovi 
Materiale per linee superi е e ferrovie 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
—r—rwr—n1knlnòm_—_—_——— 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 
cor“ A «recu o ulcere — i le) 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l’Italia S 128 


W BERTO VIGLIANO MILANO, 


PP to. 
— * tr rin 


- 


paree — 


e ita ci = 
лана ——- - i 


- | TUBI ISOLANTI “ADT, 
seno superieri a mibiui altro dalla concorrenza 


per l'Italia Settentrionale e Centrale 


i ^ Ing. A. C. PIVA 
' MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO 


BEBRUDER ADT A. E. - 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


—  "QEBRÜDER Арт Акпкух-С 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per Instailazione di Tubi == 


ALFRED SCHMITZ successore | 
RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 


Lampada ad arco a globo chiuso - 


la più conveniente per 


qualsiasi appicazione J ANA US 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «3HLANO, 


Rappresentanze e Depositi 


Ittateriali Elettrici ed Industriali 


ELETTROGENO 


SALE GENE RATORE PER PILE 


eO Пов ha шодо nessuna cristallizza- 


= zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


Le Occorre minor quantità di elettro- 
о“ geno che del solito sale auusoniaco 


Vantaggi: 


ENSEIM (Palatinato) 


> cp va nn = = 


tes, 2, = „^+: 
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“LAY ,, ILNVIOSI 1ЯП1, 


шэш Jp шош дјош rejuour 


ESELLSCHAFT. © 


per l'Italia Meridionale 


NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


mm 


Ing. L. AUDOLI & С. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici è Pozzi Artesiani == 


= Condotte d’Acqua 


== Pompa Dora 


Gruppi di APA Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a ш al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


= - Evitato ogni pericolo d’ inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. 


=_= = ===> aL 


SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO- LBELLNZONA. 


MACCHINE A |=“ y | INSTALLAZIONE | 
VAPORE CON || Жж ОА || MODERNA 
DISTRIBUZIONE f 2 A 


OTTIMI 


vi E $ 
M , К Ya ba Ne h ^ vi 243 bes ы ‘ 2" i 9. - l È | 
= па 4 l AUS SU з= n xi > PAIN 
A VALVOLE : 4 74 ERES. e bir a CLER € LIA 2 | MATERIALI 
| e 6 3 E A d "d , : E I M ` а 


SEMPLICI ROBUSTE PIE ETNA 
Ї SA e Г 
ECONOMICHE E-—— Ө | ACCURATA | 


| ert CI A n ка| ект | 
БШШ, (ww || PERFETTA | 


UFFICIO VENDITA PER L ITALIA] 


MiLANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO] 
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struzione riguardo alle tasse da un ufficio prcs- - 
simo ammesso al servizio pubbhco; 

10. La presente convenzione sarà valevo'e per 
un triennio e s'intenderà tacitamente prorogata 
d'anno in anno, quando non venga disdetta da u- 
na delle due parti, sei mesi prima cella scadenza, 
per sostituirvi altro accordo ; 

11. La presente Convenzione, che avrà effetto 
immediato per quanto riguarda la ricostruz one 
della linea e per quanto riguarda la manutenzione 
a norma dell'art. 2. sarà sottoposta all'approva- 
zione del Ministero de'le poste e telegrafi. La rc- 
gistrazione della presente Convenzione sarà fatta 
a spese della Società anonima delle tramvie delle 
provincie di Verona e Vicenza. 


————————————— 
П 


TRAZIONE. 


Le sovvenzioni ai servizi automobilistici. 

Il ministro dei lavori pubblici in questi ultimi 
tempi ha preso accordi con il ministro del te- 
soro per aumentare il fondo stanziato per suss di 
ai servizi automobilistici. Si calcola che il capitale 
relativo dovrà essere aumentato di circa 400,000 
lire annue. I provvedimenti definitivi saranno ado:- 
tati dopo che la Commissione incaricata della ri- f 
forma avrà presentata la relazione. 

Linea automobilistica Terni-Perugia. 

Si afferma che entro il mese di aprile prossimo 
sarà attivata una linea di automobili in servizio 
pubblico Terni-Todi-Perugia lungo la strada pro- 
vinciale Tuderpe, 1. 2. € 3. tronco. 

La lunghezza del. percorso è di chilometri 50 
da Todi a Perugia, e di a'trettanti prossimamente 
da Todi a Terni. 

It=servizio sarà impiantato con n. 7 vetture, 
Quali parte da 18-24 HP e parte da 28-40 
pressamente costruite dalla Fiat, e per ora 
й stabilita una sola corsa eiornaliera di an- 
ti се. ritorno Todi-Perugia e Todi-Terni. 

Oltre il sussidio governativo in ragione di lire 
TERE chilometro, la Ditta esercente ha in attivo 
L. 13.000 per il servizio postale e L. 7000 circa 
di sussidi che si corrisponderanno complessiva- 
mente dai vari comuni serviti dalla linca. 

И prezzo de'la corsa sarà fissato in ragione di 
A E a chilometro. 


w 


Al Айко Че! Вїскеп. 

Vennero ripresi i lavori del trafo:o del R cken 
sospesi: c causa il grisou. Vennero adoperati poten- 
ti aspiratori del gas e quindi abbattuta 'a muraglia 
costruita per trattenerlo. Юйс perte in ferro sono 
state collocate al tunnel ner soffocare, chiudendo- 
les-gli eventuali incendi del gas che potevano ripe- 
tersi; Sono già perforati m. 8250 di galleria. 


e а 
————————————————— —— 
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TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 
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SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE Ep APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI Ep ESERCIZI 
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_————— 


e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


- VIA RONDINELLI, 1 == 
- VIA XX SETTEMBRE, 31 


- 5. MOISE, 1463 
- VIA ARSENALE, 14 


Servizio automobilistico intercomun. in Piemonte. 
Nel comune di Bassignana furono gettate le ba- 
Ing. QUERINI e PRATI 


CONSULENZA | 
-e | Costruzione di Linee Elettriche 
— PROGETTI e IMPIANTI — 
COSTRUZIONI MILANO — Corso S. Celso, 15 


ROMA: VIA CAVOUR, 82 


VENEZIA: 
FIRENZE: 
GENOVA: 
TORINO: 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, VIA CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORE 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


UFFICI: 


(ons 
уз” Ft SPIERER a C. 


ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO 
Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolemento ccn 48 Pile tiro A 
Ж - Telefoni 
Telegrafi 


Accensione motori 
Usi scientifici 


M Elettroterapia 
Arar Ў Ѕопегіе 
I ALI A X\ Accensione di 
44 Microlampade 
i To eni | 
il moe M. 
| й disi 


la rid («Di йн со enon 
¿a s ала BA Da ид лад 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE e 
(Per accensione di motori a scoppio) “Aa Pila a liquido tipo I 

| А ríchíesta € per quantità per applicazioni normal 
convenienti sí fabbri- | 
cano pile dí qualunque 
tipo. e dimensione. 
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Pila a secco tipo A 
per batterie portatili 


da À 
mr pet, 
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RAPPRESENTANTI / 2 Rema e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Agenti < per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOGHERA (Pavia) 
| per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 
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si di una Società per servizio d'automobili fra 
Alessandria e il detto Comune, toccando i sob- 
borghi Orti, Valle San Bartolomeo, Va'madonna 


Pavone, Pietramarazzi, Montecallo e Rivarene 
(Torino), e d'un altro servizio tra Alessandria с 
Valenza. 


Per le funicolari aeree. 

Si è riunita la Commissione che deve compia- 
re il regolamento рег la legge sulle vie funizo ari 
acrec. 

La Cemmissione iniziò l'esame degli articoli di 
uno schema di regolamento già preparato durante 
i mesi scorsi, e proseguirá il suo lavoro, il quale 
durerà parecchie sedute. 


CONCORSI. 


Concorso per un automobiie postale per i servizi 
rurali. 

La Commissione nominata per il concorso per 
una vettura automobile pel servizio posta'e rurale 
si è riunita decidendo sulle domande presentate 
per l'ammissione al concorso suddetto. Complessi- 
vamente vennero ammesse 22 ditte appartenenti 
quasi tutte al centro «d al settentrione d'Italia. 

La Commissione ha claborato il rego'amento 
che disciplina il concorso. Entro il 30 gennaio le 
ditte ummesse al concorso dovranno dichiarare 
quante vetture presenteranno alla prova e per il 
3. maggio inviare al Ministero delle poste il dise- 
gno del chassis. И 

Le macchine saranno presentate al parco di Ro- 
ma il I. giugno per cssere esaminate. 


CONGRESSI. 
Per la riforma della legge sugli infortuni del la- 
voro. | 
Regolamento del Congresso. - - Nel marzo 1908 


avrà luogo in Roma un Congresso degi Indu- 
strrali Italiani allo scopo di invocare una sol'ecita 
e razionale riforma della Legge sugli infortuni 
del lavoro e di concretare e coordinarc i desideri 
dell'industria nazionale in ordine a tale riforma. 

Potranno partecipare al Congresso le Camerc 
di Commercio, i Sodalizi Industriali e le Ditte 
soggette alla Legge sugli Infortuni del lavoro. 
Le Camerc di Commercio ed i Sodalizi parteci- 
peranno al Congresso per mezzo dei loro dele- 
gati, che non potranno essere più di cinque per 
ogni Camera o Sodalizio. 

Gli Enti e le ditte che intendono di partecipare 
al Congresso dovranno far pervenire la propria 
adesione entro il 15 febbraio 1908. La quota di 
iscrizione al Congresso è stabilita in L. 50 per le 
Camere di Commercio, i Sodalizi- Industriali e Је 
Società per azioni, in L. 20 per gli altri aderenti. 

П Comitato Ordinatore ha amnia facoltà di dc- 
terminare i| programma dei lavori del Congresso 
e formula l'ordine del giorno relativo. Nessun 
tema potrà essere discusso se non sarà compreso 
nell'ordine del giorno. 


Gli Enti e le Ditte che intendono partec.pare 
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An, Materiale Elettrico 


IL 
Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per l'Elettricità 


CHIBDBRB CATALOGO GENERALE 
in corso di stampa 


Materiale 


per qualunque 
applicazione 


elettrica 


Telefono ол-бо 


E A 
Materiale ИШ Elettrico 
Vernici P. & B. " 


Nastri gommati Manson 


Mica - Micanit Jaroslaw 


. Cartoni compressi tipo Weidmann 


Fibra americana vulcanizzata 


. Tela e Carta Giapponese 
Stagno e Pasta ““Fludor,, per saldare 
Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta. 


ste 


ADOLFO RIGNON 
TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


. Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & Cj 


& Società in accomandita per azioni — Capitale L. 2.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tencion! Ж 


Interruttori automatici di massima e minima оогтеп{ е 
= Interruttori antomatici di massima e minima tensioni 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici PE 
УА distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, Ж 

mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto М. 70061 E 


Trasformatori di misura di tensione e di corrente w 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi MP 


INSERITORI 


semplici e doppi per batterie di aeeurnulatert ic 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 


E s ТАТІ a ventaglio ed а corsoto 284 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori | 
REOSTA TI di avviamento 3 


bassa ed alta tensione, i tezi tro le scariche аш 
Apparecchi per reti aeree o em. Condensatori Elettrici Келле e de созго осаго а 

SCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI ee 

ACCESSORI PER IMPIANTI LÍMITATORI DI GORRENTR 


Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 


Costruzione e montaggio di quadri completi per Centraii, Stabilimenti, Motori so | 
BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Teiefono 28-77 Telegr. Plettrotecal А | 
- Società per Azioni 


HARTMANN &-BRAUN = 58 per 4 


| ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo TM 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


ШИШ ИШ 


D di Resistenze, 
Isolazioni, — 


e per 


] Localizzazione di difetti » л 


4 


т a er. 


moe 


ж æ di isoiazione nei cavi 

| DA 

Ka (= DROVAPARAFULMIN] = 

| 57+ = 
| Impianti di Laboratorio" E 

| ecc 


VETTURE DI MISURA 


——o_———__———€——P€ < 


80 Gennaio 19C8 


ai lavori del Congresso avranno facoltà di pro- 
porre temi, inviandone notizia precisa al Comi- 
tato Ordinatore entro il 15 gennaio 1908. 

I] Comitato Ordinatore sceglierà, fra quelli in- 
viatigli, 1 temi da sottoporsi all'esame del Con- 
gresso, aggiungendovene, se del caso, altri di 
propria inizrativa. Esso parteciperà, non piü tardi 
del 25 gennaio, a tutti 1 proponenti l'elenco dei 
temi prescelti, spettando ai presentatori d: questi 
l'incarico di compilarne la relazione. I manoscritti 
delle re'azioni dovranno essere inviati al Comita- 
to Ordinatore non più tardi del 20 febbraio 1908. 
| temi di cui entro questo termine non saranno 
pervenute le relazioni non potranno in verun caso 
essere compresi nell'ordine del giorno. 11 Comi- 
tato Ordinatore provvederà ala stampa delle re- 
lazioni e, successivamente al 23 febbraio 1908, 
le invierà, insieme con l'ordine del giorno del 
Congresso, a tutti gli aderenti, in modo che que- 
sti possano avere tempo sufficiente per studiarle 
e prepararsi alla discussione. 

ll Comitato Ordinatore compilerà e spedirà ad 
ogni aderente, insieme con le «relazioni, un rag- 
guaglio sommario della legislazione straniera su- 
gli infortuni del lavoro, nonchè un riassunto dcl- 
le proposte elaborate dal Governo o dalle singo!:: 
Camere di Commercio ed Associazioni per la ri- 
forma della legge ita'iana vigente. 

Nella prima seduta del Congresso si procederà 
alla nomina dell'Ufficio di presidenza del Con- 
gresso, composto di un Presidente, quattro Vice- 
presidenti, un Segretario generale del Congresso 
e quattro Segretari di presidenza. 

L'Ufficio di presidenza del Congresso stabilirà 
l'ordine nel quale ciascuno dei suoi membri dovrà 
assumere le funzioni di Presidente e di Segretario 
durante le singole sedute. 

Tutti gli iscritti al Congresso potranno р. еп- 
der parte al'a discussione. Nessuno potrà parla- 
re più di due volte sullo stesso argomento. O- 
gni discorso potrà aver la durata massima di 
dieci minuti. Queste disposizioni non vincolano i 
relatori. Le adunanze si svolgeranno secondo le 
norme e le consuetudini parlamentari. 

Ogni inscritto al Congresso avrá diritto ci veto 
su tutte le questioni. Voto triplo spetterà ai Con- 
gressisti investiti della qualità di rappresentanti 
di Camere di Commercio o di Sodalizi aderenti 
al Congresso. Nessun inscritto potrà reile vota- 
aloni assumere la rappresentanza di più Enti. 

Al termine dei lavori il Congresso nominerà 
un Comitato permanente con l'incarico di formu- 
lare una relazione in cui saranno raccolte cd il- 
lustrate le deliberazioni prese, nonché di presen- 
tare detta relazione al Governo ed al Parlamento, 
e di tener desta l'agitazione affinché la riforma 
della legge avvenga senza indugio c nel modo 
i più possibilmente conforme alle aspirazioni de'- 
la classe industriale. 

Detto Comitato permanente provvederà in sc- 
guito alla stampa di un resoconto analitico dci 
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STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell’E'ettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSOLENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elef- 


frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. . 


SOCIETÀ ren a TRAZIONE 
ELETTRICA 


An. pet Azioni - Cap. 1.000.000 - Vers. 300.000 
Sede In MILANO - Vignole, 6 


Telefono 95-24 


c 


Impianti di trazione 


con automobili elettrici 
a filo aereo 


JI sistema più indicato per servizi pubblici: 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
per la maggior economia 
Deposito di Isolanti Ohio Brass Co 


nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta . 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANG - 


Fabbrica Specialista 


Seghe e Macchine 
per la 


Lavorazione del Legno 


S Fabbriche a Lipsia (Germano) 
Milano 1906 - Grand Prix sus 


Esposizione 


=- Unica occasione per far conoscere i uu! della ola = 


Penna “ Safety L 


e PRODUZIONE INGLESE 6 


20.000 penne a serbatoio In oro garantito del valore di L. 12, 


sie — = PER SOLE L. 4,00 


Questa penna-serbatoio in oro, ha una punta di diamante, inalterabile per 10 anni, sempre 
pronta a scrivere, ricambiabile, elastica. 


Richieste contro assegno à: MYNART & 00. LTD. LONDON WC 


f MASSIME GARANZIE ш w w w | SI CERCANO AGENTI PER LA VENDITA 


Erdmann Kircheis, Aue (Sassonia) 


FABBRICA di MACCHINE e FONDERIA 
Casa fondata nel 1861 


cio 


Specialità in Macchine, Utensili, Trancie, Presse, ecc. 


per la 


LAVORAZIONE DEL PIOMBO E DEI METALLI 


Specie anche per 
I più vasti Stabilimenti del 
СЕСКЕ ELETTRICHE, PP aroma 850 operas. o 
ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI Par1G11900: LA MASSIMA ONORIFICENZA: «GRAND PRIX» 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MiLANO 1900 GRAN PREMIO» 
COSTRUZIONE 
RISPONDENTE ALLO SCOPO 


MATERIALE GARANTITO OTTIMO 


К, І 


PREZZI MODICISSIMI 


Э 


ESECUZIONE ACCURATISSIMA 


Fabrib-Marko 


Cataloghi illustrati schiarimenti e preventivi gratis. M 105 


Società Italiana LANGEN & WOLF | 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


А 15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori OTTO con gusogeno ad aimi 


Consumo di antracite 350 a 550 g-. 
cioè da 1 e mezzo a З centesimi per cavalio-ora 


4 i i Forza Motrice la più economica 
i d) JE 1800 Impianti 


E ` ^. а: : 


per una forza complessiva 
di 80.000 cavalli 


| Motori ad olii ini da 35. a дос Cavalli. installati in Italia nello spazio di 5 anni 
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lavori del Congresso. Una copia di tale resocon- 
to sara inviata a tutti gli aderenti. 


IMPIANTI. 


Le forze idrauliche nella provincia di Cuneo. 

Alcuni industriali, di cui è a capo il signor Fcr- 
nando Olivero, hanno ottenuto di poter fruire di 
un salto d'acqua del canale Rovero a breve distan- 
za dalia città, sulla sinistra della Stura, pe: pro- 
durre circa 400 cavalli di forza motrice. 

Questa energia andrà ad alimentare, o tre a va- 
ric piccole industrie già esistenti, altri stabilimenti 
di nuovo impianto, fra cui quello per la costru- 
zione di carrozzeria с per riparazioni di automobi- 
li, che si sta attuando al sud della città, poco ol- 
tre il dazio di Porta Nizza. 

Pare che non sia lontano l’inizio dei lavori per 
dare attuazione al progetto più grandioso per de- 
rivazicne di energia clettrica dalla Stura e ciò in 
base alla concessione di cui si è resa assuntrice 
la Società Alto Piemonte. 


t lavori del grande impianto idro-slettrico' del Toce. 

Fervono i lavori per l'impianto idroc'ettric; del- 
l'Impresa Conti di Milano al Тосс c al Devero. 

stanno le torricelle metal iche per 
i| sostegno delle condutture aciec. I lavori sono 
тойо avanzati. 
Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 
PROVINCIA DI AQUILA. 

Ditiu Beniamino Rossi e C., Paganica. — Di- 
stribuzione di luo: negli abitati di Paganica, Ca- 
marda e Assergi. — La stazione è sitluata nella bor- 
gata Tempera, frazione del comune di Paganica. 
La linea di trasmissicne acerca, a tre fili, ha la lun- 
ghezza complessiva di km. 12 circa. — Corrente, 
alternata, trifase, 2000 volts. — Forza motrice, i- 
draulica, 44 HP. — Generatori 36 Kw. — Distri- 
buzione a 4 fili. 

Ditta Berardi, Moscati e C., Amatrice. — Distri- 
buzione di luce e forza motrice in Amatrice. — La 
stazione generatrice è situata nel comune di Ama- 
trie, in loca'ità detta l'osso Molinaro. La linea 


rizzando 


di trasmissicne è aerca, a tre fili, della lunghezza 


di circa 3500 m. — Ccrrente, Alsernata trifase, 
3000 volts. — Forza motrice, ldraulica, zo HP. — 
Generatori 36 Kw. — Distribuzione a 4 fiii. 
Società industriale Italiana, Roma. — Attivazio- 
ne di una fabbrica di carburo di calcio. — L'offici- 
aa generatrice è situata nel territorio del comune 
di Capistrello, a r km. circa dall'abitato, quella ri- 
cevitrice trovasi pure nel territorio del detto comu- 
ne, località Sanda Barbara. La linea di trasmissio- 
ne è aerea, a tre fili e della lunghezza di 1875 m. - 
Corrente, Alternata, trifase, 10,000 volts. — Forza 
motrice, Idraulica, 1000 HP. — Generatori, 795 
hw. | 
Amministrazione comunale di Scanno. — D'stri- 
buzione di luce е forza motrice nel comune di Scan- 
no. — La stazione generatrice è situata nel derri- 
torio del comune di Scanno. La linea di trasmis- 
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Norimberga 
(Baviera) 


ETT 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


Istrumenti per quadri da distribuzione 
ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


ID 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


F. M. di MONTIGNY - Milano Via Moscova, 46 


PREMIATA FABBRICA 
DI PILE GALVANOPHOR 
| AD ALTA INTENSITA 


a liquido ed a secco 


p. Grande MEDAGLIA D'ORO 


| = Esposizione di Milano 1906 == 


pp `. 
æ 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
y” 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


ІМ Im: 

КЕ 
|: a 
"ЧЕ 
lo 


E 


som ed articoli effini 


DELLA 
- TELEPHOM PARRIR A. 6. 


. già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio рси сок 


ww cow Land und deehabelwerhe B. B. 


Ad e CÓLN-NIPPESIe 
w^»: Tito Scaramuzzino кишш 


“Telefono 75-52 


Esposizione Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
Internazion. Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 


Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. ki 
Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


Milano 190é 


б Milano 1906 — GRAND PRIX М | 
Magdeburg-Buckau Rappresentante Ing. -H. VELTEN 
; R. WOLF ER е MILANO ЖЕТ, 


; 5 - Via Principe Amedeo - 8 — 
LOCOMODI € ШЙ s o a soo емш. 
Le migliori Motrici per Luce Elettrica E 

e Trasporti di Forza 


"3 


аң di 214549 
cubitis 75 te CÈ Economia di combustibile 
EI A Lec cosa a ту 4" 4. In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse - 
o DET VU raa e Locomobill Wolf. об. 
Produzione totale 520.000 cavalli effettivi 


FORNITORE DELLA REAL CASA 


CARLO 8 NAEF 


MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 


Macchine, Utensili ed Accessori per la 
Meccanica. per Elettricista (specialità 
per montatore). per Fonderia, per Ga- 
sista, Idraulico, Lattoniere, Fabbro, 
Falegname, Carpentiere, ccc. 


і EU 
ficus s Jupe 


- С1єтт. ао |NCANDESCENZA 


YE 
£7 
E. 2. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


$ 
be 


e. Nr Telefono o E , .. PEN Telegrammi : . 
м. 35-79 MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14D) Де Күнү 
УА ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 
) " > “ә, Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta | 
Rappresentanze e depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, M 
MONZA - Corneliani e Daffieno Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici,, 
— Via italia, 27 per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzione | 


d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., b 
Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia | 
lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunque applicazione 
dietro indicazioni o disegni. 
GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 


= A richiesta disegni e preventivi — 


GENOVA - Ing. S. Cavallaro 
— Via XX Settembre, 16 — 


TORINO - Enrico Piumatii 
— Ма S. Quintino, п — 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Magglore, 8 


sione è aerea, a tre fili, e della lunghezza di circa 


1000 m. — Corrente, Alternata, trifase, 2100 volts. 
— Forza motrice, Idraulica, 82 HP. — Geneia- 
tori, бо Kw. i | 


— Distribuzione 
di luce e forza motrice nei comuni di Capistrello, 
Luco, Avezzano € Scurcola (frazione Cappelle). — 
La stazione generatrice è situata in territcrio di Ca- 
piastrelle. La linca di trasmissione è aerea, a tre 


Ditta Pietro Coray, Avessano. 


fili, e della lunghezza di circa 11 km. — Corni, 
Alternata, trifase. 5000 volts. — Forza motrice, I- 
draulica, 255 HP. Generatori 183 Kw. — Distri- 


buzione a tre fili. 

Unione esercizi elettrici, Milano. — Disiribuzio- 
ne di luce e forza motrice nel territorio compreso 
tra Bussi c Aquila. — La linca di trasmissicne, ae- 
rea, a tre fili e della lunghezza di circa 49 km. par- 
te dall'offivina idroelettrica di Bussi, di proprietà 
della Società Italiana ci Elettrochimica, dalla quale 
la Unione esercizi elettrici ha acquistato la disp.ni- 
bilità di 300 HP di energia, e fa capo ad una sta- 
zione di trasformazione situata nella città di Aqui- 
la. Mediante opportune diramazioni e trasformazio- 
ni la distribuzione viene eseguita anche nei comuni 
di СоНеріс:то, Ро оло Picenze, Bussi, Barisciano, 
Otera, Paganica, Navelli e Capestrano. — Cor- 
rente, alternata, trifase, 25.000 volts. 

PROVINCIA DI CAMPGBASSO. 

Ditta Colagiono e Ciampitti, Campobasso. -— 
Distribuzione di luce e forza motrice in Boiano. — 
La stazione generatrice è situata in prossimità del- 
l'abitato di Boiano. La linca di trasmissione è ae- 
rca, a tre fili, e della lunghezza di circa m. 800. 
— Corrente, Aliernata, trifase, 2100 volts. — For- 
za motrice, Idraulica, 87 HP. — Generatori, 63. 
Kw. 

Ditta Ferdinando Guacci, Campobasso, — Di- 
stribuzione di luce e forza motrice nel comune di 
Campobasso. — La stazione generatrice è situata 
sulla sponda destra del Biferno in contrada La 
Rocca, comune di Oratino. La linea di trasmissio- 
ne, a tre fili, ha la lunghezza di circa km. 1 


— Corrente, Alternata, trifase, gooo volts. — For- 
za motrice, Idraulica, 450 HP. — Generatori 310 
hu. 

Ditta De Capoa, Campobasso. — Distribuzione 


di luce € forza motrice nei comuni di Campochiaro, 
Guardiaregia, Baranello, Vinchiaturo, Ierrazzano, 
Mirabello e Campobasso. — La stazione generatti- 
ce e situata nel comune di San Polo Matese, locali- 
tá Rio Freddo. Le linec di trasmissione sono ae- 
rec, a tre fili e della Iunghezza complessiva di circa 
km. 23. — Corrente, Alternata, trifase, 9ooo volts. 
PROVINCIA DI CHIETI. 

Ditta Zecca Cauli e C., Chieti. — Distribuzione 
di luce c di forza motrice in tutti i centri principali 
della provincia di Chieti. — La stazione generatri- 
ce è situata sul fiume Verde in territorio di Fara 
San Martino. La linca di trasmissione è aerea a tre 
fili; essa si estende al nord sino a Pescara ed al sud 
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SAUTER ШЇ 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 
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Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste, 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1? Italin 


Ing. В. MATRICARDI e С. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


Unione Italiana = 
“mi = (as-Elettricità 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


ANONIMA 
Capitale 
1.600.000 


ANONIMA 
Capitale 
1.600.009 


=S 


Impianti completi a 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo “ 


= LAVORAZIONI IN FERRO —= 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER СОКЕ ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA 
CONTATORI DI GAS — CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
. LUCE ELETTRICA 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO = STUFE 
= FORNELLI = CUCINE = SCALDABAGNI 
= SCALDACQUA ISTANTANEI 
ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ === 


TELEFONO N. 1689 — TELEGRAMMI ED EsprEessi VIGE 


F. KLOCKNER, Ingegnere - Rtln-Bapental 1 


Fabbrica specializzaía per la costruzione delle resistenze Eleffriche 
di qualsiasi tipo e di koníroller == 


Avviatore con disinserzione a corrente nulla ed a sovraccarico. Reostato per motore trifase. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote stica ~ Telefono 30-05 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


H, WEIDMANN - RAPPERSWIL (ze 


Specialità ALAS di 


Friedr, Dick, Esslingena N. 


бо medaglie 


ero: 
500 operai — ЙГ compresso lucido TT? "я: “ШИ, 
300 HP PRESI 
A el шее bai по elettr'co in fogli s fino a 
Р 15 mm. di spessore, іп rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 
Utensili special! ш 
D Ele CARTONE “PRESSSPAN ,, con mica internamente 
Ick per ttro- CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 


RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 
Cubi per trasformatori con e senza mica 


EB" Propria fabbricazione e non rappresentanza 


| 
, tecnici, Automobi- 
listi, Orologtat, ecc. 
- Lime di precisione 
‘ Dick fino ai tagli 
più impalpabili, a taglio normale oppure on- 
duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
| 
| 


Officina Elettrica Dir. E... ш 


MILANO 
Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


alle officine meccaniche ed elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI 
“on assortimento di utensili e lime Dick 


TADDEO 


' ED AFFINI 


ISTRUMENTI DI PRECISINNE 


Implant] telefonici a batteria centrare 


Paratalmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 
= Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == 


Rappresentato dalla Ditta 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. Eufemia, 23 
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sino a Vasto. I principali centri di distribuzione so- 


no nei comuni di Casoli, Castelfrentano, Lanciano, 
Orsoena, Ortona, Guardiagrele, Bucchianico, Chic- ING. & в 
ti, Pescara, Francavilla a Mare, Atessa, Casalbcr- telefono MILANO ; Telegrama 


dino, Torino di Sangro. — Corrente, Aliernata, sa 
trifase, 30,000 volts. — Forza motrice, Idraulica, 8-61 Foro Bonaparte, 35 Ши 


1600 НР. — Generatori 700 Kw. circa. — La di- 
stribuzione di energia agli utenti vien fatta a quat- 


сл 
tro fili; le lampade sono inserite а 125 volts. tra (ЇЇ ИГ || Calorie | 


fase e neutro; 1 motori a 225 volts fra 1 fili estremi. 
DERIVAZIONI D'ACQUA. REVERSE 2 TANASI 


d 


Cuneo. — Fu concesso alla Ditta ingegnere Lui- 
gi Burgo Cartiera di Verzuolo, rappresentata dal 
suddetto ingegnere cessionaria della Ditta Gic- 
vanni Rey, la facoltà di derivare per trent'anni 
consecutivi moduli 41 in media di acqua (con un 
massimo, di moduli 50) dal torrente Varaita, a 
sponda sinistra in territorio di Venasca, nella lo- 
calità vicina a Venasca, da usarsi a scopo di prc- 
duzione di forza per la erigenda cartiera, median- 
te un salto di m. 20,31 con una produzione media 
di cavalli dinamici 1083.70. Detta forza sarå con- 
vertita in energia elettrica, trasmessa a Verzuo'o 
e Saluzzo ed ivi impiegata per 8/10 nel lanificio 


TP : к»), "E o Y mee A 2 . 
Concessioni accordate. MA A ES IL SNC. і 
E — >, ^^, GE 9 - A | 


Perforazione Istmo di Panama 


(JUOIdWIS) 8194495307] IVOIZLIOJSD 


della Ditta Cardile (Saluzzo). . La Perforatrice Elettro Pneumatica 
Massa-Carrara. — E” concesso al signor Baldas- TEMPLE - INGERSOLL 

sini Tommaso fu Giacobbe da Pallerone in comune Grandissima economia ed efficacia 

di Aulla di derivare dal toirente Aulella in sponda (Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


destra presso Pallerone moduli 2,40 d’acqua pari a 


litri duecento quaranta al minuto secondo, per va- , 
lersene onde animare un suo mulino di cereali. COMPRESSORI D ARIA 


Tale concessione ha la durata di 30 anni. 


Pisa. — ll Ministero delle finanze ha concesso di tutte le өз per tutte le 
al signor Leoncini Uvaldo e figlio Francesco, la dimensioni ^" applicazioni 
facoltà di derivare, a bocca libera, acqua dal fiume Compressori a cinghia a vapore ccc. 


Arno, in comune di Cascina Provincia di Pisa, lo- 


: | Semplici - Duplex - Compound 
cahita Fornacette, per poter formare belletta ad ———— 


uso laterizi. - Tale concessione è fatta per anni 30. x EGO 
o 3 
VARIETA' _ 7 73 
Pali telegrafici di vetro armato. e ha 3 2 
Un giornale inglese riferisce che in Germania è 3 3 n MR 
stato rilasciato un brevetto d'invenzione di pali te- 2 O ! 2. S 
legrafici di vetro armato. Presso Francoforte sul м = О 
Meno sarebbe gia stato cretto uno stabilimento г, Р E = a 
per la manifattura di questo nuovo genere di pali, | " 
formati di una scheletratura di fili di ferro rivestita Compressori Compound Classe I. c. 
di vetro. Essi sarebbero specialmente destinati ai Applicazione dell'aria compressa a 
paesi tropicali, ove i pali di legno si consumano MINIERE — OFFICINE — F ONDERIE 
rapidamente a causa dei danni continuamente pro- mc LC MEET, 
dotti dagli insetti e dalle influenze del clima. I pali Materiale della 


di vetro sarebbero relativamente a buon mercato: 
25 lire l'uno. L'Amministrazione delle poste ger- INGERSOLL Im PARIGI 


maniche ne avrebbe già ordinato un rilevante nu- i 
ero 2 Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Una nuova pianta di caucciü. Ing. NICOLA ROMEO & C. 


I giornali inglesi segnalano la scoperta di un MILANO Telegrama 
nuovo albero chiamato il /iquiè Manigoba, il quale 28-61 Foro Bonaparte, 3s BELUVAG 


si trova allo stato selvaggio presso Bahia, nel Bra- 


di 


- FABBRICA DI " 


SPAZZOLE ELETTRICHE 


di tutti 1 sistemi 


"dl 


M BREVETTI 


L. BOUPREAUX - Parigi 
Rappresentanti Keyser & Co. 
16, Thalgasse ZURIGO (Svizzera) 


I Specialità in Spazzole a lamine di Carta metallica. Metallo 
speciale laminato di due o tre centesimi di millimetro di 
spessore. Brevettato in tutti ì paesi. 


Portaspazzola “ Supra ,, 


ei I cantieri sono situati ad un'altitu- с 
[NA dine di circa 1000 m. con grande Gal- — o 
[> | leria per la lavorazione del legno, mu- n + 
d A il Ses ummy 
E mta di macchinario modernissimo Dry Mig — PORTE-BALAI VANTAGGI PRINCIPALI 
o | (motrice di 400 HP) per la produzione c S 4 SUPRA” 
a © enorme di pali per linee telegrafiche, = E - ‚ 
— T | telefoniche ed elettriche, iniettati al =o — Breveté 5. б. 0. Contatto intimo. 
ua > bieloruro di mercurio secondo il si- | О c» — N RA Í 
р ^ sx M | ^. опе normale 
еэ о stema Kvan, 11 quale fino ad oggi è | © © СУ p^ Pr-ssi : 
PI E ritenuto il piu perfetto che 81 conosci. A тз TIA CAMS Minimum dí frizione. 
сэ v Questo legno d'alta montagna ormai | © 9 "TI A PARIS ^ d es 
Eus è generalmente preferito al castagno | 2 & L.BOUDREAUX "^ » | Posizione invariabile. 
О che, pel suo rapido deterioramento, e == — À 8, Rus Haurerevnte (6°) | 
NS — soggetto alla frequente sostituzione e | _ .,, memes 
c. alle conseguenti enormi spese. Рет | = >. = 
сз $ questo motivo le Regie Poste germa- | TA 
"=з с niche hanno prescritto per le condut-| 3 == (; t D d i 
- ture aeree telefoniche e telegrafiche| o z ру or ro a 0 piccolo 
этш il nostro sistema di conservazione 3 ы. 
= 5 Non fare acquisti senza consultare ^ ES indisserrabile 
QA с le offerte de: nostro rappresentante > кыз A 
= + E 
== Ditta SIMONIS 4 C > mad € \dottato dalla marina francese e 
з Me ES dalle principali лие di strade 
[н = alie principali compagnie t 


MILANO 
è _ > аа 4 


“PROMETHEUS,, 
Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
WIERSS & Co. - Liestal presso 


errate, 


Marmitta 


uso domestico, per (ase di 
salute, Ipferme: e, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
Carboni elettrici - Accessori per impianti elettriel 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, eec. 


AUGUSTO HAAS 
Via Pietro Verri, Y » MILANO += Via Pietre 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & C. 
dl SIRY CHAMON & €. - Milano 


Istrumenti 


Misura 


sistema Meylan-d'Areonval 


ES vulcanizzata americana 
A. PISANI 
ш —. MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 


© denza ‘Telefono 24-15 
fine DEPOSITO ul sus 6110132 n2. 


- — = 
+ тт | LJ 
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sile. Da quest’'albero si ricaverebbe un cauciù u- 
guale a quello del Para di prima qualità. Da una 
relazione del console inglese di Bahia si rilevano, 
in proposito, i seguenti particolari : 

Il Jiquié Manicoba raggiunge un altezza di oi- 
tre то metri e un diametro di circa бо centimetri, 
quando esso si trovi piantato in un terreno favo- 
revole. Appartiene alla famiglia delle euforbiacee 
c cresce specialmente in quella vasta regione che 
si estende dalla frontiera dello Stato di Maranhao 
йпо ai confini meridionali dello Stato di Bahia. La 
sua produzione é specialmente molto densa nelle 
vicinanze della città di Jiquié, da cui ha preso 1! 
nome. 

П latixe di questo albero viene estratto ogni an- 
no durante il periodo che intercede dal mese di 
agosto al mese di marzo; esso si coagula sponta- 
ncamente appena esposto allaria, senza che vi sia 
bisogno di impiegare all'uopo qualche acido od 
agente di coagulazione qualsiasi. La produzione 
dell'albero in parola é nel suo pieno sviluppo quan- 
do esso ha raggiunto l'ottavo anno di età. 


Parecchi proprietari di latifondi hanno ora in- ` 


cominciato a fare delle importanti piantagioni del 
Jiquiè Manicoba. D'altra parte l'Istituto agrono- 
mico dello Stato di Bahia ha deciso di rivolgere 
le sue cure alla cultura razionale dello stesso al- 
bero: Un piantatore dei dintorni di Jiquiè avendo 
cavato una quantità considerevole di cauciü dai 
manicobas crescenti allo stato selvaggio nelle vi- 
cinanze della sua fattoria, spedi questa merce a 
New York, ove essa venne riconosciuta uguale al 
cauciù di prima qualità del Para. 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


Biblioteca’ deli?*Hlettricitaà 


Gli abbonati annuali possono acquistare per !a 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista, - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C, Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . в. а. Xn 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni i L. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B.. Ball:ère et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Gúldner М. — Calendario guida per l’esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l’uno. - L. 8. 


1 Mi 


presso Gum lin 


Lo C. J. VOGEL n 


ҮЛТҮ WO ANNIA ANONIMA 
Per tzione di Uli in rame, costantana, nichelina, 


RT in seta o cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


САЗ 1 аки Bob íne 
S tá ү. 


per Suonerie 
e 


Telefoni 


Cordoní 
Telefonici 


ecc. 


Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


a SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitàts 


А. С. 


VIENNA - BUDAPEST 
с“ ——_——> 
E. Ad 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Zrasformatori 


& 
Equipaggiamenti completi per 


Ferrovie e Tramvie Elettriche x 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica x 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


Rappresentanza generale per l'Italia: & 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


Inc. MARIETTI « €. | 


PREMIATA FABBRICA 
DI AATERALI ISOLANTI PER ELETIROTECNICA 
DO ANS ая. 


Via S. Quintino, 12 "Telefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. 


Fabbricazione di MIC ANIT E. d'ogni specie ín lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito c di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Garta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e mei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Ш 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIAL.I 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoneino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per Il Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RA GLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 


a Bologna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. |l 
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Guarini E. — 1! Perú di oggi e il Peri di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 


stins, Parigi. L. 1.00. 

Barreca Dr. P. — Lezioni elementari di correnti 
alternate. — Volume rilegato 10x15 di 237 
pagine con 172 figure. Ed. R. Giusti, Livo: no. 
— L. 2,50. 

Perdomini O. — Guidq teorico-pratico di telegra- 
fia. — L. 1.50. | 


Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. | 

Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Foveau de Courmelles. — Annuario elettrico, e- 
lettroterapico e radiografico - Volume francese di 
372 pag. 12x19 - Ch. Beranger, rue de Saints 
Frères, 15, Parigi — L. 4. | 

De Benedetti Vittorio. — 1 evoluzione navale e la 
quistione delle macchine. — Supplemento alla 
Rivista «П Macchinista navale», Edito dal gior- 
nale stesso, Un interessante opuscolo di 136 pa- 
gine - L. 1,50. : 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16x19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 

Häfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15х22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16x25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Oesterwyck (Van) J. — 1 nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 20. 


Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 

Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. | 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Schunke — L. 7. | 

indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — Z. 10. 

Amoruso M. - Il vagone ferroviario - Vol. 25X16, 
ca. 100 pag., 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 
L. 2. 


Massiot G. — Le proiezioni scientifiche e diverten- 
ti. — Fascicolo francese 14 х 23 di pag. VI-48, 
con 18 fig. — Ed. Gauthier-Villars, 55 Quai 
des Grands Augustins, Parigi. L. 2,00. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo е 
molte tabelle - Јал & Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda Н. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 


figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. B 


TECNICA. 


LI 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


J 
Al CA Rappresentante per l'Italia: 


Corrispondenza in Francese Gius. Riccardi - corse Vitt. Em. 34, Torino 


R Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandaworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
[ RENALI { [ ed ll commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


# Olio per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore y 


u iale per motori a gas 
mE 015 e grasso per dinamo elettriche 


Mastice di manganese per guarnizioni a vapore La 
pun de 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


per qualunque applicazione ' 
olettrica 
e per Stufe americane 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI - 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
GUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI. 


Invia gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l'Italia: 


Ing. LUIGI MAGRINI е C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 
119. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


HORGEN 


David Bollier 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


=== |nterruttori e commutatori pendenti === 


-Costruzione £ Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


materiale di linga 
Ing. L. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 


—— 


Qu» 
Qu» 
x—== 


Agenti per l’Italia e Svizzera della 


— — 
—_— | THE OHIO BRASS COMPANY 


Casa fondata nel 1870 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGAZZOLI 


via L жее na Officina Industriale elettrica 

a Larga 18 - Теїеї. 6с- _—__ __ _— 
MAJA A Impianti completi forza e luce 

еви = Progetti e preventivi a richiesta S 092 


LII L'ELETTRICIT A: | Vol. XXX - М, 5 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
D «e L. 3.50. | | 

Niccolini F. — I] tram elettrico. — Volume rile- 
gato 10x I5 di 200 pagine, con 7 fig. Ed. К. 
Giusti, Livorno. — L. 2,00. | 

Soulier А. — Trattato di galvanoplastica. — Un 

“Л: m volume francese 12 x 18 di 183 pag. con 27 fig. 

VENE ede ME NS Ed. Garnier Fréres, Paris. — L. 2,50. 

| ҮТ Fouveau de Courmelles. — L’anno elettrico, clet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi, elettrici del 1906. Volume france- 
se 12х18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 


` bet 
== „т 
na P LA > 
+ 2 
SN - 
мат a 22 = 
- > үз 
. ta 


= 


“gg SU 
` F 


ris. - L. 4.00. "E 

Fabre C. — Memoriale di fotografia 1966. Un 
volumetto francese 9x15 di 285 pagine. Ed. 
Gauthier-Villars, Paris. - L. 2,00. 

Paraf J. — Commutatori e trasformatori eleltri- 
ci giranti. — Un volume francese 12x19 di 


pagine 194 con 58 figure. Ed. Gauthier-Villars, 
Paris. - L. 3.00. 

Barbetta R. — Cannocchiali, binocoli e telemetri 

ay E m da campagna. Un volume italiano 12 x 19 di 92 

5 AES v cpu)... BA pagine con 22 figure in.3 tavole e 2 fototipic. 

LODA LAMA ==] Ed. Casanova e C. Torino. - L. 2,50. 

Monier E. - La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12x19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Fd. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. + L. 2.50. 


Rodriguez Ing. F. .— Le miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese.  .— Torino. - 
"E Li 3.—. 
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L'ESERCIZIO IN PARALLELO 


delle macchine a corrente alternata 


Versione italiana dell Ing. V. TREVES 
sul testo tedesco del Dr. G. BENISCHKE 


Un volumetto illustrato, edito a cura della rivista 


^ 
mi 


à L'ELETTRICITA : 
Ё LIRE 3.— 


mon. 
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NB. I nostri abbonati potranno averne una copia 
che spediremo raccomandata in tutto il regno me- 
diante invio di Zire 2.00 alla nostra amministraz. 


i ^ J 3 
a TARE 


Capo Officina 


ё subito ricercato per la direzione di un'ofh- 
cina centrale ad Atene conoscendo a fondo 


macchine a vapore e partita elettrica alta ten- 
sione ed avendo già diretto altra importante 
Officina. - Stipendio 7200 franchi, abitazione, 
illuminazione. Scrivere indicando età, lingue 
che parla, con copie certificati al Direttore 
` Cie Electrique, Rue Aristide, Atene (Grecia). 
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Officine gía Guzzi Ravizza Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 


| tan |010 Tall | Fabbrica di Accumulatori. Elettrici 
Ij È 0 | per tutte le applicazioni | 
pe QUEM. оа е po E dM 


ej 


Via Pergolesi, 11 x Telefono 15-00 Ufficio Tecnico a Milano 
рер aL pÒ Via Senato, 14 x Telefono 23-77 
2 
Elettricità n d 
oroz ъ 
Сиена 5i s 
| PÎZL 9 
Motori trifasi e monofasi © се 
Motori е dinamo а corrente = Ba: 
continua 3 3932 
Generatori a corrente alter- 3 ZÉ 
nata "E ES 
Trasformatori elettrici | Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 


di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da Soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 


damento Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
* Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica id accensione motori a ben- 
гара ечеша zina per motociclette ed 
automobili. 


CT AAA 
BREVETTO GUZZI 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 


inumidimento TTT T=—== Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 
| Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
рег Stabilimenti filatura sizioni speciali per i piü svariati usi. E 


€ tessitura Esposizione Internazionale Milano 1906 
= "GRAN PREMIO == 


 _ _  __ ___ OM EUR a 


e ә , e s 
Concessionari per l'Italia Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere Preventivi РОН Га Dattagit вином 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


della Casa BETH dí Lubecca. TECNICO - MILANO. se 
S. С 


gC Sreinmüller Gummersbach È n Ш 


] Fabbrica di caldaie moltitubolariinesplodibil esurriscaldator ium 


v 


Caldaie a vapore e TIT. 


brevetti a E Е ga ; sem 


Un 
Per e 
5 


Griglieacatena pee, brevettata — "m 


зу dor % 


Economizzatori aaa Eo as : I >n 


Impianti di tubazioni - | 
| Depuratori, d'acqua, brevettati” 


8 


Ditta Ingre. Roland Remy, Torino 


Corso Oporto, 21 


Hoc n] od А deri 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.£ TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
CNS 


` 
* 
y « 
5 m 
: = 
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Compagnie Internationale d'Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 +. Via Cernaia - 4 ` 


ИТ . 


Ji 
Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


A Trasmissione e distribuzione «i 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


lica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestaus, gra, macchine diverse 


per il servizio dei port 
Gru a ponte e macchine T solle- 
Vamento d'ogni specie. 
Macchine d’ estrazione speciali, 


brevettate. 


INS sea a Jmpianti per comando: laminatoi 
— Aplicación! generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


à J. BRUNT « C. 


41-43 Via Quadronno — MILANO — via quaaronno, 41-43 


e cC» e ; 
Contatori di Energia Elettrica ^77 e ^ a 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase — 


y 


3. Mi, ra 


Fae) 


= - 


И d. 


ste ione: 
an Werde A 


per carichi equilibrati e non equí- 
librati — induttivi e non induttivi 


A 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alt:rnata monofase 


qui E ORA da 
CoU ei 


Massima sensibilità 


* Minimo autocon- 
sumo œ Semplicità 
х Robustezza .ҹ 


Contator: 
per corrente cont.nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R 5 


"Pipo MIR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


— Qa — — —— ———— ———————— ————— —— 
— M 


——— 


UN 


Chiedere Listini e Prezzi 


"Pipo 1) 


-L [BR 


ALFRED H; SCHÚTTE 


Viale Venezia, 22 ° MILANO * Telefoni 1380 - 3512 
Casella Postale 1164 


"T'elegrarami “INITIATIVE, 


GERENTE: H. KHINGEN 


| 
| е 


GENOVA . 


we 


TORINO 
| Via Alfieri, 4 Piazza Pinelli, 1 
Telefono 3064 


EE © Telefono 2029 


‘Fresatrice ‘Fresatrice 
EHICAGO,, *CHICAGO,, 


Grandezza N. 2 


grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


Dn testa verticale montata 


© 


per la lavorazione 


cei Metal 
* edel Legno 


! e 
! 
gi Macchine 
# - Utensili 
è. | 
4 
і 


di precisione 


{ impiant completi colle macchine più razionali 
e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 
COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK O es% 


Contatore “FERRANTI, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto - Preciso 


Non soggetto 
a guasti o ad 
alterazioni nella 
Y sua taratura. 


Uguale preci- 
stone con '/;, di 
carico fino al 50 
"|, di sopracca- 


== Ww 
ES o 


= лыр оти 6 
E 


CS ДЕ 


A та |] 
pá Е ! 


————— 


Non contíene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobili. 


Ix Ferranti 


Limifed 
Hollinwood 


Lancashire 
(Inghilterra) 


ASA: Ы 


ет: 


l^ nmn ALTERNATING HERY 
MUTA NO pants. 
ME James LO vai: n rm 
FERRANTI 12. 


Ene а 
номнуо АМ ЖУН! œ 
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Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI ii Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione i GRIN OLII р | 

di macchine ed apparati elettrici Y. Uii Я 
Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 

Quattro кыйыш d'onore e Tnternaz. Milano 1906" 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
‚ elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche .a 
bassa е alta tensione 
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Impianti comple:i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


BREVETTATI i 


Simitatori di Correte 


continua ed alternas S pr 2» 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
per la messa їп opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono . 

i più pratici 

"^ i piu esatti 
i più sensibili | 


Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi ——— —— 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 Y. 


Desi- Elektron 
gnazione | ordinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare [a scintilla di distacco 


Amperes | dala2 | da 2!/, | da 4!/. | da 61/, da 8!/, | dall. 
SA a ж а 6 ad a ll a 15 


M 
20.— | 22,— | B 
` ІД _ А 


Ргетто 
cadauno 


L.12,- | 1450] 16,.— | 18, — 


Elektron Elektron con dispositivo 
ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Designazione 


da*!,al!/, | da2a3!. 


| | т 


Ргетто сай. 


da 4 a 51, da 628 


< 


L. 12,— 14,50 16,— 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 
guenti intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts da !/, a “a di Ampéres f. 
Da 125 a 250 Volts da !/, a !/, » ШЫ 1 
2—— Prezzo unico L. 5,75 ——< 2 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale | — 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) y 
Via Circonvallazione, 104 B | 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia . 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson. 
per Amperometti, Voltmetri, Wattmetri, ecc., а. 
prezzi convenientissimi. | 


ТТ ДШ DPA 


Сб. M. B. Н. 
Sindacato fra le Fabbriche быы 


di lampade ad ineandeseenza 


Società con capitale limitato —— —————— ——————— —— — —— 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


^ w IMPORTANTE = 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Telegrammi: Vauvauge Berlino 


Considerevoli ribassi sui prezzi del tipi correnti 
delle 


Lampadine speciali 


è Rappresentanti per l'Italia: 


* 
m 
РА 
X Ы, 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia ‘del Sindacato per le lampade ad 


incandescenza 9 ааай 
A MILANO, Piazza Castello, 11 


|- Veneto e Italia Centrale: 
| ng. Valabrega, — & Ori 


y Torino - Filiale di Venezia — 


Tipico нана Meridionale e Sicilia: 


- Candia E Co., Napli — — 


BÀ | 


Jj 


а Nuovo listino dei prezzi 


^ dal Dicembre 1906 


| . Vendita solo ai rivenditori. 
| «Rx | 


==> Conto corrente colla Posta Anno XXVII 


L'ELETTRICITÀ 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 94-37 
Unire Cent, óU ad ogni cambiamento di indirizzo 


WA UD i Tip б ABBIATI - Via P. Tenaglia 9 — Milano! , 2 
E UU UU A Pr A CO 
OTA | 
= anna - 


Karlsbader Kaolin Industrie исэсизм.! 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD — ( 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino “ Exce!sior,, a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad 0^ di apes ad OTTOWITZ 
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їп porcellana PRISES. d | 
condutture elzttriche __ 

ad ALTO е BASSO POTENZIALE 
Telegrafo e Telefono . . 


| 


| 


M ' 


- Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000. "S | 
Oltre 900 modelli d'Isolatori - ` 


= R Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello | ү. 


Fornitrice degli Jsolatori per alta. tensione: 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina © 
Him. 106 — Tensione 20000 ` . 
IMPIANTO SOC. F ELETTRICITÀ А. L., Torino - | 

18 — Tensione 24000 Volt. 

IMPIANTO del Сеше, Venezia-Pordenone 

Km. 88 — Tensione 33000 vot. | 

IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA —— 
Km. 81 — Tensione 40000 Vo ti 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON "54 s 
Km. 185 — Tensione 56960 Vol y 
108 e plu altri implanti per tèn- e 


sioni superiori ai 15000 Volt Rappr. (ien. per l'Italia: 1 


| 


Fornitrice delle $ 
Ferrovie dello Stato 

e delle principati 

Soc. di Elettricità 


dell'interno e dell' estero 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensinme LYON-MOUTIERS LAZZAR Ё MARCONI | 


I! più importante in Europa => — TREVISO = =, 


9 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt 


Ing. L. MERIGGI & С. 


Piazza S. Carlo, 2 ~ MILANO - bier N° oo | К 
MO aee Tages | Ey ^ 


Манлай Ї na per npo i ТШ M | 


TRUCKS ASTE _ : 
| per о 1 
TRAMVIE - ROTEL р 
е Ж di ЕЩ: 
FERROVIE 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 
della The Ohio Brass com E 
MATERIALI SPECIALI > F Li È 

de per linee monofasi e trifasi ad "arta тей als 0 


- 508 


v wi 
10 : 


6 Febbraio | 1903 VEA ENT 


'ELETTRICITA E 


Gx RIVISTA TECNICA SETTIMANALE Yo 


| DIRETTORE ING. F. E FUMERO Cgni Numero 
. i2, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono DI. 24.37 Pe 50 
cietà Anonima Forniture Elettriche 
> pre: già ATTILIO POZZO 6 C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
hi E Socios. воо. 000 (uternme ute o versato) - - Se ode Suciale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 
= : Deposito completo Accessori Illuminazione Eleftrica === 
EEN E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘ie (Vedere avviso interno) J 


Telefoni 69-48 e 86-75 
Telegrammi ELETTROBER 


Vedi arriso interno. 


Е. BERTETTI & С. - MILANO 


А €» OO кк «4 medita per azioni 


t 


EN 
D): C. G. S. * SOCIETÀ ANONIMA РЕК "£c TI ELETTRICI GIA 
% Al 0 


ANO. Via Broggi, 4 С. OLIVETTI & Telefono N. 80-63 - 
STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI X iae: 


= —— — \№1ғ2%У5і але C'norificeize — _———— 
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Telefoni e telegrafi er lee parallele ШЇЇ tensione 


/ Trasformatore telefonico di sicurezza ed antinduttivo: 
«Smorzatore contro Vinduzione elettrostatica. 


^-^ 7 


т, efc fono | 6767. 


PEREGO 


ч, GUSEPPE THURLOW: : ) Separatore contro l'induzione elettromagnetica. 
Bia, 23 + ROMA $ | Telefono portatile di sicurezza. 


.—r—— - 


sg 


эсте аа 


Vedi annuncio a pag. XI. y 


Capitate L. 1.500 000 
elevabile a L. 3.000.000 


Suc Spazio Disponibile bits Cao ole 
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"Oo pam 
ficine Elettro Meccaniche 


puse ———— Capitale L. 2.000.000, interamente. versato 


m 4 è 
T * 


^. GENOVA 


Dinano e motori elettrici 
a corrente continua e 
alternata. 

Gruppi speciali per bordo. 

Impianti completi d’illu- 
minazione e distribu- 
zione di forza. 

App'icazione di motori e 

li e lettrici a macchineope- 

Rs ratrici di qualunque 
3 | genere. , 

Ventifatari - Aspiratori. 

ў Grande deposito di та 

„= — | 1 CLRI ; i ы teriali per impianti e 

A е o7 о IS 


E A 
e 


= 


i LIS 


Preventivi a richiesta 


@ruppo Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts a corrente continua 110 volts 
Potenza 100 Cavalli 


кее_—— Per la Lombardia, Veneto, Emilia e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Mirano, Foro Bonaparte, 1 — Pe 
* la Liguria: GRIMALDI e C., Succ. a Ing. E. CANZIANI e C., Genova, Portici Vittorio Emanuele Н — 
resentanti Per la Toscana: Suocessori LHOTE, Firenze, Via Nazionale, 19 — Per l’Italia Meridionale e a Sicilia: 
Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C., NaroLr, Corso Umberto I, n. 80. qu 


« GRAN PRIX, e due Medaglie d'Oro >° = > 
all' Esposizione Universale di S. Louis 1904 
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MASCHINENFABRIK 
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MOTORI DIESEL M. A. N. 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


In$." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 - TELEFONO 70-30 


JULES RICHARD essre =—— 
== ELETTRICHE 


Cavaliere della Legion d'Onore 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per ii controllo di tutte le operazioni industriali in generale \ 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e inf 
feco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero nel' 
| sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI SEZ MODELLO SPECIALE |: 
AM PEROMETRI, VOLTMETRI, 7 ES AA RESOR aperiodico { 
WATTOMETRI ed: s "m trazione elettrica 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, ect. 
MODELLO ELETTROMAGNETICO a pe- 


riodicita regolabile, s:nza calamita per- Mi a dg FRE AI Уу. „С mis "m í Ls $29 
manente, e che può restar sempre m О у у Fornitori delle grandi Amministrazioni 
i die M) | NAM HI pt MNT TI " Ar E ^ EE X ›ү 1 romeo, a O O O Á : 
А CA As dpi Ms sa OG z е . 9 
шн "js e delle grandi officine del monde intere | 
MODELLO APERIODICO di precisione, £ it. s E zan 
a cornice sistema d'Arsonval. I pie S INVIO FRANCO 
MODELLO TERMICO senz’auto-indu- . ч AN dei Cataloghi e delle istruzioni] - 
zione aperiodico, а consumo ridotto. con illustrazioni 


Loi 


Parigi 18809 èe 1800 


- Liogi 1805 
St. Louis 1004 l'al 9 MX Fuori Concorso 
Milano 1806 Membro della Giuria 


tae 


CONRAD B rw d Berlino S.0. 36 ТТ { 
3 ) BERGIN 3094 | H auZ R. Conta Glogauerstr. 19 — Qm. ¿ i 
Gj = В!СА ш АРРАНЕССН! г о 5 
S je FABBRICA о Al сс |. = $ 
[| Вее итиңе nani i С =; 
Шш | Illuminazione EleftricamaBas | < 51 
Toner: MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ 3 = 3 
und GAS. , T @ E 
WC СА Catalogo Gratis a Richiesta O | 


же» МЧ FRANKO 


Prima fabbrica specialista di smalti 
e e Vernici per Elettrotecnica 


B. Paege & Co. - Berlin, N. 


NOVITÀ Transformer-Lackl NOVITA 
Chiedere listini] Chin = Chinl 


Marche di Fabbrica : 
depositate! Draht- Emaillon! - Plastonl 


BERLIN N. W. 5 


E.A.G. . 
Clektricitals Aktien- Gesellschalt vorm: Hermann Poe 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tension: - corrente continua e alternata 
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Trasformatore rotativo dí Corrente Trifase їп Continua Potenza 150 K. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Maferiale Eleffrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29 31, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico Telefono Intercomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


c1 — 


—_—--.c...... - - l——— 


FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORÍ A GAS povero e gas luce - GeneratuH di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


N 057 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite Erato il usim iai 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zla, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, Sooo — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneritfa 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — 5. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


$100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 'Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) -450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 


. Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 


brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
3oo — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
зоо — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 —  Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 


350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Zgitto) дсо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukott (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 


Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 


Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Katr-el-Za- · 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Zez//eo) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Duenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifeto 
Mercato de Abasto, Bueros Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
—-Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar у 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


г [PORZELLANFABRIK HERMSDORE $. 1 


Rappresentante Generale per l’Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


1, Via Melchiorre Gioia 


= 


Specialità: 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 
Fornitori dei principali impianti d’Europa 


I nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


|, 918 .- Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 vot 6 
920 — Impianto Lomazzo, Società | 
Lomb. per distr. Energia 


Elettrica . | . » 20.000 . 
» 19-а -. Brusio-Poschiavo P. P. . » 47.000 . 
» 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 » 
Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G.. Berlino . | ; | ; . » 25.000. 
» 916 — » Schwelm-Siemens Schuckertwerke . ' . . » 20.000. 
» 917 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . ; . » 25.000. 
» 918 — » Municipio Zurigo Machinenfabrik Oerlikon . . » 25.000 » 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke  . с.о.» 34.000 . 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. . 1. » 34.000 . 
» 921 — » Giuadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon.» . ; . . » 50.000 » 
» 922— » Municipio di Monaco Hovsburg . | ЖОР” . » 50.000 , 
» 1411 — » 'l'rollhüttan-Governo Svedese . . К ~ » 50.000 . | 
» 1392— » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo . ; ; . » 50.000 > 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 

ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

i Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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La collaborazione alla Rivista è libera: i mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della lo:o pubblica- 
zione. | 

La redazione non assume alcuna responsabi iti 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dci 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. 

La produzione degli articoli originali pubblicati 
è interdetta se non ne viene citata la fonte. 
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‚ Foro езара - MILANO - Telefono 24-37 


I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 50 per le 
spese di ristampa delle fascette. 


MET Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 


— — _T - 


Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione : 
l рар. 1, pag. {/, раб. !/ pag.  '/, pag. 
L, 40 L. 30 L. 20 L. 15 L. 10 
Per ic pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta: . | 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserz'one 
si fa di norma nelle pagine bianche. 
r 


CRONACA SETTIMANALE 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Tecnomasio italiano Brown-Boveri - Milano. 

Il Consiglio di questa Società che ha un cap tale 
di L. 4,500,000, versato lire. 3,422,000, ad una 
assemblea straordinaria degli azionisti convocata, 
per il 15 del prossimo febbraio proporrà l'aumento 
del capita'e sociale, mediante la ereazione di nu- 
mero 15,000 nuove azioni comuni, del valore nomi- 
nale di L. Ico ciascuna con tutti i diritti delle 
azioni comuni già esistenti, ma con godimento dal 
1 luglio p. v., e da emettersi quando il Consiglio 


stesso lo stimerà opportuno. | 

L'aumento suddetto si ricol'ega alla combina- 
zione colla Società Gadda e C.. 

Società italiana telefoni privati - Milano. 

Con delibera nei regiti del notaio Guasti, questa 
anonima per l'impianto di telefoni privati aumentò 
il capitale da L. 250,000 a L. 300,009, mediante 
emissione di 2500 nuove azioni etlerte in opzione 
alla pari agli azionisti ed il cui collocamento è già 
stato assicurato. 

Obbligazioni 4!/,°/ della Società Adriatica di 
Elettricità. l 

La sottoscrizione aperta dalla Banca Commer- 
ciale Ita'iana alle obbligazioni da lire зоо, 4 12 
per cento, rimborsabili in lire 523 (рег un importo 
di L. 4,000,000) della Società "dried di Eletiri- 
cità ha avuto pieno successo. Cosi che le sotio- 
serizioni di più che 23 obbligazioni dovranno es- 
sere ridotte del 10 ^. 

Società elettrica comense A. Volta. 

I] Consiglio d'amministrazione di questa Socic- 
tà proporrà ad una prossima assemblea di azionisti 
l'aumento del capita'e sociale da L. 2,500,000 à 
L. 3,000,000. | 
Il rame nel 1907. 

Al mercato del rame nel 1907 la specu'azione 
ncn diede mai tregua. «Quando 1 prezzi avanza- 
vano essa partecipava alla buona tencenza, sfrut- 
tando il pericdo propizio, с provocando aitri rial- 
zi a suo vantaggio. Allorchè la specu azione si av- 
vide che le suc manovre crano diventate pericolose 
e che la posizione creata su non solide basi co- 
minciava a destar timori, adottò tattica contraria; 


Parafulmini in Serie | 
Ing. G. Gola Bobine comper sate di sicurezza 


TORINO Resistenze ohmiche e accessori 


. dei Signori 


LELETTRICITA. 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò a Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 


ROMA a 
"= 


6, Via S. Andrea 


MILANO 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriales 13 Luglio 1904, Reg. Att. 
Vol. 192. N. 198, e Attestato completivo 2 Giugno 
1905, Reg. Att, Vol. 208, N. 175. per: 

‘‘Système nouveau de renvidage pour machi- 
nes de préparation de filature et de re- 
tordage,, 


del Signor Henri DOLL, a Parigi (Francia). — (..) 


Privativa Industriale: 29 Dicembre 19035. Reg. 
Att. Vol. 220 N. 4, per: 
‘‘Systéme et appareil de notation et d'enre- 
gistrement de la musique destinée à une 
reproduction automatiqne, avec expression,, 


del Signor James WALKER, a Londra. (..) 


Privativa industriales Vol. 170, N. 65 Reg. Att. 

е М. 67160 Rex. Gen,, per: 

‘‘Perfectionnements pour empêcher les fuites 
de courant aux plots des systémes de 
traction électrique à contact superficiel,, 

| William GRIFFITHS & Benjamin 

Harry BEDELL, a Londra. (a) 


Privativa Industriale: S Luglio 1905 Reg. Att. 


. Vol. 210, М. 249. per: 
‘ ““Appareil étireur pour la filature du coton et 


autres fibres textiles,, 


‘ del Signor Joseph PERRIN, a Parigi. (4) 


Privativa Industriale: 24 Marzo 1905; Reg. Att. 
Vol. 205, N. 96, per: 


: “Valvole di sicurezza contro le sovratensioni 


per cavi elettrici,, 


-della Società LAND- und SEEKABELWERKE A. 


G., a Colonia-Nippes (Germania). (41) 


Privativa Indnstriale: 21 Maggio 1900, Reg. Att. 
Vol. 126, N. 192, per: 
‘‘Perfectionnements aux papiers-carbones et 

autres papiérs reproducteurs,, 


‘del Signor Frank Wing WEEKS, a Chicago (S. 


U. A.) (12) 


Privativa Industriale: 19 Dicembre 1905, Reg. 
Att. Vol, 219, N. 187, per: 


‘‘Généraleur de courants électriques inter- 
mittents,, 

del Siguor Malcolm Percy RYDER. a White-Planis 

(S. U. A.). | (5) 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenza di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: S Ottobre 1897, Reg. Att. 
Vol. 90, N. 404, per: 
''Perfezionamenti nei metodi e nei mezzi per 
adattare e regolare la fase per apparecchi 
di correnti alternate,, 


della Società WESTINGOUSE ELECTRIC Co. Ltd., 
a Londra (Inghilterra). 


Vol. ХХХ. - N. 6 


da rialzista essa divenne ribassista c tale rimase 
sino a poche settimane fa. 
Grande é la differenza fra la situazione del mer- 


«ato del rame al principio in cenfrento di quel'a c! 


fine d'anno. In principio d'anno abbiamo un ac- 
cenno ad un miglioramento del mercato mondiale 
del denaro, le cui condizioni si erano acuite nel 
dicembre precedente, miglioramento che fu pesò 
di effimera durata, come è noto: a fine d'anno pre- 
sc posto invece una sconfortante situazione mo- 
netaria € finanziaria, con scarsità di danaro € con 
crisi negli Stati Uniti principalmente, dove il mer- 
cato del rame riceve l'intonazione prima e, b.n- 
ché in più modesta proporzione, in altri paesi. 

Sino dal gennaio il consumo va assumendo una 
portata sempre più colossale e la domanda ne ri- 
sente immediatamente: i prezzi del metallo rial- 
zano, 1 titoli seguono lo stesso andamento e servo- 
no per lo più da gradino al rialzo dei primi. La 
produzione è certo notevole sino a metà anno, dati 
| prezzi rimunerativi, ma ciononostante cessa ri- 
sulta inadeguata a pareggiare la richiesta. 

Ora la richiesta di metallo fatta dai produttori 
americani in Europa di metallo anteriormente da 
essi spedito cra ritenuta semplicemente una mano- 
vra per allarmare 1 consumatori e per spingeri a- 
gli acquisti su maggiore scala, facendo loro ba: 
lenare davanti lo spauracchio della carestia di ra- 
me. Di pari natura speculativa sono ora ritenute 
le notizie a suo tempo propalate che la domanda di 
metallo era così ingente ed urgente, nonché ina- 
deguata alia potenzialità produttiva che i pani e i 
lingotti o le sbarre venivano caricati od imba. сай 
ancera caldi. 

A fine anno la domanda è scarsissima da par.c 
degli speculatori e pressochè nulla da parte de 
consumatori. L'attuale calma è Ја spiegabile con- 
seguenza dell'eccesso di attività dei mesi preceden- 
ti: essa € venuta maturando in un periodo piutto- 
sto lungo. La fortissima corrente nella domanda 
è durata sino a quasi tutto il primo semestre ed 
e dopo questo periodo che il mercato tende a ra: 
cogliersi. Gli interessati sembrano volgersi indic 
tro a considerare il percorso fatto; essi si allar- 
mano non poco. Quasi per incanto la domanda del 
consumo scompare: i consumatori mirano così 
ad indurre i produttori ed i detentori a più miti 
pretese. I produttori resistono ed altrettanto fanno 
i consumatori non acquistando nulla, servendosi 
sin che possono delle loro provviste ed approffit- 
tando dipoi anche delle vendite a buon mercato del- 
la speculazione al ribasso, la quale aveva prev.sto 
che le strettezze monetarie, che andavano aumen- 
tando erano ben lungi dal favorire i produttori 
nella loro resistenza. E difatti questi si vedono alla 
hne costretti a capitolare € ad andare incontro а 
quelli: le quotazioni cominciano a segnare del 
veri sbalzi all'indictro ed i vantaggi di trc o quat- 
tro anni prima vengono a sparire in duc o trc 
mesi. Appunto dal luglio all'ottobre il rame Stan- 
dard scende dalle тоо sterline circa a 55 ster ine 


LUCE E FORZA _ 


Impianti per trasporti di forza 


a qualuaque tensione. E: 
Аў 
M 


Turbogeneratori e Tur- 


boaíteenatori 
O 


UN Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


< ALIAN Е 


zu 
P4 


Impianti efettrochimici 


Trastormatorí con 
raffreddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO 
ad olio e ad aria - 2: Зад зн 


Motori speciali per 
qualunque industria 


ё mo 
Lampadine ad incandescenza ed al tantalío 


Quadri di disiribu- 
pl ct a consumo ridotto. 
zione com ett - er- E А è , " 
hi Contatori normalt, a doppía tariffa, а mas- 
tuttorl, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 
pet qualunque tensione, Limitatori di corrente, ecc, 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti per 


di misura e controllo, 
‘> Tramvie. 


da quadro, laborato- 
rio, eletteomedicina. 
Centralt e apparec- 
chi telefonici 

Impianti d’avvisatori 

d'incendio e di ronda. 


Ferfovie normali, a grande velocità, sotter- 
tanes, sopraelevate, sospese. 

Impianti di trazione per miniere. 

Applicazione dei sistemi a corrente conti- 


nua, a bama ed alta tensione, monofase e 
trifase. 


Telegrafi, 
Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d’acqua, 


accenditori di mine. 


P 
- 9 


md 


Indicatori di velocità e con- 
tagiri - Trasmettitori d'ordini 
por marina e miniere - Telefoni 

ad alta voce - Apparati di blocco - 
Ap lic. per elettrochimica e metallurgica, 


Uffici ‘Tecnici: 


GENOVA, Via 5. Lorenzo, 8 - Torino, Oia Ottavio Revel, 20 — М 22071, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


9 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


AR 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


САЙ Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


E. KRIEG & P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine trancíate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


Е Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Fere Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


. Soffietto =,Spolverizzatore , | . 


per macchine elettriche, ecc. 


am? 
7 
- 


Feltro-Ferro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. У 


Ing. STEFANO PISCLER - Milano, "" яза 


‘105 а бо sterline è del 43 %: 


‘da quella di principio d'anno. Si sa colla q 


L'ELETTRICITÀ. Vas 


laddove la marcia in senso contrario aveva 
sto un periodo di tempo che va dall'ottobre 19 
al luglio 1907. Così anche riguardo ài prezzi, 
principio dell'anno testé decorso differisce granf 
mente dal'a fine, la differenza, come .s’è visto, ll 
il secondo prezzo -è 
poco superiore alla metà del primo. 

La produzione è pure a fine d'anno ben d'ver4 


certezza che per metà dell'anno la produzione 
spinta alla portata massima, se non all’eocesso : 
questo senso parlano le cifre pubblicate ed anc 
prezzi altissimi non potevano influire diversi 
mente. E” certo però che la produzione è di md | 
to attenuata, poiché se i prezzi attuali rendono рг 
ficua la maggior parte delle miniere in еѕегсі2 
non vuol dire che tutte le minicre sfruttate sino 
a metà anno siano ancora rimunerative coi bassi 
prezzi odierni; inoltre la minor produzione ігсуа 
giustificazione anche ne] consumo notoriamente ri- 
dotto e nella conseguente minor domanda. 

Nella proporzione del consumo v'é pure notevo- 
le differenza fra i due periodi estremi dell'anno de- 
corso: esso ha segnato un crescendo continuo si- 
no a metà anno ed una violenta contraz one invece 
nei mesi successivi. Mentre da principo venivano 
annunciati preventivi colossali, specie negli Stati 
Uniti, di elettrificazione di ferrovie e di imprese e- 
lettriche che avrebbero richiesto inventi quantità 
di metal'o, in seguito questi preventivi vennero 
man mano abbandonati dcl tutto o messi a dormi- 
re per qualche tempo, influenzando cosl la doman- 
da e la fiducia degli interessati. Ora poi il consu- 
mo ha assunto un proporzicne modesta in confron- 
to di qualche tempo fa ed in migliore armonia 
eclla situazione economica. mondiale che es'ge un 
certo raccoglimento su meno larghe basi. 

Quanto alle disponibi ità di metallo ci troviamo 
di fronte a supposizioni per quanto riguarda gii 
Stati Uniti. Sino dalla fine del 1906 si vociferava 
di una scarsità del disponibile, con quanto di at- 
tendibile nen lo sapremo mai. Venuto l'improvviso 
ristagno nella domanda quando la. produzione era 
in fiore, le disponibilità andarono ‘ingrossando si 
no a raggiungere una fortissima cifra che. alcuni 
stimarono, riteniamo con esagerazione, -sno a 
250 mila tonnellate, рссо più di un quarto della 
produzione mondiale di un anno! Più tardi questi 
stocks, a parte la loro entità, vennero smaltiti in 
seguito a cempere da parte dell'Europa, ma prin- 
erpalmente per mezzo di forti spedizioni fatte dai 
produttori americani ai sovventori curopei a ga- 
ranzia dei prestiti, data l'impossibi ità di fronteg- 
gare 1 loro impegni a base di centante. Gli imbar- 
chi che nei primi mesi dell'anno s'aggiravano in- 
torno alle 15 mila tonnellate mensili raggiunsero 
in questo dicembre la cifra di oltre 37 mila ton- 
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d'ogui furma e dimens.one 
MILANO — Corto Lodi 


BELLIS 8 MORCOM. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


| Motori a җик Verticali a ри Rotazione 
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MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| Oltre 230 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 
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Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 


| Piazza S. Carlo, 2 - Milano 50" [ 
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. CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da. 

The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 

Il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini ——— 


E.BERTETTI « C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 
per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


Y 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti). 


(Tram Vigentine) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


<Q 


e ¿di precisione » 


| CLEMENS-RIEFLER 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Compass 


be~a Fabbrica di strumenti matematici. 


Listino prezzi illustrato gratis. 


Sistema rotondo ‘‘ St. Louis 1904 Grand Prix " 
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nelate. Una gran parte degli stocks americani s 
trova ora dislocata in Europa: essi riuscirono an. 
che ad influire sulle cifre indicanti le provviste vi- 
sibili dell'Inghilterra e di Francia che contro 17 
mila ton. circa a fine dicembre 1906 e 14 mila ta, 
са. a fine gennaio 1007 sono ora di quasi 20 mia 
tonnellate. i 


Accordo tra la Società del carburo ed il Comuné 
di Terni. 

П consiglio comunale di Terni ha app:ovato, а 
grandissima maggioranza, una convenzione colla 
Società del Carburo in ordine al'a eccncessione del 
го т. c. dal Velino. Per tale convenzione è com- 
posta così «ni questione tra le due parti, con 
vantaggio e soddisfazione reciproca: e però men- 
tre è assicurata al comune la disponibilità di ncr- 
gia clettrica necessaria all'incremento delle indu- 
strie cittadine, non sarà più oltre. ritardata alla 
Società del Carburo Vutilizzazione della forza per 
la sua industria. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


L'azienda dei telefoni di Stato. " 

Si è riunito per la prima volta in Roma il 
Consiglio di amministrazione dall'azienda dei tele 
foni di Stato. Mia seduta è intervenuto il ministro 
delle poste e telegrafi, il quale, Чоро aver portat? 
il saluto dell'amministrazione postale e telcerafica, 
alla nascente azienda dei telefoni dello Stato, ha 
riassunto brevemente tutta la questione del n- 
scatto, esponendo il grave compito che incombe 
alla nuova amministrazione, e manifestando ia f- 
ducia che pone nei ccensiglieri d'amministrazione, 
che «ий ha destinati. 

П direttore genera'e, comm. Salerno, d. po rin- 
graziato il ministro, ha aperto la seduta, nella 
quale si è iniziata la discussione del seguente or- 
dine del giorno: | 

1. Lavori di riordinamento e ampliamento 
della rete telefonica; apertura di nuovi uffici; tra- 
sferimenti di centrali interurbane nelle sedi di cen- 
trali urbane; attivazione delle reti urbane previste 
dalla legge 22 marzo; 

2. Studio del progetto di impianto di nuove cun; 
trali urbane a Milano, Roma, Torino, Genova, 
Venezia, Bologna, Firenze e Napoli: 

3. Nuove concessioni di linee e reti all'indu- 
stria privata. | 

Nella seconda seduta in materia di conecss:o- 
ni si determinarono 1 criteri a cui queste devono 
informarsi, le cendizioni ed i limiti delle mede- 
simc. 

Mi Membri del Consielio è stata distribuita una 
relazione sui lavori in corso per l'ampliamento 
delle reti e gli studi per la preparazione di nuove 
centrali. Da essa risuta che sono in corso di est 
cuzione lavori per 16,800 nuove coppie di fili сре 
importano la spesa di L. 3,876,000- Inoltre sone 
stati ordinati quadri c materiale per ampliamente 
delle centrali рег L. 802,250. Nello scorso SCm:- 
stre furono collegati 3000 nuovi abbonati. Per i- 
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- REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 


i 


e per forni elettrici i 


Riduítore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 


| Dettagli e preventivi a richiesta. 


In. 5. BELOTTI 8 С. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 
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“м х MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(4. & J. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
cass 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 

Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori === 
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SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


Accumulator Eletti 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 


: 
E Illuminazione di Veicoli 
| GRANDE IDE FABBRICA 


06000 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


n Tungsteno e a filamento di carbone 


no ÉL 


Tabbrica di Automobili Elettriche | 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


n — —— 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Sí eseguísce qualsiasi lavoro dí meccaníca. 
— 90 00 — -– - 


LELETTRICITA' 


ra altre difficoltà che 


Vol. XXX. - Nes 
cune città procedono sollecitamente gli studi del 
progetti per la separazione delle nuove grandi : 
di centrali, mentre per altre si presentano ancs- 
certamente saranno fra br. 
ve superate. 


TRAZIONE. 


La prima linea automobilistica in Sardegna. 

Nel prossimo maggio sari attivata con vetture 
a motori da 30 a до HP la prima linea automobi- 
Sardegna. 

Essa andrà da Sassari a Tempio Palau, percor- 
rendo 133 chilometri, con fermate, lungo la linca, 
ad Osilo Nulvi, Martis, 

La Società esercente è costituita dai signori avv. 


listica «della 


Laerru e Perfuoas. 


Gino Pais e Bastia P'irisi, ai quali il Gcverno con- 
cederá un sussidio chilometrico di L. 400, appena 
la linca sari attivata. 
Per lo sviluppo dei servizi pubblici automobilistici. 
Il ministro Bertolini presenterà. alla Camera un 
progetto che modifica la legge sulle 
delle linee automobilistiche 
Cen la riforma 
chilometrici; 


concessioni 
in servizio pubblico. 
si clevano notevolmente i sussidi 
si abbrevia il termine del periodo i- 
struttorio, sicchè il decreto di concessione può cs- 
sere rilasciato entro trenta o quaranta giorni dalla 
domanda. Si per 


nrecedenti al- 


stabiliscono infine alcune norme 


facilitare le domande di concessione 


l'epoca in cui la legge entrerà in vigore.. 


La trazione elettrica sulle linee della Sudbahn. 
Apprendiamo dall'Zisenbahnblatt che una so- 
d'elettricità è stata incaricata di eseguire 
dell'Ufficio di studi della Sid- 
degli studi esaurienti ed i lavori preliminari 
l'introduzione. della trazione 
cune lince di quella società, 


cietà 
setto la direzione, 
bahn, 
elettrica su al- 


sulla ferro- 


per 
anzitutto 
via del Brennero. 


La trazione elettrica sulle ferrovie dello Stato. 
La parte speciale dela Relazione del Direttore 
Generale delle ferrovie dello Stato, al Ministro dei 
avori pubblici, 
sui nuovi impianti di trazione elettrica. 
Ai progetti già compilati a questo riguardo nel 
precedente 


===» 


contiene questi interessanti dati 


esercizio se ne aggiunsero alcuni altri 


che fanno parte di un programma di massima at- 
pro- 
gramma sono compresi gli impianti di trazione € 
lettrica lire 
mi- 


tuabile nel quinquennio 1006-1917. In tale 
Ponte-PBcecimo- Busalla, 
4,360,000; gallerie intorno Genova, 
Savona-S. (Giuseppe per 
dossola-Isclle per 2,400,000; CGallarate-Arona, per 
2,200,000; per 2,600,000; M`- 
per lire 5,500,000; 
per lire 3,700,000; Napoli- 
Annunziata-Castellammare, per 
Pistoia-Bagni della Porretta pec 


seguenti : per 
per L. 1 
Попе ; 3,500,000, Dome- 
Gallarate-Laveno, 

lano-Lecco c Usmate-Bergamo, 
Bardonecchia-Modanc, 
Salerno e Torre 


3,000,000 di lire ; 


CONSULENZA 


Ing. QUERINI e PRATI 


Costruzione di Linee Elettriche 
— PROGETTI c IMPIANTI — 
MILANO — Corso S. Celso, 15 


COSTRUZIONI 
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SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


~ 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a`corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


а 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana А. Е. б. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha г. suto la maggiore applicazione. . 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Vetture | Numero e potenza 


| Km. aia dei motori Tensione Frequenza 
Wiederschoeneweide-Spindlersfeid (presso Berlino) - Ferrovie | | | 
dello Stato Prussiano. . . . . . ..... s. 4.1 2 2 da 100 HP | 6000 Volt | 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbabngesellschaft — . . 18.2 | 4 4 da 40 HP | 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP ! 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . . . Ta! 2 2 da 100 HP | 6000 » 25 » 
Biankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - Ferrovie dello 
Stato Prussiano. . +. . » . . . . . . 4. s 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London Bridge - London Bwghton and South Const | | 
Ну. Со. i. liado x ее» з 13.9 20 4 da 115 HP | 9500 » 25 » 
- Fusina Società Veneta per costruzione ed | | 
10 2 da 65 HP , 6000 » 25 » 


esescitio di Ferrovie secondarie italiano , , + . .| 34.5 
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SOCIETA ITALIANA 


г [lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


SIT LO RAT AT LIO um um 


Lampade о filamento metalico | 


Brevettate in tutti i paesi 


fabbricate dall'Ufficio Commerciale dclle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO 100. C. CLERICI e D. 
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| FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Non annerisce - DÒ luce bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


Si fabbrioa in: 


Italia: Soc. Italiana Li unpade E lettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La 7 Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spaana: Società Spagnola Lampada 7. - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles 
ecc, ecc. 
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ХХХ. - N, 6 


8,000,000, limitatamente agli impianti fissi all'uo- 
po occorrenti ed o'tre a L. 13,476,000 per l'acqui- 
sto del materiale rotabile speciale. L’amministra- 
zione provvederà man mano all’attuazione di que- 
sto notevole programma. 

]] sistema di trazione che verrà adottato € quel- 
lo «trifase» ad alto potenziale, conservando le ca- 
ratteristiche fondamentali dell'impianto di Valtel- 
modificazioni suggerite 
dal progresso degli studi in materia. 

Per quanto concerne il tronco Pontedecimo-Bu- 


lina, salvo le in seguito 


salla, la fornitura per l'impianto fisso € il materiale 
ruotabile venne aggiudicata аЛа casa Westinghou- 
se che preavvisò anche la costituzione di una S.- 
a Vado Ligu- 
re, attuando poi tutto quanto ha promesso. Si sta 
procedendo alla costruzione della centrale a vapore 
sull'area demaniale della Cava dela Chiappella, la 
cui occupazione € stata concessa dal Consorzio 
autonomo del Porto di Genova, 


cietà Italiana e l'impianto di officine 


e attual- 
mente in possesso. Tuttc le altre forniture sono in 
corso € la traz.one c cttrica 


che nc 


salvo cast imprevisti, 
sara attuata per la stagione di lavoro intenso dd 
Porto di Genova nell'anno 1908. 
L'amministrazione ha deciso di estendere la tra- 
sformazione da Ponte Decimo sino al Campasso ed 
a Sampierdarena; probabilmente le condizioni della 
stazione di Sampierdarena richiederanno la elet- 
trificazione del tronco da questa stazione fino a 
Genova-Brignole.  L'amministrazionc sta anche 
provvedendo per la trasformazione del tronco Sa- 
vona-S. Giuseppe € sono in corso le trattative per 
le varie parti dell'impianto e pel materiale. Per 
quanto riguarda l'e'ettrificazione del tronco Bar- 
donecchia-Modanc, l'amministrazione delle ferro- 
vie Рр. L. М. ha già in massima dato la sua ade- 
мопс per la trasformazione del tronco compreso tra 
il confine francese nell'interno della Galeria del 
Frejus e la stazione di Modane. I buoni risultati 
ottenuti nell’applicazione dela trazione elettrica 
al Sempione inducono ad estenderne sollecitamente 
l'impiego fino a Domodossola. 
L'amministrazione ha inoltre, in via di massima, 
l'intendimento di trasformare con lo stesso sis:c- 
ma di trazione i tronchi Gallarate-Arona, e Gala- 
rate-Laveno, e di estenderne poi l'applicazione an- 
che al tronco Milano-Gallarate. I] sistema «trifa- 
st», tra Milano e Gallarate, corrisponderà meglio 
al traffico intensissimo che si è attivato su questa 
lines. Con l'estensione poi della trazione elettrica 
da Lecco fino a Bergamo e a Milano -vesta città 
diventerà il centro di una importante rete di Гпес 
a trazione elcttrica, a riguardo delle qual: l'ammi- 
nistraziene ha già eseguito tutti i necessari studi. 


La Civitacastellana-Viterbo. 

La ditta Rykacrt e Renders, che esercita la tram- 
via da Roma a Civitacastellana, chiese tempo fa 
la concessione del prolungamento con una ferro 
via elettrica da Civitacastellana a Viterbo. Trat- 
tandosi di linea concorrente alla Roma-Viterbo, 
furono invitati, a termine di legge, il Consorzio 
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| Mot ri Diesel: per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 


Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 


e Maschinenhaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senz» residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Telegrammi : MARIOTTICO 


Ing. " Mariotti Montanari & C. - - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 


Telefono 70-30 


є 


|Elektrotechnische Fabrik Aheydi 


MAX SCHORCH & C. - Act. 


TONDA TA NEL 1882 


Motore da telaio 


Tipo completamente chiuso, sopporti a sfere 
rendimento minimo garantito 83 ojo . . 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione. == -nnn 


51 ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ . 

Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento рег. il comando singolo delle 
macchine tessili — — - 
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COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 
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Rappresentanti per 11011: In$$. б. ANCONA & С. LORIA -Milano - Via Carlo Alberto, 28 - Telefono 61-53 
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ШЇЇ Dratt-uud КОЛЕГ Werke 


Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 5935/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le liuee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 
081 


ө a А A 
docieta Elettrodinamica 
ена GENT E. G. ALIOTH 


€ Go 


Sede Centrale MILANO 


agonia di vendita Vl Principe Umberto, 28 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnonav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» > GENOVA - Via XX Settembre, 3r. 
>  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
»  » VENEZIA - c. Marco, Ponte dei Dai, 848. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Ilinminazione e trasmissione d'energia - Alternatori - Di- 
same - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofas! a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


8 28 


diritto di prelazione; ma, non avendo nessuno delle 
duc esercitato tale diritto, il governo è venuto nel- 
la deliberazione di concedere alla ditta suddetta la 
costruzione della linea con un sussidio di 3700 lire 
per 33 anni. | 
La Grignasco-Coggiola. 

E” stato approvato lo statuto del Consorzio isti- 
tuito per la ferrovia Grignasco-Coggiola a cura 
del suo promotore e concessionario cav. Boggio. 


Linee automobilistiche concorrenti in Calabria. 

Per la linea automobilistica da Cosenza а Раса 
sono state presentate quattro domande conccrren- 
ti: Rizzo, Vitari, Chiappetta e Smurra. Si proce- 
асга all'esame delle varie domande іп reciproco 
raffronto. 

La tramvia Empoli-Fucecchio-Monsummano-Mon- 
tecatini. | 

Fu tenuta a Monsummano una adunanza per 
la costruenda linca tramviaria che dovrá congiun- 
gere il Valdarno inferiore alla Valdinievole. 
Progetti di filovia a Lari. 

Un gruppo di proprietari di Lari si è fatto pro- 
motore dell'impianto di una filovia a trolley, siste- 
ma che ha dato ottimi risultati pratici dovunque 
è stato impiantato, come Spezia, Siena, Castellam- 
mare, Aquila. 

Coll'impianto della filovia si rende possibile an- 
che quello della luce elettrica sia per illuminazione 
pubblica, come per la privata. 

L'iniziativa dci promotori mira a faciitare il 
viaggio alle Terme di Casciana da Pontedera » 
da Fauglia. 


IMPIANTI. 


Officina elettrica municipale a Roma. 

Si annunzia che la Giunta comunale di Roma. 
ha deciso l'impianto di una officina elettrica da 
esercitarsi dal comune con una potenzialità di 
7000 cavalli, onde poter distribuire energia ciettri- 
ca anche a privati e ad opifici. 

Impianto idroelettrico di Isola. 

Sta per essere ultimato il grandioso impianto 
idro-elettrico di Isola, ит valle del Cedra, che for- 
nirà l'energia elettrica occorrente a'l'Arsenale ma- 
rittimo di Spezia. 

Vengono utilizzate le acque dei bacini dell'Enza 
€ del Cedra (provincic di Massa e Parma), imma- 


. gazzinando le piene ne? -uattro serbatoi detti del 


Lago Verde, del Lago di Ballano, dcl Verdaro'o 
c del Lagastrello, per una capacità complessiva di 
6 milioni di metri cubi. Quest'acqua è portata nel- 
l'estate ad impinguare i due corsi dell'Enza c del 
Cedra nei momenti d'impoverimento per siccità. 
Così si assicura una portata costante, la quale, 
convogliata in canali lunghi circa 15 chilometri 


Società Anonima Torniture Elettriche 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 

Filiali: Genova, Via Consolazione, 77 - 

Firenze, Via Orivolo, 39 - Terine, Via Alfieri, 5 


Clarke, Chapman : È L." кт: 
CALDAIE А ТОВ! D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson) 


= 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


GRA AAA 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


age t vapore ud orione dirt 
як pur tti i srvii e tute le rot 


Pompe a vapore duplex 


A parità di produzione di 
vapore cocupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. | 


Tutti i tubi sono perfettamente. 
dritti. - Non vi sono giunti € sposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per Pispe- 
Zionc, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


ж 


Ing. FOLEY а DE BENEDETTI — $999 


GENOVA 


Б — Via Caffaro — > 


| 
O 


| 


NAPOLI 


Galleria Umberto. 27 


XXII 


TORINO 
3: — Corso Oporto — 35 


VENTILATORI 
FORGIE 


Applicazione 
agli essicatoi, tra- 
sporti ppeumatici, tiraggio 


ASPORTAZIONI 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta 
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DITTA 


ALESSANDRO CALZON 


BOLOG 


MOTORI 


IDRAULICI 
1555 


DIPLOMA A TORINO 
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Gataloghi e preventivi a richiesta 
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impianti eseguiti 
per 103.000 cav. 


L'ELETTRICITÀ. 
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Ы e 
, M | 
- 


Vol ХХХ. - X. 8 
si porta ad vn primo salto di 180 metri a Rimagna 
(comune di Menchio) e poi al bacino artificiale d'F 
sola (di carico) dela capacità di 40 mila metri cubi 
circa, che € sopra la centrale omonima di metri 
збо. Questo bacino ha lo scopo di immasazzinare 
le acque nei periodi diurni di poco lavoro per uti- 
hzzarle nei momenti di lavoro intenso. 
arriva mediante tre 


L'acaua vi 
condotte forzate che st cpn- 


centrano in Rimagna, luogo del primo salto, in 
una più grande condotta, che ha tutto l'aspetto di 
una strada a lieve pendenza, fino al bacino d'IHzo- 
la. Si precipita poi da qui in tre condotte forzate 
(tubi a diametro decrescente) sì da sviluppare 13 
mila cavalli d'Isola), 
vengono ora sulle 
sione di 


cavalli che 
lince ad alta ten- 
L'energia va, dalUimp'anto, 
cento della Società Emiliana 
viene a Santo Stefano di Ma- 


(nella centrale 
consegnati 
sooo volt, 
parte a Parma, per 


di clettricità, parte 


gra a una stazione di smistamento da cui partono 


Carrara a richiesta 
Apuana di elettricità, costituitasi da 
poco tempo con 600,000 lire di capitale, ed una 
per la Spezia, in cul è la maggior quantità di enc- 
gia, giacchè nella sola sottostazione dell'Arsenal. 
che provvisoriamente servirá anche per la città, si 
installarono macchine per 


due lince, una per Sarzana e 


della Società 


scimita cavalli. 
Impianto idroelettrico del Dezzo. 

П Conserzio che dà esecuzione all'impresa, è (o 
stituito dalle ditte : 
Valle Scriana, 


mificio di 
Società clettrica del fratelli Pesenii 
Alzano Maggicre, 


Società anonima Cot: 
fu Antonio, di e Gioachino Z - 
pfi, di Ranica. 

L'energia elettrica verrà sviluppata dalla deriva: 
zione del torrente Dezzo e verrà trasportata da 
Mazzunno,in provincia di Brescia, agli stabilimen- 
ti di filatura € tessitura di cotone ed affini del 
Cotenificio di Valle Seriana e della ditta Zoph. 
L'impianto dovrà essere wtimato entro il marz» 
1909. 

La centrale produttrice. dell'energia. elettrica. 
venne stabilita sulla sinistra de] torrente Dezzo in 


comune di Mazzunno, in provincia di Brescia, in 
prossimità ala Calehera detta Cell'Orbo, sula 


provinciale di 

l'energia viene sviluppata da 3 unità elettriche 
della potenza di 1500 cavalli, di cui una di riserva 
sotto forma di corrente alternata trifase alla ten- 
sione di 3000 volt tra filo e filo. 

La lunghezza complessiva della linea di cos- 
duttura elettrica è di m. 10,630, suddivisa in te- 
sate di varie lunghezze. 


Angolo-Dezzo. 


Nuovo impianto idroelettrico in Piemonte. 

E” stato firmato il decreto di concessione pc 
la derivazione d'acqua dal fiume Tanaro presse 
San Martino Alfieri secondo il progetto Barberi 
c Costa. 

La Socictà 
ria di tale derivazione, in attesa di questa conce 
sione, aveva già iniziato l'impianto sussidiario te”- 
mo-clettrico per poter fornire l'energia скита 
per le pressime feste patronali di San Secondo. 


Idrc-clettrica astigiana concessioni: 
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SOCIETA NAZIONALE 


OFFICINE. 


TORINO - Via XX Settembre 


p» 


DELLE == 


Capitale Sociale L. 4.000.000 


Impianti Elettrici Completi ж ж 
Alternatori Dinamo ж х ж >» 
Trasformatori - Motori x + + «e 
Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico x + + + + + + у 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 

magnetica ж x o ж x x 
Gru e Argani a comando eiettrico e 

a mano х + + + k + x 
Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 
PALERMO - Luigi Langie-o, Via 
Villarosa, 8-2 -8-/ 
GENOVA - A. M. PATTONO € C. 
| Via Caffaro, 17. 


SAVIGLIANO 


—[5— 


Soc. Anonima per lstrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI € C. 


MILANO 


4 - Via Broggl- 4 


Trasformatore a nucleo massiccio. 


misura per elettricità 


Industriali e di precisione 


Strumenti di 
ке == 


x Indicatori - Registratori 
Gran Premio 


И 1905 MASSIME ONORIFICENZE 


Adottati nei più grandiosi 


Gran Premio 
Milano 1906 


Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


L'ELETTRICIT V. 


Vol. XXX. - N. 6 


Petrà ora intraprendere quando che sia la for- 
mazione del canale idro-elettrivo, che dovrà pro- 
durre 1400 cavalli, una parte della quale andrà a 
favore del Municipio e la restante maggior parte 
per le diverse industrie. La Cassa di risparmio lo- 
cale nose a disposizione della Società un raprguar- 
devole sussidio per la-costruzione del canale. 
Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 

PROVINCIA DI BENEVENTO. 

Ditta Fratelli Ranaudo, Pontelandolfo. -- Ver 
azionare un mulino e per distribuzione di luce in 
Pontelandolfo. — La stazione generatrice è situata 
nel Comune di Pontelandolfo, contrada Limera; 1 
centro di distribuzione trovasi nello stesso Comune, 
contrada Portanova. La linca di trasmissione è ас 
rea, a due fili; la sua lunghezza è di circa 550 m. 
-— Corrente, Continua. 470 volt. — Forza motrice, 
Idraulica e a gas povero della potenza rispettiva, 
mente di до HP e di 25 HP. П motore a gas è di 
riserva. — Generatort, 21 Kw. — Esiste una bat. 
teria di 168 clementi, della capacità di 105 ampére- 
ora. La distribuzione alle lampade viene fatta all 
tensione di 145 VOW. 

Ditta Borrillo e C., Benevento, -— Distribuzione 
di luce nell'abitato di Benevento. — L'officina gc 
neratrice sorge nell'abitato di Benevento; la ret. 
di alimentazione è costituita da 2 feeders della Jun- 
ghezza complessiva di circa Воо m. — Coriente, 
continua, 110 volts. — Forza motrice, a gas рохе 
ro, 12 HP. — Generatori y Kw. — Esiste una bat- 
teria di бо clementi, della capacità di 126 ampére- 
Ora. 

Ditta D'Agostino. Picquadio, Colle Sannita, 
Distribuzione di luce nel comune di Colle Sanniti. 
-— L'officina gencratrice è situata nel comune di 
Col'e Sannita; la lunghezza della linea sino al cen 


tro di distribuzione è di 230 m. — Corrente, conti. 
nua, 230 volts. — Forza motrice a gas povero, 25 
HP. — Gencratori 11 Kw. — Esiste una batteria 


di 128 clementi Tudor, della capacità. complessivi 
di 135 ampóre-ora. 
PROVINCIA DI CASERTA. 

Società d'illuminazione e costruzioni. elettrichi 
Fondi. — Distribuzione di luce nell'abitato del ce 
mune di Fondi. — La stazione generatrice è situ 
ta nell'abitato di Fendi. La trasmissione viene est 
guita con duc linee principali, una per Villuminazio- 
ne pubblica e Taltra per l'illuminazione privata. 
-- Corrente, Continua, 200 volts. Forza motrice, 
2 motori a gas povero - 60 a yo HP. ciascuno. — 
Generatori, 42 Kw. —- Esiste una batteria di асси 
mulatori della capacità di 130 ampére-ora. ` 

Ditta Antonio Mercugliano, San Paol» Belsit. 
— Distribuzione di luce e di forza motrice nel co- 
mune di San Paolo Belsito. — La stazione gent 
ratrice è situata nell'abitato di San Paolo. La line: 


Selve Fratelli „нт, 


DONNAZ - Val d'Aostal nio SPECIALI pame 


N 


SOCIETÀ ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 
TN 


[== Alternatori = Motori == 

Trasformatori = Convertitori 

Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO. 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


а MÀ MÀ 


2227 Preventivi Рет а richiesta 


ч 


| Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


гьш ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
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Economia di manutenzione 


Pressioni elevate 


Massima sicurezza 


Caldala Babcock 4 Wilcox con surriscaidatore. 


Esposizione Interna- GR AND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande —— 
== Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili | 


- Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » ; 
IN ITALIA » » 140.000 » » 


Economizzatori-Riscaldatori | | 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ercole Marelli & Co. - Milano 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi : 


Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


E 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


per . 
Corrente continua 
Corrente alternatal 


TI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO: 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino suddi- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 


CNN > 


Più di 20.000 sempre pronti 


E =—— O O 
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До 
Filiali e Rappresentanze della Casa con Depositi 
MILANO TORINO - NAPOLI GENOVA PARIGI 


Via 8. Radegonda, 10 Via S. Quintino, 11 Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
John Shirley Pandian! V. F. Mattera ` Willem van Rijn Pedro Bossi Cell! & Baile 
77, Finsburg Pavement  Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 ^ Pasaje de la Paz 8 € 
a LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
А В. Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Friss e C. Barberis Mones! e C. Paolo Zsigmundy 
Prata dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua General Camara 78 


Caixa 1256 


e. 


a - 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. 


DINAMO - MOTORI . + TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cer'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. "en Eie ener eer e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
„ Per il Veneto: ^ » - Venezia, S. Moisè, 2065 . 
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8 


P Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaft 


BERLINO 


MICANITE 


‚ "2 ogai ЇЇ, to fogli EI dui, tn ttt gl spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : . 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO. DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE === 


RE le Central e Ditte Весо, gl Installatori e 1 Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro sigo 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


| | Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 | Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO 


1) IRE: 


-— 


e gm ` FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
PER TUTTE LE APPLICAZIONI DELUELETTRICITA 


CAVI TELEFONICI AEREI E SOTTOMARINI, 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI 
PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA 
SINO A 50 MILA VOLT 


CINQUE DIPLOMI DONORE 
SEI MEDAGLIE DORO 
MN EDUEPREMI SPECIAL А 
| frati / DUE GRAN PREMI ALL ESPOSIZINTER® DI MILANO 1906 6 


NO Dar укш» 


CAVI METALLICI 


P Lopovico Hess 


MILANO 


15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
— Y еа : G 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


Casa fondata nel 1805 


ceo» fr È s 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


Y 
марге Г. К ^ 
" » ЕУ qe SAT 
x A n м. 
BERGMANN-ELERTRILITATS-WERRE ns Р 
RIPARTI 1. L. Z. 3, > #7 


- 


A 


TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,, E MATERIALI ELETTRICI 

CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; . 

LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
——————————————————————0 METAXII О 


sò e 


. uovo isolatore-morsetto 


(BREVETTO ITALIANO N. 85007) 


per condutture a fili od a barre, nei locali di macchina 
e di trasiormatori per alta tensione, nonche per locali 
di accumulatori, e cantine. === 


< VANTAGGI > 


22 ^ Grande economia dí tempo 


Й 


SY Montaggio sicurissimo 


| Adoperabile per qualunque sezione 


PREZZO CONVENIENTE 


DOMANDARE LISTINO N. 51 ==> 


Felten & Guilleaume-Cahmeyerwerke A.-G. . 


FRANCOFORTE S/m 
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Centrale elettrica della Società Italiana 
per la fabbricazione della seta artificiale Pavia (in costruzione). 


Impianti completi per Illuminazione e trasporti di forza 
Rappres. Generale: SOCIETA' GENERALE LAHMEYER di ELETTRICITA' - Milano 


NS 


SOCIETÀ ITALIANA . є 


‘ CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI" 


E PRODOTTI AFFINI 
LIVORNO 


CAVI ELETTRICI 


PER 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


a 


Mt 


Ing. Valabrega bichtenberger e Ori |. 
TORINO „ Via Lagrange, 29 | 
VENEZIA = San Moisè, 2065 
Rappresentanti Esclastoí per l'Italia della Casa: zm 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


DEPOSITO qX oi MATERIALI ер ACCESSORI 
А per IMPIANTI 
ELETTRICI 


fu PT e 


RINO - VIA LAGRANGE 29 [44 
M VENEZIA -*** SAN MOISE 2065177 7/72 


LP ) JÁ 
MOISES 
66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina E 
ALA AT WAEDENSWEIL - (Svizzera) _ 


la Ing. VALABREGA LICHTENBERGER £ ORI — Torino E Бы 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri das sti 
rare, scaldaferri per arricciare, scaldas 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ес si 

Apparecchi elettrici per l'industria — Fer 
per cappellai e sarti, recipienti pe 

| colla, grandi bollitori, caldaie, Ja- 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- {Wa si toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, EA A A Reostati — Moderatori di luce. 
caffettiere, tejere, ecc. UI EE > Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 

cieri (già parecchi in funzione). ч 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. alc 

Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


А с_._ 7 Medaglie а” Охо E 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. TS 
~~ GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. o» E TL 

- 3. ii 4 
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sd by К ;oogle eh 


Ing. SILVIO DE-PRETTO & C. - Schio 


Turbine ':* >  RAPIDE-GIRARD-PELTON - Regolatori - Servomotori idraulici ed à secco 


Rendimento garantito elevatissimo Rendimento garantito elevatiesinio 


Macchine per la fabbricazione della Сама, Cartoni, Paste, di legno 
| € RAPPRESENTANTI еее e Macchine pel trattamento preliminare dello straccio 


per le Turbine e i Regolatori 
Per la Lombardia, Enillia Liguria: Ing. 


| CARLOLEVI, Via A lata 4 Mil à 
Per i| Piemonte Ing. VALABREGA INNESTI A FRIZIONE 
Fra 29. PS T no- Via | 1, MANICOTTI in sostituzione dei Manicotti a denti 


per collegamento di 2 alberi. 


2. PULEGGIE ed INGRAWAGBI ¡ er rendersi a vo- 
lontà fissi o folli. 
Sí applicano anche per forze considerevoli. 


Ingrano e disgrano dolcissimo senża fermare il 
movimento, 


Impianti aumerosi in Italia e all'estero. 


| i BREVETTATI 
LATE -— i d Ату Italia ed alr Estero. 


CON Compassi Richter di precisione . 


> T 
E Жл 


нын di Milano 1906 
GRAN DIPLOMA D'ONORE 


Deposito presso gli Ottici e Cartolai di lusso 


Utili per i più accurati lavori 
di Ingegneria, Meccanica, Architettura 


— а Rappresentante con campionario 


— aurea ==" BA 
— Gius.Scbiera - milano 
Via Meravigli 1-3 Telefono 60-31 


— Hr ÓM———á— — Qa —n— 


100010 ТТ no ЇЇ ШИ, 


à ATTILIO Pozzo & €. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 

== == Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato === 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 | 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
—— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfleri, 5 ble | 


мы ы Ма LI IC OI up 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA === 


— ——pEBP ALTO E BASSO POTENZIALE 
VE TRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 


Istrumenti di misura ras _ 
Apparecchi per quadri ; Dr. PAUL MEYER А. б. BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTAI E BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 
VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 


SECURITFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
x MERCE SEMPRE PRONTA * 


SI 


SOCIETÀ ITALIANA 


| SIRY, CHAMON & C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 
Viale P. Lodovica, 21-23 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 


"OK,,'"BT, р 'ACT,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
—Àr- 


Contatori per quadri e centrati. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Jstrumenti portatili per Verifica 
ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


Lampada ad arco a globo chiuso 


ERNST PABST Besewus-Coepenich 


pa più conveniente per J d 
Suonerie elettriche - Accessori - Quadri qualsiasi applicazione an US 
Corrente continua - Corrente alternata 
r1 ] е a secco - m deriv “ош nO sa su 220 volt circa — In serie di 
de aa 2 а 5 lamp su a volt 
шы meu E а liquido Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 
AZIO Rendimento luminoso costante | | 
Telefoni per use domestico, Comunale e infercomanale per tutta la durata dei carboni 
APPARATI SPECIALI MANUTENZIONE QUASI NULLA | 
per impianti ad alta tensione e per luoghi umidi . Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 
Rappresentante per l'Italia S 127 I Rappresentanza Generale per l’Italia: 
ALBERTO VIGLIANO - MILANO ALBERTO VIGLIANO смао 66 


ШИШИ far ЇЇ ЇЇ | | materiali Etertrici ed Tnaustrial 
ВЕН in INO Alberto пшн е , ¿E 
Materiale P% "che t ELETTROGENO 


Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


SALE GENE RATORE PER PILE 


CI) Mon ha luogo nessuna cristallizza- 


da zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: сага - maggior intensità di corrente 


cb Occorre minor quantità di elettro- 
“SY вено cbe del solito sale ammoniaco 


———— A —_—_ —————— 


Rappresentante per l'Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO ¿MILANO 


GEBRUDER ADT A. 6. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica qm " Materiali Elettrici Isolanti 
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TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 
== Accessori completi per Installazione di Tubi = 
per l'Italia Settentrionale e Centrale per l'Italia Meridionale ; 
i ALFRED SCHMITZ successore | 
E Ing. А. С. PIVA RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 


MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO 


NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso Н. Parco, 19 


Arieti Idraulici » Pozzi Artesiani == 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.30 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri, 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza c la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


——== Evitato ogni pericolo d’ inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. —— ———— — 
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— SOCIETA SVIZZERA Cu 
peLLE MACCHINE ‘LENTZ, 


MACCHINÉ A Gl E B MASCU. BELLINZONA 
VAPORE CON [|| + a Ет 


F INSTALLAZIONE 
MODERNA 
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COSTRUZIONE 
ACCURATA 


REGOLATORE PRECISO aV Ге e vc IN ESECUZIONE 
E SENSIBILE AA. ж ШЕШ e PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER La ITALIA 
MiLANO - FORO BONAPARTE, 76 - MiLANO| 
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di trasmissione è aerea a due fili. La distanza dalla 
stazione generatrice al centro di distribuzione e 
di circa m. 500. — Corrente, Continua, 120 volts. 
Forza motrice a vapore, so HP. — Generatori 
is Kw. — Esiste una batteria di accumulateri com- 
posta di 66 elementi Tudor della Capaci di 160 
ampére-ora. 

Ditta Russo, Carmine e C., Cicciano. — Distri- 
buzione di luce € forza motrice nel comune di Cic- 
ciano. — La stazione generatrice è situata nel co- 
mune di Cicciano. La linea di trasmissione e aerea, 
a due fili e della lunghezza di m. 500. — Corrente, 
Continua, 150 volts. — Кога motrice, Idraulica, 
so HP. — Generatori, 18.4 Kw. — Esiste una bat- 
teria di accumulatori. 

Ditta Giuseppe Tisocchi, Alma. — Distribuzione 
di luce in Atina. — La stazione generatrice è situa- 
ta nell'abitato di Atina. — Corrente, Alternata, tel 
fase, 260 volts. — Forza motrice, gas povero, бо 
HP. — Generatiri, 44 Kw. — Distribuzione a 4 
hit. 

Ditta Cusani Carlo, Pontecorvo. == Distribuzio- 
ne di luce in Pontecorvo. — La stazione genera- 
trice trovasi nel comune di Aquino, contrada Quer- 

cie di Santa Maria. La linea di trasmissione è ac- 
rea, a tre fili e della lunghezza di circa m. 5300. 
— Corrente, Alternata, trifase, 3000 volts. — For- 
va motrice, Idraulica, So HP. — Generatori, 60 
Kw. — Distribuzione trifasica a stella col neutro. 

Ditta De Martino-Le Biase, Formia. — Distri- 
liuzione di luce e di forza motrice in Elena e Gaeta. 
— La stazione generatrice è situata nel territorio 
di Scauri, ed è in esercizio fin dal 1904 una condut- 
tura per il trasporto dell'energia a Formia. La nu^- 


va Jine a di trasmissione Formia-Elena-Gaeta è at- 


rea, a tre fili e della lunghezza di circa 5500 m. == 
Uorrente, Alternata, trifase, 6400 volts. — Distri- 
buzione trifasica a stella col neutro. 

Società Franco-Italiana per Vindustria del gas, 


Caserta. — Distribuzione di luce nel comune di 
Casagiove. — La staziene generatrice è situata 


nell'abitato di Caserta. La linea è aerca a tre fili. 
La distanza dalla stazione gener atrice al centro di 


distribuzione è di circa m. 800. —- Corrente, Con- 


tinua, 340 volts. — Esiste una bi еса di accumu- 
latori composta di 190 clementi Tudor. Questo im- 
iion serve anche per la distribuzione di luce nel- 

l'abitato del comune di Caserta, già autorizzata. 

-Società anonima Italo-Scizzara di elc Hricita, San- 
tu Maria Capua Tetere. — Distribuziene di luce 
in Casapulla. — La stazione generatrice è situata 
in Santa Maria Capua Vetere. La linea di trasmis- 
stope, aerea, a due fili, с della lunghezza di circa 
m..3300, fa capo a un trasformatore nell'abitato di 


Сарића. — Corrente, Alternata, monofase, 2000 
volts. 
PROVINCIA DI NAPOLI. 
` Ditta Fratelli De Falco. — Illuminazione de'la 
Galleria stradale di «Agerola: «La: stazione genc 


ratito trovasi in vicinanza della Galleria stradale. 
La conduttura è aerea, a quattro fili. — Corrente, 
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SOCIETA ITALIANA la 


Lumpade ud Arco ed Impiunti Elettric 


(Accomandita eemplice) 


Ino. R. COLOMBO E С. 


Sede Officina 
Via Mercede, 37 Via delle Mura, 48 
Tel. 22-67 RO M A Tel. 32.93 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
- LAMPADE AD ARCO 


Lampade ad Arco: per corrente continua e alter- 
nata; differenziali e in derivazione; ad arco | 
libero e ad arco chiuso; con carboni verticali | 
e inclinati ; con carboni comuni e ‘‘ ad effetto ,,. 


Accessori: Reostati semplici e regolabili] - Ridut- 
tori di tensione e resistenze induttive. 


Disposizion speciali per serie. 
Apparecchi per la sospensione delle Lampade. 


fabbrica di Appurecchi Telegrafici e Telefonid 


РА ed altri di clettromeccanica 
Impianti elettrici di qualunque importanza 


8 000 per WHunsinazione e trasporti di forza 


"n 
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Continua, 120 volts. — Forza motrice, a gas,.6 
HP. — Gencratori 4600 Watts. — Esiste una bat- 
teria di accumulatori composta di 66 elementi Tu- 
dor della capacità di 220 ampérc-ora. 

Società per Imprese pubbliche e private nell'Iso- 
sóla di Capri, Milano-Napoli. — Distribuzione di 
luce e di forza motrice nell'isola di Capri. — La 
sazione generatrice è situata nell'iso'a di Capri 
alla località detta Marina Grande. Da essa partono 
due linee arce a tre fili delle спа una si dirige ver- 
so l'abitato di Capri e l’altra verso l'abitato di 
Anacapri. — Corrente, Alternata, monofase, 3600 
volts. — Forza motrice a gas povero, 130 HP. — 
Esiste una batteria di accumulatori composta di 
120 clementi della capacità di 180 amperora. 

Ditta ing. Francesco Ruffolo e C., Napoli, —- 
Distribuzione di luce e forza motrice nei comuni 
della penisola Sorrentina. — La stazione guneratri- 
ce è situata nel comune di Piano di Sorrento. La 
lnea di trasmissione è aerea, a tre fili. — Corrente, 
Alternata, trifase. 5200 volts. — Forza motrice, 
à vapore di зоо HP. — Generatoii, зоо Kw. 

Direzione. delle costruzioni navali del R. Arsena- 
le, Napoli, — Distribuzione di forza motrice c di 
luce nel palazzo del Comando del Dipartimento ma- 
rittimo di Napoli. — La conduttura acrea, a quat- 
tro fili, parte dalla centrale elettrica del R. Arse- 
nale di Napo'i. — Corrente, Alternata, trifase, 250 
volts. 

Socictà per applicazioni di energia elettrica, Tor- 
re Annunciata. — Distribuzione di luce e forza mc- 
trice nel comune di Gragnano. — La linea di tra- 
missione, acerca, a tre fii, parte da una cabina di 
trasformazicne situata presso l'abitato di Gragna- 
no ova fa capo ad una linca ad alto potenziale (30 
mia volts) dela Società Meridionale di elettricità, 
che somministra l'energia elettrica necessaria. — 
Corrente, Alternata, trifase, 2000 volts. 

Ditta Fratelli Chicmese, Napoli. — Distribuzione 
di luce e forza motrice nei comuni di Giugliano, 
Mugnano, Villaricca, Marano e Calvizzano. 

PROVINCIA DI SALERNO. ` 

Ditta Filomena Camera, Minori, —- Tiasporto di 
forza motrice per azionare un molino in Minori. — 
Га stazione generatrice è situata nel territorio di 
Minori. La linca di trasmissione è aerea, a tre fili 
c della lunghezza di circa 800 m. — Corrente, Con- 


"nua, 480 volts. — Forza motrice idraulica, jo HP 
— Generatori, 30 Kw. circa. 

Ditta Santoro Donato, Salerno. — Dist ibuzione 
di luce in Mercato San Severino. — La stazione 


. Seneratrice ё situata nel territorio di Mercato San 
Severino. La linea di trasmissione è aurea, a trc 
hl. — Corrente, Alternata, trifase, 3000 voks. — 
Forza motrice, Idraulica, 60 HP. A vapore di ri- 
serva. — Generatori, 42 Kw. 

Ditta Casabella, Battipaglia. -- Distribuzisne 


¡Bettocchi Raffaele | соге ar since tetero. 
AILAN © DI CASTAGNO selvatico 


per linee èlettriche, tele- 
Via Meravigli, 18 grafiche e telefoniche — 
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Sor. An. Materiale СОНО 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per \'Elettricità 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE 
in corso di stampa 


Materiale 


per qualunque 


applicazione 


elettrica 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


= Telefono gr-6o 


RO 


Feltro isolante impermeabile 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastieo, 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Darata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


ADOLFO RIGNON 


TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta s'incarica dell'applicazione. 


BESO ADOS 


1] 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & С. 


t^. Società in accomandita per azioni — Capitale L, s.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


jr Apparecchi elettrici per busse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
Р & — Interruttori antomatici di massima е minima tensione 
AN — Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
& distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 


Trasformatori di misura di tensione e di corrente - 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
| INSERITORI 
esmplici e doppi per batterie di aceeumulateri 
Regolatori automatici pel sistema di surveltaggio Magrini 
| REOSTATI a ventaglio ed a corsoto 


REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 


Apparecchi per reti aeree int vince регіо Condensatori Elettrici Козел кошто le scariche ате 


SCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI 


D. EE К 


ACCESSORI PER IMPIANTI LIMITATORI DI CORRENTE 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica я MILANO - Telefono 28-77 Telesr. Elettrotecnica 


E 


HARTMANN & BRAUN · tt pr an 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


` RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. CQ. PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


in tutte le grandezze e per correnti di qualunque sorta 


l 


| 

| 
ISTRUMENTI DA QUADRO] 
UE Costruzioni speciali Ж ож | 
y 18 esperimentate Ж :k & ж | 
| | della maggior perfezione :k | 
| 


tanto nei riguardi < sk sk 


elettrici che meccanici 


Strumenti con braccio da parete ў 


per applicazioni su colonne 


E CON SCALA ILLUMINATA 
_ Я Ж вов P 


| 13 105, 
AMPERMETRO CALORICO APERIODICO DA QUADRO. 


———P———À 


ама 


wr 
6 Febbraio 1908 


di luce nel comune di Battipaglia. —- La stazicne 
generatrice ё situata presso l'abitato di Battipa- 
glia. La distribuzione vien fatta con linee acrec. 
— Corrente, Continua, ro volts. — Forza motrice, 
Idraulica, уо HP. — Generatori, зо Kw. 

Società elettrica del Grevone, Napoli. — Distri- 
buzione di luce e forza motrice nel comune di A- 
malfi. — La stazione generatrice è situata in loca- 
lità defta Grevone nel comune di Scala. La linea 
di trasmissione aerea, a tre fili, della lunghezza di 
circa 2 km., fa capo ad una stazione di trasforma- 


zione situata nell’abitato di Amalfi. — Corrente, 
Alternata, trifase, 3600 volts. — Forza motrice, 
Idraulica, 115 HP. — Generatori, 75 Kw. — Di- 


stribuzione a tre e a due fili. 

Ditta De Rossi e C., Napoli. — Distribuzicne 
di luce e forza motrice nel comune di Scafati. — 
Le linee di distribuizione partono da una cabina di 
trasformazione nell'abitato di Scafati a'/imenta:a 
da una linca ad alto potenziale (3500 volts) della 
Società Meridionale d’elettricità. Esse comp endo- 
no cinque alimentatori principali a tre fili. — Cor- 
rente, Alternata, trifase, 240 volts. . 

Ditta Giuseppe Dini, Fratte di Salerno. — Illu- 
minazione di un pastificio di proprietà della Ditta 
in località detta Fratte di Salerno. — La linca, ae- 
rea, a due fili, si distacca in prossimità del pastifi- 
сю da altra ivi già esistente. — Corrente, Conti- 
nua, 150 volts, 

PROVINCIA DI POTENZA. 

Ditta R. Alvino e C., Matera. — Distribuzione 
di luce in Matera. — La stazione generatrice è 
Situata nell’abitato di Matera; la linea primaria è 
aerea, a tre fili e della lunghezza di circa 1500 m. 
— Corrente, Continua. — Forza motrice, a vapore 
бо HP. — Generatori, 18 Kw. — Esiste una bat- 
teria di accumulatori. 

Società Ligurc-Pugliese per l'esercizio di im. 


prese elettriche, Genova. — Distribuzione di luce 
in Venosa. — L'officina generatrice è situata nel- 


l'abitato di Venosa. Da essa partono due linee di- 
stinte, ambedue però aerec e a tre fili, delle quali 
Puna serve per l'illuminazione pubblica e l'a'tra 
рег l'ilumipazione privata. — Corrente, Continua, 
?*x11 volts. — Forza motrice a gas povero, 28 HF. 
— Generatori, 51 Kw. — Esiste una batteria di ac- 
"umulatori della capacità di доо ampérora. 
PROVINCIX DI BARI. 

Ditta Grittani, Ceglie. — Distribuzione di luce 
aei comuni di Carbonara c di Ceglie. — Dalla sta- 
zione generatrice situata nel comune di Carbonara 
partono 4 alimentatori, a tre fili, dei quali due si 
dirigono verso Ceglie e due verso Carbonara. La 
Юго lunghezza complessiva è di circa 1875 m. — 
Corrente, Continua, 220 volts. — Forza motrice, 
1 Bas povero, 2 motori della potenza l'uno di 118 
HP. e l'altro di 56 HP. — Generatori, due dinamo 
è tre fili, sistema Siemens, di potenza corrispon- 
dente ai motori, — Esiste una batteria di accumu- 
latori costituita da 258 elementi Tudor della capa- 
cità di 216 ampére-ora, 
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STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'E ettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc Amministrativa di Treviso È 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, VIA MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


0.0, vom C. J. VOGEL Men 


presso Berlino 
SOCIETÀ ANONIMA 
> azione di ШЇ in rame, costantana, nichelina, 


Bobine 
per Suonerie | 
ER- \ KUPFER: V н 30 1 
сз endum 
MSS Telefoni 
Cordoni 
Telefonici 
ecc. 


Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANG 


Fabbrica Specialista 


. Seghe e Macchine 


per la 
Lavorazione del Legno 


Fabbriche u Lipsia (Germani) | 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix sus 


= 


Società in accomandita per іа costruzione di Apparati Elettrici 


Telefono : e , e o А Telegrammi : 
м. 38-79 MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) ууу тшн 
ISPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 
m iss 7 TM Costruzione specializzata di apparatl per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
Kappr sentanze € depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
_ Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
MONZA шты ча. CDaciicao per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cab:ne di generazione e distribuzione 
A Ss d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via XX Settembre, 16 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
TORINO - Enrico Piumat:i lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 


qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 
dietro indicazioni o disegni. 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinitá Magglore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 


— Via S. Quintino, 11 — 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono No. 9 А-3 = 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


FERROVIE ED DELLO STATO 


= E ESERCIZIO 1907-1908 

= 5 20° Decade - dal 11 al 20 gennaio 1908. 

= 55 RETE STRETTO DI MESSINA 

= 52 urea 

о Е APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI . APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI : 

ез a = esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio cerreate esercizio precedente | ` Diff: renze 

T3 == Chilom. іп esercizio 13344 (1) | 132357 (1) + 87 23 23 == 

‘= ic Media . . . . . | 33218 13221 + 87 23 23 — 

4— 25 3.715.589 00 | 3.262.872] 06 452.716| 4 5.971 | 00 5.696] 65 274/35 

ез e5 ерта | 171.851] 00 143.925] 15 + 30.925] 85 293| 00 276| 41 + 16| 59 

E <= 2 Mercia.V.,P.V.ac. 1.081.592] 00 961.666] 06 120.295] 91 2.012] 00 1.766] 68 215| 2 

2-397? MedaP V... 5.905.871] 00 | 5.032.955] SH | + 722.915] 14 4.885] 00 4,2781 51 |+ 006 | 49 

сз 2 є TOTALE 10.28.2081 00 | — 9.601.1191 13 |+ 1.326.783] 87 13.161 | 00 12.018] 25 1+ 1.1421 75 

EE 3 PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 20 gennaio 1908. 

£X $ 9 Viaggiatori . . . 91.635. H7] 00| 89.139.15K¡ 10 + 5.709.228] 90 14 .975| 00 137.268 63 12.710] 37 

eS “È Bagagli o cani . . 4.575.452] 00 4.000.865] 70 561.586] 30 5.048| 00 4.725] 82 322| 18 

come 2% MorciG.V.,P.V. ae. 26.565.969] 00 | 24.550.891] 97 [+ 2.055.074] 03 36.973| 00 31.860] 20 5.112] 80 

+= So Mercia P.V. . . | 119.068.861] 00 | 110.855.080] 61 |4- 8.770.780] 39 92.919] 00 82.146] 75 [+ 9.772] 25 

sz EE AAA po ci д. ЕА MEE a 

I 95 TOTALE È 215.448.729] 00 | 225.518.999] 38 | 4- 16.890 720] 62 231.919] 00 257.001140 |+ 27.917| 60 
y ERAS A e A E адаг PP A AG, A a E 

ка $ PRODOTTO PER CHILOMETRO. 

Cu È Della decade. . . EID. в 724 E 941 71 | 572,22 522 49109 
= Hhiussuntivo . f 18.4291 85 17.273] 75 |+ 1.1561 10 | 12.3871 78 11.173 07 4; 1 1.213 ai 

(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio. Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cerignola Stazione-Città, S 130 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** COT "I CO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


- -[e! 


Motori OTTO con gusogeno ud aspirazione 


Consumo di antracit: 350 a 550 gr. 
cioè da 1 e mezzo a 3 centesimi per cavallo-ora 


‚мичә of 


Forza Motrice la più economica 


1800 impianti PR 


per una forza complessiva 
` di 80.000 cavalli 


Motori ad “olii pesanti d da 35 a "oo Cavalli. | installati in Italia nello spazio di 5 anni 


"^ Febbraio 1908 


Ditta U. Rossi, Spinazzola. — Distribuzione di 
luce nell'abitato di Spinazzola. — La stazione ge- 
neratrice sorge nell'abitato di Spinazzola; da essa 
partono 3 alimentatori della complessiva lunghezza 


"P T . 

di circa 1300 m. — Corrente, continua, 150 volts. 
— Forza motrice, а gas, 28 HP. — Generatori, 
IS Kw. 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 
Concessioni accordate. 

Dal Ministero deile finanze venne data [facoltà 
alla « Compagnie des chemins de fer du Midi de 
Pltalic », concessionaria. della ferrovia. elettrica 
Vapeti-Piedimente «Ане, di derivare acqua dal 
пите Velturno in comune di Eragoni (Caserta), 
nella quantità di me. 15 al minuto secondo, capaci 
di produrre la forza motrice di cavalli dimamici 
3700, allo scopo di adibirla all'esercizio dela fer- 
гома Napoli-Piedimonte d'Alife, cd eventua mente 
anche alta illuminazione elettrica dei Comuni civ- 
cestanti meno la città di Napoli. 


Como. — Fu cencesso per un trentennio, alla 
Società Anonima chimica mineraria di Lecco, di 
derivare litri 70 d'acqua al minuto secondo dal 
torrente Troggia, in comune di Introbbio « Vimo- 
4no. а secpo di produzione di energia clettrica 
da utilizzarsi nello stabilimento, per la lavorazione 
della barite, di proprietà della Società richiedente. 

L'acqua sarà derivata peco a valle della con- 
Huenza del rivo detto Acgualorio, per mezzo di una 
diga in muratura. . 


VARIETA' 
L'elettricità statale. 

Il Gcverno cantonale Zurighese ha iniziato gli 
studi per dotare lo Stato di un proprio servizio 
di preduzione di energia elettrica € di distribuzione 
ài comuni sotto forma di forza o di luce. La Com- 
missione all'uopo nominata si è accordata in un 
progetto di legge che verrà in discussione nel e 
prossime sedute del Consiglio азан, 

Secondo questo progetto il cantone é autorizzato 
a costruire ed escrcitare centrali elettriche nuove 
cd a partecipare all'esercizio di centrali elettriche 
esisteati. Le centrali elettriche di Stato dovranno 


avere amministrazione autonoma іа quale deve so- 


Stenersi cen mezzi propri. Lo Stato è però auto- 
rizzato a fare astrazione da quest’ultima clausola, 
qualora ciò sia reso necessario per dare all'impre- 
sa il voluto sviluppo o per sostenere la concorren- 
za delle imprese private. Il capitale necessario al- 
l'organizzazione di questo nuovo servizio pubblico 
dovrà essere procurato dallo Stato ad interesse 
da determinarsi. Gli uti'i netti dell'esercizio saran- 
no messi a disposizione del bilancio cantonale; qua- 
lora l'impresa desse un margine costante di gua- 
dano, una parte di questo dovrà servire per una 


SOCIETÀ ANONIMA 


Ful aor per la fabbricazione di LAMPADE a INCANDESCENZA 
Sede in Genora 


La più grande fabbrica italiana del genere 


RIVISTA TECNICA. 


28-61 Foro Bonaparte, 35 


XLIII 


ING. МОЛА ROMEO & C. 


Telefono MILANO 


Telegrammi 
BELLIWAG 


мс? 


Perlorazione meccanica di Gallerie 


Wi — _ —À 


| ESCAVAZIONE DI DI CANALI 


Perforazione istmo di Panama 


(SUOIdUIIS) 6229425107 INOIZLIOJLI d 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


м 


COMPRESSOR! D'ARIA 


di tutte le o Per tutte le 
dimensioni ~>“ applicazioni 


3e 


Compressori a cinghia a vapore ccc. 


Semplici - Duplex - Compound 


ав 


ојчәшіриәл OWISSI}[C Ip 
3sse[? Vye 140SSAIdUIOI 


17 Li 
di Compressori 


Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a . 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


PEE 2- OE E IIA A a —— ---- -—— ES A c _ — 


5л 


Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & С. 


Telefono. ——— MILANO Telegrammi 


2861 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


Diploma d'Onore 


Land und Seckabelwerke à. ] 


e COLN-NIPPES e 
j^: Tito Scaramuzzino мио 


Gran Premio 


| 


Telefono 75-92 


Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
ы AR Prova-isolamenti di precisione e galvamoscopi .. 
Milano 1906 AED | e p ti Tndicatori d'alta tensione Zipp (novità) .. . 

NS Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


Manufacture spéciale. de Duirs el Courroles 


ZO Medaglie - 3 Diplomi a? Onore 
Fuori Concorso ( Membro del Giury) alle Esposizioni di Darcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 A e un 


Esposizione 


Tnterna zion. 


Bon. vata 


Marche ocered ata: 
cel Sells 


оба Voltaire, _ = 
PARIS 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGMHI*- Sampierdarena 
Trub. Fierz & €. = Bombrechtikon (Zu) 


FABBRICA DI STRUMEN TI ELETTRICI 


-—— M —— ——— л — 2 шы с — — — — — — 


Strumenti di Misura 


per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


Contatori di energia efettrica 


per corrente alternata mono e polifasica 


E 


— 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA 


Tug. Oscar Schneider = Dapoli, Corso Vitt. Eman., 244 


MODELLO 1907 


CERCANSI SOTTORAPPRESENTANTI 
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ШП ШКЕ e Г 


INGENIEURS- CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


progresstva diminuzione dei prezzi di vendita 
dell'energia. Le centrali elettriche di Stato saran- 
no esonerate da qualsiasi tassa cantonale © comu- 
na'e; inoltre per l'occupazione di spazio pubblico 
non saranno dovute ai singoli enti indennità di 
sori. 


Ц progetto di legge dopo l'approvazione dei 
Consiglio cantonale sarà sottoposto alla votazione 
popolare di «referendum». 

Società Chimica di Milano. 

Nela seduta del 28 dicembre il prof. Giuseppe 
Bruni delTistituto di chimica generale dell'Uni- " 
versità di Padova, tenne conferenza. sui recenti 
progressi nello studio deile leghe metalliche dal 
punto di vista fisico-chimico. 

topo aver accennato al fatto che le r'eerche 
sperimentali eseguite fino ca alcuni anni or sono 


il li UP rr ттт" TT | 
"imos — -- mm. N: РА à | | Thus | | | Y i ; | z | i | Е 


non avevano permesso di chiarire ]'ntima costi- Turbine а vapore ad alta, bussa pressione e miste. 

icu s prag Sir. ur Gruppi Elettrogeni con motori a turbina. a pilon ed a 
luzione delle leghe, fece rilevare che solo in sc- petrolio o naftetine. 
guto all'applicazione dei metodi fisici di indagine Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
nusci possibile di precisare meglio la пайга dei petalo; IR IRA 
i ni che avve ЖАР E ч Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
enomeni che avvengono nella fusione di due o più o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere, 
metalli e la trasformazione che subisceno nelle dif- Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 


bina od elettrico. 
Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniehe di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue, 
gno offre di sgretolarsi passando da una forma Fari, Fanali, Lampade ad Arco 
cristallina ad un'altra, e mostrò come seguendo 


ferenti fasi che attraversano passando dallo stato 
liquido a quello solido. 
Accennó al comportamento curioso che lo sta- 


Rappresentanti per 1° Italia 


le variazioni di temperatura che avvengono nelle Ins. R. MATRICARDI e C. 


leghe durante la loro solidific azione, cioè deter- GENOVA — Via”XX Settembre, 37 — GENOVA 


minando la curva di raffreddamento, sia stato pos- 
FABBRICA D’APPA- 
SPRECHER i SUI RECCHI ELETTRICI 
AARAU (Svizzera) 


"bile di scoprire se e come avviene la Scparazione 
dui singoli elementi di cui la le ‘ga è formata e quale 
© la struttura allo stato solido. 

Hiustró con opportuni esempi i casi che furono 
oggetto di studio, soffermandosi specialmente sulle 
leghe del ferro per chiarire il modo con cui si di- 
sribuisce il carbonio che vi si trova disciolto, € 
per mettere in luce la genesi dell'acciaio. 

Espresse l'avviso che lo studio metodico dele 
leghe col metodo termico debba condurre indub- 
bramente a risultati di interesse industriale. 


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA | 


Deinhardt-Schlomann. — Jl ocubolario clettrote- 
cnico illustrato. — Grosso volume nelle sci lin- 
wuc italiana, francese, tedesca, inglese, spa- 
лира e russa, di pag. 2100 circa, 11х18 ri- 
legato in tela, con circa ы incisioni е nome- 
rose formule. Ed. Hoepli. L. 3 


Interruttore ad olio ad alta tensione con fnnzienamente cutematico ritardato 
INTERRUTTORI per alta e vassa tensione 
AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo 


COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAPULMINI 
per linee ad aita tensione 


QUADRI COMPLETI. DI DISTRIBUZIONE 
== SCHIARIMENTI, CATALOGHI e PREVENTIVI GRATIS — 
Rappresentante Generale per l'Italia : 


ING. MARCO TULLIO GENTILE 
Via Solferino, 7 - MILANO - Telefone 28-04 
Per Roma e l'italia Meridionale : 


Ing. CARLO MEDINA, Roma, Via Cavour 374-376 


ELLIOTT BROTHERS - Lonpra 


== STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 
Agenti General per 1° Наб: Per Г Malla Superiore: 
Ditta DALL'ECO, Firenze, Via Giotto 20] Ing. М.Т. Gentile, Milano 


Abbiamo già segnalato ai lettori il primo vs- 
Fame di una collezione di vocabolari teen'ci ilu- 
vrati nelle sei principali lingue del mondo civile; 
1550 si riferiva agli organi delle macchine. Abbia- 
mo ora sott'occhio il secondo volume che riguar- 
da l'elettrotecnica, opera veramente degna di cn- 
cumio incondizionato. | 

Più che di un vocabolario si tratta di un lessi- 
бә, perché sono date anche espressioni no ma'- 
mente impiegate a designare particolari apparec- 


nga fO 


SOCIETÀ GENERALE pe: CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. di MODZELEWSKI & & V: - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


| | Protezioni delle reti contro le scariche 
ro li EKAI rit 
pr їй 


atmosferiche e contro le sovratensioni - 
Eliminaziope dello spostamento di fase 
REX su qualsiasi copduttura e conseguente 
dti 2 riduzione della caduta di tepsione sulle 
ESH lipee — Avviamento sotíocarico dei mo- 
nc tori trifasi su correpte monofase – Pro- 
К duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat- 
feria per produzione d'effluvi – Ozc- 
zopizzatori. 


‘er 


ie Invio gratís dí Catalogo, їс e garanzie 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


Ing. 1. MAGRINI 8 C. - BERGAMO - Ing. 8. SACERDOTE - MILANO, Vin Solferino, 24 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


H. WEIDMANN - RAPPERSWIL (ишш) 


Specialità fabbricazione di 


Cartone compresso ШИШ «ps, 


preparato specialmente per uso elettrico in fogli da 1/ro fino a 
15 пип. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


MILANO 
Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA 


Teri, Ti, ШЇ tti im ; 


Impianti telefonici a batteria centra: 


Paratulmini sistema Frankliniano e Ledge Murani 
—— Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == 


“ Е 
те ОКК, ма 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe T rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli; 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni genere, macchine per seghe e lame relative. éé K 
Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DIC sì 
| ө ` me ie 3» 

%24 FRIEDR. DICK - Esslingen а. №. 7S. 


Marca di fabbrica 300 HP. 
| Rappresentato da SIMONIS e С. - Milano, 918 S. Eufemia, 23 ^ ^^^ —— 


CARTONE ~ PRESSSPAN,. con mica internamente 
CARTONE ~ PRESSSPAN ,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica 
BU Propria fabbricazione e non rappresentanza В 
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chi o dispositivi: così ad esempio si ha nelle sei 
[кис l'espressione composta: commutatore sin- 
za punto morto. Questa espressione è riprodotta 
tale pagina è di- 


толук » 


39793) 
visa in tre cclonne, in quella a sinistra si hanno 


nella sezione 6 della pagina 


i testi tedesco, inglese e francese, in quella a de- 
stra i testi russo, italiano e spagnuolo, nella cs- 
lenna centrale una figura schematica rappresenta 
l'apparecchio corrispondente. 

Le espressioni sono classificate in categor.e, 
date ordinariamente di seguito una all'altra; così 
batterie, 
poi caldaie е motrici, quindi seguono macchine 


nel volume si trevno prima elementi e 


elettriche, apparati di collegamento, st.umenti di 
misura, illuminazicne, centrali elettriche, condut- 
ture, impianti domestici, illuminazione, applica- 
zioni diverse, telagrafia, telefonia, clettrechim'ca, 
elettricità medica, elettrofisica. La ricerca può 
farsi nelle categorie corrispondenti; poró essa vic- 
ne facilitata dalla presenza di un indice unico, ri- 
goresamente alfabetico, che rimanda alla pagina 
corrispondente, ed-a!la precisa sezione. 

11 metodo -+ 
zione datagli è anche più degna di lode. Si tratta 


di un'opera compilata con cura serupolosa, con lar- 


veramente geniale, però la esecu- 


yhezza di vedute e di mezzi, con signorilità tipo- 
grafica. Incoraggiamo vivamente j nostri le.tori 
a volersene provvedere, perchè potranno trarre 
dalla sua consultazione un sussidio prezioso ne 
loro studi e nei loro lavori. 


Bellet Н. — Sherramenti in muratura e dighe per 
serbatoi. — Volume francese di pag. 336 con 
109 figure. Ed. Gratier e Rey. — L. 8.— 


Questa opera é divisa in quattro parti: La pri- 
ma comprende la generalità nela legge detta del 
trapezio, il calcolo della spinta e delle pressioni 
normal sviluppate negli sbarramenti di profio 
semplice. Vi si trova anche una esposizione som- 
maria dei principali tipi di costruzione degli sbar- 
ramenti: terrapieni, dighe miste di cemento ar- 
mato e di muratura. 

La seecidi parte comprende [a storia e lo stu- 
dio dezi; sbarramenti, mettendo in rilievo le fasi 
Successive per le quali è passato questo studio а 
partire dal metodo del De Sazilly fino a quello di 

La terza parte tratta della teoria meccanica de'- 
le dighe curve e rettilinee, e dá il calcolo dell: 
pressioni normali e dello scorrimento su sezioni 
in qualunque direzione. L'A. mostra che si posso- 
no in certi casi prodursi sforzi di trazione a valle 


TECNICA. 


Jules Israel « €. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 


di tutti gli 


Accessori per Installazioni elettriche 


Merce pronta - Catalego illustrato a richiesta 


А SOCIETÀ ANONIME RIONITE DI ELETTRICITÀ _ 


Vereinigte Elektricitàts 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 
—— ey 


IN 


| 


Miternatori - Dinamo 
Motori - Zrasformatori 


4 
Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche x 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica + 


Impianti completi di illuminazione 


PP. 


Trazione - Trasporti di forza = 


Rappresentanza generale per l'Italia: y 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto і, 106-108 - Telefono 1144 


Articoli Elettricità 


Tito acaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


XLVII 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica - 
Protettorí per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


in carico e indica il mezzo di evitarli. 

La quarta parte è tutta pratica. Vi si trova la 
descrizione di un gran numere di sbarramenti di 
grande altezza sia in Francia che in altri pacsi. 
L'A. ci dà anche dei metodi per semplificare i cal» 
“oli di un progetto di sbarramento più qualche 
‘onsigl'o sulla costruzione pratica. 

„ Costruttore specialista di 


Efrem Lafleur e) linee elettriche per alta 
i х х ж 


tensione. 
INTRA (Lago Maggiore) E Impianti di illuminazione. 


Fabbrica di lampade elettriche od incandescenza 
"AARAU 


(Svizzera) 


+ 


LE... "ай Forni 
e Fonderia di йй 


. Società Anonima 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 


Stabilimento in Portovecchio di Piombino 


Tubi di Ghisa per Acqua e (ias 
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ACCESSORI PER CONDOTTURE 


Saracinesche e Sifoni isolatori | 
Colonne e grossi Gelli 


I cantieri sono situati ad un'altitu- 
pe di ciri IA: con grande Gal- 
ia per la lavorazione de T log gno, mu- 

| nita di macchinaru modernis: simo | 

| (m EIUS 0A 400 HP) per la produzio me | 
je di pali per linee telegrafiche 

ehe ed per i ds : iniettati al | 

Ipse ee di mercurio secondo il Sì | 
stema Kyan, il quale ibi ad oggi è 

ило pin perfetto mja] sì con SEE 
Quest gno d'alta montagna ormai 

lè gene dede nta preferito al cast: agnt ME 

| che, pel suo rapido deterioramento, € E 
| 50; Rgesto alla trequente sostituzio me € 

alli inseguenti enormi M ap Be. r | 

in motivo le Rer gie Pi germa E 

è 


E a 


Cantieri deila Foresta Nera 


Baties e Volani per Macchine 
MATERIALI FERROVIARI 


Tubi e accessori per fognatura domestica e stradale 
Progetti e costruzioni di Acquedotti 


Dirigersi alla Sede della Società: 
Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 


i ql 
| niche hanno pres entto ) per fe e BERE 
| ture aeret и lefoniche e telegr: el 
| 1l nostro stema di con spé azi [> 
Моп fare. ac gon si senza consulti are 
le offerte de: n rapp! ntante 


0981 ju верио; — 


2 'д955®1]5Ц211рә!14 (uapeg) 094N914 4 


HOVASTIWWIH 3980 ШП P 


con raccordo ferroviario 


Ditta SIMONIS & C. | ? 
MILANO | 


ы__ dei d 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
WIERSS & Co. - Liestal 50050 


Marmitta 


Tejera 


uso domestico, pep (ase di 
\ salute, Ipferme/e, Fabbri 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirare 


Rappresentan te per l’Italia: Ing. An С. PIVA - Milano, Piazza Casiello, ? 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA „ 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
Carboni elettrici - Accessori per impiant! elettriel 
isolatori d! porcellana - Bracci etradal 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, esce. 

AUGUSTO HA A @ 
Via Pietro Verri, Y » MILANO » Via Plotro 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


& 


Istrumenti 
EG vulcanizzata americana i 
A. PISANI | 
ni MILANO - Ма Bonaventura Cavalieri, 4 Misura 
© вани Telefono 24-18 


| Eden DEPOSITO ИШИ 0П de 1/10 132 R/R. eietema Meylan-d' Arxzosva 
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6 Febbraio 1908 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nella prima quindicina di settembre 1907. 

251/169. — MAJORANA QUIRINO, a Roma: «Di. 
spositif pour moduler, au moyen des sons et des paro- 
les, l'intensité des oscillations electro-magnétiques ir- 
rad ées dans l'espacen — 22-4-1907 — I. 

252/12. — MARGULIS MICHAIL, a Odessa (Rus- 


sia). «Lastra a grande superficie per accumulatori e- 
lettrici — 11-5-1907 — 6. 
251/106. — MORETTI RICCARDO, a Roma: 


«Amplificatore di deboli correnti telefoniche ed in ispe- 
cie radio-telegrafiche». (Completivo della priv. 86744). 
— 29-5-1907. 

252/32. — MURGAS JOSEPH, a Wilkes-Barre (S. 
U. d'America): «Innovazioni nella costruzione delle 
antenne per la telegrafia senza fili». — 3-5-1907 — 0. 

251/158. — NEGRO LUIGI, a Torino : «S'stema di 


comando per dinamo per ottenere su di essa una velo- 


cità costante quando l'organo che lo comanda ha vc. 
locità variabilissima — 30-4-1907 — 3. 

251/139. — PORZELLANFABRIK КАНГА FILI.\. 
LI. HERMSDORF-KLOSTERLAUSNITZ, a Herm- 
sdorf s/A. (Germania): «Isolateur pour lignes électri. 
ques». (Rivendicazione di priorità dal 14 maggio 1906). 
— 10-5-1907 — I. - 

251/116. — SIEMENS e HALSKE ARTIENGE- 
SELLSCHAFT, a Berlino: «S'stema di collegamento 
per contatori di conversazioni negli uffici telefonici». 
--- 19-4-1907 — 15. 

251/208. — SOCIETA" ANONIMA (С. G. S.) PER 
INSTRUMENTI ELETTRICI GIA’ C. OLIVETTI 
е С.о, a Milano: «Indicatore per correnti elettriche a 
massimo — 22-4-1907 —- 3. 

251/187. — ARCERI RICCARDO di FRANCESCO 
a Palermo: «Apparecchóo avvisatore automatico clet- 
trico d'incendi e di combustioni spontanee — 18-4-1907 
— 2. 

251/119. — SOCIETE LACARRIERE POUR LA 
FABRICATION DES LAMPES ELECTRIQUES .\ 
INCANDESCENCE, a Parigi: «Dispositif de lampe 
électrique à incandescence à filaments métalliques». --- 
15-4-1907 —- 13. 

252/59. — KJELLIN FREDRIK ADOLF, a Stoc- 
coma : «Forno elettrico a resistenza». — 19-4-1907 - 6. 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


Biblioteca deli?*Hlettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
` metà dcl prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l’ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi so per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - a: айа e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig... . . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 106 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni ; SC cs Ща Be 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 258 con 224 incis.) L. 2.— 


RIVISTA TECNICA. 
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OLII e GRASSI per macchine] 


om EMILIO FOLTZER| 


MARCA 


CANNONE 


CINGHIE 
DI CRINE 


originarie 


>ERA=>- “Lancashire ,, 


MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 


DEPURATORI e 
FILTRI D’ACQUA 


Cavafanghi 
Disoliatori di vapore 
MACDONALD 


HANS REISERT - Colonia 


Ө L 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


Preservatore “ELERTROSTEAR, | 


per conservare i collettori 
ed eliminare le scintille 


uigi Rossi - Milano 


Piazza P. Ferrari, 8 - Telef. 1-83 


PREMIATA FABBRICA 


РЕ GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


P Grande MEDAGLIA D'ORO 
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MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 
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APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


sop ed articoli affini 
rta p Thi on 


TELEPHOR ТИЕ А. 6. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO. 
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PREMIATA FABBRICA | 


M MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


TO BIN O 


Telefono 27-81 


, Via ©. Quintino, Le 
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Preventivi, prezzi e listini 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN 6 C. 


Fabbricazione di MICANI 1 E d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito c di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubl sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN —_. | 
E | 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


ünica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- | Per l'Italia Meridionale: Ing. Р. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, S. 
a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


> 


6 Febbraio 1908 RIVISTA 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile clettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ва ёге ct 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Gúldner M. — Calendario guida per l'esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l’uno. - L. 8. 


Delfini V. — tomi e astri. - - Vol. spagno'o 13 
x 18 di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 

Grassi G. — Principi scientifici della elettrotecnica 
— Vol. r7 x26 di 320 pag. con 126 fig. e varie 


tabelle. Ed. Soc. Tipografica Editrice Naziona- 
le. Torino. — L. 12. 

Righi A. — Lu moderna teoria dei fenomeni fisici. 
— Vol. 15x24 di 285 seine con 10 figure. Ed. 
N. Zanichelli. Bologna. — L. 5,00. 

Amaduzzi L. — La ionizzazione e la conversione 
elettrica nel gas. — Volume 24 x 15 di 362 pag. 
con molte figure. Ed. Zanichelli, Bologna. — 
L. 5,00. 


Linders O. - Ze grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
inolte tabelle - Jüh & Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso dı elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda H. — Lc turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 


Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15.x'22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Amoruso M. - I/ vagone ferroviario - Vol. 25x16, 
са. 100 pag., 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 
L. 2. 

Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 


Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jáh e 
Schunke — L. 7. 


Oesterwyck (Van) J. — ZI nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21 x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 20. 


Edier Н. — Teoria dell'inserimento e degli inseri. 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15х22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, : 
volume — L. 3. | 

Háfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Já- 
nccke, Hannover. — L. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 

- Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - Н. Dunod et Pinat, 42 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 


Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 7,50. 

De Benedetti Vittorio. — 1 *evoluziune navale e la 
quistione delle macchine. — Supplemento alla 
Rivista «11 Macchinista navale», Edito dal gior- 
nale stesso. Un interessante opuscolo di 136 pa- 
gine - L. 1,50. 


TECNICA. 


LI 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese - 


МІ CA Rappresentante, per l'Italia: 


Corrispondenza in Francese Gius. Riccardi - corso Vitt. Em. 34, Torino ' 


9 Per telegrammi — LEBANON ROAD ° 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
È REINA { [ ed ll commercio del lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


ФУ Olio per trasmiasioni - Ollo per cilindri a vapore ду 


Ollo [al motori a gas 
dod ono € e graaso per dinamo elettriche 


Maatice di manganese per guarnizioni n vapore РТА 


В Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


por ‘qualunque applicazione - applicazione 
rica 
ө per Stufe ute americane 


HORGEN 


David Hollier 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


interruttori e commutatori pendenti === 

Costruzione Funzione ottima 
| 
| 
| 


nueva e pratica prezzo vantaggioso 


Fobbrica speciale 


Г Resistenze | 
Elettriche 


- — 
—_— НО 


Avviatore Ф 
de ad Olio 


ln ien. per l'Italia: 


MILANO Е 
Via Solferino, 24 


Ing. SECONDO SACERDOTE 


Ing. 1. MERIGGI & C. 
MILANO, окш S. Carlo, 2 


Agenti per l’Italia e Svizzera della 


THE OHIO BRASS COMPANY 


Casa fondata nel 1079 


FERDINANDO. MANTEGAZZA a ШШШ 


MILANO "y 

Via Larga 18 - Telef. 82-69 опала Im c Iud 
сотре TOT 

PREMIATA Impianti completi forza e 1104 


Esposizione Infernaz. Milano 1906 === Progetti e preventivi a richiesta Б 092 
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Vol. ХХХ. - N. 6 


(apo Officina 


è subito ricercato per la direzione di un'off- 
cina centrale ad Atene conoscendo а fondo 
macchine a vapore e partita elettrica alta ten- 


sione ed avendo già diretto altra importante 
officina. - Stipendio 7200 franchi, abitazione, 
illuminazione. Scrivere indicando ‘età, lingue 
che parla, con copie certificati al Direttore 
Сле Hlectrique, Rue Aristide, Atene (Grecia). 

А ogt-4 


MUNICIPIO: DI TERRANOVA ҮШ 


CONCORSO. 


Si cercano un abile Capo elettricista 
cd un Capo meccanico patentati, che ab- 
biano prestato almeno cinque anni di servizio 
presso qualche officina elettrica ai quali si possa 
affidare la direzione della centrale elettrica di 
questo Comune. 

Il Municipio corrisponderà al capo elettri- 
cista la retribuzione annua di L. 2200, ed al 
capo meccanico quella di L. 1500, al lordo di 
К. М. e pagabile a rate. mensili posticipate. 
La nomina avrà la durata di un biennio, con 
decorrenza dal giorno dell'ammissione in ser- 
VIZIO. 

Presso la Segreteria del Comune è ostensi- 
bile il capitolato di servizio nel quale sono 
stabiliti i diritti ed i doveri inerenti ai due 


розп1 messi a concorso. 


A-096-2 


La «Window Glass Machine Company» a Pittsburg 
(S. U. A.), concessionaria delle seguenti privative 
industriali: - 

1) Privativa 26 Febbr. 1904, Vol. 183, N. 115 per: 
Methode et appareil pour Petirage du verre. 

2) Privativa 10 Novem. 1904, Vol. 196 N. 47, per: 
Perfectionnements dans la fabrication du verre en 
feuilles et appareils ad hoc. 

3) Privativa 17 aprile 1906 Vol. 223, N. 104 per: 
Methode et appareil pour Petirage des pieces de 
verre ereuse. 

4) Privativa 26 Maggio 1906 Vol. 225 N. 150 per: 
Methode perfectionnée pour etirer des pieces de 
verre creuses, е 
desidera entrare in trattative con industriali italiani 
per la loro cessione o concess. di licenze d'eserc. 


Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazio- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 


di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 
— —1_— E 


Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


hs Gianpiero rici, 


A PCS 
Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


£ lettrieità 


Motori trifasi € monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua | 

Generatori a corrente alter- 
nara 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, сеа 
о 


BREVETTO GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impiunti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 ... 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per futfe le applicazioni 


^^ 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d’ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Ac-umulatori doppi ín 


* Planté „ per batterie a recipienti dí celluloide per 
scarica rapida e lenta. accensione motori a ben- 

zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i piü svariati usi. 
=u————_6__rrrr@@@ztk’’@_—_@@—6@6m6@t+—6——mmm6m—@——@’@’—@——’—11g19@;». 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO ————— 


————_————————————6@€ INC CITIES NECES 


Cataloghi - Prezzi Correnti · - Sopraluoghl - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
| S. 085. 


TURBINE А VAPORE! 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI | 
А CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.eTRIFAS 1 


| 
| 
| 


Compagnie Internationale d Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in ltalia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4» Via Cernaia - 4 


RP 


Dinamo generatrici 


e Р 
Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogx 
potenza, ed a qualsiasi velocità 


Trasmissione e distribuzione ar 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pu 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d'ogni specie. 


Macchine d' estrazione speciai, E 


brevettate. 
Impianti per comando а: laminatoi ; 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 


-* 7 т 
e, 
A 


ILU NICHE PER SCRIVERE E Ira 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


Spazio riservato alla 


ТК Amministrativi GENOVA - Plazza Meridiana, 4 
| VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


con filiali nelle principali città d'Italia 


| Rappresentanza esclusiva per l’ Italia di 


” Macchine per scrivere 


Macchine per riprodurre 


(нош: mimeografl, ecc.) | 
Macchine a calcolare. 


delle prime fabbriche del mondo 


Де 


Esercente рег Pltalia la Ditta 


| AUGUSTO ZEISS & С. 


SHANNON REGISTRATOR C. 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via а 7 e 


o ——_—__—__66————— P———_——_——_r_____ mb 


COMPAGINTA ANONIMA CONTINENTALE 


a J BRUNT = С. 


41-43, Via Quadicano — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
e cy e 


Contatori di Energia Elettrica "po" 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase == 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per correcte alternata monofase 


Massima sensibilità 


^ Minimo autocon- 
sumo æ Semplicità 
х Robustezza +» 


Contatore 
per corrente cont nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


“canna TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


^ cuis 
-499909- 


MILANO - NAPOLI 


— —Ó— —M——— —ÀÓ . 


GM 9 Ег PORTALI RA 


Chiedere Listini e Prezzi 


Tipo D 


| ALFRED H. SCHÜTTE 


Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3512 
Í 'Telegrammmi “INITIATIVE, Casella Postale 1164 


GERENTE: H. TUHINGEN 


М) 


TORINO 
| Via Alfieri; а 
| Telefono 2029 


| 
і 
1 


GENOVA 
Piazza Pinelll, 1 
Telefono 3064 


s "TC satrice Fresatrice 
<9 | CAGO,, ! 


grandezza N. 2 
testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


LO 


per la lavorazione 


cei Metalli 


a | 
Macchine 
) « ege 
B Utensili 
| 


di precisione 


' 
Ù 
y 


Р Impianti completi colle macchine рій razionali 
"n е produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 
К | 

; Altre Case a 


| COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK na 


=> dl 


“CHICAGO,, 


e del Legno |n 


Ins. G. Cristoforis 
Sfudio Tecnico e di Rappresentanze 
per Г Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafolmini in Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 

Appareechi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine а каз. Contatori per gas 
della Secietà Italiana glà Siry-Lizars & С. 
di Siry, Chamon & С. 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 
Contatori elettrici ** Thomson OK" Batault 
А. C. т. 99° | 
Limitatori di cerrente e calorici sistema 

** Lenner ys. 
Strumenti · elettrici di misura Hartmann e 
Braun.. i 
Materiale d'installazione interna e da quadro | 
di distrizione Voight & Heffner. | 
Lampade ad arco Koertinz e Mathiesen. 
Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 
Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- | 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, | 


L s_—_——————— ————_ »—____  ÒT—©@mqt  I@- — —À — 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis “amesa ` 


ө Sopraluoghi.-. ө 


bunc m 
ын a ини vex |. ШШ A C 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 - 
Quattro diplomi d'onore Espos. Tnternaz. Milano 1906 


a 
теу А 
Le 1 WR Mat = N acu 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a cor:eute conti- 
nua cd a.ternata. , 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria -. Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa 2 alta tensione 


or: r - to apr ДК . 
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impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
Ol energia a di- 
stanza. === 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e sagnalazioni per Stabi- 
Venti industriali 


BEBEWVIETIATEMN 


Cimitatori di ( ertt » | 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione : 
per la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 


i più pratici à 


i più esatti 
i più sensibijf 


Facilità ed esattezza di regolazione 


каше e 
Sicurezza di ‘funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisoeno di ricambi 
Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) à 2x 
Prezzo del limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 
goaziene | ordinari 


Elektron con dispositive 
per attenuare la scintilia di distacco 


Amperes | da l a2 | da 2!/, | da 4!/, | da 6!/, | da 81, | da k | 
e] al a 6 ad au | ali 
Ргетто >| ——— | |A 
cadanno | L. 12,— | 1450! 16,— | 18,— 90,— d 


Prezzo del limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Eiektron Elektren con dispositivo 
Desigusziose | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 
Amperes | da?|, a l'j, | da 2 a 3'h da4ab5",| бабае 
Prezzo cad. | L. 12,— 14,50 16, - 18.— « 


\ 
TIPO EXCELSIOR 

Questo tipo più economico è indicatissimo per le 5° 
guenti intensità di corrente: 
Fino a 125 Volts da !/, a 3/, di Ampéres } 
Da 125 a 250 Volts Яа '/, a '/, » | 


>— Prezzo unico L. 5,75 —* i 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi alle 


Studio Elettrotecnico Industrial 


Con sede in LUGANO (Canjon Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italo Й 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Tbompsoo B 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, 000» d 
prezzi convenientissimi. | 
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H Ing. LUIGI BOSELLI & C. 
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Р | Corso Porta Nuova, 11 
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© fficine Metallurgiche Togni 


= > SOCIETA ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - Capitale 0. 1.500,00 


Via Palazzo Vecchio, 31 


Specialità 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABERICA ITALIANA 


: | дг labi in lamiera acciaio saldati 
S per pressioni elevate 
» TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 
Em | di qualunque diametro y 


«у Sistemi propri d'unione garantiti 
/ per pressicni 


sino a 


. (82 impianti eseguiti d 


per oltre 150.000 HP. 10 О 

ёк Ве ferenze di primo ordine atmosfere 
| PARATOIE. 

VALVOLE 


GRUF A PONTE 


a Conto corrente colla Posta Anno XXVII]. 


| Y E 
L'ELETTRICITÀ i AL n. Ж RIA 
| RIVISTA TECNICA SETTIMANALE | zs > uit 

Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono ^ 4-37 Te A * — a 


D Lit Tip Ө ARBIATI — Via P_Tenaglia 9 — Milano 


Кагіѕраџег naoun Industrie ( eesellsc 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBA ш 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino ^ Excelsior, a Ze 
e di Miniere di "Ar кагу - OTTOWITE È 


ISOLATOR T 


in porcellana € ct. | 
condutture ela Hole 
ad ALTO e BASSO F 
Telegrafo е те 


— 
pr ү, p" ex \ 
vPlopeia STAZIONE DI PROVA. a-200. 200 - 

| Oltre 900 modelli d'Isolatori + d 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno 0 mod 
Fornitrice degli Jsolatori per alta t 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche: 
Km, 106 — Tens ione f 
IMPIANTO SOC.-ELETTRICITA A. Los 
Km. 218 — Tensione Y 
IMPIANTO del Cellina, Yenezia-Po lenon > 
Him. 8 — Tensione. 320 і 0 V ol 
IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCI E 4, 
Km. Bi — Tensione ооо у 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON ys 
Km. 185 — "Tensione 569607 


ot e piu altri implanti per ten- | ER. 

Soc. di Elettricità 100 sioni superiori ai 15000 Volt Rappr. беп, per alias 
‚рег - ne 

dell'interno e dell'estero p 


| SY = = 
(SOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS LAZZARI: LH] zin 2 


IAS = - Mi 


Km 185 alla tensione di 56960 volt ———— И più importante in Europa TR SE тї 8 


" 
» 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 


Brevettato in tutti gli Stati Industriali 
e noto dappertutto come l'innesto a frizione migliore e più $ sicuro - 


L'INNESTO A FRIZIONE BREVETTO | 
puó essere acquistato agli stessi. prezzi pre 
importanti Stabilimenti meccanici d'Europa. G 3 | 
striali non si lascino attirare da *innesti. a 


ya 
1-3 


B + 
». Y 
3 BG 
ФА - Li {м 
“ K: су ) 
А ne” + 


antiquati e poco sicuri, oppure da appare 

loghi pesanti е costosi. Per risparmiar te 

danaro non si ha che acquistare il miglior: i 

esistente, L'innesto brevetto BENN non ni 

‚ perfetto meccanismo del” genere che si trova su 
2 5: 


‘mercato, ma anche il meno costoso, tii > 


B 
de 


giero, robusto, semplice e sicuro. ©. 


PER L'ITALIA: 


HEINIKS ERBEN & Co., PRERAU 


13 Febbraio 1908 4.9 269 N. 7 


«C dh | hh 24 e d : 
= ci Se Da Abbonamento 
"NI ~ $ * 4 eS annua 
ES E Ba ITALIA . L 15 
АР l ч MIT fr. 20 


GX RIVISTA TECNICA SETTIMANALE "€? 
V PEE DIRETTORE Inc. Е, E. FUMERO ~ Ogni pen 
asta siz, Foro Bonaparte — MIDANO — Telefono N. 24-37 Cent. 50 


cietà Anonima Forniture Elettriche 


25 2. pià ATTILIO POZZO 6 C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
yx "idus 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 


= Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica = 
TALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘i+ (Vedere avviso interno) 


E. BERTETTI & C. - MILANO "Telefoni 69:48 o 96.78 


Telegrammi ELETTROBER 
Ф AOCOimanadita per azioni 
7, i i ì Vedi arriso interno. 


SOCIETA ANO NIMA PER ISTRUMENTI ELETTRICI GIA 


Mi FSK x 4 С. OLIVETTI £ С. Telefono N. 80-63 | 
STRUM ENT DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Alassime Onorificenze —r————“-przi 


QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
1) PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE | 
TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA ———— 


— Applicazioni speciali della telefonia e dell elettricità = 


Brev. "e 


Jiemens-Sehuekert 


Vedi annuncio a pag. XI. 


1 ІСІМЕ DUBOSC - TORINO 


— T COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI Capitale L 1.509,09, 


a SUR Da 


ls A 


y Ar SILENZIOSI BREVETTATI 
[3 cO ME. E; T. 
А Ò | SFORMATORI log. COLUMBO SPIZZI 8 С. 
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TG FEST Chemische Industrie A.-G. 
Sio жай B “ss LUZERN ==>" 
ч E.  .per l'Italia: 
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AMfilazio 110116 — GRAND PRIX. 


R. WOLF mm Rappresentato | Тар ЖМ 
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Zi. T j^ Le migliori Motrici per Luce шна 
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Marcia regolare e silenziosa 
Economia di combustibile 


Р d &: In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse 
vais e Locomobill Wolf. qm; 


Produzione totale 520.000 cavalli effettivi 


rins S 


MILANO € {| vois y cara 


VILLANUEVA Y CELTRU 
CAVI rer ENERGIA ELETTRICA CAVI TELEFONICI 
TIPI SPECIALI BREVETTATI @ 


* TIPO AMERICANO 


PESSOA -A CIRCOLAZIONE 
PER ALTE - D'BRIR 
TENSIONI брег. 2 

: Ru 
RAND PRIX e « FUORI — 
' Medaglie d'Oro CONCORSO "uu 


Ша Esposizione 
niversale dí S. 
ouis 1904, 


_ O. CATALOGHI È PREVENTIVI A RICHIESTA Dum 


t 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, ete. 
Marca “PI,ANIA , I° Qualità, luce tranquilla e brillante. 


Marca 56 SILESIA „„ per lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rosta ө bianca opale. 


— Pue 


'LETTROPI per la produzione del carburo di calcio, di tutte le dimensioni 40040071508 
————————9 SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO Ө 


Listini e Campioni gratia a riohieeta 


Societá Anonima PLANIAWERKE per la Fabbricazione ài Core 
Jtficio ) BERLINU и. WS È Fabbrica : RATIBOR 0/8 4 


Dorotheenstrasse, 45 


GAS j am y 
Digitized » Google + е бын 
- ii г ы 


MASEHINENFABRIK - 


AUGSBURG-NuRNBERG 
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е ferriere 


Apparecchi di trasporto 


e scaricatori d’ogni genere 


Piattaforme girevoli. 
Carrelli trasbordabili. 


Motori 


a gas e a vapore 


TURBINE 


a vapore 


Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alternatore trifase 525 Volt 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & С. = Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 – TELEFONO 70-30 


docletà Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 


Capitale Sociale Lire 1500000 


Sede in MILANO - Via 5. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


AN 


Concessionaria 


dei Brevetti " TUDOR 99 
Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


— — а 


Indirizzo Telegratico: “ ACCUMULATORE,, MILANO 
Telefono: 33-35. 


fiar CONRAD 


rw Berlino S.0. 36 ш 

da ERIN x x pranz R. Conrad Glogauerstr. 19 - » ¿ 

FABBRICA о APPARECCHI —0 : 

^ PER š I 2. 

е e 0 tC cal 

Illuminazione Elettrica ma bas | à <=: 

толсо cdi I NR n ne A Ri € 

ES |. MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ È Pe з 

à GAS. c 

Az o c 


Catalogo Gratis a Richiesta 


fs SQ FRAN 


B. Paege « C" scis. ни. 
pem cune ii VERNICI ISOLANTI 


PER ELETTROTECNICA 


BERLIN N. wW. 5 


—— 


Ercole Marelli & Co. - Milaño 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza $ Telegramm: 


Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


E 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


per 


Corrente continua 
Corrente alternata 


101 DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO 


girevoli e inclinabili 


A I ry 


Esportazione 
Mondiale 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino ѕиааї- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 


Più di 20.000 sempre pronti E 
 — ÀQ—À —  Z—— áo —d—ÀÀÓ 
Filjali e Rappresentanze della Casa con Depositi | 

MILANO ^ TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 


Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, fi Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Goul. Voltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Frères — 66, Rue Lafayette 


j 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 

John Shirley Pandiani У. F. Mattern Willem van Rija Pedro Bossi Colli & Baile 

77, Finsburg Pavement Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 Q^ 

ө LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
Е. Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Mones! e C. Paolo Zsigmundy 


Praca dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua Cora Сашага 78 
! | аїха 125 


» è 


FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. | 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


5 057 


"e ——À ——————_€u ——————+———— ——— 
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FRANCO TOSI 


г Mene delle principali installazioni esegnite cot in Listo init 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5ооо — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 


trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Кіем (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) доо — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fe (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800. — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) gjo — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Assia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 


2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Zgitto) ¿co — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (7gi/fe) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Av- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Bueros Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar у 
Soulas, Belgrano (Suenos Ayres) 540 


PORLELLANFABAIN MCAMSDORE $. 


Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I Via Melchiorre Gioia 


> Specialità: 


Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d’Europa 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 818 - Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voli 
920 — Impianto Lomazzo, Società 
Lomb. per distr. dd 


\ ste - Elettrica . à : » pope » 

E ^ 1126-4 - Brusio-Poschiavo Р. P. . >» i » 

ISOLATORE dia » 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 

Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino . | ; ; ; . » 25000. 
» 816 » Schwelm-Siemens Se huckertwerke |. ; . » 20.000 . 
» 917 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . . » 25.000 >» 
» 918 — ». Municipio Zurigo Machinenfabrik Oerlikon . . . » 25.000 , 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke . . » 34.000 , 
» 1186 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. > » 34.000 » 
» 921— » (iuadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. ; ; . » 50.000 » 
» 922 — » Municipio di Monaco Hovsburg  . i | . » 50.000 +. 
» 1411 — » Trollhittan-Governo Svedese . . » 50.000 , 
» 1392 — » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo  . | 7 . » 50.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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CRONACA SETTIMANALE 


Associazione fra gli utenti di caldaie a vapore. 

Nella grande aula della Società d'incoraggia- 
mento d'Arti e Mestieri, ebbe luogo l'assemblea 
generale ordinaria dei soci dell'Associazione fra 
Utenti di caldaie a vapore. Presiedeva il Presiden- 
te dell'Associazione barene Costaszo Cantoni. П 
direttore ing. Guido Perelli diede lettura del rap- 
porto del Consiglio Direttivo, dal quale risulta, 
anche per quest'anno, un incremento sensibile di 
soci, caldaie inscritte € operazioni escguite. 

L'associazione contava infatti al 31 dicembre 
1907, 2797 soci con 6715 caldaie, e durante l'anno 
furono eseguite ben 11,300 ispezioni. 

Pure numerosi furono i lavori e le esperienze. su 
motrici e su impianti completi e i redditi ammon- 
tarono a L. 166,261,09. ll bilancio fu approvato 
nelle sue conclusioni, di un patrimonio netto di 
L. 58,200. | 

La discussione del bilancio -'"--- 
raccomandazione da parte dell'ing. cav. Pietro 
Gavazzi in merito ai certificati d'idoneità che il 
Regolamento governativo esige per i fuochisti, e 
fu approvato l'ordine del giorno da lui presentato 
in questi termini: 

«L'assemblea generale del'Asscciazione uten- 
ti caldaie a vapore, riconosciuta la continua e 
maggiore deficienza di fuochisti patentati, il che 
puó essere di serio imbarazzo agli esercenti cal- 
daie, invita il Consiglio Direttivo a fare opera 
presso le superiori autorità, perché le sessicni di 
esami dei fuochisti siano tenute con maggior fre- 
quenza e possibilmente ad epoca fissa e i program- 
mi di esame siano specia'mente inspirati a criteri 
di facile intelligenza e sopratutto pratici. 

Si procedette poi alla discussione delle modifica- 
zioni delo Statuto imposte dal nuovo Regolamen- 
to e alle modificazioni alle tariffe rese necessarie 
per le nuove imposizioni del Regolamento stesso, 
Le proposte del Consiglio furono tutte approvate, 
alla unanimità. 

Fra queste notiamo l’aumento dei membri del 
Consiglio allo scopo di permettere una magpicre 


"чоро a una 


rappresentanza agli Utenti del Veneto e della To- 


scana, dove in questi anni il numero di aderenti 
è andato sempre crescendo. 


| 110. @. Gola | Parafalmini in Serie 


Bobine compensate di sicurezza 
TORINO Resistenze ohmiche e accessori i 


LI 
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per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò a Zanardo 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale : 
Vol. 205, N. 96, per: 
‘‘Valvole di sicurezza contro le sovratensioni 
per cavi elettrici,, 
della Società LAND- und SEEKABELWERKE A. 
G., a Colonia-Nippes (Germania). (31) 


24 Marzo 1905, Reg. Att. 


Privativa Industriale: 21 Maggio 1900, Reg. Att. 
Vol. 126, N. 192, per: 
‘‘Perfectionnements aux papiers-carbones et 
autres papiers reproducteurs,, 
del Signor Frank Wing WEEKS, a Chicago (S. 
U. 'A.). (эз) 


Privativa Industriale: 19 Dicembre 1905, Reg. 
Att. Vol. 219, N. 187, per: 


"Généraleur de courants électriques inter- 
mittents,, 

del Siguor Malcolm Percy RYDER, a White-Planis 

(S. U. A.). (33) 


Privative Industriali: 
1) Vol. 151, N. 144 Reg. Att. 

Gen., per: 

'Compteur à courant alternatif d’après le sy- 
steme Ferraris,, 

2) Vol. 221, N. 68 Reg. Att. 

Gen., per: 

"Dispositif pour compenser l'influence des 
variations de tension ou de freq. en. e sur 
la constante des compteurs électriques éta- 

` blis d’après le principe Ferraris,, 

3) Vol. 224, N. 152 Reg. Att. e N. 81371 Reg. 

Gen., per: 

‘‘Compteur à courant alternatif d'aprés le sy- 
stéme Ferraris avec pieces mobiles sur les 
champs magnétiques,, 


del signor Otto Titus BLATHY a Budapest.  (,,) 


Privativa Industriale: 22 Settembre 1903, Reg. 
Att. Vol. 171, N. 19o, per: 
‘‘Perfectionnements aux pôles, ou electrodes 
des appareil électr. lytiques, etc ,, 


del signor George Jones ATKINS, a Londra. (,.) 


e N. 62180 Reg. 


e N. 80575 Reg: 


Privativa industriale: 18 Luglio 1905 Reg. Att. 
Vol. 211, N. 118, per: 


“¿Machine à combustion interne,, 
dei signori Charles KNIGHT & Lyman Bernard 


KILBOURNE, a Chicago (Illinois) Stati Uniti d'A- 


merica. 36 


-Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenza di fabbrica- 
zione а condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 8 Ottobre 1897, Reg. Att. 
Vol. до, ЇЧ. 404, per: 
‘‘Perfezionamenti nei metodi e nei mezzi per 
adattare e regolare la fase per apparecchi 
di correnti alternate,, 


della Società WESTINGOUSE ELECTRIC Co. Ltd., 
a Londra (Inghilterra). 


A N 


сау. Giuseppe Muggiani, 


Vol. XXX. - N. 47 


Infine si precedette alla nomina dele cariche 
sociali e vennero eletti a consigileri i signori Bev- 
nardo Caprotti, cav. ing. Filippo Danioni, comm. 
ing. G. B. Pirelli, comm. prof. ing. Giuseppe 
Ponzio, comm. Augusto Richard, cav. uff. dottor 
Oscar Tobler, cav. C'eto Brena, cav. Robe.to M. 
Mayer e a Revisori i signori: ing. Giuseppe Biffi, 
Alessandro Pagani. 
Sulle derivazioni delle acque pubbliche. 

E” stata presentata al Presidente del Senato la 
petizicne della Unione delle Camere di commercio 
sul disegno di legge 6 marzo 1907 che mira a da- 
re nuova discip'ina alla legislazione italiana sulle 
acque pubbliche. 

Confermato с chiarito il concetto di massima 
che chi possiede ра un titolo legittimo per deri- 
vare acque pubbliche o per farne uso non ha bi- 
sogno anche della spcciale concessione governa- 
tiva, l'Unione si è preoccupata della miglior tutela 
d interessi dell'industria e dell'agrico'tura in 
ordinc ai nuovi Corpi consultivi e giudicanti cen- 
templati nc] disegno di legge, domandando che in 
questi sia ammessa una maggiore compar:e:ipr 
zione non solo degli industriali ma anche degli a- 
griccltori che erano stati del tutto dimenticati, € 
che la nomina di questi commissari venga ceferita 
dircttamente alle rappresentanze de'l'industria € 
della agricoltura. 

Per concessioni ad utilizzazione ргортсѕѕ.ха а 
periodi si propone opportunamente che i singoli 
periodi di utilizzazione € il termine ultimo per la 
utiizzazionc integrale vengano fissati caso per ca- 
so e sentito nelle sue osservazioni il richiedente 
la concessione; che le eventuali inosservanze dei 
periodi non importino la decadenza ma la restri- 
zione solamente della concessione senza colpa del 
concessionario, venga consentita la restituzione 
del canone, se questo non sia stato commisurato 
alla forza da utilizzare in ogni singolo periodo. 

Specialmente degne di considerazione son» po: 
le proposte deli’ Unione di mantenere integro nu 
concessionario, che non ha reso frustraneo il finc 
per cui gli era stata data la concessione e sa ve le 
modificazioni rese necessarie per le variate condi- 
zioni di luoghi e del corso d’acqua, il dirit.o ad 
ottenere la rinovazione della concessione di t:en- 
tennio senza aumenti di canone” e di сітіпаге il 
rilevante e pericoloso aggravio che il disegno di 
legge porta in confronto della legislazione a.tua- 
le, in quanto riconoscerebbe all'Amministraz.ont 
il diritto di ottenere senza compenso, al cessare 
dela concessione, le opere di condotta e dell'm 
pianto idraulico. 

L'interesse del concessionario viene anch: cqua- 
mente tutelato con le proposte di sottrarre la c:5- 
sione della concessione all'obbligo di speciale au- 
torizzazione governativa le quante volte i: conces- 
sionario abbia condotto bene innanzi le opere d! 
utilizzazione e resti quindi escluso: per parte 50а 
il sospetto di intenti meramente speculativi; di 
mitigare sia riguardo all'ammontare del'a somma; 


LUCE E FORZA. 


Implanti per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- 
boalternatori 


Impianti efettrochimici 


Trastormatori con 
raffreddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO 
ad olio e ad aria Ed ATAN MEUM NT 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 
Motori speciali per i 


qualunque industria 
Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 


ruttori, apparecchi, ecc. 
pet qualunace tensione. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
lifut per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici, 


Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti per 


: di misura e controllo, 
> ^" Tramvie. 


da quadro, laborato- 
río, elettromedicina, 


Centrall e apparec- 
chí telefonici 


Impianti d’avvisatori 
d'incendio e di ronda. 


i vi Telegrafi, — 
Y Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d’acqua, 

є accenditori di mine. 
Q Indicatori di velocità e con- 
tagiri - Trasmettitori d'ordint 
p:r marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Apolic. per elettrochimica e metallurgica. 


Ferrovíe normali, a grande velocità, sotter- 
tanee, sopraelevate, sospese. 


Impianti di trazione per miniere. 


Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e 
trifase. 


MILANO - 


шї, Qia 3. Lorenzo, 8 - Torino, dia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
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E. KRIEG 4 P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine trancíate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


3 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


AR 
Caldaie - Semifísse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifugbe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 
Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BBESCIA 


= = (е > Elettrotecnico : Industriale = = 


Fero Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


бо ео =,Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


| Felfro-F erro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. v 


Ing. STEFANO FISLLEB - Milano, "^ zip 


sia riguardo ali'epoca dei versamenti e rich'esi 
di depositi in garanzia delle concessioni; di sot- 
trarre i diritti d'uso, legittimamente acquistati à 
termini di legge, alle sosituzioni in favore dello 
Stato o di terzi ammessi per le semplici conces- 
sioni; di esonerare da obbligo di denunzia o di 
nuova coniessione gli aumenti di forza mot.ice 
conseguenti da miglioramenti introdotti nell'im- 
pianto idraulico; di riconoscere negli utenti di de- 
rivazioni di un corso d'acqua, il cul regime sii 
stato modificato, il diritto di ristabilire le deriva. 
zioni quante volte lo consentano le rinzovate con- 
dizioni del corso; di mitigare la pena р.г il con- 
cessionario che abbia utilizzato a scopo di i riga 
zione la concessione ottenuta a scopo di forza 
motrice. 

Opportune modificazioni vengono pure propos: 
agli articoli del progetto che regolano la parteci- 
pazione dei Comuni e delle Provincie sugli utili 
derivanti дае concessioni, quanco l'ecqua e le 
forze vengano trasportate lontano dal loro terri- 
torio, nonchè l’assunzione diretta per parte di que- 
sti Enti del servizio di distribuzione di cnergia c- 
lettrica per piccole forze motrici, per illuminazio 
ne, per riscaldamento. 1] coordinamento 4: Ле nus- 
ve disposizioni di legge con la legge 20 marzo 
1903 per la municipalizzazione dei pubb ici servizi 
non appariva perfetto ed era mun necessar o 
il rilievo. 

L'Unione infine fa voti a che il canon: da pa 
garsi allo Stato per riconoscimento dei suci su- 
premi diritti sulle acque di publico patrimeni? 
venga conservato per tutta la durata lega'e dela 
concessione nella misura presentemente in vigore 
di L. 5 annue per HP. nominale, atteso che l'av- 
mento dcl canonc nella misura portata dal dise- 
gno di legge potrebbe riuscire di rilevante rocu- 
mento al progressivo incremento de le utilizzazioni. 

Così anche in questo campo l’opera vigil: d.l- 
l'Unione delle Camere di Commercio italiane prov- 
vede efficacemente a che le innovazioni che si vo- 
gliono introdurre nel regime delle acque pubb iche 
non si ispirino ad un concetto troppo asso'uto del 
diritti e delle facoltà dello Stato e degli” Еш pub- 
Ьсі su tale materia, ad uno spirito fiscá € ecces- 
sivo e perció pericoloso, ma questi diritti contem- 
perino con gli interessi più vitali delle nostre in- 
dustric e non divengano ostacoli al loro progres- 
sivo sviluppo. : 


La riforma della legge sulla proprietà industriale. 
La Commissione per la riforma della legge sull: 
proprietà industriale ha ultimato la redazione dtl 
la parte del pragetto sui modelli ie disegni. Co- 
mincerà ora la discussione sulla protezione de 
marche di fabbrica. | 

La conferenza per il riscatto del Gottardo. 
. Ha avuto luogo a Berna la conferenza pel rr 
1 Costruttore di linee telefo- 
Bettocchi Raffaele | Бе е е денеге, Pari 
Di CASTAGNO selvatico 


MILANO per linee elettriche, tele- 
Via Meravigli, 18 grafiche e telefoniche — 


BELLISS 8 MORCOM. Ltd. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


Motori a Vapore Verticali a Rapida Rotazione 


——— 


ini ami d cerne t it tope qud ШЙ 


MATERIALE DI ASSOLQTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


sata 
| PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


es 
Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 
TELEFONO 


[Piazza S. Carlo, 2 - Milano x, 


XIV 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 
Certificati di prove eseguite da: 
The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. * 
Le Ifaboratoire Central d'Electricite de París, 
П В. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini === 


E.BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 
per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


Y 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Trem Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


Ny) 


y di precisione e 


Compassi: CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rofondo ‘‘ Sf. Louis 1904 Grand Prix ,, 
" Lisfino prezzi illustrato gratis. 
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scatto delle ferrovie del Gottardo. H Consigli 
rappresentato da quattro consigli 
la Società del Gottardo dai suoi direttori. La riu- 
protrattasi per la liauidazione delle conte- 
stazioni relative al profitto netto dell'esercizio, 
non esaurì il mandato, e la conferenza si è ag- 
giornata, ma si spera che quanto prima sara risclto 
il gravissimo problema. 


derale era 


толе, 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società italiana accumulatori elettrici - Milano. 
11 Tribunale di Milano ha approvato l'aumento 
Società da L. 1 

mediante l'emissio- 


del capita'e sov ale. di questa 
milcne e 309,050 a 2 milioni, 
ne di 2099 azioni nuove da L. 250. 

Delle 


pari, 


offerte ala 
gli attuali 
delle azioni già posse 


2000 nuove azioni 1800 sono 


entro il 20 cwr., in opzione agli 
azionisti, in 
dute. 
Società anonima automobilistica ‘‘L’Umbra,,. 
Co! capitale di L. 190,000 diviso in 1600 azio i 
da L. 1000 ciascuna ed etevabile per s.mplice dv- 


liberazione del Cons?g'io. d'\mministraziens a l- 


proporzione 


re 300,000 si è costituita in Perugia vna Società 
Anonima Automobilistica, «L'Umbra» 
con sede in Todi che ha per scopo il servizio di 
trasporto di persone, 


denominata 


bagagli e merci con auto- 
mebili cd altro mezzo rapido di comunicazione nel 
perezrso Perugia-Todi-Massa Martana-Terni e ne- 
gil altri percorsi che verranno determinati dal Con- 
siglo di Amministrazione. 

Societá Anglo-Romana Gas - Roma. 

П Consiglio di questa Società ancnima che ha 
un capitale versato di L. 17 mi ioni, in azioni da 
L. 500 chiederà pressimamente agli az'onisti l'au- 
torizzazione di emettere obbligazioni. 

Il tasso d’interesse ed ammortamento per le con- 
cessioni ferroviarie. 

П Consigio Superiore dei lavori pubblici ha, in 
recenti adunanze, stabilito che il tasso di intezcs- 
si ed ammortamento per le concessioni ferroviarie 
sia elevato dal 4.50 al 4.73 %. 

Società telefonica per l’Alta Italia - Milano 

La prossima assemblea degli azicnisti di questa 
Società anonima, dal capita'e di L. 1,890,000, rim- 
borsato per L. 150,000, oltre approvare il b lancio 
al 31 dicembre dovrà discutere propos!‘ 
relative alla messa in liquidazione dela Sccicia 
stessa. Come è noto la sua rete telefonica v.nne, 
nello scorso anno, riscattata dal Gov:rno. 


scorso, 


Società dei petroli italo-rumena. 

Secondo informazioni dalla Borsa di Roma, |: 
Secietá dei petrcli italo-rumeni avrebbe chiuso il 
suo bilancio 1907 con utili da permette e la disiri- 
buzione di un dividendo del 5 “ dopo ammorta- 
menti no'evcli, e aumenti dee riserve. 


CONCORSI. . 


Concorso alle Ferrovie di Stato. 
La Direzione Generale delle Fe rovi? ddo St - 


niin, й 


REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
е per forni elettrici 
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Ridu'tore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contztti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. à. BELOTTI 6 0. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 
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Pom TIENS 


“м 3 MATERIALE рег 
IMPIANTI ELETTRICI 


M. & d. BUSECK - 


MILANO 
Corso Genova, 30 
nos 


Portalampade - Interruttori 

Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
TT padine - Conduttori === 


© ч. 
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“РОКА, 


ЅОСІЕТА INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


` Sede in Genova - Stabilimenti Ripignano (Torino) 


коинот Dei 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli 


GRANDE FABBRICA 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per llluminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
8 —————————————— e Dd 
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to ha bandito un concorso per un posto di Allievo 
Ispettore in prova fra i laureati in sc.enz: fisiche. 
Il termine utile per la presentazione dei documenii 
scade il то marzo с. a. Il programma relativo po- 
trà essere richiesto alla Direzione Generale (Ser- 
vizio IV). 

Concorso Internazionale per la difesa contro gli 

incendi. 

La Commissione Esecutiva della Esposizione In- 
ternazionale ha assegnato 4000 lire, due meda- 
glie d'oro e due d'argento ai premiati — per i 
preparati più adatti a rendere поп combustibili o 
almeno nca infiammabili i legnami ed i tessuti da 
impiegarsi nel'e costruzioni dell’ Esposizione. 

І preparati proposti dovranno potersi applicare 
ai legnami od ai tessuti, senza alterarne il colore, 
la resistenza € la morbidezza. 

Gli ignifughi dovranno pervenire franchi di spe- 
sa entro il mese di Settembre 1908 ala Direzione 
del Laboratorio di Chimica Docimastica de! Regio 
Politecnico di Torino, in quantità sufficiente р: 
proteggere almeno cinquanta mq. di legname o d: 
tessuto. " 

La Commissione Esecutiva ha la facoltà di ac- 
quistare quel preparato che sarà giudicato meri- 
tevole di premio in quella quantità che le potrà 
occorrere per tutti gli edifici del.’ Espos:zione. 

Per maggiori schiarimenti su questo Concorso, 
rivolgersi alla Commissione Esecutiva dcll'Esposi- 


zone, via Po N. 2, Torino. 


TRAZIONE. 


La trazione elettrica sulla linea dei Giovi. 

Dice il Sole che co! principio del venturo giugno 
il servizio feroviario da Genova a Busal'a sarà 
fatto completamente per mezzo della trazione elet- 
trica. L’energia sarà fornita da un’officina termo- 
elettrica che si sta erigendo nella località della 
Cappella, presso Genova, officina che avrà la p> 
tenzialità di oltre 10.000 HP. Il sistema di trazio- 
ne sarà quello trifase che diede già ottimi risulta- 
ti in Valtellina. Col detto impianto la linca ferro- 
viaria dei Giovi, la cui potenzialità colla trazione 
a vapore venne limitata per le forti pendenze € 
per le lunghe gallerie in difficili condizioni di ven- 
tilazione, verrà ad essere in grado di trasportare 
circa 2000 carri al giorno di fronte ai 1009 ch? 
si trasportano ora. Non si dubita sulla buona riu- 
scita di questo impianto per il quale sino dall'inizio 
delle ferrovie di Stato, tanto si è interessato il di- 
rettore generale comm. Bianchi, e che riuscirà 
certamente a sollevare le condizioni del commerc o 
del porto di Genova. 

Circa la data facciamo tutte le nostre riserve. 


Una nuova elettrovia etnea. 
Sono in corso pratiche per addivenire alla for- 
male domanda di concessione d'una e'ettrovia che 


S A FF Società Anonima Forniture Elettriche 


MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Filiali: Genova, Via Consolazione, 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 9 


че, 


V E. В. - THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


NA 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


ll sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha :. «uto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Vetture Numero e potenz ; 
Km. | automotrici dei motari t | Tensione | Frequenza 

Niederschoeneweide-Spindiersfeld (presso Berlino) - кешене | 

dello Stato Prussiano. W^ ds 4.1 2 2 da 100 HP i 6000 Volt | 25 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft ” . . 182 4 4 da 40 HP ! 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .; 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . | 7.— 2 2 ба 100 НР 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) - Ferrovie dello | i 

Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London Bridge - London Brighton and South Coast 

Ry. C А 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 


o. 
Padova - Fusina ^ Società Veneta per costruzione ed | 
esercizio di Ferrovie secondarie italiane |. . . . .| 24.5 10 2 da 65 HP | 6000 » 25 » 


ХУП 


SOCIETA ITALIANA. 


Lampade Elettriche 4 


MILANO - Via Broggi, 6 


NASL ЧУ чу че е Се T m 


Lampade a filamento ШИШ 


Brevettate in tutti 1 paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO „ — lag. C. CLERICI e С. 


tanto per corrente continua che alternata 


puó usare 
810 QOOL-OOS8 eyeng - ejepueo 1ed цем | ошпѕиоэд 


Si 


| 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Non annerisce - DÒ luce bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


sai fabbrica in: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano, 

Francia : Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghi!terra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spa. na: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles 
ecc ecc. 
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congiungerebbe corr Catania alcuni paes: etne: non 
ancora congiunti com le vie di ferro (Belpasso, 
Nicolosi, Zafferano) e si svolorrebbe fino verso 
il cratere, con grande attrazione di touristes spe- 
c'almente nella stagione estiva. 


Servizio automobilistico Firenze-Imola. 
A Firenze ha avuto luogo una riunione dei sin- 
aci dei Comuni posti sulla linea Firenze-Imola 
per prendere accordi intorno al progetto di un 
servizio automobilistico tra le due città. 
Esaminato il progetto, che é del capitano Has- 
se, del 3. Genio, fu deliberato di far pratiche pres. 
so qualche impresa privata che possa attuarlo ed 
assumere l'esercizio del servizio e di cost:tu re in- 
tanto il servizio dei Comuni interessati e chiedere 
il concorso governativo. 


a. 


La trazione meccanica su vie ordinarie. 

Presso la sede dell'Unione dele Ferrovie Secon- 
darie e d'interesse locale si tenne sotto la presi- 
denza dell'ing. A. Campiglio, la seconda adunan- 
za tra esercenti di pubblici servizi con automobili 
e costruttori di macchinari. 

Il segretario de' Comitato provvisorio, sig. Ugo 
Casalis, diede relazione delle pratiche compiute 
col Governo e in ordine alla presentazione avvenu- 
ta di un Memoriale comprendente i desiderata de- 
gli esercenti e dei costruttori. 

Il sipnor Casalis potè anzi annunciare come 
sia d'imminente promulgazione un nuovo Regoa- 
mento governativo che, con nuove disposizioni 
consenta alla nuovissima industria, che tanti bene- 
fici potrà recare al Paese, di espandersi libera- 
mente. 

Venne approvato lo Statuto per la progettata 
Asscciazicne Italiana che può considerarsi ora co- 
stituita e che ha assunto il nome di Associazione 
pei trasporli auto-meccanici. 

A Presdente del Consiglio della nuova Asso- 


cazione venne confermato l'ingegnere Ambrogio 


Campiglio, e a segretario il sig. Ugo Casalis. А 
membri del Comitato vennero eletti il commenda- 
tore A. Stucchi, il conte Carlo Sormani, il cav. 
Pietro Fabbre, il conte Giovanni Zoppi e il conte 
Giannuzzi Savelli. 


Sussidi per linee automobilistiche in Calabria. 

La prima sezione del Consiglio dei LL. PP. ha 
dato parere sula domanda della ditta Vidari, Mi- 
nardi e Chiapetta per sussidio per impianto ed e- 
sercizio di un servizio pubb'ico con automobili fra 
Cosenza c Paola (Cosenza) ed ha poi proceduto 
all'esame comparativo della domanda Nicoletta, 
De Paola e Riccio di sussidio per impianto ed e- 
serc'zio di un servizio di trasporti con automobili 
fra Cosenza e Catanzaro. 


IMPIANTI. 
Trasporto d'energia elettrica dalla Svizzera all'l- 
talia. 
Si pensa di utilizzare tutta l’acqua della vale 
Mcesa presso Bellinzona e formare dei baciri in 
vari punti. La società concessionaria sarà una 50- 
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| 0 ү IRSE per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 

Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 

e Maschinenbaugesellschaft Nürnherg, A.-G. 


[ più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alia prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, Зв TT 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C.- Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio TT === RH EYOT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione =n 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori e'ettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 

macchine tessili 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


SIS LASA 


Tipo completamente chiuso, sopporti o] sfere —— SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA == 


rendimento minimo garantito 83 ojo 


ини! per l'italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Шш - Via Carlo Alberto, 28 - Telefono 61-53 
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PREMIATA FABBRICA 


AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


=== Esposizione di Milano 1906 == 
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MILANO 


« Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-885 
y 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


som ed articoli affini 
Rappresentante gen. per l'italia e Svizzera 


TELEPHON PABRIR A. E. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio Siis intera 


Milano 1906 


ORO 


Gran 


docietà Eleftrodinamica 


nappresentang Generale E. G. ALIOTH 


taliana della 


Cee. 1 


Sede Centrale MILANO 


e Negozio di vendita VA Principe Umberto, 20 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnonav. Cavalieri, 6 


Utficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
>» у ROMA E, PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
» » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
»  » VENEZIA - s. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
» >» BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d'emergia - Alternatori - DI- 
same - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria = 


Progetti e preventivi a richieeta 
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cietá lombarda che ha il diritto di esportare 
del territorio svizzero l'intera energia clettrica, 
tenuta in base a una concessione, con lobbi 
di fornire al Cantene l'energia di 100 HP. La p 


posta fu avanzata dall'ing. Salmorani, di Milano. 
Se le trattative verranno ap^rovate dalle autorità 
svizzere, i lavori potranno incominciare già in a- 
prilc. 


L'impiaute elettrico sull'Ardo. 

Gli azionisti del'a Società Bellunese di elettrici- 
tá, hanno deliberato che i lavori iniziati sull'Arco 
са abbandonati lo scorso anno, debbano venir ri- 
presi nella primavera prossima. 

L'energia derivante dall’Ardo servirà in parte 
per fare un impianto d'illuminazione in Bellun» 
ed in parte verrà ceduta a privati a scopo indu- 
striale. | 
Le forze idrauliche del Niagara. 

E” stato presentato un progetto il quale tende 
a limitare il numero delle prese d'acqua ad uso di 
forza motrice alle famose cadute del Niagara є 
cioè allo scopo d'impedire la progressiva distruzione 
d'uno dei piü bei spettacoli del mondo. Le cadute 
del Niagara sarebbero capaci di produrre 3 mi- 
lioni 500.000 HP; il limite di forza da potersi u- 
tilizzare ccn la nuova legge sarebbe di 1,000,000 
di HP. 

Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 
PROVINCIA DI COSENZA. 

Ditta R. Cinnante e Fratelli, Cosenza. — Di- 
stribuzione di luce e forza motrice in Cosenza. — 
L'officina gencratrive è situata sul torrente Gardo- 
ne presso Spezzano Piccolo; la linea di trasmis- 
sione è aerca, a tre fili, e della lunghezza di circa 
10 km. — Corernte, Alternata, trifase, 3000 volts. 
— Forza motrice, Idraulica, 100 HP. — Generato- 
ri, 55 Kw. — Distribuzione a tre fili con neutro. 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA. 

Ditta Lofaro Iocco, Villa Sun Giovanni. — Di- 
stribuzione di luce nel comune di Villa San Gio- 
vanni. — La stazione generatrice è situata in Villa 
San Giovanni. L'impianto consta di due reti sepa- 
rate, una per l'illuminazione pubblica, l'altra per 
l'illuminazione privata, a imentata ognuna median- 


te feeders in tre punti distinti. — Corrente, Con- 
tinua, 2x 153 volts. — Forza motrice, a gas, 100 
HP. — Generatori 64 Kw. — Esiste una batteria 


di accumulatori composta di 120 clementi Tudor 
della capacità di 324 amperora. 

Ditta Vincenzo Cappelleri e Figli, Rocceila Je- 
nica. — Illuminazione privata. — La stazione gc 
neratrice è situata in Roccella Jonica, in un o'cih- 
cio di proprietà della Ditta. La linca di d'stribuz. - 


ne è aerea, a due fili. — Corrente, Continua, 115 
volts. — Forza motrice, a gas, 25 HP. — Genera. 


tori, 4, 5 Kw. 


Selle Fratelli ниш. 
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Pompe a vapore ad azione diretta 
x per tutti i servizi e tutte le pressioni 


Pompe a vapore duplex 


GENOVA 


S — Via Caffare — 5 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto : 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


| 
О 


| 


А parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. | 


Tulli i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
aile fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per Pispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 
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NAPOLI 


Galeria Umberto, 27 


NXII 


Compagula Sturlevan 


TORINO 


Corso Oporto — 35 


VENTILATORI 
FORGIE 


Applicazione 
agli essicatoi, tra- 
sporti ppeumatici, tiraggio 
ipdotto. ‘ 
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ASPORTAZIONI 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


у Catalogo gratis a richiesta ( 


DITTA 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 


IDRAULICI 
1555 


DIPLOMA A TORINO 


impianti eseguiti 
perdue 103.000 cav. 


Gateloghi e preventivi а richiesta 
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PROVINCIA DI CATANIA. 

Ditta Vagliasindi Patanè, Randazzo. — Distribu- 
zione di luce e forza motrice nell’abitato di Ran- 
dazzo. — L'officina generatrice è situata nell'abi- 
tato di Randazzo. La rete di distribuzione è alimen- 
tata da 4 feeders la cui lunghezza complessiva è di 
m. 1800 circa. — Corrente, Continua, 330 volts. — 
Forza motrice, a gas povero, 40 HP effettivi. — 
Generatori, 28 Kw. — Esiste una batteria di accu- 
mulatori della capacità di 262 ampére-ora. 

Società Cooperativa Elettrica, Catania. — Disiri- 
buzione di luce e forza motrice ai soci. — L'offi. 
cina generatrice è situata nell’abitato di Catania. 
La linea di trasmissione è aerea a tre fili. — Cor- 
rente, Continua, 250 volts. — Forza motrice, 2 mo- 
tori a gas povero da 250 HP ciascuno. — Genera- 
tori, 320 Kw. — Esiste una batteria di accumula- 
tori della capacità di 1080 Ampére-ora. 

Ditta Paolo Arabito, Catania. — Illuminazione 
di un cinematografo. — La stazione generatrice e 


‘ la stazione rcevitrice sono entrambe nell'abitato di 


Catania. La linca di trasmissione ё aerea a due fil: 
deila lunghezza di circa т. 450. — Corrente, Con- 
tinua, 120 volts. — L’energia è fornita dall’officina 
della Ditta Berretta e Affronto di Catania dalla 
quale la Ditta Arabito а ottenuto l'uso di circa 
3 HP. 

PROVINCIA DI MESSINA 

Società anonima cooperativa di elettricità, Mes- 
sina. — Distribuzione di luce e di forza motrice in 
Messina. — La stazione generatrice è situata nel- 
l'abitato di Messina; da essa si diramano 5 a imen- 
tatori, a tre fili, di cui tre aerei e due sotterranei. 
— Corrente, Continua, 220 volts. — Forza motri- 
ce, a vapore, 350 HP. — Generadori, 260 Kw. — 
Esiste una batteria di accumulatori composta di 
278 eleménti della capacità di 1180 ampére-ora. 

Ditta Serravalle, Messina. — Distribuzione di 
luce in Messina. — L'officina generatrice è situata 
nell’abitato di Messina. La linea di alimentazione 
è aerea a due fili. — Corrente, Continua, 220 volts. 
Forza motrice, a gas povero, so HP. — Gene- 
ratori, 35 Kw. | 

PROVINCIA DI PALERMO. 

Società Elettrica Prizzese, Prizzi. — Distribu- 
zione di luce e di forza motrice nel comune di Prizzi. 
— La stazione generatrice è situata in territorio di 
Prizzi, contrada Indisi; la linea di trasmissione è 
aerea, a tre fili, e della lunghezza di circa 5 km. — 
Corrente, Alternata, trifase, 3200 volts. — Forza 
motrice, Idraulica, 100 HP. — Generatori, 70 Kw. 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

Ditta Tenerelli Patanè, Modica. — Distribuzione 
di luce nel comune di Modica. — La stazione gene- 
ratrice è situata nell'abitato di Modica. I] sistema 
di distribuzione è a tre fili con feeders di alimen- 
tazione. — Corrente, Continua, 2x220 volts. — 
Forza motrice, a gas povero, 160 HP. — Genera- 
tori, тоо Kw. — Esiste una batteria di accumula- 
tori composta di 2 serie ciascuna di 136 elementi, 
della capacità di 378 amperora. 
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.SOCIETA NAZIONALE 


—— DOBELE ur n. 


OFFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 
ines Capitale Sociale L. 4.000.000 ao 


Impianti Elettrici Completi к ж 
Alternatori Dinamo + ж ж +> 


Trasformatori - Motori ж + ж ж 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
trico х ж ж ж * Xx ж ж 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 
[magnetica + + » * ж x 
Gru e Argani a comando elettrico e 

a mano ж + + ж kx * X* 
Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO | 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA = Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 
PALERMO - Luigi Langie.o, Via 
Villarosa, 8-a 8-0 
à GENOVA - А. M. PAITONO & с. 
| Via Caffaro, 17. i 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 
dire più E 


б. OLIVETTI & C. 


ИС, MILANO 


4 - Via Broggl- 4 
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Trasformatore di intensità. isolata a 40.000 volts. 


Strumenti di misura per elettricità 


Industriali e di precisione 
x Indicatori - Registratori 


MASSIME ONORIFICENZE 


Gran Premio 
St. Louis 1904 


Gran Premio 
Milano 1906 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti Nasionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


L'ELETTRICITÀ. 


Vol. XXX. - N. 2 


PROVINCIA DI CAGLIARI 

Società Mineraria Pertusola. — Trasporto di e- 
nergia per forza motrice nel perimetro delle con- 
cessioni di Ma'acalzetta e Monte Cuccheddu. — La 
stazione generatrice è situata nella miniera di Ma- 
lacalzevta, in territorio di Iglesias; quella ricevi- 
trice nella concessione di Monte Cuccheddu pure 
in territorio di Iglesias. La linea di trasmissione è 


acrea e della lunghezza di m. 2500. — Corrente, 
Continua, 550 volts. — Forza motrice, a vapore, 
120 HP. — Generatori, 25 Kw. 


PROVINCIE DI PAVIA E NOVARA 

Società per Imprese elettriche Conti, Milano. — 
Trasporto di energia elettrica in Novara. — La li- 
пса di trasmissione aerea a sei fili, parte dalla cen- 
trale idro-elettrica di proprietà della Ditta situata 
nel Comune di Vigevano (provincia di Pavia) a 
monte del ponte sul Ticino, .da'la. quale si diramano 
già altre lince, attraversa il territorio dei Comuni 
di Cerano e Trecate e fa capo ad una stazione di 
trasformazione posta in prossimità dell'abitato d 
Novara. La sua lunghezza è di circa 25 km. e do- 
vri trasmettere circa 800 Kw. — Corrente, Alter- 
nata, trifase, 25.000 volts. 

PROVINCIE DI BERGAMO E MILANO 

Società Bergamasca per distribuzione di energiu 
elettrica, Bergamo. — Trasporto di energia dal co- 
mune. di Boltiere (Provincia di Bergamo) ala cen- 
trale della Società Benigno Crespi e C., situata пе! 
Comune di Trezzo (Provincia di Milano). — La li- 
пса di trasmissione, aerea, a sei fili, parte dalla 
cabina di trasformazione di Boltiere alimentata Ca 
una conduttura della stessa Società Bergamasca: 
attraversa 1 fiumi Brembo са Adda c il territorio 
dei Comuni di Boltiere, Brembate Sotto, San Ger- 
vasio, Grignano, Casirate e Trezzo. La sua lun- 
ghezza è di circa m. sooo. — Corrente, Alternata, 
trifase, 14,000 volts. 

PRIVINCIE DI MILANO E BERGAMO 

Società Lanificio e Canapificio nazionale, Milano. 
— Trasporto di energia tra gli stabilimenti di Cas- 
sano d'Adda e Fara d'Adda di proprietà della stcs- 
sa Ditta. — La linea di trasmissione, aerea, a tic 
fili, prima e dopo l'attraversamento dell'Adda si c- 
stende interamente su terreni di proprietà della D't- 
ta; la sua lunghezza é di circa 2800 m. — Corrente 
Alternata, trifase, 8000 volts. 

PROVINCIE DI MILANO E COMO. 

Società Lombarda per distribuzione di energia 
elettrica, Milano. — Trasporto c distribuzione d'e- 
nergia elettrica nel territorio compreso fra Vergia- 
te e il Lago Maggiore. — La linca di trasmissicne, 
acrea, a sci fill, si stacca, in territorio di Vergiatz, 
dalla conduttura già esistente, Malpensa-Vergiate- 
Sesto Calende alimentata dalla centrale idro-elet- 
trica di Vizzola Ticino di proprietà della stessa Dt 


. SOCIETÀ ANONIMA 


Sul aer per la fabbricazione di LAMPADE а INCANDESCENZ 
Sede in Genoca 


La più grande fabbrica italiana del genere 
EA 


S 
SOCIETÀ ITALIANA. 


GANZ 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 | 


AUD 


== Alternatori = Motori === || 
Trasformatori - Convertitori | 
Dinamo е Motori a corrente continua | 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche f 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI — 
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= Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock & Wilcox Ltd | 


MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


per l'Italia ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caldale Babcock & Wilcox con surriscaldatore. 


Esposizione Interna- GRAND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande 1. 
==  QOnorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
. Griglie automatiche a catena continua 
" Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI pià di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE > » 1.300.000 » PA 
IN ITALIA » >» 140.000 > » 


Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


E. A. С. 
Cloxtricitals Aktien-Geselischalî vorm: Hermann ЇЇ 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


е | 


а уулаар 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 K. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l’Italia : 


Soc. fin. Materiale Eleffrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 2941, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico ‘Telefono Intercomunale 91-60 


Alimini E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 


DEPOSITO MOTORI E DINAMO 
FARSA ARA ALE 


TECNOMASIO ITALIANO 


КОМН BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


DINAMO - MOTORI .- TRASFORMATORI 


FERROVIE | ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cerh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
ce Per il Veneto: м » o» » - Venezia, S. Moisè, 2065 


S 01 


ШТ Elektricitá ts-Gesellschaf 


BERLINO 


MICANITE 


г ШШШ di ogni tipo, in fogli flexibili e duri, in tutti gl peso 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 


Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE == 


| ] Le Centrali, le Ditte elettrotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro signor — 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


di | Via Manzoni, 31 | 
E Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. ING. V. TEDESCHI & C. 
—— —— TORINO = 


| CIN , Fabbrica di fili isolati e cavi 


per impianti dí 


Energia - Illuminazione 


Trazione 


Telegraiia - 


Telefonia 


DY 


Funi metalliche 


——————€ 
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Cataloghi e preventivi a richiesta 


Lopovico HESS 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
ANN DR aa G^ 


Casa fondata nel 1895 


if ' 77 Y Р 


2 
Ту. x RAPPRESENTANZA GENERALE Е DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-WEBRE 


RIPARTI 1. L, Z. 


a aoa 


TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,» E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA, 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
—————————————————— ——0 ME TAI II O 


э — с. 


Duovo isolatore-morsetto 


(BREVETTO ITALIANO N. 85007) 


MÀ per condutture a fili od a barre, nei locali di macchina 
e di trasiormatori per alta tensione, nonchè per locali 
di accumulatori, e cantine. 


< VANTAGGI 2 


Grande economia di tempo 


Montaggio sicurissimo 


| Adoperabile per qualunque sezione 


. 


PREZZO CONVENIENTE 


DOMANDARE LISTINO N. 51 == 


Curboalternatore da 3000 Kwats. 


E 
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| Hucchinario Elettrico 


ER 
——- D'OGNI GENERE *<&®ш 


IMPIANTI COMPLETI © 


per qualsias: scopo Se ш 


GI i pil n 


Soc. If. Lahmeyer di Elettricità | Ia енды 


epp. ше: FELTEN è GUILLEAUME - LARMEVERWERNE AL G- Mens um | Filiali a - ROMA - NAPOLI 


Le lampadine a filamento di carbone 
le più perfette 


Lampadine a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 
Consumo di energia Watt 2‘ per candela 


Risparmio del 30 °, 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 
500 ore circa 
| 16, 25 e 32 candele 100 - 120 Volts 


с° с —_———— Бес = Cem 


Si acquistano dalla 


ПЛ шїї Gima р 


BERLIN W- 8 
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Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori | 
TORINO „ Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zm | 


Theiler e C. di Zug - (SUIZZERA) 
Fabbricanti di CONTATGRI ELETTRICI 
per Qorrenti Monofasi Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti 
vi 
Fa 


BREGA LICHTENBERGER & ORI 
DEPOSITO ed MATERIALI eo ACCESSORI |22 


NA per IMPIANTI SS 
ELETTRICI 


I VALA 


„ж г 5 


y 


$ 


CI Ns ME 


RINO VIA LAGRANGE 294. 
VENEZIA - *** SAN MOISE 20651727 


UNIV 7 = ҮЛ FP NO NL 4 Й 
«== NND, 4S ANN А MANR VÁ | 
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- Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento cocina 
i so ° WAEDENSWEIL – (Svizzera) pi 


e I AV] Фф в 


Rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino E prc d з EZA ; 


І 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, 


Apparecchi per uso di. famiglia, Ferri da $ i 4 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. : a А 


rare, scaldaferri per аггіссіаге, scal 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc 
п, d 
Apparecchi elettrici per l'industria — Fem 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori,’ caldaie, ser 
p toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. _ 
BY Reostati — Moderatori di luce. — — pi 
_ 97 Specialità: Grandi forni per formal e pasti 
cieri (già parecchi in funzione). _ 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- (0% 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, = 
caffettiere, tejere, ecc. e 


— 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta, 


e == GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. т 
E: - M ^ ^ 
=P LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS S 

- A3 ma 5 02 E 


Digitized by Google 


Turbine HERCULE - RAPIDE - GIRARD - PELTON 


Ing. Silvio De-Pretto a  - Schio - 2:722 тшш 


—— Rendimento garantito elevatissimo 


Macchine per la fabbricazione della Carta, Cartoni, Paste di Legno 
Macchine pel trattamento preliminare dello straccio 


E" 5 ^» 


"at ^ 


Rappresentanti: 


Per la Lombardia, 
Emilia, Liguria: | 
Ing. CARLO LEVI, | 
Via Annunciata 4, 
Milano. 


Per il Piemonte: 
Ing. VALABREGA 
LICHTENBERGER 

-£ ORI - Torino, 

Via Lagrange 29, 


ADLER e EISENSCHITZ "о... 


” Macchine ed utensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


Rappresentanze 


delle Primarie 


Punte vere Americane. 
Mandrini autocentranti. 
Specialità in Macchine | 
рег Elettricisti per la fab- 


bricazione rapida delle 


TORNIO a revolver americano JONES & LAMSON. 


y Società Anonima Forniture: ВЕЕ 


w% giù ATTILIO Pozzo & С. — LORENZO: TOMMASI ALIOTTI x | 
= Capitale Sociale L. 800. 000 - Interamente versato == - 
- Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 ^ 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO i 
————,‚ Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis 


ANSA SA um m p 


Importazione 6 deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IM РОРСЕ АМА *z——————— | 


PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 
RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 


Istrumenti di mi 
Hpparesehi por quado › Dr. PAUL MEYER А. G. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa ; N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. i 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA dei materiale brevestato contro le frodi 


S. A. F. E. SECURIFAS-Lampade- Portalampade-Commutatori-SECURITAS | 


Sue * MERCE SEMPRE PRONTA * 
PTT -—--- xx n= WATT" COGUAZEHPUEEZCIUCIIIESUUES— рача 


Tu 


COMPAGNIA ANONIMA. CONTINENTA. 


a J. BRUNT « С. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-4 : 
e cC» e T 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase = 


Contatore per corrente alternata trifasei] 


per carichi equilibrati e non equí- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità 


х Minimo autocon- 
sumo .* Semplicità 
æ Robustezza + 


ax. otro a eco cotti 


-— — 


Contatore 
per corrente contínua 
2 fili - 3 tili 
Tipo NI. R. M 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


| | po 
‚TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI. 


D 
J 


MILANO - NAPOLI 


sera A A gg dI O R. | 
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Chiedere Listini e Prezzi 


BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
N 
APPARATI TELEFONICI 
per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL. 


per impianti ad alta tensione 


miniere, tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suouerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l’Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


ШИШ NN HU 


BERLINO 


E 


1 i di tr le e ferrovie 
Materiale per linee е erro 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 

neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 

| S 198 
MILANO 


Corso Buenos Ayres, 66 


Rappresentante per l’Italia 


ALBERTO VIGLIANO 


€. Tn m С 


2————=® var pum 


sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 


per l'Italia Settentrionale e Centrale 


Ing. A. С, PIVA 
MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO 


GEBRUDER ADT A. B. - 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per installazione di Tubi == 


RAPPRESENTANTI 


Lampada ad arco a globo chiuso 
la рїй conveniente per 


шаа! applicazione J ANGUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2a5lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) / 


Rendimento luminoso costante 
i per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO, 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 


SALE GENE RATORE PER PILE 


SI Non ha luogo nessuna cristallizza- 


pen zione allo xinco - Maggiore durata 
deilo zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


Vantaggi: 


Es Occorre minor quantitá di elettro- 
6: Beno che del solito sale amoniaco 


ENSEIM (Palatinato) 


— | л rega 
уэш Jp пош још yejuow 


“LAV” ILNVIOSI 1901 


per PItalia Meridionale ` 
ALFRED SCHMITZ successore È 


JULIUS BERNINGHAUS 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA| 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


UN 


Arieti Tdraulici Pozzi Artesiani ==| 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza е la natura della corrente clettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto del lubrificanti. 


ie e or { 
mor — :  —É | 


. SOCIETA SVIZZERA — | 
DELLE MACCHINE e 
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ESECUZIONE 
PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER E ITALIA 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO]: 


ri E миничинини 


13 Febbraio 1908 . RIVISTA TECNICA. XXXVII 


ta; attraversa il territorio dei Comuni di Mercalio, 
Comacchio, Ternate, Gravedona, Malgesso, Br.bb'a 
Bezosso, Gemonio, Caravate, Cittiglio e Mombe lo, 
e fa capo a Laveno e, con una diramazione, a Cim- 
bro. La sua lunghezza è di circa km. 24. — Cor- 
rente, Alternata, trifase, 11,000 volts. (?) 


PROVINCIE DI BRESCIA E CREMONA 


Società Elettrica Bresciana, Brescia. — Trasporto 
di energia elettrica nella Provincia di Cremona. — 
La linea di trasmissione principale, aerea, a tre fili, 
si estende a prolungamento della linea già esiston- 
te Brescia-Pontevico (Prov. di Brescia) di proprietà 
della stessa Ditta; attraversa il territorio dei Co- 


т 
A 


LATIVI IMPIANTI ер ESERCIZ 
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PROVINCIE DI SONDRIO, COMO E MILANO 

Società Lombarda per distribuzione di energia c- 
іса, Milano. — Trasporto di energia elcttrica 
dalla frontiera italiana presso Tirano (Valteilina), 
ай a'cuni centri della provincia di Sondrio, Como 
e Milano. — La linea principale di trasmissione si 
stacca dalla stazione di trastormazione di Tirano di 
proprietà della Società Lombarda, alimentata co la 
energia elettrica prodotta nella Centrale idro-elet- 
trica di Campocologno (Svizzera) della Società cel- 
le forze motrici di Brusio, energia che viene tra- 
sportata a Tirano alla tensione di 7000 volts atíra- 
\erso una galleria di circa m. 500 scavata nella mon- 
tagna tra Campocologno e la località italiana d.“a 
Piattamala. Essa, seguendo il percorso Tirano-Co- 
liro-Lecco-Lomazzo attraversa il territorio di nu- 
merosi Comuni delle Provincie di Sondrio, Como 
© Milano e termina ad una stazione di trasformazio- 
ne, situata presso l’abitato di Lomazzo, donde par- 
tono due linee, delle quali una alla tensione di 50000 


- 


ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMF 


muni di Robecco e Pozzaglio e fa capo ad una ca- б = 
bina di trasformazione, situata presso l'abitato di | g o 
Cremona. La sua lunghezza è di circa m. 7500. — E 5 
Corrente, Alternata, trifase, 40,000 volts. — Da | д 
Pontevico si diramano anche altre lince di trasmis- lc o 
sione a 6000 volts per il traspor*o dell'energia nei | 2 È 
Comuni di Casalbuttano e Olmeneta e di Scando- | E - 
lara, Gabbioneta, Grontardo, Pescarolo e Vesco- С È 
vato, tutti in provincia di Cremona. я 5 

| @ 

| 
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SOCIETÀ рек LA COSTRUZIONE peLLE MACCHINE кр APPARECCHI ELETTRICI, R 
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pianto verrà utilizzato in Italia un quantitativo di 
circa 20,000 HP. di energia elettrica. 

PROVINCIA DI VENEZIA E PADOVA 

Società Italiana per l'utilizzazione delle forze i. 
drauliche del Veneto, Venezia. — Trasporto e di- 
stribuzione di energia elettrica nella città di Padova 
e nella regione compresa tra Mestre e Padova. — 
La linea di trasmissione principale, aerea, a tre fili 
si stacca, nella cabina di sezionamento situata pres- 


volts.per la Centrale a vapore di Castellanza, lalt: a n 
alla tensione di 10,000 volts per la stazione di tra- 
sformazione di Camerlata della Società A. Volta. | lu 
La linea Tirano-Lomazzo è costituita da due con- | dl 
dutture paralle'e, aeree, a sei fili, ed è lunga chilo- - 3 
metri 152. La linea Lomazzo-Castellanza e quella | d 
Lomazzo-Camerlata sono aeree, a sei fili, e lunghe x 
rispettivamente Km. 14 e 12. — Corrente, Alter- < p 
nata, trifase, 40,000 volts. — Per mezzo di tale im- E > 
' 
à 
z 
z 
О 
E 


VENEZIA: - S. Morsk, 1463 


ROMA: VIA CAVOUR, 82 
UFFICI: FIRENZE: - Via RONDINELLI, 1 == 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, VIA CastIc 
GENOVA: 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORE 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


4 ME 
{ро e ITALIANA PILE ELETTRICHE s 


уе FI SPIERER&C. “Щщ 


Telegrafi 
Accensione motori 


ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO E 
Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento com 48 Pile tipo A ў ; 
Ж Telefoni "d 


EN Usi scientifici 
I° P SPIERERAC Elettroterapia 
pru! Sonerie 
-| T À Accensione di 
d Microlampade 
ig I —-1—— ү 
Н. Уш 
uit ama: 
Mi: ооа 
==: A t Si 
K la rid oda єз (ono ^d a 
hits мл: м уйуй лей 
Pila a secco tipo AUTOMOBILE " | 
(Per accensione di motori a scoppio) Pila a liquido tipo I ЖЕ 


A richiesta e per quantità per applicazioni normali 
convenienti si fabbri- / 
cano pile dí qualunque 
tipo e dímensione. 


sila 


^^ 


Pila a secco tipo А 
per batterie portatili 


RAPPRESENTANTI | żer Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. Р. Danioni e C.i - TREVISO 

ed Agenti per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi е Del Poggio, VOGHERA (Pavia) | 
per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI ! 

per L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI, 


_— o -—— 
» в 
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so Campaltio in Comune di Favano Veneto, dal'a 
linea già esistente Pordenone-Oderzo-Ponte di P.a- 
ve-Venezia, alimentata dalla Centrale idro-elettrica 
di Malnisio, appartenente alla stlessa Società; at- 
traversa i Comuni di Mestre, Chirignago, Mira, 
Dolo, Pianiga, Fiesso d'Artico, Stra, Vigonza e 
Noventa Padovana e termina ad una sottostazione 
situata presso l’abitato di Padova. La sua lunghez- 
za è di circa 34 km. e dovrà trasportare circa 1840 
Kw. — Corrente, Alternata, trifase, 30,000 volts. 


DERIVAZIONI D’ACQUA. 


Conceesioni richieste. 

Brescia. — La Società «Pietre litografiche Li- 
strea», sedente in Brescia, ha presentato una do- 
manda per ottenere la concessione di derivare in 
sponda sinistra del torrente Listrea in comune di 
Nave una portata media di moduli 0.35 d асо а 
al minuto secondo onde conseguire mediante un 
sato utile di metri 102.90 una forza di HP 48 
per animare un compressore d'aria per la perfo- 
razione е escavazione pneumatica della petra. 
Concessioni accordate. 

Perugia. — Fu conservato per un altro tren- 
tennio, a favore della Società Italiana dei Forni 
elettrici, con sede in Roma, di derivare dal fiume 
Nera in territorio di Narni presso il Moino di 
Recentino la quantità di 54 mc. al minut» seccn- 
do, sempre per soo uso di forza mot.ice di tra- 
sformarsi in energia elettrica, por usi :ndustiia- 
li compresavi la trazione elettrica delle Ее, го. e 
dello Stato. 


VARIETA' 


Avvisatori ferroviari per i tempi di nebbia. 

I disastri ferroviari dovuti alla nebbia che im- 
pedisce di notte, ed anche di g:orno, di distingue- 
re 1 segnali non sono, purtroppo, rari. Il Governo 
germanico ha cercato di ovviare a questo grave 
incon veniente e a questo scopo fra Berlino e Stet- 
tino si sono esperimentati tutti i sistemi conosciuti 
di avvisatori e i migliori risultati si ottennero con 
le sirene fisse di un nuovo modelo, azicnate da'- 
l'elettricità e impiantate a intervalli di cenio me- 
tri sopra dei pali alti metri tre. Le sirene sono 
un vero supplemento di precauzioni assal preziose 
quando i segnali sono invisibili. 

Probabilmente il nuovo sistema sarà fra breve 
adottato dalle ferrovie germaniche. 

I misuratori di gas in esercizio in Italia, 

I] Ministero di agricoltura, industria e commer- 
cto con recentissima deliberazione ha ammesso a la 
verificazione i misuratori dei ras muniti di volante 
detto «a conchiglie penetrantisi» ed i misuratori 
del tipo «Fureka» con serbatoio automatico di a- 
limentazione. 

I misuratori di gas in esercizio in Italia alla fi- 


GETTI н || FUERA MILANESE Di Acco 
ACCIAIO 


d’ogui forma e dimens опе 
MILANO — Corso Lodi 


TECNICA. 


| ING. 


28-61 Foro Bonaparte, 35 


NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO 


Telegrammi 
BELLIWAG 


Dertorazione meccanica di Gallerie 
ES — - | SANA LI 


ME. SEa 
a y es ANO, 
mo Sal маі 
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d — ied 
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Perforazione Istmo di Panama 


(әчойшәс̧) 6224425107 IVOIZLIOJJI 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


e 


COMPRESSOR! D'ARIA 


di tutte le © per tutte le 
dimensioni ^^ applicazioni 


Compressori a cinghia a vapore сс. 


Semplici - Duplex - Compound 


17 Tipi 
di Compressori 
ә550[7) ej|e r10ssa4duj0^) 


OjUSUJIpUSJ OUJISSH]|O Ip 


Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


AAA — 
Materiale della 
INGERSOLL RAND С. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO s C. 
Telefono MILANO Telegrammi 


28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 
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LABORATORIO ELETTROTECNICO R 


ing. LUIGI MAGRINI & С. 


Società in accomandita per azioni — Capitale L. 2.400.000 


Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 37 


ек elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


j Interruttori automatici di massima e minima corrente 

UR — Interruttori antomatici di massima e minima tensione 

2 — Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 

e distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, & 
mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi & bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente & 
| Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
| INSERITORI 
semplici e doppi per batterie di aceumulaterl 
Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Мартін 


REOSTATI a ventaglio ed a соғѕоіо 
eEOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 

per protezione contro le scariche atme 


Apparecchi per reti Aeree sensi varvoio - derivazioni. Condensatori Elettrici Sette e ie sopratensioni. 


SCARICATORI PER BASSE DD ALTE TENSIONI 


{ ”. (С А} Y rms > 
LV ГАР ` ы 
Y er "Mb. „с? . \ \ 
Trend TRAP YES 
FELD MEE c-r Mb x. e 


Же? FPS 
- Í 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRENTB 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 80% 


BERGAMO - Telefono 3-71 Тасу. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


Società per Azioni 


HARIMANN & DRAUN- FRANCOFORTE S. M 


ISTRUMETI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


FAS 
Voltmetri Ж $ 


М, 
Contatori % Ж} 


и х Elettrici + $« Wattmetri 


X Contaore Ж 


clarin 


AMPERMETRI 


WS EET 


PIROMETRI « FOTOMETRI 


HE 


Contatore per Tramvie Elettriche 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


ING. A. С. PIVA === 


Piazza Castello, о — MILANO — о, Piazza Castello в 
а 


Ш 
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ne del 1906 erano circa 450 mila, dei quali c rca 
ibo mila nella sola Lombardia. 

| diritti di verificazione de imisuratori nuovi € 
riparati dei gas riscossi nel 1906 ammonta ono a 
L. 358,568. 

Rispetto all'uso del gas i 450 mila misuratori 
erano nel 1906 così ripartiti: per 
425 mila circa, per riscaldamento 22 mila circa, 
per forza motrice 3 mia circa: 
aveva circa 445 mila misuratori, 
i mila, altri gas 615. 

In complesso i motori alimentati dal gas «rano 
nel 1906, 2956 della forza di 11,580 HDP. 

Forza motrice tratta dalle maree. 

La produzione dela forza motrice per l'illumi `a- 
zione elettrica, mediante l'utilizzazione  ccll'aita 
e bassa marca in Cuxhaven non esiste ancora che 
allo stato di progetto. А tale scopo si è costituita, 
una società per azioni con un capitale di 40,000 
marchi. L'impresa è condotta privatamente, 
partecipandovi in alcun modo le autorità del porto 
cd altre. 

L'impresa 
provvisti di 
turbine. 

In questi 
montante, si &ascia entrare l'acqua. 
chiudono le bocche 4: 
ed il mare e si lascia scendere la таг:а. 
bassa, essendosi prodotto dislivelio di m. 
utilizza la 


illuminazione 


il gas ordina.io, 
l'aceti ene circa 


nen 


intende costruire dei grandi bac.ni 
dighe nella quali siano situate de le 


bacini durante il periodo di marea 
Quindi 5i 
comunicazione tva i b cni 
А marea 

1,50 Si 
massa d'acqua nel bacino fac ndola 
uscire per le turbinc. 

In tal modo, con un bacino di 200 mila metri 
quadrati di superficie, si potrebbe produrre, du- 
rante tre ore e due volte per ogni marca, una forza 
di 400 cavalli circa al massimo, dei quali 150 si 
vorrebbero uti izzare immediatamente e il risto ac- 
cumulato s’intenderebbe conservare por 
applicazioni. Non si sono ancora 


ulteriori 
ottenuti risultati 
al riguardo, essendo mancata finora una pratica 
realizzazione del progetto. 

La Direzione delle costruzioni idrawiche è di 
parere che il costo d’impianto e cioè: 
zione del bacino di del canale di 
scolo e delle difese, è cos elevato da escludere se- 
rie speranze di lucro. 


dell'escava- 
arginamento, 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di settembre 7907. 

253/11. — JULLIEN e DESSOLLE (Soc età), a Le- 
vallois-Perret (Francia): Procédé et appare pour ren- 
dre homogéne le cuivre électrolytique. — 28-5-1907 — 3. 

252/89. — LEUSCHNER CARL, а Friedrichssegen 
a Lahn (German'a).. Processo elettro-magnetico di sc- 
parazione ad umido dei minerali. (Prolungamento della 
privativa 59882). — 31-5-1907 — I. . 

252/182. — FONTANA GIACOMO, a Torino. Ap- 


parecchio di protezione contro la sfuggita del trolley 


dal filo di l'nea nelle tramvie elettriche, ecc. - 30-4- 
"nr de 


ГА 


RIVISTA TECNICA. 


XLI 


STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'Elettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elef- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


Bw CJ (ШШ 


presso presso Berlino — 
SOCIETÀ ANONIMA 
per la fabbr fili in rame, costantana, nichelina, 


scruta in seta o cotone, sino a 0,05 mm. di diametro 


Bobíne 
Wi e SE act ww NNE r AN 
BESTER | t iw 1 
М MEN per Suonerie 
WU cuni n No. T A e 
аа UR Cond AY 
caps SERA Y 9 \ Telefoni 
aa MÀ l 
Cordoní 
Telefonici 
ecc. 


Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


Ing. E. Kirchner & С. 
MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANG 


Fabbrica Specialista 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (шиш) 


Societá in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


м0 оь MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) ип 
[s ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


"rl Costruzlune specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta 
Rapp resentanze e dep osi. oe Месе fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
- Ca Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
MONZA - co rrenen 5 Daífleno per limitazione di carico, Accessori per impianti di central: e cabine di generazione e distribuzio ne 
» 27 d'energia, Sc: iricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 

GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via XX Settembre, 16 — Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
TORINO - Enrico Piumatti lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
peso intensità” e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 

— Via S. Quintino, 11 — ietro indicazioni o disegni. 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 


Calata Trinità Maggiore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 4.287 == 
Direttore Ing. Р. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


FERROVIE E DELLO STATO 


сэ = ESERCIZIO 1907-1908 

= 5 20° Decade - dal 21 al 31 gennaio 1908. 

= sé RETE STRETTO DI MESSINA 

E 32 AA A М. 

ә E APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI 

"2 Ss” | esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff renzo 
Q E] | ————— |————————— ——— |] LÁ 

жа = Chilom.inesercizio | 13344 (1) | 13257 (0 | + 87 23 23 Tt 

"E © 9 Media . . . . . 12219 12222 + 87 өз 23 = 

= = Viaggiatori. . . 3.532.113 00| 2.922.395] 02 609.716| 98 5.127| 00 4.900] 84 226| 16 

C3 “3 Bagagli e cani 170.923 00 125.421] 44 35.501] 56 262| 00 248| 40 13| 60 

ES — 2 MerciG.V.,P.V.ac. 1.057.586; 00 888.645] 92 168.940] 08 1.648] 00 1.521| 37 126| 63 

== S © Merci a P. V. 5.622.001 | 00 4.825.826] 71 796.237| 29. 3.9391 00 3.640] 21 |+ 298 m 

ess TOTALE 10.382.686! 00 | — 8.772.2901 19 [4 1.610.395] 91 10. gre] 00 10.310| 82 1+ 665l 18 

a u 2 = 

Ex ES PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 31 gennaio 1908. 

£X. SS Viaggiatori . . . 4 98.170.560/00| 92.061.554] 124 6.109.005] 88 155.106] 00 142.169] 47| 128633 

e " D Bagagli e cani. . 4.746.375) 00 | 4.136.287] 14 610.087 | 86 5.310| 00 4.974| 22 aus | 78 

e" © Merci G.V., P. V. ac. 27.623.505] 00 | 25.439.540] 89 2.181.014] 11 38.621] 00 33.381| 57 5.239 43 

-— © о Mercia P.V. . . | 125290.925| 00 | 115.683.907| 32 |+ 9.607.017 | 68 96.838| 00 86.786] 96 |+ 10.071|04. 

— Жы E TOTALE | 255.831.415] 00 | 237.321.289) 47 |+ 18.510 125] 53 295895| 00| 267.3121221+ 28.582) 78 
Ф 

S $ коого PER CHILOMETRO. 

Є 5 Della decade. . . TIR 08 116427 158, 30 , + 28492 
8 Riassuntivo . . . 19.208] 00 17. pu lx 1.272] 50 Il 12. S ER 00 | 11.622] 27 IF 122173] 


(1) Escluse le linee Varese-Portp Ceresio. Roma-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Cerignola Stazione-Cittá, 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** OTTO .,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILA NO — Via Padova, 15 


ә 


Motori OTTO con gusogeno nd КИЛУ 
Consumo di antracite 350 a 550 gr. 
cioè da 1 e mezzo a 3 centesimi per cavallo-ora 


Forza Motrice la più economica 
1800 Impianti se 


per una forza complessiva 
= di 80.000 cavalli 


Motori ad olii pesanti da 35 a 400 Cavalli. installati in Italia nello spazio di 5 anni 
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Dr. SPOT, ШШШ - с" 


252/142. — PAGLIA ALDO DI ADOLFO, a Torino. 
Interruttore elettrico pel controllo delle manovre dei di- 
schi che proteggono l'entrata dei treni nelle stazioni 
ferrov arie. (Prolungamento della privat.va 71070). — 
28-3-1907 — 3. 

253/14. —- SOCIETE ANONYME WESTINGHOU- 
SE, a Parig. Perfezionamenti nelle costruzioni aerce 
per ferrovie elettriche, — 28-5-1907 — 15. 

253/26. — TIBERTI GIUSEPPE di GIUSEPPE, 
a Genova. Salvagente «T.bertin automatico da appli. 
carsi a? tramways elettrici. — 31-3-1907 — 2. 

253/43. — TUBI ANTONIO, a Milano. Apparecchio 
per manovrare gli scambi tramv:arli dalla vettura in 
moto. 29-5-1907 — I. 

253/44. — LO STESSO. Segnalatore automatico per 
ferrovie e tramways. — 29-5-1907 — I. 

253/50. — GARCIN PIERRE-LUCIEN, a Asnières 
(Francia). Perfect onnements aux roues de véhicules et 
aux polies. (Prolungamento della privativa 71789). — 
25-5-1907 — 1. 

252/185. — DI LORENZO CORRADO fu GIU. 
SEPPE, a Noto (Siracusa). Sottomarino dirig'bile e- 
lettricamente. senza fili — 15-5-1907 — 1. 

252/176. — ARTIENGESELLSCHAFT BROWN, 
BOVERI e C., a Baden (Svizzera). Perfectionnements 
aux moteurs à courant alternatif. monophasé. (R:ven- 
dicazione di priorità dal 4 apr'le 1906). — 4-3-1907 — 6. 

252/190. — ALLGEMEINE ELEKTRICITATS GE- 
SELLSCHAFT, а Berl по. Collegamento рег avvolgi- 
menti a solenoide. (Rivendicazione di priorità dal 12 
settembre 1906). — 7-5-1907 — 6. 

252/116. — ARTOM ALESSANDRO, a Tor no. Ap- 
pareil récepteur pour signalations électriques à travers 
l'espace. (Rivendicazione di priorità dal то genn. 1907). 
— 24-4-1907 — 6. 

253/35. — BORGNET PAUL, a Liegi (Belg 0). Ap- 
pareil d'électrolvse. --— 3-5-1907 — 6. 

252/64. -— de KANDO’ COLOMAN, a Budapest. 
Conjoncteur-commutateur hydraulique ou pneumat que 
et appareils pour Son actionnement. (Prolungamento 
della privativa 59907. — 11-5-1907 — 9. 

252/193. — DEUTSCHE TELEPHONWERKE, 
GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAF- 
TUNG, a Berlino. D'spositon pour bureaux téléphoni- 
ques avec division du service des fiches. — 16-5-1907. 
Anni 6. | 

252/169. — LA STESSA. Ressort de contact pour ap- 
parei!s électiques. (Rivendicazione di prorità dal 31 
magg o 1406). -— 31-5-1907 — 6. 

252/66. — EDISON THOMAS ALVA, a New-York. 
Systéme perfectionné d'accumulateur. (Prolungamento 
della pr vativa 59791). — 17-5-1907 — 9. 

252/186. — GEBRUDER SIEMENS e C. (Società). 
Elettrodi рег г flettori. — 15-5-1907 — 15. | 

232/148. — GERCKE HERMANN. a Berlino. Ap- 
parecchio per togliere le influenze perturbatrici sulla di- 
rez one stabilta attraverso il campo magnetico terre- 
stre o d! un sistema di magnet!. (Prolungamento della 
privativa 32515). — 12-6-1907 — 1. 

252/100. — GOLA GIOVANNI FU LUIGI, a To- 
rino. Scaricafulmini per linee aeree. (Prolungamento 


della privativa 59679). — 13-5-1907 — 3. 


Ef Ё fl Costruttore specialista di 
pem ШЦ" | есед pe 


INTRA (Lago Maggiore) о Impianti di illuminazione, 


PABBRICA SPECIALE 


di Istrumenti per Misure Elettriche 


istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


F. 


Y 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


M. di MONTIGNY - Milano Dia Moscova, 16 


Hocketbol Drabt-und Kobel-Werke 


Aktiengesellschaft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


——— Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 59435/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 i 
08 


Land und Seekahelwerke 


e COLN-NIPPESe 
^^: Tito Scaramuzzino а i 


Telefono 75:92 


Diploma d'Onore 


— e — 
Gran Premio = « 


Strumenti da laboratorio «+ » 
Compensatori sist. Dr. Franke 

Le TS ze ` Resistenza normale ed a spina 
È See Ponti di Wheatstone «+ + «+ 


hei reip $ 
> m С. Бх" 


Esposizione 


Internazion. 


ЖШ -~ 


Milano 1906 


/ 
e 


Manufacture posi de Cuirs et Courrois 


ЛО Medaglie - 3 Diplomi d’ Onore 
Giury) alle RE di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


Fuori Concorso ( Membro del G 


3 Stabilimenti a bu 


Marche 28 

Ш 
Scellos- Extr 
Scellos-Rèm n 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L’ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUFFMANN 
MILANO - Via Palormo, II A. 
Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, 
— Specialità macchine per la lavorazione della lamiera 
di ferro. rame, ottone, zinco, pui ees ecc. = 
Presse cccentriche, a 
ie a semplice o doppio 
tto, — Bilancier a fri- 
zione, - Bilanciere a mano 
di precisione. — Cesoie a 
mano, pedale c motore. - 


Y 
MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 


Macchine, ütensili ed Accessori per la 
Meccanica. per Elettricista (specialità 
per montatore), per Fonderia, 
sista, Idraulico, Lattoniere, libro, 
Falegname, Carpentiere, ecc. 


Macchine per arrotolare e 
piegare la lastra, ecc. 
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25342. -- MAGINI GIUSEPPE, a Montepulciano 
(Siena). Perfezionamenti negli implanti di linee per co- 
municaz oni telefoniche. — 29-5-1907 — 3. 

252/217. — KRIEGER LOUIS e la COMPAGNIE 
PARISIENNE DE VOITURES ELECTRIQUES 
(PROCEDES KRIEGER), a Puteaux (Francia). D-- 
sjoncteur à déclenchement avec rhéostat pour le réta- 
blissement du courant. (R'vend'cazione di pr orità dal 
12 novembre 1906). — 13-5-1907 -- 15. 

253/12. — MMCHE LOUIS, a Parig'. 
communication té'égraphique ct téléphon que. 


Système de 
PEA 28-5- 
107 — 6. 

253.25. — MERCADIER JULIEN H., a Louvres 
(Francia). Système d'attache électrique à coin intéricur 
de pression. (Rivendicazione di priorità dal 3 settembre 
1000). -- 25-3-1907 — 6. 

252/128. — OLIVETTI CAMILLO, a Milano. In- 
seritore elettrico a tempo. (Prolungamento della priva- 
пуа 63308). 4-6-1007 — 3. 


232,141. — ROWLAND TELEGRAPHIC COM- 
PANY, a Baltimora Maryland (S. U. d'America). Sy- 


teme perfectionnó de télégraphie électrique. (Prolun- 
gamento della privativa 60216). — 5-6-1907 —- 9. 

252/207. -- SIEMENS e HALSKE AKTIEN-GE- 
SELLSCHAFT, a Berlino. Sistema di collegamento 
per impianti telefonici a batteria microfonica centrale 
in cui l'abbonato chiamante per mezzo di un apparec- 
chio di contatto presso di lui e mediante selettori tro- 
vantisi alla centrale di collegamento, si mette. auto- 
matcamente, in comunicazione con l'abbonato chia- 
mato. — 18-5-1907 — 15. 

252/191. — SOCIETA’ CERAMICA RICHARD- 
GINORI, a ш Isolatore tenditore a filo protetto. 
ud. 7951904 = 

252/1235, == LA STESSA. Innovazioni negli isolatori 
per linee elettriche ad alta tensione. (Prolungamento 
della privativa 72784). — 4-6-1907 — 1. 

252/76. --- SOCIETE D'APPAREILLAGE ELEC. 
TRIQUE ЕТ INDUSTRIEL, a Ginevra (Svizzera). 
-- Coupe-circuit de sûreté. (Prolungamento della pri- 
vativa 60320). -- 2-5-1907 — 9. 


253/13. --- SOCIETE ANONYME WESTINGHOU- 


SE, a Parigi. Nuovo dispositivo protettore per circuiti 
lettrici. — 28-5-1907 — 15. 

232,177. — WOLFF HERMANN, a Innsbruck (Au- 
str.a). Régulateur pour maintenir constante la charge 
d'une dynamo. — 11-3-1907 — I. 

252/96. -- GHIRELLI GIULIO, a Milano. Appa- 
recchio per l'applicazione della corrente elettrica ai rin- 
v.goritori ed a quals'asi apparato congencre. (Prolun- 
xamento della privativa 82847). — 4-6-1907 — 1. 

252/245. — BERGMANN-ELEKTRICITATSWER- 
KE ARTIENGESELLSCHAFT, a Berlino. Procédé 
de fixage de fils métalliques dans les lampes électr:ques 
incandescentes. — 18-5-1907 — 6. 

252/137. — BRITISH HOSIERY AND ELECTRO. 
LYTIS BLEACHING COMPANY LIMITED, a Lon- 
dra. Perfectionnements dans le blanchiment électrolv- 
tique du coton et d'autres matières et dans les appa- 

reds y relatifs. (Prolungamento della privativa 60726). 
— 14-6-1907 —- 4. | 

253/27. — DE HEMPTINNE ALEXANDRE. a 
Gand (Belgio) Procédé pour l'oxvdation des l'quides 
par l'eflluve électrique. — 30-3-1907 — 6. 

Rilasciale nella prima quindicina di ottobre 1907. 

. 253/05. —- JEFFERY JOSEPH ARTHUR c JEF- 
FERY BENIAMIN ALFRED, a San Francisco, Cali- 
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e . . 
Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, а pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifnghe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Gruo. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


putim Ай 


»| Unione Jtaliana = 
= (as-Elettricità 5" 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Impianti completi 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia In Ghisa, Ottone e Bronzo - - 


= LAVORAZIONI IN FERRO = 


GASOMETRI -— TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCE»- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA 

CONTATORI DI GAS == CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA 

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA === 

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO == STUFE 
= FORNELLI == CUCINE = SCALDABAGNI 
== SCALDACQUA ISTANTANEI ===> 

ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ = 


TELEJONO N. 1629 == TELEGRAMMI ED ESPRESS! V/GE 


E KLOCKNER, Ingegnere - Roln- Bayenthal, 7 


Fabbrica specializzata per la costruzione delle resistenze Elettriche 
———= di qualsiasi fipo e di kontroller — 


Avviatore con disinserzione a corrente nulla ed a sovraccarico. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote „72% ., - 


Officina Elettrica Dir. E.” Gerosa 


MILANO 
Via V:ttoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA 


Telegrafi, Telefoni, Apparati Elettrici 


ED AFFINI 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


Impianti telefonici a batteria centrare 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 
= Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


Н. WEIDMANN - RAPPERSWIL tinen) 


Specialità fabbricazione di 


Cartone compresso lucido 12010010 “иши, 


preparato specialmente per uso elettr'co in fogli da 1/10 fino a 
15 mm. di spessore, " rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE * PRESSSPAN » con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, 


Tubi per trasformatori com e senza mica 
BS” Propria fabbricazione e non rappresentanza “UE 


Friedr. Dick, Esslingen M. 


È n= ZA tecnici, Automobi- 


più impalpabili, a taglio normale oppure on- 
duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche ed elettriche. 


con assortimento di utensili e lime Dick 


Rappresentato dalla Ditta 


Reostato per motore trifase. 


Telefono 30-05 


60 medaglie 
300 HP 


listi, Orologiai, ес. 
- Lime di precisione 
Dick fino ai tagli 


CASSE ED ASTUCCI 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. Eufemia, 23 
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d'America). Perfect'onnements apportés 
particuliérement 


fornia (S. U. 
aup bougies d'allumage électrique 
pour les moteurs à explosion. -— 1-4-1907 — 15. 

253/164. — GIANOLI LOUIS-ALEXANDRE, a Pa- 
rici. Dispositif d'allumage par magnéto des moteurs 
en V. (Importazione). — 31-1-1907 — 3. 

253/77. — ANDREASI BASSI EVERARDO, e AN- 
DREASI BASSI LUIGI di TOMMASO, a Roma. Ma- 
novratore elettro-automatico atto a far agire a d'stan- 
za il freno Westinghouse per mezzo delle onde elettr:- 
спе. (Completivo della privativa 85429). — 4-6-1907. 

253/202. — GARELLI ADALBERTO, a Torino. Di- 
sposizone per il comando degli scambi d: linea dal 
veicolo in moto, s'stema «Саге». — 18-3-1907 — 3. 

253/103. — PITT ALUGA GEROLAMO, a Campo- 
morone (Genova). Ruota elastca con sostegni elastici 
per trolleys e veicoli in genere, SEO della 
privativa 84435). -—— 29-3-1907 — 

253/104. — LO STESSO. Мей " «Rol: indo» per 
evitare gli scontri ferroviari. (Prolungamento della pr - 
vativa 84853). — 29-3-1907 — 2. 

253/139. -— CAMPI SILVIO, PEDINELLI ANT о. 
MO, BELLINI ANGELO, MAZZUCATO NARCI- 
SO, TEMPORINI VINCENZO, BERGAMO DOME- 
NICO, a Rovigo. Salvagente «Campi» per automobil‘, 
rams elettrici e lecomotive. -— 26-3-1907 -- 3. 

254/40. — SPALAZZI FRANCESCO, a Roma. Au. 
toplugrafo elettrico, ossia autotracciatore elettr co. della 
retta delle navi. — 31-5-1907 — 

253/1809. — BERARDI Gl: comò di MICHELI, 
\ Genova, Apparecch'o per far funzionare macchine e- 
kttriche e suonerie elettriche comun! colla corrente а 


100 e più Volt. — 2-4-1907 —- 2. 

233/178. -— Interrupteur électrique à temps. — 27-3- 
1007 - - 6. 

355/98, — CHEMISCHE FABRIK BUCKAU, a 


Magdeburg (Germania). Procédé de rendre plus dura- 
bes les électrodes en charbon ou graphite. employées 
dans l'électrolyvse de solutions aqueuses. (Rivendicaz o- 
ne di priorità dall'8 maggio 1906). - - 22-4-1907 — 6. 

254/23. — COUADE MAURICE, a Tolone (Fran- 
va). — Servo-moteur électrique. Completivo della pri- 
vativa 86818. R'vendicazione di priorità dal 13 agosto 
1906). — 26-1-1907. 

254/25. — LO STESSO: Servo-moteur électrique. 
(Completivo della privativa 86818. Rivendicazione- di 
pror:tá dal 19 settembre 1906). — 16-2-1907. 

253/146. - GENERAL ELECTROLYTIC PARENT 
COMPANY LIMITED, a Middlew'ch (Inghilterra). 
Perfezionamenti negli clettrodi. --- 8-4-1907 — 6. 

253/213. — GOETZ JULIUS JOSEPH, a Offenbach 
à/M. (Germania). Procédé et appareil pour mesurer les 


surfaces au moyen de résistances électriques, — 18-4- 
1907 — I. . 
253/234. — HIORTH ALBERT, a Christiania. Di- 


spos zione per azionare forni elettrici ad induzione. - - 
1-5-1907 — 6. 

253/203. — KOCI EMILE, а Parigi. 
Ytesse particulièrement appl'cable aux 
graph ques. (Rivendicazione di priorità 
1906). — 19-3-1907 — 3. 

254/1. — LABORATORIO ELETTROTECNICO 
cooler io E EN 


CONSULENZA Ing. QUERINI e PRATI 
e Costruzione di Linee Elettriche 
COSTRUZIONI 


Régulateur de 
appare!ls télé- 
dal 20 marzo 


— PROGETTI e IMPIANTI — 
MILANO — Corso S. Celso, 15 
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SOCIETÀ ren ca TRAZIONE 
ELETTRICA 


An, pet Azioni - Cap. 2.000.000 - Vers. 300.000 
Sede In MILANO - Vignola, 6 


‘Telefono 95-24 


c 


Impianti di trazione 
con automobili elettrici 
a filo aereo 


Jl sistema più indicato per servizi pubblici: 


per la maggicr sicurezza 


di funzionamento 
Deposito di Isolanti Ohio Brass Co 


per la maggior economia 
nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta 


a nl ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ . 


Vereinigte Elektricitits 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 
eue——_Y—===-==——===—=T_-_-T%® 
EJ 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


a 
Eguipaggiamenti completi ¿Per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche x 


Apparecchi ed accessori per ogni 
applicazione elettromeccanica x» 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


. Rappresentanza generale per l'Italia: $ 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto I, 106-108 - Telefono 1144. 


I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 1n. con grande Gal- 
leria per la lavorazione del legno, mu- 
nita di macchinario modernissimo 
(motrice di 400 HP) per la produzione 
enorme di pali per linee telegrafiche 
telefomelhe ed elettriche, iniettati al 
bicloruro di mercurio secondo il si- 
stema Kyan, il quale fino ad oggi e 
ritenuto il più perfetto che si conosca. 

Questo legno d'alta montagna ormai 
è generalmente preferito al castagno 
che, pel suo rapido deterioramento, è 
soggetto alla frequente sostituzione e 
alle conseguenti enormi spese. Per 
questo motivo le Regie Poste germa- 
niche hanno prescritto per le condut- 
ture aeree telefoniche e telegrafiche 
11 nostro sistema di conservazione. 

Non fare acquisti senza consultare 
le offerte ce! nostro rappresentante : 


Ditta SIMONIS & C. 
MILANO 


raccordo ferroviario 


0981 [әп PjPpugJ esep 
gz 'esseijsuonupen (uspeg) 09y4N9143 


ШУТ ТЕЛ Л 


Cantieri dela Foresta Nera 


SS ж» Rl 


= “PROMETHEUS,, 
Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


о € о —————————— 


WIERSS & Co. - Liestal £77; 


Tejora 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Marca di fabbrica 
UNICA 
massa metallica per saldare 
sempre pronta all'uso 


Assolutamente 


priva di acidi 
Possiede straord:- 


Non è necessario di : ja 
pulire o di imbru- 5 роне 5 i 
nire in preceden- oir a a 
za i metalli da tutti i metalli. 
saldare. ; Si applica con speciale 


Economizza vantaggio quando ос 
А corre di avere 
materiale 


e lavoro buona conducibilità —' 7 
congiungimenti duraturi 


SI FABBRICA 
in tutte le leghe adoperate 


Rappresentante Generale per l’Italia 


LOTARIO DICKMANN 


Via Lazzaretto, 14- MILANO -Telefono 39-30 


Marmitta 


uso domestico, pep (ase di 
salute, Ipferme»'e, Fabbri 
che, Forni, ecc., ecc. 


Ferro da stirare M. 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A, C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
“HARD, 
800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carbon! elettrici - Accessori per implanti elettriel 
‘isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ese. 


AUGUSTO HA A @ 
Via Pietro Verri, Y = MILANO „ Via Pietro 


eS vulcanizzata americana 


A. PISANI 
er 


MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
de Бастон "Telefono 24-15 


Erg DEPOSITO иштии 0110132 n/a. 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 
A ан 


[strumenti 


Misura 


sistema Meylan-d'Areonvel 


чиш DE 
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ING. LUIGI MAGRINI e C., a Milano. Interruttore 
sott'olio con comando a distanza funzionante anche 
come interruttore a massimo e segnalatore. — 27-4- 
1907 — 3. 

253/200. — LAND-UND SEEKABELWERKE AK- 
TIENGESELLSCHAFT, a Nippes presso Kóln (Ger- 
mania). Cáble de süreté électrique. (Rivendicazione di 
priorità dal 3 agosto 1906). — 30-3-1907 — 6. 

253/96. — LANFRANCO MARIO, a Torino. Dispo- 
sitivo di controllo per riconoscere le frodi nei misuratori 
elettrici, — 3-4-1907 — 5. 

253/227. — LATOUR MARIUS, a Parigi. Dispositif 
de transformation en v:tesse d'un moteur à oollecteur 
à courants alternatifs à caractéristiques série en un 
moteur à caractérist ques shunt, (Rivendicazione di 
priorità dal 12 aprile 1906). — 10-4-1907 — 3. 

253/210. — LENNER RAFFAELLO, a Roma. Si- 
stema di valvole automatiche elettromagnetiche e loro 
uso come limitatori di corrente in unione ai contatori. 
— 17-4-1907 — 5- 

253/204. — MC CARTY WIRELESS TELEPHO- 
NE COMPANY, a San Francisco, California (S. U. 
, d'America). Disposizione per la trasm'ss'one senza fili 
delle onde sonore. — 21-3-1907 — 6. | 

253/143. — PEREGO ARTURO, a Milano. Genera- 
tore o motore magneto-elettrico a ferro rotante, siste- 
ma «Perego Arturo». — 3-4-1907 — 3. 

253/149. — SIEMENS.SCHUCKERT WERKE С. 
m. b. H., a Berlino. Convertitore di fase per vetture 
elettriche. che permette l'impiego di motori monofas', 
quando la corrente di linea  trifase, — 12-3-1907 — I4. 

253/127. — SOCIETE ALSACIENNE DE CON. 
STRUCTION MECANIQUES, a Belfort (Francia). 
Alternomoteur polyphasé à collecteur А rendement ma- 
ximum. — 11-3-1907 — 3. 

253/73. -- SOCIETE D'APPAREILLAGE ELEC- 
TRIQUE ET INDUSTRIEL, a Ginevra (Svizzera). 
— Interrupteur électrique facilement démontable. (Com. 
pletivo della privativa 77770). — 4-5-1907. 

253/116. — TRIQUET PAUL-GABRIEL, a Parigi, 
Pile électrique. — 4-3-1907 —- 6. 

253/186. —- MERMOD FRERES (Ditta), a St.-Croix 
(Svizzera). Lampe électrique à arc. (Rivendicazione di 
priorità dal 5 aprile 1906). — 26-3-1907 — 3. 


253/147. — PARKER CLARK ELECTRIC COM. > 


PANY, a New-York. Procédé de fabrication de fila- 
ments pour l’éclairare électrique. — 8-4-1907 — 6. 

253/134. — VEREINIGTE GLUHLAMPEN UND 
ELECTRICITATS ACTIEN GESELLSCHAFT, a 
Ujpest presso Budapest. Perfezionamenti ai sostegni dei 
filamenti di lampade ad incandescenza a tungsteno. — 
11-8-1906 — 6. | | | 

253/2235. — VON DER HEYDE EDUARD J., a 
Berlino. Sostegno per lampadine elettriche. — 26-4- 
1907 — 6. | 
' 253/165. — GRONWALL EUGEN ASSAR ALE- 
XIS, LINDBLAD AXEL RUDOLF, STALHANE OT- 
TO. a Ludvika (Svezia). Perfectionnements aux fours 
électriques à fondre, (Rivendicaz'one di priorità dal 26 
genna'o 1906). — 22-1-1907 — 6. 

253/161. — POLLACCI EGIDIO fu LUIGI c POL- 
LACCI GINO DI EGIDIO, a Pavia. Processo per 
produrre colla calciocianamide una sostanza adatta ad 
uso di concime c per l'estrazione di solfato d'ammon!o. 


— 5-2-1907 — I. 

Ina. F. E. Fumero - Direttore tesponsabil -. 
Срат 
Stab. Lito-Tspografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 
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AN 
Materiale Iolanto Elettrico | 
Vernici P. & B. " j 


Nastri gommati Manson 


Mica - Micanit Jaroslaw 
Cartoni compressi tipo Weidmann 
Fibra americana vulcanizzata 


Tela e Carta Giapponese 


Stagno e Pasta ''Fludor,, per saldare 


Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta. 


ere 


-———————À 


TORINO . Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


oc. An. Materiale ПИШ 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per \'Elettricità 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE 
— —_—m———__r_É_nn@2k2k2k2@2x2k2k5stn EDI EN o RA 
in corso di stampa 


| ADOLFO RIGNON 


Materiale 
per qualunque 


applicazione 


elettrica 


te di 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


“Telefono 91-60 


Inc. MARI ETTI & й 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI DOLAN PER ELETTROTEGRIGA 
yt ndi am — Medias Mose 


Via S. Quintino, 19 "Tel:fono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qaalità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. 


Fabbricazione di MICANIT E d'ogní specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito e di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all'aría - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolíte ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


| RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Yia Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


mmc. i 


13 Febbraio 1908 


Biblioteca deli*Hlettricita 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l’ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 

E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 

volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 

Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori SA e loro 

applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 

496 pag. con 253 fig. . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 

telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 

con 60 incisioni : L. 2.— 
Prot. 1. Ferrari - Impianti elettrici ‘domestici con pile 

ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alie stesse condizioni: 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Güldner М. — Calendario guida per l'esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l’uno. - L. 8. 


Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x 18 di pag. 267. — Ed. Sempere e Сла Va- 
lencia. — L. 4.00. 


Grassi G. — Principi scientifici della elettrotecnica 
— Vol. 17 x 26 di 320 pag. con 126 fig. e varie 
tabelle. Ed. Soc. Tipografica Editrice Naziona- 
le. Torino. — L. 12. 

Righi A. — La moderna teoria dei fenomeni fisici. 
— Vol. 15x24 di 285 ^^vine con 16 figure. Ed. 
N. Zanichelli. Bologna. — L. 3,00. 

Amaduzzi L. — La ioniszasione e la conversione 
eletlrica nei gas. — Volume 24 x 15 di 362 pag. 
con molte figure. Ed. Zanichelli, Bologna. — 
L. 5,00. . 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jäh Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 

Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 

Wilda Н. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. r,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Amoruso M. - Il vagone ferroviario - Vol. 25X16, 
ca. 100 pag., 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 
L.2 


Mo B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x 22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Janecke, editore, Hannover — 
L. 8. 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Schunke — Г. 7. _ 

Oesterwyck (Van) J. — Z nuovi generatori di va- 
| роте a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21 x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 30. 


ME o AS 


RIVISTA TECNICA. LI 


Società per l'industria 
[ REIN { [ ed ll commercio del lubrificanti 
. ww MILANO - Via Lario, 90 


# Ollo per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore y 
Ollo speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore 


0o_r_11È£ 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori ШИШ ad Alta Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 

UENTE RIDUZIONI. DE LA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l'italia; 


Ing. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 
Ing. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


MI CA Rappresentante per l’Italia : 


Corrispondenza in Francese (ius. Riccardi - corse Vitt. Em. 34, Torino 


R Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e per Stufe americans 


c |flateriale di linea 
Ing. L. MERIGGI & C. 


MILANO, Plazza S. Carlo, 2 


Agenti per l'Italia e Svizzera della 


ELA | THE OHIO BRASS COMPANY 


HORGEN 


David Hollier 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI E! ETTRICI 
=== Interruttori # commatatori pendenti 


Costruzione Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGALOU 


MILANO 
Via Larga 13 - Telet. 12-80 Officina Industriale elettrica 
ape Impianti completi forza e luce 
M irre anm == Progetti e preventivi a richiesta 8 092 


LU dA RLETIKRIGITA. | Vol. XXX. - N. 7 


Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri. 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, i 
volume — L. 3. 


Háfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16x25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 

De Benedetti Vittorio. — 1 evoluocne navale e la 
quistione delle macchine. — Supplemento alla 
Rivista «Il Macchinista navale», Edito dal gior- 
nale stesso, Un interessante opuscolo di 136 pa- 
gine - L. r,so. 


Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12х19 con 20 fig. e con pre- 


АА. й | А: E fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 

STESSA geni. M Parigi VI. - L. 2.50. 
| | E Rodriguez Ing. F. — Le miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 


di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese.  — Torino. - 
L. 3. 

Fouveau de Courmelles. — L’anno elettrico, elet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 


se 12х18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 


L'ESERCIZIO IN PARALLELO 


delle macchine a corrente alternata 


| Di: Versione italiana dell Ing. V.'CREVES 
a EX rR А ЧАН ч, sul testo tedesco del Dr. G. BENISCHKE 
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Un volumetto illustrato, edito a cura della rivista 
L'ELETTRICITÀ: 


LIRA 3.— 


NB. I nostri abbonati potranno averne una copia 
che spediremo raccomandata in tutto il regno me- 
diante invio di Zire 2.00 alla nostra amministraz. 


1 r Articoli Elettricità 
Tito Scaramuzzino Arie Beides 
MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltame. ri — Istrumenti di fisica 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori Mica, Micanite, Presspan Tele, Nastri e vernici iso: 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici i 


Fabbrica di lampade elettriche ud incomdescenza 


AARAU (Svizzera) 


Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


bx Giampiero eric, 


MILANO 
Via Pergolesi, 11 « Telefono 15-00 


- ELLE. aceto decenti E 


£lettrieità 


Motori trifasi e monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


— - ———_- LL, ————— 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


ATAR AAA Y 
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BREVETTO. GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casi BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


= MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tuite le applicazioni 


——— 39 —— 


$ 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Ac:umulatori doppi in 
“ Plarté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. Accensione Motori arben 

zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri - per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i piü svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085, 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
N° 17 


Compagnie Internationale d'Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Ammínistratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita In Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


I 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Jmpianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 


Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


"ES  Jmpiauti per comandoo laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 


Ditta V. PAVESI di 


R. RADAELLI 


——— Қ 


Il più grande Stabilimento 


per la fabbricazione di 


anti pr ЇЇ 


А GRS E ШСЕ ELETTRICA 


OINA 


Fonderia Artistica Ualvanoplastica 
Sor 


FABBRICA 
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ordinari, insifonabili e Duplex 


een 


Stabilimento e Direzione M | ГА М О Via Vittoria Colonna, 2 


Telefono 3-87 


Filiale Torino 


[Piazza S. Carlo 
=- IV. 4 
Telefono 21-15 


Deposito 
Via Silvio Pellico 


D. 4 
Telefono 5-90 


S 108 


| MELEGNANO - Officina idroelettrica per distribuzione di energia 


Industriale Italiano 


CONTATORI DA GAZ 


ZIA 


SOCIETÀ ITALIANA 


SIRY, CHAMON & C.| 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
ed 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 


"OK,,"BT,rp ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
— 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri Wattmetri 


Indicatori e ResiSteracorl 


Industriali e di Precisione 
Jstrumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI – FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


чт 


| ALFRED H. SCHÜTTE 


Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3812 
Telegrarami “INITIATIVE, Casella Postale 1184 


GERENTE: H. UHINGEN 


Y 


GENOVA . 


- Piazza Pinelli, y 
Telefono 3064 


TORINO 
Via Alfieri, a 
Telefono 2020 


| 
n 


Fresatrice Fresatrice 
“CHICAGO,, “CHICAGO,, 


grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


per la lavorazione 


ii Metalli 
e dei Legno 


Impianti completi colle macchine piü razionali 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK вов 


1 
‹ 
x 
l 


| Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto ~ Preciso 


Non soggetto 
a guasti o ad 
| alterazioni nella 
| sua taratura. 
Uguale preci- 
stone con '/, di 
carico fino al 50 
01, di sopracca- 
rico. 

z—- д Non contiene 
mn ME spazzole, collet- 


merca мо RARA 


| empaes sso BÉ 7 torí o contatt: 


MIA mobili. 
| fn Ferranti 
| Limifed 
Hollinwood 
Lancashire 
(Inghilterra) 


Per opuscolo, prezzi е forniture, rivolgersi all'ingegnere 


. ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


—r EE. ы REESE 


"amam dui ма UL ШШ & L 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro diplomi d'onore Espos. Tnternaz. Milano 1906 


Contato: i d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

mass.ma richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
tiici a cor: ente conti- 
nua cd a ternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - A p- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa ^ alta tensione 
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Impianti comple i 
di illuminazione c- 
lettrica e traspo ti 
di energia a di- 
stanza. à 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 
e segnalazioni per Stabi- 


————————————————€—X —amá————— 


. Chiusura ermetica 


BREVETTATI | 


Simitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
per la messa in opera) 3 
T 
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Ultimo modello 
| | 


Questi limitatori di corrente sono 

i più pratici 

iù i più esatti 
i piú sensibili 


Facilità ed esattezza dí regolazione 
A A Че E ы 


| 


Sicurezza di funzionamento 


Perfetta solidità ——————— ——— — — ——— 


Controllo sicurissimo 2 


Nessun bisoono di ricambi 
a 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 
Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron ә Elektron con dispositivo 
gnazlone | ordinari per attenuare la scintilia di distacco 2 


Amperes | dala2 | da 2/, | da 41/, | da 6'/, | da 8j, | dall 

эрлер DITTA a 4 | a 6 al ali а 15 
Ргетто ————- 

cadauno | L. 12.— | 14 50 | 18,— | 18,— | 20.— | 22,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


; Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | da?/,a1!/; | da 2a3'/,| da 4 a 51), da 628 


Prezzo cad. L. 12,— 14,50 16, 18,— 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts da !/, a */, di Ampéres 

Da 125 a 250 Volts da !/,а !/, » 


> Prezzo unico L. 5,45 —* 


Tanto per l'italia quanto per la Svizzera, rivolgersi alle 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via ‘Circonvallazione, 104 B 


Questo Studio ha la rappresentanza per г Itala 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperométri, Voltmetri, Wattmetri, есе., 4 
prezzi convenientissimi. 


ET 


| Workaufsstlle Тоторо ЇЇ ЇШШЇШЇШ 


G. M. B. H. 
Sindacato fra le Fabbriche Europee 


di lampade ad ineandeseenza 


2s Società con capitale limitato ————— 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


Telegrammi: Vauvauge Berlino 


————— — IATA = 
G ———_—_———_——1_—______1————————— x : ————— M À—À —— nm Ф 
— ——— ————M— €—- —- mim >ч Q -—— == — =“ zm --—- — — a — ) 


IMPO RTANTE a 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti 
delle 


Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


“Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


incandescenza 7 


MILANO, Piazza Castello, 11 


Veneto e Italia Centrale: 
mg, Valabrega, Lichtenberger & Ori || - 
Torino - Filiale di Venezia —— 


| Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


Candia & Co., Napoli — ~ 


Nuovo listino dei prezzi 
7 = f . dal Dicembre 1906 


- — — 
Е 


- Vendita solo ai rivenditori. 
| 


== Oonto corrente colla Posta Anno XXVH 


L'ELETTRICITA 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 
Unire Cent. 50 ad opni cambiamento di indirizzo — 
i Ti^ G, ARR ATI. Va. р Tenaglia .9 — Milano 


“Karisbader Kaolin Industrie бе 


-<6 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino авй, 27 
e di Miniere di carbone ad оттой 


_—————— 
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GX RIVISTA TECNICA SETTIMANALE Y 
DIRETTORE ING. F. E. FUMERO Ogni po 
12, Foro Bonaparte — MILANO — Tolefono N. 24.237 Cent. 60 
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= ‘Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica 
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| FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
| erue po E BERTETTI & C. - MILANO Telefoni 69-48 e 86-75 


Telegrammi ELETTROBER 
G 
Aococormandita per azioni Vedi бөз ыер 


С. б. S. * SOCIETÀ ANONIMA PER "£C ELETTRICI GIA 


MILANO. Via Broggi, 4 C OLIVETTI & C Telefono N. 80-63 
STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


‘‘NAlassime Cpnorifticenzte 


) Perego «C. 


X IO - Via Castel Morone, 4 | 


\ Apparecchi telefonici, telegrafici ed accessori 
Applicazioni speciali dell' elettricità 


/ APPARECCHI PER LA TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
'- - SPECIALITÀ APPARECCHI DI SICUREZZA - ANTINDUTTIVI . 
PER LINEE PARALLELE [ALL'ALTA TENSIONE | 


Brev. PEREGO 


2iemens-Sehuekert IU 


Vedi annuncio a pag. XI. 


'FICINE DUBOSC - TORINO 


г Anonima e COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI Capitale L 1.500.000 


elevabile a L. 3.000.009 
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Dinamo € motori t'eti 
a corrente continus : 
alternata, 

Gruppi speciali per bord: 

Impianti completi d'illu 
minazione e distribu 
zione di forza. 

App'Icazlone di motori è 
lettrici a macchineope 
ratrici di qualunqu: 
genere, ^ 

Ventilatori » Aspiratori. 

G-ande deposito di ma 
teriali per impianti e 
lettrici, i 


Preventivi a richiesta 
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Gruppo Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts a corren:a continua 110 volta 
- Potenza 100 Cavalli 


x Per la Lombardia, Veneto, Emilla e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Mrrawo, Foro Воб T- Pe 

1 ti la Liguria: GRIMALDI e C., Зисо. а Ing. E. CANZIANI e C., GENOVA, Portici Vittorio Emanuele Il - 
pcia ШЫ. an | diei la Toscana: Successor! LHOTE, Firenze, Via Nazionale, 19 — Per l’Italia Meridionale e la Sicilia 
Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO ө C., NAPOLI, Corso Umberto I, n. 89. Q Ui 
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FILIALI A: MILANO - TORINO & NAPOLI (PER LA VENDITA) = 
QA ———— Oooo nb Aa GRAND PRIX, 


FILI, CORDE ; CORDONCINI FLESSIBILI pros 
PER INSTALLAZIONI ELETTRICHE SpA S. Louis: 
D'OGNI SPECIE. 


CAVI rer ENERGIA ELETTRICA 


STABILIMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRU: Б 


SOTTERRANEI E SUBACQUEI 


4 E. VELFGRATICE CONCORSO ,, 
: Esposizi 
| MATERIALI ISOLANTI [internazionale 
ED ACCESSORI. Milano 1906 x 
| CATALOGBI € PREVENTIVI A RICHIESTA: 
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mtanza Generale f 


JULES RICHARD ==: 
== ELETTRICHE 


Cavaliere della Legion d'Onore | 
Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti vegistratori per il controllo di tutte le operazioni industriali ln generale 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
pcco tempo si è rimborsati del loro prezzo.. Рій di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI 


AMPEROMETRI, VOLTMETR, Æ GSi 
WATTOMETRI AS чө о 
Sa ER A 
MODELLO ELETTROMAGNETICO аге. E (MPS... — P. 
riodicità regolabile, s:nza calamita рег. MISE UO, ALIAS А! 
manente, e che può restar sempre ia Um | 


circu to. 


MODELLO APERIODICO di precisione, 
a cornice sistema d'Arsonval. 


MODELLO TERMICO senz'auto-indu- 
zione aperiodico, a consumo ridotto. 


MODELLO SPECIALE 


perfettamente aperiodico 
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= Fornitori delle grandi Amministrazioni 
| e delle grandi officine del mondo intere 
INVIO FRANCO 


dei Cataloghi e delle istruzioni 
con illustrazioni 
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I maggiori esercizi elsttrici adoperano ora esclusivamente | W> 


Electro- Emaillon 


Massima Collegati Resiste 
in serie 
sicurezza по volt, agli acidi 
d'esercizio phun umidità 
a d'ora 
di prova Oli, Galore 


intatto 


ы e parole depositate come marchi di fabbrica) 
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Pipeth sli avvotgimenti in mossa. resistente e compatta 
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Tetris Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann Pg 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


бос. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 2-31 - MILANO - 29:31, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico ‘Telefono Intercomunale 91-60 
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Centrale Castellanzz, 29.000 HP. 


A EE ET 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equil brate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata pe- impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi | 
sovrapposti - Multibolari. t 


SURRISCALDATORI = POMPE - Tubazioni - Tra- 


| 
| 
| 
| 
і 
smissioni. 


МОТОР! А GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE sistema Parsons. 
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FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite Gta dal Listino Generale) 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chi) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società "Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egtilto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Её (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — 5. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


| 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, : Codigoro, (4 : Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Aussza) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 


Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
300 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Zgitto) ¿co — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 


Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, - 


Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Marietvka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (¿gitto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Bueros Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Liniticio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1909 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


ORLELLANFABRIN HERMSDORF 3. A. 


Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I, Via Melchiorre Gioia 


AST 


po w Specialità: 
( 7C 7 om Isolatori per alto potenziale 
" sm di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d'Europa 


————— —— 106 -———— e. — 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


o 918 Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voli 
920 - Impianto Lomazzo, Società 

Lomb. per distr. Energia 

Elettrica . ; ; . » 20.000 . 
1126-4 - Brusio-Poschiavo P. P. . » 47.000 , 


ISOLATORE DELTA. » 915 —.Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 
Tipo (ORDINO Marklizza-A. E. G.. Berlino . . » 25.000 . 
» 916. » . Schwelm-Siemens Schuckertwerke .. . . . » 20.000. 
» 917 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . | . » 25.000 , 
» 918 — » Municipio Zurigo Machinenfabrik Oerlikon . | . » 25.000 , 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke . : . > 34.000 , 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. . » 34.000 . 
» 921 — » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. i i . » 50.000 . 
» 9822 — » Municipio di Monaco Hovsburg . . » 59.000 , 
» 1411 — » Trollháttan-Governo Svedese . . ' | . » 50.000 , 
» 1892— » sil-Zurigo Municipio di. Zurigo . . . . .. > 90.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, eec. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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E. F. FUMERO 


VoLUME XXX - NuMERO 3 
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SOMMARIO: 


RASSEGNA CRITICA - (Ing. Fumero): 
Il lavoro dell'associazione svizzera degli elet- 


trotecnici . . . . pag. 109 
ll motore elettrico nell'industria tessile. . . >» 115 
Sterilizzazione mediante l'ozono di acque pola- 

bili e iudustriali » 120 
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Trasformatore per telegrafia senza fili ; » 128 
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La collaborazione alla Rivista é libera: i mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame de.la Ccm- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della lo:o pubb.ica- 
zione. 

La redazione non assume alcuna responsabi ità 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 50 per le 
spese di ristampa delle fascettc. 


ME” Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento nen accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 


. Per la prima pubblicazione : 


l pag. s pag. la pag. 


| "Lio Pag. 
L. 40 L. 30 L.20 


L. 10 


"a рар. 
L. 15 
Per le pubblicazioni: successivc alla prima e per 
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L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserzione 
$ fa di norma nelle pagine bianche. 


CRONACA SETTIMANALE 


Le camere del lavoro in Germania. p 

Venne presentato al « Reichstag » un progetto 
di legge per l'istituzione di Camere del lavoro. Il 
progetto è diviso in tre parti. 

La prima parte provvede alla istituzione ‘delle Ca- 
mere e ne determina gli scopi e la composizione. 

Esse saranno istituite per una о più industrie 
nelle circoscrizioni già assegnate all’attività delle 
Associazioni professionali industriali (Art. 1 e 2). 
Fine delle Camere che avranno personalità giuri- 
dica, è quello di curare la pace economica, occupan- 
dosi degli interessi professionali ed economici co- 
muni ai padroni ed agli operai, degli interessi spe- 
ciali degli operai addetti alla rispettiva industria. 

Potranno aiutare le autorità governative e comu- 
nali nei compiti di politica sociale, procurando loro 
notizie di fatto e pareri; potranno discutere desi- 
derata e misure in favore deg.i operai; fare pro- 
poste alle autorità e contribuire alla loro attuazio- 
ne (Art. 3). Occorre, però, che tali notizie, pareri 
e reclami riguardino l’interesse della maggioranza 
degli operai addetti alla stessa industria nella cir- 
coscrizione assegnata ad una Camera di lavoro. 
Non è ammesso l'intervento della Camera nell'in- 
teresse di una sola fabbrica o sola impresa (Art. 5). 

Nei casi di dissensi professionali tra padroni € 
operai le Camere di lavoro possono intervenire sol- 
tanto se l'intervento è invocato da una delle parti 
e non potrà essere invocato che in tre casi: 

a) se nella rispettiva circoscrizione non esista 
tribunale di probi-viri, a termini della legge 1891; 

b) se, purc esistendo tale tribunale, esso non 
abbia giurisdizione su « tutti » gli operai interessati 
essendo la giurisdizione dei tribunali di probiviri 
più ristretta delle circoscrizioni assegnate alle Ca- 
mere di lavoro; 

c) sc il tribunale di probi-viri ha già funzionato 
come arbitro senza avere potuto giungere a una 
conclusione (art. 6). 

L'istituzione delle singole Camere di lavoro e la 
sede di ciascuna saranno deliberate e designate dal 
Consiglio federale dell’impero (art. 8). 

La Camera di lavoro è composta di un presidente 
e di un vicepresidente da nominarsi dal'a autorità 
tutoria, e di un dato numero di consiglieri scelti 
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Parafulmini in Serle mE 
Bobine comper sate di sicurezza 


Resistenze ohmiche e accessori | 
orse Тг CEN 


Ан. Vol, 
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STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò « Zanardo 


9. Via Due Macelil P 
| ROMA E 


6, Via S. Andrea 
MILANO 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
‘ fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 
Vol. 205, N. 96, per: 
‘‘Valvole di sicurezza contro le sovratensioni 
per cavi elettrici,, 

della 2 set LAND cud SEEKABELWERKE A. 
G., a Colonia- Nippes (Germania). (31) 


24 Marzo 1905, Reg. Att. 


Privativa Industriale: 21 Maggio 1900, Reg. Att. 
Vol. 126, N. 192, per: 


“Perfectionnements aux papiers-carbones et 
autres papiers reproducteurs,, 


A Signor Frank Wing WEEKS, a Chicago (S, 


J. A.). (32) 
Privativa Industriale: 19 Dicembre тооз, Reg. 
219, N. 187, per: 

‘‘Généraleur de courants Sisctriques inter- 
mittents,, 


del sto: Malcolm Percy RYDER, a White-Planis 
(5. U. A.). (33) 


Privative Industriali: | 
1) Vol. 151, N. 144 Reg. Att. e N. 62180 Reg. 


- Gen., per: 


"Compteur à courant alternatif d'aprés le sy- 
Steme Farraris,, 


2) Vol. 221, N. 68 Reg. Att. e N. dovra Reg. 
Gen., per: 


. “Dispositif pour compenser l'influence des 


variations de tension ou de frequence sur 
la constante des compteurs électriques éta- 
blis d'aprés le principe Ferraris,, 

3) Vol. 224, N. 152 Reg. Att. e N. 81371 Reg. 
Gen., per: 

‘‘Compteur à courant alternatif d'aprés le sy- 
stéme Ferraris avec pieces mobiles sur les 
champs magnétiques,, 


del signor Otto Titus BLATHY a Budapest. (,,) 
Privativa Industriale: 22 Settembre 1903, Reg. 
Att. Vol. 171, М. 190, per: 


‘‘Perfectionnements aux pôles, ou electrodes 
des appareil électrolytiques, etc ,, 

del signor George Jones ATKINS, a Londra. (ys) 
Privativa industriale: 18 Luglio 1905 Reg. Att. 

Vol. 211, N. 118, per: 

“¿Machine а combustion interne,, 

dei signori Charles KNIGHT € Lyman Bernard 


KILBOURNE, a Chicago (Illinois) Stati Uniti d'A- 
merica. (16) 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenza di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 8 Ottobre 1897, Reg. Att. 
Vol. 90, N. 404, per: 


‚ **Perfezionamenti nei metodi e nei mezzi per 


adattare e regolare la fase per apparecchi 
di correnti alternate,, 

della Società WESTIN GOUSE ELECTRIC Co. Ltd., 
a Londra (Inghilterra). 
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nella ragione di metà tra i padroni e metà tra gli 
operai. 

11 numero dei consiglieri è fissato dal Consiglio 
federale dell’Impero secondo la estensione ed im- 
portaza rispettiva delle Camere. Ognuna delle due 
classi elegge i propri consiglieri. (Art. 9 е 10). 

— La seconda parte del progetto determina ¡ diritti 
elettorali. 

Sono elettori, nella classe dei padroni, i compo- 
nenti le associazioni professionali industriali della 
rispettiva circoscrizione. 

Sono elettori nella classe degli operai i compo- 
nenti le commissioni operaie istituite nel'e varie 
imprese secondo 1 regolamenti industriali vigenti 
che eleggono una metà dei consiglieri assegnati 
alla loro classe in ciascuna camera e le commissioni 
operaie istituite presso gli istituti di assicurazione 
coniro gli infortuni sul lavoro che eleggono l'altra 
metà (Art. 12). 

Sono eleggibili tutti i cittadini tedeschi di età non 


| inferiore ai зо anni compiuti, che esplicano la loro 


attività professionale da almeno un anno in una 
delle industrie rappresentate nella Camera di lavoro 
della rispettiva circoscrizione (Art. 13). — 
L’elezione si fa mediante schede scritte a mag: 
gioranza relativa (art. 14). 
Le modalità speciali delle elezioni saranno sta- 


‘bilite con apposito regelamento. 


Gli eletti durano in ufficio 6 anni (art. 16). 

Le altre disposizioni del progetto riguardano le 
spese, il funzionamento amministrativo ed il con- 
trollo dell’autorità. 

Le spese-sono a carico delle associazioni profes: 
sionali ed industriali, delle aziende, alle quali ap- 
partengono le commissioni operaie, e degli istituti 
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

Le sedute delle Camere di lavoro sono pubbliche. 

Le funzioni di presente e di vicepresidente sono 


gratuite. 
I consiglieri godranno una indennità di viaggio 


e medaglie di presenza, corrispondenti per gli ope 
rai al guadagno professionale giornaliero e рег ! 
padroni ad un equo compenso. 

L'autorità tutoria delega un rappresentante ре 
ogni seduta, al quale deve essere sempre data là 


parola. 
In casi di irregolarità, di illegalità e di resistenza 


all'autorità tutoria la Camera риф essere sciolta c 
ricomposta mediante nuove elezioni. 
La metamorfosi della materia. 

Come si sa il radio ё una sostanza che emette 
continuamente dell'energia sotto forma di luce, d! 
calore e di 3 radiazioni specia'i chiamate alpha, bê- 
ta e gamma; di queste le alpha sono costituite da 
proiettili della grandezza di una molecola d'idro- 
geno elcttrizzati positivamente e aventi una certa 
velocità, le beta sono formate di corpuscoli detti 
anche elettroni circa 2000 volte p'ù leggeri dei pre- 
cedenti, elettrizzati negativamente e aventi l'enor- 
me velocità compresa tra 100 e 300 mila chilome- 
tri al secondo, e infine le gamme sono solo dele 


LUCE E FORZA. 


Impianti per trasporti di forza <í NL | ANA 


a qualuaque tensione. 


Teurbogeneratori e Tur- Ve 
boaltesnatori A\ 
Impianti elettrochimic / &- i 


Q 
O 


Trastormatorí con 
raffreddamento 
ad olio e ad aria 


Motori speciali per 
qualunque industria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


Quadri di distribu- | 
pleti - Inter a consumo ridotto. 
zion e com - - 
ы Contatori normali, a doppía tariffa, a mas- 
, tuttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 
pet qualunque tensione. Limitatori di corrente, ecc, 


TRAZIONE 


Studia ed esecuzione di impianti per 
D Tramvie. 


APPARECCHI 


di misura e controllo, 
da quadro, laborato- 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- río, eletteomedicina. 
tanes, sopraelevate, sospese, Erin 
Implanti di trazione per miniere. vg pe ` 
| chí telefonici 
Applicazione dei sistemi a corrente conti 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e Impianti d’avvisatori 
trifase. d'incendio e di ronda. 
Telegrafi, 


Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d’acqua, 
accenditori di mine. 


Indicatori di velocità e con- 
tigiri - Trasmettitori d'ordint 
p:r marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic, per elettrochimica e metallurgica, 


Genova, Gia 5. Lorenzo, & – Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — М 10011, Piazza 7 Settembre 
"AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


Cani a 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 
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Caldale - Semifísse - Cocomoblil - Motori 
Pompe Centrifugbe, ecc. 
NOLEGGIA - ACQUISTA 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


- Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie In BRESCIA 


THE 


“OSCILLA TOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante æ æ 
e Girevole automaticamente. 


G. ACERBI 


=== GENOVA 


Lens nen cenae] 


CONCESSIONARIO 


TELEFONO 20-61 


Soffietto =,Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate рег 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da collettori. — Contagiri ed altro. - 


Ing. STEFANO FISCCER”- Milano, "* Rettgrino 


perturbazioni di etere analoghe a quele dei raggi 
X. Il radio poi emette ancora una sostanza, la quale 
comunica la radioattività a tutti i corpi he incon- 
tra e si chiama emanazione: questa nuova sostan- 
za raccolta isolata e studiata mostra tutti i carat- 
teri dei gas semplici e in particolare dell'argon, si 
liquefa a] contatto dell'aria liquida ed ha un peso 
atomico di 215; isolata l'emanazione, essa spon- 
taneamente е gradatamente durante un mese circa 
si trasforma e diventa elio altro gas semplice e ben 
definito. 

Lord Kelvin faceva notare che l'elio è stato sem- 
pre trovato nei minerali radioattivi e che la natura 
del radio come corpo semplice era molto discutibile. 
Non era piü conveniente ammettere che esso radio 
fosse un composto di elio e la creduta metamorfosi 
una lenta scomposizione di questo scomposto? Que- 
sta interpretazione che spiegava anche il prodursi 
continuo di energia colla continuità della reazione, 
era difesa dal Kelvin colla sua abituale potenza lo- 
gica; ma il Ramsay ha accumulato altre prove più 
decisive contro la chimica classica. 

L'idea direttrice del celebre sperimentatore in- 
glese tu questa: «Poichè un centimetro cubo di e- 
manaz.one sviluppa diventando meglio un'energia 
4 milioni di volte più grande di quella fornita per 
l'esplosione di un egual volume di gas miscuglio 
di idrogeno e ossigeno, comuncando questa energia 
a deg i clementi, essa potrebbe bastare a squilibrarli 
e trasformarli. L’emanazione isolata si trasforma 
spontaneamente in elio, ossia il suo atamo pesante 
е car.co di energia si polverizza negli atomi più 
leggeri di elio; se invece di isolarla, è messa in con- 
tatto di altri corpi, comunicherà loro parte de la 
sua energia di desintegrazione e sarà questa suffi- 
ciente a dividere e quindi trasformare a.tri atomi? » 

Ed ecco come le esperienze del Ramsay hanno 
risposto affermativamente. Se in un tubo di vetro 
si rinchiude dell’emanazione e un po’ d’acqua, do- 
po un mese circa si constata l'assenza dell'emana- 
zione, la scomposizione del.'acqua nei suoi compo- 
nenii idrogeno e ossigeno e la presenza di due nuo- 
vi elementi l'elio e il neon che ha un atomo menb 
pesante dell'atomo emanazione ma 5 volte piú pe- 
sante dell'atomo elio. In questo caso dunque l'e- 
manazione cede una parte della sua energia all’ac- 
qua che si scompone; l'energia rimanente poi in- 
sufficiente a polverizzare tutti gli atomi dell'ema- 
nazione nei minuscoli atomi di eio ne riduce un 
gran parte negli atomi piü pesanti di neon. 

Se si mette l'emanazione in prescnza di un sale 
di ramc avvengono due sorte di metamorfosi; il 
гате si cambia in litio o sodio i cui atomi sono me- 
no pesanti di quelli del rame e l'emanazione avendo 
ceduto un'energia ancora piü considerevole del caso 
precedente si cambia in un corpo di atomo meno 
pesante del suo ma piü pesante di' quello di elio 
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Fila e verghe ottone e rame 
DONNAZ - Val d'Aosta 


SPECIALITA’ 
filo e corde di rame 


— a MORCOM. Ltd. 


Oilicine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 
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Centrale niunicipale di Croydon 


| Motori a "pue VES a ERAN Rotazione 


-— — — — ——————— - - 


———— c ———— 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiate o in costruzione: 
|. per una potenza di 700. ooo HP. 


— H 


ME ¿NTIVI E STU DI DI PROGEN TTI COM PLETI 


— — D A 


eamm ——ÀÀM—————M — MÀ M —À— mum —— ——- E 


Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 
| TELEFONO 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano Kw 


XIV L'ELETTRICITÀ. 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 


TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 
Certificati di prove eseguite da: 


The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d'Electricità de Paris. 
Il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini === 


E. BERTETTI C. 


Fili, Corde e Cordoncini 


elettrici isolati - Cordoni 
per Teleioni e per Se- 
gnalazioni 


Y 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


М) 


y di precisione e 


(отра ҸҸ CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo “ St. Louls 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 
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e neon. In queste metamorfosi si passa sempre da 
atomi più pesanti ad atomi più leggeri. 
L'inalienabilità dei boschi demaniali. 

Il Ministro dell'Agrico'tura ha preparato un di 
segno di legge che ha per fine principalmente di 
far dichiarare inalienabili sei boschi e terreni de- 
maniali, della estensione complessiva di ettari 
7432, posti nell’alta, media e bassa Italia, portando 
così i boschi demaniali inalienabili a 25 in tutto per 
60,000 ettari circa. Questi sei boschi sono: Monte- 
dimezzo, in provincia di Campobasso; Cecina (Ma- 
gona), San Lorenzo e San Giovanni in provincia 
di Pisa; Arenili di Ravenna; Penna e Lame, in 
provincia di Genova; San Gerbone nelle provincie 
di Ascoli Piceno e Teramo. Con ciò si soddisfa al 
ripetuti voti delle due Camere, provvedendo nel 
tempo stesso a conservare, migliorare ed accrescere 
la proprietà boschiva nazionale, per farne dei bo- 
schi modello, sotto la gestione tecnica ed ammini- 
strativa del Ministero di Agricoltura, Industria e 
Commercio, che la esercita per mezzo del personale 
decnico forestale. 

Con questo disegno d, legge si propone di to- 
gliere il vincolo della inalienabilità ad un picco'o 
boschetto isolato, di appena 150 ettari, posto nella 
provincia di Livorno detto Giove, che non presenta 
più i caratteri per essere mantenuto tale, in virtù 
di una precedente legge del 1871, perché ora non 
serve altrimenti per fornire i carboni agli alti forni 
metallurgici di Follonica nella provincia di Grosse- 
to. Invece in questi ultimi tempi è stato accertato 
che il sottosuo'o del Giove é ricco di minerale, che 
importa di utilizzare, ció che non potrebbe farsi se 
continuasse ad essere conservato inalienabile, per- 
chè la citata legge del 20 giugno 1871, N. 283 ne 
proibisce il, dissodamento. 


Una commissione per le acque pubbliche in rap- 
porto all’agr.coltura. 

E' intenzione del Ministro d'agricoltura di costi- 
tuire una Commissione per lo studio dei provvedr 
menti reclamati dalle odierne esigenze dell'azienda 
agricola industriale e commerciale in rapporto al 
regime delle acque pubbliche. 

La Commissione dovrebbe studiare la riforma de 
Consorzi di irrigazione e sui concorsi di derivazione 
delle acque, esaminati i voti delle Camere di oom- 


.mercio e delle Associazioni industriali circa le pro 


poste di modificazione del progetso Massimini-Gian- 
turco sulla derivazione delle acque. La Commis- 
sione ha anche lo scopo di rinnovare al Ministero 
dell’agricoltura lo studio delle domande di cogees- 
sioni di derivazioni d'acqua nell'interesse dd #- 
gime idraulico forestale, delle bonifiche agrarie. 
della navigazione interna, della pesca, ecc. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società idroelettrica - Milano. 

L'assemblea ordinaria e straordinaria di questa 
Società si tenne presenti circa 600 azionisti rappre 
sentanti circa 79.776 azioni. 

Nella relazione del Consiglio d’amministrazione. 
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di tensione, di intensità, di carico 


per corrente alternata e continua 


e per forni elettrici 
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rr un ttt 


Riduttore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. d. BELOTTI S D. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 
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Grandi batterie per illuminazione e forza 
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piü che un bilancio, essendo la Società tutt'ora in 
periodo di preparazione, il Consiglio presenta una 
situazione di cassa. Le spese di primo impianto 
e costituzione sono esposte in L.216,229, essendo 
nell'esercizio in corso già state ammortizzate per 
L. 7456.05 e la relazione segnala l'esiguità dela 
cifra, per cui fu dato costituire una Società dali'in- 
gente capiiale di 15 milioni. 

Non essendo ancora la Società in funzionamento 
industriale ed avendo un bilancio che si chiude con 
un residuo utile di lire 124,524.83, il Consiglio vor- 
rebbe proporre di passare tal somma a nuovo, ma 
avendo avuto da diverse parti richiesta di distribu- 
zione di interesse al capitale sociale lascia ai soci 
di deliberare in proposito. 

ll Consiglio, facendo tesoro dell'esperienza a 
caro prezzo da altri fatta, credette imprescindibile 
dovere di climinare quell'unica insidia veramente 
temibile e pericolosa, che può minare la solidità de- 
gli impianti idroelettrici, cioè le eventuali differenze 
fra la realtà ed i calcoli sulle portate e sulle magre. 

Gili ing. Boucher da Losanna e Perini da Torino, 
ebbero l'incarico di eseguire accurate ricerche per 
determinare la sicura potenzialità di rivi Bitto, Tar- 
tano, Masino, Codera-Ratti ralfrontandola poi con 
quelle degli altri corsi d’acqua valtellinesi, sui qua- 
li tutti la Società idroelettrica aveva diritto di pre- 
lazione. 

Tali ricerche c tali studi, eseguiti durante la ma- 
gra invernale, 1906-1907, eccezionale per intensità 
c durata, hanno accertato in modo indubbio — dice 
la relazione — che le acque del Masino razional- 
menie utilizzate, garantivano un contributo di circa 
22,000 cavalli costanti. Con ciò mig.ioravano k 
previsioni fatte su questo rivo. 

Per quanto rifletteva il Bitto, il Tartano, il Co- 
dera, i dati avuti dimostrarono che con qualche 
variazione di portata с con una forte riserva a va- 
pore, come d'altra parte era stata preveduta, essi 
potevano fornire il quantitativo d’energia che il 
Consiglio si riprometteva, ma che, dovendo subire 
il confronto col rivo Mal'ero. si trovavano in con- 
dizioni di tale inferiorità nella loro convenienza cco- 
nomica, da rendere neppure legittimo il dubbio cir- 
ca la scelta. | | 

A detta del periti ed in base alle risu'tanze avute, 
le forze del Mallero venivano ascritte fra le migiiori 
d'Italia, certo prime fra quelle ricavabili da qualun- 
que impianto in V^'r-184; giacchè la vastità del 
suo bacino imbrifero c l'alimentazione natural: del- 
le vedrette e dei -hiacciai lo forniscono di ingenti 
volumi d'acqua suscettibili di forti salti con brevi 
canali e tali da prestarsi ad una graduale utilizza- 
zione a seconda del consumo. 

La possibilità noi di rendere costante la relativa 
ingente energia, mediante la creazione di serbatoi 
di garantito esito e capaci di eliminare interamente 
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La più graude fabbrica italiana del genere 


Y. E. В. - THOMSON HOUSTON 
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DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono М. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Elchberg. 


ll sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. б. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha suto la maggiore applicazione. 
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Vetture Numerr e potenza 
Km. automotrici del motori Tensione Frequenza 
Niederschoenewelde-Spindiersfeld (presso Berlino) - Ferrovie | | | 
dello Stato Prussiano. . . . . . . . . . . 41 | 2 |  2da100 HP | 6000 Volt | 25 cicli 
Stubeithslbahn (Tirolo: - Stubaithalbahngesellschaft 18.2 | 4 ‚ 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des ohemins de fer vicinaux 20.8 20 | 2 da 40 HP 600 » 40 » 
roie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . . . T.— | 2 | 2 da 100 HP 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - Ferrovie dello 
" Btato Prussimno. DN 26.5 | 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
letorla-London Bridge - London-Brighton and South Coast | 
RAS NR OE PM f 13.9; 20 | 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
- . Fusina Società Veneta per costruzione ed | | 
esercizio' di Ferrovie secondarie italiane 34.5 10 | 2 da 65 HP ! 6000 » 25 » 
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ai fabbrioa in: 
Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano, 


Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 
Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 
Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., 
Spauna: Società Spagnola ] ampada Z - Barcellona, 
Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 
Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles 

ecc ecc. 


Berlino. 
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la gravosissima riserva a vapore, rendeva viepplü 
evidente la convenienza economica di tale utilizza- 
zone. 

Per gli accordi fatti dal Comitato promotore a 
mezzo di una Commissione, presieduta dal sen. Fa- 
cheris, la Idroelettrica aveva definitivamente as- 
sunte le forze del Masino, del Bitto, del Tartano, 
del Codera-Ratti, mentre su quelle del Mallero a- 
veva un semplice diritto di prelazione al prezzo ор- 
zionale di L. 30 per cavallo. Però 1 possessori si a- 
dattarono a cedere il Mallero, e a lasciare in pos- 
sesso della Società anche le forze del Bitto, del 
Tartaro, del Codera-Ratti, aggiungendovi le altre 
tutte delle quali esso gruppo disponeva, per com- 
plessivi cavalli idraulici teorici 254,187, con facoltà 
nella stessa di scegliere fra tante energie quella che 
avesse riscontrato più conveniente, senza alcun ob- 
bligo di rimborso per spese o per risarcimento di 
danni in caso non avesse utilizzato in più dei 58,000 
cavalli, base del patto sociale. Come accessorio ot- 
tennero facilitazioni sul prezzo dell’ulteriore even- 
tuale forza, ridotto da L. 30 a L. 12 e L. 20 per 
cavallo a seconda dei rivi (tanto in caso di utiliz- 
zazione diretta, che di cessione a terzi), e sui той! 
di pagamento. 

I vantaggi derivati alla Idroe'ettrica da questo 
nuovo stato di cose sono così riassunti dalla rela- 
zione : 

a) di essere entrata in possesso, colla pura 
spesa preveduta per l'acquisto dei rivi Masino, Bit- 
to, Tartano, Codera-Ratti, di un ingentissimo quan- 
titativo di energie idrauliche, fra le quali primeg 
giano quelle dei Mallero ; 

b) di poter scegliere fra tante forze le migliori; 

c) di essersi procurata mediante la forte ridu- 
zione dei prezzi, duraturi a tutto 1915, la probabi- 
lità di beneficiare sulle eventuali cessioni che fosse 
per lare a terzi di suo gradimento, delle forze a- 
vute in opzione. 

Il Consiglio si accinse poi a coltivare le istrut- 
torie già in corso  r conseguire nel più breve tem- 
po possibile i decreti di concessione delle due den- 
vazioni prescelte. 

La nota agitazione valtellinese per la tutela degli 
interessi locali, avendo provocata dal Governo una 
sospensiva di tutte le procedure in corso, diede 
mezzo ai Comuni ed alla Provincia di Sondrio di 
presentare a loro volta delk: domande di concessione 
su tutti i rivi della vallata. 

Anche coi Comuni e colla Provincia di Sondrio 
fu possibile l'intesa, mediate l'obbligazione assunta 
dalla Società di corrispondere al'a Provincia cen- 
tesimi sessanta, cd ai Comuni centesimi ottantia per 
ogni cavallo concesso in disciplinare; accordo di 
poco dissimile da quel'o concluso dal Municipio di 
Milano colla provincia di Sondrio e coi Comuni Val 
tellinesi. 

Nel frattempo il Consiglio ha ultimato il proget- 
to di esecuzione del Masino; ha espropriati tutti i 
molini della valle del Masino, colla complesiva som- 
ma di L. 34,220 realizzando sui preventivi una forte 
cconomia, e tutto è pronto e studiato per gli espro- 


Telegrammi: MARIOTTICO 


Motore da telaio 


Tipo completamente chiuso, sopporti a sfere 
rend mento minimo garantito 83 ojo 


CT. 


| ® 8 

| 1 (011 IRSE per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 

Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 

e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 

— ice NO * ] Ме» 


I più economici motor! a combustione 


Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare | 
Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


. Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ins.” Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 


blektrotechnische Fabrik Aheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. 


FONDATA NEL 1882 


Telefono 70-30 


— == ЫЕ МОГ 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione ==> 


dl ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren-| 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


COSTAUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 
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Società Elettrodinamica 


Y бышы бепега!е E. О. ALIOTH 


taliana della 


Sede Centrale MILANO 
соо Teonioo е Amministrativo ЖП Principe Umberto. 28 


UFFICIO SUCCURSALE - dia Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalleri, © 


Utticio d! GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
»  » GENOVA - Via XX Settembre, зі. 
»  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» э VENEZIA - S. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
> э BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illaminazione е trasmissione d'energia - Alternatori - DI- 
samo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria s 


Progetti e preventivi a richieeta 


PREMIATA FABBRICA 
101 PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Edoardo Nelle 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefone intercom. 2-06 
«pra 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


893 ed articoli affini 
ape pi 


TELEPHON FABRIR А. 5. 


già 4. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio бийим itu 


Milano 1900 


Gran 


pri anche delle sedi dei canali e delle officine ; fu anzi 
già indetta la prima asta per le opere idrauliche, alla 
quale furono invitate trentuno fra le più importanti 
Ditte costruttrici. 

Approfittando delle favorevoli condizioni del mer- 
cato, il Consiglio si è procurato il rame elettrolitico 
necessario alla linea di trasporto dell'energia del 
Masino a prezzo molto inferiore di quello preve- 
duto, realizzando cosi una ragguardevole econo- 
mia sul costo preventivato. 

Analogamente il Consiglio dice che le offerte 


. delle Case fornitrici dl macchinario idraulico ed 


elettrico, che rappresenta una forte parte delle 
spese de'l'impianto, sono sensibilmente inferiori 
ai prezzi posti di base ai preventivi. ce 
Anche il progetto di esecuzione del Mallero è ш- 
timato, e furono già incominciate le relative espro- 
priazioni, che procedono in modo soddisfacente. 
Furono fatti ottimi sondaggi minutissimi sul ter- 
rcno e sulle roccie dci progettati serbatoi, e si sono 
iniziate trattative per la vendita dell'energia. 
La probabile municipalizzazione del gas a Genova. 
Il Consiglio comunale ha kesté approvato ‘n 
prima lettura la proposta dela Giunta relativa alla 
Municipalizzazione del servizio del gaz. Questa pri- 
ma deliberazione ha per ora 11 maggiore effetto di 
non addivenire alla rinnovazione del contratto con 
la Società del gaz, che da oltre trent'anni ha l'e- 
sclusiva concessione del servizio. 
Esercizi elettrici Chizzolini - Milano. 
Nello studio del notaio Guasti si è tenuta pior- 
ni sono l'assemblea straordinaria dei soci di que 
sta accomandita per azion'. Intervennero 11 azio- 


nisti che rappresentavano oltre la metà del capitale 


sociale. Presiedeva il comm ing. Carlo Esterle. 

Fu decisa la trasformazione dell'accomandita in 
Società anonima dal capitale come sin qui, di lire 
1,200,000 in azioni da L. 250. Venne di conseguen- 
za modificato lo statuto sociale. 

Si procedette a.la nomina del Consiglio d’ammi- 
nistrazione : ing. Ettore Conti, ing. Carlo Clerici, 
ing. Antonio Chizzolini, consigliere delegato e di- 
rettore generale. 

Sindaci cifettivi vennero nominati i sigg. : comm. 
Angelo Carminati, avv. Michele Zambellini e ban- 
chiere Orsini-Castellini. 

La trasformazione de'l'accomandita in anonima, 
prelude ad un prossimo aumento di capitale, è fatta 
allo scopo di imprimere maggiore sviluppo all'a- 
zienda che possiede importanti impianti a Chiava- 
ri, a Viareggio e in altri luoghi di Toscana. 
Tecnomasio italiano Brown Boveri. 

Gli azionisti di questa Società furono convocati 
in assemblea generale straordinaria. La riunione 
si tenne, presenti 41 soci, rappresentanti 31,608 a- 
moni. | 

І due сотта all'ordine del giorno furono appro- 


Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 
Filiali: Genova. Via Consolazione, 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, $ 


*- 


—] 


(Clarke, Chapman « È 0." 757 
CALDAIE А TUBI DACQUA · 


(Brevetto Woodeson) 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. С 


Tutti i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 
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Pompe a vapore ЇЇ azione direti + 
э per ttti d servi e tulle le pression 


fora „ешш 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA 1 NAPOLI 


= — Via Caffaro — 5 | Galeria Umberto, 27 


XXII 


Compagnia Sturtevant 


TORINO 


Corso Oporto — 


35 


35 — 


VENTILATORI 
FORGIE 


3» Applicazione 
== agli essicatoi, tra- 

sporti ppeumatici, tiraggio 

ipdotto. “ p 


ASPORTAZIONI 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIOTIE 


Catalogo gratis a richiesta 


«Е 
DITTA. 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 
1555 


DIPLOMA A TORINO 


impianti eseguiti 
per: 103.000 cav. 


Cataloghi e preventivi a richiesta 
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vati all unanimità. Cosi furono modificati kh 
coli 6, 10, 19, 22 dello statuto sociale, rè 
rispettivamente il capitale sociale, la comp 
del Consiglio di amministrazione, la firma sociale 
in genere e la firma per gli atti di ordinaria am- 
ministrazione. E si deliberó inoltre di aumentare 
il capitale sociale da L. 4,500,000 a 6,000,000 me- 
diate l'emissione di 15,000 azioni comuni del va- 
lore nominale di Lire 100 cadauna, da emettersi 
quando il Consiglio crederà opportuno. 

Società elettrica locarnese - Locarno. 

Con l'intervento di 15 azionist' portatori di nu. 
mero 1324 azioni si tenne l'assemblea generale or- 
dinaria di questa Società che ha aumentato durante 
lo scorso anno il proprio capitale soc'ale di franchi 
15,000 per tante obbligazioni. Nominati a scruta- 
tori i signori ing. E. Rusca e Celso Giacometti ed 
a segretario il prof. Zanini, vennero approvati il 
rapporto del Consiglio d’amministrazione letti dal 
presidente dott. Polar, quello del Consiglio di revi- 
sionc letto dal signor б. B. Baroni ed il conto pro- 
fitti e perdite del bilancio 1907 che presenta a pa- 
reggio una maggiore entata di fr. 57,901.29, cosi 
ripartita: fr. 34,000 ad ammortamenti, fr. 25,500 
dividendo 4 1/2 % agli azionisti, fr. 1401.29 a nuovo 
L'assemblea riconfermó ad unanimità lo scaduto 
Consiglio d'amministrazione с di revisione nelle 
persone dei sighori: dott. G. Polar, W.Gascard, 
Enrico Nessi, Giovanni Pedrazzini, Alberto Keber, 
ine. С. Balli е Quirico Giacometti,- consiglieri; 
С. B. Caroni e Rocco Pedrazzini, revisori. 


11 valore di Borsa delle azioni di Banche e So- 
cietà italiane. 


In base ai prezzi di compensazione stabiliti per 
fine gennaio 1908, le azioni di Banche e Società 
diverse italiane quotate in Borsa, secondo i cal 
coli dell’ Economista d'Italia, rappresen'avano un 
valore complessivo di lire 3,579,261,248, in au- 
mento di L. 8,494,458 su ouello che risultava a 
fine dicembre’ 1907. 

Ecco come le suddette cifre d'insieme si ripar: 
tiscono nei vari gruppi dei va'ori in discorso: 


Fine gennaio Differenza 
AZIONI 1908 fine dic. 1907 
Istituti di credito l.. 520,990,000 | 2,930,000 


Società di trasporti 


| | » 843,330,000 + 5,610,000 
Metall., Mecc., Miniere » 

» 

» 


442,135,248 + 4,909,988 
216,100,000 + 3,006,000 
90,962,000 + 600,000 


Gas ed elettricita 
Condotte d'acqua 


Industria Zuccheri | » 182,300,000 + 1,976,000 
Prodotti chimici | » 119,350,000 + 5,905,000 
Tessitura e filatura » 307,000,000 + 7,187,000 
Molini » 39,502,000 + 2,332,009 
Automobili » 36,870,000 + 1,442,000 
Imprese Immobiliari > 155,667,500 + 1,875,500 
Industrie diverse » 258,074,000 + 118,500 


L. 3,579,261,218 -|- 8,494,188 

Come si vede dalle suesposte cifre, il movim a- 
to nel mese di gennaio 1908 non è stato, come in 
dicembre 1907, uniforme su tutti i gruppi di ү 
lori. Devesi però tener conto che nel gennaio ft 
rono pagate L. 


del 1907. 


10,738,000 per acconti e dividcad! 


SOCIETA NAZIONALE 


—— DELLE) == 


"FICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 
pce Capitale Sociale L. 5.000.000 Qu 


LI 


ii 


et A mts 
> | 
"9999494499 * 


*"**-*9»»*9*5:9**9*99*»99**24**9***41* 
UA TARA AAA A ALLA LALA) 
LEA = LEESE attis e: att. Е 


Impianti Elettrici Completi e > 


Alternatori Dinamo >+» > >œ » 
Trasformatori - Motori * +. ж «+ 


Pompe e ventilatori a comando elet- 


trico =~ * * » * яж » * 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 
magnetica + +. » » + 


а 
Gru e Argani a comando elettrico e 
a mano + + » +. kx + + 


Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Irg. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

PALERMO - Luigi Langie o, Via 
Villarosa, 8-a 8-0 

GENOVA - A. M. PATTONO & С. | 
Via Caffaro, 17. 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


се MILANO 
PO 


' 4 - Via Broggi- 4 
lil 
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Registratore elettromagnetico a cinta continua 
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Strumenti di misura per elettricità 


Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 


MASSIME ONORIFICENZE 


Gran Premio 
St. Louis 1904 


Gran Premio 
Milano 1906 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti Nazionali 
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La plusvalenza che a fine dicembre era di 33.27 * 
4 fine gennaio si è elevata di poco, cioè a 33.59 *. 
Commercio del carbone nella Gran Bretagn. al 

31 dicembre 1907. 

Alla fine del mese di dicembre il commercio del 
carbone di Glascow continuò moderatamente atti- 
vo per tutte le qua па salvo qualche cas» di note- 
vole riduzione. Continuó la domanda del carbone 
per uso domestico senza peró nessun cambiamento 
nei prezzi. 

La richiesta per lo Steam Coal lu moderata « a 
prezzi invariati. 

Lo Splint Coal fu abbondante e a prezzi più 
bassi essendo stata minore la richiesta durante le 
leste. | 

IEU Coal ebbe pronta vendita, ma con ridu- 
zione di prezzi; il che si verificó pure per altri 
carboni minori. 

Al ar dicembre i prezzi del carbone consegnato 
и bordo in Glasgow furono i seguenti: 


Steam Coal 13:- a 1376 per tonnellata 

Splint Coal 156 a 14/- » 

ЕП Coal 

Main Coal 

l'esportazione del carbone da tutti i porti del 

Regno Unito in Italia durante il novembre 1907, 
confrontata con quella del novembre 1906, pei le 
quantità eccedenti le 10,000 tonnellate, risultá co- 
mc segue: 


12/6 a 13:- » 
3/6 a 9- » 


Novembre 1907 Novembre 1 


''ounellate Tonnellate 
Genova 275,620 | 181,230 
Livorno 49,330 30,520 
Messina 22,130 13,460 
Palermo 15,250 10,080 
Ancona 31,440 35,860 
Venezia 92,360 61,510 
Savona 56,000 74,130 
Napoli 67,140 42,500 
Spezia 21,200 34,010 

630,470 483,300 


L'esportazione totale del carbone dai porti scoz- 
zesi all'estero, durante il 1907, ammontó a tonnel- 
late 10,146,631. Di queste, 3,010,645 nc ebbe la 
Germania, 1,268,307 la Danimarca, c 1,091,608 la 
Svezia. я 

Le altre nazioni ne ebbero un numero di tonnel- 
late inferiore al milione e l’Italia ne importo ton- 
nellate 755,940. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
L'assetto degli uffici postelegrafici e telefonici a 
Milano. : 

Già. dicemmo della convenzione firmata fra i' 
Governo ed il nostro Com е per l'annessione al- 


l'attuale Palazzo delle poste c telegrafi di un altro 
più vasto per l'estenzione dei due servizi e pe! col- 


FONDERIA MILANESE DI ACCCIAIO 


Getti in Ferro dolce e Acciaio 
d'ogni forma e d!mensione 


MILA NO — Corso Lodi 


GETTI in 
ACCIAIO 


~ N 
SOCIETÀ ITALIANA 


GANZ 


DI ELETTRICITÀ 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


SALAS, 


== Alternatori = Motori = 
T rasformatori = Convertitori 
г Dinamo e Motori a corrente continua 

LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 
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IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


== Preventivi gratis a richiesta 


í 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO . Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


= Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


so Tiaa ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 


Economia di manutenzione 
Pressioni elevate 


Massima sicurezza 


Caldala Babcock & Wilcox con surriscaldatore, 


Esposizione Interna- GRAND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande a. 
———  Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE > » 1.300.000 » i 
IN ITALIA » » 140000 » » 


Economizzatori - Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ercole Marelli & Co. - Milano) 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi: 


Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


NS 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


per 


Corrente continua 
Corrente alternata 


TID DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTI 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino suddl- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 


— o e—wes 


Piü di 20.000 sempre pronti 
еса 
Filiali e Rappresentanze della Casa con Depositi: 

MILANO TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 


Via 8. Radegonda, 10 Via S. Quintino, ЇЇ Cai. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Frères — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
Joba Shirley Pandiani V. Р. Mattera * Willem van Rija Pedro Bossi Colli & Bailo 
77, Finsburg Pavement  Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 (C 
9 LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
А E Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Mones! e C. Paolo Zsigmandy 
Praca dos Sapateitos 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 239 Rua pie nuum 78 
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TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l’Italia Cerh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. — — e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: ^ ә - Venezia, S. Moisè, 2065 
8 01 


Allgemeine Elektricitáts-Gesellschaft © 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogai fipo, to fogli Hen e duri, ЇЇ tuti L ИП 


Lavorazione in pezzi sagomati а richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 

Carta Micanite - Tela Micanite 
MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 

TUBI MICANITE === 


g Centrali, le Ditte elottrotecnicho, gl Installatori e i Rivenditori vagliano rivolgersi ul nostro signo 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 1 
Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO | 


Helefono 96-27 


i 


"m Anonima Ing. V. TEDESCHI 8 С. - Torino) 


Capitale L. 2.000.000 interamente versato 


j FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ISOLATI 


per ogni applicazione dell'elettricità 


[ Само Trifase Armato 


Tipo М. 335 TN con isolamento speciale per funzionamento а 


30.000 volt 


Questo cavo provato per un'ora successivamente a 
30.000 - 40.000 - 50.000 - 60.000 - 70.000 
80.000 -.90.000 volt 


| rappresenta un tipo veramente pratico di cavo ad alta e 
tensione per le sue dimensioni ridotte e conseguente li- 6) 
mitato prezzo. $ 


Cassette terminali, di sezlonamento, di giunzione 
per impianti a 30.000 volt 


Laboratorio ad alta tensione per le prove del cavi 


e relativi accessori 


GRANDEZZA NATURALE. 


Informazioni e preventivi a richiesta. 


^ Lopovico Hess 


MILANO | 
Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
A Y a ET. — — O” 


Casa fondata nel 1895s 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 
BERGMANN-ELERTRICITATS-WERRE 
RIPARTI 1. L. Z. 


UM 
TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,, E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 


LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENAA : 
—- ———————————0 М Ж.Ж. А X23X3.X О 


меў | € 


. Duovo isolatore-morsetto 


(BREVETTO ITALIANO N. 85007) 


per condulture a fili od a barre, nei locali di macchina 
e di trasiormatori per alta tensione, nonché per iocali 
di accumulatori, e cantine. 


< VANTAGGI 2 


Grande economía dí tempo 


SY Montaggio sicurissimo 


| .. Adoperabile per qualunque sezione 


PREZZO CONVENIENTE 


DOMANDARE LISTINO N. 51 === 


Felten a butileanme-Lalmeyerwerke A.-l. 


FRANCOFORTE 5m 


Visto di dietro e quadro 
della Centrale Elettrica Tramvie d do bb d A 


— 


del Canapificio Veneto 


| Antonini e Ceresa Por e Ferrovie elettriche 


Impianti Elettrici 


per llluminazione + 


n NI UPS UNI 


e Trasporti di forza 


Locomotive y w ~, 


PP PP M ——— —————— — —— - 
ISLA NL Soo ot da SINAIS um ur unu E 
e EO E rn ei EI а — 


+ + y у v elettriche 


© d 


Motori +++ ++ + 
тет IRI E ыны Elevatori + tyy + 


$ v e Trasformatori 
"enne Grue elettriche, ecc. 


Rappresentanza Generale: 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità - Milano 


| SOCIETÀ ITALIANA + 
| M = 
CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI | 


E PRODOTTI! AFFINI 
. LIVORNO 


1 һа Е E 
= x LI "e ` M | E mi 
1 Е A x. è | (a , 
a «уў N ^ ^ 1 - “2 
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А NA ES M. COND. RS CP MIA = à ERE ef 
x ARTN ЕУ КМВА у * = - cr. 
V oa Sw pig N TAR ea. inim c TN 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


ui 


P 
> 


--* 


Ing. Valabrega Lichtenberger t D | 
TORINO • Via Lagrange, 29 
VENEZIA ~ San Moisè, 2065 
Rappresentanti Esclustvi per l'Italia della Casa: === 
Theiler e C. di Zug - (suizzERA) 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRIGI 


per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Contatore | per cerreste trifase 
fasi nos cquilibrata. 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


Ш VALABREGA LICHTENBERGER & OR 


J 
DEPOSITO ed MATERIALI Ed ACCESSORI A | 
S Per IMPIANTI Si 


== 


ELETTRICI 


{TURBINE 


ИШ?) X i | 


| RINO: VIA LAGRANGE 29 [44 a 278 
SII VEMEZIA :*** SAN MOISE 2065 rat, n NOAA 


: 25. 
STA 2 
MNT ®© NI 
66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e ud 
NT, WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


канбы Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino S dat ^ "imet 


DINAMO 


ZI 


2 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 


Apparecchi per uso dl famiglia, Ferri с 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


rare, scaldaferri per arricciare, | calda- - 

letti, scaldapiedi, accendisiee tia ecc сс. . 
Apparecchi elettrici per l'industria | E "el mo 

per cappellai e sarti, recipie "i per 
. Дв — : colla, grandi bollitori, caldaie, 9 " 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- = d үт lo toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc, (UN y 

delle, marmitte, casseruole, bollitori, = 

caffettiere, tejere, ecc. Г 7: 


ЕЛ? 
Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- | 
glie, alberghi, ecc. 


= Y 


P Spec lalifà: Grandi forni per fornai e pa 
cieri (già parecchi in funzione). "rad 


= o. CA Medaglie а?” Oro -9 la 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«~ GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. = | 
^ E tas” 
—? LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS WT 


i Google 


Pa 


ing. SILVIO DE-PRETTO & C. - Schio 


Turbine ':©. RAPIDE-GIRARD-PELTON - Regolatori - Servomotori idraulici ed a secco 


Rendimento garantito elevatissimo Rendimento garantito elevatiesimo 


acchine per la fabbricazione della Сама, Cartoni, Paste, di legno 
RAPPRESENTANTI еее е Macchine pel trattamento preliminare dello. straccio 


per le Turbine e i Regolatori 
Per la Lombardia. Emilia Liguria: ing. 


Ciper N Piemonte: Ing. VALABREGA ERE AE 


pone M и & ORI - Torino - Via | |. MAMICOTTI in sostituzione dei Manicotti a denti 
A » per collegamento di 2 alberi. 


2. PULEGGIE es INGRANAGGI ¡er rendersi a vo- 
lontà fisst o folli. 
Si applicano anche per forze considerevoli. 


lagrano e disgrano dolcissimo senza fermare il 
movimento. 


Impianti numerosi ín Italia e all’estero, 
BREVETIDATI 
In Italia ed all" Estero, 


Compassi Richter di precisione 


E. 0. RICHTER 8 È биш 


Esposizione di Milano 1906 
GRAN DIPLOMA D'ONORE 


Deposito presso gli Ottici e Cartolai di lusso 


ütili per i piü accurati lavori 
di Ingegneria, Meccanica, Architettura 


Rappresentante con campionario 


Gius.Schiera - milano 
Via Meravigli 1-3 Telefono 68-31 


Società Anonima. Forniture Elettriche 


gi ATTILIO Pozzo & С, — LoRENZO:TOMMASI ALIOTTI 

= Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato === 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 

FILIALI GENOVA { FIRENZE TORINO 

— — Via Consolazione, 7 R] Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 Ыз 


EST II IT AA SL 


Import azione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLAT ORI IN PORCELLANA = 
—— —PLrP ALTO E BASSO PO TENZIALE 

VE TRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misura i 
Apparecchi per quadri } › Dr. PAUL MEYER A. G. A. G. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino, 
ad aria compressa , N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA dei materiale brevettato contro le frodi 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
k MERCE SEMPRE PRONTA * 


AA n I 
hatte 
Va i 


SOCIETÀ ITALIANA - 


| SIRY, CHAMON a С. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
=й» 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 


“OK, BT, Ep “ACT,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
AH | 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia тапта. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


^ PA - 
5: i I 
ес i : 
Mita Ур y "a 
bius? "yr 
Minto 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione. 


pd 


Jstrumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


_ FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


Dali ETA’ 
——— ar . 


A e 


.. Lampada ad arco a gioho chiuso 
la piü conveniente per 


шаа! «picaro JANAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO o% KANO a 


ERNST PABST Be:levue-Coepenich 
Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 

Pile a secco 

dc e a liquido 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta tensione e per luogbi umidi 


Rappresentante per l'Italia < S 127 I 


ALBERTO VIGLIANO = MILANO 


ШИП Stassenohmbedar 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Tudustriali 


BERLINO Alberto Vigliano = Milano Rn, 
— e Corso Buenos Ayres, 66 
Mate riale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


ELETTROGENO 


кол аа: - elettriche 
Materiale. Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici; solidissimi 


SALE GENE RATORE PER PILE 


EI Non ba luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: саға - Maggior intensità di corrente 


€ Occorre minor quantità di elettro- 
CK geno che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l'Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO ¿MILANO 


GEBRUDER ADT A. 6. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica тш m Materiali Elettrici Isolanti 


— AT п. -- it n — 


mec e — Am 


Е È n 3 
UE Sal 
2 È © | 
ZE Ela 
ha  GEBHÜDER ADT AKTIEN-GESELL3CHAFT, — n 
— TOBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 
—— Accessori completi per Installazione di Tubi == 
per l'Italia Settentrionale e Centrale — A — per l'Italia Meridionale 
| ALFRED SCHMITZ successore @ 
Ing. A. C. PIVA RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS | 


MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO —————————— NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici Pozzi Artesiani == 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua f 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


——======= Evltato ogni pericolo d’ inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. ——-———— — 
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"SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHI га SANTE, 


MACCHINE A — INSTALLAZIONE 
€ у Е Е E эз 2 " ^ » ^ a T Es. 
Å MA ЖУ Jq Мга Жа; 4 auti. c ЖУО La y y v ў 
VE AS е Y. AS ego ita - È - PUES ON 
En SERE menta So PY si 
DISTRIBUZIONE i "d A MIT ETE T 
^ " ) » e Ps y" Y Е , 2. <. ‚ч ты А D "t. 
EU á* A д NM = e ү : ^r $ 
"uw - - > "utt e" t (N Le, Ls »e i 7 ' v 
m |р di. WORD ; AR ig ¿LALA ox 
È dx ДМ... сй NEL OTTIMI 
d Ed “ 1 Р. а Е - : 4 
Р, AS bk f 9, . Р o ARA "4 i E Е M к» 
DO - — se vd - Pb - ч е; 
— A. РР осу N 
въ NI , n" і "4 е \ 
. 5 J 4 " - m wt А ч ps ! ? 
Г E DAS | COSTRUZIONE 
ECONOMICHE [| eum E - | | 
e Te o5 VE INT ! 
| "E (1| | : { ACCURATA 
n s Ра a» 44 ” = 
71 E > - ' " S шш — HH LN - r р І 
i » . < | м - + Г , с 
dI è . һм ' 
REGOLATORE PRECISOM са | Wà | | ESECUZIONE 
-— 2 ^ » , PE T ^ y = n 
E SENSIBILE Ш 33 ret. ЖӨН a PERFETTA 
TA ME à „ешн. es ES E MEME 
їч T. | . "Ле; - | pus 
"nidi en з 


UFFICIO VENDITA PER E ITALIA 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - Mirano] 
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locamento dei telefoni dello Stato, attualmente 
assai а disagio nel Palazzo della Borsa. La gran- 
diosa costruzione formerà un unico isolato fra ie 
attuali via Bocchetto, S. Maria Segreta, Santa 
Maria Fulcorina e S. Vittore al Teatro. Queste tre 
ultime contrade sarebbero, naturalmente, allargate 
ed abbellite. La nostra amministrazione Comunale, 
desiderosa di cominciare al più presto i lavori del 
nuovo palazzo, è sollecita nel lavoro di espropria- 
zione delle aree occorrent. 


CONCORSI. 
Concorsi a tre posti di allievo ingegnere nel R. 
Corpo delle Miniere. 


Gli esami per i concorsi a tre posti di allievo- 
ingegnere nel R. Corpo delle Miniere che erano 
fissati per il giorno 20 gennaio, avranno luogo in- 
vece nel giorni 27 € seguenti del prossimo та 20. 
Il termine utile per la presentazione delle domande 
di ammissione al concorso é prorogato al 10 mar- 
70 p. v. 


TRAZIONE. 
S. A. Funicolare e tramvia, Bergamo. 

Gl; azionisti di questa Società, che ha un capita- 
le versato di lire un milione, saranno prossimamen- 
te chiamati а pronunciars su] progetto di costru- 
zione ed esercizio di una tramvia elettrica Berga- 
mo-Albino. 


Progetti e domande di concessione di nuove fer- 
rovie 


Al Ministero dei Lavori pubblici furono presen- 
tati progetti e domande di concessione dalla ditta 
Clementi e dalla Società de'le ferrovie secondarie 
romane, rispettivamente, per una ferrovia a vaporc 
da Roma a Frosinone; la domanda di concessione 
per la costruzione di una ferrovia elettrica dalla sta. 
zione di Montesilvano a Penne; il progetto e la do- 
manda di concessione per la costruzione e l'eser- 
сіло di una ferrovia elettrica dalla stazione di 
Ponte di Nossa della ferrovia di Valseriana a Clu- 
sone, la domanda di concessione per la costruzione 
© l'esercizio della ferrovia Pontedera-Saline di Vol- 
terra, 

Progetto di ferrovia elettrica approvato. 

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha ap- 
provato il progetto della ferrovia elettrica Ponte- 
di Nossa-Clusone, che verrà cosi allacciato con Ber- 
gamo. * 


Le tramvie in Inghilterra. 

Un « Whit paper » pubblicato dol Boord of Tra- 
de pubblica interessanti notize sull'estendersi con- 
tinuo del sistema di tramvie nel Regno Unito. Men. 
tre nel 1878 non esistevano che 269 miglia di tram- 
vie a cavalli, ora se ne hanno 2394 a trazione elet- 
trica. Il capitale investito in tali imprese nel 1878 
era soltanto di 4,207,350 sterline, mentre al 1 gen- 
nalo 1908 ammontava a sterline 64,092,691. 


Bettocchi Ratfaele 


MILANO 
Via Meravigli, 18 


TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 


SOCIETÀ рев LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI FLETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ED ESERCIZI 


e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


- VIA ХХ SETTEMBRE, 3I 


- S. MOISÈ, 1463 
- VIA RONDINELLI, 1 
- VIA ARSENALE, 14 === 
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VENEZIA: 


IINFFICI: FIRENZE: 
GENOVA: 


TORINO: 


Costruttore di linee telefo- 
niche ed elettriche. PALI 
Di CASTAGNO selvatico 


per linee elettrich», tele- 
grafiche e telefoniche — 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, Мїл CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
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GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


GADDA £ € 


—- 
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Societá Italiana Lampade ad arco ed Impianti elettrici 


Accomandita sem plice 


Ing. A. COLOMBO s C 


UFFICIO: 
Corso Umberto I, 255 
OFFICINA ROMA 


Via delle Mure, 48 - P.^ Maggiore 


EZ IC NXT 


> Unica Fabbrica Nazionale di 


LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, a 
== e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


Р 
ULTIMA NOVITA: 


per corrente continua e alternata 
Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici FE. 
e accessori per impianti telefonici “LEER 


Esecuzione di impianti elettrici 
== per illuminazione e forza motrice == 


20 Febbraio 1908 RIVISTA 

1 passeggieri trasportati nel 1878 sommavano a 
146,001,223, mentre nel 1907 furon > 2,454,807,487. 
Gli introiti netti che nel 1878 furono soltanto di 
sterline 230,956, nell'anno scorso salirono a ster- 
line 4,485,413. Linee possedute dai municipi britan- 
nici hanno uno sviluppo di miglia 1570, con un ca- 
pitale di 41,736,547 sterline, mentre le Compagnie 
private ne posseggono 823 miglia con un capitale 
di sterline 22,356,644. 


La navigazione interna in Germania. 

Il dottor Sympher di Berlino, pubblicó una mo- 
nografia statistica, ricca di dati dimostranti l'alta 
mportanza raggiunta dai trasporti fluviali nell'eco- 
nomia della Germania. 

La lunghezza de.le vie d'acqua della Germania, 
sulle quali è regolamente esercitata una navigazione 
commerciale non è aumentata negli ultimi tren'anni. 
Di 10,000 chilometri nel 1875 essa è ora di poco più 
che 10,300 chilometri, perchè sempre prevalse il 
sano concetto di migliorare le vic esistenti prima 
di crearne di nuove. Si è intrapreso fino dalla pri- 
ma metà del secolo scorso e si prosegue con tenace 
lavoro, un vasto piano di opere di sistemazione che 
ha condotto a risultati meravigliosi. 

Il fondale dei singoli fiumi è andato aumentando; 
regime delle acque si è fatio più regolare, meno 
aspre le curve, addolcite le rapide. Minati gli sco- 
gli la navigazione è diventata sicura; si sono mol- 
tip.icati gli approdi, ralforzate le arginature e le 
dighe, consolidate le rive con mirabili opere. 

Uttenuta la sistemazione delle vie tutte le сиге c 
le preoccupazioni degli Stati tedeschi si sono ri- 
volte al perfezionamento del materiale mobile ed a'- 
la costruzione dei porti, sia comuni che di raccordo 
colle ferrovie. 

Da una tavo'a del Sympher risulta che nel 1875 
la flotta fluviale della Germania era composta di 17 
mila barche delle quali 15 mila con una portata in- 
feriore alle 130 tonn. ed appena 20 di portaia su- 
periore alie боо tonn. Il tonnellaggio compl ssivo 
era di un milione e mezzo di tonnellate. 


Nel 1905 invece il numero delle: barche cra au- 


mentato a 25.000 di cui то mila sotto le 150 tonn. ; 
6000 da 200 a 250 tonn.; 4000 da 300 a 600; 1715 
бае боо alle 3000 tonn.! I! tonnellaggio totale era 
salito a cinque milioni. 

L'aumento dei fondali с le migliorate condizioni 
di navigabilità hanno permesso di adottare un ma- 
teriale di portata sempre maggiore che si utilizza 
meglio e più rapidamente è ammortizzato. Ale vec- 
chie barche in legno si sono andate man mano so- 
stituendo le capaci e sicure navi in ferro, molto lun. 
ghe ed ampie, e poco profonde. 

Le barche al disotto delle 150 tonn., che non 
possono sostenere economicamente 1 lunghi tra- 
sporti e la concorrenza delle tariffe ferroviarie, so- 
no diminuite di numero e destinate ai traffici locali, 
al completamento dei treni ai piccoli fiumi. 

Sono invece aumentate di molto quelle da 200 
a 250 tonn. del tipo Finowkdhne (servono sul ca- 
nale di Finow a Berlino), che, per molti riguardi 
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Soc. An. Materiale Elettrico 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per v'Elettricità 


eHIBDBRE CATALOGO GENERALE 
im corso di stampa 


Materiale 


per qualunque 


applicazione 


elettrica 


MILANO - Via: Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 


Feltro isolante impermeabile | 
per coperture di tetti e per isolamenti: 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed | 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, Pansa; : 
piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta del cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. 


ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta s'incarica dell'applicazione. 
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— Nessuna manutenzione per molti anni. 


A — 
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LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


Gocietà in accomandita per azioni — Capitale L. 8.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO «Deposilo Generale: MILANO. 
Via Maglio del Lotto . Viale Monforte, 27 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
= Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a a distanza, ad apertura nell'aria, nell’olio, immediati, a 
tempo. 
MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
© INSERITORI 
^? ceomplici e doppi per batterie di eeeunnulateri 


| AS U Regolatori automatici pel sistema di sarvoltaggio Magrial 
yn QEOSTATI a ventaglio ed a corsoio === 
¿EOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento === 
Apparecchi per reti aeree nomeo аноде, ресе Condensatori Elettrici Кезге ете sopranan alme 


SCARICATORI PER BASSD ED ALTE TENSIONI 


el Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRENTB 
Morsetti, Serrafili — Valvele a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) | 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori "18 


BERGAMO - Teietono 3-71 lelegr. Elettrotecnica ж MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Plettrotecalea 


| HARTMANN & BRAUN - хед per кюе 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo. 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


Apparecchi di misera eleltici e n 


con accessori 


a scopi industriali e scientifici 


Misurofor di corrente 


tensione e potenza 


ete APPARECCHI A CONTATTO ED A SEGNALAZIONE è 


FREQUENZIOMETRI 


eecondo Hartmann Kempf 


1:3 == 
FREQUENZIOMETRO DOPPIO. === FASOMETRI — 


——— — — 
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) 
può sini come il più comune ed il più uni- 
versalmente adottato perchè per le sue dimensioni, 
pur presentando già una discreta convenienza eco- 
nomica, può molto facilmente servire per la na- 
vigazione anche su fiumi di scarso fondale e su ca- 
nali di piccola larghezza. | 

Nel 1875 su 6,500 chilometri di ferrovie vi fu 
un traffico di 10,900,000,000 tonnellate-chilometro ; 
sui 10,000 chilometri di vie d'acqua, 2,900,000,000 
tonnellate-chilom. Sul traffico totale que lo per via 
d'acqua rappresentava il 21 % e quello per ferrovia 
il 79%. 

Il movimento chilometrico era di tonnellate 290 
mila per le vie d'acqua e di tonn. 410,000 per le 
ferrovie : il primo al secondo come 7 а 10. 

Nel 1905 sui 54,000 chilometri di ferrovie il trat- 
fico è di tonn.-chilom. 44,600,000,000; Sui 10,000 
di via d'acqua esso aumenta a 15,000,000,000 di 
tonn.-chi.ometro. La proporzione aumenta in favore 
della navigazione interna dal 21 al 25%. 

Il movimento chilometrico è per le ferrovie di 
520,000 tonn. vale a dire è raddoppiato; quello delle 


vie d’acqua di 1,500,000 tonn. e cioè più che quin- | 


tuplicato. 

L'aumento asso'uto di traffico fu per le lerrovic 
di 33.7 miliardi di tonnellate chilometro, meno c he 
triplo di quello delle vie d'acqua im 

Se si considera peró che le vie d'acqua sono in- 
vece un quinto in lunghezza de'le strade ferrate, e 
che il movimento chilometrico ne ё invece doppio, 
si può farsi una idea esatta della grande potenzia- 
lità economica della navigazione interna, che quan- 
do sia assistita dai mezzi tecnici di cui dispone in 
Germania, diventa superiore a quella della ferrovia 
mostrandosi piü suscettibile di questa di un traffico 
intenso. 


| IMPIANTI. 

Impianti elettrici autorizzati nel 1906. 
PROVINCIE DI MANTOVA E-REGGIO EMIL. 

Società « Officine di energia elettrica », Novara. 
— Distribuzione di luce e forza motr.ce in Suzzara 
(Provincia di Mantova). — La Linea di trasmissione 
aerea, a tre fili, si estende а prolungamento del'a 
linea già esistente Guastalla-Suzzara (Reggio E- 
milia) di proprietà della stessa Ditta, mantenendosi 
parallela al tratto di strada provincia е che un.sce 
Gualsta la а Suzzara, e fa capo a un trasformatore 
situato nell'abitato di Suzzara. La sua lunghezza 
& di circa 6 hm. — Corrente, Alternata, tr.fase, 
4800 volts. | 

PROVINCIE DI RAVENNA E FIRENZE. 

Ditta Claro, Lega e C., Brisighella. — Dis.r.bu- 
zone di luce e forza motrice nel Comune di Mar- 


radi (Prov. di Firenze). — La linea di trasmissione 


aerea, a tre fili, parte dalla stazione generatrice di 
proprietà della Ditta, situata presso la stazione fer- 


Efrem Lafleur j 


| INTRA (Lago Maggiore) 


Costruttore specialista di 
pipi elettriche per alta 

one, A A A X 
DM di illuminazione. 


RIVISTA TECNICA. 


Ins. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC 
Fabbrica Specialista 


Seghe e Macchine 


per la 
Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (Germanio) 
[osi Milano 1906 - Grand Prix sus 


A.C. vom C. J. VOCEL Met 


presso presso Berlino — 
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Premiata alle principali Esposizioni 
? CS 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92: 


SIUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentina Pellizzari 


già collabor:to e t*cnico di questa Rivista 
e della B bl oteca deli'E ettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc Ammiaistrativa di Treviso 


CASTELFRANCI VENETO 


RECAPITO IN "CREE V 153O, VIA MANIN, 21 


CONSOLENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in mataria industriale Elef- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


Societá in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


{> GIUSEPPE VANOSSI « C. 


3 nro MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) ШЫ Пий 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


siti: Costruzione wpecializzata di »pparati per basse e alte tensioni Interuttori, Commutatori, Porta 
Карр resentanze е depo ' valvole, Valvole fusibili a filamento argento. Capicorda, Ргеве e derivazione di corrente, Ai 
н Trasformatori e ridut'ori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
MONZA - Cornelia m e Daffieno per limitazione di carico, Accessori per impianti di central: e cab ne di generazione e distribuzio ne 
» 27 d’energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 

GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via XX Settembre, 16 — Impianto apeciale per la coatruzi ne e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
TORINO - Enrico Piumatti lucida per Central, Cabine Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
Via 8. Quintino, п qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 

= : тке dietro indicazion» o disegni. 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Caleta Trinità Maggiore, 8 = A richieste disegni e preventivi — 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


= 12, Foro Bonaparte — MILANO - Telefono N. 94-87 == 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


FERROVIE 


ES DELLO STATO 


ca T ESERCIZIO 1907-1908 

Seran e А 

фы 5 22° Decade - dal 1 al 10 febbraio 1908. 

ЄЗ < о 

E St RETE STRETTO DI MESSINA 
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— 98 APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI APPROSSIMATIVI DEFINITIVI ; 

Eu ё È esercizio corrente esercizio srecedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff renze 
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ca iz Media . . . . . | sama. IEDIE + 87 23 23 
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EIS PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 10 febbraio 1908. 
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o 
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м 5 Della decade. . . NW; 75 7791: 26 | 764 A 7602 ИЗ 171,59 
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(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Cerignola Stazione-Città, 


Società Italiana LANGEN AT 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO  ., 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


135, Via Padova — MILANO — Via Padova, 185 


— _—. 


ei 


Motori ad olii pesanti “ОТТО, 


TIPO VERTICALE 


de ЗО a 400 oasvalli 


Consumo olio di 180 а 200 grammi per cavallo effettivo ora 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


da Жы 
30 Febbraio 1908 


roviaria di San Cassiano (Prov. di Ravenna), si e- 
stende per quasi tutto il suo percorso lungo la stra- 
da provinciale Ravenna-Firenze, c fa capo ad un 
trasformatore posto nella borgata di Biforco, fra- 
zione del Comune di Marradi. La sua lunghezza è 
di circa 12 hm. — Corrente, Alternata, trifase, 
3250 volts. 

PROV. DI AREZZO, FIRENZE E SIENA. 

Società Mineraria ed Elettrica del Valdarno, Fi- 
renze. --- Trasporto e distribuzione di energia elet- 
trica in alcuni determinati centri di utilizzazione si- 
tuati nelle provincie di Arezzo, Firenze e Siena. — 
Dail'officina generatiice, che sorge in Castelnuovo 
dei Sabbioni, Comune di Cavriglia (Prov. di Arez- 
zo), partono 4 linee principali: di trasmissione; la 
prima, aerea, a sei fili, lunga circa hm. 32, attra- 
versa 1 Comuni di Figline, Greve e Galluzzo, c fa 
vapo a Firenze; la seconda, aerea, a tre fili, lunga 
circa km. 38, attraversa i Comuni di San Giovanni 
Pergine, Bucine, Montevarchi, Terranuova Brac- 
ciolini, Laterina е Castig ion Fibocchi e fa capo 
ad Arezzo; la quarta, aerea, a tre fili, lunga circa 
hm. 28, fa capo a Siena attraversando i Comuni di 
Gajole, Radda e Castelnuovo Berardenga. Inoltre 
a metà circa della prima linea si dirama una linea 
secondaria per la distribuzione di energia a Sant- 
Elero, Vallombrosa e Pontasicve, e dale stazioni 
ricevitrici di Firenze escono altre due linee ad alta 
tensione, che si dirigono l’una a Prato e l’altra ad 
Empoli e numerose diramazioni per i paesi vicini. — 
Corrente, Alternata, trifase, 40,000 volts. — For- 
za motrice, -a vapore, 6000 HP. —  Generato:1, 
1400 Kw. 

PROVINCIE DI LIVORNO E PISA. 

Società Ligure-Toscana di elettricità, Livorno. 
— Trasporto di energia elettrica ala località Sta- 
gno (Provincia di Pisa) per elevazione d’acqua. — 
La linea di trasmissione, aerea, a tre fili, si stacca 
presso l'abitato di Livorno dalle reti di conduttura 
ivi già impiantate dalla stessa Società ed entra su- 
bito in provincia di Pisa, ove, attraversata la fer- 
rovia Livorno-Pisa, giunge alla località Stagno se- 
guendo la via nazionale Livorno-Pisa, il fosso Rea- 
le е la via Arnaccia. La sua lunghezza è di circa 
m. 7500. — Corrente, Alvernata, trifase, 5000 volt. 
PROV. DI ASCOLI PICENO E MACERATA. 

Ditta Fratelli Valentini, Montegranaro. — Di- 
stribuzione di luce e forza motrice in Morrovalle 
(Provincia di Macerata). — La stazione gencraírice 
è situata in territorio di Montegranaro (Provincia 
di Ascoli Piceno). La linea di trasmissione, aerea, 
a tre fili, ha la lunghezza di circa 3500 m. ed attra- 
versa nel suo percorso il fiume Chienti « ‘a ferro- 


via Porto Civitanova-Albacina. — Corrente, Alter- 
nata, trifase, 3600 volts. — Il presente impianto è 


un'estensione di altro già esistente, di р:оргіс(а 

CONSULENZA 
e 

COSTRUZIONI 


Ing. QUERINI e PRATI 


Costruzione dì Linee Elettriche 
— PROGETTI e IMPIANTI — 


MILANO — Corso 5. Celso, 15 
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i EMILIO FOLTZER 
| Gin ghie Biertz 


MARCA 


CANNONE 


ww 


QURRO! E Ey udi "DI CR INE 


> CRHN—> “Lancashire, 


MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 


DEPURATORI e 
FILTRI D’ACQUA 


Cavafanghi 
Disoliatori di vapore 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


P eservatore “ELENTROSTEAR, | 


MACDONALD 
per conservare i collettori 


HANS RELSERT B Colonia ed eliminare le scintille 
Ө Luigi Rossi - Milano 


Piazza P. Ferrari, 8 - Telef. 1:83 


Hockelhal Drohi-und Ш-Н 


Aktiengesellscha ft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 


Brevetto Ttalinno N. 5935/71 


i .] IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 

per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


A —- 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 
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| woma cow — Land und deekabelwerke A. 6. 
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e CÓLN-NIPPESIe 
SN Rappr: Tito Scaramuzzino Cr Sans к. 1 


Telefono 75-92 


Gran Premio I 


|| €sposizione Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
| Taternazion. Prova-isolamenti di precisione e galvamoscopi .. 
| milano 1906 Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 
CN Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-66 MILANO 


Trub, Fierz $ €. « Fombrechtikon (e| 


FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 


Strumenti di Misura 


per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


Contatori di energia eteftrica | 


per corrente alternata mono e polifasica 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


Ing. Oscar Schneider = Dapoli, Corso Vitt. Eman., 244 | 


MODELLO 1907 


CERCANSI SOTTORAPPRESENTANTI 


ж”: 
20 febbraio 1908 


della Ditta, per la distribuzione di luce с forza mo- 
trice nei Comuni di Montegranaro e Montesangiu- 
3to. 


DERIVAZIONI D’ACQUA 
Concessioni richieste. 

Roma. -- La Sotietà anonima vetraria e in- 
dustrie affini ha presentato domanda intisa ad o - 
tenere l'autorizzazione di derivare acqua dal tcr- 
rente Farfa, in territorio del comune di Torri'a 
Tiberina a scopo industriale. 

Concessioni accordate. 

Belluno. — Fu concesso alla Ditta eredi Anto- 
nia Vazza e per essa alla sua rappresentante si- 
gnora Rosa Manarin ved. Vazza la rinnovazicne 
della sua concessione, per 29 anni, di derivare dal 
fume Rai nel territorio di Cadola in comune di 
l'onte nelle Alpi una quantità di acqua non ecce- 
denti moduli 2.77 al minuto secondo, at!a a prc- 
durre una forza motrice di 9 cavalli dinamici in 
servo di una sega legnami. 
` Genova. — Fu rinnovata al signor Miggi.l; 
Antonio fu Gerolamo la concessione di derivare 
acqua dal torrente di Traso, confluente del Bisa- 
gno in comune di Bargagli nella quantità non ec- 
cedente i 30 litri al minuto primo, atta a produr- 
re la forza di 4 cavalli dinamici. 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI. ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di ottvbre 1907. 


254/87. — COWPER-COLES SHERARD OSBORN, 
a Londra : Perfectionnements dans la production du сц’. 
vre par dépót électrolytique. (Rivendicasione di priorità 
da. 18 giugno 1906). — 16-5-1907 — 6. 

254/204. — PAWECK HEINRICH, a Vienna: Pro. 
cdé pour l'extraction électrolytique du zinc. —- 20-5- 
1907. - 6. 

254/212. --- DE BIASIO DAVIDE DI VINCENZO, 
* Sottoguda (Belluno): Avvisatore elettrico per evitare 
«li scontri ferroviari. — 18-8-1907. — 8. 

254/212. PITTALUGA GEROLAMO, a Campo- 
"oronc (Genova): Avvisatore « Rolando» per evitare 
d scontri ferroviar'. (Completivo della privativa 84853). 
=- 84-1907 — 

254/57. ~- SOCIETA" ITALIANA GANZ DI ELET- 
TRICITA', a Milano: Apparecchio per ve'coli elettrici 
per cambiare automaticamente la posizione dell'appa- 
recchio di presa di corrente a] momento dell'inversione 
di marcia. — 17-5-1907 — 6. 

254/195. — ANFOSSI GIOVANNI, a Genova: Iso- 
latore per linee elettriche di trasmissione, 

754/1139. — ANKER ALBERT, a Amburgo (Germa- 
nia): Protecteur pour récepteur téléphonique el dispo- 
stif pour sa fixation. — 3-6-1907 — 1. 

254/170. ARMSTRONG W. G., WHITWORTH 
v Со. 1. IMITED, a Newcastle-on- Tyne (Unghi!terra) : 
Nuovo manipolatore per lanterne a lampi. (Pro'unga- 
mento della privativa =0608). -— 18-6-1907 — 9. 

254/238. -- BATAULT EMILE, a Ginevra (Svizze- 
ra): Compteur d'électric té. (Prolungamento della priva- 
tiva 48634). — 21-6-1907 --- 6. 

24/157. — AUTO TEIL GESELLSCHAFT М. B 


H.. a Berlino : Processo ed apparecchio per regolare me- 
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NICOLA ROMEO & C. 


MILANO 
Foro Bonaparte, 35 


ШШШ meccanica di Gallerie 


ESCAVAZIONE DI CANALI 


ING. 


Telefono 
28-61 


Telegrammi 
BELLIWAG 


'Perforazione Istmo di Panama 
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La Perforatrice Elettro Pneumatica 
TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le g; per tutte le 
dimensioni ^" applicazioni 


Compressori a cinghia a vapore :cc. 


Semplici - Duplex - Compound 


17 Tipi 
di Compressori 
ә850[7) ejje 1105ѕә11шо7 
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Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


PE | On oce 
Materiale della 


INGERSOLL RAND С. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per 1° Italia 


Ing. NICOLA ROMEO 4 С. 
MILANO Telegrama 


Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 
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SOCIETÀ GENERALE DEI CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


IN 


Condensatori Elettric ad Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scariche 


И YT - : atmosferiche e contro le sovratensioni - 
ШШ РШ. Eliminaziope dello spostamento di fase 
2n pP 


= su qualsiasi copduttura e conseguente 
Ж riduziope della caduta di tensione sulle 
lipee — Avviamento sottocarico del mo- 
tori trifasi su correpte monofase - Pro- 
duzione di corrente ad alta frequenza 

. Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat: 
teria per produzione d effluvi – Ozo- 
zopizzatori. 


ms NC 


i г -= Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzíe 


Rappresentanti Generali per l’Italia: 


Ing. 1. MAGRINI E C. - BERGAMO - Ing. 8. SACERDOTE - MILANO, Vi soltero, d 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


MILANO Н. WEIDMANN - RAPPERSWIL (ишп) 


Via Vittoria Cotonna;9 (Via San Siro) 13 А | Specialità fabbricazione di 


"a mei шш WR | [rtu compresso lucido ОИЕ con 


preparato specialmente per uso elettr'co in fogli da 1/10 fino a 
IS mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


ISTRUMENTI DI 1 DI PRECISIN YE 1 CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
== ADDE CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 


impianti telefonici a batteria centrar D RONDELLE, TUBI ed aitri articoli di * PRESSSPAN,, 
Parafuimini sistema Prankliziano e Lodge Murani | Cubi per trasformatori com e senza mica 
= нии elettriche ed accessori - Ventilatori —— Ju" Propria fabbricazione e non rappresentanza "ФЕ 


LIME “DICK, 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, И 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili dif 


ogni genere, macchine per seghe e lame relative. bb 
Seghe circolari per legno e per metalli. —— UTENSILI DICK. 
% 4 FRIEDR. DICK - Esslingen а. №. 9e» +? 


Marca di f rica 
» Rappresentate da SIMONIS e C. - Milano, Ola 5. Eufemia, 233 ^^^ 


| 


20 Febbraio 1908 | RIVISTA 
diante corti circuiti periodici l'alimentazione od il raffor- 
zamento della scintilla accenditrice nelle macchine ac- 
cenditrci magnetoelettriche. (Prolungamento della pri- 
тата 82830). — 18-6.1907 — 5. 

254/69. — DEUTSCHE TACHOMETERWERKE 
G. M. B. H., a Berlino: Tachimetro con magneti gi- 
ranti ed ancora servente da ind'catore influenzata da 
correnti parassite. 

154/42. — ELECTRO-DYNAMIC COMPANY, a 
New-Jersey (S. U. d'America) : Perfectionnements dans 
les machines dynamo-électriques. (Rivendicasione di 
priorità dal 29 dicembre 1095). — 27-12-1906 — 15. 
254/124. — FACONEISEN-WALZWERK L. MAN- 
NSTAEDT e C.ie ACT. GES., a Kalk (Germania): 
Chevalet porteur pour conducieurs électriques. 27-5- 
190? — 6. 

254/140. — FELTEN e GUILLEAUME-LAHME- 
YERWERKE ECTIEN -GESELLSCHAFT, a Fran- 
coferte s/M. (Germania). Moteur série compensé. (Ri- 
vendicazione di priorità dal 12 luglto 1907). — 3-6-1907 


— 18. 

-——————À———— ——— À——————n— 'D—— 
Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
m сана uu a л ы ш. 
Stab. Lito-Tipografico С. ABBIATI - Via Porta Tenaglia. 9 


Biblioteca deliElettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per 'a 
metà del prezzo segnato ura copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col re.ativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 

E. Barni - 11 montatore elettricista - IX Ediz. Un 

volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 

Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 

applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 

496 pag. con 258 fig. А . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 

telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 

con 60 incisioni А . . L.2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 

ed accumulatori (pag. 258 con 224 incis ) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballére et 
Fils, 19. Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Gúldner M. — Calendario guida per l'esercizio е 
la costrusione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x 16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x18 di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 

Grassi б. — Principi scientifici della elettrotecnica 
— Vol. 17 x26 di 320 pag. con 126 fig. e varie 
tabelle. Ed. Soc. Tipografica Editrice Naziona- 
le. Torino. — L. 12. 

Righi A. — La moderna teoria dei fencmeni fisici. 
— Vol. 15x24 di 285 "cine con 16 figure. Ed. 
N. Zanichelli. Bologna. — L. 3,00 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
sica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L' opera completa L. $0. 

Oesterwyck (Van) J. — I nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x 26, 34 pag.. 77 fig. — L. 3. 


TECNICA. 


XLVII 


Jules Israel « Ç. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti gli 


Accessori per installazioni elettriche 


Merce pronta - Catalogo illustrato a richiesta 


— SOCIETÀ ANONIME RIUNITE BI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitäts 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 


AZ > ES | 
IN 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


m 


be 
Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica + 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


| Rappresentanza generale per l’Italia: € 


Ins. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


AGLI INDUSTRIALI 


Privativa industriale 21 giugno 1906, Reg. Att. 


Vol, 227, N. 122, per: 


‘‘Embrayage à friction,, 


del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 
(Austria). L'inventore € disposto a vendere la sud- 
detta privativa industriale oppure a concedere li- 
cenze di faaaricazione a condizioni favorevoli. Per 
schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hein- 


richs Erben e Co., Prerau (Austria). 099 


"ERP Alti Forni 
e Fonderia di Piombin 


Società Anonima | 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 | 


Stabilimento in Portovecchio di Piombino |. 


PSA SINA NINAO A A A SASA. 


pm j 


Tubi di Ghisa per Acqua е (ias| 


ACCESSORI PER CONDOTTURE | 
| 


Е I cantieri sono situati ad un'altitu- t Saracinesche e Sifoni isolatori | 
fm dine di circa 1000 m. con grande Gal- -— а | 
сз leria per Та lavorazione del legno, mu- = e y ; ‚Н 
aim nita di macchinario modernissimo TET Colonne e grossi (etti H 
© (motrice di 400 H P) per la produzione с { 
e > enorme di pali por linee telegrafiche, ia И 
$) Y telefoniche ed elettriche, iniettati al ma | ———— A 4 
сз > bicloruro di mercurio secondo il si- OD E 
=з О stema Kyan, 11 quale fino ad oggit| O E * И 
E 1 ritenuto Il più perfetto che sì conosca. = ET3 d @$ @ olani 44 acchine 
сэ y Questo legno d'alta montagna ormai | 9 > "W3 
ft à ё gener almente preferito al castagno = y | 
clic pel suo rapido deterior amento, é == 
e P айр: хе tto ell а ‘frequente (Жектин e| on = MA TERIALI FERRO VIARI 
POE Q alle conse guenti Regio p spese. Per|3 =. == ү 
сз questo motivo le Regie Poste germa- | ^ & А y 
=з S ne he hanno prescritto per le онан z 2 — Tubi е accessori per fognatura domestica e stradale. 
= [ture aeree telefoniche e telegrafiche E 
em. _ |il nostro sistema di сока са апове | 5 +. Progetti e costruzioni di Acquedotti 
M С Non fare acquisti senza consultare 2 E» 
sez © |le offerte de! nostro rappresentante ° руз u | 
Aa $: de . 5 , 
T А З = Dirigersi alla Sede della Società: | 
бл Ditta SIMONIS & E. e È 
L2 MILANO = Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 


A a i| 
"PROMETHEUS, — emm © 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal presso 


Marmitta 


` 


uso domestico, pep Case di 
salute, Ipferme "e, Fabbri. 
che, Forni, есс.; ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA . 
“HARD, 
800 ORE GARANTITE Di LUCE INALTERATA 


Carboni elettrici - Accessori per impianti elettriet 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ecc. . 


AUGUSTO HAAA x 
Via Pietro Verri, Y - MILANO += Via Pietro Verri, д 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & C. - Milano 


Istrumenti 


—— di — 

i A. PISANI | 
НЕ a MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 Misura 
© serrat Telefono 24-15 


sistema Meylan-d'Areonval 


ES vuicanizzata americana 


Ending DEPOSITO ml spessori ds 1/10 432 n/n. 


20 Febbraio 1908 


Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag 15X22, 48 figure in testo e 
molte tabelle - Jah Ф Schunke, Lipsia — L. 1б. 

Thomson J. J. — Zl flusso da elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi . Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x22 . A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Amoruso M. - Il vagone ferroviario - Vol. 25X16, 
ca. 100 pag , 83 fig. - Roux-Viarengo, Torino — 
L. 2. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 


Linders О. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jáh e 
Schunke — Z. 7. 

Guarini E. — Il Perú di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Giands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 

Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fip. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 


graduate. — Un vol. in lingua italiana 10 x 15 
di 250 pag. соп 25 tav. e 41 figure. — U. 
pli - L. 3,50. 

Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 


volume francese 12х18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Fréres, Paris. — L. 2,50. 


4 


ШЇЇ ЇЇ DI TERRANOVA DI SICILIA 


CONCORSO. 


Sì cercano un abile Capo e/ettricista 
ed un Capo meccanico patentati, che ab- 
biano prestato almeno cinque anni di servizio 
presso qualche officina elettrica ai quali si possa 
affidare la direzione della centrale elettrica di 
questo Comune. 

Il Municipio corrisponderà al capo elettri. 
ed al 


1500, al lordo di 


сїзїа la retribuzione annua di L. 2200, 
Capo meccanico quella di L. 
R. M. e pagabile a rate mensili posticipate. 
La nomina avrà la durata di un biennio, con 
decorrenza dal giorno dell'ammissione in ser- 
vizio. | 

Presso la Segreteria del Comune é ostensi- 
bile il capitolato di servizio nel quale sono 
stabiliti i diritti ed i doveri inerenti ai due 


posti messi a concorso. 
| A-096-2 


RIVISTA TECNICA. 
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MUTA MARLE e C. 


INGENIEURS- CONSTRUC : EURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


M sal $ y [ "M 


— mun 


У n T 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori а turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe eon motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1° It-lia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 —' GENOVA 


ШИШ. A 


FABBHICA D'APPA- 
RECCHI ELETTRICI 


ARARAU (Svizzera) 


Interruttore ad oho ad alta tensione con funzionamente automatico ritardato 
INTERRUTTORI per alia e Daesa tonsiuno 
AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo 


COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAPULMINI 
per lince ad alta teusiune 


QUADR! COMPLETI DI OISTRIBUZIONE 
== SCHIARIMENTI, CATALOGHI e PREVENTIVI GRATIS = 
Rappresentante Generale per l'Italia : 


ING. MARCO TULLIO GENTILE 
Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 
Per Roma e l’Italia Meridionale : 


Ing. CARLO MEDINA, Roma, Via Cavour 374-376 


ELLIOTT BROTHERS - Lonora 

STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 
Agenti Generali per 1" itaka: Per italla Superiore * i : 

Ditta DALL'ECO, Firenze, Via Giotto 20| Ing. M.T. Gentile, Milano 


[ре ии 
onm 


жай: ue шрны. ж. = - -~ 


Inc. MARIETTI « ©’. | 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORIN O | | 


Vie S. Quintino, ie Telefono 217-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICAMITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e ss modello - Laveet 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito e di Cartone te 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Garta-Mica - Ver 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all' ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterai - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


i AN Fabbricati col medesimo sistema 
| e пеї medesimi tipi e varietá della Casa BERGMANN 


y ara ааа A TAE 
Я Per I ааа. s 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI | "x 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Fillale Ing. MARIETTI eC 
Yia Annunciata, 4 - Miluno. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. >. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ) Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARS 
RAGLI - Bologna, Yia Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. ' f 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anvefss | 
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Casa fondata nel 1079 


ШШ MANTEGAZZA a ШШШ 


Officina Industriale elettrica 
Impianti completi forza e luce 


Via Larga des - ш 82-60 
PREMIATA 


Esposizioa Internaz. Milano 1996. == Progetti e preventivi a richiesta S 092 


materiale di linea 
Ing. 1. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 


—.— 


© Agenti per l’Italia e Svizzera della 


THE OHIO BRASS COMPANY 


T 


E. Klöckner, ingegnere – Kúln-Bayenthal 


Fabbrica speciale 
di - 


Resistenze 
Elettriche 


Avviatore => 
«e ай Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia 
Ing. SECONDO SACERDOTE ¡Murano 


Via Solferino, 24 


David Bollier HRSEN 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Interruttori e commutatori pendenti ————— 


Costruzione Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


Catalogo copiosamente illustrato dietro richiesta gratis e franco. 


per qualunqus applicazione 
elettrica 
e per Stufe americane 


nuns Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


МІ CA Rappresentante per l'Itaha: 


Corrispondenza la Francese (ius. Riccardi - corso Vitt. Em. И, Terine 


7 Per telegrammi | LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandaworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
f REINACH { [ ed Il commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


^ Ollo per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore д, 


ial motori a gas 
Olio speciale per che e grasso per dinamo elettriche 


Mastice di. ‘manganese per guarnizioni a vapore ире 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


IF 


UTERIS 


LII | L'ELETTRICITA?. Vol. XXX. - Ñ. 8 


-* 


La nuova lampada "OSRAM, 


r 


Un Watt per candela 70 о di-esononiis 


ев Оз 9 dd 


Si риф usare in ogni posizione n 
da 80 Volt 18-50 candele | da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele r 


Le lampade ðà 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


Per ulteriori schiarimenti e prospetti a richiesta: Rapprosentante generale e deposito per } Ialta: 


Deutsche Basglüblicht Aktiengesellschaft - Berlino! ING. A. C. PIVA - MILANO 


Fabbrica di lampade elettriche ud incandescenza 
AARAU _ (Svizzera) 


Tito Scaramuzzino Айкашка | | E. KRIEG & P. ZIVY 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 7592 1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Fili di rame, пїсһе!їпа e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperomeiri e Volt.me ri — Istrument di fisica 
Protetiori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori Mi a, Micanite, Presspan Tele, Nastri e vernici iso 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici 


La Società «THE MOORE ELECTRICAL COM- Il Sig. GELLY JOSEPH CHARLES a Parigi, 
PANY» a NEw York (S. U. d'Ameriva) concessio- 
naria detla privativa industriale italiana del 22 no- 
vembre тоот, Vol. 145, М. 25 per un trovato avente 


concessionario del brevetto italiano del 19 aprile 1904 
Vol. 186, N. 3 per un trovato avente per titolo: 


per titolo : ‘‘Appareil automatique pour l'elevation de l’eau 
‘‘Perfectionnement à l'eclairage electrique,, ou autres liquides,, 

desidera entrare in trattative con qualche industriale desidera entrare in trattative con qualche industriale 

italiano per la totale cessione o per la concessione italiano per la totale cessione o pcr la concessione 

di licenze di esercizio di detla privativa. di licenze di esercizio di detto brevetto. 


Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazio- 


CA en DM. Rivolgersi per schiarimenti all’ ] nazio- 
nale per brevetti d'invenzioni e marchi di fabbrica udi | б йе нач 


di Secondo.Torta, Via Carlo Alberto, N. 35, nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
Torino. Do A 098-1 di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 
É >. EL 1 097 
——— e 
| SI 


m 


Officine gía Guzzi Ravizza 


DI 


ҮЛҮ! 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


A A 2 


» d 
i 


lettrieità 


Motori trifasi e monofasi 

Motori e dinamo а corrente 
continua 

Generatori a corrente. alter- 
nata 

Trasformatori clettrici 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


( a AAA 


———— —Ó—MÀMÓ—— o —— —À—— ——— _- - = —M—— - . ---— — 
-—— = 


BREVETTO GUZZI 
inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


A ON 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


e 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 
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Accumulatori stazionari Ac:umulatori doppi in 
* Plarté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. accensione motori a ben- 

zina per motociclette ed 
. automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sIzionI speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO == 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


M н LANO-VIR PRINCIPE: UMBERTO 
N° 17 


Compagnie Internationale d' Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


. Фа d». 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


А е 


Via Cernaia - 4 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


a Cx) i v^ . - 
Mr ID E dj. DT AU Trasmissione e distribuzione di 
TU S RE e RES Эс | дё dn | forza motrice. 


Jmpianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, grn, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


аги а ponte e macchine di solle- 
Vamento d'ogni specie. 


Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


I жс A Impianti percomaudoa laminato 
Applicazioni generali per miniere e metalinrgia - Lampade ad arco sistema y. pieper 


€ Po an. СИЫР СЕ Ее d 


| a | 
е Spazio riservato alla 


ЇЇ MACCHINE PER SCRIVERE E ШЇ 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 — 


GENOVA - - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 
con filiali nelle principali città d’ Italia | 


Uffici Amministrativi 


| Rappresentanza esclusiva per l’ Italia di 


| Macchine per scrivere 


| 
| 
| 
| 


Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeografl, ecc.) 
Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


Ле 


Esercente per l’Italia la Ditta 


AUGUSTO ZEISS & C 


SHANNON REGISTRATOR C. 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


= J BRUNT e С. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadrorino, 41-43 
e сә e 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente contínua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase = 


Contatore per corrente alternata trifase 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per ачай 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità 


х Minimo autocon- 
sumo «* Semplicità 
^ Robustezza  .* 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R. BS 


Tipp MK 1 


LABORATORIO 


per 


рр TARATURA - VERIFICIA e RIPARAZIONI 


“99999 


MILANO - NAPOLI 


gr Ф === see у — > 


Chiedere Listini е Prezzi 


Tipo D 


-—" 


€ 


ALFRED H. SCHÜTTE 


Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3512 
Í Telegramm “INITIATIVE, 


Casella Postale 1164 


GERENTE: H. CHINGEN 


И 
{ 
| М 
1 
| 


TORINO 


. Via Alfieri, 4 


_ GENOVA 


Piazza Pinelli, 1 


Telefono 2020 Telefono 3064 


Fresatrice | 


grandezza N. 2 


a testa verticale montata 


Presatrice 
“CHICAGO,, 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


har: 


JE 


E 
| 
|. 
d 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


` per la lavorazione 


cei Metalli 
eda Legno 


Impianti completi colle macchine più razionali 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK 


8 065 


di Siry, Chamon & С. 


A. C. 3 $94. 
** Lenner ,,. 


Braun. 


————————————— 


lefoni. 


——————— 


^m e 4 A 2 
Ins. G. @ristoforis 
Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per l’Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


| Parafulmini in Serie Sistema Gola. 


Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 


Appar ecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas - 
della Società Italiana già Siry-Lizars & €. 


Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, | 
Contatori elettrici ** Thomson OK? Batault 
| 
| 


Strumenti elettrici di misura Hartmann е 


Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis "ies 


o Sopraluoghi. E 


AMIA SO LAS ET RR TITO, INS DEP CADIT ET A УРА" LED 
SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione [ CRIMOLDI р | 
di macchine ed apparati elettrici Ul, á 


Limitatori di corrente e calorici sistema | 


Materiale d'installazione interna e da quadro | 
di distrizione Voight & Heffner. | 


Lampade ad arco Koerting e Mathiesen. | 
Appareechi di riscaldamento elettrici - Te- | 


su semplice 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro diplomi d'onore адан Tnternaz. Milano 1906 


- ы, 


| 2% 
Te P 


- MEA 


y 
A ET EE ==> 
1 E БЕ E 
e НЕЕ == 
DIA RE PATIRE e ai 


Li 
э = è Е 
= x 
=з cx TX Аа, 
+ T 1 =p E 
> pit dn 
è è . 
oes Е: MEE eame 1 
» ТТЕ күт = 
piva 


Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza. — 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


segnalazioni per Stabi- 
menti industriali 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed aiternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
arla - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


BREVETTATI 


Simitatori di Carrete 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istrw 
per la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatorí di corrente sono 
i piu pratici > 
i p'ai esatti 


i Diu s sensit 511 
Facilità ed esattezza dí regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità —————É 


Controllo sicurissimo 


Nessun bisoono di strani 


Chiusura ermetica — 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) = $ 
Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 Y... - Р} 


Desi- | Elektron Elektron con dispositivo — 
gnazione ordinari per attenuare la scintilla di 


da 61/5 | da 81; 


Amperes da la2 y ы |^ da tih 


Prezzo — 
cadauno | L. 12, — | 14 50 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a B 


Elektron Elekiroa con dispositivo 
Designazione | ordinari per attenuare la t scintilla di 


da 4 a 5), | дабай | 
TIPO EXC ELSIOR 14 

Questo tipo piü economico é indicatissimo per le $ 
guenti intensità di corrente: s > 


Amperes da?|,a1'/, | da 2 a 31), 


Prezzo cad. | L. 12, — 14,50 


Fino a 125 Volts da у, азу, di Ampéres — 
Da 125 a 250 Volts дау а '4 » e 


=— Prezzo unico L. 5,45 —€ E 
Tanto per l'italia quanto per la Svizzera, riyo 


Studio Elettrotecnico Industi 


Соп sede in LUGANO (Canton пиш) 
| Via Circonvallazione, 10 


— laa S XE гр” pra - 


"MES 


EX 


e 


Quito Studio ла la rappresentanza Pi per. rn 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thom 
fer Amperometri, Voltmetri, Watimetri, є 
prezzi convenientissimi. 


Digitized by Googl P 


Manufacture spéciale de Cuirs et Courroie: 


S (i ZO Medaglie - 3 Diplomi di Onore | 
nori ca (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 | 


3 Stabilimenti a SEI 


per la concia delle pelli. 


SIP 
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| otabilimento di Rifiniz i 
Ў bs y | 


PARIGI — 
Boul. Voltaire, 5; - 
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S 5 Marche accrec ¿cto tj 
A Scellos-Extrafo 
ksa  Seellos-Renvidtur: 


(Hidrofuge) 


y» 227 
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X E - GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
A AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


'"RATELLI TRUGGH!'^- Sampierdaren 


fficine Metfallurgiche То! 


E SOCIETA PPONIMA SIDENTE iu RFECCIA - Capitale Т. 150,000 


x7ia Palazzo Vacchic, 31 


TM |» SùSpeolalita 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA РА 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
Qi Tubi in lamiera acciato sal 


per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIOD 


di qualunque diametr 
MS Sistemi propri d'unione ja 
HF T 
"die a CE o 


1 sino а 


10 


aim! 


SH 


РАКАТ! 
ҮА) 
GRUE А 


0 


ETA 


‘CONDOTTE 
==] FORZATE 


82 impianti eseguiti 
per oltre 150.000 HP. 


^^ 


Referenze di primo ordine 


> Oonto corrente colla Posta = Anno 
ento corrente colla Posta 


L'ELETTRICITÀ * 


Pt RIVISTA TECNICA SETTIMANALE  - 

voy Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-23 VA Жж Bss ca SIE 
М Ce [C Unire Cont. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo 

ДА ‹ 


SYV Lit Tip G. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milai i } 
ч DARA a PN 
x: yX c 
fate; 


Karishader Kaolin miiie jese ы: x 
in MERKELSGRUEN bei KARIS 


Proprietaria della celebre Cava di Med eec 
e di Miniere di carbone ad. er TT = ca È 


x - 


UN ISOLATORI, | 


=> in porcellana | 
=== ==. condutture el; 


{ 


Ж 
3 


% N 


== nd ALTO e BASSO POTENZI 


<a Telegrafo e Tele m 


“Propria STAZIONE DI PROVA а 200.0 : 00 vol 
Oltre -900 modelli d'Isolatori — {| 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno Y node ; 


MIS 


Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: Ut 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina 
Him. 106 — Doha 

IMPIANTO SOC. ELETTRICITA A. у ^ l 

б 218 — Tensione = d - 

IMPIANTO del онаа Venezia-Pordenone _ 
Hm: 88 — Tensione 32 

IMPIANTO soc. ELETTRICA RESOR O 
im, B1 — Tensione 400€ oo 

. IMPIANTO MOUTIERS-LYON Ceri Же AEN 
Km.185 — — Tensione чем 
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Fornitrice delle 

Ferrovie dello Stato 
e delle principali | = 
< Soc. di Elettricità OO Ln рег мос Rappr. T ta 
dell'interno e dell'estero 


ISOLATORE 381 В Impiegato nel іе dd ad alta tensinne LYON-MOUTIERS Л | | 


Km, 185 alla tensione di 56960 volt ll più importante In Europa >= — TREVISO = 


INNESTO BEN 


Brevettato in tutti gli Stati Industriali 3 
e noto dappertutto come l'innesto a frizione migliore e pra sicuro. 


FORNITORI ESCLUSIVI PER: 


AMERICA - Н. W. Caldwell € Son Co, - Chicago. 
AUSTRIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
BELGIO - Ateliers de Constr. Н. Bollincks - Bruxelles. - 
FRANCIA - Wyss e C.ie - Seloncourt - Doubs. 
GERMANIA - Vogel & Schlegel - Dresda, 27. 


«INGHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill 
Gearing Co., Ltd. - London E. C. & Manchester. 


ITALIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus, Soleure. 
UNGHERIA - Altenstein & Brant, Budapest VI, 


PER L'ITALIA: 


Di vs GO ale 
HEINIKS ERBEN & Co., PRERAU au 


ШОУ 7 О 008 — 7 i > N. 9 


D DELETTRICITA ви 


gw RIVISTA TECNICA SETTIMANALE “o 
| DIRETTORE ING. F. E, FUMERO 
фи 22, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 24.37 


Ogni p^ 
Сент. 50 | 


Es 


ocietà Anonima Forniture Elettric 


già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 


bs E. Cr hitalo Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Soc ale: | MITE, ANO - Via Castelfidardo, ; 

i 3 tM A A —_Q__ _______ 1 4: Pp ji 
= Deposito completo Accessori Illuminazione Eletfrica E = 
г? CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘i+ (Vedere avi do: crt 


> E. B Е R T E T T I & C. ч М I L A N O es s pies 


Іа юс Олажа галасі й еа per azioni Vedi arriso interi 


©. б. S. Soi min "TUNE ps 


===> GIA C. OLIVETTI & С, ^d S 
"Via Broggi, 4 - MILANO - [eleiono 80-65 = 


30 000 
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Eri 1 
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MILANO 


0 Perego «C. 


y 
$ 
3 
3 
Via Castel Morone, 4 | 
lefono 67-67 ) 
5 
) 
) 


Telefoni e ЇШЩШЙЇ per linee [ШШК DIAM tensione 


Trasformatore telefonico di sicurezza. ed antinduttivo. 
Smorzatore contro l'induzione elettrostatica. 

Separatore contro linduzione elettromagnetica. 
Telefono portatile di sicurezza. 


um A c 


Brev. PEREGO 


uro 


So. itum THURLOW 


= 1 в cA uoo 
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Vedi annuncio a pag. Х!. V 


CINE DUBOSC - TORINO 


срна COSTRUZIONE DI MACCHINE UTENSILI E Y 27-6) 


I 


Ч Е 


DAIAr SILENZIOSI BREVETTATI 

KEANE СЭ. NE. EX DS - 

NAOI E Ан Ing. COLUMBO SPIZZI & C. 
lr astice Chemische Industrie A.- G. 


Per! бајта Yet 


E oann 


ж Via 1! . Pala» a + ми ANO 


a 


—---- ——-————r —- 
Milano 1906 — GRAND PRIX 


р: WO LF Magdeburg-Buckat bri eec Dies LA i 


5 - Via Principe Amedeo Em 


- Locomobil ШЇЇ sa um eS 


Le migliori Motrici per Luce Elettrica — 
e Trasporti di Forza 


B. m Marcia regolare e silenziosa 

Ee Economia di combustibile 
iro - «Е.а. In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse - 
25 De Prina e Locomobill Wolf. 2 9106 


Produzione totale 520.000 cavalll effettivi 


ТЕШ EC. - MILANO 


STABILIMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRÚ (SPAGNA) 


GRAN PRIX e due Medaglie d'Oro FUORI CONCORSO 
all'Esposizione di S. Louis 1904 \all’ Esposizione di Milano 1906 . 


FILI, CORDE E Cavo ad altissima tensione. CADI io Й 
CORDONCINI FLESSIBILI К ыры | E SUBACQUEI 


PER LUCE, FORZA ARMATI, 

* TRAZIONE El ETTRICA. TIPÎ SPECIALI. BREVETTAT 
ER TELEFONIA PER ALTISSIME TENSIONI. 
* TELEGRAFIA. o 


Cavi Telefonici 


Aerei e Sotterranel —— $ i 
nel Tipi più ренеси 


\ссеѕѕогі 


¡A 


di Materie Isolanti | 
“Cavi Telegrafid | = 


рег installazioni 


| Lene SOTTOMARINI, ; 
| Tensione d’esercizio 100.000 Volt. 


CATALOGHI - PREVENTIVI E CAMPIONI A RICHIESTA. — 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, ete, 
Marca 66 PLA NIA , I° Qualità, luce tranquilla e brillante 


Marca %6 SILESIA „„ per lunga durate di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca opale. 


ELETTRODI per la produzione del carburo dl calcio, di tutte le. dimensioni 490x.408X1809 
SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO © | 


Liatini e O0ampioni gratis a riohiosta 


Società Anopima PLANIAWERKE per la Fabbricazione ài cold 
Utficio BERLINO E e... È Fabbrica: RATIBOR 0/8. 


Dorotheenstrasse, 45 
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Costru zioni speciali 


per acciaierie 


e ferriere 
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Apparecchi di trasporto 
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e scaricatori d'ogni genere 
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Piattaforme girevoli. 
Carrelli trasbordabili. 
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а gas еа vapore 


TURBINE 


a vapore 


» TL 
dens | 
———— RAM 


Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alteraatore trifase 525 Volt 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Ing.” Mariotti Montanari & C. = Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 —'TELEFOINO 70-30 


YT Generale Italiana Recumulatori МЕНИ 


ANONIMA 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


— TUDOR,. 
Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


Indirizzo Telegrafico: " ACCUMULATORE,, MILANO 
Telefono: 35-55 


usi CONRADIE 7 | d Berlino S.0. 36 ul 
dv | Franz R. Conrad ы» | mi; 
 —————————————————— EM | e 
FABBRICA о APPARECCHI т О i 
ААН | PER "E 
BELE JHTUNGS ci; 
ii | Muminazione Elettrica wa bas] $ <=! 
Li; . CAE A ER A E 
gr MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ a Z $ 
N. und GAS. ; i Я @ d 
БАЕ Catalogo Gratis a Richiesta O | 
нәзә) WUNSH FRANZO = 


| | H Prima fabbrica specialista di smalti 
B. расце & (o. - Berlín, N.W. < Vernici per Elttotenica —— 


NOVITÀ Transformer-Lackl NOVITÀ 


Chiedere listini! | Chin= Chini 
Marche di Fabbrica 1 - 
Pe Draht- Emaillon! - Plastonl 


BERLIN N. W. 5 
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Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares е 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena: 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zla, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Societá Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 Palermo ¿600 — Cairo 
(Egitto) 2360 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 590 — Chambery (Spagna) Зоо — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezig, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


0 TOSI 


Alcune delle principali installazioni eseguite Est al Ustno Genre) 


Elettrici: 


( Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa 600 Oviedo 5оо — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo тобоо — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) ! Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 


‚ Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 


Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
300 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) ¿co — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (/gitto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germana) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800: 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 
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Grande deposito del seguente materiale: 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


Porta lampade, Valvole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
г Sospensioni, Conduttori elettrici, Lampade stradali 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 
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Tubi isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 
protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 
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ingegneri. idraulici. L'ingegnere Cipolletti era ro- 
mano ed aveva sessantacinque anni. А 22 
aveva conseguito nella Università di Roma la lau- 
rea ad honorem e subito dopo ebbe la direzione dei 
lavori assunti dall'impresa per le miniere del'a 
Tolfa. 

Fu poi direttore dell'acquedotto di Firenze, fece 
parte della direzione della Società per le condotte 
d'acqua, e dopo terminati i lavori della diga e del 
canale Villoresi, fu chiamato dal governo de la re- 
pubblica Argentina per eseguire alcune colossali 
opere d'irrigazione e per darc consigli in materia 
di legislazione idraulica. 

Nell’ultimo periodo della sua dimora nell'Argen- 
tina, per incarico di quel governo fece uno studio 
sommario per regolare le acaue dei grandi fiumi ivi 
esistenti e nel 1899 pubblicò un’opera che è un vero 
monumento della scienza idraulica. 

Tornato in Italia, fece parte della commissionc 
di revisione pei lavori sul Tevere. | 

Tre anni or sono compiló un progetto che fu pre- 
sentato a] governo per regolare il fiume da Roma 
à mare a scopo di navigazione, per creare forze 
motrici, per la irrigazione, per sottrarre a'le piene 
akune plaghe della valle inferiore del Tevere, e 
рег prosciugare mediante colmata alcuni terreni 
presso Ostia e Maccarese. 

AI fine dell'anno decorso aveva accettato l'invito 
del governo Argentino di condurre a termine i la- 
vori di sistemazione del rio Negro e del Colorado. 

e_ sd 
L'industria idroelettrica italiana come 
dalla Germania. | 

La Frankfurter Zeitung ha pubblicato uno studio 
compiuto da un suo redattore competente sullo sta- 
to industriale odierno del nostro paese, e l’Indu- 
stria lo riproduce con natura'e compiacenza, poichè 
tale studio riesce un inno al nostro rinascimento 
industriale. Ecco che cosa dice l'articolo dell'auto- 
revole giornale tedesco in proposito della nostra 
industria idroelettrica. 

In passato l'energia elettrica doveva essere con- 
sumata sul luogo ove essa veniva prodotta, ma 
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Centrale Castellanza, 29.000 HP, 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


RURRISGALIZ FORI = РОМРЕ - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


МОТОР! А GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons; 
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Alcune delle principali installazioni esegnite srono a usin Genero 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 .— Milano 4700 -- Linares e 


Cordoba (Spugna) 500 — Buenos Ayres (Calle 


Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chi) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramwavs, 2700 — Jeka- 
terinoslaw /Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Кето) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 —  Kaiserwerth Germania; 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna, Зоо — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 


zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram. 5оо .— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Жото, 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa боо — Oviedo 500 — 


Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo. тобоо — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown /.1rgentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè Argentina) 1300 
-— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 Varese 1400 
Cadice 5. Fernando /Spagnaj 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


— — 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff. Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
300 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 


2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germanta) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (/ шо) Зоо — 
Pastiticio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 Molino, 
Sampierdarena; 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 


— 


Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA 


Impianti per trasporti di forza 
a qualuaque tensione, 


Turbogeneratori e Tur- 
boalternatori 


E „9 = NI 


Impianti elettrochimici 


Trastormatori con 

raffreddamento MATERIALE D’IMPIANTO 
ad olio e ad aria PA =: (>) SSA 
Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Motort speciali per 
qualuaque industria 


Quadet di distribu- 


zione completi - Inter- 
ruttori, apparecchi, ecc. 
per qualisngise tensione. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 


Stadio ed esecuzione di impianti per 


di misura e controllo, 
Tramvíe. 


da quadro, laborato- 
Feetovie normali, a grande velocità, sotter- 


ranee, sopraelevate, sospese. río, elettromedicina. 

Implant di trazione per miniete, Centralt e apparec- 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- chi telefonici 

nua, a bassa ed alta tensione, monofase e Impianti d'avvisatori 

"ме г. d'incendio e di ronda. 
N Telegrafi, 


Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d'acqua, 


є accenditori di mine. 
| | Q Indicatori di velocità e con- 
M | у ^ tagiri - Trasmettitori d'ordini 
ILAN 7 
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par marina e miniere - Telefoni 

ad alta voce - Apparati di blocco - 

Genova, 010 S. Lorenzo, 8 — Torino, dia Ottavio Revel, 20 — Mapoll, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITT 
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27 Febbraio 1908 RIVISTA 
quando i nuovi progressi della scienza permisero 
di poter usufruire l'energia elettrica lungi dale ol- 
ficine di generazione, un nuovo e vasto campo di 
attività e di ricchezza si apri all'Italia, le cui indu- 
strie soffrivano per la mancanza di carbone. Alla 
fine del secolo scorso grandi società cominciarono 
a sorgere nella pianura padana e nelle Prealpi per 
la generazione, il trasporto e la distribuzione del- 


l'energia elettrica ; allora fondarono le loro centrali. 


la Società Edison a Paderno sul Adda, la Società 
Lombarda per la distribuzione dell'energia elettrica 
a Vizzola sul Ticino e la Società Bergamasca a Cle- 
nezzo sul Brembo. 

Non è ancora passato un decennio da che sono 
sorte queste officine, e già lo sviluppo dell'industria 
idroelettrica ha superato ogni aspettativa. Negli 
ultimi anni sono state fondate più di cento società 
per la distribuzione dell'energia. elettrica, in ogni 
parte d'Italia; nel solo anne 1906 furono date 125 
concessioni per nuovi impianti elettrici © 114 per 
ampliamenti, di cui i due terzi utilizzano forze idrau- 
liche. Il maggior numero d'impianti fu eseguito 
nelle provincie di Novara, Torino, Milano, Ber- 
gamo e Brescia; vi sono però poche località ove 
non vi siano officine di produzione di energia elet- 
‘пса € che non ne usufruiscan> per l'industria. 

Le principali città si assicurano importanti con- 
cessioni, come, p. es., Torino sulla Dora c Milano 
sul'Adda per più di 50.000 Ill. Le migliori forze 
idrauliche delle Alpi lombarde sono già accaparrate ; 
per avere una buona concessione bisogna ora an- 
dare. sempre più in alto sui monti e non si deve 
aver timore di installare condotture di piú di 10» 
km. di lunghezza coi loro costi elevati e cogl'inc- 
renti pericoli d'interruzione. 

А Milano, p. es., 
scorsa una Società, che possiede а 
distanza dalla città, sull' Adamello, 
sioni di forti cadute, le quali sono anche abbastan- 
za distanti fra loro. 

La Società Lombarda trasporta, dal marzo 1907, 
14.000 Kw. di energia elettrica per mezzo di una 
doppia linea lunga 170 km. partendo dalla centrale 
di Campocalogno presso il confine itfalo-svizzero. 
Questa centrale utilizza il torrente Poschiavino che 
esce dal lago di Poschiavo, il quale funge anche da 
serbatoio regolatore e di riserva. Di qui l'acqua per 
un canale lungo 5 km. va nel bacino di carico, 
da cui, per cinque condotte forzate collocate sulle 
rupi, casca nella camera delle turbine, facendo un 
salto di 420 metri. Ad impianto completo, cioè in 
quest'anno stesso, la centrale produrrà 36.000 HP. 
Una parte di questa energia servirà per la ferrovia 
del Bernina, il rimanente verrà trasportato a'la 
tensione di 45.000 volts sulla sponda sinistra del- 
VAdda e sulla riva orientale del lago di Como, ali- 
mentando la regione nord-ovest della provincia di 


Milano. 


Fulgo 


fu costituita nella primavera 
180 km. 
cinque conces- 
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Trasformatore a nucleo, massiccio. 


Strumenti di misura per elettricità 


A. - 
Industriali e di precisione 


» Indicatori - Registratori 


MASSIME ONORIFICENZE 


Gran Premio 
Milano 1906 
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St. Lonis 1904 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti Nasionali 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 K. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza*Generale per l’Italia: 


Soc. fin. Maferiale Elettrico 


Via Solferino, 2-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico Telefono Intercomunale 91:00 | 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
{ DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


BELLISS a MOACOM. Ltd. | 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


| Motori a vu Verticali . a кари Rotazione 
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MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 
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Oltre 250 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. i 
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I PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 
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Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano “Ns” 
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A. Е. B. - THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO - Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a^corrente monofase” da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase.che fino ad oggi ha г. suto la maggiore applicazione. 
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IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


- ^ Меңите Numero e potenza е р 
Km. automotrici del шоо l'ensione | Frequenza 
Niederschoeneweide-Spindlersfeld (presso Berlino) - Ferrovie е 
dello Stato Ргиввіапо. . б ж) 4.1 2 | 2 da 100 HP 6000 Volt . 25 cici 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngese!lechaft ` . .:. 182 4 | 4 da 40 HP | 2500 > | 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 - 20 2 da 40 HP ! 600 » +: 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . kot dg 2 | 2 da 100 HP . 6000 » 25 > 
Biankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) - - Ferrovie dello | 
Stato Prussiano. . 26.5 54 | 3 da 115 HP 6000 » | 25 » 
Victoria-London Bridge - London-Beighton and South Coast | ' | 
Hy. Сог soe e 0h LL е О e e 13.9 20 | 4da 15 HP ' 6500 > | 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione cd | 
esercizio di Ferrovie darie єпооэ italiano . . . . ‚ 345 | 10 2 da 65 HP ‚ 6000 » , 25 » 
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Quando cominciarono « sorgere le prime grandi 
ventrali elettriche. vi fu chi profetizzò la morte de la 
motrice a vapore; i fatti però smentirono tale pro- 
jezia, ché perfino le stesse Società per la genera- 
zione -dell'energia elettrica hanno colossali impianti 
a vapore di riserva che uguagliano per potenzialità 
i generatori idraulici; così, per esempio, la Società 
Edison ha un impianto a vapore capace di fornire 
40.000 HP. e la Società Lombarda uno della poten- 
даа di 28.500 HP. Malgrado il colossale sviluppo 
degl'impianti idroelettrici, l'impor tazione del car- 
bone in Italia sali da z.41 a 7,67 milioni di tonnel- 


late. 
Attualmente di 4.000.000 di HP idraulici, di cui 


può disporre l'Italia, circa 34 di milione sono 
già utilizzati o stanno per esserlo. Le grandi So- 
cietà elettriché sono ormai diventaic dei veri co- 
lossi. Quando saranno terminate le muove installa- 
zioni, la Società Edison produrra 59.000 HP e la 
Società Lombarda 92.000 HP di forza. Ne è da te. 

mersi la necessità di riduzione in futuro dalla po- 
tenzialità delle centrali, dato l'enorme e sempre 
crescente svilupno industriale dell’Italia e il fatto 
che la domanda d'energia è assai superiore all'ot. 
ferta. L'unico pericolo che si può temere è quello 
di sfruttare forze che siano troppo care. 

Diverse Società hanno dovuto ridurre il capitale, 
poiché il costo deeli impianti non era proporzionato 
al reddito. Ma, siccome le spese di esercizio sono 
piccole, è facile di porre l'impresa su di una base 
finanziaria sicura risanando anche le imprese non 
redditizie. In principio l'utile dato al capitale deve 
esser piccolo per i forti ammortamenti dell'elevato 
capitale d'impianto, e per gl'incvitabi'i perfezio- 
namenti e riparazioni dell'impianto idraulico; sotto 
la direzione di abili tecnici e commercianti l'inte- 
resse dato al capitale può cogli anni aumentare. 
Società ben dirette danno già in Italia buoni divi- 
dendi, p. es., la Società Lombarda dà'il 10%; la 
Edison, che ha anche l'eserciz o rimuncrativo dei 
tramway milanesi, dà il 20%; utili riferiti, s’in- 
tende, al valor nominale delle azioni. Le piccole 
Società sono naturalmente ben lontane dal dare ri- 
sultati così brillanti. 

Per le industrie, che non hanno un impianto 1- 
droelettrico proprio, l'energia elettrica è relativa- 
mente cara е poco al disotto di quella a vapore. 

Come prezzo medio pagato dai grandi consuma- 
tori si può ritenere di L. 160 per Kw. all'anno, ma 
il prezzo per piccoli consumi è maggiore. I vantag- 
gi dell'energia elettrica, che viene usata nei din- 
torni di Milano da stabilimenti i quali consumano 
persino 2000 HP di forza, sia per la semplicità 
del funzionamento e la facilità di aumentare la forza 
consumata, sia, dal punto di vista nazionale, evi- 
tandosi di dover altrimenti comprare all’estero tut- 
to il carbone, giustificano с spiegano l’enorme svi- 
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Йй ч che l'industria idroelettrica ha assuntlo in I- 
q NOTIZIE FINANZIARIE. 
| Società telefonica per l'Alta Italia - Milano. 

In una sala della Banca Commerciale Italiana, 
si sono riuniti in assemblea ordinaria e straordina- 
ria i soci della Telefonica A. I. Ne intervennero 
:6 che rappresentavano 10,002 delle 12,600 azioni 
ond'é costituito il capitale sociale in parte già rim- 
borsato. | 

Il Consiglio d'Amministrazione nel suo rapporto 
informó circa la seguita regolare consegna della 
intera rete telefonica sociale allo Stato che l'ha ri- 
scattata con cffetti industriali e finanziari dal 1 lu- 

glio 1907. | 

Е In conseguenza di tale cessione il Bilancio nella 
parte Profitti e Perdite si riferisce soltanto al pri- 
mo semestre dell'anno e ciò spiega come il saldo di 
questo superi di qualche cosa la metà dell'analoga 
cifra del Bilancio precedente. Naturalmente una 
pirte delle spese generali, gli interessi, qualche 
tessa ed imposta e diverse altre spese dovettero « - 
sterdersi a tutto l'anno, come risulta dal confron'o 
delle cifre portate in questo con quelle del bilar. i > 
piccedente. 

Comunque sia il Bilancio si chiude con un utile 
di L. 367,108.56, delle quali venne destinata la 
somma di L. 200,000, alla solita reintegrazione 

, «I capitale impianti, residuano L. 167,108.56, che 
Sì propose di distribuire ne! modo seguente : 

Riserva statutaria 5 % L. 8,355.43, al Consiglio 
«i Amministrazione 10 % 16,710.85, a disposizione 
del Consiglio gratificazioni 35,000; residuo utili 

8906 L. 803.85; 5 % sopra N. 11,600 azioni di capi- 
tale a L. 150 L.. 87,000, L. 1.50 alle N. 12,600 a- 
zioni di capitale a L. 150 L. 87,000, L. 1,50 alle 
IN. 12,600 azioni L. 18,900, residuo a nuovo lire 
X ‚946.13. ‚ 

Essendo, per il seguito 1iscatto venuto a cessare 

Ko scopo principale della Società, ne ad avviso del 
“<Consiglio, presentando i campi secondari di attivi- 
A della Società stessa un'importanza tale da giu- 

stificarne la continuazione, il Consiglio propose la 
rnessa in liquidazione. 

La telefonica A. I. succeduta nel 1883, a tre So- 
cietà pioniere (la international Bell Telephone Co., 
la Società Italiana dei Telefoni e la Società Florio) 

1 €bbe ad attraversare da allora ad oggi periodi non 
facili, dai quali però sempre sortì vittoriosa, quan- 
funque le nuove leggi speciali sulla telefonia, anzi- 
chè facilitare lo sviluppo dell'industria privata, ne 
Akerassero la natura stessa al punto da farne un 
ÉSercizio di Stato mascherato, preparandole cosi 
la graduale scomparsa. | 

Relativamente alla consegna gli amministratori 
"Sspingono in modo formale l'accusa di aver lasciato 
"ta condizioni deplorevoli gl'impianti: gli ammini- 
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stratori successi invece ebbero sovente a dichia- 
rare che la Società aveva lasciato i suoi impianti 
in istato molto soddisfacente e dotati di larghe ri- 
serve. 

Quantunque la Società abbia ottenuta dal Go- 
verno l'assunzione dell'intero personale della So- 
cietà, il Consiglio di questa ha voluto riconoscere 
una gratificazione doppia della consueta d’ogni 


anno, per il personale operaio e telefonista, ed һа. 


riservato inoltre una somma da dividere fra gli im- 
piegati dai cuali esso si separa dopo molti anni di 
lavoro comune. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre u. s. segna: 

Attività : Saldo contabile del Conto Impianti Te- 
lefonici già di proprietà della Società e ceduti al 
Governo in base alla Convenzione approvata ne la 
legge 15 luglio 1907 L. 7,774,194.87 ; Cassa lire 
13,648.58; Magazzino 150,000: Valori di proprie- 
ta sociale dati in deposito a cauzione ed in Porta- 
foglio 132,550; Mobili 344; Debitori diversi lire 
117,814.34; Ministero de'le Poste e dei Telegrafi 
per titoli vari 590,335.06; Risconto attivo 1,647.54; 
Depositi a cauzione amministratori 302,400; valo- 
ri di proprietà terzi 7,500. Totale 9,090,434. 39. 

Di fronte a questa cifra sta il capitale sociale 
(versato n. 12,600 azioni da L. 150 L. 1,890,000, 
meno n. 1000 azioni rimborsate con rilascio di Car- 
telle di Godimento 150,000) restano n. 11.600 az'o- 
ni comuni col capitale di lire 1,740,000, cui ay- 
giunto la riserva  statutaria 127,541.72, fanno 
(867,541.72. E le Passività: Obbligazioni sociali 
«missione 1899 residue (500 da L. 250) L. 125.000; 
azionisti conto dividendo 1,181.85; effetti da pa- 
gare 390,234.32; Creditori diversi 2,532,259; Cre- 
ditori diversi per fornit. 294,682.83; Fondo per la 
'tintegrazione del capitale impianti: (Esercizi pre- 
cedenti L. 3,202,526.09, esercizio corrente 200,000) 
L. 3,402,526.09; amministratori per depositi a cau- 
4one 302,400; Depositi di proprietà terzi 7,500. 
Totale L. 8,923,325.83 d'onde l'Avanzo dell'Eser- 
ciziu im L. 167,108.56 con che si salda il bilancio 
in L. 9,090,434- 39- 

Le rendite e profitti registravano : 

Saldo esercizio industriale 30 giugno 1907 delle 
rcti telefoniche urbane e interurbane in concessio- 
ne L. 583,788.90; Servizi diversi lire 17,702.09; 
Interessi attivi c proventi vari 10,362.14. Totale 
L. 611,853. 13. 

Le spese e Perdite segnavano: al 30 giugno, per 
le reti telefoniche in concessione: (Spese generali 
L. 32,128.15. Imposte e tasse 21,371.20) 53,499.35 
Lire; Servizi diversi e Amministrazione del patri- 
monio sociale: (Imposte tasse 7,407,21, Spese va- 
пе dell'Amministrazione Centirale 67,188.44) Lire 
74,595.63; Interes:i passivi 116,649.57; Assegne 
al Fondo per la reintegrazione del capitale impianti 
L. 200.000. Totale L. 444,744,59. — Indi gli U- 
till da ripartite in L. 167.108.506. 
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VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER AR 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA — ; 


Istrumenti di misura 
Hopareéchi per ацайег > УР M MEYER A, G. - B 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berl 
ad aria compressa , N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


ce VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevestato contro le frodi 
| es. A ý F. E. SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori - SECURITAS 
| -— 


k MERCE SEMPRE PRONTA ж 


е2 


ЅОСІЕТА ITALIANA 


| SIRY, CHAMON < C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 


=> 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
d E. THOMSON 
È | “OK, "BT, Eo “ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
— 


| Contatori per quadri e centrali. 

Contatori a doppia taritta. 

Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Ind icatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 


Jstrumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


( 


S 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE «(8 


Qs 
[^^ "Ent SPIERER & C. 


ROMA — O: Piemonte N. 7 — ROMA 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (Brevettata) ‘ adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione di 
Microlampade 


a - ee M 
f SAIN 
fl land онок co це С. 

P офа дамара Co SLAVITI "TUR 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE b 


(Per accensione di motori a scoppio) OP SI SR, SO E M eres Pila a liquido tipo I 
A richiesta e per quantità per applicazioni normali 


convenienti si fabbri- 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


Ñ 


Pila a secco tipo A 
per batterie portatili 


RAPPRESENTANTI | per Roma е Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. Р. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Agenti | per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOGHERA (Pavia) 
per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


A 


SOCIETA ITALIANA 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


— 
== Alternatori = Motori == 
Trasformatori = Convertitori | 
Dinamo e Mofori a corrente continua 
LAMPADE AD ARGO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche || 


Del E 


== Preventivi gratis a richiesta == 


= 


Babcock & Wilcox Ltd 


MILANO - Via Dante | Officine: Glasgow - Oberhausen 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


„гыш ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 

Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caldala Babcock & Wilcox con surriscaldetore, 


Esposizione Interna- GR AND PRI 
zionale Milano 1906 + 
А | 


La più grande 1. 
== Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » y 
IN ITALIA » » 140.000 > » 


Economizzatori -Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


| [P Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaft 


BERLINO 


MICANITE 


DI di ogni po, in fogli fessi e dem, in tutt gl spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche | 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITEÀE-===== 


аки 


Еи Centrali, le Ditte elstt;otecniche, gli Instaliatori e i Rivenditori vagliono rivolgersi ul nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


BR Telefono 96-27 


Soc. An. ING. V. TEDESCHI &.C 
TORINO — 


ww, Fabbrica di fili isolati e cavi 


per impianti dí 


Energia - Illuminazione 


Trazione . 


Telegrafia. 


Telefonia 
P 


“Funi metalliche 


o 
— 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


Lopovico HESS 


MILANO 


15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO М. 29-67 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


Casa fondata nel 1895 


0 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


E 3 BERGMANN-ELERTRICITÀTS-MERRE 


weld, T 
N үг H 
SEM OUT Or с, 


RiPARTI 1. L. 2. 


TUBI ORIGINALI ‘‘ BERGMANN ,, E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 

О METALLI О 


Duovo isolatore-morsetto 


(BREVETTO ITALIANO N. 85007) 


per condutture a fili od a barre, nei locali di macchina 
e di trasformatori per alta tensione, nonchè per iocali 
di accumulatori, e cantine. 


«€ VANTAGGI > 


Grande economia di tempo 


Montaggio sicurissimo 


Adoperabile per qualunque sezione 


PREZZO CONVENIENTE 


DOMANDARE LISTINO N. 51 === 


sb 


[ШШШ Eletto ==... 


= 


——- D'OGNI GENERE 5, 


"AS VÍA 


IMPIANTI COMPLET) ^— 


per qualsias* scopo а 


Soc. It. Lahmeyer di Elettricità T 


Rappr: are: FELTEN e GUILLEAUME - LANMENERMERAE A. &- Калу 


`~ я SARA 


m. ; 
— —— 2 * 


SEDE IN MILANO, Via Meravigli, 2 
Telegrammi: Forzaluce === 
Filiali a - ROMA - NAPOLI 


NOVITÀ 


Sampadine ad incandescenza 


a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 


Consumo di energia 
Watt 2 1/4 per candela 


Risparmio 


del 


Risparmio 


$ ә 
N: SS Durata d'accensione media 
N NN : YV Y ANOS БОО ore circa 


16, 25 e 32 candele 100-120 Volts 


D 


BERLIN WV. 8 


t 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO „ Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 
Theiler e C. di Zu$ - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
per Correnti Monofasl Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


АШ, 


YZ 


DEPOSITO ¿Y o! MATERIALI co ACCESSORI 
| AA per IMPIANTI 
ELETTRICI 


v Е 
A 
DA 


Y) 


7/3 fee 


AA UOI ZO N 3 T ELI A 
S MANWYAY) дее УЙЛА S 
MZ T (0) SESS 


" Prima fabbrica Sizzra di apparecchi elettrici per riscaldamento 6 cucina 
А sg ° X WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


——_—__mmr_nmnxrrT—_—P6—T___mmr_—rm——_ÉmrÉ_PT@@G @ 


Rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino $ Filialo di VENEZIA 


-— 


S. Moisó N. 2065. 
Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, жщ c --—— Өр. Apparecchi per aso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. — = rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 
Apparecchi eletirici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- & toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, _marmitte, casseruole, bollitori, —— AS  Reostati — Moderatori di luce. 
caffettiere, tejere, ecc. {= О «Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
SRA cleri (giá parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


AO... 7 Medaglie d’ Oro -DÀ 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


В We GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. m 
o Fer a 
eS xr Ie TINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS 


Lampada ad arco a gloho chiuso 
la piú conveniente per 


шаг applicazione JANO US 


Corrente continua - Corrente alternata 


BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
— Ax 
APPARATI TELEFONICI 
per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 

APPARATI SPECIAL. 


per impianti ad alta tensione 


miniere, tuanels e altri luoghi umidi 


Pile a secco е a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


Gesellschaft fir Strassenbohnhedari 


BERLINO 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per Г Пайа: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO, 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 


Filiberto Vigliano = Milano  : 427 
Corso Buenos Ayres, 66 


ELETTROGENO 


SALE GENE RATORE PER PILE 


SID Non ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Uantaggi: тага - Maggior intensità di corrente 


c4 Occorre minor quantità di elettro- 
e geno che del solito sale ammoniaco 


i t di tramvie e ferrovi 
Materiale s" "e mr de emm s fern 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l’Italia S 123 


ALBERTO VIGLIANO 241 A e 


GEBRUDER ADT à. 6. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica on » Materiali Elettrici Isolanti 


H]2UI Jp шош Још Hjejuour 
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СЕВ RÚDER ÅDT AKTIEN-GESELLGCHAFT. ^ 


тов! ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


=== Accessori completi per Installazione di Tubi = 


E TUBI ISOLANTI “АРТ, 


per l'italia Settentrionale e Centrale per l'Italia Meridionale 


8 А D SCHMIT &uccessore 
Ing. А. C PIVA RAPPRESENTANTI “JULIUS BERNINGHAUS 
MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & С. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici Pozzi Artesiani == 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. 


(AAA — — — 2n 
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SOCIETA SVIZZERA — © 
DELLE MACCHINE E LENTZ, 


BIUBIASCO- BELLINZONA 
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UFFICIO VENDITA PER bs ITALIA] 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO | 


27 Febbraio 1908 i RIVISTA 

E l'assemblea approvando il bilancio decise 'l 
seguente riparto degli utili: 

Alla riserva statutar'a (che viene elevata cosi a 
L. 135,896.15) L. 8355.43; al Consiglio 16.710.853 
lire; a disposizione del Consiglo per gratificazio- 
ne L. 35,000; agli Azionisti in ragione di L. 9 
sulle 11,600 azioni comuni € L. 1.50 sulle 1000 a- 
zioni di godimento rimborsate L. 105.900; a conto 
nuovo L. 1946.13. | 
A Dopo aver confermato in carica i sindaci effet- 
tivi (signori rag. Marcello Bozzi, Giosuè Pagani € 
Arturo Contini) e i supplenti (commendator Gio- 
vanni Donn с rag. Riccardo Pietrasanta) — in se- 
duta straordinaria l'assemblea deliberò la messa 
in liquidazione della Societa, e nominò liquidatori 
i signori ing. Guido Semenza (g'á consigliere de- 
legato) ing. cav. Pietro Colombo e avv. Giuseppe 
Vernansal de Villeneuve (già consiglieri). 

Unione telefonica lombarda - Milano. 

Sotto la presidenza del comm. Tomaso Berta- 
reli, ebbe luogo l'assemblea generale дері 
nisti di questa anonima. 

La relazione del Consiglio sull’esercizio 1907 sc- 
unala l'incremento delle attività sociali; informa 
che furono posti allo studio vari progetti per assun- 
zone di nuove reti e per l'impianto di linee e Ре- 
tensione delle reti urbane sociali: progetti che tro- 
\eranno nell'anno in corso la loro attuazione. 

Gli abbonati sulle rcti urbane sociali — di Brc- 
хла, Busto, Gallarate, Intra, Laveno e Varese — 
sono notcvolmente cresciuti: da 853 ch'erano nel 
1906, aumentarono a 1084 nel 1907. E le comuni- 
cazioni intercomunali da 128,378 che furono nel 
1906, aumentarono a 146,363 nel 1907; l'importo 
degli abbonamenti da L. 100,404.50 sali a Lire 
130,430, l'importo delle comunicazioni da L. 68.361 
ch'era nel 1906, aumentò a L. 77,893 nel 1907. 

Il bilancio generale 1907 somma a L.'75,330.35, 
la quale somma fra attivo e passivo (nell’attivo fi- 
gurano gl'impianti per L. 579,646, già depurati 
degli ammortamenti 1907 in L. 29,855 e dei pre- 
cedenti), si salda eon gli utili netti dell annata in 
m 47,113.91. Di quest'ultima somma l'assem- 
blica, in conformità delle proposte del Consig'io c 
dei Sindaci, dccise il seguente riparto: alla riserva 
L. 2355.69; al Consiglio L. 4711.39, aglj azio- 
nisti (L. 8 per ogni azionc da 100 lire) L. 40,000; 
a nuovo L. 46.83. 

Procedutosi poscia alla nomina del Collegio sin- 
dacale, sono risultati rieletti a Sindaci effettivi i 
signori: Cazzaniga prof. Ernesto, Sommer Emi- 
lio e Villa Ettore; ed a Sindaci supplenti sono stati 
eletti i sienori : Cornelli ing. L. C. e rag. Odoardo 
Fontana. 

Officina elettrica - Milano. 

Nei locali sociali si tenne басен! Ыг generale 

ordinaria di muesta Societa. 


azio- 


tensione. 
Impianti di illuminazione. 


INTRA (Lago Maggiore) : 


TECNICA. 


Efrem Lafleur . E 
SS мм wi 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Inglese 


per qualunque applicazione — applicazione 
olettrica 
ө per ишек атет!сапе 
Rappresentante | per l'Italia: 


Corrispondenza in Francese Gius. Riccardi - Corso Vitt. Em. 34, Torino 


9 Per telegrammi LEBANON ROAD © 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Socletà- per l'industria 
[ RETNA(H { [ ed il commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


2 Ollo per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore д 


Ollo speciale per motori a gas 
Ollo e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore S: 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


docietà Elettrodinamica 


Rappresentanza Generale E. G. ALIOTH 


Italiana della 


— a ОФ) AAA 


Sede Centrale MILANO 
Ufficio Teonioo е Amministrativo Vig Principe Umberto. 20 


UFFICIO SUCCURSALE - via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
>  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» . » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
» » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» э VENEZIA - S. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d'energia - Alternatori - Bi- 
namo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d’implanto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviarla e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner & С. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC - 
Fabbrica Specialista 


di 
Seghe e Macchine 
per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (Germania) 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix a 


S 23 


SE 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & С. 


е Società in accomandita per sezioni — Capitale L. 2.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 37 


Pi Apparecchi elettrici per hasse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 

= Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olie, immediati, a 
tempo. 
MANOVRA ELETTRICA А PISTANZA 

per apparecchi а bassa e ad alta tensione (Brevetto М. 70061). 

Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
| INSERITORI 
| semplici e doppi per batterie di aeeumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di sarvoltaggio Magrini 

ES REOSTATI a ventaglio ed a corsoto === 
ФЕОЅТАТІ DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 
Apparecchi per reti aeree too e aerivación. Condensatori Elettrici ые e ie горгамашошн н 


SCARICATORI PER BASSE DD ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI $ LiMITATORI DI CORRENTB 
Mersetti, Serrafill — Valvole a plombo e ad argento per luce e motori (Brevetto ЇЧ. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori Ф, 800 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


A A EI 


HARTMANN &-BRAUN + St sert 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo gu 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


STRUMENTI per MISURE 


di Resistenze, 
Isolazioni, Capacità, 


ө per 


Localizzazione di difetti - + 
- æ di isolazione nei cavi 7 
„2. a © 
S= PROVAPARAFULMIN = 
STE 


Impianti di Laboratorion — 


TI 


VETTURE DI MISURA 


, t 
Provalsolazione aperiodico ad induttore mágestibà , collocato ‘nell’ istrumento. 
Vidia i 


— 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


мно: оь MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) ктт шт 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


с TN Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni Interuttori, Commutatori, Porta 
Rappr esentanze € depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
" ‘Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 

MONZA - Corneliani е Daffieno per limitazione di carico, Accessori per impianti di central: e cabine di generazione e distribuzio ne 


ivi p p all | d'energia, Scaricafulmini a pettine ed а rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
- Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via XX Settembre, 16 — Implanto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di T su marmo es ardesia 
i lucida per Centrali, Cabine. Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
TORINO - Enrico Piumatii ualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 
— Via S. Quiatino, 1 — dietro indicazioni o disegni. ` | 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Magglore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


1%, Foro Bonaparte — MILA NO - Telefono N. 24.987 === 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


Erdmann Kircheis, Aue (Sassonia) 


FABBRICA di MACCHINE e FONDERIA 


Casa fondata nel 1861 


ө!» 


Specialità in Macchine, Utensili, Trancie, Presse, ecc. 
m i per la 
livoRAzIONE DEL PIOMBO E DEI METALLI 
* Specie anche per 
‘ OFFICINE ELETTRICHE. '" iu 850 operai > 
Ma ESrosizioxi; UNIVERSALE DI PaniGE 1900: LA MASSIMA ONORIFICENZA: «GRAND PRIX» 
lVaros;iztoxk INTERNAZIONALE DI MiLaNO 196 GRAN PREMIO» 


MATERIALE GARANTITO OTTIMO 


ÜtsikUzICNE 
RISPONDENTE ALLO SCOPO 


| E. K 


4 Catatogki illustrati schinrimenti e preventivi gratis. 
Y 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


to! 


Motori ad olii pesanti “OTTO, 


` . TIPO VERTICALE 


da 20 a ВОО oavalli 


) > 
р. 
Kesccozione ACCURATISSIMA 


PREZZI MODICISSIMI 
M 105 


. Consumo olio d1 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIU ECONOMICA. 


—————_— — 


Inc. MARIETTI г €. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


TO RITMO 


Via ©, Quintino, 12 Telefono 21-81] 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICANIVE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito с di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Garta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN — _. 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


Per Milano e Lombardia: ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ) Per l'Italia Meridionale: Ing. P. 1. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito ; КЕИ - Napoli, Via S. Maria la Nuova, S. | 
a Bo ogna. i Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. | 
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Intervennero 6 azionisti rappresentanti numero 
271 azioni delle 600 costituenti il capitale sociale 
di L. 300,000. 

Venne approvato il bilancio che si chiude con un 
attivo di lire 750,076.13; соп un passivo di lirc 
428,492.35 e un utile netto di L. 21,583.80. 

L'utile permette un dividendo di L. бо sulle vec» 
chie azioni, Je nuove essendo state emesse con go- 
dimento dal 1 dicembre 190”. cioè coll'esercizio in 
corso. 

Si confermò a Consigliere d’ amministrazione 
l'uscente comm. Tomaso Bertarelli. Si conferma- 
rono a Sindaci effettivi i signori: rag. Marcello 
Bozzi, ing. comm. Leonardo Loria, ing. Carlo Cle- 
rici; a supplenti i sigg. Emilio Sommer, prof. rag. 
Emilio Conti. 


Il mercato del rame. 

Le esportazioni dal Cile per la quindicina scorsa 
ammontarono a 1700 toun., comprese tonn. 225 
imbarcate direttamente a destinazione deg'i Stati 
Uniti. Gli arrivi per lo stesso periodo furono di 
26,229 tonn., contro consegna di 26,439 toun. Gli 
approvvigionamenti a vista diminuirono dunque di 
210 tonn. e ammontano ora a tonn. 20.660. Il 15 
gennaio scorso, la quantità era di 20,870 tonn. 


1905 
15 Genn. 


1907 
31 Genn. 


Totale stocks in Inghilterra e 


Francia Tonn. $,691 13,595 
— Ilem m equo ETERNA e- me e ro: ч. ж cH ———— è 
ld. in mare dal Chili e dal- 

l'Australia |. » 5.300 7,275 

Totale provv. visibile Tonn. 13,991 20,870 


Gli imbarchi da New York, Baltimora e Filadel- 
fia ammontavano a 3997 tonn. per l'ottava termi- 
nando all'8 febbraio 1908. 

Nessun fatto interessante venne a stimolare le 
operazioni in rame in un senso o nell'altro; i1 mer- 
cato è cascato nella massima apatia, e le transa- 
zioni in Standard furono ristrettissime. All’inizio, 
vià la tendenza era debole, rispondendo così ad av- 
visi poco favorevoli venuti dagli Stati Uniti, ed i 
corsi ribassarono a L.st. 60.7.6 pel pronto e a L.st. 
61 per tre mesi. Mercé perè a coperture di ribassi- 
sti, un miglioramento si palesó; questo migliora- 
mento, poi, si accentuò mercoledì in seguito ad 
operazioni che avevano tiutta l'aria di essere in re- 
lazione con manipolazioni sopra le azioni, c L.st. 
62.15 fu pagato un momento per Standard a tre 
mesi. Questo rialzo non fu, d'altronde, che di breve 
durata, e l'indomani L. st. 61. 15 fu accettato per del 


rame pronto, mentre che venerdi, grosse vendite. 


erano fatte per consegna lontana a L.st. 61.7.6. La 
chiusura é a L.st. 61.2.6 per pronto e a L.st. 61.10 
per tre mesi. 

Le notizie dai centri di produzione sono scorag- 
gianti, L'industria europea, che aveva seguito 'a 
riduzione nelle quote in ottobre e novembre ultimi 


S AF Е Società Anonima Forniture Elettriche 


MILANO -: Via Castelfidardo, 7 


Filiali: Genova, Via Consolazione, 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torine, Via Alfieri, 5 


TECNICA. 


XXXIX 


Articoli Elettricità 


Tito Scaramuzzino Artic Eee. 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


Glühlampenfabrik Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 
Rappr. per ГАШ. 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


Fin} 
айпа 


SUISSE 


PREMIATA FABBRICA 
DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


ү a liquido ed a secco 
E. Grande MEDAGLIA D'ORO 


N === Esposizione di Milano 1906 = 
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MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
A 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


som ed articoli affini 


TIU 


Rappresentante gen. per l'Italia e Svizzera 


TELEPHON РАВКІЕ A. 6. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio Erihs htm: 


Milano 1906 


Gran 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & C. - Milano 
>> ; 


Istrumenti 


Misura | 


sistema Meylan-d'Areonval 


Todas 


Diploma Onore 
cla 

Gran Premio 

Esposizione 


Interna zion. 


т 
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AR д E : j 
Milano 1906 — $5 = 


Rappr : Tito 


IMPIANTI 


Telefono 755-92 


ELETTRICI 


INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 


CARLO 


leecanica per 


sista. Idranli 


E @tLri 
pel inoóntutorec), pei 
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Falegname, Carpenti 


GEP 
da 
А2) N À E F 


MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 


Macchine, Utensiii ed Accessori per la 
1518 (spe 
f 


MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUFFMANN 
MILANO - Via Palermo, 11 A. 

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, 

— Specialità macchine per la lavorazione della lamiera 
di ferro rame, ottone, :.псо, alluminio, etc. с 

Presso. cccentriche, a 

motoro a semplice o doppio 

etletto, — Biancieri a Lie 

M zione, - Bilanciere a mano 

di precisione. — Cescie a 

mano, pedale e motore. - 

Macchine per arrotolare e 

pregare la lastra. ecc. 


„ - $ á di 
kcu cde : $: : 
UNES". ЛА. 


CATALOGHI e PREVENTIVI a RICHIBSTÁ, 


Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
4 Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 
52195 us Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. . 
— 7 7p" Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


Land und Seekabelwerke à. B. 


e COLN-NIPPES e 
Scaramuzzino utili, 
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F. KLOCKNER, Ingegnere - köln- Bayenthal, 7 


Fabbrica specializzata per la cosíruzione delle resisfenze Eleffriche 
— di qualsiasi fipo e di konfroller — . — 


к... 
Ф · 


Awiatore con disinserzione a corrente nulla ed а sovraccarico. Reostato per motore trifase. 


Rappresentante Generale per Ваа: 


Ing. Secondo Sacerdote (е via sacs я zi = Telciono 30-05 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


H. WEIDMANN - RAPPERSWIL vae | | Friedr. Dick, Esslingena N. 


è 


Specialità Jabra d di 60 medaglie 


КОТО compresso lucido 1070010 Т E eri 
Di 300 HP HP 
png Dd n күз elettri Si in fogli E n fino a 
15 mm 1 spessore, in rotoli ed in nastri fino a I mm. di spessore. 
JA A UIN Utensili speciali 
CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente M = —— 
= CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato == Dick per Elettro- 


RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, 


| A tecnici, Automobi- 
= a listi, Orologiai, ecc. 
SM - Lime di precisione 
Dick fino ai tagli 
più impalpabili, a taglio normale oppure on- 
dulato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 


telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche ed elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI | 
son assortimento di utensili e lime Dick 


| 
Cubi per trasformatori com e senza mica pa 

36° Propria fabbricazione e non rappresentanza “UB | 
| 


Officina Elettrica Dir. E.” Gerosa 


MILANO AM 
Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) Q’ Y 


FABBRICA Ф) 
[шл ишш. їшї сато que 3 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 
, 


Impianti telefonici a batteria centrare 


Parafolmini sistema Frankliniane e Lodge Murani 
= Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori — 


Rappresentato dalla Ditta 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. cian 23 


La nuova lampada “OSRAM - 


Un Watt per candela 70 °/o di economia 


Si риб usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Voit 35-100 candele - da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 


nite solo per sospensione verticale | 
=== Deutsche Gasglühlicht А. G. - Berlino === 


Rappresentante generale per l'Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello м. 9 | 
A A Арыы | 


Manufacture speciale de Guirs et Gourrojes 


. AO Medaglie - 3 Diplomi d? Onore 
Vuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


ASTA 


Stabilimenta di Rifinizione 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 
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| Marche accred.tate: 


Scellos 


Scellos-Extraforte 
Scellos-Rènvidburs 


i (Hidrofuge) 
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GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI vitem 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 
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scorsi, sembra aver perduto ogni attività e le nuo- 
ve ordinazioni non arrivano che molto adagio. I 
rami dell'elettricità, massimamente, palesano se- 
gni di rallento; gli affari in tubi e foglie di rame 
scemano pure anch'essi. 

La situazione commerciale agli Stati Uniti con- 
tinua a non essere soddisfacente; il consumo dei 
metalli é molto mediocre e non c'é niente in vista 
che lascia prevedere una ripresa, causa la incertez- 
za delle cose politiche. Le quote dal rame del Lago 
e dell'elettrolitico subirono un ulteriore ribasso, c 
sono ora da 13.50 a 13.75 cents. 

Le transazioni globali ammontarono a tonnellate 
4150. Quotasi : 

Tough L.st. 65 a 66 meno 2 1/2 %; Best Selected 
L.st. 65 a 66 meno 2 1/2 %; Electro L.st. 62.10 a 
giallo 6 3/4. 


Società elettrica comense «A. Volta» - Como. 

L'assemblea di quest'anonima. riunitasi sotto 1а 
presidenza del dott. Pietro Baragiola, con l'inter- 
vento di molti azionisti rappresentanti oltre due 
terzi del capitale ha approvato l'aumento del capi- 
le sociale da L. 2.500,000 a L. 5.000,000 e la pro- 
roga della Società oltre a varie modificazioni statu- 
tarie inerenti. 


Lubrificanti Reinach & C. - Milano. 

Il bilancio 1907 di questa Accomandita per azio- 
ni offre risultati ancora migliori di quelli del prece- 
dente Fatti gli ammortamenti e le svalutazioni piü 
prudenziali sarà proposto alla prossima assemblea 
degli azionisti, la distribuzione di un dividendo di 
L. 13,50 per ogni azione di L. 100 contro L. 12 di- 
stribuite pel 1906. 

Impresa elettrica di Civitavecchia. 

L'impresa elettrica esercitata dai signori ing. I- 
clio Manzi, avv. Armando Contardi ed eredi di С. 
B. Costa, si é trasformata in Società per azioni 
col capitale di L. 170,000 in azioni da L. 500. 

ll primo Consiglio d'Amministrazione, é compo- 
sto dei signori: Contardi avv. Ermanno, eletto 
amministratore delegato, dott. Ernesto del Greco 
ed Emilio Picchiotti. Direttore tecnico l'ing. Icilio 
Manzi. 


L'industria petrolifera in Russia. 

Dai dati pubblicati recentemente dal Messag- 
gero delle Finanze, risulta che nel 1906 la produ- 
zione di nafta, nel territorio di Bacü, fu di mi- 
lioni li Kg. 7350 ció costituisce un aumento del 
9.4 per cento di fronte al 1905. 

Per meglio valutare l'importanza di queste ci- 
Ire, è necessario tener presente che il 1906 è ca- 
ratterizzato, per il territorio di Bacü,da una dimi- 
nuzione di rendimento delle fontane di nafta, che 
produssero in media 2.4 per cento, mentre nel 
1905 detta media fu del 3.3 per cento, с nel 1904 
raggiunse il 5.8 per cento. D'a'tra parte, poi, nel 
1906 si dovctte raggiungere, in media, la profon- 
ditá di 355 metri, mentre nel 1905 la media della 
profondità delle fontane fu di 275 metri. 


a 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


ES 
Caldale - Semifísse - Locomobill - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


 NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


ШЇЇ ЇШЇНШЇ ЇШЇН 


A ktiengesellschaft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 50135/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


I) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


^ e—- 9 o- —- 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


БЕЖЕН ZINIO 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


- Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J. BRUNT С. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 


e C» e 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
= monofase - bifase - trifase — 


Contatore per corrente alternata trifase 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


| Massima sensibilità 


Contatore per corrente alternata monofase 


х Minimo autocon- 
sumo æ Semplicità 
х Robustezza + 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


per 
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TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 
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Chiedere Listini e Prezzi 


Unione Jtaliana = 
— Gas-Elettricità 


in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


лми: 
Capitae 
£00.00 
E 
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— ———— 
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Impianti” completi — : 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo - 


LAUORAZIONI IN FERRO =E 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELL! | 
PER СОКЕ ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 


нн I canticri sono візай ad un'altiti = SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SURRAMENTA 
ia dine di circa 1000 m. con grande Gal- e — PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — f | 
| Ез leria perla lavorazione del le по, MU- nm aa g PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 

ds | mta di y пес jn de ot rnissimo 5 сз 
о (motrice di 400 HP) рег la produzione En . 
с [enorme di pali per inse telegrafiche, | Y A arecchi speciali erfezionati 

з T 

e © teleronie дё. ed elettriche, inie era al 5 la o] e — 

39 > incloruro di mercurio secondo il si-| C c» 

сз о stema Kyan, il quale ino ad usi ё Я O Ef IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE Di 

жа ы |ritenutoil più perfetto che si conosca. | " — ETI : 

ES o Questo legno d'alta montagna ormai 5 со py AMMONIACA 

ma à apod ginis nte Е al castagno as CONTATORI DI GAS — CONTATORI ELETTRICI 

ehe, pel suo rapido deteriorame nto, 0152 — — АРРА › 

тез Р soggetto alla frequente sostituzione e a n mo — CONTATORI D'ACQUA == 

— О alle conseguenti enormi spese. Per 2. 

с i questo motivo le Regie Poste germa- x a == ЕБЕ РЕК ILLUMINAZIONE A АЕ А 

3 a |uiche hanno Cb pad per le condut- ® 5 = + LUCE ELETTRICA === 
^ ("re aeree telefoniche e telegrafiche o EY 

€ i EU sistema di conservazione: Y 3 pm“ APPARECCHI DI RISCALDAMENTO = STUFE 
o Non fare acquisti senza consultare o Ef == == 

. 2 5 le offerte ciel nostro rappresentante : > t3 iu CUCINE = SCALDABAGNI 

m A ISTANTANEI = 

кш : ? X ! 

mi Ditta SIMONIS & C. e ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ —— 

ne == : 


MILANO 


E at 
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SPAZZOLE ELETTRICHE 
INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


di tutti 1 sisterni 
E Fornitori delle principali marine da guerra 


——— a 


BREVETTI 


|. BOUPREAUX - Parigi 


Rappresentanti Keyser & Co. 
10, энн» ZURIGO (Svizzera) 


= — .0. 
Specialitá in Spazzole a lamine di Carta metallica. Metallo 
speciale laminato di due o tre centesimi di millimetro di 


spessore. Brevettato in tutti 1 paesi. 


Portaspazzola “ Supra ,, 


UE VANTAGGI PRINCIPALI 
SUPRA” 


DA Contatto intimo, 


2a, Pr.ssione normale 


[ SS ON Minimum di frizione. 
A PARIS œS 


L.BOUDREAUX "^ Posizione invariabile. 


8, Ки HauT&FEUILLE (6*) 


Turbine a vapore ad alta, bassa: ¿ra e misto.” 
Gruppi Elettrogeni con motori a- turina; a pilon 


petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore а turbina, elettrico 
petrolio, per pressione fino a-40 atmosfere. · — 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbir 
o da motori elettrici, per pressioni fino a7atmos eté. — 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con ма е ore a ti 
bina od elettrico. f; 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettriei. - 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni gene 3 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni è бт 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco N 


Contro Dado piccolo 


indisserrabile 


Rappresentanti per 1? Italia 


Ing. R. MATRICARDI e e ГЕ | 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GE 


© Adottato dalla marina francese e 
dalle principali compagnie di strade 
errate, . ’ 


- 


E IMPIANTI. 

Le centrali elettriche di Beznau e di Loutsch, 
costruite dalla Società «Motor» per l'elettricità ap- 
fplicata, si sono riunite in un'unica Società per la 
jlistribuzione di energia ad una grande parte della 
¿Svizzera orientale e centrale. La concessione di 
| Beznau sull'Aar ha una durata di 100 anni con di- 


ritto di riscatto da parte dello Stato di Argovia 
т dopo 66 anni a partire dal giorno della теѕѕа in 
1 1 sercizio dell'impianto. La concessione della Lóutsch 
«prevede un diritto di riscatto da parte dei tre Co- 
uni interessati dopo 50 anni di esercizio. La cen- 
ale di Beznau è in esercizio dal 1902, quella della 
Lóutsch è tuttora in costruzione. 

La riunione delle due centrali in un'unica società 

e possibile l’esercizio in parallelo dei due im- 

i Manti. La centrale di Léutsch è creata sul princi- 
E accumulazione d'acqua in grandi quantità ; 
2. puó essere attinta energia a seconda del bi- 
o. Riescirà cosi possibile la pressoché com- 
utilizzazione della forza disponibile alla cen- 
di Beznau, la quale dispone di un fiume a 
ande portata. | 
due installazioni messe insieme potranno for- 
fe 130 milioni di kilowatt-ore misurati al quadro 
distribuzione. 
КА Beznau esiste una riserva a vapore costituita 
| due turbine della potenza complessiva di 4900 
Mowatt. Questa centrale ha fornito nei primi nove 
Paesi dell'anno in corso 43.639.000 kilowatt-ore con 

i" prodotto di 1.417.976 franchi. 
"wl costo totale delle due centrali, comprese le 
ЫЙЫН di distribuzione che misurano oggi 717 chilo- 


* 
+ 
um 


Miri c compreso il capitale d'esercizio, аттоп- 


BO, quando la centrale della Lóutsch sarà finita, 
E- lido milioni di franchi. Con una produzione totale 
lili ооо cavalli per le due centrali il costo del ca- 
Йо elettrico risulta di franchi 666. 

Ha nuova centrale intende contrarre prossima- 
Bie un prestito di 7,300,000 franchi per dare alla 
ia massima estensione compatibile colla produ- 
E di cui si dispone. 

sioni di impianti di oondutture elettriche. 
К Prefettura di Aquila con decreto in data 3 
rió 1908 ha consentito alla « Società coopera- 
AA ‘elettrica Peligna », di attuare ed esercire nel 
comune di Pratola un impiantio di condutture e- 
Bettriche a scopo di illuminazione e di forza mo- 


Kia 
: $ | TRAZIONE. 
‘Le Tramvie di Napoli. 

La Giunta comunale di Napoli ha — i ca- 
pisaldi della nuova convenzione fra il Comune e la 
Società dei trams provinciali. 

La Società chiedeva la proroga della concessione 
per altri venti anni, e in ccrrispettivo si obbligava 
a ridurre sensibilmente le tariffe, alla istituzione di 
corse operaie, a lastricare e provvedere di fogne la 
piazza Ottocalli, e a corrispondere al Comune un 
maggiore canone. 


RIVISTA TECNICA. 


XLVII 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici od Ata Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
u UENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l’Italia; 
Ing. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 


ag. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


David Hollier "once" 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Interruttori e commutatori pendenti === 


Costruzione = Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


THE 
“OSCILLA TOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante & 


e girevole con ventaglio di I. 30 
== іп tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 


= GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l’Italia 


TELEFONO 20-61 


. Soffietto =,Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. 


Ing. STEFANO FISEER - Milano, Via Solferino 


„Чї precisione г 


Compassi ‹ CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici, 


E. KRIEG & P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Sistema rotondo ‘‘ St. Louis 1904 Grand Prix,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
WIERSS A Co. - Liestal press 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di гєйї 


Tajska 


e р he D [] 
uso domestico; per (AME c! 
salute, Ipferme:-»e, È бүг. 
che, Forni, ecc., есс. E 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottuya, per 


nn da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, pisa add 


a REDE. 
LT E] L LL. 
aq Forniture generali per l'Elet 


CHIEDERE CATALOGO свй 


К Р.&В. 
Nastri gommati Manson 


Mica - Micanit Jaroslaw 
Cartoni compressi tipo Weidmann 


| Materiale 
| Fibra americana vulcanizzata 


per qualunque 


applicazione 


Tela e Carta Giapponese 
elettrica 
Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare ES 


Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta. 


efe 


ADOLFO RIGNON 


TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 
Telefono dai REMA. . MILANO - Via Solferino, 29-31 


{TU = Telefono 91-60 === 


TECNOMASIO ITALIANO 


[BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


(омамо - MOTORI . + TRASFORMATORI 


FERROVIE IE ELETTRICHE 


Turbine а vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
 neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'italia Ceh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. — — e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: — ^ » - Venezia, S. Moisè, 2065 


S 018 


ELETTRICA 


An. per Azioni - Cap. 5.000.000 - Vers. 300.000 
Sede In MILANO - Vignola, 6 


‘Telefono 95-24 


[Impianti di trazione 
con automobili elettrici 


a filo aereo 


JI sistema più indicato per servizi pubblici : 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
per la maggior economia 
Deposito di Isolanti Ohio Brass Co 


‘ nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta 


OLII e GRASSI per macchine 


,4 EMILIO FOLTZER 


БШК N МАКСА 

| CANNONE 

d CINGHIE 
ВАО! Egg D CRINE 


>ERtH= “Lancashire, 


MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 


DEPURATORI e 
FILTRI D’ACQUA 
Cavafanghi 


Corbustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


macoonaco |р отоо “ELERTROSTEAR,, 


MACDONALD 
per conservare i collettori 


HANS REISERT - Colonia ed eliminare le scintille 
Ө Luigi Rossi - Milano 


Piazza P. Ferrari, 8 . Telef, 1-93 


"i LIO LI LI IO LO GO SO SIS SS SS. 


| Prezzi modici - Cataloghi a richiesta, T 
III а а а 


FABBRICA SPECIALE 
| di Istrumenti per Misure Elett | 


Istrumenti per quadri dà distribuzione — 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI | 
d'ogni genere e per qualsiasi scope]: 


QUALITA SUPERIORE ` ; ў 


RAPPRESENTANTE "ER L'ITALIA Д > È 
у. M. MATERINE HETI va ttt 


| 
* ti Ed 
‚ Ж à 


a SOCIETÀ ANONIME ШШ ИШТЕШ i.d 


: ЖЕР : 


Vereinigte Elektricitát | 


sss - MRE 
a й 


HAlternatori - Dinamo 
Motori - Zrasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche « 


Apparecchi ed accessori per ogni 
АА 
applicazione elettromeccanica + 
———— —————- 


Impianti completi di illuminazione 
iu Trazione - Trasporti di forza = 


‚ Rappresentanza generale per l'Italia: Ф 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli! 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


^or 


А 


; 12% Febbraio 1908 


. ghi della Società, ha deliberato di ridurre la pro- 
| raga della concessione a tredici anni. 

Con questa convenzione le parti rinunziano a tut- 

~ tele liti pendenti, e la Società si obbliga a corri- 

spondere un maggiore canone al Comune per l’im- 

pianto delle nuove linee e per la trasformazione di 

quelle esistenti. 

Automobili in servizio pubblico. 

Continuando ad affluire al Ministero dei lavori 
pubblici domande di enti locali per la concessione 
di servizi automobilistici aperti al pubblico. 

Al maggior numero di domande contribuisce pro- 
babilmente l’annunciato intendimento di aumentare 
fino a 1000 e 1500 lire i sussidi chilometrici da con- 
cedersi a dette linee. 

Tra le altre è stata presentata la domanda рег 
una ridente plaga dell'appennino medesimo. 

La ferrovia di Valforiore. 

* Si sono riuniti a Foggia i delegati dei comuni 
interessati nel consorzio Appolo-Sannitico per la 
ferrovia Valfortore a scartamento ordinario, la quale 
allaccerebbe і capoluoghi e circondari di due pro- 
vincie, San Severo e San Bartolomeo in Galdo con 
diramazioni da Celenza Vaifortore e Lucera. 

La nuova ferrovia agevolerebbe il traffico di mol- 

tissimi comuni del sub-appennino mettendoli in co- 

y municazione con i luoghi delle due provincie. 

* Dopo ampia discussione si approvò lo statuto. 

La tramvia Como-Cardano-Olgiate. 

L'ing. O. Cuzzi di Milano ha fatto formale do- 
| manda alla Provincia ed ai Comuni interessati per 
+ la éosfruzione della linea tramviaria Como-Carda- 
| no, San Fermo Cavallasca Parè-Olgiate-Comasco. 

Il preventivo della spesa è di L. 1.400,060 рег 
2 Vimtera linea da Como ad Olgiate. 


uU DERIVAZIONI D'ACQUA. 
Cencessioni richieste. 
Roma. — M signor Giuseppe Magliocchetti ha 
4 presentato domanda intesa ad ottenere l'autoriz- 
^ aazione di derivare acqua (litri 15 al 1”) della 
sponda sinistra del fosso del Bagno coperto in Ve- 
гоё a scopi di produrre l'energia per animare una 
E péccola mola da cereali. 
- Modena. — Il signor Costanzini Antonio ha pre- 
п sentato domanda intesa ad ottenere la concessione 
С trentennale per derivare acqua dal canale Torbido 
a scopo di forza motrice in territorio del Comunc 
di Savignano sul Panaro.. 
Brescia. — Il signor ingegnere Luigi Stucchi 
ha presentato domanda per ottenere la concessione 
' di derivare in sponda sinistra del fiume Oglio in 
^ Comune di Vezza d'Oglio, moduli зо al minimo e 
$0 al massimo di acqua da restituirsi a sponda si- 
^ Mistra dell'Oglio in Comune di Mù, per ottenere, 
, mediante un salto di metri 271.70, una forza mo- 
trice da trasformarsi in energia elettrica da utiliz- 
"arsi per scopo industriale. 


——— AM SAA A 
Stab. Lito-Tipografico С. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


RIVISTA TECNICA. 


ING. 


: Га Giunta, pur mantenendo fermi i nuovi obbli- — 


Ixo. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 


LI 


NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO Telegrama 
28-61 Foro Bonaparte, 35 ШИШ 


ШШ meccanica di Gallerie 


| ESCAVAZIONE ul CANALI 


Perforazione Istmo di Panama 


- 


(auordures) 629942807 ouojze10j12 4 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni € applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore =сс. 
Semplici - Duplex - Compound 
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Compressori Compound Classe І. c. 
Applicazione dell’aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


ce — 


Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PRRIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & С. 
MILANO Telegramni 


ie sa Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


TTT Y 


х м MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(4. & J. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
q 


Portalampade - Interruttori 

Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 

(0101000 Porcellane - Vetrerie - Lam- 

— — padine - Conduttori == 
Sy 


. ПОП | | 


SOCIETÀ ANONIMA 


© 


| И 


presso presso Berlino 


per ta кар fili in rame, costantana, nichelina, 


eis in seta o cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


Bobine 


" TET. \% em | рег Suonerie 


ДИ M at үз бах 


E e e 
AAA, KO үш: 

WALUR Lita 

en CONUS Telefoni 


$ 


Cordoní 
Telefonici 


єсс. 


Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCRRAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


) DI 


DITTA 


ALESSANDRO CALZONI 


оси 


МОТОКІ 
IDRAULICI 


4 555 impianti eseguiti 
per 103.000 cav. 
DIPLOMA A TORINO 


Cataloghi e preventivi a riehiesta 


x 


TORINO 


Corso Oporto 


VENTILATORI 
FORGIE .: 


кыл Applicazione 

— agli essícatoi, tra: 
sporti ppeumatici, tiraggio 
ipdotto. < : 


ASPORTAZIONI 
POLVERI: 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a. richiesta 


Biblioteca dellBlettricitá 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l’ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Ј/ montatore elettricista - LX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 


Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 


Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
lelefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le nile elettriche pagine 228-VII 
con 6U incisioni x dec ue Suo L. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio е 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10 х 16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Delfini V. — Лот: e astri. -- Vol. spagnolo 13 
x18 di pag. 267. — Ed. Sempere с C.ia Va- 
lencia. —— L. 4.00. 

Righi A. — La moderna teoria dei fenomeni fisici. 
— Vol. 15 x 24 di 285 7^veine con 16 figure. Ed. 
N. Zanichelli. Bologna. — L. 3,00. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L’opera completa L. 20. 

Oesterwyck (Van) J. — 1 nuovi generatori di va- 
pore « livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Edler В. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
toi - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, » 
volume — L. 3. 

Häfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. -— Volume tedesco 
13x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - Н. Dunod ct Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Monier E. La tetegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12х19 con 20 fig. с con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 


Parigi VI. - L. 2.50. 
Rodriguez Ing. F.- Le miniere di grafite c di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 


di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unicne 


Tipoprafica-Editricc ‘Torinese. -- Torino. - 
dote. 

Fouveau de Courmelles. - - L'anno elettrico, clet- 

troterapico e radiografico. — Rivista annuale 


del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se 12x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 

Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 
volume francese 12х18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Gamier Fréres, Paris. — L. 2,50. 


Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 


Schollmeyer G. --- Elementi d: Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fip. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10 x 15 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. ; 


ОМА DITTA 


conosciutissima di Ingegneri Londinesi 
con uffici Centrali e buona esperienza 
pratica nel trattare contratti importanti 
è disposta ad assumere rappresentanza 
inglese di qualche buona ditta di im- 
presari o fabbricanti di apparecchi mec- 
canici od elettrici particolarmente cavi 
o lampade di primo ordine. - Indirizzare: 


S. Stephen 202; Holland Rood 
London IW. (Inghilterra). 


2-100, 


Fabbrica svizzera 


di materiali isolanti per l'Elettrieità, pezzi sagomati d'ogni 
genere. lastre carcasse per rocchetti, scatole di protezione 
ete. esistente da molti anni, cerca rappresentante per 
Vltalia, serio. energico e che possa. provare d'essere ben 

introdotto presso fabbriche di costruzioni eiettriche. 
Materiali isolanti di primo ordine. Indirizzare offerte 
sotto cifra Bee Me SBO alla Redazione della mn 
2-102. 


s! 


Meccanico di precisione - 


Tedesco. esente «dal servizio militare, 
ventitreenne, cerca posto durevole. Oc- 
cupazione finora Apparecchi fotografici, 
ottici ed apparecchi a corrente debole 


e corrente forte. Primarie referenze. 


Offerte sotto Cifra Lc. 687 G. 
a Haasenstein & Vogler — S. (Gallo 


(Svizzera). 1-101. 


Contatori Avvisatori Elettrici 


= per controllo delle conversazioni — -- 


Domundare prospetti ; 


MICHAELSEN - Roma 


4-105. 


Ingegnere elettrotecnico Italiano 


laureato in Germania da due anni occupato 


presso casa mondiale Germania-Francia (Pro- 
getti e vendita) cerca posto importante pri- 
maria Ditta. — Rivolgersi a Milano presso 


Carlo Hilaret - Cicvasso, 11. 4-103. 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò « Zanardo 


9, Via Due Macelli 7 
ROMA È 


6. Via S. Andrea 
MILANO 


nO 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o eoncedere licenze di 
fabbricazione a eondizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 12 Dicembre тоот, Rey. 
Att. Vol. 150, N. 239, per: 
‘‘Nouveau système de microphone à granules,, 
del signor William W. DEAN, a Chicago (S. U. 
A.) (37) 


Privativa Industriale: 6 Febbraio 1904, Reg. Att. 
Vol. 184, N. 94, per: 

‘‘Perfezionamenti nei generatori di gas,, 
del signor Alberto CERESOLI a Roma. (38) 


Privativa Industriale: 10 Febbraio 1906, Reg. 
Att. Vol. 222, N. 159, per: 
‘‘Systàme de transmission et changement de 
Vitesse et de marche,, 
del signor Charles Matthews MANLY, a Brooklyn 
(S. U. A.) (zo) 


Privativa industriale: 5 Gennaio 1904, Reg. Att. 
Vol. 183 N. 107, per: 
‘Procédé de préparation des masses ydro- 
fuges,, 


del signor Eugène KOLBASSIEFF, a Cronstadt 
(Russia) (as 


Privativa industriale: т Agosto 1905, Reg. Att. 
Vol. 212, N. 78, per: 
‘‘Perfezionamenti nei movimenti delle casse 
da navette nei telai da tessitura,, 


del signor William Henry HACKING, a Bury 
(Contea di Lancaster) Inghilterra. (21) 
Privativa Industriale: 25 Febbraio 1905, Rey. 


Att. Vol. 203, М. 83, рег: 
“Ferro da stiro a gas con riscaldamento di- 
retto del fuoco,, 


del signor Josef FELDMEYER, a Monaco di Ba- 
viera (Germania) (ae) 


Privativa Industriale : 
Att. Vol. 92, N. 146, per: 
““Perfezionamenti nelle locomotive,, 


del signor Dugald DRUMMON, a Surbiton (Con- 
tea di Surrey) Inghilterra. (44) 


3 Gennaio 1898, Reg. 


Privativa Industriale: 1 Maggio 1900 Reg. Att. 
Vol. 125, N. 205, per: 
‘‘Système et appareil perfectiennés pour le 
araitement de la graine de coton,. 
della Società THE COTTON SEED OIL SYNDI- 
CATE LIMITED, à Londra. (44) 


Privativa industriale: 12 Febbraio 
Att. Vol. 221, N. 210, per: | 
‘‘Processo per la fabbricazione di lastre di 

sostanza fibrosa cen cementanti idraulici,, 
del signor Carl POHL, a Budapest (Ungheria). (,5) 


1906 Reg. 


Privativa Industriale: 5 Giugno 1902 Reg. Att. 
Vol. 157, N. 45, per: 
‘‘Perfectionnements dans les constructions en 
béton armé,, 
del signor Armand Gabriel CONSIDERE, a Pa- 
rigi. (40) 


Attestato completivo: 23 Agosto 1905, Reg. Att. 
Vol. 212, N. 236, alla privativa industriale 17 (3en- 
naio 1905 Rey. Att. Vol. 201, N. 16, per: 

‘‘Distributeur pour frein automatique,, 
dei signori Francois Jules CHAPSAL, a Paris € 
Alfred Louis Emile SAILLOT, a Levallois-Perret 
(Francia). (a) 


Privativa Industriale: 29 Aprile 1903, Reg. Att. 
Vol. 189, М. 62, per: 


"Macchina per fare barili e simili fusti a 
doghe,, 
del signor Frank ALEXE, a Londra. lan) 


Privativa industriales 16 Marzo 1903 Reg. Att. 
Vol. 169, N. 166, per: 
‘‘Perfectionnements aux machines pour en- 
duire le papier de carbore,, 
della Società THE GENERAL MANIFOLD COM- 
PANY, a Franklin (S. U. A.) (4, 


Privativa Industriale: 5 Settembre 
Att. Vol. 213, N. 243, per: 
‘‘Perfezionamenti nelle macchine per far si- 

gari,, 
delle Società INTERNATIONAL CIGAR MACHI- 
NERY COMPANY, a New-York (S. U. A.) (4) 


1905, Reg. 


Privativa Industriale: 28 Giugno 1900 Reg. Att. 
Vol. 129, N. 112, per: 
''Perfectionnements apportós aux machines à 
fabriquer les cigares,, 
della Società INTERNATIONAL CIGAR MACHI- 
NERY COMPANY, a New-York (S. U. A.) (4) 


Privativa industriale: 12 Luglio 1894, Reg. Att. 
Vol. 72, N. 217, per: 
* Machine nouvelle ou perfectionnée pour la 
fabrication des cigares,, 
della Società INTERNATIONAL CIGAR MACHI- 
NERY COMPANY, a New-York (S. U. А.) (,,) 


Privativa industriale: Vol. 153, N. 108 Reg. Att. 
e N. 62697 Reg. Gen. e del relativo brevetto com- 
pletivo Vol. 202, N. бо Reg. Att. e ЇЧ. 75429 Reg. 
Gen., per: 
‘‘Système de voie ferràe à traction tangentielle 
par courants polyphasés,, 
dei signori Constantin ZELANY, Léon ROSEN- 
FELD e Julien DULAIT, a Charleroi (Belgio). („,) 


Privative industriali: 

I) Reg. Att. Vol. 247, N. 51 in data «1 Feb- 
braio 1907, e relativo Attestato completivo Reg. 
Att. Vol. 248, N. 98 del 29 Marzo 1907, per: 
‘‘Regulateur de détente pour machines frigo- 

ri iques,, - 

2) Reg. Att. Vol. 250 ХМ. 57 in data 11 Feb- 
braio 1907, per: 

"Appareil de réfrigération pour wagons de 
chemins de fer,. 

del signor Olivier Emile LEVILLY, a Parigi. (14) 
Brevetto completivo: 13 Novembre 1894, Reg. 

Att. Vol. 73, N, 435, alla privativa industriale: 12 

Luglio 1894, Reg. Att. Vol. 72, N. 217, per: 

‘‘Machine nouvelle ou perfectionnèe pour la 
fabrication des cigares,, 

della Società INTERNATIONAL CIGAR MA- 

CHINERY COMPANY, a New-York (S.U.A) (es) 
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Officine gía Guzzi Ravizza 


„ШЇЇ 


MILANO 
Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


t 


E 


Elettricità - 


Motori trifasi e monofasi 

Molori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


?, 


Ventilazione 


——— ——M 


ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


——— — e 


—— —— — 


DREVETTO QUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


bei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 
——r—————n_" 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per fulfe le applicazioni 
Ñ 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 Ў Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari ^ ^ Accumulatori doppi in 
“ Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida ; accensione motori a ben- 

Р e lenta zina per motociclette ed 
automobili. - 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizloni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Prcgetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


TURBINE А VAPORE! 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


MILANO: VIR: PRINCIPE- ‘UMBERTO 
TS YA 


Compagnie Internationale 0 Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
- Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia с 


LAVINI & RAMPONE - Torino ' 


4* Via Cernaia - 4 


EN 


Dinamo geweratrici 


Motori a corrente continua, akter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocitá. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
t- Jamento d'ogni specie. 


Macchine d estrazione speciali, 


brevettate, 


ME Jmpianti per comando a laminatoi 
Applicazioni generali pet miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Пее 


217 


ALFRED H. SCHUTTE 


Viale Venezia, 22 ` MILANO * Telefoni 1380 - 3512 
‘Telegrammi “INITIATIVE, Casella Postale 1184 


GERENTE: Н. TGINGENO 


М) 


TORINO 


d Via Alfieri, 4 
! ; 

| Telefono 2029 

| 


5 


GENOVA . 
Piazza Pinelli, 1 
Telefono 3064 


Fresatrice 


Presatrice 
CHICAGO, «CHICAGO, 


grandezza N. 2 


con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


E 
per la lavorazione 


0 
3 |j 
28 A 
ЗА , 
-— e 
| e del р 10 
à \ 


Impianti completi colle macchine piü razionali 


Macchine 
- Utensili 


di precisione 


pa Ts y È 
¿Y Ü AU 
ау $a i 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, N EW-YORK 


8 065 


6 


| Contatore “FERRANTI, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto ~ Preciso 


Non soggetto 
a guasti o ad 
И alterazioni nella 
i sua taratura. 


Uguale preci- 
stone con /,, di 
carico fino al 50 
°], di sopracca- 
rico. 


Non contiene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobili. 


n Ferranti 
zi Limifed 
Hollinwood 
«===>. Lancashire 
=== mS = x E fo È (Inghilterra) 


TL 


m АПАНЫ at 
MITLA NS pm 


|w 1 IE amos 130 vasti m- 


| 
br 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce aache in prova. 


ORA RETI IA E TEMI NICE DELE II RIN IA CCNTIND 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione [ ЙҮ! р | 

di macchine ed apparati elettrici Ul, ? 
Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 

Quattro diplomi d'onore а Tnternaz. Milano 1906 


Contato i d'energia e- 
lettrica - Invicatori di 
mass.ma r chiesta 

VW RIGHT 


Dinamo e motori elet- 
t ici a cor ente conti- 
nua «d a ternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - A p- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 

j ШКЕ Accessori per instal- 
ДК ES НЕЙ ША F lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e tragpo'ti 
di energia а a dedi 
stanza. 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
lmenti industriali 


BREVETTATI | 


imitatori di бш 


continua ей alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da ' istruzione 
per la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono | 

i più pratici 

d i più esatti 
i più sensibil 


Facilità ed esattezza di regolazione й 


Sicurezza di funzionamento === ЕЕ 
Perfetta solidità “=_= 


Controllo sicurissimo = EA ЖАН 


Nessun bisoono dí ricambi — 


Chiusura ermetica =— 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 Y, 


Desi- | Elektron | Elektron con dispositive y 
gnazione | ordinari. per attenuare la scintilla di distacco | 
Amperes | di dala2 | аа 21, | da 4%, da 6j, da 81| da 
Cral Pins at d га si 
Prezzo | | 
cadauno | L. 12.— | 1450! 16.— | 18,— | 20.— 22.— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 а 250 V. - 


= | Elektron Elektron con dispositive 
esignazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 

Amperes | da 3/ja1!/, | da 2 a e'h da 4 a 51/, | da 623 
pun cad. L. 12,— 14,50 : 48, 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le sè | 
guent! intensità di corrente: | 


Fino a 125 Volts ze MG а la di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts аа */, a */, 


>— Prezzo unico L. 5,45 —€ 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi alle Ё 


Studio Elettrotecnico Industriale | 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino). 
Via Circonvallazione, E 


e la «орыта ‘della casa Nalder Bros, and рюп p 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, e Put | 
prezzi convenientissimi. 


o в а AA A —»———— —_-_——-—rr—r-_———  »-—r———————— i I Geni  e=—»» : - 


— riservato alla 


[ШШ MACCHNE PR SCAR E ШЇ 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 
con filiali nelle principali città d' Italia 


| 
| 
| 


Uffici Amministrativi 


. 
а а —À — — — o —À 4 чә —-—- 
. 
, 


Rappresentanza esclusiva per l’ Italia di 


Macchine per scrivere 
Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeografl, ecc.) 
Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


IN 


| Esercente per l’Italia la Ditta 


AUGUSTO ZEISS & C. 


LL.  SHANNON REGISTRATOR C. 


| 
| 
| 
| 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


> р Т. „ш, m 
a 2 = - a %- È А - ` EA = =. è -a M Di plot» pe ALE bow — omo - 


ES Ponto corrente colla Posta. — Anno xxvii à O л PM 
L'ELETTRICITÀ | . — "9 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
NE : 17 “Бого Bonaparte, 12. - MILANO: . Teletoñó ranar | 
YN TEO Y) Unire Centi. 5u ad ogni camoiamento di indirizzo 


IR Det Tip G ARB'ATI Via P Тепа іа 9 — Milano 


> + Е е 4 
"9 .t*^ LI hak Gresa nd * 
2 x ^ 24 


- 


- Karlsbader Kaolin ws 
in. MERKELSGRUEN- Wi 1 


Proprietaria della ‘celebre Cava di Caolino "toin 
e dí Miniere di carbone ad DTT dii 


css ISOLATO! 


= == == ZEN in porcellana duriss 
=== === => condutture e 
=== ad ALTO е BASSO F 


Telegrafo e Teleton 


Bontà STAZIONE DI PROVA a 200.006 
Oltre 900 modelli d’Isolatori .— e 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno 0 m — 
Fornitrice degli Jsolatori per alla vie p 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Y. a E 
Hm. 106 — Tensione 20€ 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. Foy 
Km. 218 — — Tensione 2 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone © 
Km. 88 — Tensione 2 2000 V 
IMPIANTO SOC, ELETTRICA BRESCIA те» E 
Km. 51 — Tensione 4 ооу 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON - «Sara e S SA 
Km. 185 — Tensione 56 


Р 
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Fornitrice delle 
| Ferrovie dello Stato 
e delle principali 
Soc. di Elettricità 
dell'interno e dell'estero 


a З ==: | | 7. 
ISOLATORE 381 В implegato nel trasporto ad alta tensi^ne LYON-MOUTIERS LAZZARE Ni A È 


Km 185 alla tensione di 56900 volt и pià нада: 187 ia PARO — I E | Е 


Че, аб “у улу т"! c CUTE M s de реа = АЛЕ per 


UTE 
100 e piu altri implanti per ten-. | e c З 
sioni superiori ai-15000 Volt ы. 


Piazza ©. Carlo, 2 - ME LLANO ~ Telefono. p a 
тсз ык ашышын rali RR Li uu. ^ а 


Material UI lea [01 [ШЇ | ЇШ [И М 


TRAMVIZ — 


0. 


FERROVIE | 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E. SVIZZE TR, 
s RE 


della The Ohio Brass Comp: } 
lam Su 


E MATERIALI SPECIALI . od 
Æ per linee monofasi e trifasi ad "ata ОШ sic 
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Е» - 
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5. Marzo 1908 ОД ZA £ . 10 


PELETTRICITÀ = 


ЮА р ; GE RIVISTA TECNICA SETIIMANALE: YO 
Э? MM _ DIRETTORE ING. Е. E. FUMERO 
E E hei ] DM 12, Foro Bonaparto — MILANO — Telefono. DI. 24.37 


= Anonima Forniture Elettriche ) 


LE già ATTILIO POZZO ё C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sogiale L. 800.000 Unter unente- vers Aro) - -Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 


cen: Numero 
Cent. 50 


(Vedere avviso interno)! - 


praga an 


Кз DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLAT us 


fondata nel 1903 vA E. BERTETTI & C. - MILANO Telefoni вае © desk 


ня ELETTROBER 


Vedi avviso interni 


9 ©. С. G. S. Sti Ain pr tmi ТЕ 


cà C. OLIVETTI & С. 
Via Broggi fio MILANO - 


POR ndita per azioni 


21 eS 


Tele [ОПО 80-65 


0 OLATORI RICHARD-GINORI 
MILANO 


о Perego 7 C 


D. va Castel Morone, 4 
Telefono | 67- 67 


| 
n S0. GIUSEPPE THURLOW 


Térniata,. 23 - ROMA 


T- &т i omm tdi 


) 


\ QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
/ PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE === 
| TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA ==== 


= Applicazioni speciali della telefonia е dell’ elettricità — 


/ 


Brev. PEREGO 


Siemens: Sehuckert 


Vedi annuncio a pag. Xl. 
SPAZIO DISPONIBILE 


e pe 0 SILENZIOSI BR PAEYETTAN 
RMATORI: us 
М Ing. COLUMBO SPIZZI ё C. 


. Via Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 


“Spazio. Disponi bile: 


" 


ine Elettro Meccaniche 


SOCIETA’ ANONIMA © 


— Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


Gruppo Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts a corrente continua 110 volts 
Potenza 100 Cavalli 


resentanti 


Per la Toscana: Suoce 


ssori 


Per la Lombardia, Veneto, Emilia ө Marche: Ing. 
la Liguria: GRIMALDI e C., Suoo. 


GIOVANNI BAS, Mttano, 


a Ing. E. CANZIANI e C., Самота, Portioi 


LHOTE, FixzzNzm, Via Nazionale, 19 — Per | 


Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C., Naroki, Corso Umberto I, n. 80. 
ы já | Мала ан да O E O n -- 
“ GRAN PRIX,, e due Medaglie d'Oro NC 
EQ оа н И Mist NA tol JM RA set IA Lt 


all’ Esposizione Universale dí S. Louis 1904 
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| FILISCAVI 


ELETTRICI 
ISOLATI 
93595559559 


- 


** FUORI CONCORSO ,, all'Esposizione In- 0 , 


GENOVA 


Dinamo e motori eet! i: 
a corrente continua : 
. alternata. 


бгиррї speciali per bordo 

Impianti completi d'ill; 
minazione e distribu 
zione di forza. 

Applicazione di motori : 
lettrici a macchine ope 
ratrici di qualunqu: 
genere, 

Ventilatori - Aspiratori. 

Grande deposito di m; 
teriali per impianti e 
lettrici. 


- 


Preventivi a richieste 


Foro Bonaparte, 1 — P* 
Vittorio Emanuele II - 


Italia Meridfonale e la Siciil: 


2005 qf 


È 


Digitized by Google 


. MASCHINENFABRIK 
AUGSBURE-NuRNBERG 


MOTORI DIESEL M. A. N. 
Rappresentanza Generale per lltalia: = 
гі a a | ‘nr Е 
Ins." Mariotti Montanari & С. = Milano 
VIA MONTE” ' 36 — TELEFONO 70-80 


JULES RICHARD 55-7... 
—— ELETTRICHE 


Cavaliere della Legion d'Onore 
Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni industriali in generale 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
pcco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI к^ == MODELLO SPECIALE 
АМРЕВОМЕТВІ, VOLTMETRI, A ушаш PESARE ts vro. 
WATTOMETRI А 


MODELLO ELETTROMAGN ETICO a pe- 
riodicità regolabile, s:nza calamita per- 


manente, e che può restar sempre in Y U "he ШК ; i > | Fornitori delle grandi Amministrazioni 
WEN | CHAO e delle grandi officine del mondo inter 
MODELLO APERIODICO di precisione, (¿AE At E e 
a cornice sistema d'Arsonval. к CONO i e E INVIO FRANCO 
MODELLO TERMICO senz'auto-indu- da sc | dei Cataloghi e delle istruzianiT 
zione aperiodico, a consumo ridotto. con illustrazioni 


trazione elettrica 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, ect. 
-7e 


Parigi 1889 e 1900 


е Liegi 1005 
St. Louis 1804 Pan М MX Fuori Concorso | 
Milano 1806 Membro della Giuria] 


| [чә Berlino S.0. 36 
Franz R. Conrad 7; 
FABBRICA о APPARECCHI 


PER | 
| А o i e 
Illuminazione Elettrica ca a Das 
zu ELECTR. 


-Licur» B MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ 
und GAS, , y , 
Catalogo Gratis a Richiesta - 


MILANO 
Viale Magenta, 12 - Telefono 60-47 


Rappresentante: 
OSCAR HILBE 
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Ercole Marelli & Co. - Milano 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi: 


Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


Ж | 


AGITATORI D’ARIA 


direttamente accoppiati a motorini sisttrici 


per 


| ША: 
Mondiale 


girevoli e Inclinabili 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino ѕиааї- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 
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Più di 20.000 sempre pronti 
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Filiali e Rappresentanze della Casa con Depositi 


MILANO TORINO NAPOLI : GENOVA PARIGI 


Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, ti Cal. Trin. Magg., 8 Ма XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette 


LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
Joha Shirley Pandiani V. F. Mattern Willem vaa Rija Pedro Bossi Colli & Bailo 
77, Finsburg Pavement Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 @ 
€ LISBONA J CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
_ E Colombo Alfredo Del Mar Emiiio Lattes Frias e C. Barberis Mones! e C. Paolo Zsigmundy 
Praca dos Sapateiros 219 Cas. Postale 333 ' Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua саса rapis 78 


Corrente continua 
Corrente alternata 


TI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO > 
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PORLELLANFABAIN ШШШУШГ. 1 


Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


1, Via Melchiorre' Gioia 


"AN 


Specialita : 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d'Europa 


| 


| 
| 


| 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 vor 


| 920 - - Impianto Lomazzo, Società 

—— Lomb. per distr. Energia 
== = Elettrica. . . . » 20.000. 
SOLA TORE DELTA. » 1126.4 - Brusio-Poschiavo P. p. » 47.000 . 
! > 915 — Ferr, Eleltr. Valtellinesi . » 20.000. 
Tipo 815 — Impianto Marklizza-A. E. G.. Berlino . Р i . » 25.000 . 
> 916 » Schwelm-Siemens Schuckerbwerke . | E ; . » 20.000 . 
» 917 — » Luzern-Engelbere-Maschinenfabrik Oerlikon . i . » 25.000. 
» 918 » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon . . » 25.000 . 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke . Т. 34.000 » 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. E . » 50.000. 
» 921 — » (iuadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. . ; | . » 50.000. 
» 922— » Municipio di Monaco-Moosburg : : . » 50.000 . 
» 1411 — > Prollhiittan-Governo Svedese . ; i; . » 50.000 . 
> 1392— > sib-Zurigo Municipio di Zurigo . . . . . » 50.000 . 


STAZIONE DI. PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
‘ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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CRONACA SETTIMANALE 


L'utilizzazione delle acque pubbliche. 
Il ministro Cocco Ortu ha costituito 
Ministero di agricoltura, industr'a e commercio una 


presso 1l 


Commissione per lo studio del provx: dimenti re 
dalle 
delle industrie e del commercio in rapporto ai regi- 
me ed alla 


clamati odierne esigenze. dell agre Fura; 


utilizzazione dele acque pubbliche. 
Questa Commissione viene così composta: on. Fe- 
desco, presidente; prof. Ratto e cav. Perrone, del 
Ministero di aericoltura industria. e commercio, 
segretari; membri effetitvi. gli on. Moschini, Pog- 
vi e Abignente, il prof. Cesare аі, de! Polites- 
nico di Milano, il comm. Pasqui, ispettore gene- 
rale dell'agricoltura, e il comm. Belloc, capo del 
servizio dell'industria e acl commercio. 

La Commissione deve proporsi, specialmente, i 
sguenti com piti : 

a) Studiare le riforme della legge 28 febbraio 
1886 e di gue lla 2 febbraio 1888, sui consorzi di de- 
rivazione d'acqua a scopo industriale per armoniz- 
zare coi biso gni attuali dell'agricol'ura e delle in- 
dustrie ; 

b) Esamanare i voti deile Camere di commercio 
delle Associazioni industriali circa le proposte di 
modificazione del progetto di legge sulle deriva- 
zioni di acque pubbliche e suggerire le modifica- 
zioni meritevo t di essere sottoposti all'approva- 
none dei Ministeri dei lavori pubblici e delle ti- 
nanze; 

c) In armonia coi voti delle classi interessate 
vedere quali altre modilicazioni alla vigente legge 
sulle derivazioni di acque pubbliche si presentino 
opportune o quali 
bero proporsi per stabilire ' 


norme regolamentari potreb- 
criteri che debbono in- 
lormare il parere del Ministero di agricoltura. sulle 
domande di concessione, nell'intento di armoniz- 
zare [е esigenze della tutela delle bonifiche agrarie, 
del regime idraulico forestale e dei progetti di na- 
vigazione interna, nonchè dell'acquicoltura e della 
pesca, lc quale possono talora trovarsi in conflitto 
volle esigenze delle industrie reclamanti sempre 
nuovi sviluppi dell'impiego dell’energia elettrica; 

d) Esaminare se occorra integrare la vigente 
lege 7 giugno 1894 sulla trasmissione dell'energia 
clettrica a distanza per porla in armonia colle nor- 
me proposte o da proporsi in materia di concessioni 
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REDAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


La collaborazione alla Rivista è libera: i mano- 
seridi vengono sottoposti all'esame. della Cem- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza. della lo o pubblica- 
zione. 

La redazione non assume alcuna responsabilità 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alia redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. 

La produzione degli articoli. originali. pubblicati 
è interdetta se non ne viene citata la fonte. 
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AMMINISTRAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 50 per le 
spese di ristampa delle fascette. 


BEN" Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 
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Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione: 
L pag. —*, pag. '*/, раб. !/, раб. ‘le pag. 
L. 40 L. ЗО L. 20 L. 15 L, 10 
Per le pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta : 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori а 1/8 di pagina l'inseizione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


FRANCO TOSI 


LEGNANO. 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. | 


MOTORÍ A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
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FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni eseguite (шї in Listino шил) 


Impianti 


Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 
Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 35000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 


Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 —  Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna; 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres,. Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6690 — Cairo (Egitto) 


і 


Elettrici: 


(0100) 2000 — Milano Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew /Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (Lustralia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Societá Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (/Irgentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 Varese 1400 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


—— — 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — . 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Іх. різі і Industriali : 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germanza) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 Fab- 
brica di cemento, Langerich ( Ger mania) 700 
— Tessitura Sewringofl, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
300 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (/ussza) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — he nerina 


— 


Santos, lisbona: 290 — - Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (£gz/fe) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotofiificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA 


Implanti per trasporti dí forza < AL | ANg 


a qualunque tensione. 
dem 
Turbogeneratori e Tur- V 
boalternatori A 


Impianti elettrochimic í & o | 


Trastormatorí con 
raffreddamento 


; MATERIALE D'iMPIANTO 
ad olio e ad aria | pd ind A Adi 


O 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 
zione completi - Inte 
ruttori, apparecchi, ecc. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ia richiesta, differenziali automatici. 


te tensione, si | e A 
per qualunque опе < j Limitatori di corrente, ecc 


TRAZIONE APPARECCHI 
Studio ed esecuzione di impianti per 
3 Tramvie. 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- 
tanee, sopraelevate, sospese, 
Impianti di trazione per miniere. 
Applicazione dei sistemi a corrente conti 


nua, a bassa ed alta tensione, monofase e 
trifase. 


di misura e controllo, 
da quadro, laborato 
rio, elettromedicina. 


Centrali e apparec- 
chi telefonici 


Impianti d'avvisatori 
x ! d'incendio e dl ronda. 
| 4 Telegrafi, 
KS Orologi elettrici, Indi- 
[ catort dí livello d'acqua, 
Q accenditort di mine. 
Q Indicatori di veloci'à e con- 
tagiri - Trasmettitori d'ordini 
per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Apolic, per elettrochimica e metallurgica. 
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Uffici Tecnici: | 


Genova, Tia S. Lorenzo, 8 - Torino, Tia Ottavio Rewel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 
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di acque a scopo di energia elettrica per le varic 
industrie e per i trasporti; 

e) Studiare quali provvedimenti potrebbero fa- 
vorire e sviluppare il commercio e l'utilizzazionc 
delle acque minerali e termali. 

La Commissione potrà fare poi qualunque. altro 
studio o proposta ritenga opportuni in proposito, 
comunicandone poi ai Dicasteri che ne siano com- 
petenti. 


Il Consiglio Superiore dei servizi elettrici per 
l'anno 1908. 

Il Ministero per le Poste e Te'agrafi ha nominati 
« comporre il Consiglio Superiore dei servizi elct- 
trici per l'anno 1908 i signori: Righi comm. Au- 
gusto, Professore di fisica nella R. Universivà di 
Bologna, senatore del Regno; Battelli cav. dott. 
Angelo, Professore di fisica nella R. Università di 
Pisa, Deputato al Parlamento; Ascoli cav. Moisè, 
Professore di fisica nella R. Università di Roma; 
Grassi comm.. Guido, Professore di elettroscenica 
© direttore della Scuola Superiore di elettrotecnica 
Galileo Ferraris di Torino; Lombardi Luigi, Pro- 
tessore di elettrotecnica nella R. Università di Na- 
poli; Duran comm. Gaspare, Direttore Generale 
dei servizi elettrici nel Ministero delle poste e dci 
‘elegraij Cardanelli comm. ing. Fedele, Ispett. 
Gener. nel Min. poste-telegrati; Brunelli comm. 
ing. dott. Italo, Capo divisione nel Min. poste-te- 
legrafi; Maiorana comm. prof. Quirino, Direttore 
dell'Istituto Superiore delle poste e telegrafi. 


La costituzione a Napoli di un Consorzio degli 


industriali per l'applicazione della legge 8 
luglio 1904. 


Si e scabilito in Napoli un Corsorzio degli indu- 
striali per l'applicazione. della legge per Napoli 8 
luglio. 1904, con lo scopo di sollecitare le competenti 
autorità per tutti i provvedimenti necessari alla e- 
secuzione dei lavori della zona aperta nonchè altro 
provvedimento ed opera avente. riflesso con l'ap- 
plicazione di detta legge.. 

La costituzione di questo Consorzio renderà più 
facile la tutela degli interessi degli industriali non- 
thé più continui i rapporti ira essi e le autorità. 


La legge sugli infortuni sul lavoro. | 

Il ministro di agricoltura d'accordo con il mini- 
stro guardasigilli, ha preparato un progetto che 
modifica in vari punti la legge relativa agli infor- 
tuni sul lavoro. In questo progetto sono accolii 
quasi tutti i voti fatti per il miglioramento della 
legge є sono introdotte disposizioni tendenti ad є- 
Iiminare gli inconvenienti lamentati. Il testo del 
progetío è stato distribuito a tutti i ministri perchè 
se ne possa discutere sollecitamene in un prossimo 
Consiglio с per essere quindi sottoposto all'esame 
del Parlamento. 
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DONNAZ И Val d' Aosta siva SPECIALITA’ 


e corde di rame 
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Soc. Anonima per strumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


e MILANO 


, 4 - Via Broggl-4 
І 


Trasformatore di intensità. isolata a 40.000 volts. 


Strumenti di misura 


per elettricità 
a _———— 


Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 


Gran Premi 

КЫЫ ШИЕ АОС о шл 
Adottati nei più grandiosi 

Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


E. А. С. 
[ШШШ Aktien-Gesellschalt ora: Hermano йн}. 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Pa 


ЖО 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. i d 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continuaî!20 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Maferiale Eleffrico 


Via Solferino, 29-31 — MIL ANO - 29-31, Via Solferino 


Telegrammi: Materiale Elettrico Telefono Intercomunale o9r60 


PREVENTIVI E, PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 


DEPOSITO MOTORI E DINAMO | 


"p 


BELLIS e MORCOM. Ltd. 


Oificine a BIRMINGHAM - Casa iondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


[Motori a Vapore хеш. а a Rapida Rotazione 


a amp li condensazione d ti | tupra ШЇ Шш 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiate 0 in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


ii 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


9s 


Ufficio di rappresentanza per Рем 


TELEFONO 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano “xs 


A. E. B. - THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 


Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


Motore a corrente monofase"da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. б. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha г. suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE 


hm: at i t йт Е Тепѕіопе | Frequenza 

Niederschoeneweide-Spindlersfeid (pre:so Berlino) - Ferrovie | | 

dello Stato Prussiano. ШЫ pe ы 4.1 2 2 da 100 HP ` 6000 Volt 25 cicl! 
Stubalthalbahn (Tirolo) - ара аала ЖОП, 18.2 4 4 da 40 HP 25C0 > 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chenuns de ter viciraux. . 20.8 20 2 da 40 HP 600 » : 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . Mut a n ds 2 2 da 100 HP 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) - - Ferrovie de lo | 

Stato Prussinno. . 26 5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Mini ыкы PAGES - Lodo р altos and South. C T | 

Ry. "MP 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina” Società Veneta per Losana: ed | 


esercizio di Ferrovie darie suooo italiane. . . . ., 124,8 10 | 2 da 65 HP 6000 » 25 » 


o Marzo 1903 


NOTIZIE FINANZIARIE. 
Industria cinghie - Schio. 
15 febbraio а della 


Banca Seledense, si è costituita, a regiti del no- 


Lo scorso Schio nti locali 
taio Maddalena, la Società in accomandita sempli- 
ce « Industria Cinghie Schio » (Ics) col capitale di 
L. 100,000, auinentabile, per la fabbricazione delle 
cinghie di pelo di camello. Socio accomandatario 
e scito nominato il comm. Giacomo Dal Brun. A 
lormare la Commissione di vigilanza furono chia- 
mati i signori rag. .Mfredo Montuschi, Maddalena 
Giacomo, Maule Giuseppe, Santacatterina Pietro, 
Tomaso Barzano. 

Concorsero alla costituzione della sovietá oltre 1 
sunnominati l'on. comm. Gaetano. Rossi, la Banca 
Seledunse, il sig. Giuseppe Donadelii, l'ing. Bo- 
whetti, il sig. Luigi Cazzola, il sig. G. Mauri, i 


sigg. G. HB. € cav. Alessandro Paneiera, il cav. 


"E ne. . , ae 3 TO . з б n PI E 
Cassini; gu avvocati comm. Faggioni, C. Fon- 


tana, cav. Beltrame Pome, J. Rezzara ed altri. 
Soc. anon. delle miniere di Lanusei - Genova. 
Ebbe luogo l’assemblea generale ordinaria di 
questa anonima sedente in Genova. | 
Era presente circa metà del capitale sociale e 
presiedeva il presidente del 
strazione ing. E. Podestá. 
La relazione presentata dal Consiglio si riferisce 
all'esercizio chiuso al 31 dicembre scorso. Per quan- 
to riguarda la concessione di Masua la relazione, 
osserva che di circa 18 mesi di lavorazione, 11 circa 
furono per conto del'a Società Tacconis Sarrabus, 
e gli altri sotto la responsabilità della Società mi- 
niere di Lanusei. 
Nel primo periodo si ebbi un utile di 113,058.54 
lire, nel secondo di 105,893. 31. E Putile sarebbe 
stato maggiore se nell'esercizio passato non vi fos- 


Consiglio d’ammini- 


sero stati i ben noti e gravi ribassi nei prezzi dei 
metalli, 

Per conseguenza, siccome il ribasso non accennò 
a fermarst, il Consiglio nele valutazicni dei mi- 
nerali da liquidarsi tenne il debito conto delle con- 
dizioni attuali del mercato. | 

Per quanto riguarda le altre miniere che la So- 
cietá lavora nel Sarrabus e nell'Iglesiente, le spese 
ascesero a L. 113,887.54, e dalla produzione si ri- 
cavarouo 98,596.99; per cui si ebbe un disavanzo 
di 35,367.55, disavanzo che la relazione dice non 
dover impensierire, perché tali spese si riferiscono 
Per una parte a ricerche nella concessione di Bara- 
sciutta, le quali danno buon affidamento per ГА: 
venire. Per ciò, nel corrente esercizio, sarà aumen- 
tata l'importanza delle ricerche stesse. 

Il beneficio totale ascende a 179,981.89, che :l 
Consiglio propose e l'assemblea approvó di ripar- 
tire nel modo seguente : 

Alla riserva legale L. 8888.88; agli amministra- 
tori 8888.88 ; agli azionisti 160,000; resto a nuovo 
2204.13. E 

Le azioni riceveranno pertanto L. 40. 

La relazione infine fa osservare che nell’esercizio 
scorso si è potuto finalmente terminare la liquida- 
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Acumulatori Eletti 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli 
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- GRANDE FABBRICA 
с DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
— — 1000 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 


TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 

The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d’Electricite de Paris. 

И R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 
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REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
“e per forni elettrici 


THU 


Riduttore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. 9. BELOTTI 8 D. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 
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М per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


| più economici motori a combustione | 
Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore | 


Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 
Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 


Combustione perfetta senz: residui 


| motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia 


Ing. " Mariotti Montanari & C. - Milano 


—— ——-— VIA MONTEBELLO, 380 == 


Telegrammi : MARIOTTICO ' Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio — === RHEVYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione = 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tes tessili Z———————— —— 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


^mm utum ut 


Tipo completamente chiuso, sopporti 3e er* — SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -<< 


rendimento minimo garantito 83 


Rtppresentanti per l'Itulia: In$$. G. ANCONA & C. LORIA -iMilano - Via Carlo Aborto, 20 - Telefem 61-53 
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zione dela Tacconis, ciò che ebbe per effetto di far 
passare sotto la gestione diretta della Società le 
miniere che già lavoravano ner conto della Tacco- 
nis stessa in Hquidazione. 

L'assemblea, sentita la relazione dei sindaci ap- 
provò la relazione del Consiglio ed il bilancio pre- 
«ntato, chiuso al 31 dicembre 1907. 

Esso porta all’Atitivo: Miniere Sardegna( conto 
lire 500,000, tutto rimborsato, diviso in 4000 azioni 
di godimento; fondo di riserva lire 372,211.77 ; de- 
Богі e creditori 14,470.11; dividendi arretrati lire 
Sino; utili a dividere lire 179,981.89. 

I| conto profitti € perdite segna a Debito: Spese 
miviera Masua L. 471,474.69; spese miniere varic 
133,887.54; spese generali lire 0754.48; imposte L. 
10,138; utili dell'esercizio 179,981.89. Totale lire 
502,237.09. 

E a Credito: Saldo attivo campagna 1906 Lire 
706.78; utile da Società Tacconis Sarrabus Lire 
113,058.54; Interessi per impiego 
12,445.78; produzione miniera Masua 577,308 li- 
"i produzione miniere varie 08,569.99. 

L'assemblea confermò quindi i consiglieri uscenti 
ing. cav. Bartolomeo D'Albertis, cav. ul. Filippe 
Lavagnino, avv. conte Alberto Prasca, ing. cav. 
GBA. Lambert, ed i sindaci in carica nell'esci- 
“iio precedente. 

La produzione del petrolio in Rumania. 
И Moniteur du petrole ruman ollre nel suo ul- 


a tempo fisso 


что numero de^ dati interessantissimi sulla produ- 
none petrolifera rumena. 

а Rumania la produzione del petrolio greggio 
ammontó l'anno scorso a tonnel ate 1,130,000, per 
ий valore che può essere caleolavo in cifra tonda a 
39 milioni di franchi. 

In confronto del 1906 la quantità del petrolio pro- 
dotto nel 1907 è aumentata di 243,009 tonne late, o 
do. La percentuale d'aumento fu poi di 14 nel 
iu sul 1905, di 23 nel 1903 sul 1904, di 31 nel 
I4 sul 1903, di 24 nel 1903 sul 1902, di 14 € mezzo 
Nel igo? sul igor € di 7 e mezzo n 1 1901 sul 1900. 

Però se la percentuale d'aumento d'un anno sul- 
l'altro andò così oscillando, l'aumento assoluto fu 
progressivo e costante, come è indicato dale s.- 


genti cifre: 


1960 tonnellate 230.000 1904 tonnellate 500,561 
PAL » 270,000 1905 » 610,000 
192 » 310,000 1906 » 857,091 
19903» 384,000 1907 » 1,130,000 


Ula fine del 1907 esercitavano in Rumania lin- 
dustria del petrolio 34 Socictà per azioni e 29 Sin- 
lati о Associazioni in partecipazione, rappresen- 
Tanti Insieme un capitale di 224 milioni di franchi, 
li cui realmente versati, 212 milioni. 

Oltre le Società € i Sindacati si hanno ancora in 
Rumania più di 100 imprese private che esercitano 
l'industria petrolifera ed hanno investito in questa 
It capitale complessivo di circa 5 milioni; di ma- 
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Lampade o filamento metalico 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 
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negli Stabilimenti di 
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FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Non onnerisce - Dà lace bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


Bi fabbrica in: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spaana: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles 
ecc. ecc. 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. 10 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Сет ае e Meridionale - Fillale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Or! - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: "^ » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 
S 01 
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Aiternatori Dinamo * > ж > 
Trasformatori - Motori r * ж e 


Pompe e ventilatori a comando elet- 
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Trapanatrici Elettriche ad adesione 
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Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO | 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 ^ 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

PALERMO - Luigi Langie-o, Via 

Р Villarosa, 8-a 8-0 

GENOVA - A. M. PATTONO € C. 
Via Cafíaro, 17. 


THE LOCKE INSULATOR MFG. €m VICTOR D.Y 


La prima fabbrica del mondo che ha già 
funzionanti oltre 25 impianti 


a tensione di 50.000 
75.000, 100.000 Volt 


essa == = AA A. 
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GUIDO TOLUSSO 


I nostri isolatori furono installati nei se- 


guenti impianti : 


Impianto del Toce 5000 isolatori N. $51. iu 
primo in Italia a . ; , 
Stanislaus Electric Power C. © - California 
Edison Electric С." - Los Angeles 
Grand Rapids Muskegon Water Power E- 
lectric C.^ . | 
Illinois Steel С.о - Chicago 7 
Washington W ater Power C.^ - Spoeane 
Tokio Electric Light С." - Tokio (Giap ponn 
General Electric C.? - Schenectady 
Shawinigan Water Power C.? - Montreal. 
British Columbia - Canadian Rockios 
West Kootenay Ligt c Power C, 
eland B. C. : 
North Georgia Electric C. o. Сасан Ga. 
Northen Calif. P. wer C." - Maryville 
American River Electrio C." - Savramento 
Cal. Gas e Electric Corporation - S. Fran- 
cisco . " à 
Nevada Power Minin e Milling C. e - Tonepah 
Bay Counties Power C. - S. rancio Calif. 
Guanajato Power and Electric С.О. i 
Tacoma Ry” e Power C." - Tacoma . i 
Е. S. Pearson e Son C." - Guadalayra . 
Kern River Pouver C." - Pos Angeles 
Walley Power С." - Mary ville , 
Columbia Improvement C.^- Tacoma W ash 
[^ om » » - Taylors Falls 
» » - Mimeapolis . 
Chicago Dale Canal Dort i 
Southern California Power C.? . 
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SENZA SALDATURA 
per unire i fili di rame, alluminio, ferro 


GIUNTI MECCANICI 


per corde aeree e cavi sotteranel 


brevettato 
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Ottimo contatto - Rapidità di 


Economia nella manodopera, 
teriale ed attrezzi: 
benzina, acidi - 


PALI ELASTICI in ACCIAIO 
Modello a TREPIEDE 


per Trolley. Lam- 
pade ad arco e tra- 
sporto di forza. 


Economia nel costo 
del palo e della fon- 
dazione. 
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| ; | sono ad una pro- 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- seit. 2 fondita variante fea 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle 7 —.. f. I e 2 metri eccorro- 


saldafure, e conseguente ossidazione, 


Materiale Isolunte per 
Trumwie Elettriche 


Tubi di Gres Vetroso Americano | 


di Cavi ad alta tensione e telefonici 


no sforzi di parecchie 
wm tonellate per strap- 
sug EN А parle. 


per Condutture Sotterranee 
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niera che il totale degli investimenti ammonta a 218 
milioni dí franchi. 

L'utile lordo realizzato su detto capitale nel 1907 
lu di circa 24%. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
Radiotelegrammi diretti alle navi. 
In seguito ad accordi pres! con l'Amministrazio- 
ne austriaca с соп la Compagnia Eastern, gli uf- 
tici da esse dipendenti sont autorizzati ad accct- 


tare telegrammi da trasmettersi dalle stazioni ra- 


radiotelegrafiche del Regno d'Italia a navi provvi- 
ste da apparati Marconi. 

Questi telegrammi saranno controdistinti con 
l'indicazione M M ne! preambolo, da trasmettersi 
obbligatoriamente. 

Per tali telegrammi, come già si pratica per quel- 
li provenienti dalla Svizzera. la tassa radiote'e- 
grafica di cent. 63 per parola con un minimo di 
|. 6.30 per telegramma, dovrà essere portata а 
debito dell'Amministrazione austriaca e della Com- 
pagnia Eastern nella contabilità internazionale. 

Per i radiotelegrammi diretti alle navi da altri 
paesi esteri la tassa radiotelegrafica è pagata dalla 
Compagnia Marconi, che provvederà a riscuoterla 
dai-destinatari. Perciò anche ai telegrammi suddet- 
ti è da darsi corso regolare. 

Per migliorare il servizio telegrafico. 

[| ministro delle poste ha dato incarico all'i- 
spettore centrale Mirabelli с аг capo sezione. Bor- 
doni di recarsi in Austria- Ungheria, Germania, 
Belejo e Francia per studiare le innovazioni intro- 
dotte colà nel servizio telegrafico, onde poter poi 
“рр аге nci nostri principali uffici quelle più utili 
c più importanti. 


ILLUMINAZIONE. 


Per l'illuminazione dell’automobile. 

li Ministero di agricoltura industria е commer- 
cio, giustamente apprezzando l'iniziativa dell'Au- 
tomobile Club di Milano di un concorso internazio- 
nale per Villuminazione dell'automobile che avrà 
luogo nel prossimo maggio, ha assegnato un primo 
premio alla catagoria fari, consistente in un oggetto 
artistico del valore di L. 1000. 

Ad accrescere importanza a questa iniziativa, а 
Giunta Municipale di Milano ha assegnato una 
grande medaglia d'oro da destinarsi alla categoria 
delle serie complete di apparecchi d'illuminazione 
dell'Automobile. : 
Le lampade a fiamma. 

Le lampade ad arco ad elettrodi metallici o а 
fumma, come usualmente si chiamano, benchè 
sano d'introduzione relativamente recente, hanno 
иа saputo acquistarsi favore, perché rappresentano 
П tipo di illuminazione più economica. 

Anzitutto gli archi a fiamma sono caratterizzati 


CONSULENZA Ing. QUERINI e PRATI 
i Costruzione di Linee Elettriche 
COSTRUZIONI 


~ PROGETTI e IMPIANTI — 
MILANO — Corso N, Celso. 15 


RIVISTA TECNICA. 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA . 
“HARD, i 


XXIII 


=) vulcanizzata americana 


MILANO - Via Bomaventura Cavalieri, 4 
@ Ea Telefono 24-15 


К Аш DEEOSITO низи 01/01 2 n/a. 


600 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
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E.BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni O 


“per Telefoni e per Se- SY 
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| MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Trani Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 
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STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'Elettricitá 
Ex-membro della Giunta Provinc Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, VIA MANIN, 21 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


Ing. Silvio De-Pretto & C. | Jurbine Moderne 
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[mportazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESC ENZA - è СОМОГ FPTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA ==: 

— — PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


:ORNIO a revolver americano JONES & LAMSON. 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 


Istrumenti di mis 
Apparecchi per rd AN ) Dr. PAUL MEYER А. A. G. - BERLINO 
Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES. - Berlino. 
ad aria compressa ; N, А, CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA dei materiale brevettato contro le frodi 
SECURIFAS Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS | 
* MERCE SEMPRE PRONTA * e 


eS 


SOCIETA ITALIANA 


| SIRY, CHAMON С. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 


as 


Contatori di Energía Eletirica | 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTAT! 
E. THOMSON 
" NU | Y 
se "OK, "BT, ED "АСТ,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
— 


È Contatori per quadri e centrati. 
i Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 


Jstrumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI — FASOMETRI 


PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO @ 


m mm S 


EN 


IN 


Società Italiana Lampade ad arco ed Impianti elettrici 


Accomandita semplice 


Ing. R. COLOMBO s C. 


UFFICIO : 


Corso Umberto I, 255 o R () М А 


OFFICINA : 
Via delle Mure, 48 - P.ta Maggiore 


e Unica Fabbrica Nazionale di 


LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


‘Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, ^ -- — 
=> e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


LC 000 NND 
ULTIMA NOVITÀ: 


E UT | Lampada ad effetto 66 Tipo Pa 


per corrente continua e alternata 
Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


^ 


Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici “i 
e accessori per impianti telefonici, ES 


Esecuzione di impianti elettrici 


== per illuminazione e forza motrice == 


“ 


SOCIETA ITALIANA 
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DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


{== Alternatori - Motori == 


1 Trasformatori = Convertitori 


t 
{ 


Dinamo e Motori à corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


| Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI. 


\-=== Preventivi gratis a richiesta 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


—— Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


per l Italia ING. E. DE STRENS 


La piú gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
Pressioni elevate 


Massima sicurezza 


Caldela Bebcock 4 Wilcox con surrisceldatore. 


Esposizione Interna- 
zionale Milano 1906 


La più grande — 
= Onorificenza 


GRAND PRI 


m — 


Surriscaldatori di vapore 
Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » » 
IN ITALIA |.» » 140000 » » 


Economizzatori-Riscaldatori 
| Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


v 091 


-h _ 


тне" 


© Allgemeine Elektricitáts-Gesellschaf ” 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogni fipo, in fogli flessibili e duri, io tutti gli spessori 
Ranelle, undi d den qu dii dp elettrich 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE | 
—— TUBI MICANITE - == 


ad Le Centrali, le Ditte elett:otecniche, gii Installatori e i Rivenditori vagliano rivolgersi al nostro signor 


] Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


, Vin Manzoni, 31 | 
MA Telefono 96-27 | Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO 


joe 


CJ» 


М 


SOCIETA ANONIMA 


| TORINO 
FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
PER TUTTE LE APPLICAZIONI DELL ELETTRICITÀ 
CAVI TELEFONICI AEREI E SOTTOMARINI 


CAVI SOTTERRANEI E SUBACQUEI 
PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA 
SINO A 50 MILA VOLT 


CINQUE DIPLOMI D'ONORE + 
SEI MEDAGLIE D'ORO 


m E DUE PREMI SPECIAL! ў, 
vx BJ DUE GRAN PREMI ALU ESPOSIZINTER EDI MILANO 1906 6 


ESPORTAZIONE MONDIALE 


Lopovico Hess 


MILANO 
TELEFONE N. 29-67 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 
© 5 


Casa fondata nel 1895 


o o йн» «È асаана 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


AERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


ү" Lm 


YA F is M V RIPARTI 1. L. Z. 
ES uu — —. 
TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,9 E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA? 
AD ARCO E AD INCANDESCENZA | 


LAMPADE 
—O METALLI O 


Nuova zanca-isolatore 


(Brevetto Rentzsch) 


iN 


TI più perfetto isolamento === 
С = Contro la terra 


v "rt 


ec er d ee 


NUOVO ISOLATORE 


(Brevetto Rentzsch) 
Questo isolatore sostituisce vantaggiosamente gli iso- 
latori a campana, specialmente in impianti interni ad alta 


tensione ed in locali umidi 


Domandare Listino N. 51 ——_ 


Felten à Guilleaume-Sahmeyerwerke AS 


FRANCOFORTE 8/m 
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Centrale elettrica della Società Italiana 
| per la fabbricazione della seta artificiale Pavia (in costruzione). | 


| Impianti completi per Illuminazione e trasporti di forza 
Rappres. Generale; SOCIETA' GENERALE LAHMEVER di ELETTRICITA' - Milano 


, > ИР. 


CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI? 


E PRODOTTI AFFINI 


LIVORNO 


CAVI ELETTRICI 


TRASPORTO DI кы - LUCE - TRAMWAYS 


FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


ә 


F 
h 


Ing. Dalabrega Lichtenberger е 


TORINO + Via Lagrange, 29 : 
| VENEZIA =æ San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclustvi per l Halia della Casa: xxm 
Theiler e С. di Zug - (SVIZZERA) 


Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 


. CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti 


DEPOSITO ¿PX 0! MATERIALI єр ACCESSORI 
| PER XM OP AND 


AMOX A TURBINE 


ALTERNATORI 


È | TORINO - VIA LAGRANGE 29 ) 
IN VEMEZIA -**x SAN MOISE 2065 7, 


BAIN 


SWAN 


6€ Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento е cuina È 
"N ALT WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


as Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — оппо Ф Filiale di MENTE 


PRECI per uso di famiglia, Ferri da sti- 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 

ы toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
Reostati — Moderatori di luce. 


^ Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
cieri (già parecchi in funzione). 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- È 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, : = 
caffettiere, tejere, ecc. 


— Quer AE d OT ом a мкл 


di — 
<F Ы 
Е 


Tete GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. sf» «с ў 
b ж Е 
1 LIS rINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS " 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


Lampada ad arco a globo chiuso 
la рїй conveniente per 


qualsiasi applicazione J AN AUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PARST Be,levue-Coepenich 
- Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 
Pile a secco 
muma € &àllquido 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta tensione e per luoghi umidi 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2a5lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (tino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO, 


Rappresentante per l'Italia S 127 I 


ALBERTO VIGLIANO ~ MILANO 


Gesellschaft lr Strassenbabnhedari 


BERLINO 


——— M— MR ы ы шшш ы ыз 


li ee di t i f le 
Materiale Per linee sgh С ramy e e ferrov 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 
nmn — giis m 6 m 


ELETTROGENO 


SALE GENE RATORE PER PILE 


CEI Non ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: кага - Maggior intensità di corrente 


E Occorre minor quantità di elettro- 
e geno che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l'Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO MILANO, 


GEBRUDER ADT A. 6. - ENSEIM (Palatinato) 


с Fabbrica ман per Materiali Elettrici Isolanti 


aur үр шоу рош nejuom 
“ТАУ .. 11МУТОЅІ 19NL 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 
sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


GEBRÜ. DER CADI AKTIEN-GESELLSCHAFT. 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per Installazione di Tubi == 
per l'italia Settentrionale e Centrale ‘ETTI: | per l’Italia Meridionale 


ALFRED HMIT successore 
; Ing. A. C. PIVA RAPPRESENTANTI ^ JULIUS BERNINGHAUS 
! MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO ———————— NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


ME 7771s CERTAIN 


ing. L AUDOLI & C. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici 


i» Pozzi Artesiani === | 


— Pompa Dora qme — Condotte d'Acqua f 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi | 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza lino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d’ inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. ——— 


- - SOCIETA SVIZZERA _ | 
DELLE EMA ACCHINE LENTZ | 


] MACCHINE А ання actae аныны, ZONA. INSTALLAZIONE 
| улравЕ con Mosi: me NT JA tor MODERNA 
DISTRIBUZIONE]|.—" «na "ASA 


‘COSTRUZIONE 
] ACCURATA 


Al ESECUZIONE 
E PERFETTA 


UFFICIO. VENDITA PER | ТАПА 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO 


Wm 


5 Marzo 1908 RIVISTA 
dalla presenza di vapore che possiede un alto grado 
di couducibilità elettrica, di presentarc in alto grado 
i lenomeni di ossidazione sotto l'influenza dell'os- 
4geno contenuto nell'aria circostante. Ciò è pro- 
dotto dalla presenza nell’arco di un gran numero 
di « ioni » metallici. | fenomeni luminosi variano 
però a seconda delle qual'tà delle materie 
gate a costituire gli elettrodi cd appunto in base a 
ciò si è soliti suddividere gli archi a fiamma in due 
categorie. Quelli della cui composizione degli elet- 
trodi fanno parte metalli alcalin’ c quelli 
sa completamente metallici sia contenenti dei com- 
posti di ferro e di titano. Le disposizioni che ri- 
vuardano il primo tipo, lampada a composti alca- 
lino-terrosi ed а fiamma incandescente, composta 
di vapori bianchi portati ad altissimo grado di tem- 
peratura, sono moltissime e dipendono principal- 
mente dai vari inventori c costruttori. Troviamo 
infatti di quelle costituite da carboni puri con una 
anima interna formata da una pasta contenente del 
sali e terre rare di grande potere illuminante; fra 
queste si trovano principalmente le lampade a fiam- 
mer (carboni Bremer, ecc.) 

Vi sono poi le lampade i cui carboni sono costi- 
tuti da sostanze minerali, le quali sono più o meno 
difese da un involucro protettore. Queste chbero 
origine dalle prime esperienze del Gauduin nel 
1870 e di Carré nel 1877, с modernamente dal Bre- 
mer (carbom Bremer, ecc.). 

Finalmente sono da considerare le lampade ad 
rlettrodi costituite di ossidi puri, fra le quali si pos- 
sono annoverare le lampade S. ^ E., le Rasch. 

Le lampade ad e'ettrodo metallico, del gruppo. 
del ferro e del titano, elettrodo cioè di metallo puro 
di leghe metialliche, ossidi addizionati di sostanze 
diverge, ecc., sono caratterizzate dalla produzione 
di vapori corrosivi, di tipo nitroso, fra cui princi- 
palmente il perossido d'azoto, ed appunto ad celimi- 
паге о a diminuire queste evaporazioni atüendono 
i vari-costruttori. La luce di queste lampade, pur 

do bellissima, varia alquanto a seconda degli 
Сее, le lampade contenenti del calcio, posseg- 
5000 ùn gran numero di radiazioni gialle c rosse, 
mente invece quelle a ferro ed a magnetite produ- 
“ono'un gràn numero di radiazion' violette ed ultra- 
violette, . 

Le lampade a magnetite sono state in questi ul- 
timi tempi causa di speciali studi. Esse hanno elet- 
'rodi costituiti da un miscuglio di ossidi di ferro a 
“ul sonó aggiunti degli ossidi di titano e di cromo. 
Il tutto vien posto in una guaina di ferro, le cui estre- 
mità sono chiuse elettricamente. E” stato consta- 
tato che con questi elettrodi si ha un rendimento 
ottimo; infatti una lampada di questo tipo, che 
consuma 4 ampére sotto 75 volts, dà la medesima 
luce di una a elettrodi di carbone, alimentata da 
corrente continua e consumante 6.6 ampére ad una 
tensione di 75 volts. 


GETTI in 
ACCIAIO 


impic- 


‚ lerrosi, 


FONDERIA MILANESE DI ACCCIAIO 


Getti in Ferro dolce e Acciai 
Pogui forma e dimensione 


MILANO — Corso Lodi 


TECNICA. 


XXXV 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglesa 


^ 


MICA 


Corrispondenza in Francese 
2 Per telegrammi 
Micamini-London 


Società per l'industria 
[ M | | { ed li commerclo del lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


Ф Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore y, 


Ollo speciale per motori а gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 


Mastice di manganese per guarnizioni a vapore A 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


docietà Elettrodinamica 
“биченин Geol: E, G, ALIOTH 


. Sede Centrale MILANO 
docto di vendiva Via Principe Umberto, 20 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» > GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
>  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
» » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
»  » VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illnminazione e trasmissione d'energia - Alternatori - Di- 
ramo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'implanto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC 


Fabbrica Specialista 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (Germania) 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix Vn 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e per Stufe americane 


Restante te l'Itaha 
Gius. Riccardi - corse wit. Em. 34, Torino 


LEBANON ROAD 
Wandsawortt (1 ondon) 5. W. 


S 28 


AZIO ^ 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & € 


7. Società in accomandita per azioni — Capitale L. 2.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 31 
: шиш Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tension 


f Interruttori automatici di massima e minima corten 
== Interruttori antomatici di massima е minima tension 

— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici 
a a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, 
tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 

per apparecchi a bassa ө ad alta tensione (Brevetto N. 70061] 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 

| | INSERITORI 
k semplici e doppi per batterie di aeeumulat 
Regolatori automatici pel sistema di surveltaggio Magrini 


¡ES REOSTATI a ventaglio ed a corsoto 
А REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento — 


Apparecchi per reti aeree hanoc vuole s derivazioni Condensatori Biettrici Козел оа le scariche at 
SCARICATORI PER BASSE DD ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI e LIMITATORI DI CORRENTE 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 


Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori e s! 
BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Plettrotecale 
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HARTMANN & BRAUN ‘Siti игй 


Francoforte 8. М. 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ing. A. ©. PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


ISTRUMENTI DA QUI 


in tutte le grandezze e per correnti di qualunque sorta | 


Costruzioni speciali Ж Ж 
esperimentate х х 5 Ж 
della maggior perfezione Ж 
tanto nei riguardi # Ж Ж 


elettrici che meccanici Ж 


Strumenti con braccio da parete 


per applicazioni su colonne 
E CON SCALA ILLUMINATA 


13 108, 
AMPERMETRO CALORICO APERIODICO DA QUADRO. 


Rappresentanze e depositi: 


ROMA - G. Thurlow : 
-- Via Cernaía. 23 c s. Baallio, 14-15 — 


GENOVA - lag. S. Cavallaro 
— Via XX Settembre, 16 — 


TORINO - Enrico Piumatti 
— Via S. Quintino, и — 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Magglore, 8 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


Telefono : 
N. 35-79 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 19050: MEDAGLIA D'ORO 


Jelegrammi ; 


INTERRUTTORE-MILANO 


MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-D) 


Costruzlune specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta 
valvole, Valvole fusibili a filamento argento. Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
‘Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cab ne di generazione e distribuzio ne 
d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., 

Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
lucida per Centrali, Cabine. Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 
dietro indicazioni o disegni. 


GRANDE DEPOSITO E EAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 


A richiesta disegni e preventivi — 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


19, Foro Bonaparte — MILANO- Telefono N. 24-87 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


FERROVIE 


С ESERCIZIO 1907-1908 
a 
o 22° Decade - dal 11 al 20 febbraio 1908. 
Fa z om © 
XE RETE STRETTO DI MESSINA 
LE APPROSSIMATIVI | DEFINITI | n: APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI | 
E == esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Differenze 
zs Chilom.iveserezio | 13344 (1) | 13287 (1) | + 87 23 23 EN 
© Media 353221 13232 +_ 87 23 28 — 
2 ES Viaggiatori. 3.130.613 00] — 127.28] 61 |+ 308: | 39 6.1236] 00 5.1071 17 | 1.028 | 83 
B Bagagli o cuni. . 185.822] 00 656 HJH 21.265] 59 345 00 304 | 89 tu| 11 
= $ MerciG.V.,P.V.ac. LISTINI oof l650369 25 |4 КИЛЫ. 3.687) 00 3.070) 21 |+ в16] 76 
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Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** OTTO ,, 


Società «Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


— m ————ї 


Motori ad olii pesanti “ОТТО, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a ВОО oavalli 


Consumo olio di 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


` IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Inc. MARI ЕТТІ = ©. 


PREMIATA FABBRICA — I 
DI JAAATERIALI ISOLANTI PER ELETTRUTECNIGA 
e ada e e C 


Via €. Quintino, 1S Telefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICANITE d’ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito e di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti. tipo americano con asciugamento al forno od all’ ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


_ Tubi Isolanti tipo BERGMANN "е 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


(Inica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e €. 
Via Annunciata, 4 - Milano. , - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO S84- Рег l'Italia Meridionale: ing. P. 1. MARTO 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito | RELLI - Napoli, Via 5. Maria la Nuova, N. 
a Bo ogna. ‚ Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


RIVISTA 


Una particolarità dell'arco a magnetite è che in 
eso si verificano a periodi regolari, circa ogni venti 
ore, de'le diminuizioni nell'intensità della luce, di- 
minuizioni che durano due o tre minuti, dopo i quali 
lo шее riprende Та sua intensità normale. 

La cosa si spiega, dal fatto che la luce è dovuta 
ada presenza di ossido di titano volavilizzato. Vo- 
la ilizzandosi questo corpo più rapidamente del 
cromo, avviene che dopo un certo numero di ore la 
estremità del catodo sará ricoperta di un deposito 
di cromo che porrà ostacolo alla volatilizzaz one 
del ferro е del titano. Questo deposito viene però 
in pochi momenti eliminato, permettendo il ripri- 
vino della luce normale. Questo inconveniente e 
ato del resto eliminato usando proporzioni ed im. 
pasti speciali, i quali fanno si ch. il ferro, titano 
стото non possono essere senarati ne dar luo- 


Dod depositi. 


TRAZIONE. 
La trasformazi».e elettrica della Padova-Fusina. 

Sono assai inoltrati i lavori per la trasforma- 
леме elettrica della inea. l'ádova-Fusina, La posa 
de pali e la connessione del binari sono compiute 
sno a Fiesso d'Artico e si e arrivati sino a Ponte 
di Brenta con la posa delle mensole e dei fili. 

SM sta ora ultimando i! fabbricato della centrale 
el trica. 

La Thomson Houston applicherà il sistema mono- 
list con motori d. Win. r-Fichberg.. L'esercizio 
richiede 130 cavalli per il servizio delle officine d? 
riparazione e di manutenzione € 350 per la trazione : 
macchinario potrà produrre 1230 HP. H materiale 
mobi: — 6 motrici e 6 rimorchi € costitatio da 
vetture a doppio carrello capaci di бо о 40 viaggia- 
"n. Ogni treno partirá cos. l'intervallo di 40 mi- 
nuti € impiegherà da Padova a Fusina 74 minut: 
© ioo minuti fino a Venezia, 

ll traffico del Sempione nel secondo anno d'e- 
sercizio. | 

Il presidente del Consiglio d Amministrazione 
delle ferrovie federali nel discorso. pronunciato al 
consiglio degli Stati a proposito del compimento 
GI «condo tunnel offre dati interessanti sul tral- 
Feo del Sempione. Ora delie cilre citate nel di- 
“orso stesso risuita che nci primi mesi del secondo 
exercizio, giugno-setembre 1907, i viaggiatori fu- 
"M0 123,092, con 10,960 tonnellate di merci, cen- 
to rispettivamente 149,402 € 14,580 nello stesso 
periodo 1906. Da ciò si constata che nei detti mesi 
l'anno scorso vi fu una ceria diminuzione nel 
"umero dei viaggiatori, fenomeno che si spiega fa- 
mente: coll'attrazione esercitata nci mesi compo» 
tenti dell'esercizio 19060 dalla novità dell'impresa 
та sopratutto nel fatto dell'esposizione di Milano. 
D'altra parte lu sviluppo enorme del trailico delle 
Merci durante i cinque priro: mesi del 1607 che fu 
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Aly | [, fl o Costruttore specialista di 
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Impianti di illuminazione. 


TECNICA. 


XXXIX 


Articoli Elettricità 


Tito Ocaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri c Voltametri — strumenti. di fisica 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori -— Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici 


Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 


OZZI ROBERT & C. 


MILANO 


/ 


/A 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


| — Esposizione di Milano 1906 —— 
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Edoardo Weil 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
— nr 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


5 082 ed articoli affini 


Respresentante gen. por l'Italia e Svizzera 


TELEPHON PABRIR A. B. 
già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 

remio Esposizione Interna: 


Milano 1000 


Gran 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & C. 
di SIRY CHAMON & C. - Milano 
| i 


Istrumenti 


—— di — 


Misura 


sistema Meylan-d'Areonval 


(d 


Diploma d'Onore 


Tand und  Seckabelwerhe n.6) 


e CÓLN-NIPPES e———— | 
Tito Scaramuzzino ык Ma и 


Telefono 75:92 


Strumenti da laboratorio + è 
AS Compensatori sist. Dr. Franke = 
Milano 1909 ` d = E > Pa | Resistenza normale ed a spina | 
| dS | = Ponti di Wheatstone = = "| 


— tl - 


Варрг.: 


È 


Gran Premio • = 


Esposizione 


Tnternazion. 


IMPIANTI - 


ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


57^ | 
Successore di EMILIO KAUFFMANN y para u es srae % 5 
MARO Via Palermo, na. in TS 
Maccbin sili Padi di UN dei metalli, Ж » 
vorazione della lam:era - 23 | 
pos alluminio, ecc, 5 і 
"Pn se cccentriche, a : 
\ то! semplice o doppio Ч 
' \ ё tto 


‚реши macchia 
di fer 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposit 
di tutti gli 


"T , mom elettriche 


Merce pronta - Catalogo illustrato a richiesta 


SOCIETÀ GENERALE be: CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) = 


ж 


— Elettrici ad Alta Tensione 


TEES Protezioni delle reti contro le scariche 
Yr я * T 3 E з atmosferiche e contro le sovratensioni — 
m. A 1 te VALI E Eliminazione dello spostamento di fase 


su qualsiasi conduttura e conseguente 
riduzione della caduta di tensione sulle 
linee – Avviamento sottocarico dei mo- 
tori trifasi su corrente monofase – Pro- 
duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili – Raggi X - Bat- 
teria per produzione d'effluvi — Ozo- 
zopizzatori. 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


log. 1. MAGRINI 8 C. - BERGAMO - Ing. 8. SALERDOTE - MILANO, Vin Solferino, 24 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 
H, WEIDMANN - RAPPERSWIL бишиг) 


Specialità fabbricazione di 
FABBRICA. 


tone compresso lucido JY OLD “оен, ТЇ. Telefoni, Apparati ЩЙ Y i 


preparato specialmente per uso elettr co in fogli da 1/10 fino a ED AFFINI 
15 mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


MILANO 
Via \ ttoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


CARTONE "PRESSSPAN,, coa mica iaternamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica ———— 
DO” Propria fabbricazione e non rappresentansa "ИВ = Saenerie. elettriche ed accessori - Ventilatori == 


ume ^ DICK,, 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni geriere, macchine per seghe e lame relative. 44 
UTENSILI “DICK, 


Seghe circolari per legno e per metalli.. 
"a FRIEDR. DICK - Esslingen a. М. 270° » * 2 


ISTRUMENTI DI PRECISI” “Є 


Impianti telefonici a batteria centrai 


9 
Marca di fabbrica 300 HP. 


Rappresentato da SIMONIS в C. - Milana, Qia S. Eufemia, 23 — 7^ 


La nuova lampada "OSRAM, 


Un Watt per candela 70 Oo di eN 


S può usare in Ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100.130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


— ===> Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino — == 


Rappresentante generale per l'Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


Manufacture spéciale de Cuirs et Courroies 


AO Medaglie - : Diplomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Espusi¿.oni di Parcellona 1888 - Tolosa 1888 - ҮҮ 1893 


3 Stabilimenti a SENS 
per la concia delle p 

Stabilimento i оов 
PARIGI - 


+ Boul. Voltaire, 71 | 


Pr w 


Marche accred tato: — 
—Seellos —— 
Scellos- Extraforte 
Scellos-Renvidèurs _ 


_———— 
(Hid rofage) | RS 
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GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI PA so; 
AGENTI GENERALI PER L’ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI^- Sampierdarena 


5 Marzo 108 


di 65,178 tonnellate € dovuto, in parte, all'ingom- 
bro del Moncenisio che costrinse la Parigi-Lionc- 
Mediterranea a dirigere verso il Sempione conside- 
revoli quantità di merci e cioè 7,974 tonnellate in 
gennalo, 7,159 in febbraio, 6,569 in marzo, 0,048 
in aprile, 5,756 in maggio e ancora 230 in giugno. 
Tramvia ele.trica Lucca-Monsummano. 

Il Consiglio d'amministrazione, vilendosi deile 
facoltà conteritegli dall’art. 4 del'o statuto sociale, 
ha deliberato di aumentare il capitale sociale di lire 
800,000, portando'o così a 2 milioni, mediante c- 
missione di altre 800 azioni da lire тоо. 

Queste azioni sono state assunte dalle Casse di 
risparmio di Lucca e di Pescia, riservando ai vecchi 
azionisti il diritto di opzione. 

Il Consiglio superiore del lavori pubblici ha ap- 
provato la variante di tracciato del tramvia Lucca- 
Monsummano. 

Il problema tramviario a Rona. 

La Società romana dei trams ha preseniato al 
Municipio le sue proposte circa il rierdinamento 
del nuovo servizio tramviario. Invitata dal Muni- 
cipio stesso a ridurre la tariffa sovra una data linca, 
essa accunsentirebbe non solo per quella, ma rima- 
neggerebbe tutte le taritfe, riducendole quasi intera- 
mente a 10 centesimi. Riterendo però che in questo 


modo — ed appena introdotte le 45 nuove vetture 
già ordinate — si wiplicherebbe il traffico, la So- 


cietà domanda di fare a'cuni indispensabili lavori 
per agevolare la circolazione. 

Il punto più importante è la creazione di una 
nuova stazione a San Claudio pei trams che do- 
vrebbero passare. pel Tunnel, mentre San Silve- 
stro rimarrebbe pei trams di Capo le case. Inoltre 
si formercbbero, per le manovre, due anelli di bi- 
nario a Piazza Termini с Piazza del Popolo. 

La Società non chiede alcun correspettivo pel 
nuovi lavori; ed anzi oifre corse popolari mattu- 
tine per gli operai c abbonamenti parziali per linea. 

La giunta sta esaminando se e in quanto sia ac- 
cettabile il piano della Società. Dal lato suo l'uf- 
ficio tecnologico ha studiato un progetto di nuove 
linee municipali (radiali per il Tritone fino a Por- 
ta Salaria, per via Condotti ai prati di Castello, 
ecc. ; c periferica) allo scopo di fare concorrenza 
alla Società e di prepararne la svalutazione e, in 
seguito, il riscatto generale 
Gli automobili nei servizi postali. 

A cura del Ministero del'e poste e dei telegrafi, è 
stato iniziato in Roma, in via di esperimento, un 
parziale servido di raccolta delle corrisponden- 
ze impostate nelle cassette sussidiarie della città 
con furgoncini automobili, appositamente costrui- 
ts dalla Società torinese di automibili elettrici, si- 
stema Krieger. 

Simile esperimento sarà tra breve intrapreso an- 
ehe con altri automobili forniti da altre fabbriche, 


SOCIETÀ ANONIMA 


per la fabbricazione di LAMPADE a INCANBESCENZA 


Sede in Genora 
La più grande fabbrica italiana del genere 


Fulgo 


RIVISTA TECNICA. 


ALIII 


b 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 91 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Ж 
Caldaie - Semifisse - Locemobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


«ав. 


Nockefhoi Drohi-und Kubel-Werke 


Alktiengesellsch a ft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici = 
Brevetto Italiano N. 3943571 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i Juoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


..+- 40» 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


. Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Э о чане ч.ч com пачке тч ета SUPE DID misil: о ¿mis чые чые EE м 
CIT AKEN y j ] E FULL CARA ALU CAZA е Ф 


Societá Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


^ J. BRUNT « C. 


41-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 


e C» e 


Contatori di Energia Elettrica 


Contatore per corrente alternata trifase 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase —- 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 


P у» ; Contatore per corrente alternata monofase 
di distribuzione = 


Massima sensibilità 


+ Minimo autocon- 
sumo «* Semplicità 
ж Robustezza  .* 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R. B 


ipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI. 


G 4e m a AOS 


Chiedere Listini e Prezzi 


Tipo ID 


ee a 


ез I cantieri sono situati ad un'altitu- e 
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MILANO 


— di cn 


КЕР. | Alti Fori - 
e Fonderia di Piombino 


Società Anonima 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 


Stabilimento in Portovecchio di Piombino 


+ Уу L уу SISSA 


OLI AOS 


Tubi dí Ghisa per Acqua е Gas 
ACCESSORI PER CONDOTTURE 


Saracinesche e Sifoni isolatori 
Colonne e grossi Getti 


Baties e Volani per Macchine 
MATERIALI FERROVIARI 


Tubi e accessori per fognatura domestica e stradale. 
Progetti e costruzioni di Acquedotti 


NASA >IO Sf SALE 


ST а" 


Dirigersi alla Sede della Società: 
Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 
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RECCHI ELETTRICI 
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ё 
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L) 005 


| ^ 
Interruttore ad olio ad alta tensione con funzionamente automatico ritardato 
INTERRUTTORI per alta e bassa tensione 
AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo 


COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAFULMINI 
per lince ad alta tensione 


QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE 
== SCHIARIMENTI, CATALOGHI e PREVENTIVI GRATIS — 
Rappreseotante Generale per l'Italia : 


ING. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 
Per Roma e l'Italia Meridionale : 


Ing. CARLO MEDINA, Roma, Via Cavour 374-376 
ELLIOTT BROTHERS - Lonpra 


= STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE === 
Per 1" Italia Superiore * 
Ing. M.T. Gentile, Milano - 


Agenti Generall per 4 Чана : 
Ditta DALL'ECO, Firenze, Via Giotto 20 


ШШ ЮКЕ e L. 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, eon motore a tur- 
bina od elettrico, 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


e. 7° = 


5 Marzo 1908 RIVIS 
Roma ed in altre città principali e se esso darà 


i buoni risultati ottenuti a Torino, dove lo sesso 
servizio € in prova dall'anno scorso, e intendimento 
del Ministro Schanzer di sostituire eradatamente 


materiale a trazione animale соп altro a traz one 


meccanica, cominciando da Roma ove il contratto 

di appalto per il trasporto della corrispondenza di 

citi scade alla fine del corrente anno. 

Il canale Pisa-Livorno e la navigazione dell'Arno. 
Un gruppo numeroso di depuiati della regione 

toscana ebbe ad eceuparsi del problema della na- 


dell'Arno, 


legge sulla navigazione inserna, 


vigazione dimenticato nel progetto di 
e del canale navi- 
gabile Pisa-Livorno, per ii quale lo stanzianienio 
previsto 2 assolutitimente insufficiente ai bisogni più 
urgenti. 

Gli adunati trattarono anche degli interessi genc- 
rali della che non tute ati a 


| oscunit, riengrono 


sufficienza nel suddetto progetto di legge. 


D? 
VARIETA’ 
Turbine a vapore nell'industria metallurgica e mi- 


neraria. 


Le turbine а vapore si vanno adotéando estesa- 
mente per. produzione di encrgia neg i stabilimen- 
п minerari e metallurgici tedeschi. Esse 
impiegato per 


i та anche pompe centrifughe e compressori. 


vengono 
azionare non solo generatori elettri- 


Per esempio, la Compagnia Hiberna a Herne ha 
posto ora in servizio, od in corso di impianto, un- 
det turbine a vanore, 
10.000 HP. 

Influenza dei gas nella costituzione dei 
degli acciai. 

prot. Fleteher del « Stal'orshire 
istituto » ha fatto una lunga serie di studi, sopra 
аласта che 


rappresentanti insieme circa 


ferri e 


Iron and Steel 


hanno i gas. 1 qual sono disciolu 


dal'aeciio e dal terro quando questi sono portati 
ilo stato liquido. 

Vuci gifs quando avviene il raffreddamento 
поп sono del iutto espulsi e in parte permangono 
nel metallo, producendo sulla qualità dele notevoli 
modificazioni. 
sistemi diversi per rendere più completa questa e- 
spulsione : 


In pratica si è soliti a ricorrere a tre 


il rapido ratfreddamento che produce una 
Motevole contrazione molecolare; oppure tutto lop- 
posto, un lentissimo raffreddamento merce cul i gas 
possaio lentamente arrivare alla superfici ic del me- 
tllo; eppure, finalmente, metodo più « ‘ompleto « 
“curo, quello che usufruisce del raffreddamento ra- 
"do e della compressione. 

И prot. basandosi notis- 


Fletcher, pure 


"mi studi del Turner, ha potuto consiatare che la 


sopra i 


Uiflerenza di durezza di un acciaio del medesimo 
про e dovuto principalmente al a percentuale di gas 
disciolti. Lo stesso si verificherebbe negli acciai c 
nele leghe di vario tipo. 

Mlermasi dunque che questo nuovo coefficiente, 
del quale finora non si tenne alcun с onto, abbia una 
Importanza di primissimo ordinc € possa impedire 
verificarsi di molti inconvenienti. 
пога incv itabili. 


rotture, ccc. 


гь" 


STA TECNICA. 


David Bollier 


| Catalogo copiosamente illustrat» dietro richiesta gratís « e franco. 
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FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI ° 
= [ntertteri e commutatori pendenfi = 
Costruzione E Funzione ottima 


nuova e pratica prezzo vantaggioso 


HE 
“OSCILLA ТОВ, 
FAN 


Ventilatore oscillante + æ 


e girevole con ventaglio di 1. 30 
in tutto ottone e nichelato 


М 


С. ACERBI 


— GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 


per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


Fobbrica speciale 
di 


Resistenze 
Elettriche 


Avviatore oe 
“~ ad Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia: 


M AIL LANO 
Via $ Solferino, 24 


Ing. SECONDO SACERDOTE 


Soffietto =, Spolverizzatore * 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori, ecc., per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antiftiz. — 
Pasta da coliettori. —- Contagiri ed altro. v 


Ing. STEFANO FISCLER”- Milano, Via JN 


e ¿di precisione. 


(отра GGI CLEMENS-RIEFLER 


; NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


E. KRIEG 4 P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
WIERSS & Co. — Liestal prosso 


Sistema rotondo ‘ St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi illustrato gratis. 


mST SI SII SNA NL 


Marmitta 


uso domiestico, pey (ase di 
salute, Ipferme:»e, Fabbri 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, ? 


Soc. An. Materiale Elett 


Capitale Sociale L.: 200.000 


Forniture generali per v'Elettricità 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE 


ROID 


чый» A 


Feltro isolante impermeabile 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Materiale 


per qualunque 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Ваха- x А 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, applicazione 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed ASIAN) 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 


elettrica 


piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


is cati 


ADOLFO RIGNON 


TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 


| La Ditta s'incarica dell’applicazione. | 
a) 


MILANO - Via Soiferino, 29-31 


== Telefono ол-бо 


fi 
Worm NS 


2 х MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(4. & d. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
= 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori === 


€ $ 


A. vom C J. VOGEL - 


SOCIETÀ ANONIMA 


АЩ 


presso Berline 


id in seta o cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


Bobine 

RAI ERE mtb ali 

кума TON per Suonerie 
e 


Telefoni 


Ф 


Cordoní 
Telefonici 


есс. 


Premiata alle principali Esposizioni 
CTS 


“Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


1 MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


"anons y, Ш in rame, costantana, nichelina, 


d Bee d 
ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 


impianti iti 
1555 per 103.000 cav. 


DIPLOMA A TORINO 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


Ul__se__Sy 


Compagnia Sturtevant 


TORINO 


35 — Corso Oporto — 35 


VENTILATORI 
FORGIE 


EARS Applicazione 
—— agli essicatoi, tra- 

sporti ppoeumatici, tiraggio 

indotto. | 


А$РОКТАДОМ! 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta ( 


SOCIETA ves ca TRAZIONE 
ELETTRICA 


An. per Azioni - Cap. 1.000.000 - Vers. 300.000 
Sede In MILANO - V.cnola, 6 


‘Telefono 95:24 


TS 


Impianti di trazione 
con automobili elettrici 
a filo-aereo 


Ji sistema più indicato per servizi pubblici: 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
per la maggior economia 
Deposito di Isolanti Ohio Brass Co. 


nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta 


b з 022 


SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitàts 


sese - MM PEST 


a 


с" e 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori | 


Equipaggiamenti completi per 


Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessorl per ogni 
applicazione elettromeccanica + 
Impianti compioti di iluminazione 
Trazicne - э: di forza = 


Rappresentanza gencrale per r l'Italia: <, 


è Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


Officine Metallurgiche Togni 


SOCIETA ANONIMA SEDE: 7 ^: BESCIA - Capitale L. 1.500,000 


Via #23: Vecchio, 31 


peoialità 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONI 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
ot Tubi in lamiera acciaio saldat 


per pressioni elevate 


` TUBI Li LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro .- 
Sistemi propri d'unione garantiti 
per pressioni 


CONDOTTE 
FORZATB 


32 impianti eseguiti d | sino a 
per oltre 150.000 HP. i d IOO 
Re ferenze di primo ordino atmosfere 
| Se 
\ 
/ | р PARATOIE 
db | VALVULE 


Costruzioni metalliche - Pali por lineo elettriche GRUF A PONTI 


T 
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Spese d'impianto delle centrali. 

Alla recente assemblea generale della Unione 
delle strade ferrate americane, sono state presen- 
tate delle interessanti comunicazioni, d. cci una 
specia mente contiene dci dati utili su cualehe cen- 
trale a vapore. 

L'oficina di Fort Wayne e Wabasch Vilay 
Traction Co. presenta un tipo di central. che ali- 
inenta una rete di tram e d. illuminazione. 

I fabbricati coprono una superficie totale che può 


ritenersi di im? 


0,13 per ogni KW alle macchine ; 
per la sala delle macchine soltanto questa cifra si 
riduce а metri cubi 0,07. — Госпа conviene dei 
gruppi elettrogeni a turbine della potenza totale di 
$500 KW. La potenza dele caldaie per KW di 
macchine è di 0.56 cav. mentre essa ammon а 
0.75 cav. in quelle olticine ove si alimenta o una 
rete d'illuminazione o una rete di trazione. ll fat- 
tore di carico medio (alimentazione combinata dei 
ue circuiti), è di 0.33; il fattore di carico per unità 
Jeneratrice è di 0.50 circa (si nota che questo fat- 
tore per i generatori di tram è di o. 67 e per quelli 
di illuminazione è 0.34) con un servizio di officina 
di 24 ore. Il carico massime per generatore è 0.88 
della potenza effettiva normale. Con un aceresci- 
mento del fattore di carico da 23 a 30 per cento, 'e 
spese di esercizio si abbassano di circa il 15 per cen- 
to; se il fattore di carico aumenta dal 30 al 35 per 
cento la diminuzione è del y per cento in più. 

L'impianto in questione € costato 340 lire per 
KW alle macchine, spesa così distribuita : 

15 p. cento per la costruzione; 

45 p. cento per le macchine; 

20 p. cento per le ca'daie; 

6 p. cento per la condensazione. 

Le spese di esercizio per KWO, compreso il 7 
р. cento d'interessi c il 4 per cento di ammorta- 
mento, ammonta a 4.2 centesimi per un fattore di 
carico di 0.23, еа 3.1 cent. per un fattore di carico 
di 0.33. П prezzo del carbón? sale a тт lire la tn. 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 


Concessioni richieste. 

Ancona. -- La Ditta Salvato e Marcelletti di Ma- 
iolati ha presentato domanda con la quale chiede 
l'autorizzazione di derivare sulla riva destra del fiu- 
me Esino litri 2200 di acqua ogni minuto secondo 
a scopo industriale, aumentando in tal modo di 1000 
litri al secondo la derivazione già concessale con al- 
tro decreto prefettizio mediante diga traversale for- 
mata di palificata, reticolato in legnami e riempi- 
mento con ciottoli, sita alla distanza di metri 160 
a valle del ponte in legno Cocilovi nella strada det- 
ta di Poggio Cupro per Cupramontana, mentre la 
restituzione d’acqua nell’Esino si effettua a m. 270 
a valle del ponte in muratura sulla strada che da 
Cupramontana conduce alla stazione ferroviaria di 
Casiclplanio. 


AN NRP 
Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 


Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


ING. 


Telefeno 
28-61 


ШШШ mecconica di Gallerie 


NIGOLA ROMEO & б. 


MILANO 


Foro Bonaparte, 35 


Telegrammi 
BELLIWAG 


ROSE днка Di CANALI 


Perforazione Istmo di Panama 


(әиойшәс̧) 612449507 20012030394 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 


(Chiedere il nostro Catalogo N. 


4) 


COMPRESSOR! D'ARIA 


di tutte le n Per tutte le 
dimensioni ^" applicazioni 


Compressori a cinghia a vapore cc. 


17 Tipi 
i Compressori 


Semplici - Duplex - Compound 


озиәшриәл OUIISSIJO 1р 
9Sssej) ejje ri0sso4du0? 


Compressori Compound Classe I. c. 


Applicazione dell'aria compressa a 


MINIERE — OFPFICINE — FONDERIE 


T ———— 
Materiale della 


Rappresentanti esclusivi 


INGERSOLL RAND C. 


NEW-YORK - PARIGI 


per l’Italia 


Ing. NICOLA ROMEO « С. 


ica 


MILANO 


Foro Bonaparte, 


35 


Telegramni 
BELLIVAG 


В "т 


Ditta V. PAVESI di 


К. RADAELLI 


Y I più grande Stabilimento 
Industriale Italiano | 


per la fabbricazione di 


йй Їй 


А GAS E LUCE ELETTRICA 

| | 

| Fonderia Artistica ualvanoplastica 
5с ег 


FABBRICA 


CONTATORI DA GAZ. 


| 
ordinari, insiionabili e Duplex | 
E А es і au, 

| | 
Stabilimento e Direzione MI | LA N О Via Vittoria Colonna, 2 | 
A | Telefono 3-87 


Filiale Torino - 


Piazza S. Carlo | 
IT. 4 
Telefono 21-18 


Deposito 
Via Silvio Pellico 


N. 4 
Telefono 3-90 


= ) JAYE з 
ES a mmi". "0 | à dé , d | 
MELEGNANO - Officina idroelettrica per distribuzione di energia 


Biblioteca dell'Elettricità Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
| legrafica e telefonica. — L. 1.50. 
Schollmeyer G. -— Elementi di Elettricità. — Vol. 


Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fip. — 


È Gli abbonati annuali possono acquistare per la 

hs: metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
‘ lencati, accompagnando l'ordinazione col relativo Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

toa «importo, oltre a с.т! 50 per spedizione raccoman- Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 

г data. graduate. —- Un vol. in lingua italiana 10x15 


SE. Barni - 1! montatore elettricista - IN Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
E" C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
A` Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
К. applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. О. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 

р 496 pag. con 253 fig. . жолу» L. 3.— 

ala JN. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
o telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
b con 60 incisioni г se L. 2.— 
‘Prof. L. Ferrari - Impianti elettri ici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Büidner M. — Calendario guida per l'esercizio € 


la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
le vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 Puno. - L. 8. 
A e Delfini V. — от: c astri. — Vol. spagnolo 13 


x 18 di pag. 267. 
y lencia. — L. 4.00. 
M. ighi A. — La moderna teoria dei fenomeni fisici. 
— Vol. 15x24 di 285 --«ine con 16 figure. Ed. 
М. Zanichelli. Bologna. — L. 3,00. 

oppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
p Ed. Hartleben, Vienna - L’opera completa L. 20. 
gaesterwyck (Van) J. — I nuovi generatori di va- 
| pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21 x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 
dier R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
Be for: - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
$- e numerose tavole - Max Ј&песке, Hannover, + 
һ. volume — L. 3. 


E Häfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture eleitriche. --- Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Fd. Max Jä- 
[ песке, Hannover. — L. 12. 

EMollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16х25 con pa- 
recchie figure e tabelle - Н. Dunod et Pinat, 49, 
E Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 
jMBjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di ЗО pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Monier E. .. La telegrafia senza filo c la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume 'francc- 
‘se di 150 pagine 12x I9 con 20 fig. e con pre- 
‘fazione del Dr. Branlv. - Fd. Dunod c Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


 "odriguez Ing. F. —- Le miniere di КОТ e di 


— Ed. Sempere c C.ia Va- 


Е 
TES 


la 


* 


piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unicne 
Tipografica-Fditricc Torinese. — Torino. - 
2L 3.—. | 
- Fouveau de Courmelles. - - /.'unno elettrico, clet- 


troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
de se 12х18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
| ris. - L. 4.00. | 

. — Trattato di galvanoplustica. — Un 
volume francese 12x18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Fréres, Paris. — L. 2,50. 


di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. 


UNA DITTA 


conosciutissima di Ingegneri Londinesi 
con uffici Centrali e buona esperienza 
pratica nel trattare contratti importanti 
è disposta ad assumere rappresentanza 
inglese di qualche buona ditta di im- 
presari o fabbricanti di apparecchi mec- 
canici od elettrici particolarmente cavi 
o lampade di primo ordine. - Indirizzare: 


S. Stephen 202. Holland Rood 
London И? (Inghilterra). "T 


Fabbrica svizzera 


di materiali isolanti per VElettricitá, pezzi sagomati d'ogni 
genere, lastre carcasse per rocchetti, scatole di protezione 
ete., esistente du molti anni, cerca rappresentante per 
l'Italia, se rio, energico e che possa provare d'essere ben 
introdotto presso fabbriche di costruzioni eiettriche. 
Materiali isolanti di primo ordine. Indirizzare offerte 


sotto cifra Доо Me SGBO alla Redazione della кү 
| 2-1 


"a 


Contatori Avvisatori Elettrici 


- per controllo delle conversazioni -— 


Domandare prospetti : 


MICHAELSEN - Roma 


1-105. 


Ingegnere elettrotecnico Italiano 


laureato in Germania. da due anni occupato 
presso casa mondiale Germania-Francia (Pro- 
getti e vendita) cerca posto importante pri- 
maria Ditta. — Rivolgersi a Milano presso 
Carlo Hilaret - Cicvasso, 11. 4103. 


CEDESI 


CEDESI 

piccola officina elettromeccanica, in città di 
provincia in regione molto industriale, circa 30,000 
annue di lavoro, possibilità ingrandimento. Capitale 
occorrente circa quindicimila, comodità pagamento 
anche lunga scadenza purchè garantita. Esclusi ano-- 
nimi e intermediari. Offerte sotto: A 106 Rivista 
Elettricità, Milano. 106 


Elettrotecnico 


trentenne, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi come capo officina ovunque. 
Offerte a N 107 Rivista Elettricità, 


107 


STUDIO TECNICO E LEGALE © 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò a Zanardo 


9, Via Due Macelii ` 6. Via S. Andrea 


ROMA А MILANO 


xA —— ~n — M 
Qu E ZTL nO 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privative industriali: 

1) Reg. Att. Vol. 247, N. 51 in data ti Feb- 
braio 1907, e relativo Attestato completivo Reg. 
Att. Vol. 248, N. 98 del 29 Marzo 1907, per: 
‘‘Regulateur de dètente pour machines frigo- 

ri iques,, 

2) Reg. Att. Vol. 250 N. 87 in data тг Feb- 
braio 1907, per: 

“Appareil de rèfrigèration pour wagons de 
chemins de fer,. | 

del signor Olivier Emile LEVILLY, a Parigi. (.,) 
Brevetto completivo : 13 Novembre 1893. Rey. 

Att. Vol. 73, N, 435. alla privativa industriale: 12 

Luglio 1894, Reg. Att. Vol. 72, М. 217, per: 

“¿Machine nouvelle ou perfectionnèe pour la 
fabrication des cigares,, 

della Società INTERNATIONAL CIGAR MA- 

CHINERY COMPANY, а New-York (S.U.A) (,.) 


Brevetto completivos 21 Dicembre 1906, Reg. 
Att. Vol. 250, N. 143, per: 
‘‘Fourneau électrique transformateur en qui 
la charge est chauffée par un courant élec- 
trique induit dans la charge elleméme,, 


del Signor Otto FRICK, a Saltsjóbaden (Svezia). 


(sc) 


Privativa industriale: 7 Febbraio 1995 Reg. Att. 
Vol. 202, N. 41, per: 
"Metodo per estrarre l'umidità dall'aria рег 
forni a vento o convertitori,, 
del Signor James GAYLEY, a New-York (S. U. 
А); (-.) 


Privativa industriale: 14 Marzo 1901, Rey. Att. 
Vol. 142, N. 9I, per: 
‘‘Nuovo composto alimentare vegetale,, 


del Signor John Harvey KELLOGG, a Battle Creek 
(Michigan) (S.U.A.) (aa) 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a concedere licenza di fabbrica- 
zione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 5 Settembre 1599 Reg. 
Att. Vol. 118, N. 234, per: 
‘‘Perfectionnements dans les machines élec- 
triques,, 
dei Signori: Benjamin Garver LAMME, & John 
Purington MALLET, a Pittsburg (S. U. A.). 


Privativa Industriale: 31 Ottobre 1899 Reg. Att. 
Vol. 119, N. 225, per: 

‘‘Perfezionamenti nei contatori elettrici,, 
dei Signori Harry Phillips. DAVIS, a Pittsburg, 
& Frank CONRAD, a Wilkinsbarg (Stati Uniti 
d'America). 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Nilasciate nella seconda quindicina di otlubre 1907. 

354; 245. LA STESSA: Moteur électr que. àr. 
pulsion. (Krzendicazione di priorità dal 14 maggio rus. 

1025-1007 — 15. 

2555. — JANKELOWITZ HERMANN, a Ger, 
(German i): Rivestimento per l'imboeeatura e per ` 
microfon: del telefoni, 5-6-1907 --- 1. 

254,182. 2 RNLLMANN MARTIN, a Berlino : D. 
spositif pour comparer les courants électriques au poimi 
de vue de leur intensité, de leur tension et de leur pu:-- 
since au moyen de rés'stances de charge auto.resulate 
сез, —- 12-10-1906 ~ - 2. 

254/255. - KINGSLAND WILLIAM, а Londra: Ге. 
fectlonnements apportés aux commutateurs électr yac 
à mouvements intermittents. (Prolungamento della pr. 
valiva 60090). - - 14-6-1907 —- б. 

254/04. — KOHN ADOLFO, a Napoli: Apparecchio 
automatico per stabilire o interrompere un circuito eht- 
treo durante un tempo determinato negli impianti de 
luminazione elettrica. — 252-1907 - - 3. 

25451- KRIEGER e BRASIER (SOCIETE DES 
GARAGES), а Parigi: Dispositif de captation du ce 
rant dans les imagnetos ou dvniunos, (еле azien : 
priorità dal 26 aprile 1900). 0-4-1907 — 6б. 

254 185. - NOLLI BARTOLOMEO FU GIORGIO 
e PISCTA FEDERICO FU CARLO, a Borgomane: 
(Porto Maurizio): Rompi arco sistema «МӘШ, -~ 
1-1907 oR 

25483. — PELAGOTTT GIUSEPPE DI RINALDO 
a Spezia (Genova): Apparcechio moltiplicatore della i. 
tenza di una corrente elettrica. — 20-5-1907 — Т. 

235/28. — SIEMENS BROTHERS e Co. LIMITED 
a Westminster, Londra e DIESELHORST WILLIAM 
а Old Charlton (Inghilterra) : PerfeZdonament nei cav 
elettrici, (Rivendicazione di priorità dal q novembo 
1906). - 14-5-1907 - — 15. 

254,103, SOCIETA CERAMICA RICHARD-G!. 
NORI, a Milano: Isolatore per alto potenziale a sche 
mi multipl. == 9-3-1907. — 3. 

254 250. + SOCIETA” OFFICINE DI SESTO SAN 
GIOVANNI wà CAMONA, GIUSEPPE. TURRINE!. 
LI e €., а Sesto San Giovanni (Milano): Moven € 
regulation. appliqué avec machines électriques. (Riro 


dicazione di priorità dal i7 maggio 1900). - 1425-17: 
ND 
эд 233. SOCIETE ANONYME LA PILE NICO. 


LAS, a Pargi: Pile ékcetrique. 1N-4-1007 - i 
254178. — TARDIEU VACTORIEN, a Arles s RI 

ne (Franca): Precé?é et appareil pour transmettre à 

sons distinctement et à grande distance. (Pro un ате: 


to della privativa 72202). - 20-06-1907 -- 1. 

23474 TEDESCHI ING. V. e Ci (Società am- 
nima), a Torino: Cavo per linee telegrafiche. - 235 
IQO7 —- 3. 


254/46. - - WEBSTER COWNER RJENEY. a CP- 
cago, Hnos (S. U. d'America): Perfezionamenti MT 
alternatori induttori. (Rivendicazione di priorità dal |; 
febbraio 1907), — 15-3-1007 - - 6. 

2547173. —— ZEHNDER LUDWIG, a Berlino: Te 
grafia senza fili con correnti terrestr. (Prolunganr 
del'a privativa 76860). — 18-6-1907 — 1. 

254 102. - LAND-UND SEEKABELWERKE А 
TIENGESELLSCHAFT, a Nippes presso Koln (015 
mania): Fotometro per la misurazione della forza hr" 
nosa delle lampade elettriche. -- 4-6-1907 — 1. 


e 


Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


hu. Giampiero Cori. 


, MILANO 
Via Pergolesi, 11 « Telefono 15-00 


nrt Aa UNNS 


£ lettrieità 


Notori trifasi € monofasi 
Notori e dinamo a corrente 
| continua 
Generatori a corrente alter- 
nata 
Trasformatori clettrici 


Vent il az | ong 


Ventilatori ele Hrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


BREVETTO GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia” 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 


* 


“TORINO 1998 
BOLOGNA 1904 
о10,р 2132р 


Сомо 1899 
MILANO 1901 


'éo61 nivgq 


9061 INILVIBLNO JA 
Собї VLVIAIVA 
РОбІ VIDSHYVE 


Medaglie d'Oro 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori doppi ín 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori stazionari 
* Planté ,, per batterie a 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per Trazione; 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


. TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI © 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


MULA VIR: PRINCIPE. ‘UMBERTO 


Р 


Compagnie Internationale d'Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia .:y 


A | 


4 - Via Cernaia - 4 


Dinamo iuamo generatrici 


Kotori. a a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d' illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramyie Elettriche, | 
Cabestans, gru, macchine ai... 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine dí solle- 
Vamento d'ogni specie. 


Macchine d estrazione еш 


brevettate. 


Impianti per comando: laminati 
- Lampade ad arco sistema X. Pieper T 


Applicazioni generali per miniere e metallurgia 


` 


E 


ALFRED H. SCHUTTE 


| Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3512 
'Telegramami “INITIATIVE, Caselle Postale 1164 


GERENTE: H. T(HINGIEN 


TORINO GENOVA 
: Via Alfieri, a Piazza Pinelli, 1 
Fresatrice Fresatrice 
CHICAGO, “CHICAGO, 


grandezza М. 2 
con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


per la lavorazione 


ici Metalli 
e del Legno 


Impianti completi colle macchine piü razionali 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK | 8 065 


Ins. (3. Qristoforis 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per Р Пайа Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Ta 


Parafulmini їп Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 

Apparecchi di riscaldumento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Società Italinna già Siry-Lizars & C. 
di Siry, Chamon & €. | 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 

Contatori elettrici ** Thomson OK Batault 
A. C. T. ,,. 

Limitatori di corrente e calorici 
** Lenner ,,. 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. | 

Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koerting e Mathiesen. 

Appareechi di riscaldamento elettriei - Te- 
lefoni. 

Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


| 


su semplice 
richiesta 


sistema 


i 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis 


e Sopral uoghi. ® 
SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 


di macchine ed apparati elettrici Í. RIMOLDI i [ 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 — 
Quattro diplomi d'onore Espos. Tnternaz. Milano 1906 
| Contatori d'energia e- 


+ A 1  Jettrica - Indicatori di 
LAP SI ha massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motor: elet- 
i trici a corrente conti- 
ЮА пиа ed alternata. 


: Quadri di distribuzio- 
IQ | ne - Searicatori per 
7" |. alte tensioni - Venti- 
| latori ed agitatori di 
ERAN aria - Trapanatrici 
КУУУ mn o ЎЗ, elettriche - Regola- 

| pri tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa e alta tensione 


Impianti comple.i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza. — — -— 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- ES 
menti industriali + 


BREVETTA TI 


fimitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
per la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 

i pià pratici 

g i più esatti 
i più sensibili 


Facilità ed esattezza di regolazione 


/ 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità — 


Controllo sicurissimo — — - 


Nessun bisoono di ricambi —— -— 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatiesimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elekiron fino a 125 Y. 


Desi- 
gnazione 


Elektron | 


Elektroa con dispositivo 
ordinari 


per attenuare la scintilla di distaco 


dala? | da2:/, | da 41, | da 61/, | da 81/, ! dall 
а 4 a 6 as all | aU 


Amperes 


Prezzo 


cadauno | L.12,— | 14 50 | 16 — 


Elektron | 


Elektron con dispesitivo 
ordinari 


Designazione per altenuare la scintilla di distacco 


Amperes da 21,21), | da 2 a 31), 


14,50 16, - 18,— 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts 

Da 125 a 250 Volts 


da 4 a 5:),| Чаба 


Prezzo cad. L. 12,— 


1 3/ e > 
da UE ara di Ampéres 
da !/, a !/, Е: 


>— Prezzo unico L. 5,75 ——« 


Tanto per l’Italia quasto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per I Malia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and | 
fer Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ect. 4 
prezzi convenientissimi. 


NEN =" SZ} 
PA 


MN 


Spazio riservato alla 


qui MACCHINE PEN ШШ EO AFFINI 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


Uffici Amministrativi y GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
| ! VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


con filiali nelle principali città d'Italia 


=" 


Rappresentanza esclusiva per l'Italia di 


Macchine per scrivere 


" . 
А - —U ÓÁ— 
— И" ы 
B 


Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeograti, ecc.) 
Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


” SMR; ADE — 


IN 


Esercente per l’Italia la Ditia 


AUGUSTO ZEISS & C. 


| 
| 
| SHANNON REGISTRATOR C. 


| Mobili da studio - Forniture per uffici 


Ма Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


Oonto corrente colla Posta Anno XXVII = "5 ^ 


E. | | І A È S y'a i 
L'ELETTRICITÀ er. 
RIVISTA TECNICA SETTIMANALE \ r : 1643 © $i e + 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono ad» i не, ua. 


Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo | 
Lit Tlp 9. ABBIATI — -Via Р. Tenaglia, 9 — Milano | ^ SH i 


Garlsbader Kaolin Industrie G »gell chaf E | 
їп MERKELSGRUEN bei rM pH 


А | Proprietaria della celebre Cava di Caolino cree а : Ан 
1 e di Miniere di carbone ad. OTTOW E 


condutture elattriche 
ad ALTO e BASSO PO' ENZI 
Telegrafo e Telefono i 


Propria STAZIONE DI PROVA а 200.000. P 
Oltre 900 modelli d'Isolatori E 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su. disegno o 1 
Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: _ 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Val 
Km. 106 — Tensione 20 


IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. L, Te 
Hm. 215 — Tensione 24000: 


IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone. 
Km. 88 — Tensione 32 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA i: n 
Km. 51 — Tensione 40000; € 


IMPI ANTO MOUTIERS-LYON | E 
K.m.:185 — Tensione 56960 Y. 


e bt altri impianti.per ten- | ys 
Soc. di Elettricità 100 sioni superiori ai 15000 Volt Rappr. ien. per Pitali 
i dell'interno e dell'estero 


(ISOLATORE 381 b impiegato nel trasporto ad alta de dalla, Coen LYON-MOUTIERS* 9 Ё MARU 


fkm 185 alla tensione di 56960 volt E pih importante in Rarops. | ТЕМ С rent 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 


Brevettato in tutti gli Stati CERERI 
е hato dappertutto come l'innesto a frizione migliore. e pi 


^" 
Ё Li 


^ 


"t. 


. può essere acquistato id stessi prezzi p reš s | 


importanti Stabilimenti meccanici d'Eurc opa. Gi 
Vi my aa 
striali non si lascino attirare da TS: a 


antiquati e poco sicuri, oppure dà г 


loghi. pesanti e costosi: Per ri s 


~; 

AR > 
- 
LM 


danaro non si ha che acquistare. il igor i 


б | 'esistente. (чопо brevetto BENN ! non є olo 
= | | perfetto meccanismo: del ‘genere. diia 

4 mercato, ma anche il meno. costoso, ER sa 

ү | | giero, robusto, semplice. e ‘sicuro: 5 o 


á . A n m Е 
è = m E de ue: 
Р, + AN А TAE 
PA ; = “ i s i 5 HA Г - 


» 


| XXX ET ES 12 Marzo 1908 "?, 24 4 N, 13 


SL L'E AETTRICITA Z: 


T e e 

e | Gx RIVISTA TECNICA SETTIMANALE “O 

ye Ogni Numero 
Ee À DIRETTORE Inc: Е. E. FUMERO , ан 
| n 12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono IT. 24.37 En 


cietà Anonima Forniture Elettriche 


| già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
5 Sociale L.: 800.000 Qutersm amenté versato) - Sedo Sociale: MILANO. - Via Castelfidardo, 7 


= Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 
| E CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA vie’ (Vedere avviso interno) 


E. BERTETTI & C. - MILANO sioni арав + вела 


A oeocormaeanddiita per azioni 


Vedî avviso interno. 


c б. S. їйї Morino per mni ВИН = 


=== già C. OLIVETTI & C, == 
“Via Broggi. 4 - MILANO - Teletono 80-63 


( OLATORI RICHARD-GINORI 
MILANO 


| Apparecchi telefonici, telegrafici ed accessori 
Applicazioni speciali dell’ elettricità 


APPARECCHI PER LA TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
- SPECIALITÀ APPARECCHI DI SICUREZZA - ANTINDUTTIVI 
PER LINEE PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE .—————————— 


fe à Castel e 4 


Brev. PEREGO 


Nf, I8, A SS 


3iemens- Sehuekert 


Vedi annuncio a pag. Xl. 


Ja 28 Y | 7: SPAZIO DISPONIBILE | | 
EN SILENZIOSI BREVETTATI 
NAD Ing. COLUMBO SPIZZI & С. 
/ I #4 y ж. 7, Via Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 
BE FARO | | T Chemische Industrie A.-G. 
| С A | == LUZERN — 
t x ue ERI, 
| i S | Q RN 4 КАУ РУ AA * 
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"TA Milano 1906 — “- RAND PRIX 


Masdebur -Buckan Rappresentante Тпр. H. VELT ` 

t. WOLF pc RR E 
aber i E 

ШШ ҮҮ, | 
Js Le migliori Motrici per Lure Elettrica — 
Al e Trasporti di Forza “ЖИ 


i TEM [ATL 


n 


" 


Economia di combustibile 


' та In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse - 
Q 106 


at 
f 


М A js SP c Mi 
m T pat ut „> £ Locomobill Wolt. 


Produzione totale 520.000 cavalll effettivi 


PIRELLI § С. 


MIANO Te SPEZIA AR A "T 


VILLANUEVA Y CELTRU 
PER — ELETTRICA CAVI TELEFONICI 


BELL —-—e—— Ж | TIPO AMERICANO 
RS FE | WM — n CIRCOLAZIONE 
LTE D' ARIA 
ONI E 
PRIX e LT SIT ЛУ УОЛУ BE LAIT: 4 “ FUORI ^ 
lie d'Oro SAR I e E CONCORSO, 
sposizione | N Esposizione Inter 
ale di S. Vigo c m TEES iz in M TR NOSE QUAR AR zi) nazionale di Mi 
DO. —. Eun o ЧИ [ano 1906. A 


X 


——©& O, CATALOGHI È PREVENTIVI A RICHIESTA ..9 Am... 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, ete. . 
Marca ‘6 PLANIA,, I. Qualità, luce tranquilla e brillante 


«arce © SILESIA „„ per lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e^" bianca opale. 


TROPI рег la produzione del carburo dl Сар, di tutte le dimensioni AGR sext" 
—— — —————9 SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO e 


Listini e Campioni gratis a riolnieete 


ietà Anonima PLANIAWERKE per la Fabbricazione di Carboni 
| BERLINO N. W. 7 x Fabbrica: RATIBOR 0/8 


'Dorotheenstrasse, 45 


MASCHINENFABRIK - 
AUGSBURG-NuRNBERG 


GRU 


> Costruzioni” speciali 
^". 


'^ * рег acciaierie 


e ferriere 


ecchi di’trasporto 


d’ogni genere 


forme girevoli. 
relli trasbordabili. 


SIL Md RS Nue MEM 
ri. NULLA 
ү 
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AT à gas e a vapore 
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n р : ашна AE 
M "aj 


po. 
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cs ^w ү 
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Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alternatore triiase 525 Volt 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. = Milano 


VIA MONTEBELLO "86 — TELEFONO 70-80 


docieta Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO г Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


= 


Concessionaria fi Ё T Uu D Q HR 
dei Brevetti | 32 


Accumulatori Stazionari e Trasportabil 
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Electro- mE 


Massima 

sicurezza | 

d'esercizio ¿<= a B umidità 
riconosciuta С 20 аро > Oli, Galore 


intatto 


Resiste 
agli acidi 


Collegati 
in serie 


| 
ДЕ I maggiori esercizi elettrici adoperano ora esclusivamente 
* 
(Fig e e parole depositate come archi di fabbrica) 


Connette gii avvoldimenti in mossa, resistente e campatta 


Ercole Marelli & Co. - Milano 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza: | Telegramomi - 


Casella Postale 1254 - Milano ' Ventilatore - Milano 


EZ 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici. - 


per 
Corrente continua 
Corrente alternata 


TIBI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO 


girevoli e inclinabili 


Esportazione 
Mondiale 


5 E 
къ? 
Mb ғ 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d'aria esistenti in magazzino suddi- 


visi per corrente, voltaggio, ecc. 


CET 6 P ens 


Filiali e Rappresentanze della Casa con Depositi 


MILANO TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI | 


Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, fl Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 


Per il BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette 
LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
John Shirley Pandiani V. F. Mattern Willem van Rijn Pedro Bossi Colli & Bailo 
77, Finsburg Pavement  Pankow.Florastrasse 5-6 Keizersgracht 131 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 5 € 
e LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
E. Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e C. Paolo Zsigmundy 


Praca dos Sapateiros 219 Саз. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua General Camara 78 
» Caixa 1256 


CASARES ge n mcm. tmn 


heinrich Jüngermann 


MILANO 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Telefono N. 84-79 


Forniture complele per impianti Elettrici 


ej* 


Grande deposito del seguente materiale: 


` Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


E Giunti Gould per qualunque 


Syl tensione - Materiali e ac- 
ias № Бей cessori ыр; наршы interni. 


A E 


Porta lampade, Valvole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Lampade stradali 


SSIS Aun IO IO AO SO SOMA Же оа ы 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


SISSI MO alal I T TS 


Tubi;isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 
protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 


Materíale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale 
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li progetto di riforma alla legge sulle Società 
anonime. 

Fra breve sarà presentato dal Ministero di grazia 
c giustizia un disegno di riforme del Codice di com- 
mercio nella parte riguardante le Società commer- 
ciali, 

Il disegno di legge contiene moie disposizioni 
nuove che secondano parecchi voti manifestati dal 
vommercio e dalle sue rappresentanze. 

Sono notevoli fra esse quelle intese ad accrescere 
le responsabilità dei promotori, degli amministra- 
tori e dei sindaci; ad assicurare l’osservanza della 
legge c degli statuti e la regolarità dei bilanci so- 
dali; a garantire gli interessi dei soci e le ragioni 
dei creditori, 

Per le Società che esercitano il credito 
siti si prescrive che tre decimi del capitale sociale 
stano vincolati a garentire i crediti dei depositanti, 
c che sia ogni anno mandata una parte degli utili 
ad una riserva speciale parimenti a garanzia dei 


depositi. 


coi depo- 


La municipalizzazione del gas a Mantova. 

La Commissione reale per i crediti comunali с 
provinciali, ha cmesso il parere favorevole sul ri- 
scatto e sull'escrcizio diretto dell'oficina del gaz 
da parte del Comune di Mantova. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società De Vecchi & C. Accomandita per automo- 
bili - Milano. 
Nello studio del rag. Casalborc a rogito dott. 


Ponzani di Milano, si € costituita la Società «Dc . 


Vecchi e C., accomandita per automobili» col capi- 
tale di L. 225,000, con sede in Milano, la quale 
continuerà l'azienda della Ditta De Vecchi, Strada 
* C., che si è scio'ta e messa in liquidazione. 

Ne sono gerenti i signori ing. Umberto De Be- 
nedetti e Giuseppe De Vecchi, e la Commissione di 
vigilanza risultò composta dei soci signori: inge- 
sner Alfred O. Edwards, rag. Alberto Casalbore, 
ing. Carlo Ragorini, ing. Paolo Mezzanotte e ing. 
Giovanni Taccani. 

Le officine ferroviarie di Voghera. 

In seguito a recente deliberazione della ammini- 

strazione delle ferrovie dello Stato circa l’impianto 


Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


Tng. 6. Gola 
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La collaborazione alla Rivista e libera: 1 mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della loro pubblica- 
zione. 

La redazione assume alcuna responsabilità 

per quanto viene pubblicato sotto la firma de: 

collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 


| manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 


non 


per aleuna ragione. 
La produzione degli articoli originali pubblicati 
é interdetta se non ne viene citata la fonte. 
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| Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c. mi 50 per ke 
spese di ristampa delle fascette. 


BEN" Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione : 
1 pag.  ', pag. "^, раб. '/ рав. ‘ue pag. 
L. 40 L. 30 L. 20 L. 15 L. 10 
Per ic pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta : 
L.20. 1.12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserzione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 
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FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a -— 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI = КОРЕ - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
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Alcune delle principali installazioni eseguite stato du Litio General 


Impianti 


Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova IOOOO Milano 4700 Linares e 
Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chil) 5000 — Bilbao 1400 — 


— -— 


Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zla, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
( Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 —  Kaiserwerth /Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 


zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 5оо -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Elettrici: 


Milano Varese, ferrovia, 6000 
-- Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneritta 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (fustralia) доо — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fe (Argentina) 1300 
.— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 Varese 1400 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo /eiffo) | 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 -- Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 


. Mulhouse (4/sazia) 450 -- Cotonificio Gaz- 


zaniga (3 motrici) 2350 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 —- Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringott, Kineschma (Лула) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo ( A'ussza) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motriw1) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (/7gz/fo) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukofi (Russia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, ¿00 — Fab- 
hrica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


e 


(4 Motrici) | 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magoaa, 
Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (А0710) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 -- 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Zurchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar у 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA. 


Impíanti per trasporti di forza 


АЧАМ 


а qualunque tensione. 
Turbogeneratori e Tur- V i 
boalternatori A ү 
Impíanti elettrochimic í & y 
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Trastormatori con 
raffreddamento 
ad olio e ad aria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


ES 


Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 


ruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


APPARECCHI 


TRAZIONE 


di misura e controllo, 
da quadro, laborato- 


Stadio ed esecuzione di impianti per 
9 Tramvie. 


Fettovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
ranee, sopraelevate, sospese. 
Impianti di trazione per miniere, pero sux оваа 
Applicazione dei sístemi a corrente conti chi telefonici 
Impianti d'avvisatori 


nua, a bassa ed alta tensione, monofase e 


trifase. d'incendio e di ronda. 


{ Telegrafi, 
N Orologi elettrici, Indi- 
СУ catori di livello d'acqua, 
Ў è ! Indicatori di velocità e con- 
M / L NO ^ tagiri - Trasmettitori d'ordini 


accenditori di mine. 
per marina e miniere - Telefoni 
Uffici Tecnici: 


ad alta voce - Apparati di blocco - 

Applic. per elettrochimica e metallurgica. 

Genova, Dia 5. Lorenzo, 8 - Torino, dia Ottavio Revel, 20 — Nipoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ i 
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di Officine ferroviarie di Stato а Voghera, quel Co- 
mune ha concesso gratuitamente i 300,000 mq. ne- 
cessari con una spesa di circa 300,000 lire e ha 
già convenuto con la locale Cassa di risparmio lc 
pratiche opportune per un mutuo di due milioni 
onde costruire le case operaie с provvedere ai 
servizi igienici per le numerose famiglie di opera: 
che saranno richiamate a Voghera in seguito al- 
l'apertura delle dette officine. 

Anche la Cassa di risparmio costruirá ciretta- 
mente case per operai € per impiegati. 
Società Lubrificanti Ernesto Reinach e C. - Milano. 

Presieduta dall'azionista cav. Lazzaro Donati si 
tenne l'assemblea ordinaria di questa accomandita 
per azioni che ha un capitale versato di L. 700.000 
«d esercita la industria ed il commercio dei lubri- 


һап. Erano presenti 10 azionisti portatori di . 


4990 azioni. 

Il gerente cav. Ernesto Reinach fa una chiara е 
dettagliata esposizione deile fiorenti condizioni 
della Società, soffermandosi a far rilevare il gran- 
de impulso dato alle vendite le quali raggiunsero 
nell'esercizio ora chiusosi la imponente cifra di 
L. 1,687,201,97 contro L. 1,375,609,69 del prece- 
dente esercizio, il quale già seenava una sensibile 
progressione in confronto alle precedenti annate. 

I-gerentk inoltre informa dell'ampliamento do- 
vutosi dare all'attuale opificio onde provvedere 
“onvenientemente all'incessante aumento d’aftari, 
aumento si notevole che permette di trarre le più 
rosee deduzioni sull'avvenire della Società. 

La relazione dei sindaci illustra 51 bilancio nell: 
diverse sue voci, soffermandosi sulle varie cifre 
dalle quali risulta Putile netto di L. 131,254.31 a 
“ш aggiunte L. 1387.28, avanzo dell'eserciz o scor- 
so, si ha a ripartire la somma «i 1 132,641.50, la 
quale, permette, secondo ha votato l'assemblea, il 
dividendo di L. 13.50 per ognuna delle azioni so- 
"lali da 100 lire, pari a L. 94,500 sulle 7000 azioni 
sociali : alla riserva venne assegnato il 5 %, pari 
а L. 6562.71; alla gerenza lire 29,007.48; a conto 
nuovo L. 2571.40. Totale L. 132,641.59. 

Procedutosi alla nomina dei sindaci, vennero per 
acclamazione riconfermati i signori: Cesare Pran- 
doni, rag. Angelo Pogliani, rag. Marcello Bozzi; 
v supplenti i signori: ing. Carlo Vanzetti e Ce- 
sare Goldmann. | | | 

Fu votato un plauso al gerente, ai procurator: 
ed al personale per gli splendidi risultati del b'- 
lancio. 


Soc. elettrica Basso Lodigiano Ing. Boil.eau, Mo-- 


retti e C. - Milano. - 

In assemblea  strao:dinaria nella quale erano 
rappresentate 12,250 delle 12,800 azioni in cui e 
diviso if capitale sociale di quest'accomand ta, fu 
deciso lo stioglimento anticipato della Società che 
doveva durare sino al 1918. Venne nominato li- 
qudatore l'ing. U. G. Boillcau. 

Le azioni della Società ora .in liquidazione, era- 
no state acquistate recentemente dalla Brioschi € 


TECNICA. 
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Soc. Anon'ma per Istrumenti Elettrici 
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C. OLIVETTI & C. 


СФ MILANO 
PO 


' 4 - Via Broggl- 4 
| 
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Registratore elettromagnetico a carta сепа, 


Strumenti di misura per elettricità 
A > 


Industriali e di precisione 
x. Indicatori - Registratori 


ran P Gran Premi 

st он 1809 MASSIME ONORIFICENZE muano iso 
Adottati neí pía grandíosi 

Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


E. А. С. 
| Elobtriitàls Aktien- Gesellschaft vorm: Hermana Pipe) 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 K. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua J20 Volt. 


‘Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MIL ANO - 29:31, Via Solferino 


‘Telegrammi: Materiale Elettrico 


Telefono Intercomunale 91-00 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 


DEPOSITO MOTORI E DINAMO | 


BELLIS a MORCOM. Ltd. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa. fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


Motori a "em FASO a Rapida Rotazione 


Impianti completi d mimm | uini t {ШЕЙ di qualunque ШШ, 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| 
Oltre 230 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


ae 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano "X 
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A. E. 0. - THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a^corrente monofasezda 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha г, suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


N 
* 


dello Stato Pixussiano. . . +. +. . . . . . 0. 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . . . 
Blankenese-AmburgotOhisdorf (Germania) - Ferrovie dello 

Stato Prussiano] . . . . . . +. +... 4 4. s 
Victoria-London Bridge - London-Brighton and South Coast 

Dime Ac Lx 
Padova -  Fusi Società Veneta per costruzione ed 

egescizio di Ferrovie darie впооә italiane . E M se 


Am s > = : s жр „ш 
o ug (presso Berlino) - Ferrovie 


Km. 


Vetture | 
| automotrici, 


Numero e potenza 


dei motori 


2 da 100 HP 
4 da 40 HP 
2 da 40 HP 
2 da 100 HP 
3 da 115 HP 
4 da 115 HP 


2 da 65 HP 


Tensione 


Frequenza 


25 cicli 
42 » 
40 » 
25 » 
25 » 
25 » 


25 , 
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ы да. 


Società Martesana per distribuzione di 


Y C 
Finale C., che assorbendo la р ссоіа Società v- 
{ёа pel basso Lodigiano, Li qua'e operava а 
Casalpusterlengo, a Codogzo, e in qualche altro 
punto importante della plaga ne destina l'attività 
alla Brioschi per imprese elettriche con le forze 
attinte dalla Società dell'Adamello, ed estenderà 
la sua azione da Lodi sino oltre Piacenza. 
Società condotte d’acqua. | 

L'assemblea degli azionisti della Socieiá ltalia- 
na delle Condotte d'acqua è fissata p.] 14 marzo 
n. v.; il Consiglio d’Amministrazione — seco2do 
scrive l'Italie — si propone di d'stribuire un divi- 
dendo di L. 18 per azione. Bilancio ccccl ente. 
La Socictá delie Condotte possiede 3000 V zzola 
poriate in bilancio a L. со, m:nt:e, com'è n to, 
valgono intorno а 1100. 
La «Lignite». 

Si annuncia che ib dividendo 1907 per le azioni 
della Società della Lignite potrà essere tra L. S с 
L. 9. 


Una grande segheria a Castelfranco. 


Rossi-Stecca si è fatta iniziatrice della 
d'una grande segheria elettrica пс! 


La ditta 


costruzione 


quartiere industriale di Borgo Pieve in Castelfran- 
“o ‘Veneto. 


I lavori comincieranno fra pochi 

giorni. 

energla 
elettrica - Milano. 

Il Consiglio d'amministrazione di questa anoni- 
ma, che ha sede in Milano c capitale versato lire 
$00,000, proporrà alla prossima assemblea dei soci, 
un aumento di capitale sino а L. 1,600,000, allo sco- 
po di far fronte allo sviluppo dell'azienda di distri- 
buzione, la «quale ormai interessa tutta la parte o- 
rientale della provincia di Milano, e settentrionale 
della provincia di Cremona. Il dividendo per l'escr- 
«zio 1907, che sarà proposto all'approvazione del- 
l'assemblea, e di L. 5 per ogni azione da L. тоо, 
dopo fatti cospicui ammortamenti. 

Ferriere italiane - Roma. 
Il Consiglio d'amministrazione di questa anoni- 


ma che ha un ‘capitale di L. 24 milioni in azioni da 


L. 200, ha deciso di proporre alla prossima assem- 
blea degli azionisti un dividendo, per il 1907, di lire 
20, pari cioè a que lo distribu'to per l'esercizio pre- 

cedente, 
Società torinese di 


miche - Torino. 
Questa Società, da! capitale intieramente versato 


di L. 5,250,000, ha intenzione di fare una nuova e- 
missione di obbligazioni. 


tramways e ferrovie econo- 


Società varesina per imprese elettriche - Varese. 

Presenti 40 azionisti, rappresentanti 26,114 azio- 
ni si ё tenuta l'assemblea generale ordinaria degli 
azionisti di questa Società, sotto la presidenza del 
dott. Tito Molina. 


Efrem Lafleur > 


INTRA (Lago Maggiore) · 


Costruttore specialista di 
linee elettriche per alta 
tensione. dt dt di F 
Impianti di illuminazione. 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 


TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 


The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 
Ií R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


"==" Sd — .— —— — — — - 


“РОКА, 


ЅОСІЕТА INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L, 2.200.000 versato 


Sede in Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


Accumulaton Eletti 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli 


GRANDE FABBRICA 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
e* 9 —— 


materiale di linga 


GD 
GD 
Ing. 1. MERIGGI & С. 
== о, паша s. cu 
= — 
= — | 


900 


-— — -——00004 


Agenti per l'italia e Svizzera della 


THE OHIO BRASS COMPANY 


Casa fondata nel 1070 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGAZZOLI 


бле Officina Industriale elettrica 
Via Larga 18 - Telef. 82-0 ————— —————————————— 
MATA Impianti completi forza e luce 
el es mias Prae PUN апама Бий 


- REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici 


Riduttore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. ё. BELOTTI ё 0. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


ar 


9 9 
[ AU IPSP per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A..G. 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senz: residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ing. Mariotti Montanari & C. - Milano 


IT VIA MONTEBELLO, 38 == 
Telegrammi: MARIOTTICO Telefono 70-30 


| 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da tèlaio EE іч EY DT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione > ee 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 


macchine tessili 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


ESOS LSO LASSO 


Tipo completamente chiuso, sopporti а sfere —— SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA — 


Pend mento minimo garantito 83 о/о 


: И per l'italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Miluno - Viu Carlo Aborto, 20 - Telefeno 61-53 


Clarke, Chapman « E L." ste 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 


= pa A parità di produzione di. 

—— vapore occupano meno spa- 

ud ——————————————— 

POP > O: zio in superficie di ogni al- 


$: 
tof $ 


tro tipo. | 


С v 
! ңы” H TUN ут: 
РЕ “ч ' 
— «на wa з SO $45 WP. 
=. P vn cA pv т, 


Tutti i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
ane fiamme. - Tutte le parti Sono: 
libere di espandere. - Tutti i tubi g 
sono della stessa lunghezza. - Fa et 

илайим Мө А BR acesso in tutte le parti per !15р@% 
- ^ meme — рн FONAN 221 zione, pulizia o riparazione. - Ampia § 
e Superficie di vaporizzazione. - SÉ 


TRE 
¡dy 


ы АҢ 


3 ia zi costruiscono anche per grandi unità. 


Pompe a vapore 0d azione della > 
ә per titi Y servizi e tute Je pressioni 


Pompe a vapore duplex 


SR 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
Ew —— 


Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA d NAPOLI 


5 — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 27 
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Il Consiglio d'Amministrazione nella sua rela- 
gone premette che la gestione 1907 pur conferman- 
do in tti i varii cespiti di reddito la bontà dell'a- 
nenda, cost da consentire un riparto utili pari a 
quello distribuito nell’esercizio 1906 (L. 4,25 per 
azione), conservò tuttavia la caratteristica propria 
lun esercizio di consolidamento є completamento 
'kl programma socia'e, colla conseguente necessità 
di ford impieghi di capitali in impianti che solo fra 
breve tempo potranno conseguire l'adeguata rimu- 
perazione. 

Per ciò che riguarda il servizio luce, la Società 
пі decorso esercizio completo emise in attività, ne!- 
h centrale di Sant'Ambrogio, una seconda unità 
termoelettrica di circa 1000 cavalli, la quale venne 
anta completare la riserva di energia prodotta co: 
роге, in guisa da garantire la perfetta regolarità 
dl servizio anche in considerazione del costante in- 
"mento di esso. 

Е mossa dall'identico criterio, la Società esegui 
importanti opere alla diga del «Giona», per assicu- 
пе all'impianto idroelettrico di Maccagno, mal- 
mado la natura torrenziale del fiume, una costante 
competenza di acque ed una maggiore quantità di 
energia. 

la Società inoltre effettuò il trasferimento della 
«saduttura elettrica corrente lungo la sponda del 
lago Maggiore (la quale, passando per zone im- 
Knie, presentava gravi inconvenienti in caso di 
guasti ed interruzioni) in altra linea più interna, 
‘he percorre in tutta la sua lunghezza la Valcuvia, 
wr modo che la Società si pose in grado di ser- 
‘it una importane e popolosa zona del Circon- 
апо, fin qui sprovvista di energia elettrica. 

In pari tempo la Società si rese cessionaria del 
mteriale elettrico di spoglio posseduto dalla So- 
жа dell'Acquedotto di Luino, subentrando nelle 
этише di energia elettrica primi da questa elfet- 
tate, in modo da sistemare ed unificare il servizio 
“е in questa città. 

3i provvide ino'tre alla creazione di nuove lince 
4 distribuzione, favorendo il progressivo aumento 
'egli acquirenti di energia elettrica, permodochè la 
апа totale di energia venduta, che sommava al 
dicembre 1900 a Kw. 1127, aumentò a Kw 1358 
* sc alla fine del 1907, non tenendo conto dell’ener- 
{ш mpepgnata рег la trazione. 

Рег ciò che riguarda la trazione, la Società effet- 
i^ l'impianto e la messa in attività della tramvia 
Varese-Bizzozzero», in ció convenientemente aiu- 
ta dai sussidi forniti dai privati interessati e dagli 
" pubblici, provvide a completare la dotazione di 
terale mobile, sia per trasporto viaggiatori ch: 
"Т "Trasporto merci, curò la istituzione di bigl'etti 

mulativi colla Nord, che ebbero largo favore nel 
"Осо, con vantaggio non lieve per le duc Sec'eta 
! segui la trasformazione -— già de'iberata ne'e- 


S AFE Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO - Via Castelfidardo, Y 


Filiali: Genova. Via Consolazione, 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Altieri, 5 


АА... 
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| FUNZIONA ANCHE INCLINATA - TT VARIAZIONI DI TENSIONE 


SOCIETA. ITALIANA. 


Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


ASL САУ СУ ЧУ ЧУ А” ДУ ШУ ou 


Lampade y flamento metalico 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO » 190. C. CLERICI e D. 


Si риф usare tanto per corrente continua che alternata 


| 


|| 
[| 
H 


Mon annerisce - DÒ luce bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


si fabbrica in: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 
Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 
Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 
Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino 
Spaena: Società Spagnola I ampada Z - Barcellona. 
Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 


Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 


ecc. ecc. 


XIX 


щру”, 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVER 


Sede in MILANO, Via Pace М. 10 


FERROVIE E ELETTRICHE 


| DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 
| 


Turbíne a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'italia Cem.‘ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: a » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 
so 


SOCIETA NAZIONALE 


DELLE — — 


OFFICINE: SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


PA Capitale Sociale L. 4.000.000 


чь Vi s 
ГА 


Impianti Elettrici Completi « + 


Alternatori Dinamo +» +» ж > 


Trasformatori - Motori ж + ж + 


Pompe e ventilatori a comando elet- 


trico * + + * + x + x 


Trapanatrici Elettriche ad adesione 


magnetica ж +. ж ж + a 


Gru e Argani a comando elettrico e 


a mano ж + k ж kx + >+ 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA : Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 
x PALERMO - Luigi Langie:o, Via 
| Villarosa, 8-a 8-5 
GENOVA - A. М. PATTONO & с. 
Via Cafíaro, 17. 


MILI LU ТТТ 


G. M. B. H. 


Sindacato fra le Fabbriche Europee 


di lampade ad incandeseenza 
Società con c limitato 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


Teledrammi: Vauvauge Berlino 


E - 90 
“4” 


oe IMPORTANTE œu 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti 
delle 


Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


| 
| 
| 


| 
| 


|! 


|! 


| Hi, 


uti 


incandescenza 


MILANO, Piazza Castello, 11 


LL 


Pim 


TUI 


. Veneto e Italia Centrale: 
Ing. Valabrega, Lichtenberger & Ori 
Torino - Filiale di Venezia == 


In 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


Candia & Co., Napoli — —— — 


{ТТ UM usc IE dr m Roa C a ви > 


Nuovo listino dei prezzi 


dal Dicembre 1906 


Vendita solo ai rivenditori. 
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e vigo precedente — del sistema di trazione elet 


fas vulcanizzata americana 


"= — i MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
@ cessi 


iva sulla ferrovia Varese-Luino. 

Ancora la Società iniziò i lavori per la continua- 
sone della tramvia Varese-I. Cappella sul versante 
. identale del Sacro Monte, sino a raggiungere il 


uto terminale della valle del Vellone, d'onde s: Telefono 24-15 
partiranno due funicolari, già deliberate dalla So- a DEPOSITO negli spsssori de 1/10 132 m/m. 
ca: l'una sino al Sacro Monte di Varese, a tutte 

ге e spese della Società; e l'altra, in concorso Ё DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA „ 
da Società Grandi Alberghi Varesini, sino a'la “HARD, 

on del Monte Tre Creci, ove presto sorgerà un 800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
cunde albergo con altre importanti costruzioni. Шаш ds à eene pali io нш 

\ tutte queste opere, in parte eseguite ed in parte Conduttori elettrici. - Spazzole per diname, eec. 
"orso di esecuzione, provvide l'aumento di elis Dia uao осна A rodi M 
veda L. 3 milioni 400,000 a l. 3,100,000, Ce l- 


«rato dal Consiglio d'amministrazione in sua se- 
та del 26 giugno 1907 с collocato vantaggiosa. 
‘ate malgrado le ben note diflico'tà del momento 
;nziario sui mercati italiani. [ bl IC di 0 nd tt i | tt i ¡is | ti 
L'aumente del capitale fu poi effettuato anche in anuma Oncuitori ШЕШТИ 1501911 
aisiderazione di una important'ssima opera pro- "=" p prodotti affini ———— 
ata dalla Società, e cioè dell'impianto idíoc'ct- 


tvo del lago d' Elio, il quale — rafforzato nel a sua 


mpetenza di acque per la immissione di parte delle 
eque della contigua Val Molinera, raggiungendo | NI 
» un bacino idrico di 4 Km. quadrati di arca € а A 


«nyndo un salto di 700 metri direttamente а 


nte della officina di Maccagno - - consentirà alla ` | 
‘cietà, di poter disporre di una ingente forza idro- Fili, Corde e Cordoncini 
«rica, а prezzi di grandissimo vantaggio. eletirici isolati - Cordoni 
Per tale impianto furono себиле gran pare del. per Teleioni e per Se- уЎ/ 
‚ pratiche legali necessarie, le quali danno pieno gnalazioni 


iidamento alla Società che in breve essa otterrà 
chiesta concessione. 


In attesa che tale nuovo impianzo sia effettuato, MILANO 


Società, per poter corrispondere alle domande Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 
пега che vengono avanzate con sempre mag- | | 


«frequenza da privati е da industriali, sta 
'*vedendo per assicurarsi ad eque condizioni 


Cram Vigente) 


TELEFONI: 


a importante fornitura di energia elettrica pro- 

utt; Tiz A PEST TT . 
di Canton Ticino. NZ 86-75 Stabilimento e Magazzino 
lasteme a questa relazione vennero approvate le i 69-48 Amministrazione 


“гапе del bilancio chiuso al 31 dicembre 1907 
^ un attivo di L. 8,897.285, contro un passivo di 
i. 696.623, con un utile netto di L. 200,665, il 
Ише consente di distribuire agli azionisti un divi- 


tudo di L. 4,23 per ciascuna delle 40,000 azioni da STUDIO LEGALE 
e 5s nominali, costituenti il primitivo capitale di : : : 
E 3.400,000 con godimento dal 1 gennaio 1907. .M- Quy. Cay. Valentino Pellizzari 
КОМ da e jc T già collaborato:e tecnico si questa Rivista 
DER e della Biblioteca dell’Elettricità 
cene i signori: Croci rag. Francisco, Jarach Mo'- Ex-membro della Giunta Provinc Amministrativa di Treviso 


t Mangiarotti cav. ing. Ernesto, Molina dottore CASTELFRANCO VENETO 


ET Қ. Rt “EA " , P * 

Hi Scolari comm. Leone, Tren:ontani comm. Ing. RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 21 
Na A EI ° e ini * x e . в . ` . “ LÌ = ? н , 
Чопо; a Sindaci effettivi i signori: Garoni rag. 


Monto, Jardini ing. Paolo, Galli cav. Giovambat- 
де ЧЫ A CONSULENZA’ SPECIALIZZATA 


fulgor e trattazione di affari in materia industriale Elet- 


SOCIETA ANONIMA 
per la fabbricazione di LAMPADE a INCANDESCENZA 
Sede in Genora 
La più graude fabbrica italiana del genere 


trica - Cause - Pareri - Ass stenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


Ing. SILVIO DE-PRETTO & C. - Schi 


Turbine ':‹ 2. RAPIDE-BIRARD-PELTON - Regolatori - Servomotori idraulici ed à secco 


Rendimento garantito elevatissimo Rendimento garantito elevatiesin. 
acchine per la fabbricazione della бапа, Cartoni, Paste, di legno 
| - RAPPRESENTANTI a... Macchine pel trattamento eliminare dello stracci 


per le Turbine e i Regolatori 
Рег la Lombardia. Emilia Liguria: Ing. 


CAU ite d BEER INNESTI A FRIZIONE 


? . - ПШ ПШ . $ b 
o & ORI - Torino - Via | y; MANICOTTI in sostituzione dei Manicotti a denti 
— á—— — À— > pet collegamento di 2 alberi, 


2. PULEGGIE ed INGRANAGGI ¡er rendersi a vo- 
lontà fissi o folli. 
Si applicano anche per forze considerevoli. 


Ingrano e disgrano dolcissimo senza fermare il 
movimento. 


Impianti numerosi in Italia e all’estero, 


BREVETTATI 
tn Italia ed all Estero. 


y è has 
- 5 Crub Fierz 4 Dco 


$vixxera 


FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 


E di Misura 


per quadri e laboratori, uffici di prova e controlli 


Contatori di energia elettrica 


Voltmetro di precisione 
per correute continua. Strumento 
aperiodico, normale, a rocchetto 
mobile con scala a specchio. 


per corrente alternata mono e polifasica 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


Ing. Oscar Schneider = Dapoli, Corso Vitt. Eman., 2 


e М ө ө * i e 
btts 
ih già ATTILIO Pozzo € €. — LoRENZO;ToMwMaASI ALIO 
Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato : 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. Y 
Casella. Postile - MILANO N. 11-61 


FILIALI GENOVA FIRENZE i TORINO Ñ 
-Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 


ESO LIS Ум УУ 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN SAT === == 

-———-—-pER ALTO E BASSO POTENZIALE 

VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA — 


Istrumenti di misur INO 
Apparecehi per quadri ) Dr. PAUL MEYER A. G. - BERL 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berline. 
ad aria compressa , N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA dei materiale brevestato contro Je frodi 


S. A. F. E. SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori - SECURITAS 


-k MERCE SEMPRE PRONTA To 


CERCANSI SOTTORAPPRESENTANTI 


DE 


- 


QS 


SOCIETÀ ITALIANA 


ISIRY, CHAMON a C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
e 


Kontatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
Р. '. THOMSON 
OK „ "BT, ED “ACT,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
—4d— 


Pontatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia тапта. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
“Contatori per alte tensioni. 


ISTRUMENTI DI MISURA 


Voltmetri - - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 


м. 
= < D 
+ 
M T t 
* РТ TE 


nan portatili per Verifica 


CA 


ZEB) ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 


- INDICATORI DI SINCRONISMO 


Соух FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE && 


9» FI ЅРТЕКЕК & С. ^4 


ROMA - Via Piemonte N. 7 — ROM А 
т ELE Ша 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO 
Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 
їй Telefoni 
TAS Telegrafi 
ze 1 Accensione motori 


Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione Ci 
Microlampade 


| gi QUA liti | È А | 
S F SPIERER: C.a | 


E. 
UV nes 
Mor 
7 7: 


Бє. 


| ито { RA 
пот +}. =й НН 


i жу cona * 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE b 


(Per accensione di motori a scoppio) Pila a liquido tipo I 


A richiesta e per quantítà per applicazioni normali 
convenienti si fabbri- y 
cano pile dí qualunque 
tipo e dimensione. 


КЫ 


Pila a secco tipo А 
per batterie portatili 


RAPPRESENTANTI | 22 Roma e Provincia - Cesare De Angelî, Via del Leoncino 16, ROMA 
| per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO — 
/ per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOG HERA (Pavia) 
| per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per la Sardegna - Ing. A. Mulas, V. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


ed Agenti 
per L’ITALIA 


“| 


SOCIETÀ ITALIANA 


Ор! ELETTRICITÀ 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


IESO 


| == Alternatori = Motori == 
Trasformatori - Convertitori 
Dinamo e Motori a corrente continua 
“LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie. е Tramvie Elettriche 


IMPIANTI RETIRO COMPLETI. 


e ——— - uh m 


=== Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock & Wilcox Ltd 


MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


=== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


=== per l'Italia Inc. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPOR 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 

Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caldala Babcock 4 Wilcox con eurriscaldatore. "M 


Esposizione Interna- GRAND PRI La più grande —— 
zionale Milano 1906 == Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore | 
7 Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 
Tubazioni in acciaio | 
IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie | 


CALDAIE MARINE ^.» >» 1.300.000 > » 
IN ITALIA » » 3140000 » » 


Economizzatori - Riscaldatori 
| Apparecchi di alimentazione | 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


e UM ; 


> Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft © 


BERLINO 
MICANITE 
Fabbricazione di ogni ЇЇ to fogli f e duri, to tutti gli spessori 


"Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 
MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
= TUBI MICANITE — ==== 


„Д 00 Centrali, le Ditte elettrotecalche, gli lostaliatori e i Rivenditori vagliano rivolgersi ul mostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


| Via Manzoni, 31 
. A Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. ING. V. TEDESCHI & C 
== TORINO — 


¿Nr Fabbrica di fili isolati e cavi 


per impianti di 
| Energia - Illuminazione 
Trazione 
Telegraiia 


Telefonia 
zi 


Funi metalliche 


a] 
eni — 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


MILANO 


15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


"T Casa fondata nel 1893 
¿Que i Hj up, 
br 


a» @ Y —> 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-MERHE 


RIPARM 1. L. Z. 


A 


(ә Lopovico Hess 


GT 


Sen ni 


TELEFONO N. 29-67 


TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ss E MATERIALI ELETTRIC! 


CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA] 


LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 


О NIE CA ЖЕ, О 


A A 
PE 


iN 


Nuova zanca-isolatore 


(Brevetto Rentzsch 


¿ : —_ —— — 


TI più perfetto isolamento == 


=> (wire la terra 


NUOVO ISOLATORE 


(Brevetto Rentzsch) 


Questo isolatore sostituisce vantaggiosamente gli iso- 


atori a campana, specialmente in impianti interni ad alta 
tensione ed in locali umidi 


Domandare Listino N. 51 ———-—— 


р 


Curvcalternatore da 3000 Kwats. 


Micchiario Elettrico 


== D'OGNI GENERE i 


IMPIANTI COMPLETI 7s 


per qualsiasi: scopo 


Soc. It. Lahmeyer d Elettricità | cid ni 


S Eare: FELTEN e GUILLEAUME - LANMEVERWERKE A. 0.- Memsm uM | Filiali a - ROMA-NAPOLI 


- ES ы 
х 


Le Lampadine а filamento di earbone 
le più perfette 


Lampadine a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 


Consumo di energia Watt 2 ^, per candela | 


PANISI SIS TIA 


Risparmio del 30 °, 


NS uf, uf, КЕ СУ ЫШ 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 
ЗОО ore circa 


16, 25 e 32 candele 100 - 120 Volts 


e “ E pau (ome = E "a а TS 


Si acquistano dalla 


К Vereinigte Gluhlampen - Fabriken 


BERLIN WV. S 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO - Via Lagrange, 29 | 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 


per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA, | | 


Contatere per corrente trifase 
iasi sen cquilibrata А , ә . 5 П s 
Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


(Ir VALABREGA LICHTENBERGER & ORI | 


DI ; DEPOSITO N 415: MATERIALI eo ACCESSORI LA 
LAQ TC 
N SA per IMPIANTI 


X TURBINE 


ALTERNATORI 


. [терг VIA LAGRANGE 29 
è: ANY LAETI. porse 2065 


66 ТЕС Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 6 
"NIINA, © " WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


ian Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino . + Piae die VENEZIA 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 

letti, sca!dapiedi, accendisigari, ecc. 
Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri, 

per cappellai e sarti, recipienti per 

colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- fas toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 

delle, marmitte, casseruole, bollitori, AA BE? Reostati — Moderatori di luce. 

caffettiere, tejere, ecc. == оз => Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 

de nali cleri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


A c зе da 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


to GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. к» 
4 $ * - ш а 
Y LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS “Ge 


AA ‘Qi&’ r EGRE TARRA n NIA EA A 


ERNST PABST 


BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 


a^ юр cup. 


AN 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL. 


per impianti ad alta tensione 
miniere, tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l’Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


[ЖАИ ИШ 


BERLINO 
A 
Materiale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


ss elettriche 
Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l'Italia «SN 128 


ALBERTO VIGLIANO ¿MILANO 


Corso Buenos Ayres, 66 


 BEBRUDER ADT A. 6 


Lampada ad arco a globo chiuso 
la piú conveniente per 


quasiasi аа JANMAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 i: n 20 volt circa — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 а 550 v 


Lunga durata del carboni (fino a 200 оге) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 
Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


ALBERTO VIGLIANO oMILA i 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Tndustriali 


Flberto Vigliano “iano y | mu 
ИЕ 


SALE GE NERATORE PER PILE 


Поп Ва lusgo nessuna cristallizza- 
zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


ze Occorre minor quantità di elettro- 
4 geno che del solito sale ammoniaco 


Vantaggi: - 


ENSEIM (Palatinato) 


ны -— per Materiali Elettrici Isolanti 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 
sene superiori a qualsiasi altre dalla concorrenza 


GEBRÜ DER ADT AKTIEN-GESELLSCHAFT. 


Ыл cr ] 


PED ү. 7 4 = 
; js 
bar У. 
i 4*3 - 
ER M ta 2 97 TU 
A Mio , 
col , 
E kt - 
JE DI AIA 


Hjaul Ip шодиш Our 1} e} uom 


“ 10У ., IINVIOSI 1901 


ТОВІ ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per Installazione di Tubi == 


per l'italia Settentrionale e Centrale 


Ing. А. C. PIVA 
¡MELANO - Piazza Castello, 9- MILANO 


RAPPRESENTANTI 


- per l'Italia Meridionale Л 
ALFRED SCHMITZ successore i 


JULIUS BERNINGHAUS 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & С. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso В. Parco, 19 


Arieti Idraulici © Pozzi Artesiani == 


=== Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. -—======— 


e? ===> Y == y, A 
——= "=== 


025 AH “7 SOS FA == "——— — 


— SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE By ME 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


MACCHINE A Li A INSTALLAZIONE 
VAPORE CON > 2: A, MODERNA 
DISTRIBUZIONE J| > ы o DI MATERIALI 
A VALVOLE Y ЧО ДВ. AA UI 

" . WM COSTRUZIONE 

M ACCURATA 


| e [ESECUZIONE 
j| PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER Ls "ITALIA 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 ~ MILANO 


19 Marzo 1908 RIVISTA 


ista; a supplenti 1 signori: Vannotti prof. Giovan- 
ni, Franckel rag. Ruggero. 


Società toscana per impresa elettriche - Firenze. 

Ha avuto luogo l'assemblea generale degli azio- 
nisti di questa Società, sotto la presidenza del si- 
gner console Carlo Карр. 

Udite le relazioni del Consiglio di amministra- 
zione e dei sindaci, venne approvato i' bilancio ed 
il Conto profitti e perdite chiusi al 31 dicembre 907, 
c fu deliberata la distribuzione del dividendo del 9 
pur cento -agli azionisti, 
la rimanenza utili di L. 


riporiando a vento nuovo 
97,521.56. 

Quali consiglieri scadenti di ufficio vennero rie- 
tetti i signori: console Carlo Kapp са Emilio Fierz, 
e ugualmente venne confermato il collegio dei sin- 
daci per l'esercizio 1908 nelle persone del signori : 
prof. rag. doit. Domenico Ettore Canale, cav. 
Paolo Signorini e cav. 


гаш. 


prof. rag. .\diteo Parchiani. 
Società Edison - Milano. : 

Il Consiglio d'amministrazione di questa Sccietà 
. dopo aver fatto le più prudenziali svalutazioni nel 
bilancio, ha deciso di proporre alla prossima as- 
semblea degli azionisti un dividendo di lire до per 


ciascuna azione da nominali 150 lire, c cioè, un di- 


videndo pari a quello distribuito per L'esercizio 906. 

Lavori per le FF. SS. 
L'Amministrazione delle 

autorizzato la esecuzione de 


ferrovie dello Stato ha 
seguenti lavori: 
Impianto illuminazione a gas acctilenz 
Ampliamento illuminazione elettrica (Catania). — 
Migliorie impianto illuminazione in stazione di Sa- 


pri. Migliorie impianto illuminazione. (Forlimpo- 
poli). 
i TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


Üenve zione telegrafica con la Società delle Fer- 
rovie Elettriche della Valle Brembana. 

Sulla palificazione governativa da Bergamo a S. 
Giovanni Bianco sara collocato, a cura dell Ammi- 
nistrazione dei Telegrafi, un filo di ferro per il ser- 
vizio telegrafico dela ferrovia predetta. La Società 
anticiperà le spese per il consolidamento della linca 
tla posa del filo, in base a perizia. 

La manutenzione del filo sociale sarà fatta dal- 
Amministrazione dello Stato coi propri agenti, € 
la Società concessionaria corrisponderà annualmen- 
te all'Anuninistrazione dei Telegraf lire otto a chi- 
lometro per il filo che sarà posato ora, e pagherà 
lire cinque per ogni altro eventualmente aggiunto 
in avvenire per conio della Società, pagandone l'im- 
porto a rate quadrimestrale posticipate, nonché li- 
re 10 a km, oltre alle $ e 5 dette per i tratti di rac- 
cordo alle stazioni dove esiste palificazione esclu- 
sivamente scciale. La Società fornirà gratuliamente 
Una o più, se occorre, delie suc stazioni o locali c 


Selve Fratelli | P ara rim 


Filo e verghe ottone e rame 


DONNAZ - Val d’Aosta si SPECIALITA’ 


e corde di rame 


(Teano). A 


TECNICA. XXXV 


иша Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Ingles 


MI CA Rappresentante per l'Italia: 


Corrlapeudeusa la Francese Gius. Riccardi - Corso Vitt. Em. 34, Torino 


4 Per telegrammi LEBANON ROAD 
| Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


an 


^ QHo per trasmissioni - 


per qualunque applicazione 
. elettrica 
e per Stufe americane 


Società per l'industria 
ed i! commercio dei lubrificanti 


MILANO - Via Lario, 90 


Olio per cilindri a vapore ¡y 


Ollo speciale per motori a gas 
Oilo e grasso per dinamo elettriche 
Maatice di manganese per guarnizioni e vapore 
= 8 013 


6 Medagli!e d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


dociefa Eletfrodinamica 


Rappresentanza Generale E. G. ALIOTH 


Italiana della 
e 


Sede Centrale MILANO 
Ufficio Tecnico e Amministrativo Vit Principe Umberto. 28 


e Negozio di vendita 
UFFICIO SUCCURSALE - Jia Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO Di DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalleri, 0 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» э» GENOVA - Via XX Settembre, зт. 
»  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
»  » VENEZIA - c. Marco, Ponte dei Dai, 848. 
» » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


illuminazione e trasmissione d'energla - Alternateri - DI- 
пато - Motori - Trasformatori - Coavertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accesseri d'implanto. © 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


S 28 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner & С. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC - 


Fabbrica Specialista 


Seghe e Macchine 
per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (Germanio) 
peri Milano 19% - Grand Prix i 118 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


e Società in dácconiandita per azioni — Capitale L. s.400.000 
Oiiicina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 37 


xe ИНИ elettrici per bosse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
= Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
а distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, à 
po. 


MANOVRA ELETTRICA А DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente ie 
` Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


INSERITORI 


| eenaplici e doppi per batterie di aefumulateri 


NEL Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Мартін! 

Mi REOSTATI a «ventaglio ed a consolo = 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
" REOSTA TI di avviamento === 
Apparecchi per reti aerer ración. Condensatori Elettrici Beene e re sopratensioni. з 


SCARICATORI PER BASSH ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI e L1MITATORI DI GORRENTB 
Mersetti, Serrafill — Valvole a plombo e ad argento ` per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
i Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori Ф, 509 


BERGAMO - Tetetono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 25-17 Telegr. Elettrotecnica 


HARIMANN & BRAUN - Società pe. Azioni 


ISTRUMETI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


f | i s si IX EXE y А 
[ £ » a Si 
Contatori 3 Ж} E SN $3 1:2 ANS Voltmetrl Ж :* 
RE ES м - нҮ, 
4 | a Жу 1 


Ha LEN - ы: Кыс. 1 
x х Elettrici PEN ASI SI ж ж Wattmetri 


c È 


X Contaore *. ( Tad e rur 9% rJ; X Registratori € 


AMPERMETRI Nuls c d PIROMETRI - FOTOMETRI 


De E E 


Contatore per Tramvie Elettriche 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


ING. A. C. PIVA ==> 


Piazza Castello, о — MILANO — о, Piazza Castello в 
f а 


ЕХ 


. GIUSEPPE VANOSSI г C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


Telefono : 
N. 3 es = 


Telegramms ; 


INTERRUTTORE MILANO 


MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) 


79 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


Rappresentanze e depositi: 


ROMA - G. Thurlow 
— Via Cernaja. 23 с g. Basilio, 14-15 — 


GENOVA - Ing. S. Cavallaro 
— Via XX Settembre, 16 — 


TORINO - Enrico Piumatti 
— Via S. Quintino, 11 — 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 
d’energia, Scaricafulmini a pettine cd a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., 

Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 


dietro indicazioni o disegni. 
"GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
riohiesta disegni e preventivi 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Maggiore, 8 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


= 12, Foro Bonaparte — MILANO -Telefono N. 24-37 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 
Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 
M FERROVIE DELLO STATO 
ә 5 ESERCIZIO 1907-1908 
a 
= 5 24« Decade - dal 21 al 29 febbraio 1908. 
RI © 
E 8 $ RETE STRETTO DI MESSINA 
ы _ eternal Т, e IAS ara A A dn crt i. 
о 
о E APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI . APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI ; 
E - Е esercizle corrente esercizlo precedente Differenze esercizlo corrente esercizio precedente Diff. renze 
co > = Сот, in esercizio 13344 (1) | 13237 (1) + m7 DET 23 — 
Bm $7 Media 1an22 13235 + 87 23 23 - 
Фи 33 Viaggiatori.. 2.922.483 (0 2.619.674] 51 02.828] 49 5.625] 00 4.110] 60 1.495 10 
e e 5 Ba gagli e cani 150.078] 00 121.31] 20 34.733] 80 оз 00 24X] 86 45] 14 
ES 2 MerciG.V.,P. V. ac. 1.125.170] 0] 8761198 7 249.050) 13 3.5731 00 2190 06 |+ 1.082| 41 
t3 SO Merci a P. V. . . 1.630.939] 00 | — 1.010526] 11 |+ 620.112] 89 1.0511 00 2.7431 37 |+ 1.310] 63 
| e 2 2 TOTALE |. 557.6701 00 7.630.6L11 69 | 4 1.207.025| 21 13.5271 00 9.623] 39 1+ 3.933) 61 
= £$ PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 29 febbraio 1908. 
4-8 
EL о о Viaggiatori 105.406.169] 00 |. 107.510.923] 23 1.065.240] 77 171.870] 00 157.255 14] + 17.581 | 865 
es “e Bagagli e cani. . 2.205.615 | 00 4.611.055] 32 651.552] 68 6.322] 00 3.878] 45 È _ 143155 
co 2% MerciG.V.,P.V.ac. 31.263.119 00 | 25.371.635) 98 [+ 2.691.482] 02 49.991 | 00 12.171] 73 7.519 27 
$e 99 Mercia P. V. 141.879.988] 00 | 129 907.766] 82 |+ 11.472.221] 1% 110.2] 00 08.798 05 |+ 11.093] 95 
м ——_ —— " rr22| | —_ | o (RIE Mi і A |  ——— ————————— _ 
= "8 TOTALE f 286.344.894] 00 | 261.431.397] 35 [+ 21 913.496] 65 342.075] 00 up. 37 |-p 39.638) 63 
Ф 
E y PRODOTTO PER CHILOMETRO. 
Qu 3 Della decade. 652,20 015, 309 | 1- 70) E ONU, 433 113, 41 m vl 
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società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori ad olii pesanti “ОТТО, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a 800 cavalli 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 
Funzio. amento conforme al brevetto Diesel, Vol. 27, N. 32915 


IMPIANTI A GAS POVERO AD |ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Inc. MARIETTI « €. 


PREMIATA FABBRICA. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
T CORIN O 


Mel: fono 21-81 


Via S. Quintino, 12 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualitá 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MIC ANIT E d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito c di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Мер. 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all' aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN - 


Fw Fabbricati cel' medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


ünica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


| Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. 


Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, 
- Vin Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Via Annunciata, 4 - Milano. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito 


а Bo ogna. ‹ 


í Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, S. 
Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


Id Marzo 1-08 RIVISTA 
le aree per la custodia del materiale di manuten- 
none della linea telegrafica. 

La Società concessionaria verserá le somme do- 
vute all'Amministrazione dei Telegrafi dello Stato 
alla sede della Direzione provinciale di Bergamo. 

Il trasporto lungo la ferrovia del materiale occor- 
rente per la manutenzione dei fili sociali sarà fatto 
gratuitamente dalla Società concessionaria dietro 
richiesta in iscritto del Direttore delle costruzioni 
tlegrahiche e telefoniche di Brescia o della Direzio- 
ne provinciale di Bergamo. Tale domanda dovrà es- 
sere fatta in tempo debito, e la spedizione verrà e- 
seguita colla maggior sollecitudine possibile. Il tra- 
sporto degli altri materiali sarà fatto colla tariffa 
della categoria più bassa. Tutti gli impiegati ed 
agenti telegrafici, incaricati della manutenzione dei 
ili, viaggeranno gratuitamente nelle carrozze della 
ferrovia e la Società rilascierà, in conseguenza, bi- 
slietti personali per la circolazione sulla ferrovia, 
di prima classe al Ministro, al Sottosegretario di 
Stato, al Direttore generale, agli Ispettori generali, 
al Capi divisione del Ministero, agli Ispettori cen- 
trali, all’Ispettorato distrettuale locale, al Diretto- 
re delle costruzioni ed agli aiutanti della Direzione 
delle costruzioni di Brescia e di ultima classe ai 
Capisquadra e Guardiafili, in conformità di apposi- 
to elenco, da rimettersi dal Ministero delle Poste с 
dei Telegrafi alla Società concessionaria, alla quale 
vertà partecipata ogni variazione di persona. Per 
qalunque altro impiegato telegrafico sarà accorda- 
to, volta per volta, biglietto di franchigia su do- 
manda del Direttore delle costruzioni di Brescia о 
del Direttore provinciale di Bergamo unicamente 
per ragioni di servizio. In caso di assoluta urgenza, 
| Direttore suddetto ed il Direttore delle costru- 
zioni di Brescia, sarà facoltato a pagare il biglietto 
“he sarà rimborsato dalla Società concessionaria. 

La Società concessionaria non potrà trasmettere 
altri telegrammi fuorchè quelli relativi al servizio 
della sua ferrovia e sarà perciò sottoposta alla vi- 
silanza governativa. 

\ richiesta del Governo, la Società concessiona- 
"a dovrà anche assumere il servizio dei telegram- 
m di Stato e dei privati in quegli uffici in cui le 
sara possibile e compatibilmente coi mezzi di cui 
dispone. Questo servizio sarà fatto a norma dei 


'“solamenti © delle istruzioni che verranno date dal . 


Ministero delle Poste e dei Telegrafi. In compenso 
l: tale servizio, la Società concessionaria riterri 
wr sé il terzo delle tasse interne dei telegrammi 
Privati accettati dai suoi uffici. Sarà tenuta a ver- 
vare nelle Casse dello Stato, oltre i due terzi delle 
tasse interne, di cui all'alinea precedente, anche 
l'ammontare delle tasse estere dei telegrammi pri- 
vati € di Stato a pagamento diretti all'estero, non- 
"hé l'intero animontare delle tasse di risposta ра - 
i 


CONSULENZA 
COSTRUZIONI 


Ing. QUERINI e PRATI 
Costruzione di Linee Elettriche 
— PROGETTI e IMPIANTI — 
MILANO — Corso SN. Celso. 15 


TECNICA. 


XXXIX 


Articoli Elettricità 


Tito dcaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica - 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


AIMAR НЕЗ Fabbrica di lampade 


elettriche incandescenti 
my 


AARAU (Svizzera) 
AARAU. SUISSE 


Rappr. per l'Alta Italia: 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


| z= Esposizione di Milano 1906 == 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-86 
һы a. Ж 


АРРАКЕССН! TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 

sos ed articoli affini M | 

Raupresentante gen. per l'Italia e Svizzera 


TELEPHON FABRIR A. B. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio Бийли Intera: 


Milano 1906 


Gran 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


Istrumenti 


— di — 


Misura 


sisteme Meylan-d'Areonval 


ce шеша ove Dand und Seekabelwerke A. В. 
| 
| 


e COLN-NIPPESte 
N N Rappr. : Tito Scaramuzzino bin een Eon 17 


Telefono 78-92 


Gran Premio / #7 


Esposizione Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro | 
Tnternazion. Prova-isolamenti di precisione e galvamoscopi .. 


| Milano 190€ 


| 8m 


Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. 
Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 
DIRETTORE Inc. F. E. FUMERO 


[..]— —— Y 


MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 


Macchine, Utensili ed Accessori perla 
Meccanica. per Elettricista (specialità A 
per montatore). per Fonderia, рег Ga- CIS 
«ista. Idraulico, Lattoniere, Fabbro, 

Falegname, (Є атреп пеге, есе. 


CONSULENZA TECNICA 


Perizie - Collaudi - Arbitramenti 
Studio dí Progetti. 


- 


F. KLÓCKNER, Ingegnere - köln- Bayenthal, 7 


Fabbrica specializzata per la cosíruzione delle resistenze Eleffriche 
di qualsiasi tipo e di koníroller — 
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Reostato per motore trifase. 
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RE Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote ANO = Telelono 30-05 


—————— tr. I mn 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 
H, WEIDMANN * RAPPERSWIL (Svizzera) 


Specialità fabbricazione di 


[ione compresso lucido iSO 0000 Т 


preparato specialmente per uso elettr co in fogli da 1/10 fino a 
15 mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


60 medaglie 
500 operai 
300 HP fi 


Friedr. Dick, Esslingena N. : 


Utensili speciali | 

CARTONE *PRESSSPAN,, con mica internamente ! 

CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato Dick per Elettro- È 

RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, tecnici, Automobi- Ё 

Cubi per trasformatori con e senza mica listi, Orologtat, ecc. È 
UE” Propria fabbricazione e non rappresentanza "ЖЩ - Lime di precisione 


Dick fino ai tagi: f 
più impalpabili, a taglio normale oppure on. [ 
‘dulato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- | 
tell, seghe, succhielli e quanto altro occorre E 
alle officine meccaniche ed elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI 
| son assortimento di utensili e lime Dick 


Officina Elettrica Dir. Ё" Gerosa 


MILANO 
Via V ttoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA 


Toegrafi, Telefoni, Apparati Elettrici W 


ED AFFINI 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


I pianti telefonici a batteria centrar 


Parafulmini sistema Frankfiniano e Lodge Murani | 
— Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == 


| Rappresentato dalla Ditta 


| SIMONIS & C. - Milano 


Via S. oii 23 | 


La nuova lampada “OSRAM,, 


sr ` 


Un Watt per candela ТО °„ di economia 


\ 
Lll? а 


| m} om 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele . da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale | 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berllno 


Rappresentante gonerale per l'Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


Manufacture spéciale.de Cuirs et Courroies 


AO Medaglie - З Diplomi d’ Onore 
fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 
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muU Stabilimento di Rifiniziona 
PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


М m3 Marche acered tate: 

Scellos 

¿e Scellos -Extrafarte 
Scellos-Rènvidturs 


rd Voltaire, XX 
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ALE DI BRUXELLES 1897 

AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 
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gata e di espresso anticipaie dal mittente pei tele- 
grammi medesimi. Nulia spetta alla Società con- 
cessionaria pci telegrammi privati di Stato c di ser- 
vizio postale telegrafico c telefonico, ricevuto dagli 
uflici sociali, né per la consegna ai destinatari nella 
zona di recapito normale. 

In qualunque ufficio te'egrafico della Società, an- 
corche non sia autorizzato а ordinamente 11 
servizio del Governo e dei privati, dovranno essere 
accettati, trasmessi e rccapitati ¡ telegrammi di Sta- 
to in franchigia ed i telegrammi di servizio postale 
e telegralico e telefonico, nonché i telegrammi pri- 
vati presentati da. viaggiatori, riferibili alla ricerca 
di oggetti smarriti o dimenticati nei treni o neile 
sale delle stazioni, 


fare 


ovvero ad avvisi relativi a ri- 
tardo ncl proseguimento del viaggio in causa di 
accidenti ferroviari. 

Però i telegrammi per l'estero saranno accettati 
solamente quando l'ufficio abbia modo di prendere 
istruzioni riguardo alle tasse da un uflicio prossimo 
ammesso al servizio pubblico. 

La Società concessionaria promette di dare corso 
al telegrammi privati colla maggior sollecitudine 
ma si riserva 1а facoltà di dare la preferenza a quo 
urgeuti pel servizio delia ferrovia. 

La Società concessionaria terrà informata l'Am- 
minstrazione dei Telegrafi degli orari che stabil rà 
nelle suc stazioni telegrafiche e degli eventuali cam- 
biamenti. 

Gli stampati occorrenti per il servizio dti privati 
per la tenuta della contabilità relativa verranno 
provvisti direttamente dalla Società concessionaria, 
la quale avrà il diritto di adoittare quel sistema che 
reputerà migliore purchè no. sia menomata ¿na fa- 
cile sorveglianza nell'interesse pubblico. 

La Società concessionaria potrà stabilire conven- 
zioni colle Amministrazioni dele ferrovie limitrofe 
per lo scambio reciproco dei telegrammi del servi- 
zo ferroviario e per il riparto + 1t- tassa di quelli 
privati purchè da tali convenzioni non vengano mo- 
dificati i patti stipulati col Governo. 

La presente convenzione sarà valevole per tutto 
il tempo che durerà la concessione della ferrovia е 
la linea telegrafica s’intende acquisita allo Stato. 


TRAZIONE. 

Linee automobilistiche sovvenzionate. 

Diamo l’elenco delle linec di automobili in ser- 
vizio pubblico sussidiate dallo Stato già aperte 
all'esercizio. ] 

А molte altre lince é stato assegnato il sussidio 
m mussima, ma colla riserva di farne la concessio- 
ne formale col prescritto repio decreto appena ri- 
sulti che l’esercizio delle medesime sia stato at- 
tivato. 

Ecco l'elenco delle linee sussidiate : 

Provincia di Lecce: linea Lecce-Tricase, 


FONDERIA MILANESE DI ACCCIAIO 


Getti in Ferro dolce e Acciaio 
d’ogni forma e dimens.one 


MILANO — Coreo Lodi 


con- 


GETTI in 


ACCIAIO 


RIVISTA TECNICA. 


bo... > 


XLIII 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Ж 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


Motori 


ШЇЇ Draht-und ЇШЇН 


A ktiengesellscha ft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 


Brevetto Ftaliuno N. 5943/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d’esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) [mmensa resistenza contro influenze almo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


- 0 9—9-9— 


Per Cataloghl e schlarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti. 4 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J, BRUNT e С. 


41-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
} e Co e — 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
= monofase - bifase - trifase = 


Contatore per corrente alternata trifase 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


peciali per quadri 
d A ditribuzione — 


Contatore per corrente alternata monofase "E 
Кена ore 


E 02909 


e Вг ас 


Contatore 
E c per corrente continua 
Me 2 tili - 3 fil 


Tipo M. IL. > 


""ipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


c LL сш - “a 


Chiedere Listini e Prezzi 


pU S шщ. 


I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 m. con grande Gal- 
leria perla lavorazione del legno, mu- 
mtr di macchinario modernissimo 
(motrice di 400 HP) per la produzione 
enorme di pali per linee telegrafiche 
telefoniche ed elettriche, iniettati al 
bicloruro di mercurio secondo il si- 
stema Kyan, il quale fino ad oggi è 
mtennto il più perfetto che si conosca. 

Questo legno d'alta montagna ormai 
è generalmente preferito al castagno 
che, pel suo rapido deterioramento, è 
soggetto alla frequente sostituzione e 
alle conseguenti enormi spese. Per 
questo motivo le Regie Poste germa- 
шее hanno prescritto per le condut- 
ture aeree telefoniche e telegratiche 
1| nostro sistema di conservazione 

Non fare nequisti senza consultare 
le offerte ce! nostro rappresentante 


Ditta SIMONIS & C. 


dela Foresta Мега 


raccordo ferroviario 


0981 ]au eepuoj esep 
8 'asseasyoupag (uspeg) ODYNGIYA 


H35g572WWIH d3S0C 2130 


ieri 


Cant 


E 


Marc 


UNICA 
massa metallica per saldare 
sempre pronta all'uso 

Assolutamente 


priva di acidi 


Non è necessario di nario potere di a- 


Possiede straordi- 
pulire o di imbru- desione.: Salda quasi 
nire in preceden- id ыд. 
za i REDE da tutti i metalli. 


saldare. Si applica con speciale 


Economizza vantaggio quando oc- 
А corre di avere 
materiale 


e lavoro buona conducibilità м 223 
congiungimenti duraturi 


ecc. 


SI FABBRICA 
in tutte le leghe adoperate 


Rappresentante Generale per l’Italia 


LOTARIO DICKMANN 


Via Lazzaretto, 14- MILANO - Telefono 39-30 | 


ANONIM: 

Capitale 
1.400.600 
— 


Unione Italiana = 
= (Gas-Elettricità - 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


> o 


107 


) 
‘ 


Impianti” completi 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 
A ТЕРМЕ A AZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo - 


LAVORAZIONI IN FERRO = 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER СОКЕ ED ALTRI MATERIALI — RINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — S-RKAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


( 


|| 
| 


Apparecchi speciali perfezionati i 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE D: 


AMMONIACA cena 
CONTATORI DI GAS — CONTATORI ELETTRICI 
— CONTATORI D'ACQUA —- =——- == 


APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE А GAZ E 
LUCE ELETTRICA s. 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO — STUFE 
= FORNELLI = CUCINE — SCALDABAGNI 
* = SCALDACQUA ISTANTANEI 
ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ 


4 
TELEFONO N. 1689 — TELEGRAMMI KD ESPRESSI VIGE 


ШШШ MARIE C 


INGENIEURS- CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste, 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed à 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe «on motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, perpressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


cessionario Greco Donato. — Line Lecce-Gaglia- 
no, concessionario Greco Donato. — Linea Lecce- 


Alezzano, concessionario Greco Donato. 

Provincia di Modena: linea Maranello-Paullo, 
concessionaria Amministrazione provinciale di Mo- 
dena. 

Provincia di Perugia : linea Spoleto-No:cia, con- 
cessionario Comune di Spoleto. 

Provincia di Trapani: linea Trapani-Monte S. 
Giuliano, concessionaria Società anonima «Erci- 
na» di Monte San Giuliano. 

Provincia di Como, linea Lecco-Taceno, conces- 
sionario ingegnere Pandini Ferdinando Linea In- 
cino-Longone-Canzo-Asso, concessionaria Società 
anonima «Automobili» con sede a Milano. 

Provincia di Sondrio: | nea Ti-ano-Bormi:-Ba- 
gni di Bormio, concessionario Buzzi Fil.ppo (ser- 
vizio limitato dal 1 luglio al co s ttembre di cia- 
«un anno). 

Provincia di Vicenza : linca Sch o-Rovercto, co :- 
cessionaria Società «Automobilista» d 
Schio (servizio dal 1 luglio al 3o settembre). 

Provincia di Reggio Emilia, linea Novellara- 
Rolo; Reggiolo-Guastalla; San Maurizio-Angelo, 
concess. Deputazione provinciale di Reggio Emi- 
lia. 

Provincia di Arezzo, linea Città di Cortona-Sta- 
zione ferroviaria omonima, concessionaria «Socic- 
tà cortonese pel servizio automob listico». 


anonima 


L'esercizio ‘privato della linea Brescia-iseo. 

F' stata distribuita alla Came.a la relazione sul 
disegno di legge presentato dal ministro dei La- 
vori pubblici per la conversione in 1: осс del regio 
decreto col quale fu approvato il contratto stipu- 
lato per disciplinare la cessione dell'esercizio del- 
la linca di Stato Brescia-Iseo alla Soc eta nazio- 
nale di ferrovie c tramvie sub cencessionarie della 
ferrovia Iseo-Breno-Dolo. La relazione rileva co- 
me dai patti.contenuti nella convenzione sia assi- 
curata all'erario dello Stato una congrua ра: їе sui 
prodotti є con opportune modalità si è convenuto 
che sugli interessi della Società esercente sia ga- 
жано allo Stato un ulteriore beneficio. Nei ri- 
Ииса: del pubblico infine si sono stabilite clauso- 
Жанс ad assicurare il regolare servizio. Non si ё 
omesso di disciplinare con ogni cautela il passag- 
gio sia della Brescia-Iseo, sia della Iseo-Dolo allo 
Stato, quando scadranno i rispettivi termini sta- 
biliti nelle conversioni. La relazione conclude pro- 
ponendo che il disegno di legge sia approvato dal 
Parlamento. 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 
Qoncessioni accordate. 

Girgenti. — Fu concesso al signor prolessorc 
Carlo Pintacuda fu Michele la facoltà di derivare 
litri 6 d'acqua al minuto secondo per 8 ore sulla 
sponda del fiume Platani, nelle terre di sua pro- 
prietà. site nel territorio di Casteltermini, provin- 
cia di Girgenti, ed a valle de'la stazione ferrovia- 
ria di Campofranco, per provvedere ai bisogni 


RIVISTA TECNICA. 


XLVII 


HORGEN 


David Hollier MORSI 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


interruttori e commutatori pendenti === 


Costruzione. Е Funzione ottima 
nugva e pratita prezzo vantaggioso 


ES 


| Catalogo copiosamente illustrato dietro richiesta gratís e franco. 


THE um 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante & .% 


e girevole con ventaglio di 1. 30 
in tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 


--- —- GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ad Alto Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE' DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
GUENTE RIDUZIONI. DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l'Italia: 


lag. LUIGI MAGRINI е C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 
ag. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


Soffietto - Spolverizzatore . 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. per to- 
gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Tlaccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro e 


log. STEFANO FISCCER”- Milano, "^ zi 


e ¿di precisione, 


(Ompassi CLEMENS-RIEFLLR 


a NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


E. KRIEG & P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Sistema rotondo “St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento с cottura 
WIERSS & Co. Em Liestal presso 


Bastles 


ISSO IO MOSS NANG ЧА 


= Mi.rmita 
Tejera 


uso domestico, per (ase di 
\ salute, Ipferma е, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottuya, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, ? 


Soc. An. Materiale Elettric 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per 1 Elettricità 


CHIBDBRB CATALOGO GENERALE 


MA 
[ТЇ [Golan Elettro 
——À 


ee 


Vernici Р. & В. 
Nastri gommati Manson 
Mica - Micanit Jaroslaw 


Materiale 


per qualunque Cartoni compressi tipo Weidmann 


A Fibra americana vulcanizzata 
applicazione e io e ii 


Tela e Carta Giapponese 
Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare 
Tele oleate Sterling 


elettrica 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni g 


ratis a richiesta. 
Ne кашынын" 


ADOLFO RIGNON 


TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 
MILANO - Via Solferino, 29-31 Ё Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


BR = Telefono 91-60 - === у — M 


ШЕШШ, 


“з MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


M. & J. BUSECK 


MILANO 
Corso Genova, ЗО 
pee 


Portalampade - Interruttorí 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 

Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori == 


Bu 


( A] LE C 1 VOGEL | (ЇЇ 


ein. ANONIMA 


reo abbr: fili in rame, costantana, nichelina, 
PARTE in seta o cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


ъ 


-Atersi 


presso esso Berlino — 


- Bobine 


per Suonerie 


es | 


RR ui Күн | : 
VE, tibi 7 p \ Telefoni 
Cordoni 
Telefonici 
ecc. 


Premiata alle principali Esposizioni 
c US | 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


DITTA. 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 


IDRAULICI 
1555 


impianti eseguiti 
per” 103.000 cav. 


y 


DIPLOMA A TORINO 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


L2 ~oar __Sy 


Compagnia Sturtevani 


TORINO 


Corso Oporto — ЗБ 


35 — 


VENTILATORI 
FORGIE 
Applicazione 
agli essicatoî, tra- 


aor ppeumatici, tiraggio 
ipdotto. 


ASPORTAZIONI 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta 


SOCIETA ren a TRAZIONE 
ELETTRICA 


An. per Azioni - Cap. 5.000.000 - Vers, 300,000 
Sede In MILANO - Vignola, 6 


Telefono 95-24 


d 
Impianti di trazione 

con automobili elettrici 
a filo aereo 


JI sistema pià indicato per servizi pubblici : 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
per la maggior economia 
Deposito di Isolanti Ohio Brass Co 


nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta 


Di, АІ. Guggenheimer - 


Norimberga 

(Baviera) 
FABBRICA SPECIALE 

di Istrumenti per Misure Elettriche 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI | 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


IO ISO un SAS 


SA IOIO LO IO MAS IO RO ANI SII GOALS III II SISI IIS 


RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 


SOC. AN. MATERIALE ELETTRICO via 


MILANO 
Solferino, 29-31 


| 
Istrumenti per quadri da distribuzione 


o т 


a SOCIETÀ ANONIME RIUNITE BI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elehtricitàte 


nni, ў die DAPEST 
ba 


Miernatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica х 


Implant! completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


‚ Rappresentanza generale per l’Italia: ‘ә 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto l, 106-108 - Telefono 1144 


OLII e GRASSI per macchine 


su EMILIO FOLTZER 
Cingfiie Biertz -~v 


MARCA 


CANNONE 


CINGHIE | 
DI CRINE 
S>ERIN> "Lancashire, 


MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA 


Massima durata 


DEPURATORI e 
FILTRI D'ACQUA 


Cavafanghi 
Disoliatori di vapore 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolarl 


P.eservatore “ELENTROSTEAR, 


MACDONALD 
per conservare i collettori 


HANS REISERT x Colonia ed eliminare le scintille 
e ө ө e | 
Ө Luigi Rossi - Milano 


Piazza P. Ferrari, 8 - Telef. 1-83 


"MA. importante miniera di zolfo Cozzodisi e alla 
ЭЖоюп!алїопе idrica del personale addetto alla ‘a- 
з опе della suddetta miniera. 


"Novara. — 'Fu concesso al comune di Alboro la 
facoltà di derivare in sponda destra del fiume Se- 
sia, in territorio di Ghis'arengo, a monte dell'ar- 
@Batura di difesa, la quantità massima di moduli 
#50 di acqua, limitatamente alle epoche in cui la 
($ürtata del Sesia supera le competenze sommate 
e quattro roggie di Landiona, Bo!gora, Villata 
È Sartirana. 
L'acqua sarà utilizzata ad un doppio scopo, e 
joe per la produzione di 7 HP di'forza motrice 
“¿6% molino comunale detto «della Fontana» e per 
-JeGrrigazione dei fondi posti a vale del molino 
` Messo c senza l'obbligo di restituire al fiume le 


"m 


Mature. 


BERASSEGNA BIBLIOGRAFICA| 


, ing-Aschkinass. — Telegrafia per ondulazio- 
B elettriche. — Volume tedesco rilegato 15-23, 
ll pag. 185 con 53 figure. Ed. B. G. Teubner, 


leve - L. 7,00. 
esto libro contiene la traduzione tedesca della 
renza tenuta dal Fleming alla Society of 
Y nel 1903; l'importanza di tali conferenze dà 
amente ragione di questa edizione tedesca. 
M. F. — Prova delle macchine el:ttriche. - 
ume francese 16x25 di pro. 109 con IOI 
pure. Ed. F. Bernard, Rue de Médicis, 1, Pa- 
E - L. 2.00. 
№. presente opera costituisce il fascicolo 43. d: 
lk enciclopedia elettrotecnica di cui si annuncia 
Mubblicazione, composta di 48 fascicoli di 80 a 
b pagine, ciascuno dei quali sarà messo in ven- 
E a L. 2,00; l’opera completa per i sottoscritto- 
m terá soltanto 75 franchi. 
ож Vel presente fascicolo sono raccolte le conferen- 
Pet ГА. tenne alla scuola superiore di ek ttri- 
BE su questo argomento; esso tratta le prove 
caniche soltanto, e si diffonde sull'uso dei di- 
Bomctri di trasmissione ancor poco usati spc- 
mente in Francia. 


Nx E. — Limiti nella natura e nella osserva- 


Bone dal punio di vista della teoria degli el.t- 
Boni e del campo elettromagnetico. — Opuscolo 
Buc O ig x 19 di pag. 31. - Ed. B. С. Teubner, 


| & ipzig. L. 1,50. 
| ү teWilking. --- Calendario dell'ing-gnere c- 
Potecnico. — Volumetto tedesco rilegato ro 


jor di oltre 300 pagine con molte figure e ta- 
. Ed. О. Coblentz, Berlino W. зо. L. 3,50. 


di liche in questa ottava annata molte varianti 
Siero introdotte nel loro bel manuale dagli A. 
tener dietro ai progressi della tecnica, cosic- 
valore ne diviene sempre maggiore per gli 
Wibneri che desiderano avere un manuale vera- 
Efe tascabile. 


RIVISTA TECNICA. 


NICOLA ROMEO & C. 


MILANO Telegrammi 
Foro Bonaparte, 35 ШИ 


ING. 


Telefono 
28-61 


Perforazione meccanica di Gallerie 


| ESCAVAZIONE DI I CANALI 


Perforazione Istmo di Panama 


(9U0IdWIS) HsIUYISIO 200120201294 


T UA — a 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


m —___ PA ! 


COMPRESSOR! D'ARIA 


di tutte le m per tutte le 
dimensioni ^* applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore -cc. 


Semplici - Duplex - Compound 
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Сотргеѕѕогі йо Classe 1. e. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO Telegrama 


28-61 Bonapa rte, 35 BELLIVAO 


Rappresentanti esclusivi per 


Foro 


LI 


: "AC S Feinmüller. Gummersbach 


йа di caldaie moltitubolari inesplodibili @ Surtiscaldatori 


Det Буа г i 


Ф 
Caldaie a vapore е surriscaldatori, 


brevetti ..Steinmueller'' 


Prussia 
Henana 


Griglieacatena оома brevettata 
Economizzatori oso brevettati 


Impianti di tubazioni 
Depuratori d'acqua, brevettati 


Per schiarimenti e preventivi rivolgersi alla 


-—— P ——— Ч 


nu | Ditta Ingre. Roland Remy, Torino | El 
$ Oporto, 2! 


| Corse Ор‹ 


LLL ое э чылт sl nd | 


Ба 


ат арча чы ow mee Re. 


Digitized by Google 


Bibli iloteoca del:i'Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acqua stare per ' 
weta del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 


№ 


'encati, accompagnando l'ordinazione col rc ativo 
importo, oltre à c. mi go per spedizione raccoman- 
data. 

Е. Barni - U montatore eleltricista - TX Ediz. Un 


volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafía teorico-pratica - 
Vol. di oltre 2UU pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - (5/2 ascumulatori elettrici e loro 


applicazioni - 464) pag. con 160 fig. . 1.3. 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig... L. 3.— 


U. Zeda - Guida Т per iaa dh suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. 1.. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche vagine  228-VII 
con 60 incisioni à; ‚ . L, 2.— 
Prot. L. Ferrari - Add “ГС domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) 1, 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova dele macch n» + 


dei trasfor- 
matori elettrici. 


Volume tedesco 12x18 di pa- 


gme 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 
Ertel А. — manuale di costruzione e manutenzio - 


el.ttriche. 
здо con 294 fi- 


ne di linee aeree di presa per ferrovi. 
Volume tedesco 12 x 18 di pag. 


gre e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. б.оо. 

Ruhmer E. - li radio: e le altre sostanz* radivat- 
tve. — Lavoro composto secondo le comuni- 


azioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
| Hammer a New-Yo.k, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 32 payine cen 8 t vole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 

Hirsch - Wilkin e. Calendario dell'invegnere e- 
litricista. Un volume tedesco. rikgato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00. 

Winkelmann W. — Trasformatori c motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10х16 di paig. зоо circa con ecte foure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jänicke. Hannover. — L. 6 

Set'imj dott. |. — Il Caoutchouch e la Gutla-Per- 
cha. Un volume di pag. xvr-253 con 14 figure. 

Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 

S:hoenbeck D. F. — elettricità qual: sorgente 

di calor. Volumetto tedesco 12x18 di pagine 

тоо con 53 figure. Ed. Max Fanvcke, Hannover. 


— L. 3.00. 
Weber Н. — I filamenti di carbone por lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15 х 22 di pa- 


d ED. con 102 figure. Fd. Max |ап'сКе, Pa- 
L. 7.00. 

Pohi H. — Installazione di impianii elettrici per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato тт x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 


44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.00. 

Fouveau de Courmelles. — L'anno cictt ico, clet- 
froterapico e radiografico. — Rivista arnuale 


Volume france- 
Beranger, Pa- 


del progressi elettrici nel 10906. 
se 12% 18 di 340 pagine. Ed. 
гь N. - l. 4.00. 


Contatori Avvisatori Elettrici 


- — per controllo delle co.versazioni —-— 


Domandare prospetti: 


MICHAELSEN - Roma 


4-105. 


CEDESI 


piccola officina elettromeccanica, in città di 
provincia in regione molto industriale, circa 30,000 
annue di lavoro, possibilità ingrandimento. Capitale 
occorrente circa quindicimila, comodità pagamento 
anche lunga scadenza purché varantita. Esclusi ano- 
nimi e intermediari. Oflerte sotto: A 106 Rivista 
Elettricità, Milano. 106 


MUNICIPIO DI TERRANOVA DI SICILIA 


CONCORSO. 


Si cercano un abile Capo elettricista 
ed un Capo meccanico patentati, che ab- 
biano prestato almeno cinque anni di servizio 
presso qualche officina elettrica ai quali si possa 
аћ аге la direzione della centrale elettrica di 


questo Comune. 


Il Municipio corrisponderà al capo elettri- 


cista la retribuzione annua di L. 2200, ed al 


capo meccanico quella di L. 1500, al lordo di 
К, М. e pagabile a rate mensili posticipate. 
La nomina avrà la durata di un biennio, con 
decorrenza dal giorno dell'ammissione in ser- 
VIZIO. 

Presso la Segreteria del Comune è ostensi- 
bile il capitolato di servizio nel quale sono 
stabiliti i diritti ed 


doveri inerenti ai due 


i posti messi a concorso. 


A -096- 2 


Si richiama l’attenzione di quanti possono avervi 
interesse sul trovato: 
'Appareil rotatif pour la manoeuvre et le lan. 
cement des torpilles à bord d’un batean sous 
marin submersible ou analogue,, 


oggetto della privativa industriale del 28 giugno 1906 
Vol. 228, N. 59 


e ciò allo scopo di provocare eventuali trattative per 
la cessione della privativa stessa. 

Rivolgersi per schiarimenti all’U/ficio Internazto- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 


di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 
1 10% 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò & Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 6. Via S. Andrea 
ROMA б MILANO 


Qu O 

Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa industriales 14 Marzo 1901, Reg. Att. 
Vol. 142, N. 91, per: 
“Nuovo composto alimentare vegetale,, 
del Signor John Harvey KELLOGG, a Battle Creek 
(Michigan) (S.U.A.) | (sa) 


Privativa industriale: 19 Novembre 1901, Reg. 

Att. Vol. 149, N. 197, per: 

“Système ‘perfectionné de propulsion électri- 
que pour wagons de chemins de fer et au- 
tres véhicules,, 

dei Signori Gordon John SCOTT, William Smitl: 

YANNEY, a Filadelfia, & Frank LE BAR, a Pen- 

nington (S. U. A.). (0) 


Privativa Industriale: 21 Novembre 1901, Кер. 
Att. Vol. 149, N. 196, per: 
‘‘Perfezionamenti nelle caldaie a tubi d'acqua,, 
dei Signori John Samuel WHITE € Co. LIMITED, 
Edwin Charles CARNT & Andrew FORSTER, a 
East Coas (Isola di Wight) Inghilterra. (о) 


Privativa industriale: 21 Settembre 1903, Reg- 

Att. Vol. 177, N. 244, per: 

‘Procédé el dispositif pour la production de 
réactions chimiques intenses dans les com- 
binaisons gazeuses ои les mélanges ga- 
zeuses,, 

dei Sigg. Kristian BIRKELAND, & Samuel EYDE 

a Christiania (Norvegia). (su 


Privativa Industriale: 17 Agosto 1905, Reg. Att. 
Vol. 212, N. 136, per: 
‘Nouveau cadran d'horloge,, 
del Signor Fernando LINAN y TAVIRA, a Ma- 
drid (Spagna). (з) 


Privativa Industriale: 24 Marzo 1903, Reg. Att 
Vol. 170, N. 23, per: 
‘‘Perfectionnements aux 

extracteurs,, 


della THE BROWN HOISTING 
COMPANY, a Cleveland (Ohio) S. U. A. 


augets élévateurs et 


MACHINERY 
(us) 


Privativa Industriales 19 Gennaio 1906, Rey. 
Att. Vol. 222, N. 32, per: | 
"Nuovo dispositivo nell'otturatore delle mitra- 
gliatrici,, 
della Ditta A. W. SCHWARZLOSE, a Berlino. 


p 


Privativa Industriales 14 Marzo 1905, Reg. Att. 
Vol. 213, М. 131, per: 
‘‘Perfezionamenti nei fonografi,, 


del Signor Alex FISCHER a Londra. (as) 


E i 


“ Privativa Industriale: 1 Febbraio 1906, Reg. Att. 
Vol. 222, N. 136, per: 

=ч “Вес à incandescence,, 
dei Signori Raymond BUSQUET & Marius RA- 
MASSOT. a Lione (Francia). (44) 


ERE 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di ottvbre 1407. 

235/13. CARBONE-LICHT-GESELLSCHAFUT 
MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, a Berlino: S,- 
-téme de serrage pour. les charbons des lampes à ar. 
(Rivendicaz onc di priorità dal 17 marzo 1906). — 31-i- 
1907 — т. 

254/84. — DONATI LUIGI, a Bologna : Regolatore 
di luce per lampade elettriche nelle distribuzioni a oor. 
rente alternata. — 15-5-1907 — 3. . 

254/62. -- SCHNEIDER MERCEL, a Parigi: Lan. 
ре à arc. - 3-11-1906. — 1. 

255/30. — LEVI GIORGIO, GARELLI FELICE + 
la SOCIETA’ ITALIANA DEI FORNI ELETTRICI. 
а Roma: Utilizzazione con processo elettrotermico à: - 
le schiume di defecazione delle melasse mediante pre. 
parazione di ossido di bario, sia di carburo di bario, SE 
del miscuglio di ossido e di carburo d: bario, con succes- 
siva produzione di acetilene e di idrato di bario. (Pr - 
lungamento della privativa 59312). — 25-6-1907 — >. 
— Rilasciate nella prima quindicina di novembre 1907. 

256/18. ALLGEMEINE ELEKTRICITATS.GE. 
SELLSCHAFET (Società) a Berlino. Apparecchio per 
le linee ferroviarie e per segnalazioni di «via libra». 
(Rivendicazione di priorità dal 14 luglio 1906). — 18-6. 
1907. -— 6. 

255/223. — Mc. MAUGH ARTHUR WELLIA- 
СТОМ E WELCH ROBERT, а 5'. Catherines, Or- 
tario (Canadá). Appareil pour signaux électriques de 
chemins de fer. —. 4-3-1907. —- 6. 

255/71. — RAVELLI AGOSTINO, ad .Wenzm- 
(Genova). Meccanismo destinato a regolare la velocità 
di treni producendo dell'elettricità. - = 13-3-1907. 3 

2551159 ALLGEMEINE ELERTRICITATS-GE- 
SELLSCHAFT, a Berlino. Disposizione di interr.ite 
ri per macchine a collettore a corrente alternati ev 
trasportatore regolabile per la rete e per l'eccitazione. 
(Rivendicazione di priorità аа giugno 1906). — 7 
6-1907. -— 6. 

255/179. — ALLGEMEINE ELEKRKTRICITATS-GE. 
SELLSCHAFT, a Berlino. Dispositivo per chiudere 
o interrompere i circuiti elettrici in caso di sopracct 
rico. (Rivendicazione di priorità dal 3 agosto 1906). 
-- 13-6-1907. -- 6. 

55/220. =- BECCALOSSI GIUSEPPE. а Sporte 
(Perugia). Sistema economico di alimentazione del 
circuiti elettrici à corrente continua. - 29-4-1907. ^ $ 

255/170. --- HALLOCK WILLIAM, а New-York. 
Génératrice électrique. -— 15-6-1907. —- б. 

255/117. -- HELLFRITSCH GUSTAV, а Altona- 
Ottensen (Germania). Microtelefono con risonanza al- 
la testa della persona parlante o ascoltantc. (Prolun- 
gamento della privativa 32007). -— 27-6-1907. ~- д 

255/169. - JENTZSCIH ROBERT B. а Vienna. 
Poste téléphonique à encaissement automatique. ~ 
12-0-1907. — ©. 

255/192. - - LEITNER HENRY, a Mavbury. 
king, Surrey (Inghilterra). Innovazioni nei mezzi pe 
regolare la corrente ne; sistemi di illuminazione elet- 
trica. (Rivendicacione di priorità dal 20 тато 1906). 
-— 16-3-1907. — 0. 

255/104. TRILLON JEAN BAPTISTE c ha 
CIETE ELECTRO-CHIMIQUE DU GIFFRE. n 
St-Jesire (Francia). Dispositif de four dlectr que 7 


27-5-1907. — 6. 
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i inumidimento 


‘Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


Li Giampiero erica 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 x Telefono 15-00 


n 9 9, 
flettricità 
Motori trifasi e monofasi 
Motori e dinamo а corrente 
continua 
Generatori a corrente alter- 
nata 
Trasformatori clettrici 


Ventilazione 


Ventilatori ele trici da soffitto, 
pareti, Tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


con Aa 


EZ AAA LM = A 


BREVETTO QUZZI 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l’Italia 


Wi Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


è 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Aecumulatori doppi їп 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori stazionari 
* Pfarte „ per batterie а 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1806 
GRAN PREMIO === 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
-— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


TURBINE, A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATOR! | 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFPSE ; 


эе 


SOC.ITAL.OERLIKO 


MILANO-VIR-PRINCIPE - as FO 
N10 la 


Compagnie Internationale d Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Адеп рег, Іа vendita in:Italia 


LAVINI £ RAMPONE - Torino 


4 + Via Cernuüia - 4 


ДО 


Dinamo Jgeneratrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ui 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 
Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 


Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. aio ita 
E xus Impianti per comando а: laminato! 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Lampade ad arco sistema X. рее 


A dl 


ALFRED H 


Viale Venezia, 22 ^ MILANO ‘© Telefoni 1380 - 3513 
Telegrammi “INITIATIVE, Casella Postale 1164 


| GERENTE: H. T{HINGIEN 


Y 
TORINO 


Via Alfieri, 4 
Telefono 2029 


GENOVA 
Piazza Pinelli, 1 
Telefono 3064 


Fresatrice 
CHICAGO, 


grandezzo N. 2 


con testa verticale montata 


Fresatrice 
“CHICAGO, 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


per la lavorazione 


ai Metalli 
шй 


Impianti completi colle macchine più razionali 


{Macchine 
-Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Eve ARRAY — AX 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
DILBAO, NEW-YORK 8 065 


Contatore “FERRANTI, 


P ° PER CORRENTI ALTERNATE 
| 
| 


Robusto - Preciso 


enaplice è« 


Non soggetto 
a guasti d ad 
alterazioni nella 
sua taratura. 

Uguale preci- 
stone con у, dí 
carico fino al 50 
"|, di sopracca- 
rico. 
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Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


e PAS LIC UG TUTO A EI, iL i csi 


SOCIETÀ EDISON per la fahbricazione 
di macchine ed apparati elettrici 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quante MERATE d'onore d dl) Tnternaz. Milano 1906 


і. GRIMOLDI 4 ( 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed aiternata 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
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elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


тарин" 


Impianti comple'i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza. —— 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 
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BREVETTATI 


Simitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
per la messa in opera) * 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono. 


i ріс pratici 


i più esatti 
i pià sensibili 
Facilità ed esattezza di regolazione = 
Sicurezza di funzionamento === 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 
Prezzo dei limitatori Elekiron fino a 125 Y. 


Elektren con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


| Elektron 
«rdinari 


Desi- 
gnazione 


Amperes | dala?2 | da 2!/„ | da 4!/. | da 6'/. | da 8!» dll 

— a | «#6 | 44 all ali. 
Prezzo — 
cadauno | L. 12.— | 14 50 | 16— | 18,— - 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 Y. 


| Elektron Elektron con dispositivo 

Designazione ordinari per attenuare la scintilla di distacco 
Amperes "Tm" da4a5!. da 638] 

Prezzo cad. | L. 12,— | 14,50 16, — 18.— -f 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le Se 
guent! intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts da !/, a */, di Ampéres 

Da 125 a 250 Volts da !/,a ?/, » 


eg 
1 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc, 4 
prezzí convenientissimi. 
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M Spazio riservato alla 


ami NINE PER SCRIVERE ED FF | 


| | Sede - MILANO - Via Dante, 7 


| GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 41-99 


con filiali nelle principali città d'Italia 


> Mita Amministrativi | 


ы 


i Report esclusiva per l' Italia di 


. Macchine per scrivere 


— == | -— AA AA 


Macchine per riprodurre 


A (Rotary mimeografi, ecc.) 
Po Macchine a calcolare 


| delle prime fabbriche del mondo 


Ур 


© Esercente рег t Italia la Ditta 


‘AUGUSTO ZEISS & C.| 


SHAN NON. REGISTRADOR X. 


| 72 


i3 - Mobili de studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


Oonto corrente colla Posta Anno XXVII 


L'ELETTRICITÀ 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-27 
~ Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo — 
Lit Tip б. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 


Karlsbader Kaolin Industrie Gesellschaft 
in MERKELSGRUEN: bei KARLSBAD 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino “ Excelsior „ сири 
edi Miniere di carbone ad 0! di reinar ad OTTOWITZ . 


-ISOLATOR 


in porcellana durissima- per i 
condutture e!attriche 

nd ALTO e BASSO POTENZIALE 
Telegrafo e Telefono. 


Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 vlt di 
Oltre 900 modelli d'Isolatori ` {229 | 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o E 


Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: 
IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina — 
. Kim. 106 — Tensione Sono 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. L., Torino | 
Km. 218 — Tensione 24000 Y 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone _ ni 
Kim. 88 — Tensione 32000 Vo 
Nj ==> IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA ^ 
Fornitrice delle S ¡=== Km. 51 — Tensione 40000 
Ferrovie dello Stato - | ==== IMPIANTO MOUTIERS-LYON k 
delle principali SS | H.m.(1883 — Tensione 56980 4 
MEE D ра" e piu altri impianti per ten- | 


. di Elettrici d | = 100 iori ai 15000 Volt 
Soc. di Elettricità S Е sioni superiori a о Варрг. Gen. рег! 


110. 
` sh 


dell'interno e dell'estero ÉS к= 
er LAZZAR 2 MARCO! 
(SOLATORE 381 В impiegato nel trasporto ad alta tensinne LYON-MOUTIERS 


t PA 
Km. 185 alla tensione di 56960 volt И più importante in Europa == TREVISO — 35€ 


Piazza 8. Carlo, 2 - MILANO - Telefono М. 95-0 | 
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TRUCKS (AST chi 
per NUM 
TRAMVIE | | ROTELLE. 
e х di i nes 
FERROVIE TROLLEY. 
х 7 E 
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AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVizZERAY. 
della The Ohio Brass Company a ; 2 


MATERIALI SPECIALI 13 
% per linee monofasi e trifasi ad alt NUS 


ZUM 


— 


12 Marzo 1706 ү, m 


| Ee > — Abbonamento 
a vet MR annuo 

EE [^ ITALIA; Li 145 

SMS E ESTERO; Fr. 20 


=+- 
o^ RIVISTA TECNICA SETTIMANALE vo 
DIRETTORE ING, F. E. FUMERO 
l2, Foro Bonaparto — MILANO — Telefono N. 24-37 


Ogni Numero 
Cent: 50 


ч, Anonima Forniture Elettriche E 


"già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
e Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MIKANO - Via Castelfidardo, 7 


E i 


сш : Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 
РЕ г еатаһевн! E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘i+ (Vedere avviso interno) x 


FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI” 


SOS s E. BERTETTI & C. - MILANO Ro aene с: 
a 04 . È È Aocoomandita per azioni Vedi/artiso interno. E A k; 
: n penes i 
N c. G. ©. Società Anonima per NL ШЇЇ gue. 
zu | === gi C. OLIVETTI & C. POE 


Via Boo 4 ~ MILANO - Teleiono 80-63 iue 


> ы... 
^ “ * qu : 7 " c 
iv mI y \ 
EX ЫМ È | 
i ү ¿e , А 
` мы 4 - > 
4 n Е 
г > ! 
EOM > уу, ‚ 
T , 
A wes ra, i ag? = * > L | 
РУ... “y А Di my | у r 
т ^ 
n o А i 
Ж , sen 


\ Telefoni e telegrafi per linee parallele ШШ tensione 


Trasformatore telefonico - di sicurezza ed antinduttivo. 
Smorzatore contro l'induzione elettrostatica. 

Separatore contro linduzione elettromagnetica. 
Telefono portatile di sicurezza. 


O- Via Castel Morone, 4 
elefono 67-67 a 
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cine Elettro Meccanic 


SOCIETA' ANONIMA 


Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


GENOVA 


Dinamo e motori eletteli 
а corrente continua : 
alternata. 


Gruppi speciall per bordo 

Impianti completi d'illu 
minazione e distribu 
zione di forza, ' 

Applicazione di motori e 
lettrici a macchineope 
ratrici di qualunque 
genere. 

Ventilatori - Aspiratori. 

Grande deposito di ma 
teriali per impianti e 
lettrici, 


Preventivi a richiesta 
@ruppo жининиз da Corrente Trifase 2000 volts & corrente continua 10 volte Ж: 
Potenza 100 Cavalli 


Per la Lombardia, Veneto, Emilia e Marche: Ing. GIOVANNI ВАЗ, MiLaxo, Foro Bonaparte 


ен! ti la Liguria: GRIMALDI e C., Suoo. a Ing. E. CANZIANI e C., Genova, Portici Vittorio Emanueléll - 
seil an | Per la Toscana: Successori LHOTE, Firenze, Via Nazionale, 19 — Per! Italia Meridionale e dal la 
— Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C., NAPOLI, Corso Umberto I, n. 89. QU 


" 01 
no e—a 


PIRELLI 2 C. - MILANO 


LIMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRU (SPAGNA 
FILIALI A: MILANO - TRIO" ж. р (PER LA VENDITA) 


“ GRAND PRIX, 
e? Medaglie d'Oro 
alla Esposiz. Univ. 


CORDE = CORDONCINI FLESSIBILI 


NSTALLAZIONI ELETTRICHE 
INI SPECIE. 


| ren ENERGIA ELETTRICA 
ERRANG EZ SIUBAGQUEI 
TELEFONICI — 


“ FUORI 

LEGRAFICI. * CONCORSO ,, 

r | E izi 

ERIALI ISOLANTI |, | 
CCESSORI. Milano 1906 


MASCHINENFABRIK 
AUGSBURC-NURNBERG 


a 


MOTORI DIESEL M. А. N. 


Rappreeentanza Generale per l'Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 —- TELEFONO 70-30 


JULES RICHARD є. 


ELETTRICHE 


Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. Imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni industriali in generale 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 


sono la migliore raccomandazione. 
MODELLO SPECIALE 


perfettamente aperiodico 
PER 


trazione elettrica : 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, ece. 
pu 


Fornitori delle grandi Amministrazioni 
e delle grandi officine del mende intere 


INVIO FRANCO 
dei Cataloghi e delle istruzioni 
con illustrazioni 


NUOVI MODELLI 


AMPEROMETRI, VOLTMETRI, 
WATTOMETRI 


MODELLO ELETTROMAGNETICO a pe- 
riodicità regolabile, senza calamita per- 
manente, e che può restar sempre în 
circuito. 


MODELLO APERIODICO di precisione, 
a cornice sistema d'Arsonval. 


MODELLO TERMICO senz’auto-inda- 
zione aperiodico, a consumo ridotto. 


», 


Parigi 18889 e 1900 Liegi 1005 
Mt. Louis ООЗ Pall б pix Fuori Concorso 
Milano 1806 Membro della Giuria 


CONRA DI T Berlino S.0. 36 ul 
& i 50 x d Y ү R. Conta Glogauerstr. 19 (n ¿ 
pe. d x 
©) FABBRICA о APPARECCHI I о : 
| A а E] ө 2 t ml - 
“| Iluminazione Elettrica ma Вав Tu 
È ca MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ Е: = î 

pw MM Catalogo Gratis a Richiesta “о 
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Prima fabbrica specialista di smalti 
e € Vernici per Elettrotecnica 


p. Da & Co. - Berlin, N. 
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Chiedere listinil Chin an Chin] 


Marche di Fabbrica = 
PIRRO D-aht.Emaillon! - Plaston! 
mT—_—@—— _'t_ {_ { ( a 0@Òz ”wP WreE«E«Tco v mm 0_ _01 _0_0etm_oao00r_—0——__——m  — C — 


BERLIN N. W. 5 


Ercole Marelli & Co. - Milaño 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi 
Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


/ 
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AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici - 


per 


Corrente continua 
Corrente alternata 


TIPI DA TAVOLO, DA PARETE, DA SOFFITTO 


girevoli e inclinabili 


asportazione 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d’aria esistenti in magazzino suddl- 
visi per corrente, voltaggio, ecc. 


C" $c ve 


Piü di 20.000 sempre pronti 


— 


Filiali e Rappresentanze della Gasa con Depositi 


MILANO TORINO NAPOLI GENOVA ' PARIGI 
Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, 11 Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boul. Voltaire, 56 


Per il.BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette 


LONDRA - BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
Јова Shirley Pandiani У. Р. Mattern Willem van’Rijo . Pedro Bossi Coll! & Balle 
77, Finsburg Pavement Pankow-Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 Ө 
€ LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
. E. Colombo ~ Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e C. Paolo Zsigmandy 
Praca dos Sapateiros 219 Саз. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua vec iens 78 
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PORLELLANFABAIN WERMSDORF 3. А. 


. 


Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


L Via Melchiorre (Gioia 


IZ 


Specialità : 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 
Fornitori dei principali impianti d'Europa 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 . Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voli 
> 920 - Impianto Lomazzo, Società 
Lomb. per distr. Energia 


| — Eettriea. . . 20.000 , 


SOLATORE DELTA. » 1126-а- Brusio-Posebiavo pr. » 47.000 , 

» 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . >» 20.000 , 

ро? 915 — Impianlo Marklizza-A. E. G.. Berlino 2. у... . » 29.000 , 
»  9i6.. ©» schwelm-Siemens Schuckertwerke . . i . » 20.000 . 
» 917 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . : . » 25.000 . 
» 918... » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon . . » 25.000 » 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke . | . » 84000. 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. | . » 50.000. 
- 92—  » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. . .  . . » 50,000 , 
» 92—- . Municipio di Monaco-Mooshurg . . . . . >» 50.000 . 
» 1411 — » Trollhüttan-Governo Svedese . | . » 50.000 , 
- 1892— > sib-Zurigo Municipio di Zurigo... . .. . » 950.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


__ Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 

ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. B . 
Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 

manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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LELETTRICITA 


DIRETTORE: 


ING. 


E. Е. FUMERO 
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CRONACA SETTIMANALE | 
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P.ocesso per aumentare la resistenza elettrica di 
alcuni metalli. 


Questo processo, brevettato a favore di Hans 
Ruzéi di Baden (Vienna), si riferisce particolar- 
mente al metalli refrattari formanti il corpo lumi- 
noso delle lampade ad incandescenza. Il precidi- 
mento generale consiste nei mettere il filamento, 
bastoncino o corpo destinato ad essere incande- 
scente, in presenza di una scstanza contenente boro, 
silicio o carbonio e poi riscaldarlo sino al bianco 
in modo che il boro, silicio o carbonio si deco.n- 
pongano с vadano ad alterare il metallo, la cui 
massa verrà interessata nella reazione abbastanza 
profondamente; in tal modo la res'stenza del fila- 
mento può venire aumentata di circa 3, 4, 10 volte 
a seconda celle quantità entranti in reazione, men- 
tre il punto di fusione del metallo viene di poco al- 
terato, 

| corpi incandescenti dal'autore impiegati sono 
costiiuiti preferibilmente da metalli refrattari, allo 
stato colloidale. 11 meta'lo può, a titolo di esempio, 
essere scelto fra i seguenti: cromo, manganese, 
molibdeno, uranio, wolframio, vanadio, tantalio, 
niobio, titanio, torio, zirconio, osmio, iridio, pla- 
Uno. Е 

Questo procedimento può essere, p. es., realizx 
zato disponendo il filo o corpo luminoso di quello. 
colloidale, in un recipiente nel quale dapprima si 
produce il vuoto e poi si introduce dell'ioduro di 
boro in quantità limitata. Entro questo ambiente 
gasoso si riscalda il filo al bianco, facendolo sog- 
giornare a questa temperatura finchè tutto l'ioduro 
sla decomposto. Uno strumento di misura interca- 
lato nel circuito del filamento testimonierá, median- 
te indicazione di resistenza, della riuscita dell'ope- 
razione. 

All'ioduro di boro può eventualmente sostituirsi 
l'ieduro di silicio, vapori di idrocarburi pesanti, in 
breve qualunque gas che ad elevata temperatura 
attacchi i metalli impiegati nel processo e ne au- 
menti la resistenza; è conveniente mescolare al gas 
attivo un gas inerte come p. e. l'idrogeno, se no 
i composti ricchi di boro, silicio, ecc., che si otten- 
gono (carburi) posseggono un punto di fusione trop- 
po basso. 
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Parafulmini in Serie 
Bobine compe: sate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


SOMMARIO: 


RASSEGNA CRITICA - (Zug. Fumero): 


Come debbono venir fissati gli isolatori? . Pag. 
Comando elettrico nelle macchine da cucire . >» 181 
Alimentazione dei microfoni . . . + +. » 189 
I motore elettrico nell'industria tessile. . . » 186 
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REDAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


La collaborazione alla Rivista è libera: i mano: 
scritti vengono sottoposti all'esame deila Com- 
missione di Redazicne, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della lo:o pubblica- 
zione. 

La redazione non assume alcuna responsabi’'ità 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. | | 
La produzione degli articoli originali pubb'icati 

é interdetta se non ne viene citata la fonte. 


AMMINISTRAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 50 per le 
spese di ristampa delle fascette. 


` 


BUT Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 
Per la prima pubblicazione: 
1 pag.  ',pag.  '/,psg.  '^psg. !/„ pag. 
L. 40 L. 30 L. 20 L. 15 L. 10 
Per le pubblicazioni successive alla prima; e per 
ciascuna volta: 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserzione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


FRANCO TO 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29,000 HP.. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a шац 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. i 


CALDAIE verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corp 
sovrapposti - Multibolari. 


. SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite comte ii ustus ceremo 


Linpianti 
Venezia 1400 сау. — Odessa о5о — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) Soo — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 


zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw: (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 


(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 5оо — Chambery (Spagra) Soo — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Kegilto) 


| 
| 
| 


Elettrici: 


( Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa боо Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (Argentina) 1300 
.— Trazione elettrica Castellammare Sorrento, 
Sro — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 - Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) дуо — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (4/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & С., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 


— Tessitura Sewringoff,  Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
300 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio,: Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (ето) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
( Chi?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Асааіегіе Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 
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LUCE E FORZA. 


Implanti per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- 
boalternatori 


Imptanti elettrochimici 


Trastormatori con 
ralireddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO 
ad olio e ad aria дс T 


Generatori e Motori - Conduttori e саті, 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Lt 
liput per corrente continua ed alternata. 


Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 
zione completi - Inter- 
ruttori, apparecchi, ecc, 
per qualunque tensione. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas 
si.na richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti per 
5 Tramvie. 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- 
ranee, soptaclevate, sospese. 


Implant! di trazione per miniere. 


Applicazione dei sistemi a corrente conti 
nua, а bassa ed alta tensione, monofase e 


trifaso. 


di misura e controllo, 

da quadro, laborato. 
rio, elettromedicina. 
Centrali e apparec- 
chi telefonici 


Impianti d’avvisatoei 
d'incendio e di ronda. 
Telegrafi, 
Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d'acqua, 
accenditori di mine. 


4 Indicatori di velocità e con- 


PIA S ^ tagiri - Trasmettitori d'ordini 
/ N bd pər marina e miniere - Telefoni 
ы ad alta voce - Apparati di blocco - 


Applic. per elettrochimica e metallurgica. 
Uffici ‘Tecnici: 


Genova, 012 8. Lorenzo, 8 - Torino, Oia Ottavio Revel, 20 – Napoli, Piazza 7 Settembre 
| AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ | 


es 


19 Marzo !908 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Strada ferrata centrale e tramvie del Canavese - 


Torino. 


Si e tenuta un'assemblea ordinaria e straordi- 
naria degli azicnisti di questa Società. 

In sede ordinaria vennero approvate le risul- 
tanze del XXV esercizio sociale, che. dopo i pre- 
levi delle quote per deperimento materiale e sva- 
lutazioni, concessioni e i fondi рег ‘| rinnovamento 
armamento, per eventuali avarie ^ danni e per 
l'ammortizzazione di 38 azioni presenta un util: di 
fire 245,500. A questo devesi aggiungere 10,007.97 
fire di residuo attivo non distribuito nel 1906. Col- 
l'utile suddetto si potè distribuire un dividendo di 
L. 18.50 per ciascuna azione di canitale da L. 250 
e L. 6 per ciascun certificato di godimento. | 

I prodotti dell'esercizio, comprese le sovvenzioni 

chilometriche governative ed i p.oventi del per- 
corso dei treni fra Settimo e Torino, sulla linca 
dello Stato, depurati delle tasse crariali e di bol- 
lo e della quota governativa sui proventi del tele- 
grafo, ammontano a L. 1,001,432. 62, pari a li- 
fe 12,838.88 per chilometio esercitato e L. 2702 
per chilometro percorso. 
Le spese, compresa la quota pagata аГе Fer- 
tovic dello Stato pel transito fra Settimo e Tor по, 
і il contributo alla Cassa di Previdenza del Per- 
onale, ammontano a 1. 666.734,11 ossia li- 
re 8547.87 per chilometro esercitato - '., 1799 per 
chilometro percorso. 

In sede straordinaria l'assemblea approvò l'au- 
mento ci capit.ls da 3 a 8 milioni da raggiungersi 
con successivc emissioni. Per ora il capitale stes- 
so sarà portato da 3 a 4 milioni mediante l'emis- 
sione di 4 mila azioni da L. 250 ciascuna. 


Società anon. V. Tedeschi e C. - Torino. 

ll ‘bilancio di questa Società consente di ripar- 

lire un dividendo di L. 9 per ogni azione di L. ioo. 

Tale sarà la proposta che il Consielio presen- 
$terà alla prossima Assemblea degli azionisti. 

. Officine elettriche genovesi. 

ll Consiglio d'Amministrazione di questa So- 
cità, che ha un capitale: di 12 milioni in azioni 
da 250 lire, proporrà alla' prossima assemblea de- 
gli azionisti un dividendo ‘di L. 25, pari a quello 
distribuito per l’esercizio precedente. 


Officine del Gottardo S. A. per l'ind. elettro-ch'- 
mica - Bodio (Canton Ticino). » 

Si é costituita con sede in Bodio (Canton Ti- 
cino), con un capitale di frs. 800,000 quest'anoní- 
ma allo scopo di provvedere alla fabbricazione ed 
al commercio di prodotti chimici e di preferenza 
elttrochimici. Il Consiglio d’Amministrazione ё 
Composto dei signori: A. Dotzheimer di Baden, 

EER SEA 

Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buene condizioni, Per schiarimenti Ant. 
Daneo - Stadio tecnico - Ortona a Mare. 


ә) — i -.- 


RIVISTA TECNICA. 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


— già — 


C. OLIVETTI & C. 


cé MILANO 


WS 4 - Via Brogel - 4 
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Trasformatore a nucleo massiccio. 


Strumenti di misura per elettricità 


. 


Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 
Gran Premio 


can premio MASSIME ONORIFICENZE 


Adottati nei più grandiosi 


Gran Premio 
Milano 1906 


Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


chs= 


E. А. G. 
CloKiricitats Mitien-Gesellschalt vorm: erman 000; 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 K. W. J 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua J20 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generalepper l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


’Telegrammi: Materiale Elettrico ‘Telefono Intercomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


BELLIS 2 NORCON. И. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


Motori a Vapore Verticali a Rapida Rotazione 


—À 


— 


[ШЇ completi di condensazione С nise b 1 Supertiie di qualunque ШЇ 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiate o in cosfruzione 
рег una potenza di 700.000 HP. 


Il 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 


TELEFONO 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano Xomo 


- 
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SOCIETA ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamznte versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


Motore a“corrente monofase' da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha +. suto là maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


> Vetture Numero e potenza 
Кт PRO dei moo Tensione | Frequenza 
Niederschoenewelde-Spindlersfeld (presso Berlino) - adis 

dello Stato Prussiano. . V. us 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Volt | 25 cicil 
Stubaithslbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft - et os 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . | 7.— 2 2 да 100 НР ; 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) . - Ferrovie dello 

Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London prlane - London-Brighton and South Const 

Ry. Co. . . 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina” Società Veneta per costruzione ed | 


esercizio di Ferrovie dario suovo italiano . . . . ‚| 34,5 | 10 2 da 65 HP 


T. Frank di Mannheim, avv. Motta di Airolo, ing. 
А, Nizzola di Baden c E. Reinhart di Mannheim. 
4 direttore della Società venne designato’ l'ing. 
H. Oettinger di Darmstadt. 

Unione tram elettrici genovesi. 

Per lo scorso esercizio sarà proposto all’assem- 
Меа degli azionisti un dividendo di L. 37.50 per 
azione da L. 50. Anche per il 1906 fu cistribuito 


un eguale dividendo. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


Convenzione circa i lavori telegrafici 
delle Ferrovie dello Stato. 


per conto 


А seguito di accordi intervenuti tra 1'Ammini- 
strazione Postale e quella delle Ferrovie di Stato 
circa 1 lavori per conto delle Ferrovie medesime, s 
dispone quanto ѕерис : 

1. Le domande di preventivi per l'impianto di 
,uovi fili verranno rivolte, d'ora in avanti, dircílta- 
mente dalle Direzioni compartimentali ferroviarie, 
o dal Servizio movimento e traffico di Ancona, alle 
Direzioni delle costruzioni interessate. 

Queste ultime, dopo averne informata la 
xrivente, compileranno la relativa perizia, che do- 
‘rà essere trasmessa al Ministero in dupl ecc esem- 
pare e, dopo ottenuta l'approvazione, ne rilasce- 
"inno direttamente una copia agli uffici suddetti. 

5. Di mano in mano che i nuovi impianti, cui 
ч riferiscono i preventivi, verranno approvati, la 
Direzione generale delle ferrovie ne darà parteci- 


pazione al Ministero e solo da questo verranno e- 


manati gli ordini c le disposizioni necessarie per 
l'esecuzione dei relativi lavori. 

4. Qualora un impianto, pel quale sia stato ri- 
lasciato un preventivo non venga approvato, nc 
saranno a suo tempo informate le Direzioni de'le 
‘ostruzioni interessate. 


Sviluppo dei telegrafi e dei telefoni nel Brasile. 


Da una recente relazione ufficiale intorno allo 
sviluppo del commercio nel Brasile si rileva lo stra- 
«rdinario progresso fatto in questi ultimi anni da 
quel paese nell’impianto delle comunicazioni tele- 
grafiche. Nel Brasile vi sono presentemente 60.000 
chilometri di linee telegrafiche compresi i cavi flu- 


viali e marittimi. Le linee governative hanno una. 


lunghezza di 27,349 chilometri con uno sviluppo 
totale di filo di più che 50.000 chilometri c con 3331 
stazioni telegrafiche. 

Speciali cure furono dedicate durante il 1906 al- 
l'estensione della ‘linea terrestre di 2100 chilometri 
da Rio de Janciro a Cuvaba (Matto Grosso) nel di- 
stretto di Acro e Sant'Antonio sul fiume Madera,, 
с da questa città alla capitale dello Stato delle A- 
mazzoni. 

Questa città è presentemente unita alla rete bra- 


ШТИП Daflen y See nt ata 
INTRA (Lago Maggiore) 


Impianti di illuminazione. 


è RIVISTA TECNICA. 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILAINO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 
Certificati di prove eseguite da: 
The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 
Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 
II R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


gE--__———e-—T _—_—__B 


“DORA,, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE tak i m 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


Acumulatori Ctr 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
— di Veicoli 


: 
GRANDE FABBRICA — 


| 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


n Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 


c= |nateriale alinea 
si Ing. L. MERIGGI & C. 
| — — 


MILANO, Piazza $. Carlo, 2 
—— 


Agenti per l'italia e Svizzera della 


Ca |THE ORIO BRASS COMPANY 


` 


FERDINANDO MANTEGAZZA a ШШШ 


КА dustriale elettrica 
mn Tena, Officina Industriale elettrica_ | 
т Impianti completi forza e luce 
асо: sog == Progetti e preventivi a richiesta. S 092 


Ridu:tore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 
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Dettagli e preventivi a richiesta, 


Ing. 9. BELOTTI & D. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


e @ 
[ PSP per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 


Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & c. - - Milano 


pl LA, MONTEBELLO, 386 == 
Telegrammi : MARIOTTICO | : Telefono 70-30 


¿de EOD oup * a 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio x "A - RI EY DT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente. e tensione ===> => 


51 ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITA 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 


macchine tessili. ce == 


————-——-———--——- 


| COSTAUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


ааа E 


ATI te chi ti f 3 
etd mente minimo пагаповзоо © SCHIARIMENTL.E PREVENTIVI A RICHIESTA == 


ШЇЇ per ale: In$$. G: ANCONA & C. LORIA - Milono - Yia Carlo Aborto, 20 - Telefono 61-53 


Clarke, Chapman y B 0. vs 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
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tro tipo. ! 


i 


E Tutti i tubi sono perfettamente 
ini dritti. - Non vi sono giunti esposti 
= alle fiamme, - Tutte le parti sono 
zs 


libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per lispe- 
ENT Zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
"ESSO Superficie di vaporizzazione. - Si 

12:9 costruiscono anche per grandi unità. 


Pompe a vapore ad azione ЇЙ > 
ә per tutti i servizi e flo le pressioni 


Pompe a vapore duplex 
| ——— E. 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
с°з ME 


. Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l’Egitto: 


Ing. FOLEY a DE BENEDETTI = 


GENOVA bo NAPOLI 


S — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 27 
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oltano per mezzo della linea della Compa- 


! glesc dci telegrafi delle Amazzoni є cel cavo SOCIETA ITALIANA 

posto uel Rio de'le Amazzoni fino a Belem di Para. Lam ade Elettriche 7 
Per mezzo di tali nuovi impianti, una nuova linca 

diretta, piú breve e piú conveniente sarà stabilita MILANO - - Via Broggi, 6 


tra il nord e la capitale federale del Brasi'c. 11 di- 


stretto di Acro non ha presentemente nessuna co- nh i 
municazione telegrafica c così quello di Sant’ An- 10 p [ amento MON II 


tonio, per la quale città una tale comunicazione di- Breyettate in dut i passi 


verrà necessaria specialmente in seguito alla costru- fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 

zione della ferrovia Madeira-Marmorc. EDISON-CRUTO 
L'Amministrazionc telegrafica del Brasile ha ora negli Stabilimenti di 

deciso di costruire la linea Cuyaba-Sant'Antonio con ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di benova 

una diramazione per 1 distretti dell'alto Acro, alto MILANO : 100. C. CLERICI e C. 


Purus e alto Jurusa c una commissione è stata in- 
viata per costruire questa linea e per fare degli stu- 
di per la costruzione della ferrovia nel distretto so- 
pra detto. | 

Siccome la linea governativa Brasiliana ha giù 
toccato il confine del Paraguay, in trc punti si sian- 
no facendo i tentativi per istabilire una diretta co- 
municazione fra questo paese ed il Brasile. 

Fra 1с Compagnie estere stabilite nel Brasile so- 
no nosevoli: la Compagnia inglese «Amazonas Te- 
legraph Co» la quale costrul una linca fra Manaos 
e Belem di Para c ricevctte dal governo una sov- 
venzione annua di L. 17.123 per ro anni dal 1895; 
ela «Western telegraph Co» che collocó il cavo 
sottomarino іга le coste brasiliane e l'Europa. 

A Rio de Janciro e nelle altre grandi città del 
Brasile, esistono reti di proprietà di Compagnie pri- 
vate. 


Nu»vo talefono per i palombari. 


La Deutsche Verkelrs Zeitung informa che un 
meccanico di .\nversa ha testé esperimentato con 
oftimo successo un suo nuovo sistema di telefonia 
subacquea. 

A tale uopo egligha collocato ne Velmo del pa'om- 
baro, in. modo molto ingegnoso, un piccolo appa- 
rato telefonico, congiunto con altro apparato che si 
trova a terra. Un giornalista olandese cbbe un co'- 
loquio coll'inventore che cra all'uopo disceso in fon- 
do al mare c pote fra i due essere scambiata una 
lunga conversazione. Le paro'e crano da entrambi 
intese in modo chiarissimo 


810 0001-008 Y]e4ng - ejepueo Jad pem | ошпѕпод 


ll cavo del Pacifico e la questione delle tariffe. | 
L'Electrician informa che in seguito ad una agi- | 

tazione della stampa in Australia, il presidente di | È 

quella Confederazione sta studiando, insieme con | 

altre autoritá, un progetto di ое da uno sccel- FUNZIONA ANCHE INCLINATA È SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 

lino a 4 pence per parola, della tariffa dei telegram- Non 001011900 s DI luce bianchissima 


mi scambiati fra P Australia e l'Inghilterra a mezzo esp 


del cavo del Pacifico. Per facilitare la riduzione delle LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


mriffe si spera di poter calcolare anche sull'ausilio si fabbrica in: 
: , 1 è i Italla: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, б, Mtaro 
della telegrafía senza fili. Francia: Società Lacarricre - 16, Rue de l'Entrepot, Paris. 


Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 
Germania: Hollefreund & C., Berlino — Pergmann & C. tá 


| S A FE Società Anonima Forniture Elettriche Spagna Società Spagnola Lampad | = Barcellona, 


MILANO - Via Castelfidardo, 7 Russia: \Varshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 
Filiali: Genova. Via Consolazione, 77 - Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfran à Pruxelies. 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Altieri, 5 ecc. ecc. 


TECNOMASIO ITALIANO 


OWN BOVERI 


sede in MILANO, Via Pace N. 


«Ses 


Lai 


DINAMO - MOTORI - TRASFOR М 


FERROVIE Е ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Гену Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratorl elettrici, pompe, ecc. 


q 


Per l'Italia Cem.ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger è Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: ^ » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 
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SOCIETA NAZIONALE 


——— DELLO 


OFFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


pagg : Capitale Sociale L. 4.000.000 Ст 
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SER UO 


Impianti Elettrici Completi ж + 
Alternatori Dinamo +» è» ж >» 
Trasformatori - Motori ж +» ж ж 
Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico Жж *х * * * * X 


Trapanatrici Elettriche ad adesione 


magnetica ж х ж ж ж * 


А Gru е Argani a comando elettrico e 


a mano ж + è * xk * + 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza а: 


ROMA = Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

i y PALERMO - Luigi Langie:o, Via 
Villarosa, 8-a 8-0 

GENOVA - A. М. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


dí 


THE LOCKE INSULATOR MEG. C VICTOR NLY, 


$ . e I nostri isolatori furono installati nei se- 
La prima fabbrica del mondo che ha già guenti impianti : 
e e 2 2 g Impianto del Toce 5000 isolatori N. 351, il 
funzionanti oltre 25 impianti primo in tala a. Жо 
2 n Stanislaus Electric Power C. де California 100.000 » 
a tensione di 50.000 Edison Electric С.) - Los Angeles . . 75.000 > 


‘ Grand Rapids Арно Water Power E- 


V i lectric C? . . 72.000 

75.000, 100.000 O t Illinois Steel C.? - Chicago . 60.000 

| Washington Water Power С. - Spocano . 60.000 

—— 4 Tokio Electric Light С." - Tokio (Giappone) 60.000 

General Electric C.? - Schenectady . . 60.000 

Shawinigan Water Power C.? - Montreal. 60.000 

British Columbia - Canadian Rockies . 60.000 
West Kootenay Ligt e Power C.?, Ros- 

əland B. C. . 60.000 
North Georgia Electrio C. A - Cainesville Ga. 60 000 
Northen Calif. Pe wer С.” - Maryville . 60.000 
American River Electrio С." - Savramento 60.000 
Cal. Gas е Electric Da - S. Fran- 

CISCO . ‚ 60.000 
Nevada Power Minine MillingC. A - Tonepah 60.000 
Bay Counties Power C. - S. Francisco Calif. 60.000 
Guanajato Power and есені Cro, . 60 000 
Tacoma Ry” e Power C." - Tacoma . . 60.000 
F. S. Pearson e Son C.” - Guadalayra . 60.000 
Kern River Pouver C.’ - Pos Angeles . 60.000 
Wallev Power C.? - Mrs ville Е . 60.000 
Columbia Improvement С. - Tacoma W ash 00.000 

» » » - Taylors Falls 60.000 

» - Mimcapolis . 50.000 

Chicago Di Canal Dent. . f . -50.000 
Southern California Power C.^ . А . 50.000 


GUIDO TOLUSSO +. 2225. 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 


GIUNTO A BULLONI PALI ELASTICI » ACCIAIO 
: Modello о TREPIEDE 


| per Trolley, Lam Lam- 
:...3 pade ad arco e tra- 
sporto di forza. 


Economia nel costo 
del palo e della fon- 
dazione. 
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ANCORE — = 
= ELICONMAS 
per TIRANTI 


GRANDE ECONOMIA 


Vengono inflisse “Sg 
nel suolo mediante 
rotazione e quando 
sono ad una pro- 
ce fondità variante fra 
т e 2 metri occorro- 
: no sforzi di parecchie 
DN Rire e, tonellate per strap- 
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SENZA” SALDATURA 
per unire i fili di rame, alluminio, ferro 


GIUNTI MECCANICI 


per corde aeree e cavi sotteranei 


brevettato 


Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teriale ed attrezzi: filo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapidità di 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- is 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle 2с Е: | 
saldafure, e conseguente ossidazione. cs 


Materiale Isolante per Tubi di Gres Vetroso Americano SS 


: е рег Condutture Sottarranee 
Trümwie Elettriche di Cavi ad alta tensione e telefonici 


19 Marzo 1908 


La telegrafia senza fili fra le isole del Pacifico, 

L'Eicctrical World informa che il Governo bri- 
tannico ha preso in considerazione un progetto per 
stabilire un sistema di telegrafia senza fili fra Van- 
couver e la Nuova Zelanda. 

Con tale progetto si ha l'intenzione di unire le 
diverse isole britanniche nell'Oceano Pacifico del 
Sud. П sig. F. J. Cross, incaricato di studiare il 
progetio, ha spedito in proposito a Winston Chur- 
chi, segretario coloniale del Governo imperiale, 
un rapporto il quale prevede, per l'esecuzione del- 
l'intiera opera, una spesa di 300.000 dollari (lire 
1.500.000). 

Saranno stabi ite stazioni nel gruppo delle Samoa 
ога occupave da tre potenze, delle isole Marchesi 
possedute dalla Francia, nelle isole britanniche, cio? 
le Fannings, il gruppo delle Tonga, il gruppo delle 
Fiji e l'isola Ellice. La distanza da Fiji alla Nuova 
Zelanda è di circa 1450 miglia. 


Telegrafia senza flli sulle navi da guerra francesi. 


Da bordo de'l'incrociatore francese «La Répu- 
blique» è stato trasmesso al Ministero della marina 
un dispaccio informante intorno a notevoli risultati 
ottenuti con la telegrafia senza fili. Ta'e dispaccio 
è stato trasmesso a Parigi, a mezzo del Relais della 
Torre d'Eiffel. «La République», lasciando Tolone, 
arrivò prima ad Ajaccio, porto che aveva scelto 
perché presentava le maggiori difficoltà, essendo 


quasi chiuso dalla parte di terra e circondato da alte 


montagne. 

Ciò nonostante l'incrociatore comunicò facilmen- 
te e regolarmente col «Jules Ferry» nel porto di 
Tolone. Dirigendosi in alto mare e aumentando 
gradualmente la distanza, «La République» tenne 
contatto telegrafico ininterrottamente col «Ferry» 
c scambiò messaggi alla distanza di 750 km. (circa 
466 miglia). Dal golfo di Juan l'incrociatore comu- 
nicó anche con la Torre Eiffel alla distanza di 800 
km. (circa 497 miglia). Finora la nave francese ha 
potuto ricevere neile acque marocchine dispacci dal- 
la Torre Sa: ma non é riuscita a trasmetternc. 
Comunque si è potuto provare la possibilità di co- 
municare alla distanza di 500 miglia terrestri e 1000 
miglia marittime. Ciò È dov uto, a quanto si affer- 
ma, ai nuovi strumenti inventati dagli ufficiali della 
marina francese, signori Ferrié, Tissot e Géance, 
che permettono di telegrafare senza timore di avere 
intercettati i dispacci. 


VARIETA' 


Giacimento di ferro nell'Africa Centrale. 

Si annuncia che nei protettorati inglesi del Nyas- 
saland (Africa centrale), sono stati scaperti im- 
portanti depositi di minerale di ferro, principal- 
mente di ematite e magnetite. Una miniera aper- 


sulaor 


SOCIETÀ ANONIMA 


per la fabbricazione di LAMPADE a INCAMDESCENZA 
| Sede in Genoca 
La più graade fabbrica. italiana del gnere 
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DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA |, 
“HARD, 

800 Окс GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carboni elettrici - Accessori per impianti elettriel 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ces. 


AUGUGBTO HAAD i 
| Y's Pietro Verri, Y - MILANO • Via Pietro Verri, д 


геч vulcanizzata americana 


= — 


A. PISANI 


MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
© pneum Telefono 24-15 


Laa DEPOSITO rg 01/1943 273. 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
== p prodotti aff.ni —— 


E.BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini . 
elettrici isolati - Cordoni 


per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


S 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


M 86.75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. | 


STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'E ettricità 
Ex-membro della Giunta Provino Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TERE VISO, Via MANIN, 21 


CONSOLENZA SPECIALIZZATA 


e trat azione di affari in materia industriale Elef- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 
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Ing. Silvio De-Pretto 8 C. Turbine Me derne 
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FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 
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Э  CERCANSI SOTTORAPPRESENTANTI 


Strumenti di Misura 


per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


Contatori di energia elettrica 


per corrente alternata mono e polifasica 
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Voltmetro 
Strumento di precisione dinamo- 
metrico per corrente continua ed 
alternata in scatola di ottone con 
smorzamento aperiodico. 
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RAPPRESENTANTE GENERALE PER L'ITALIA 


Ing. Oscar Schneider = Napoli, corso vin. Eman, м 
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Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 


GENOVA FIRENZE TORINO 
FILIALI Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 tit 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN RA r 

——-pER ALTO E BASSO POTENZIALE 

VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L' ITALIA 


Ist е 
Іво nt, di misura р) Dr. PAUL MEYER A. 0. BERLINO 


Freni continui KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa | N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


; Eno A VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
S A F E | SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori - SECURITAS 
к 2 е e к MERCE SEMPRE PRONTA *— — . 
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SOCIETA ITALIANA - i M 


'SIRY, CHAMON C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
as —  — 


Contatori di Energia Elettrica 
È E. THOMSON 


Ё OK, “BT, =o "ACT. 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
> 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 


Jstrumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


i 


2) 


Società Italiana udi ad arco ed Impianti elettrici 


А ccomandita semplice 


Ing. A. COLOMBO ғ C. 


UFFICIO : | 
С Umberto I, 255 
"OFFICINA: ROMA 


Vir delle Mure, 48 - P.ta Maggiore 


> e Unica Fabbrica Nazionale di 


LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, > 
— e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


Суу ЧЫ 

2 ULTIMA NOVITÀ: 

“КР Lampada ad effetto “Tipo F, 
А per corrente continua e alternata 


Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


BIS 


Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici 
e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 


= per illuminazione e forza motrice == 


є | 


SOCIETÀ ITALIANA 


DI ELETTRICITÀ 


| ius Кана s "EEG Моне. ха 
| FIS 
|= Alternatori = Motori == 
Trasformatori - Convertitori 
Dinamo e Motori a corrente continua 


| LAMPADE AD ARCO - 


| Ferrovie e Tramvie Elettriche 


| 
? 
| E 


Ì IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 
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Preventivi gratis a richiesta , 
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Babcock & Wilcox Ltd 


MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen - 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


=== per Г Halia IN G. E. DE STREN S 


| La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
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Economia di manutenzione : 
Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caldala Bebcock & Wilcox cos surriscaldatore. _ 


Esposizione Interna- GR AND PRI 
zionale Milano 1906 ! 


La più grande —— 
==.  Onorificenza . 


Surriscaldatori di vapore 


Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


| 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI pià di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » " 
IN ITALIA » » 140.000 » 5 


ie -Riscaldatori 
Sur Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


8 Allgemeine Elektricitáts- Cesellschaf 


BERLINO 


MICANITE 
| Шш di ogni tipo, ЇЇ fogli fli e duri, in tuffi gli spesso 


«Lavorazione in, pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 


Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE == 


n Centrali, ie Ditte elett:otecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, i31 
Telefono 96-27 { Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO y 


| 


Capitale L. 2.000.000 interamente versato 


fSocietà Anonima Ing. V. TEDESCHI B L. - Torino 


FABBRICA DI FILI E CAVI ELETTRICI ^ BULAN 


per ogni applicazione dell'elettricità 


Cavo Trifase Armato 


Tipo N. 335 TN con isolamento speciale per funzionamento a 


Questo cavo provato per un’ora successivamente a E. 
30.000 - 40.000 - 50.000 - 60.000 - 70.000 
80.000 - 90.000 volt 


Щ ‘appresenta un tipo veramente pratico di cavo ad alta e 
E tensione per le sue dimensioni ridotte e conseguente li- Ж 
M mitato prezzo. ; 


Cassette terminali, di — di giunzione 
per impianti a 30.000 volt 
Laboratorio ad alta tensione per le prove dei cavi 


e relativi accessori 


GRANDEZZA NATURALE. 


Informazioni e preventivi a richiesta. 


A. gle~ 


Lopovico HESS 


MILANO 
Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
© т 7 


Сава fondata nel 1895 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI 1. L. Z. 


- -—- A AAA A ini 


^ 
TUBI ORIGINALI ““BERGMANN , E MATERIALI ELETTRIC! 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA? 


LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
O METALLI О 


Nuova zanca-isolatore 


(Brevetto Rentzsch) 


ro. 


iN 


TI più perfetto isolamento === 
= (гу) la terra 


NUOVO ISOLATORE 


(Brevetto Rentzsch) 


Questo isolatore sostituisce vantaggiosamente gli iso- 


latori a campana, specialmente in impianti interni ad alta 


tensione ed in locali umidi 


Domandare Listino N. 51 -———— 


m 


FRANCOFORTE “n 


Visto di dietro e quadro 
della Centrale Elettrica Tramvie ULI ү 


impianti Elettrici 


del Canapificio Veneto 


Antonini e Ceresa Cor- e Ferrovie elettriche 


nuda — a MIRIADE 


per illuminazione ~ 


e Trasporti di forza 
—————————— Locomotive y + + + 


-——— € 


OI УУУ УУУ A 


Voy y yy elettriche 


Alternatori, Dinamo, 


———————————————————— 
M SILO ISO ME IO IO IO USA Iu A 


SANA 


Motori У y y + yu 
AAA ADN E Elevatori ^ ^ ч yv v 


* + è Trasformatori 


Grue elettriche, ecc. 


Rappresentanza Generale: 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità - Milano 


ә SOCIETA sun _ 4 
2 s 
CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI |. 


E PRODOTTI! AFFINI 


T TRICI 


TRASPORTO 0 FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE- TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


E 


м ғ 
LI 


Ing. Dalabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO + Via Lagrange, 29 
VENEZIA „ San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 
Theiler e C. di Zug - (suizzerm 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
per Correnti Monofasl Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


corrente 
M aient Per schiarimenti domandare descrisioni e pressi correnti 


[IncVALABREGA [ICHTENBERGER & ORI 


DEPOSITO O! MATERIALI eo ACCESSORI 
МЧА per IMPIANTI 
hd \ELETTRICI 


X TURBINE 
ATORI 


DINAMO 
ALTERN 


= 
NZ 


N) -" YAA IDA 
E, SRT MAR CASAS 


6 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 
"NIINI, © WAEDENSWEIL — (Svizzera) 


ini a: Ing. VALABREGA LICHTEN VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino + Filiale di VEBEZIA 


S. Moisè И. 2088. 


apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 


А Д Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 

letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 
Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 

per cappellai e sarti, recipienti per 
frons colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- ШИ "EM ' toi. cilindri riscaldati, ecc., ecc. 

delle, marmitte, casseruole, bollitori, E (-——— == Reostati — Moderatori di luce. 

caffettiere, tejere, ecc. | eSI z a E 2 Poi: Grandi forni per fornai e pastic- 
x cleri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


~ 


L4 
Be. 7 Medaglie d’ Ото DA 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


| Sa GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. 2» a. 
SE + ат 
+ LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS WM 


ERNOT PABST Beilevue-Coepenich 


- Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 


Pile a secco 
muma е A llquido 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta tensione e per luoghi umidi 


Rappresentante per l'Italia @ $312 1 


"ALBERTO VIGLIANO * MILANO 


ИШИ ЇЇ Strassenhahnhedari 


BERLINO 
oue ——_——=— 
Materiale "er !!nee aeree di tramvie е ferrovie 


elettriche 
Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l'ItaHa S 128 


ALBERTO VIGLIANO , MILANO, 


GEBRUDER ADT A. B. 


Lampada ad arco a globo chiuso 
la più conveniente per 


тти J AM AUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per PItalia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO, 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 


"SALE GENE RATORE PER PILE 


Vantaggi: 


Non ha Iuogo nessuna cristallizza- 
zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


i e Occorre minor quantità di elettro- 
geno che del solito sale ammoniaco 


- ENSEIM (Palatinato) 


аши р » Materiali Elettrici Isolanti 
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GEBRÜDER Куг, AKTIEN-GESELLICHAFT. 


нәш Jp puomia рош реупош 
“ТАУ ,, ILNVIOSI Ign. 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per installazione di Tubi == 


por РГ МаПа Settentrionale e Centrale 


Ing. A. C. PIVA 
| MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO 


RAPPRESENTANTI 


per l'Italia Meridionale 
ALFRED SCHMITZ successore 


JULIUS BERNINGHAUS 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


| Arieti Idraulici 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


> Pozzi Artesiani == 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifughi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


---—==--= Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. east 


| =“ A 


Үт — S A W ferro”. БИШНЕ? 


“© SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE нта. 


SIUBIASCO- DAA 


MACCHINE A |. —— ied INSTALLAZIONE 
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SEMPLICI ROBUSTEN] ET а: с к= у тс COSTRUZIONE 
ECONOMICHE AA A) 9o ji “ACCURATA 


ESECUZIONE 
PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER Es ITALIA 
MILANO ~ FORO BONAPARTE, 76 - MILANO 


м 


it Marzo 1908 RIVISTA 
tasi nella Pokoyova Valley ha dato un rendimen- 
to del 71 % di ferro, libe:o da fosforo e da zolfo. 
Tale ferro é di eccellente qualità e quando si possa 
provvedere ad un economico mezzo di trasporto, 
le miniere potranno essere sfruttate industrial- 
mente su grande scala. Frattanto esse vengono 
usufruite con metodi primitivi dagli indigeni che 
della loro produzione si valgono рег un largo com- 
mercio nel dintorni. 


| corti circuiti nell'illuminazione elettrica. 


I] Boll. delie Finanze reca un artico'o di F. Sa- 
vorgnan di Brazzà nel quale sono esaminati i corti- 
circuiti, che si verificano nei circuiti di illumina- 
zione, le loro cause e i migliori mezzi per pre- 
venirli, fonti di grave pericolo d’incendio, brucia- 
ture di lampade, messa fuor d’uso di apparati mi- 
suratori e derivanti da improvvisi contatti di due 
conduttori non isolati, oppure di essi con un corpo 

conduttore estranco. 

Le cause però in pratica dei corti-circuiti sono 
molteplici e d'indole diversa. Togliamo pure que!li 
eccezionali dovuti alla rottura delle lampade, al- 
l'influenza della temperatura, ad incendi, al cattivo 
isolamento dei quadri di distribuzione od al movi- 
mento difettoso delle sospensioni dei candelabri, 
ecc., e limitiamoci ai casi più frequenti. Circa un 

terzo delle volte e cioè nella maggioranza dei casi, 

й corto-circuito si produce all'attacco delle lampa- 

de. Ed anche qui si possono considerare principal. 

mente tre circostanze. Piü frequente € quella di un 

imperfetto montaggio delle viti di contatto, per il 

che.i fili conduttori collegati al filamento incande- 

schüte Si staccano e vengono a contatto sia fra di 

ne ‚ sia con il polo di segno contrario del porta- 


к, avvenire pure il caso che l'ane'lo di porcel- 
hf, che isola la parte interna da quella esterna 
dill’attacco per una causa qualsiasi accidentale, per 
warto o anche per cattiva costruzione venga a 
sggfetolarsi,, rendendo imperfetto l'isolamento fra le 


Inf- parti. 
E il corto-circuito può originare da difetto 
rugione, caso però che si va facendo di piü in 
. Per prevenire a questie evenienze, il mez- 
de e pratico é di smontare di tanto in 
аре | la lampada osservando lo stato dei contatti 


На ‘causa preponderante dei corti-circuiti d'il- 
isbazione è lo stato deficiente o la cattiva instal- 
Мые dei lili conduttori. Essi si verificano il più 
spésso-quando nell’adottare l'illuminazione elettrica 
ай incandescenza si ricorre alla trasformazione di 
candelabri 0 di lampade già esistenti e prima usate 
con un altro sistema d'illuminazione a gas o a pc- 
trolio che sia. Nelle sospensioni mobili il montatore 


dettricista, per conservare la mobilità, suole far 
FABBRICA DI LASTRE D'OTTONE 
Selle Fratelli Filo e verghe ottone e rame 
SPECIALITA’ 


DONNAZ - Val d'Aosta | no 


ө corde di rame 


TECNICA. 


XXXV 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e por Stufe americane 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Inglese 


n | CA Rappresentante per l'Italia 


su la Prancese Gius. Riccardi - corso Vitt, tm. 34, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
cia Wandsworth (London) 5. Y. 


Societá per l'industria 
{ ed Il commercio del lubrificanti 
ө MILANO - Via Lario, 90 
Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore 
Ollo speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore s dis 


6 Medaglle d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


docieta Elettrodinamica 


* Rappresentanza Generale 


Italiana della E: G. ALIOTH 


È fe 


Sede Centrale MILANO 
Via Principe Umberto, 28 


UFFICIO SUCCURSALE - via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnonav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» > GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
> » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» > VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
>  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d'energla - Alternatori - Di- 
mamo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'implaato. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner € С. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANO - 


Fabbrica Specialista 


Ufficio Tecnico e Amministrativo 
e Negozio di vendita 


5 28 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche a Lipsia (Germania) 
ери Milano 1906 - Grand Prix М 118 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


Societá in a-comnandita per azioni — Capitale L. 2.400.000 


Officina e Fonderia: BERGAMO 
Via Maglio del Lotto 


EE "EU т” n s ” Е ese жо үст 7 "Sm Cx “TA 


Deposito Generale: MILANO 
Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per hasse, alte ed alfissim? 10051001 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 

=- Interruttori antomatici di massima e minima tensione 

— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 

a a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
{ешро. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70051). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


INSERITORI 


l semplici e doppi per batterie di aeeum ulateri 
L3 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magriei 


ly "EOSTATI a ventaglio ed a corsoio 


Ж... 


a bassa ed alta tensione, per ѕегіо- 
namento - va!vole - derivazioni. 


Apparecchi per reti aeree 


REOSTATI di avviamento 
Condensatori Elettric 


CEOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 


per protezione contro le scariche atme- 
sferiche e le sopratensioni. 


SCARICATORI PER BASSEH ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI 


Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento 


Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 


LÍMITATORI DI CORRENTE 


per luce e motori (Brevetto N. 70050) 


BERGAMO - Telefono 3-71 Тед. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


eS 


-— 


HARTMANN & BRAUN 


| 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsias! scopo 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. €, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


| 
| a 
> e. 
». Rpporecchi di misera elettrici è magnetic | 
x EN con accessori 
| | | a scopi industriali e scientifici 
Е $ a Misurctor” di corrente 
| | tepsiope e potenza] 
i A | 
5 e ee APPARECCHI A CONTATTO ED A SEGNALAZIONE 3 
_"" d t FREOUEMZIOMETR! | 
вз у" secondo Hartmann Kempf | 
1:3 и | 


S 0554 FREQUENZIOMETRO PCOTPTIO. 


dn - 


A A m 


. Società per Azioni 


Francoforte S. M. 


Ex FA SOMETRI ==> ===> | 


- 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


ns 79 MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (gia Quadronno, 14-0) урунт MILANO 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1900: MEDAGLIA D'ORO 


"xa Costruzione speclalizzata di spparati per basse e alte tensioni Interuttori, Commutatori, Porta 

Rappresentanze d depositi: valvole, Valvole fusibili a filamento argento, C api orda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 

ROMA - G. Thurlow Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, хооп rie, caweni, ecc., Avvisatori acustici, 

per limitazione di carico, Accessori per impianti di centri d o eaiabne di generazione e distribuzio ne 

— Via Cernala. 23 e $. Basilio, 14-15 — d'energia, Sc. iricafulmini a pettine 6d a wn per oquauupre vo tiggio, Resistenze, Bobine di reat- 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 

— Via XX Settembre, 16 — Impianto speciale per la c stinzl ne e norte o esa drid petizione su marmo ed ardesia 

lucida per Centrali, Cabine Sti ione rti; Metern don gie) Givi К ына, Cir ematografi, ecc., а 

TORO, RE qualunque intensità e tensione. Si costos no interuttori e conta t ter pec qualunque applicazione 
Da à zs dietro indicazioni o disegni. 

NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA. DELLE BASI D'ARDESIA. 
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Ufficio Elettrotecnico Industriale 


== 182, Foro Bonaparte — MILA NO — CFoltlefonmo No 24-37 === 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 
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Società Italiana LANGEN € WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** COT TO ,, 


Società Anonima - Cap. 4. 000. 000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


_———— XA 1 е ' 


Motori ad olii — "OTTO, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a SOC cavalli 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÚ ECONOMICA. 


Inc. MARIETTI « ©”, ] 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


"ыы Бел ы 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d’ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito c di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldat 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Telc isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati cel medesimo sistema 
e nci medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoneino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 
a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


RIVISTA 


sare i conduttori, in tal caso flessibili, nele parti 
Jiflobili- della lampada. 

+ ‘Avviene spesso, se le disposizioni d’ isolamento 
E "доп sono ben prese, che il cordone flessibile si con- 
"sumi nelle parti sottomesse all'attrito mettendo a 
Р, nudo le parti metalliche, le quali vengono a contat- 
; - to sia fra di loro, sia con le parti metalliche della 
--Sespensione. Lo stesso si può dire per le lampade 
E portatili a piede in cui il conduttore, per risparmia- 
97 tempo, ё introdotto nel piede senza prendere suf- 
Bificienti precauzioni di protezionc. 

| Spesso avviene pure che il proprietario della casa 
Si limiti a disporre in modo adatto la rete dei con- 
giuttori, che vengono lasciati uscir liberi nci punti 
di presa; l'inquilino ha cosi libertà di usufruire di 
Eauclli che più gli faranno comodo; questi però, ciò 
"facendo, dimentica facilmente quelli di cui non si 
peo i quali poi per un'occasione qualsiasi possono 
enir a contatto e dar luogo ad un corto-circuito. 
E’ necessario quindi esaminare attentamente tut- 
% muc prese c l'estremità che non sono utilizzate 
evono essere accuratamente isolate con qualcuno 
giei sistemi usuali. Lo stesso si dica quando un in- 
жн lascra la casa; è nel maggior interesse del 
proprietario far verificare lo stato delle condotture 
P delle prese. 

b Una grande importanza da poi la disposizione 
fici conduttori i in riguardo al posto ove essi vengono 
ituati. Bisogna accuratamente evitare che passino 
d er luoghi umidi, in cui è molto faci'e l'alterazione 
i la decomposizione lenta degli strati e delle coper- 
B e isolanti. Lo stesso si può applicare alle con- 
БАЮ иг installate nci pianciti di legno sottoposti а 
Mirecuenti lavaturc. Si deve pure evitare di farli pas- 
dare vicino a stufe, camini. caloriferi, potendo 1] 
Ecalore sciogliere la rivestitura isolante la quale è, 
ome ognuno sa, a base di gomma e di prodotti re- 
Ж, . 

MSI О5!, 

‚ Secondo una statistica dovuta ali'ing. E. de Fo- 
Юг il quale ha fatto un'inchiesta serupo'osa sopra 
Mie cause verificatesi in mille ‘corti-circuiti, ncll'in- 
Estaliazione clettrica di Budapest. risulterebbe che 
ae 5sc 51 classilicano come segue : 


- Difettosità alla montura delle lampade 304 

Y - Cattiva disposizione di fi'i condu:tori 177 

г. Logorio dei conduttori doppi 150 
= Cattivo isolamento dete estremità dei fili Ta- 

воан liberi ~ бї 

«+ Cattivo isolamento det fili 39 


em + Cattivo montaggio 77 


E. - Difetti delle lampade 48 
^ ‘Movimento difettoso delle sospensioni I5 
z 2 Inabilitá dei montatori 23 
- Influenza della temperatura, calore ed umi- 
Ека 19 
Eo Scopio di lampade 4 
i i Cause varie 33 
Totale 100 


*- Come si vede da questo quadro il modo migliore 
Дег premunirsi dai pericolosi corti-circuiti c dai dan- 


Ing. QUERINI e PRATI 
Costruzione di Linee Elettriche 
— PROGETTI c IMPIANTI — 
MILANO — Corso М. Celso, 15 


COSTRUZIONI 


TECNICA. XXXIX 


J SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


istrumenti 


— di — 


Misura 


sistema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito ocaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75.92 


Fili di rame, nichelina e costantana сб in seta o cotone 


e nudi — Amperometri e Voltameiri — Istrumenti di fisica 

Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso. 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


per luce elettrica — Cavi elettrici. 


Elekt. Gli ihlampenfabrik Fabbrica di lampade 
: elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


PREMIATA FABBRICA 


РЕ GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITA 


a liquido ed a secco 


¡Grande MEDAGLIA D'ORO 


|| == Esposizione dl Milano 1906 == 
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MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono intercom. 2 85 
a, 9б 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


sos ed articoli аа 


Фә. t 


— pun lag l'Italia e Svizzera 


TELEPHON РАВНЕ A. b. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


Gran Premio 5rim вета: 


Milano 1906 


—— 
Сс Land und Seekahelwerke A, i. 


e COLN-NIPPESIe 
or: Tito Scaramuzzino «sims п 


"Telefono 75-9a 


| Esposizione Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 


 Tndicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 
Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


| Tnternazion. 
| 

| Milano 1906 
| 


о 
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IMPIANTI 
ELETTRICI — 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUF 
MILANO + Via Palermo, I! A. 
Macchine utensili per la n razione dei metalli 
— Specialità maccbine per la | ne di mier 
di ferro rame, ottone, zinco, alluminio, 0 


Jules Israel « С. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81, 


Completo deposito 
di tutti gli 


ШИИ installazioni ЇЇ 


Merce pronta - Catalogo illustrato a richics!a 


AS 


NO DA 


CATALOGH! e PREVENTIVI a RICHIESTA. 


-—— PRE 
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SOCIETÀ GENERALE ри: CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. us MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


NS 


condensatori Elettrici ad Alta Tensione] 


il i 


bidoni 
M > 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


| 


Specialità fabbricazione Lal \ 


TUNE compresso LUCIO IST “иги, 


L 
M preparato specialmente per uso elettr'co іп fogli da 1/10 fino a 
E 15 mm. di spessore, in rotoli ed in nasıri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE “PRESSSPAN ,, con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN „ verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori com e senza mica 


ИБ" Propria fabbricazione e non rappresentanza “ЭЩ 


“LIME “DIC K,, 


lime d'ogni forma e dimensione per 


I 
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6 
Y 
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Н. WEIDMANN - RAPPERSWIL cia | 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni — 
Eliminazione dello spostamento di fase 
su qualsiasi conduttura e copseguepte 
riduzione della caduta di tensione sulle 
lipee — Avviamento sotíccarico dei mo- 
tori trifasi su corrente monofase - Pro- 
duzione di corrente ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat. 
teria per produzione a? effluvi – Ozo- n 
zopizzatori. 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


т 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


pi р. MAGRINI B C. - BERGAMO - Ing. 8. SACERDOTE - ыш Vin sero n 


Officina Elettrica Dir. E Gerosa 
MILANO 


Via Vittoria Colonna, 9 


(Via San Siro) 


FABBRICA 


Fer, Toe, ит ШЇЇ 155 


ED AFFINI 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


Impianti telefonici a batteria centrar 


Parafulmini sistema Frankfiniano e Lodge Marani 
= Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori —— 


M lutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
d 11085111 per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


j ogni genere, macchine per seghe e lame relative. 


‘Seghe circolari per legno e per metalli. 


fx FRIEDR. DICK - Esslingen a. N. 
Rappresentato da SIMONIS è С. - Milano, Via 3. Eufemia, 23 


Marna di 


UTENSILI “ DICK,, 


60 medaglie у Jj $ 
БОО operai 9 
95 » » » 300 HP. 


LE. « 
и “| 
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La nuova lampada “OSRAM, 


Un Watt per candela ТО o ота 


Medellin 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino "es 


Rappresentante generale per l’Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


w э 


Manufacture spéciale.de Guirs et Courroies 


ZO Medaglie - 3 Dipiomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 18 


3 Stabilimenti a SENS 
per la conca delle и! 


\ 


| Stabilimento di Mio | 


P ARIGI | 
Boul. Yoltaire, a 


ALP LAR C 


y Marche — 2 | 


ur Баат РЫУ Board “а IM. ЖЕ 2 ШЧ | 
pan Voltaire, © a : X > A, А ЕШ ШИШ 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE nue TE DI e 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA . 


FRATELLI TRUCCHI”- Sampierdarena 


¡9 Marzo 1908 


ni relativi, è la cura с l'attenzione. Non occorre di 
were nozioni tecniche troppo profonde, ma basta 
munirsi di un poco di pazienza. Con questa с solo 
‚оп questa, si potranno eliminare completamente i 
vorti-circuiti; di questo specialmente i montatori c- 
jettricisti devono rendersi ben conto. 


assorbimento atmosferico dei segnali radiotele- 
grafici. 


In seguito a numerose csperienze eseguite iI 
questi ultimi tempi, è stato constatato che i radio: 
'"legrammi mandati dalla Scozia al Massachusscilts 
Stati Uniti), vennero ricevuti durante aleuze notti, 
senza alcun assorbimento, mentre che durante a'- 
‘ve notti, c di giorno, 0.99 della energia veniva as- 
sorbita. | 

L'assorbimento, durante il giorno ha potuto cs- 
sere moko ridotto, nel Brasile, fra due stazioni po- 
ste a 40 km., mediante l'impiego di una maggiore 
unghezza di onda. Questo fatto ha suggerito la 
spiegazione del fenomeno, e cioè che le masse d'aria 
'onizzate, a cul si attribuisce Ja proprietà di assor- 
bimento, possono essere spezzate nello stesso modo 
come accade per le nubi. 

Riguardo alle prove fatte in proposito, sono stati 
impiegati due tipi di apparecchi trasmettitori; il 
primo cra un generatore di corrente che dava 250 
шас al secondo con onde debolmente smorzate. 
La potenza impiegata varió fra 10 c 12 Kw. e le 
‘frequenze raggiunsero 200 mila periodi c 81,700 
neriodi al secondo. 

Alcuni messaggi inviati dal Massachussetts con 
‘a frequenza più elevata furono ricevuti molto di- 
stintamente durante la notie a Porto-Rico, a Cuba, 
ed anche su parecchic navi in vicinanza di Alessan- 
dria (ad una distanza di 6400 km.); ma durante il 
giorno non si ricevette alcun messaggio. L'assorbi- 
mento delle onde elettriche si produce rapidamente 
appena spunta il giorno; nelle Indie esso diventa 
quasi totale 15 minuti dopo il levar del sole. 

Tuttavia usando più basse frequenze, i segnali 
furono molto meno sensibili anche la notte, proba- 
bilmente perchè le stazioni non erano adatte ad una 
tal lunghezza d'onda; le sqgnalazioni di giorno fu- 
rono invece molto più forti с si è visto che era pos- 
sibile corrispondere di giorno tra il Massachussetts 
є Cuba, cioè ad una distanza di quasi 2720 km., al- 
lorquando si impiegava la più bassa frequenza, sen- 
za alcun aumento nella potenza della stazione di 
trasmissione. 


Altre esperienze eseguite durante 6 mesi, tra Bo- 
ston e Washingten, hanno permesso di constatare 
gli stessi fenomeni, cioè un grande assorbimento 
durante il giorno ad una frequenza di 200 mila, ma 
un assorbimento nullo alla frequenza di 81,700. 

Il secondo tipo di apparecchio adoperato consi- 


FONDERIA MILANESE DI ACCCIAIO 


Getti in Ferro dolce e Acciaio 
d'ogni forma e dimensione 


MILANO — Corso Lodi 


GETTI in 
ACCIAIO 


RIVISTA TECNICA. 


XLIII 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Ж 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


LA d 


[ШШ Dratt-und Nobel- Woo 


Aktiengesellschaft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 


Brevetto Italiano N. 591571 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


`7) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

,2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


—— — 9 9—9-9- -— ~- 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


це “Мы кө поете ! 
NATA NA 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTAJLE 


a J] BRUNT « C. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
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Contatore рег corrente alternata trifase 


| Contatori di Energia Elettrica $5 
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per carichi equilibrati e non equi- | "= 
librati — induttiví e non induttivi = 


Y Speciali per quadri 
W di distribuzione — 


Contatore per corrent: alt:rnata monofase 


Y Massima sensibilità 


+ Minimo autocon- 
Y sumo æ Semplicità 
E. Robustezza .* 


Contatore 
per corrente cont nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. lt. ij 


'"Vipo MRI 


J LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


— —— —- 


MILANO - NAPOLI 
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Chiedere Listini e Prezzi 
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I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di cirea 1000 m. con grande Gal- 
leria perla lavorazione del legno, mu- 
пиа «di macchinario modernissimo 
otite e di 400 HP) per la produzione 

enorme di pali per linee telegrafiche, 
ro lefoniche ed elettriche, iniettati al 

bicloruro di mercurio secondo il si- 
stema Kyan, il quale fino ad oggi è 
ritenuto il più perfetto che si с onosca. 

Questo legno d'alta montagna ormai 
ò generalmente referito al” castagno 
che, pel suo rapido deterioramento, ё 
sogge tto alla frequente sostituzione e 
alle conseguenti enormi spese. l'er 
que sto motivo le Regie Poste germa- 
niche hanno prescritto per le condut- 
ture aeree telefoniche e telegrafiche 
il nostro sistema di conservazione 

Non fare acquisti senza consultare 
le offerte del nostro rappresentante : 


Ditta SIMONIS & C. 
MILANO 
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A.F.F.P. | Alfi Forni 
e Fonderia di Piombino 


Società Anonima 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 


Stabilimento in Portovecchio di Piombino 


^^. è SA SH PH IS 


Tubi di Ghisa per Acqua e Gas 
ACCESSORI PER CONDOTTURE 


Saracinesche e Sifoni isolatori 
Colonne e grossi Getti 


Baties e Volani per Macchine 
MATERIALI FERROVIARI 


Tubi e accessori per fognatura domestica e stradale. 
Progetti e costruzioni di Acquedotti 


Dirigersi alla Sede della Società: 
Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 


FABBRICA FABBRICA D'APPA- 
ШШШ A УШ 2 е 
“AARAU (Svizzera) (Svizzera) 


Apparecchio di sienrezza contro l'alta tensione 


INTERRUTTORI per alta e bassa tensione. 

AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. 

COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAFUL- 
MINI per linee ad alta tensione. 

QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE. 


Szhiarimenti, Cataloghi e Preventivi gratis 


Rappresentante generale per l’Italia: 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - Lonpra 


STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Per l'Italia Superlore : 
Ing. M. T. Gentile, Milano 


Agente Gen>rale per Pltal'a: 


Ing. Santarelli, Via Giotto 20, Firenze 


ШШ ШКЕ e L. 


INGENIEURS- CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con watot a turbina, elettrico od à 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per ]? Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 
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" ап > 
e 


pae 
n 


ATE 1908 
A in un alternatore capace di dare la frequenza 
\  |оо,соо, ma per queste esperienze lo si è fatio 
# “dpi solo a 81.700; la tensione corrisponderte, a 
fifcuito aperto, сга di 150 volt e la resistenza oh- 
+ Pica dell'indotto 6 ohm. S'impicga questo apparec- 
Bio per te'efonia senza fili tra Brant Rock, Massa- 
saffussetts e la città di New-York. 
4" е prove suesposte sembrano dimostrare che que- 
a E masse d'aria ionizzata, causa- dell'assorbimen- 
ME non sono continue, ma sono precisamente spez- 
liie nello stesso modo come le masse di vapor d'ac- 
la che formano le nubi. 


: DERIVAZIONI D'ACQUA. 


Шота. — La ditta Francesco Magnani ha chiesto 
ЭА уеге autorizzata a derivare acqua dal fiume A- 
line (canale Barberini), in territorio del comune 
Y biaco, a scopo industriale. 


Ш с'гато. — Sono pervenute le domande dti se- 
finti signori per derivazioni d'acque ad uso in- 
Бигта1с: 
Dal signor Goglio Carlo per la concessione di 
varc, a scopo industriale dal torrente Stabina in 
fitorio di Cassig:io un velume d'acqua medio di 
Е 800 al minuto secondo, chc col salto utile di 
i 50.34, danno la forza nominale di cavalli di- 
Bici 537 circa. 
Dal sig. Pietro Pozzi per la concessione di 
Каге a scopo industria'c. dalle Valli Valtorta, 
Са ed Averara, alla quota 1315 sul livello del 
e, e della Valle di Mezzo'do alla quota 1255, 
оште di acqua medio di litri Soo al minuto sc- 
Йо, с da un serbatoio artificiale da costruirsi 
й loca'ità detta Ponte dell'Acqua, nella Valle 
NMezzoldo, una quantità d'acqua costante nella 
Bra media di litri 200 al minuto secondo, e cosi 
Bplessivamente una quantità d'acqua utilizzabi- 
ls liri 1000 al minuto secondo, per creare con un 
lio utile di metri гоо, una forza nominale di ca- 
kdinamici 9327. con officina generatrice in co- 
[di Olmo al Brembo ed inoltre per la conces- 

3 derivare dal torrente Stabina, in Comune 
higo, una quantità d'acqua continua di litri 
3 ‘minuto secondo, per creare con un salto di 
E1500 una forza nominale di cavalli dinamici 
con officina generatrice comune con quella 
[derivazione delle Vaili Valtorta, Ornica, A- 
Fa e Mezzoldo. 
Prino. — 11 geom. Lorenzo Vallino ha chiesto 
Bonoessione di derivare un volume d'acqua di 
i 15 dal torrente Orco per produzione di forza 
ice da impiegarsi in uno stabilimento tessile 
Watrigersi in Cuorgnè. 

pane — La Ditta cav. Antonio Furchir di Ar- 
3 cha presentato una domanda ‘pe ottenere la 
Wigicessione di derivare mc. 4 al 1” dal fiume Le- 
È S allo scopo di creare una forza di 106 cavalli di- 
е4 i nominali destinati al'a illuminazione clet- 
& di Artegna. 


ато. — E’ pervenuta domanda dal signor 
de Gerolamo per la concessione di derivare, a 
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RIVISTA 


TECNICA. XLVII 


| F. Klöckner, Ingegnere - Bóln-Bayenthal 


F-bbrica speciale 
di 
Resistenze 
Elettriche 


————— —— A AA 


Avviatore Sb 
<> ай Olio 
Rappr. Gen. per l’Italia: 


MILANO 
Via Solferino, 24 


| Ing. SECONDO SACERDOTE 


THE 


“OSCILLATOR,, 


FAN 


Ventilatore oscillante 2% „М 
e girevole con ventaglio di 1. 30 


in tutto ottene c nichelato 


A O y RO M A À— T 


G. ACE RBI 


=== GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 
HORGEN | 


David Bollier "Orsen 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


interruttori e commutatori pendenti : 


Costruzione Funzione ottima 
nuova e pratita prezzo vantaggioso 


Catalogo copiosamente illustrato dietro richiesta gratis e franco. 


Soffietto -Spolverizzatore 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. per to- 
gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. -— Contagiri ed altro. 


Ing. STEFANO FISCLER - Milano, Via к 


e di precisione о 


Lompassi' CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


E. KRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Berbés --MONTROUGE (Seine) - France 


Sistema rofondo *' 5f. Louis 1904 Grand Prix ,, Lamine tranciate per indotti di macchine 
Listino prezzi Illustrato gratis. Dinamo elettriche e involucri di reostati 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento c cottura 


WIERSS & Co. - Liestal prosso 


Bauiica 


SILA МТМ МАМИ 


= ; бА г mitta 
Tojera 


uso domestico, per Case di 
salute, Ipfernic-'e, Fabbri 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottura, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


o An. Materiale Elettric ROID 


Capitale Sociale L. 200.000 
Feltro isolante impermeable 


Forniture generali per 1Eleftricita 
per coperture di tetti e per isolamenti 


CHIEDERR CATALOGO CENERALE 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioui leggere. Basa 
mento ed isolamento di fundamenta, volte, tunnel. Elastico, 
eedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre facilmente col | 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


N 
Durata infinita. — Nessuna manutenzione рег molti anni. 
SO сс аы RT 


ADOLFO RIGNON 


TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 


Materiale 


per qualunque 
applicazione 


elettrica 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 La Ditta s'incarica dell'applicazione. 


NES - 


Lot ot REAL fe ki 
IMPIANTI ELETTR: 


а. $ 0. BUSECK 


-MILANO 


Corso Genova, 30 
-p- 


| Portalampade - Interruttori 
x - num - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 
-Catalogo Porcellane - Vetrerie ie - Lam- 
„әд padine г Conduttori === 
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Si SOCIETÀ ANONIMA 

[нене a, fili in rame, costantana, nichelina, 

3 ricoperti in seta o cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 
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bobine 


per Suonerie 
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Lo TITO | SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 
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ALESSANDRO CAL/ONI 


BOLOGNA. 


MOTORI 
IDRAULICI 
1555 ШШЕ 


DIPLOMA A TORINO 


Cataloghi e preventivi a richiesta 


— E 


ompagna Sturtevant 


ACOERLIINICO 


33 — Corso Oporto — 353 


VENTILATORI 

FORGIE :* 
Applicazione 

agli essicatoi, tra- 


parti ppeumatici, traggio 
indotto. | 


ASPORTAZIONI 
: POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta 


SOCIETÀ ves ca TRAZIONE 
ELETTRICA 


An. per Azioni - Cap. 5.000.000 - Vers. 300,000 
Sede In MILANO - Vignola, 6 


Telefono 95:24 


TS 


Impianti di trazione 
con automobili elettrici 
à filo aereo 


JI sistema più indicato per servizi pubblici: Н 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
Deposito di Isolanti Oliio Brass Co 


per la maggior economia 
nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta 


a ИШ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricità ШШ 


menit, Secun 
эе A NUN 
| ES 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Zrasformatori 

Eguipaggiamenti completi per 

Ferrovie e Tramvie Elettriche + 
Apparecchi ed accessori per ogni | 


applicazione elettromeccanica х 


ou Trazione - Trasporti di forza = 


_Rappresentansa generale per l'Italia: ©. 


| ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


l Umberto I, 106-108 - Telefono 1144: 


Officine Metallurgiche Togni 


SOCIETA шш SEDENTE in BESCIA - Capitale b. 1,500,000 


a Palazzo! Vecchio, 31 


Specialità 


Q CONDOTTE FORZATE AN ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


CONDOTTE 
FORZATE 


32 impianti eseguiti 
per oltre 150.000 HP. 


Costruzioni metalliche - Pali per linoo elettriche 


Y | AIN 1 sino a 
ЧҮҮ i 100 
i atmosfere 


Re ferenze di primo ordine 


Qi Tubi in lamiera acciaio saldat. 


per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro . 
Sistemi propri d'unioze garanti 
per pressicni 


N 3e 
J PARATOIE- 

4 VALVOLE 

GRUF A PONTE 


RIVISTA TECNICA. LI 


acopo industriale, da] torrente Stab.na, in territorio 


i . a i È EE 8 
di Cassiglio un volume medio di acqua di litri 800 ` 
af minuto secondo, che, co! salvo utile di metri 48.50 — ING. R & È 
danno la forza nominale di cavalli dinamici 517. | 
| i = А Telefono MILANO Telegrammi 
. Brescia. — L'ingegnere Pietro Calzoni ha pre- ` 28-61 Foro Bonaparte, 35 BW 


sentato domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare dal torrente Poglia Adamé, con la presa 


сл 
in comune di Grevo, presso la malga Adamé, e con 1 $ : ‚ 
restituizione in comune di Cevo. presso l'abitato p Mone meam | | ||! 


di Isola, una quantità media di acqua di md. 3 a 


minuto secondo per creare, mediante un salto utiliz- ESCAVAZIONE DI CANALI 


zabile di metiri 1099.44, una forza media di H. P. a 9X E: s 
nominali 4397.76 da trasformarsi in energia elettri- T ue. d 

ca, per illuminazione e uso industriale negli stabi- 
limenti del'a media e bassa Valle Camonica. 


e È 
4 


Firenze. — Fu сспсеѕѕо al signor Fanti An- “= 
giolo fu Antonio la facoltà di derivare acqua dal 
fiume Reno in comune di Pistoia, frazione Porta 
al Borgo in lucgo detto Renaia, nella quantità di 
modu'i 0.035, di cui moduli 0.014, con obbligo di 
restitvire le co'ature, l'o scono di alimentare una 
vasca di congelamento, dela superficie di metri 
quad-a:j боо, destinata alla. formazione del ghiac- 
co natura'e. - | | Le Lear Mead m 
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Perforazione Istmo di Panama 
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Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


Graetz L. -— Trattatello d'elettricità — Volume 
tedesco rilegato 16x23 di pag. 191 con 167 ——————————— € ——————————— 
figure. Ed. J. Engelhorn, Stuttgart. - L. 4,00. А 
Il successo di questo libro che ha raggiunto col- COMPRESSORI [) AR] A 

la quarta edizione il ventesimo migliaio è presto | > 

spiegato: PA. che è professore alla bares. di di tutte le B per tutte le 

Monaco ha messo insieme un’opera di vo'garizza- · 

zione chiara, semplice e completa, in cui dai primi dimensioni applicazioni 

elementi si arriva alle piü recenti conquiste а Compressori a cinghia a vapore :cc. 

scienza. Una traduzione italiana di questo libro ‘eq _oSor_—r 

sarebbe utilissima. Semplici - Duplex - Compound 


Lampe E. —Guido Hauch, sua commemorazione. m e Q 
- Fascicolo tedesco di pag. 32 соп ritratto del С -œ 3 
commemorato ed una copiosa bibliografia. — 7 ЖЕ 

‚В. С. Teubner, Leipzig. - L. 1,00. & 7 3 È 

Perdomini О. — Manuale pratico della corrispon- E A E 2. 
densa telegrafica. — Un volume 18x 11 di pa- е: з =. 
gine 136. - Ed. «Cultura Profess'onale», Mila- T | 5 a 
no. - L. 3,00. · к | . S | n Q Q 
Questo libro зага certo bene accolto non solo dai Y Neu ais 5 % 

telegrafisti per i quali costituirà un libro di studio | 

ed una guida nel disimpegno delle mansioni d'uf- Compressori Compound Classe I. c. 

ficip,..—4 mą anche dal pubblico, al quale servirà . Applicazione dell'aria compressa a 

come libro ‘ci volgarizzazione e di controllo sullo MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


svolgimento dei più importanti servizi pubblici. 
Difatti tratta l'organizzazione del servizio tele- 
grafico, le norme che regolano l’accettazione, la Materiale della 


trasmissione, il ricevimento e il recapito dei tele- 
grammi e fonogrammi. | ЭЭ s INGERSOLL те PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


сл 


Guarini E. — Il costo della forza motrice, lara- 
tura elettrica. — Fascicolo. francese 16x25 di 


48 pagine con 22 figure, Ed. Dunod Pinat, id Ing. NICO LA ROMEO & C. 


fis. - L. 2,00. 


“bili roca | l Telefono — | MILA NO Telegrammi 


Ixo. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 28-61 Foro Bonaparte, 3s Ni" 
Ob, Lite-Tipografeo G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, Y 


L'Olio speciale di ter entina 


ё un perfetto succedaneo dell'olio gennino di ter- 
pentina americano e francese, e natevolmente più a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 
n 


ALLI SUIS 


L'Olio da macchina 


è il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
‘ tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale epoena vien lubrificato col 
Ganzol. А 


Soli fabbricanti e possessori del brevetti per tutti i paesi 


C. FALLER, Zurigo 1 - Bahnhofstr, 20 


CEDE S 


piccola officina “i in città di 
provincia in regione molto industriale, circa 30,000 
annue di lavoro, possibilità ingrandimento. Capitale 
occorrente circa quindicimila, comodità pagamento 
anche lunga scadenza purché garantita. Esclusi ano- 
nimi e intermediari. Offerte sotto: A 106 Rivista 
Elettricità, Milano. 106 


Claus Jacobs - Ingegnere 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 
Specialità interrutori a leva Apparati da quadro 

Inseritori di elementi Valvole lamellari 

Viti e morsetti Commutatori per voltmetri da 
Organi di sicurezza quedro p. strumenti di misura 
Prezzi minimi ———-— Pronta ccnsegna 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 
DIRETTORE ING. F. E. FUMERO 


(ti) 


CONSULENZA TECNICA 


Perizie – Collaudi – Arbitramenti 
Studio di Progetti, 


-——— CNET 


UNA DITTA 
conosciutissima di Ingegneri Londinesi 
con uffici Centrali e buona esperienza 
pratica nel trattare contratti importanti 
ё disposta ad assumere rappresentanza 
inglese di qualche buona ditta di im- 
presari o fabbricanti di apparecchi mec- 
canici od elettrici particolarmente cavi 
o lampade di primo ordine. - Indirizzare: 


S. Stephen 202. Holland Rood 
London W. (Inghilterra). —. ^ ^5, 


Elettrotecnico 


trentenne, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi come capo officina ovunqu.. 
Offerte a N 707 Rivista Elettricità. 


197 


Biblioteca dell’Hlettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per :а 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per Spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafía teorico-pi айса - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L.3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafi« e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . V. dae 
U. Zeda - Guida pratica per l'inpianto di suonerie, 
. telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 238-VII 
con 60 incisioni.  . . S s L. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettr iti ‘domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis ) L 2.- 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova dele macchine e: dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12х18 di Фа- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 

Ertel A. — manuale di costruzione e И 
ne di linee aeree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12 х 18 di pag. 336 con 294 fi- 
gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han- 


nover. — L. 6.00. LE 
Ruhmer E. — Jl radio e le lire ina fadioat 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni 


cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, ‘e ‘corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25.. 

Hirsch- Wilking. — Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. О. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00. 


Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10 x 16 di pag. 300 circa con molte figure е nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Л Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-253 con 14 figure. 

. Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 

Schoenbeck Dr. Р. — L'elettricità quale sorgente 
di calore. Volumetto tedesco 12x18 di pagine 
100 con 53 figure. Ed. Max Fanecké, Harinover. 

Weber m — I filamenti di carbone per lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15x22 di pa- 
gine 176 con 102 figure. Ed. Max Јап:ске, Pa- 
ris. — L. 7.00. 

Pohl H. — Installazione di impianti elettrici per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato r1 x 17, di 

pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11х18 con 
44 figure. Ed. Max Ján'cke, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.00. 

Fouveau de Courmelles. —- L'unno elett.ico, elet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se I2x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 

Alessandri Dott. P. E. — Merciologia tecnica. 
Vol. I. - Materie prime greggie e semi-lavorate, 

-di uso commerciale e industriale, di gag. x-530 
con 142 tavole e 93 incisioni. - Vol. II. - Pro- 
dotli chimici organici ed inorganici, di pagine 
550 con tavole e figure. Ulrico Hoepli, Editore, 
Milano, 1907. —- L. 6 ciascuno, | 

Edier R. — Teoria dell'inserimento e degli inserit- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jinecke, Hannover ' 
volume — L. 3. 

Háfner P. — Sistemi di distribusione e к 
delle condutture eleitriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con. 210. fig. Ed. Max Já- 
necke, Hannover. — L. 

Bjerknes V. - Commemorazione ү с. A. "Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 80 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolin - 
Un volume francese di 180 pag. 16x25 con pa- 
recchie figure e tabelle - Н. Dunod et Pinaf, 42 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 

Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — o 
volume francese ‘12 x 18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,50. 

Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x 18. di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18526, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 90. 

Oesterwyck (Van) J. — 1 nuovi generators di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume france- 
se di 150 pagine I2x I9 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 

Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
di 250 pag. con 25 tav. e 4I figure. — U. Hoe- 
pli - L 3:50. 


AGLI INDUSTRIALI 


Privativa industriale 21 giugno 1906, Reg. Att. 
Vol, 227, N. 122, per: 


‘‘Embrayage à friction,, 


del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 
(Austria). L'inventore é disposto a vendere la sud- 
detta privativa industriale oppure a concedere li- 
cenze di faaaricazione a condizioni favorevoli. Per 
schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 
niks Erben e Co., Prerau (Austria). 099 


(Vedere l'annuncio in copertina) 


MUNICIPIO DI TERRANOVA DI SICILIA 


CONCORSO. 


Si cercano ип abile Capo elettricista 
ed un Capo meccanico patentati, che ab- 
biano prestato almeno cinque anni di servizio 
presso qualche officina elettrica ai quali si possa 
affidare la direzione della centrale elettrica di 
questo Comune. | 

Il: Municipio corrisponderà al capo elettri- 
ed al 


1500, al lordo di 


cista la retribuzione annua di L. 2200, 
capo meccanico quella di L. 
R. M. e pagabile a rate mensili posticipate. 
La nomina avrà la durata di un biennio, con 
decorrenza dal gorig dell'ammissione in ser- 
vizio. 

Presso la Segreteria del Comune è ostensi- 
bile il capitolato di servizio nel quale sono 
stabiliti i diritti 


posti messi a concorso. 


ed i doveri inerenti ai due 


A-096-2 


Si richiama l'attenzione di quanti possono avervi 
interesse sul trovato: 


" Mezzi per agevolare ii galleggiamento dei 
sotomarini ed altri battelli,, 

oggetto della privativa industrialedel 5 luglio (1904 

}Vol. 191, N. 86 


e ciò allo scopo di provocare eventuali trattative per 
la cessione della privativa stessa. 4, 


= мАн = - с Эи 


Rivolgersi per schiarimenti all’ Uficio Internazio- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 

| 1 109 


= | А 


STUDIO TECNICO E LEGALE — 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò a Zanardo 


9, Via Due Macelli р, 
ROMA A 


6, Via S. Andrea 
MILANO 


Gu ===: nb 

Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 
Privativa industriale: 16 Novembre 1905, Reg. 

Att. Vol. 217, N. 26, per: 

‘‘Mécanisme pour manoeuvres automatiques et 
a la main de la culasse des bouques а feu,, 

della Società SCHNEIDER & C.ie, a Le Creusot 


(Francia). 07 


Privativa industriale: 16 Dicembre 
Att. Vol. 218, N. 147, per: 
"Train d'affút pour canons sur roues,, 


della Società SCHNEIDER & C.ie, a Le Creusot 
(Francia). (se) 


1905, Reg. 


Privativa Industriale: 12 Gennaio 1905, Reg. Att. 
. Vol. 201, N. 224, per: 


''Perfectiennements apportés aux prises de 


courant,, È 
del Signor John SCHADE, junior a Brooklyn (S. 
U.A.). | lu) 


Privativa iudustrinle: 25 Aprile 1905, Reg. Att. 

Vol. 206, ЇЧ. 99, per: 

**Dispositif pour transformer les armes à feu 
automatiques en armes manoeuvrables а la 
main et viceversa,, - 


del Signor Rudolf FROMMER, a Budapest (Un- 
gheria). EO 


Privativa Industriale: 25 Aprile 1905, Reg. Att. 
Vol. 206, N. тоо, per: | 
*' Dispositif pour le dégagement ét l’ejection 
automatique des chargeurs pour armes à 
feu automatiques,, 


del Signor Rudolf FROMMER, a Budapest (Un- 
gheria) | 


71 


Privativa Industriale: 19 Febbraio 1906, Reg. Att. 
Vol. 222, N. 229, per: 


“Sistema di trasmissione per telegrafia senza 
del Signor Simon EISENSTEIN, a Berlino (Ger- 


mania) 2 


Privativa Industriale: 2 Dicembre 1901, Reg. 

Att. Vol. :50, N. 67, per: 

‘‘Elettrodo nuovo o perfezionato per trattenere 
ossidi di piombo negli accumulatori allo 
scopo d'imped re la disintegrazione durante 
la carica o scarica,, 


del Signor Edward James CLARK, a Londra (In- 

ghlilterra) 73 
Privativa Industriale: Vol. 185 N. 72 Reg. Att. 

e N. 71055 Reg. Gen., per: 

"Sistema perfezionato per regolare la corrente 


prodotta da una dinamo mossa a velocità 
variabile,, i 


del Signor Charles Albert GOULD, a New York 
(S. U. A.) (44) 
m --———————ÀJYÓjÓíüÓÓ——— ць 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


E Pilasciate nella prima quindicina di novembre 1907. 


255/186. — MASSONE CARLO RICCARDO, a 
Roma. Ruota automotrice per vetture elettriche e mr 
ste. — 18-6-1907. — 3. . | 

255/160. — PIVA ANDREA CARLO fu LUIGI, a 
Milano. — Limitatore di corrente a dopp:o traferro con 
ri'orno automatico indipendente. — 7-6-1907. — 3. 

255/148. — PLATINIUM SUBSTITUTES, LIMI- 
TED, a Londra. Metodo e mezzo per s gillare condut- 
tori elettrici nel vetro o attraverso il vetro o simile та. 
teriale vitreo. (Rivendicazioni di priorità dal t6 citolr 
1906. — 15-5-1907. — 6. MEM 

256/4. — RAVENSHAW HENRY, WILLQCK 
MIDDLETON VICTOR GEORGE a Londra e ТО. 
WNSEND WILLIAM EDWARD, a Edimburgo (Sc... 


Za) Perfect'onnements dans les emb.avages m gni. 
tiques. —- 


17-0-1907. -— 6. : 

255/12. SOCIETA’ ITALIANA DI APFLICAZ.0. 
NI ELETTRICHE, a Torino. Nuovo sistema di attac- 
co di linee aeree per presa mobile di corrente, —- 20- 
5-1907. — 3. 

255/213. — WESTINGHOUSE METALLFADEN. 
SGLUIILAMPENFABRIK. GESELLSCHAFT М. B. 
Н. a Vienna. Perfezionamenti nelle lampade clettri- 
che ad incandescenza. — 22-0-1907. — 15. i 

255/224# — KJELLIN FREDRIK ADOLF, a Soc- 
coma. Disposizione perfezionata per produrre il mov- 
monto del materiale trattato ne: forni di resistenza ею. 
trica. — 2-3-1907. — 6. - ES 

255/92. — LEMBLE” JOSEPH, a Cernat, .Msazia 
(Germania). Machine A écrire électrique; à navette por- 
ta-caractères. (Rivendicazione di prior.tà dai 25 пару, 
1906). — 24-5-1907. — 6. 

255/229. — ТАТЕ ALFRED ORD, а Toronto, Оп. 
tario (Canadá). Apparcil pour l'éléctro:yse des Lqui- 
des. — 24-6-1907. — 6. 


Rilasciate nella seconda quindicina di ‘novembre 1907. 


257/61. — GROB HUGO, a Zurigo (Svizzera): Dispo- 
sitif pour l'eclairage et !e chauffage électriques des vé- 
h'cules (Rivendicasione di priorità dal 6 luglio 1906). — 
6-6-1907 — 6.00 

256/166. — CIRI SILVIO DI VINCENZO, a Ro- 
ma : Salvagente per vetture automotrici. — 18-6-1907. 

256-205. — ALLGEMEINE ELECTRICICATS- 
GESELLSCHAFT, a Berlino: Collegamento di sicures- 
za per gli apparecchi di scambio elettrico. (Rivendica- 
sione di priorità dal 3 settembre 1906). 25-6-1907 — 6. 

256-52. — BAUMANN ADRIAN, a Zurigo (Sv zze- 
ra): Relais pour compteur d'électricité avec mécan- 
sme indicateur de prix (Rivendicazione di priorità dal 


16 maggio 1906). 14-5-1907. — 3. 


256-74. — BELLONI EMILIO, a Milano: Resi- 
stenza induttiva per la dstribuzione di energia elet- 
trica e per il controllo della quantità di energia messa 
a disposizione. 7-5-1907. — 3. | 

256-122. — BERGMANN-ELEKTRICITATS-WER- 
КЕ AKTIENGESELLSCHAFT, a Berlino: Misura- 
tore elettrico per corrente alternata basato sul princi- 
pio di Ferraris. 9-7-rgo7. — 6. 

257-33. — BERLAND LOUIS.ANTONINE, à Ville- 
juif (Francia). Compteur electrique à payement prea- 
lable. (Importazione). 1-6-1907. — 6. 


Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


h Giampiero eric. 


| MILANO - 


Via Pergolesi, 11 « Telefono 15-00 


E Elettricità 


—— — 0 — 


"lotori trifasi e monofasi 
Motori e dinamo а corrente 
| continua Н 
Generatori a corrente alter- 
ч - nata 
Trasformatori clettrici 


Ventilazione 


- Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 
Ventilatori centrifughi 
A Ventilatori elicoidali 
ad Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


bae "iV 


2А - 


A BREVETTO GUZZI 


|| 


M inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l Italia 


di Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tufte le applicazioni 


4 


Ufficio Tecnico а Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 93-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 


* Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta accensione motori a ben- 

. : zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi-. 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


-——_—_——________r__t_TT—_T__—_—_r_—__T—m———__t—_—m1_—_É— "i 
Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


ЕЕРЕЕ O A 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
N° 17 


Compagnie Internationale d'Electricitó 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Belgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per.la vendita in Italia 


LAVINI 4 RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


Ue Ie 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, ан 
nata monofase e polifase, о We 
potenza, ed a qualsiasi velocità. B 


Trasmissione e distribuzione di 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pur 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
(abestaus, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 


Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


| Impianti per comando a laminato! 
- Lampade ad arco sistema X. Pieper 


Applicazioni generali per miniere e metallurgia 


ALFRED H. SCHUTTE 


d | Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3812 
| telegrammi “INITIATIVE, _ Casella Postale 1164 


_ GERENTE: H. {HI RGEN 


TORINO GENOVA 
Via Аййєга, 4 Piazza Pinelli, 1 
Fresatrice Fresatrice 
CHICAGO, “CHICAGO,, 


grandezza N. 2 


con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


per la lavorazione 


ш Metalli 
e del Legno 


Impianti completi colle macchine più razionali 


Macchine 
— Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


[| COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK | 8 085 


Ins. (3. Qristoforis 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per l’Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 
Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 


Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Società Italiana già Siry-Lizars & C. 
di Siry, Chamon « С. 


Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 
Contatori elettrici ** Thomson ОК? Batault 


ө С. T. 99. 


Limitatori di corrente e calorici sistema 
** Lenner ,,. | 


Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 


Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 


Lampade ad arco Koerting e Mathiesen, 

Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 

Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


su semplice 
richiesta 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis 


$ Sopraluoghi. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 


di macchine ed apparati elettrici П URIMOLDI i |, 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro diplomi d'omore Espos. Tutermaz. Milano 1906 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici а corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - A p- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


Impianti comple.i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


a segnalazioni per Stabi- 
menti indostriali 


BREV 


Cimitatori di (0 | 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
per la messa in opera) © 


modello 


Ultimo 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
à i più esatti 
i pit sensibili 


Facilità ed esattezza dí regolazione 


Sicurezza di funzionamento —— 
Perfetta solidità 

Controllo sicurissimo 

Nessun bisoono di ricambi БЕС - 


I 


Chiusura ermetica —— n 


TIPO ELEKTRON 


— Indicatissimo per gruppi di lampade) = 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- | Elektron | Elektron con dispositivo 
gnazione | ordinari per attenuare la scintilia di distacco 


Amperes | dal a2 | da 2'/. | da 4!/, | da 61/, | da 8j, | da li 
se | а 4 а 6 а & a ll а 15 
Prezzo ———— —— | —— |———— d 
cadauno | L. 12.— | 14 50 | 16,— | 18, — | 20.— | 22,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 
ordinari per attenuare la scintilla di distano 


Designazione 


Amperes da?,al'|.| da 2 a 31/, | da 4 a 51. | deba? 


Prezzo cad L. 12; 14,50 16, - 18.— 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è. indicatissimo per le ** 
guenti intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts da */, a 3/, di Ampers 
Da 125 a 250 Volts da !/, a 14 » 
E Prezzo unico L. 5,75 —* 


Tanto per l'Italia quanto рег la Svizzera, rivolgersi al 


Studio Elettrotecnico industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per l Паје 
е la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, eec. 4 
prezzi convenientissimi. 
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Spazio riservato alla S 


[i DE SCRIVERE ED AFFINI 


ve B | Sede - MILANO - Via Dante, 7 
a ата Amministrativi het deed pd ege uto qu. : 
: VENEZIA - Via Mazzini, 41-99 


соп filial nelle principali città d'Italia ` j | 


4 
1 
t 


. 


"aan as Sen 


tappresentanza сою per l Italia di 
3 - Macchine. per scrivere 


SP 


= 


| Macchine per riprodurre. 


( Rotary mimeografl, ecc.) 


Macchine. a calcolare. 


oi 
esercente | per l’Italia la Ditta 


UGUSTO ZEISS & © 


SHANNON REGISTRATOR E 


A dal studio È Fonni io uffici È 


" 


- A > E Ф 


E Ў ЕЯ Dante, 7 - MILANO - Via Dant te, T*. 
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Oonto corrente colla Posta j Anno XXVII 2 «19 уа UM 
L’ ELETTRICITÀ. tt STAR, сы 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE \ | d E. ED * 


| Unire Cent. 50 ad ogni canibiamento di PNT i Tei рр 
Lit Tip б. ABBIATI — Via P Tenaglia; 9 —- Milano 44% `3 


Karlsbader Kaolin Industrie. ( | 
їп MERKELSGRUEN- bei- | 


Proprictaria della celebre Cava di Caolino “Excelsior al 
a di Miniere di carbone ad эе y. 


in porcellana durissima 
| condutture sta | 
ad ALTO е BASSO POT iL 3 
| Telegrato e Telefono "ys. | 4 
TAME E 

Propria STAZIONE DI PROVA ‘a 200.000. volt | 
Oltre 900 modelli d'Isolatori _ “E 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale SU disegno RESP 1 


Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: 
IMPIANTO Ferrovie Elettriche. della > 20000 Ya ; 


Km. 106 — Tensione 2 


IMPIANTO 800. ELETTRICITÀ A, I., © | 
Km. 218 — Tensione 24000 DV Vo! 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone ^ 
Km. 88 — Tensione. 2000 Y és 
IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIAN E Туу 
Km. 51 — T T "olt, 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON +. | Es 
1$ 2.018085 — Tensione 569€ 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


e delle principali 


iu altri implanti ten= = E- ve : 
Soc. di Elettricità 109 sión! Cinta рор voit or Gen pe 
dell'interno e dell'estero Je Di 


(SOLATORE 381 В impiegato nel trasporto ad alta tensinne LYON-MOUTIERS Е 


Кт. 185 alla tensione di 56960 volt И più — ОА in Europa | — TREVISO — xd pub 


INNESTO B 


Brevettato in tutti gli Stati Industriali. кр 
e noto dappertutto соте “Vinnestó a os migliore e piú sicuro 


L| 
= 


FORNITORI ESCLUSIVI PER: 


AMERICA - Н, W: Caldwell & Son Co. - Chicago. 
AUSTRIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
BELGIO - Ateliers de Constr. H*Bollincks-- Bruxelles. 
FRANCIA - Wyss e C. ie - Seloncourt - Doubs. | 
GERMANIA - Vogel & Schlegel - Dresda, 27. 


INGHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill 
-Gearing Co., Ltd. - London E. C. & Manchester. 


ITALIA - Heiniks Erben & Co. - Pretau, Moravia. 
| SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus, Soleure. 
UNGHERIA - Altenstein & Brant, Budapest VI. 
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== Deposito completo Accessori liluminazione Elettrica. === 


TTA 


+ _еатлөви! E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘ie (Vedere avviso interno) D 


BRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


E. BERTETTI & C. - MILANO Telegram CE rt 


AA OOxeaxmdita per azioni 


Ё 


E 
D 
| 1903 
Doo КЫ 
500.00 


Vedi arviso whiter 
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Айа Broggi, 4 - MILANO - Telefono 80-65 
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1 23- ROMA 
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\ QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
‘. PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE 
TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA === 


— Applicazioni speciali della telefonia e dell'elettricità = 


Brev. PEREGO 


Siemens=9Sehuckert 


Vedi annuncio a pag. XI. 


SPAZIO DISPONIBILE.. 
SILENZIOSI BREVETTATI 
| Qu B T. 
Ing: COLUMBO SPIZZI & C. 
, Via Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 
Chemische Industrie A.-G. 
к 15 PERIN GIOVANNI, , 
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Milano 1906 — GRAND PRIX 


WO LA MO 


GERMANIA в - Via Principe Amedeo -9 


[ШШШ ШҮ АЕ De 


Le migliori Motrici per Luce Elettrica — ME 


Ua 
FA OG 


e Trasporti di Forza. T 


Ф 


Economia di combustibile 


È In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse 
> e Locomobill Wolt. КЕ 


Produzione totale; 520.000 cavalli effettivi 


RELLI £ C. - MILANO. 


NTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRÙ «SPAGNA 


IX e due Medaglie d’Oro FUORI CONCORSO 

ill’ Esposizione di S. Louis 1904 y ай Esposizione di Milano 1906 | 

E Cavo ad altissima tensione. CAVI SOTTERRANEI EA 
ШШ FLESSIBILI аа: ЖЩ 

ARZA ARMATI. D 

Fl ÉTTRICA, TIPI SPECIALI | BREVETTAT 

MA | PER. ALTISSIME TENSIONI, 

A, TEA i 

949" Cavi Telefonici 


Aerei е Sotterranel | B 
» nei Tipi più perfezionati. — — 
Prie Isolanti | eri SI 
рус nie | | 
pni Cavi Telegrafici 
Elettriche SOTTOMARINI, 
— Tensione d'esercizio 100.000 Volt. 


'ALOGHI - PREVENTIVI E CAMPIONI A RICHIESTA. cR 
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'arboni per Lampade ad Arco 


PER МЫМ; CONTINUA, ALTERNATA, РЕВ ARCHI' IN SERIE, ete. 


i PLANIA , I^ Qualità, luce. tranquilla e brillante 
SILESIA ,, рег lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa ө bianca epale, 

с-_————-————э 


^e 


per la produzione del carburo di calcio, di tutte le dimensio: 


L.1etirvà e Campioni gratis a riohieete 5+: 


Anopima PLANIAWERNKE per Ja Fabbricazione di Carton 
ERLINO N. W. 7 X Fabbrica: RATIBOR os 


rotheenstrasse, 45 


MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NiRNBERG 
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istruzioni speciali 


per acciaierie 


- е ferriere . 


x reds 
Apparecchi dítrasporto 
B 
ES arícatorí d'ogní genere 


| 
'iattaforme girevoli. 


h 


м 4% Е 


arrelli trasbordabili. Aes. LN CMT - == чын 


| | А 


OTORI 


à gas e a vapore 
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а vapore 
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Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alternatore triíase 525 Volt 


` 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


- Ing.” Mariotti Montanari & С. = Milano 


VIA MONTEBELLO "36 — TELEFONO 70-30 
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dociefa Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


ANT : 


Concessionaria @ É T Uu D Q HR 
dei Brevettl 9 9 


Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


Indirizzo ` Telegrafico: “ ACCUMULATORE ,, MILANO 
Telefono: 35-55 


IT? Berlino $.0. 36 | 
ans Franz R. Conrad e... | а з 
>» Da | FABBRICA ш APPARECCHI To : 

FABRI 1. | NE А PER ‚ | Р < Ё 
КОИ Illuminazione Elettrica eia 005 E "ET 
ines MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ | E F 3 

Catalogo Gratis a Richiesta О 
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S Sane bl | 
я! 
т 
д | 
0%) 
1 B 


. Paege a С° Berin, ни. 
повин ansam di VERNICI ISOLANTI 


—— PER ELETTROTECNICA. 


IN-—=—=—- BERLIN N. W. 5 


Ercole Marelli & Co. - Milano 


Officine in SESTO S. GIOVANNI 


Dirigere corrispondenza: Telegrammi : 
Casella Postale 1254 - Milano Ventilatore - Milano 


de 


AGITATORI D'ARIA 


direttamente accoppiati a motorini elettrici 


per 


Corrente continua 
Corrente alternata 


TY DA TAVOLO, ШЕТ | 


girevoli e inclinabili 


JEsportazione 
A Mondiale 


A richiesta si spedisce il Bollettino settimanale 
degli Agitatori d'aria esistenti in magazzino ѕиааї- 


visi per corrente, voltaggio, ecc. 


Più di 20.000 sempre pronti 
е»; ———————— = NANA EAS AAA Se^ -~ 
ego ye 1 А 
Filiali e Rappresentanze delia Casa con Depositi 
MILANO ` TORINO NAPOLI GENOVA PARIGI 
Via S. Radegonda, 10 Via S. Quintino, tl Cal. Trin. Magg., 8 Via XX Settembre, 16 Boui. Voltaire, 56 
Per il BELGIO: Levy Fréres — 66, Rue Lafayette | 
LONDRA BERLIN AMSTERDAM MADRID BARCELLONA 
John Shirley Pandiani V. F. Mattern Willem van Rija . Pedro Bossi Colli & Bailo 
77, Finsburg Pavement  Pankow.Florastrasse 5-6 Keizersgracht 181 Reina Cristina 375 Pasaje de la Paz 8 € 
e LISBONA CAIRO BUENOS-AYRES SAN PAOLO RIO DE JANEIRO 
B. Colombo Alfredo Del Mar Emilio Lattes Frias e C. Barberis Monesi e C. Paolo Zsigmondy 
Praca do« Sapateiros 219 Cas. Postale 333 Calle S. Martin 345 Caixa 229 Rua General Camara 78 


Caix& 1256 


E SAS NDA го 


heinrich Fiingermann 


MILANO 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Teleiono М. 84-19 


Forniture "complele per Impianti Clefírici 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


ho T i casi Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 


Ru Y) tensione - Materiali e ac- 
Sr, (È? ?/ 3 ae “2. E: am ep e 
m! y s E cessori per "upon interni. 


A И ШАТАР A 


Porta lampade, Valvole, Interruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


PAM SOS ЧУ БЕ ЧУ ЧУ ЧУ су е SN SLM MMS SPS SANS 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


=” RE IT 


Tubi,isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 
protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 


^ ECL ur E 


Materiale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale 


pS A richiesta si spedisce Caloga riccamente illustrato = 


LELETTRICITA 


DIRETTORE: 


Inc. 


Е. FUMERO 


VoLUME XXX - NUMERO 13 


CRONACA SETTIMANALE | 


| consorzi per le tramvie. 


Si afferma che il ministro Bertclini, ia seguito а 
parere del Consiglio di Stato. abbia disposto che 
sia compilato lo statuto-tipo per i Consorzi di Co- 
muni е Provincie per l'esercizio delle tramvic, es- 
sendo sorte molte difficoltà pratiche sull'o.dina- 
mento di tale servizio. Tra l'altro è dubb'o se pos- 
sano partecipare ai Consorzi i Comuni e le Pro- 
vincie che non abbiano tratti di strade comunali 
e provinciali occupate da tramvie, ma concor. ono 
nondimeno alla spesa per Tintiresse indiretto del 
proprio territorio. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 
Società elettrica osso!ana - Intra. 


Si tenne in Intra l'assemblea generale ordinaria 
degli azionisti di questa Società. 

Vennero approvati i risultati della gestione 1907 
chiusa al 31 dicembre scorso con un utile di Hre 
169,149, 41 che permette di mantenere al capitale 
azionario il dividendo dello scorso anno di L. 209 
per azione, dopo fatte le solite deduzioni statu- 
taric. | 

Gli introiti per affitto enirgia € proventi diversi 
ammontarono nel decorso esercizio a L. 419.458,03 
contro L. 390,057,52 dell'escreizio 1906, da cui ui 
maggior ricavo di le 29,430,53, che avrebbe per- 
messo di migliorare il d.videndo in confronto dello 
scorso anno. 

Sgraziatamente, parte di tale maggior profitto 
fu assorbito e dalla magra eccez'onale dell'inve: no 
1907 е dall'aumento di spese per straordinario ser- 
vizio a vapore nel mese di ottobre, perchè in causa 
delle forti persistenti pioggic dello scorso autunno 
sl produsse un grave scoscendimento della falda 
della montagna, che asportò circa 100 metri del 
canale sociale, rendendo inattiva, per oltre venti 
giorni, la centrale di Villadossola. 
lamentato 


Nonostante il 


inconveniente, il servizio procedet:c 


sempre regolarmente. 

Ecco il bilancio al зї dicembre 1907 quale fu ap- 
provato dagli azionisti insieme alla re!azio ‘e del 
Consiglio ed a quella dei sindaci: 

Attivo: Contanti in cassa L. 2337,07; titoli in 
deposito alla Cassa depositi c prestiti 20,698,40; 


Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


Ing. 6. Gola 


¡TORINO 


Mirano — 26 Marzo 1908 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 


d'indirizzo sono pregati di unire c.mi so per le 
spese di ristampa dclle fascette. 


BUE” Non si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione: 
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si fa di norma nelle pagine bianche. 
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Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. | 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


FRANC 


0 TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite stoto ia itin Genero 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Assia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) Soo — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 300 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen-. 


trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew /Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa 600 — Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) доо — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5доо — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (irgentina) 1300 
-— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 Varese 1400 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) go — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


Impianti 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 


Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
$00 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) 400 — Fabbrica di draps Kasch- 


tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 


Dell’ Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Zgz/fe) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, Soo Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chi) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000. — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomar y 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


- ‚= — y 


. LUCE E FORZA. 


Implanti per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- V 
boalternatori A 
Impianti elettrochimici Д & 


» 


y 
d 


Trastormatorí con 

гашен MATERIALE D'IMPIANTO 
ad olio e ad aría Ba i L DAM пч 
Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 
euttori, apparecchi, ecc. 
pet qualunque tensione. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a coasumo rídotto. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
si.na richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


„+ 


TRAZIONE APPARECCHI 


di misura e controllo, 
da quadro, laborato. 
rio, elettromedicina. 


Studio ed esecuzione di impianti per 
e Tramvie. 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- 
сапее, soptaelevate, sospese. 


Implanti di trazione per miniere. 


Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e 
trifase. 


Centrali e apparec- 
chí telefonici 


Impianti d'avvisatori 
ү d'incendio e di ronda. 
{ Telegrafi, 

Ko Orologi elettrici, Indi- 
O catori di livello d'acqua, 
| | $ Indicatori di velocità e con- 
MIL NO I tigiri - Trasmettitori d'ordini 

Uffici Tecnici: | | 


accenditori di mine. 
par marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Genova, Dia S. Lorenzo, 8 - Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


| 


ese di costituzione ed impianto 124,786,84; beni 
у e fabbricato stazione trasforma ori 235,190,46 
fabbricati per l'officina di Villadossola 73,320,69; 
opere eseguite pcr la derivazione canal», condotta 
forzata 695,987,72; macchinario elettrico, idrau'i- 
со cd a vapore 434,773,30; linee elettriche 423,845; 
stazioni trasformatrici 129,680.22; materiali, at- 
trezzi, scorte 46,716,51; motori ed accessori pres- 
so clienti 9264,50; mobilio 2908; p.ogetti e stud! 
15,088,35; partecipazioni 127,000; debitori diversi 
91,088,63; сероѕ ti a cauzione 337,300. Totale lire 
2,500, 386,13. 

Passivo: Capitale sociale L. 1,600,000; fendo di 
riserva 27.213,57; fondo di previdenza pel perso- 
nale 0500,55; creditori diversi 420,022,60; depo- 
sitanti a cauzione 337,500; utile 169,149,41. Tota- 
le L. 2, 560, 386,13. 

Dell'utile suddetto venne approvato il seguent 
riparto: L. 8437,41 alla riserva, lire 16,069,20 al 
Consiglio; L. 16,069,20 a disposizione dul Cos- 
siglio stesso, e L. 128,000 ¿eli azionisti in ragio- 
ne di L. 20 per ciascuna aziore da L. 250. 


Società italiana per il gas - Torino. 


Si è tenuta in Torino l'assemblea gereraie ordi- 
папа di questa Società. La Relazione del Consi- 
glio d'Amministrazione informa che il 1907 ha se- 
gnato un notevole aumento nello sviluppo della 
azienda sociale. Le vendite di gas nelle officine. di 
Torino, Bergamo, Tortona e Girgenti segna ono 
un aumento del 14 “* sull'anno 1906. 

Questo incremento che il Consiglio spera si con- 
serverá ancora per molti anni ha permesso di fron- 
teggiare le maggiori difficoltà create dagli aumenti 
del prezzo dei carboni e dei noli verificatisi in no- 
tevoli proporzioni nell'eserezio 1907 e dall'inevita- 
bile aumento della mano d'opera in tutti i rami 
della produzione. 

I| Bilancio del 1907 si chiude con un utile netto 
di L. 768,587,21, dal quale dedotti i prelievi sta- 
tutari restano L. 700,000 da distribuire agli az'o- 
nisti, pari a L. 17,50 per ciascuna azione con um 
avanzo da portare a conto nuovo di L. 8270,87. 

Tenuto conto del rimborso capitale di lire тоо 
per azione effettuato dal 27 giugno 1907, il dividen- 
do di L. 17,50 ragguaglia quello di L. 20 del pre- 
cedente. esercizio. 

L'assemblea, udita la relazione del Consiglio di 
Amministrazione e quella dei sindaci approvo il 
bilancio al зг dicembre 1907 e la conseguente di- 
stribuzione agli azionisti del suddetto dividendo di 
L. 17.30 per azione, compreso in questa cifra l'ac- 
conto di lire 8 messo in pagamento sino dal 1 ot- 
tobre scorso. 

Approvò pure il riscatto delle Obbligazioni a! 
portatore 4.10 © emesse dal Municipio di Pale. mo 


Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni. Per schiarimeoti Ant. 
Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 
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Soc. Anonima рег Istrumenti Elettrici 


б. OLIVETTI & б. 


MILANO 


4 - Via Broggl- 4 


Trastormatore di intensità, isolata a 10,000 volts. 


Strumenti di misura per elettricita 
Se Tra<.F7t..... 


Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 

Gran Premi 

Wie MAIME MONFENE tot 
Adottali nei più grandiosi 

Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


XI. 


Elektricitàts Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann ЇЙ 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


LEA c 


Trasfcrmatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Eleffrico 


Via Solferino, 22-31 - MILANO - 20-31, Via Solferino 


Telegramm : Material» Elettrico ‘Telefono Intercomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


BELLIS a MORCOM. Ltd. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


Motori a Vapore*Verticali a Rapida Rotazione 


———————————-- e 
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LU Completi di condensazione g miscela e a superficie di (ШЦ ШЇ 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| Dire 230 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


| 
| —— — —— 


: PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


————— 
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È Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 
TELEFONO 


[Piazza 5. сано, 2 - Milano "tro 


A: E. B. - THOMSON HOUSTON. 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


| DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. б. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha г. suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Ka | Vetture | Numero e potenza 


‘automotrici. dei motori ASAGIONE кеше 

Niederschoeneweide-Spindiersfeld (presso Berlino) - Ferrovie | i 

dello Stato Prussiano. . А 4.1 2 da 100 HP 6000 Volt | 25 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngereilschaft ” 18 2 | 4 4 da 40 HP ` 2500 » | 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 | 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . T—i 2 2 da 100 HP 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) - - Ferrovie dello | | 

Stato Prussiano. . 26.5 | 54 | 3 da 115 HP | 6000 » | 25 » 
Victoria-London ds - London- Brighton and South. Coast | 

Ry. Со. . . | 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » , 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione ed | | 

esercizio di Ferrovie darie suooo italiane 245 | т 2 da 65 HP 6000 » ; 25 


ҖЕ 


e cédute alla Società Italiana per il Gas ad estin- 
zione dei suoi debiti verso la società. 


Attività industriale nel Trentino. 


Per iniziativa della Banca Industriale Trentina 
si sono riuniti i promotori dell'«Unione Trentina 
per le imprese elettriche» per deliberare sullo sta- 
tuto della Società, la quale si propone la costruzio- 
ne e l'esercizio di impianti e'ettrico-industriali per 
conto proprio e per conto di terzi. Essa avrà un ca- 
pitale iniziale di corone 150,000 delle quali cor. 
"14,000 Sono già sottoscritte e in gran parte ver- 
sate. | 

I promotori fissarono di costituire formalmente 
la società col 1 luglio 1908 dando intanto mandato 
alla Banca Industriale di prendere tutte le neces- 
sarie disposizioni per l'impianto della Società !a 
cuale avrà la sua sede nel quartiere industriale 
di Trento. 

La Banca Industriale sta pure preparando la co- 
stituzione di una società Marmifera Trentina per 
la quale ha già fatto acquisto delle cave di marmo 
di Roncone, dopo avuta la relazione del prof. Do- 
menico Tacagna di Roma. 

Altre imprese a cui attende la Banca Industriale 
calla quale si spera di poter dar vita è la Società 
cele cantine riunite del Trentino. Tutto ciò fa pre- 
sagire un vero risveglio del Trentino nel campo ‘n- 
dustriale. 


Società idroelettrica Ligure - Milano.. 


Ebbe luogo l'assemblea ordinaria dei soci di 
questa anonima. Erano rappresentate 6964 delle 16 
mila azioni ond'é costituito il capitale soci:le. Pre- 
siedeva il comm. ing. C. Estere ch'è a capo del 
Consiglio d'Amministrazione. Questi nel suo rap- 
porto illustrativo del B.lancio pel terzo esercizio 
sociale chiuso il 31 d'cembre и. s. info ma che 
nello scorso mese di gennaio si è iniziato il regola- 
re funzionamento dcll'impianto idroclettrico di Iso- 
la col servizio dell'Arsenale di Spezia. Quella Cen- 
trale è in grado di sopperire alle maggiori r.chie- 
ste di energia, la regolarità del funz.onamento an- 
che per quanto riguarda la linea e le sottostaz oni 
fu constatata dal personale del'a R. Marina prepo- 
sta a quell’esercizio. L'Arsenale assorbirà da solo 
la terza parte della energia di cui la Società d.- 
sporrà а. impianto idraulico compiuto. Principali 
utenti, dopo l'Arsenale di Spezia, sono le Società 
Emiliana di esercizi elettrici» ed «Elettrica Apua- 
na» alla cui creazione la Idroclettrica Ligure ha 
direttamente contribuito. 

La potenzialità degli impianti della Idroelettrica 
Ligure deve essere assicurata mediante riserve di 
acqua fatte in alcuni laghetti naturali e nel mag- 
gior serbatoio artificiale dei Paduli, il quale ver- 


Efrem Lafleur , 


NTRA Lego Maggiore) * 


Costruttore specialista di 
i elettriche per alta 
х х a 


o 


i di illuminazione. 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER’S INSULATING VARNISHES 
Vernici JIsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 


The Electrical Standardizing, Esti:g and Train'ng 
Istitution di Londra. 


Le Laboratoire Central d’Electricitè de Paris, 
It R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


- “DORA, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Bernoya - — Alpignano ( (Torino) - 


cumulo ШЇ 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 


: : 
1 Illuminazione di Veico!i : 
GRANDE FABBRICA — . 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
30090 


c [Materiale di linea 
=F Ing. L. MERIGGI & C. 
— — 


MILANO, сахха S. Carlo, 2 


Agenti per l’Italia e Svizzera della 


= — n ORIO BRASS COMPANY 


Casa fonduta nel 1979 


FERDINANDO MANTEGAZZA a ШШШ 


di rd Officina Industriale elettrica 
Via Larga 18 - Telef. 82-88. — ——————————————— —— —. — 
— Impianti completi forza e luce 
PREMIATA LAT. AFRO SEZ ч 


Esposizione ln Milano 1906 === Progetti è preventivi a richiesta 8 092 
ternar cce si ld dell a 720 urat tallo - 


REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico - 
per corrente alternata e continua 


e per forni elettrici 


ШЇЇ fli 


Riduitore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. 0. BELOTTI & C. 


MILANO i 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


e 
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Motori 141; рег combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla В 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motori a combustione E 
Consumo di combustibile pressochè proporzionale alía prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, Зв === 
Telegrammi : MARIOTTICO | | Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & С. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio. === RE EYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


51 ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI | 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili === 


MEO, DEA 
кы C EN. 


eR 
"Rn wr 
tet ee n A 
"VOTE 


m к=з . COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


E сорте ente свае. беррец со? = SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA == 


iesenii per lalla: 16. G. ANCONA & C. LORIA - Milono - Viu Corio Alberto, 20 - Telefeno 61-53 


Clarke, Chapman « 6 0." 757 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson) 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. | 


Tutti i fubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi- 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- - 
zione, pulizia о riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità, 


‘Pompe epr i in dia > 


Pompe a vapore duplex 


PRESE >, 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
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Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY « DE BENEDETTI 


GENOVA l NAPOLI 


S — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 2'7 


96 Marzo 1908 RIVISTA 
será le sorgenti dell'Enza di sua proprietà nella 
vallata Cedra, con un canale di 5 Km. di lunghez- 
zv Queste opere, già condotte molto innanzi, sa 
ranno completate nella imminente campagna lavo- 
rativa e potranno nel corso dell'estate dare il loro 
contributo alla potenzialità dell'impianto. 

l] Consiglio informa che sorti esito felice l'au- 
mento dcl capitale da L. 2,500,000 a 4 milioni e 
dell'aumento venne già versato il primo decimo. 
Il Consiglio non si valse ancora della facoltà di e- 
mettere obbligazioni sino a 2 milioni ma venne as- 
sunto un mutuo di L. 1,200,000. 

L'assemblea approvò la situazione contabile nel- 
le sue risultanze di L. 7,536,577.77 all'attivo c 
pari cifra al passivo. Solamente alla fine dell'eserci- 
zio 1908 si potrà presentare il primo conto Profitti 
e Perdite. 

Vennero confermati i sindaci effettivi: conte A- 
gostino Casati ing. Carlo Clerici e avv. Clemente 
Volonterio; e supplenti: rag. Enrico Ponti ed avv. 
Vittorio Baisini. i 


Ferrovia della Brianza centrale - Milano. 


Si tenne l'assemblea generale ordinaria dei soc. 
della Anonima per le Ferrovie della Brianza centra- 
le, presenti 43 soci rappresentanti 7115 delle 10 
mila azioni in cui è diviso il capitale soci:le. 

ll Consiglio d'Amminstraz опе presieduto dal- 
l'on. Scalini, informò che la decorsa annata è 
stata tutta di prossima preparazione pei lavori fer- 
resiari iniziati fin; rente ai primi del febbraio ora 
decorso. La linea venne divisa in due tronchi: Mon- 
za-Besana, e Besana Molteno con diramazione da 
Renate alle Fornaci di Briosco. 

Anche in via finanziaria e amministrativa le cose 
hanno preceduto e procederanno regolarmente. Co- 
me rilevasi dal Bilancio e dalla Relazione dei Sin- 
daci, le spese si sono contenute in modesti limiti; 
si porterà solo qualche eve aumento negl. stip:n- 
di cel personale dpendente a partire dal 1908. 
L'impiego dci fondi sociali presso la Società Banca- 
ria Italiana, che ha assunto il servizio di cassa, 
fu sempre vantaggioso, con interessi cioè mai in- 
feriori a quelli corrisposti per Statuto ai Soci, con 
scilitvo così ddl preventivo di spesa. Forse ira 
qualche mese, quando | lavori saranno inoltrati c 
vi saranno da pagare le prime provviste di mate- 
riale, si richiederà il versamento di altri decimi, 
ma in limiti ristretti e con congruo preavviso. 

Il Bilancio chiuso al 31 dicembre si salda- sulla 
somma totale di L. 3,503,086,83 (tenendo conto 
delle spese fatte in L. 491,854,16. (Spese anticipa- 
te costr. linea - loro ammontare L. 350,000; Spese 
d'impianto 22,483,30; Spese generali: d’ammin:- 
strazione e per preparazione progetto definitivo lire 
50,499,36; Imposte e tasse 4,992, 39; 


SAFE 


inter:ssi 


Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 
Filiali: Genova, Via Consolazione, 77 - 


Firenze, Via Orivolo, 39 - Terino, Via Alfieri, 5 
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SOCIETA ITALIANA. 


Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


NOG O IO IS Уу SH um 


[ШШ ЇЇЇЇШЇЇЇЇ metalica 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negii Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO н lug.C.CLERICIEL. |. 


| 


Si pud usare tanto per corrente continua che alternata 
9140 0001-008 *eyerng - ejepueo səd џем | ошпѕпод 


а es — 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Mon unnerisce - D luce ЇШЇП 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


Bi fabbrica int 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche 7 - Via Broggi, 6. Milano. 

Francia: Società Lacnrriere - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 
ecc. ecc. 
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TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


- 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cerhale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichfenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: n » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 


8 01 


SOCIETA NAZIONALE 


LLL DELLE == 


OFFICINE.SAVIGLIANO 


¡TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


Capitale Sociale L. 4.000.000 


Impianti Elettrici Completi x >+ 
Alternatori Dinamo +. ж ж > 
Trasformatori - Motori x + + «+ 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
trico * + + * * »* * * 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 
[magnetica * + +» ж x x 
Gru e Argani a comando elettrico e 
a mano х + + x к x >* 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

пвп т, PALERMO - Luigi Langie o, Via 
Villarosa, 8 a 8-б 

GENOVA - A. М. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


ШИШИ ШИШ 


Sindacato fra le Fabbriche Europee 


di lampade ad incandeseenza 
Società con capitale limitato 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


Telegrammi: Vauvauge Beriino 


a? _—_—====z====—====*** =j 
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vr IMPORTANTE з= 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti 
delle 


Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


«а 
4 


Piemonte, Lombardia, Liguria: . 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


| 
| 


| 
| 
| 


| 


Il 
| 


| 


incandescenza 


MILANO, Piazza Castello, 11 


ҮЛ 


||| 


Veneto e [talia Centrale: 
Ing. Qalahrega, Lichtenberger $ Ori 
Torino - Filiale di Venezia —— 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


Candia & Co., Маро ————— = 


AS O | E T 


Nuovo listino dei prezzi 
dal Dicembre 1906 


— -— 


Vendita solo ai rivenditori. 
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passivi lire 63,879,20) che diminuite degli interessi 
attivi in L. 39,756,10 residuano in L. 542,098,00. 

Furono rieletti a consiglieri i spno.1 Cioja avv. 
Giuseppe; Dozzio cav. Ugo, Tremontani comm. 
ing. Vittorio, Rusconi Clerici nob. ing. Giulio, 
Scalini on. dott, comm. Enrico, scadenti per estra- 
zione a sorte; fu ratificata la nomina alla carica di 
consigliere dell'on. Baragiola dott. Pietro, fatta 
dal Consiglio d'Amministrazione per portare a TI 
il numero dei consiglieri; furono nominati sindaci 
effettivi i signori: Castelli ing. Ariberto; Mazzuc- 
chetti Enrico с Scolari avv. comm. Leone, ed a 
supplenti: Cagnoni cav. Gian Fianco e Lattes 
comm. ing. Oreste. 


Soc. elettrica ed elettrochimica del Caffaro - Mi- 


lano. 


leri l'altro si tenne l'assemblea gencrale ordina- 
ria degli azionisti di questa Società per approvare il 
bilancio del 1907 che ebbe risultanze finanziarie 
soddisfacenti. 

La relazione del Consiglio d'Amminist azionc in- 
lorma che l'esercizio del riparto elettrico fu regola- 
re durante tutto l’anno. Nell'estate scorsa si «bbe 
campo di effettuare tutti gli importanti lavori di 
riparazione straordinari al canale di derivazione ed 
alla centrale di Ponte Caffaro, lavori che si sono 
resi necessari in conseguenza del d sastro che li 
ha colpiti nel novembre 1906. 

Per effetto delle spese che ne sono derivate e che 
si ripercuoteranno in parte anche nell'esc;cizio 
1908, gli ammortamenti dovettero essere limitati 
ài brevetti Solvay. 

Il Consiglio afferma però la consistenza patrimo- 
nale dell'azienda pel fatto che, oltre al macchina- 
rio acquistato a buone condizioni, anche i metalli, 
che formano gran parte dell'attivo, furono pure ac- 
quistati a condizioni vantaggiose. | 

I lavori straordinari di rinforzo ¿seguiti al Calfa- 
ro danno affidamento che nessun danno ulteriore 
dovrà temersi da qualsiasi piena quel fiumc. 

La centrale a vapore funzionerà fra breve e si 
potrà allora, con sicurezza, svolgere il programma 
per l'utilizzazione completa di tutta l'energia che 
col macchinario installato si può generare. 

Dalla Direzione del riparto clettrico venne pure 
compilato il preventivo per l'utilizzazione dell'ener- 
gia derivabile dal Caffaro, a monte dell'attuale pre- 
sa: tale concessione il Consigl' o hi potuto оі пе: 
re dai signori eredi del fu comm. Luigi Erba, c d! 
signor Curlatti cav. Pietro, i quali consentivono 
alla cessione col solo rimborso’ dell: spese fatte. 


Tra breve il Consiglio dovrà deliberare in ordine a 


quella importante opera. 
Il Riparto elettrochimico ha proceduto in modo 
pienamente normale. Mercé la convenzione stipu- 
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Carboni elettrici - Accessori per impianti elettriel 
isolatori di percellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ese. 
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Ampermetro 
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Contatori di Energia Elettrica 
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Contatori per alte tensioni. 
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tipo e dimensione. 
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DI ELETTRICITÀ 
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== Alternatori = Motori == 
T rasformatori = Convertitori 


LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


Dinamo e Motori a corrente continua == 


| ——— Preventivi pue com qut I] a richiesta 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante 01101: Glasgow - Oberhausen 


Procuratore Generale 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caidala Babcock A Wilcox con surriscaldatore. 


t 
Esposizione Interna- GRAND PRI La più grande i 
zionale Milano 1906 | —  Onorificenza : 


—————— e Sani 
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Surriscaldatori di vapore 
ч Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili | 
Tubazioni in acciaio | 


IMPIANTI TERRESTRI рй di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 > j 
IN ITALIA » » 140.000 » » 


Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


{ > Allgemeine Elektricitáts-Geselischaf © 


BERLINO 


MICANITE. 
Fabbricazione di ogni tipo, ЇЇ fogli flessibili e duri, ЇЇ tutti gli spessori 


. Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
= TUBI MICANITE > === 


TEL i ina 


Le Centrali, le Ditte eletrotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro signor — 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 


Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 
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PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA - 
SINO A 50 MILA VOLT 


CINQUE DIPLOMI D'ONORE 
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CAVI METALLICI 
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Lopovico Hess 


MILANO 


15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
SACE G - 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


Casa fondata nel 189% 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


+. DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI 1. L. Z. 


E 
TUBI ORIGINALI ** BERGMANN . E MATERIALI ELETTRIC! 
CONTATORI! PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA? 


. LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
О METALILIO 


Nuova zanca-isolatore 


(Brevetto Rentzsch 


iN 


TI più perfetto isolament = 


2 === tro la terra 


NUOVO ISOLATORE 


(Brevetto Rentzscl) 


e 


Questo isolatore sostituisce vantaggiosamente gli iso- 


atori a campana, specialmente in impianti interni ad alta // — 
tensione ed in locali umidi ——————————————— | 


Domandare Listino N. 51 ————— 


- “ave Cerbcalternatore da 3000 Kwats. 
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Si ottiene un 


| Risparmio del 30°, di consumo 


impiegando 


AM ” 


Lampade a filamento metallizzato 


P per tensioni da 100-120 volts, 
16, 25 e 32 candele 


Consumo di Energia 

A VISI E SENO SS TO Kup PIECE IN ^ £ 
Watt 2 1/4 per candela 
— — dai ivi ЧАНЫ o ШЕ nt 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 


+ circa 500 ore «— 
16, 25, 32 e 100 candele — 100-125 volts 


Ing. Qalabrega Lichtenberger е 


TORINO - Via Lagrange, 29 
VENEZIA += San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 


Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di GGNTATORI ELETTRICI 
per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Contatore per cerreute trifase 
fas] nen ecquilibrate. e А ә , 0 e , 
Per schiarimenti domandare descrizioni e prezsí correnti 


ШАШ BREGA LICHTENBERGER & ORI; 


DI MATERIALI ED | ED ACCESSORI 
PER I MPIANNTI 


TA TURBINE a 
» 77 


DINAMO 


ALTERNATORI 
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66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento е cucita 
„мї AD WAEDENSWEIL =æ (Svizzera) 


TOMUS Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino 4 Filiale di VEREZIA 


S. Moisé B. 2085. 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi eletirici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


ыш. Шш p- Reostati — Moderatori di luce. 
E 22 Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
d € A cleri (già parecchi in funzione). 


saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


) 
Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 
| Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 

4 

\ 


Apparecchi per сисїпа elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- + 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, + 
caflettiere, tejere, ecc. : 


BO 7 Medaglie d'Oro 9.4 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


ete GARANZIA, per ogni ае UN ANNO. 2» 
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Lampada ad arco a globo chiuso 
la piü conveniente per 


isis! amicae JANAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PABST 
BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 


iN 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL. 


` per impianti ad alta tensione 


miniere, tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


ШШ T Strassenbohnhedari 


. BERLINO 

Ne 3 
Materiale per linee Е e ferrovie 
Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


In derivazione su 110 e su 220 volt cirea — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 a volt. 


Lunga durafa del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO coro buens No, 6 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 
‘Filiberto Vigliano = Milano A 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


еу _ 
ZETA) Поп һа luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: . ficata - Maggior intensità di corrente 


E Occorre minor -quantitá di elettro- 
'S geno che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l'Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO AIA ss 


BEBRÜDER ADT à. 6. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica we" per Materiali Elettrici Isolanti 


“ LGV +» ILNVIOSI 1901 


шэш тр пош пош pejuow 


GEBRÜDI DER ADT AKTIER-GESELGOMIT, =“ tinte 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per Installazione di Tubi == 
рег ГМаНа Settentrionale e Centrale per italia Meridionale 


ALFRED SCHMITZ successore 
Ing. A. C. PIVA RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 
MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 
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Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici » Pozzi Artesiani == 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponible. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


‘=== Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. —— --——- — 
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SOCIETA SVIZZERA 
ось: MACCHINE LENTZ, 


GIUBIASCO - BELLINZONA: 


MACCHINE A INSTALLAZIONE 


SITI 


VAPORE CON Mos e SER MODERNA 
DISTRIBUZIONE fl uo WR È MATERIALI 
A VALVOLE / OZ ERE] OTTIMI 
M COSTRUZIONE 
ACCURATA 


> 1 ESECUZIONE 
[ШЇЇ || PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER ТАША 


MILANO - FORO BONAPARTE. 76 - MILANO 


i x d 
lata coi fabbricanti esteri, e per effetto del dazio sul 
cloruro di calce, questo prodotto che ha sempre 
lormato l'incubo «dell'industria clettrolitica d-lla 
soda, viene ora collocato in misura maggiore cel 
previsto (€ già quasi totalmente impegnata la pro- 
duzione sociale del 1908), ció che permetterà di in- 
tensificare, nel corrente esercizio, la produzione del- 
la soda caustica, con conseguenti maggiori benefici 
pel bilancio. Nel 1807 si fabbricarono : Soluzione 
soda caustica Ol. 37,611; Soda secca т, 
ruro di calce 38,053; Cloro liquido 7; lpoclorito 
di soda 419. 

Un aggravio di carattere eccezionale, 
rilevare nel bilancio, è rappresentato dalla spesa d 
L. 33,510,17 relativa alle esperienze «seguite. dal 
dott. Helbig per la produzione di nitrato d. ca c 


203; Clo- 


che vuols. 


ed acido nitrico. 

Le risultanze, per quanto scientificamente con- 
lortanti, lo furono poco dal lato del reddito ritrai- 
bile da un impianto in grande, per la qual cosa 
si dovette rinunciare ad ogni idea di acquisto di 
brevetti e di impianto di stabilimenti. 

Il bilancio segna in L.it. 353,104,65 gli utili net- 
ti dell'esercizio 1907. Di essi venne approvato il 
seguente riparto.. 5 % al fondo di riserva L. 17 mila 
IO % ai promctori lire 35,310,16; 5 ^ 
so per azione); Rce- 


e 655,23; 
agli azionisti L. 300,000 (12, 
siduo a nuovo L. 138,96. 
Attività : Impianto idroelettrico del Caffaro: O- 
pere idrauliche L. 1,262,793,26; Centrale di P. 
Caffaro e ricevitrice di Brescia: Fabbrcati ed o- 
pere murarie 369,142,66; Macchinario 701,289,50; 
Linea di trasmissione alta tensione c linca telefoni- 
ca 586,764,10; Spese diverse d'impianto lire 432 
mila.e 741,27; Centrale a vapore in Brescia (in co- 
strazione) 124,645,06; Stabilimento clettrochimico 
in Brescia : Terreni 26,923,86; Edifici 573,826,14; 
Maéchinario ed arredamenti 1,533,320,57, Spese 
diverse d'impianto 240,306,09* Breveiti Solvay li- 
re: 210,000 ; Terreni di riserva 91,524; Numcrar;o 
in'eassa 2,207,30; Titoli di terzi in deposito, a ga- 
randia 150,000; Valori с titoli di proprietà depo- 
эй a cauzione lire 73,310; Mobili 13,174,70; Ma- 
teríe: prime, imballaggi, scorte varie, ingredienti 
ed- ‘ &pprovvigionamenti diversi, ena ed at- 
vem — Vagoni serbatoi 161,756,13; Merci pro- 
dotté. esistenti nello stabilimento e nel deposito di 
Milano 42,228,35; Crediti: verso 1 clienti 91,176,91 
Diversi 84,343,93; Spese di competenza dell eser- 
Сө 1908 175,938,84; Cauzione amministratori 
3gxóoo. Totale L. 7,148,418,67. 
Gapitale sociale costituito da N. 
nominali L. 250 L. 6.000.000. Passivita : 
verso fornitori L. 133325,01; Diversi 
Depositanti di titoli a garanzia 150,000; Rendite 
di spettanza dell'esercizio 1908 53,33,34; Conti 
correnti 56,295,40; amministra- 
€ 


Selve Fratelli |, ЕДШ 


Filo e verghe ottone e rame 


SPECIALITA’ 
DONNAZ - Val d'Aosta filo e corde di rame 


24,000 azioni di 
Debiti: 


52,300,27; 


passivi Cauzione 


E a T 


RIVISTA TECNICA. 


XXXV 


per qualunaus applicazione. applicazione 
elettrica 
e per Stufe americane 


иш Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


MI CA Rappresentante per l'Italia: 


Corrispondenza in Francese (Gius. Riccardi - Corso Vitt. Em. 34, Torino 


Э Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Socletà per l'industria 
[ M | { ed il commercio del iubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


` Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore 


Ollo speciale per motori a gas 
di di 0195 e grasso per dinamo elettriche 


Mastice di manganese per guarnizioni a vapore 265 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


Società Eleftrodinamica 


E. G. ALIOTH 


Rappresentanza Generale 


Italiana della 
e 


Sede Centrale MILANO 
00010 Tecnico е Amministrativo a Principe Umberto, 28 


UFFICIO SUCCURSALE - Jia Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO Di DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» >» GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
>  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» > VENEZIA - c. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
э  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


illuminazione e trasmissione d'energia - Altermator! - DI- 
samo - Motori - Trasformaterl - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richieata 


S 28 


N 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC - 
Fabbrica Specialista 
di 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


КОРА fabbriche a Lipsia (Germania 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix i 


SUC 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 3 С. 


Società in accomandita per azioni — Capitale L. 2.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


a Appurecchl elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
— Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— lnterruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a distanza, ad apertura nell'aria, nell’olio, immediati, a 
tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70051). 


Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per arch 


INSERITORI 


i nervplici e doppi per batterie di aeeumulateri 
, 


E | | SOM | , Regolatori automatici pel sistema di survoltaggie Magriai 


| REOSTATI a ventaglio ed a corsoio ===> 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento == 
H en e, zio T i 
Apparecchi per ret] aeree ser testone рег вео Condensatori Elettrici езге ele sopratcasiont ont 


SCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRENTE 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Flettrotecnica 


——mz_P__T 


HARTMANN. &-BRAUN + Sea эст 
| ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo sosc | 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 | 
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di Resistenze, 
Isolazioni, Capacità, 


e per ZA s Т d'iscioment 
Localizzazione di difett] 4 + 
æ dl isolazione nei cavi 


aD ou Qu 
| E i | 
= PROVAPARAFILMINI = : ь | 
Impianti di Laboratorio = E | 


VETTURE DI MISURA 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Societá in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


мө», MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) | у шн 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


ur Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
Rappresentanze e deposite. valvole, Valvole fhsibili a ento argento. Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
ROMA - G. Thurlow — Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
— Via Cernala, эл e c. Baaillo, 14-14 — per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 
CE 754 d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 

. GENOVA - lag. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 


— Via XX Settembre, 16 — Impianto speclale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
TORINO - Enrico Piumatti qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e conimutatori per qualunqne applicazione 
— Via S. Quintino, и — dietro indicazioni o disegni. 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Maggiore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 


Ufficio Elettrotecnico .Industriale 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 24-87 === 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


Erdmann Kircheis, Aue (Sassonia) 


FABBRICA di MACCHINE e FONDERIA 


Casa fondata nel 1861 


ДЬ 4 


Specialitá іп Macchine, Utensili, Trancie, Presse, ecc. 


per la 


LAVORAZIONE DEL PIOMBO E DEI METALLI || 


Specie anche per 
OFFICINE ELETTRICHE. 1»? vasti Stabilimenti del genere 
con oltre 8350 operai. 
ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI P'aitiGr 1900: LA MASSIMA ONORIFICENZA: «GRAND PRIX» 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1900 GRAN PREMIO» 


COSTRUZIONE 
RISPONDENTE ALLO SCOPO 


MATERIALE GARANTITO OTTIMO 


9 K 
ESECUZIONE ACCURATISSIMA erke 
Cataloghi illustrati schiarimenti e preventivi gratis. M 105 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori а Gas ‘OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori ad olii pesanti “ОТТО, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a ВОО oavall! 


E. 


Е 


PREZZI MODICISSIMI 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


Funzionamento conforme al brevetto Diesel, Vol. 27, N. 32915 


77 IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
ii FORZA*MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Inc. MARI ETTI. & 


| | PREMIATA FABBRICA. 
DIMATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO | 


“Via S. Quintino, 12 Telefono 27 - 8] 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. 


Fabbricazione di MIC ANIT E d'ogní specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito с di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolíle ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati cel medesimo sistema 
e mei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


T 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E KIL.IAL.I 


Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 

Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- | Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 
a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


4i И 1908 


tori lire 350,000. Tctale capitale sociale e passiv - 
tà L. 6,795,314,02. Utile netto dell'esercizio 1907 
L. 353:104,65. Totale L. 7.148.418.67. 


S. A. funicolare e tramvia - Bergamo. 


Presenti i portatori di 1207 azioni si è tenuta la 
assemblea generale ordinaria degli azionisti di que- 
sta Società. 

Venne approvato il b.lancio al 31 dicemb:e, 1907 
ed un dividendo di L. 35 per azione. 

Vennero poi rieletti: il cav. Piero Cavalli, amm.- 
nistratore delegato: l'on. Giacinto Benaglio, il 
conte Stanislao Medolago Albani e Ambrosioni 
Carlo, sindaci effettivi; l'avv. Bailo Giovanni e 
Broletti Pietro (nuova elezione), sindaci supplenti. 

Dopo lunga ей animata discussione venne ap- 
provata la proposta del Consiglio di Amministra- 
zione di costruire ed esercire la tramvia elettrica 
Bergamo-Albino, sempre s’intende, che, superata 
ogni opposizione, la relativa concessione governa- 
tiva venga accordata. 

Fu poi deliberato il rimborso di L. 400 per ognu- 
na delle 2000 azioni limitando così il capitale socia- 
le a lire 200.000, e distribuendo in aggiunta L. 100 
per azione mediante prelievo di L. 200.000 dal fon- 
do di riserva straordinario. 

Infine l'assemblea votò la riforma di a'cuni ar- 
ticoli allo Statuto, cambiando anche la denomina- 
zone alla Società nella scguente: Tramv:e elcttri- 
che intercomunali di Bergamo, e concedendo mag- 
giori faco!tà al proprio Consiglio d'amm'nistra- 
zione. 


Manifattura italiana cinghie Masson! e Moroni - 
Milano. 


Il Consiglio d'Amministrazione di questa Soc:eta, 
che ha un capitale di 1.009.000 in azioni da lire 
100, formato il bilancio del 2.0 esercizio sociale 
chiuso al 31 dicembre 1907, ha deliberato di pro- 
porre all'Assemb!ea degli Azionisti un dividendo di 
L. 14 per ogni azione da L. 100. Nell'esercizio 
precedente erano state distribuite L. 9 per azione 


VARIETA' 
Prova di vernici isolanti. 


A.-R. Warnes ha esegu'to del'e interessanti espe- 
rienze dimostrando che l'olio di lino contenuto in 
certe vernici dà a queste ultime delle proprietà 
sfavorevoli per l'isolamento. Infatti una vernice 
contenente olio di lino, racchiude assai piü umidità 
di una vernice composta senza alcun olio della 
Stessa specie. 

Il Warnes ha eseguito delle esperienze su lamine 
metall.che sottili spalmate con tre vernici differenti ; 
queste lamine vennero poi esposte all'umidità atmo- 
sferica : il risultato delle esperienze ha dato le se- 


Ing. QUERINI e PRATI 


Costruzione di Linee Elettriche 
| — PROGETTI e IMPIANTI — 


MILANO — Corso S. Celso, 15 


CONSULENZG 
COSTRUZIONI 


RIVISTA TECNICA. 
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. SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & C. 
di SIRV CHAMON & €. - Milano 


Istrumenti 


Misura | 


el stema Meylan-d'Areonval 


У 1 Articoli Elettricità 
Tito Scar AMUuzzino iter basta tensione 
MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 7592 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 


e nudi — Amperometri e Voltameiri — Istrumenti di fisica - 
Protettori per condutture elettriche — Ѕсаг:сатогі Wurtz — Inte- 
ruttori — Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso. 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


per luce elettrica — Cavi elettrici. 


brica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 
Rappr. per Alla Italia: 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


Elekt. Giuhlampenfabrik Fab 


AARAU. suisse 


PREMIATA FABBRICA 
DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


| Grande MEDAGLIA D'ORO 


j| === Esposizione di Milano 1906 = 


Edoardo Weil 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2.88 
Jr 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


8082 ed articoli affini 
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“шз Rappresentante gen. per l'Italia e Svizzera 


DELLA 


TELEPHON РАВКІК A. B. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio Esposizione interna: 


Milano 1906 


Gran 


Diploma d'Onore 


= Land und Seekabelwerke A. 6. 
N e CÖLN-NIPPES e 
Rappr: Tito Scaramuzzino tea ats Ay, 1 | 


Telefono 75-92 


— ф = 


Gran Premio 


Esposizione - 


Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 
Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 
yotometro industriale Hermann per lampade incandescenti | 


Interna zion. 


- Milano 1906 г 


eS 
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IMPIANTI | 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 | MILANO 


29% 7 Жылый 


an © р E AED > 
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= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


FORNITORE DELLA REAL €: 


CARLO Ix NAEF n LAMIERE 
MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 
Mi acchine, Шепа ili ed Accessori per la B Stampate * 


sta (specialità 
ра n п ratore per Fonderia, px Ga 
Lattoni "abbro, 


RSA ME x Chiodate 
Caldaie - Copertüre-» Tubi chiodali 


^ per filtri e trivelli ---.“* 


ERNST MECK 7 Norimberga 


о Carpet есе 
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KLÓCKNER, Ingegnere - и-ий 7 


Fabbrica specializzafa per la cosfruzione delle resisfenze Elefíriche 
=~~ di qualsiasi fino e di kontroller ————— 


ce A AA-AAA I, HE 
` | 
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Controller norma!e. Controller per automobile. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote Vis ie и zi ~ Telefono 30-05 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI Ё 
. WEIDMANR e RAPPERSWIL (ишз) 


| Specialità fabbricazione di 


ШШШ ИШИ «ncs, 


| preparato specialmente per uso elettr co in fogli da 1/10 fino a 
i Is mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


. CARTONE “ PRESSSPAN,, coa mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica 
x Dara [лден де e non rappresentanza “UB 


Friedr. È Dick, Esslingena N. 


бо medaglie 
500 operai 
300 HP 


Utensili speciali 
Dick per Elettro- 
tecnici, Automobi- 
listi, Orologiai, ecc. 

- Lime di precisione 
Dick fino ai tagli 
più impalpabili a taglio normale oppure on- 
duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 


telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche ed elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI 
con assortimento di utensili e lime Dick 


[отепа E Dir. Ё" Gerosa 


MILANO 
Vittoria Colonna, 9 (Via San Ser. 


A н NE ANC 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


Impianti telefonici a batteria centrare 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 
— шш elettriche ed accessori - Ventilatori == 


Rappresentato dalla Ditta 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. Eufemia, 29- 


7 


La nuova lampada "OSRAM, 


Un Watt per candela TO “lo di economia 


MILI DU 


Si puó usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for: 


nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglúhlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l1l'Italiuost 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


a 


Manufacture spéciale.de Guirs et Courroie: 


ло Medaglie - З Diplomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di l'arcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SEN 


per la concia delle pelli 


чч 


Stabilimento di Rifinizion' 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 7) 
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© n { Marche accred tats: 

j Scellos 

Zi, Scellos-Extraforl 
Scellos-Rènvidèurs 


as e (Hidrofuge) 
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GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 


SS 
- N 
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guenti percentuali di umid:tá assorbita dalle 1апи- 


ne in vari periodi di tempo. 
| TAN 1 glorno rs giorni 15 sett. 
Vemice composta principalmente 


d'olio di lino 0,25 0,53 1,34 
Ls —— - d 
Vernice con 15%, d'olio di lino 0,15 0,28 0,49 
Vernice senza olio di lino 0,03 0,20 0,35 


Delle lamine del'a stessa specie, immerse ncl- 
l'acqua a 13% durante 24 ore, hanno rivelato : per la 
prima vernice un assorbimento di acqua del 2,84 
per cento; per la seconda 0,85 % ; per la terza, che 
son conteneva affatto clio di lino, del 0,15 %. 

L'applicazione di uno strato d’olio di lino sopra 
una stofia di tela o di cotonc non impedisce affatto, 
anzi favorisce l'assorbimento dell'um:dità da parte 
cella stoffa. 

Per determinare la rigidità die'cttrica delle ver- 
nici, il Warnes immerse dei pezzi di tela in una ver- 
nice a base d'olio di lino, poi fece asciugare questi 
pezzi all'aria libera durante tre mesi. 

Siccome l'olio, dopo questo periodo di tempo, 
era già quasi completamente ossidato, egli ha di 
nuovo risca'dato queste pezze tenendole poi duran- 
te un mese in un locale avente una temperatura co- 
stante di 15.°. L’A. constató allora che la tensione 
necessaria per ottenere la perforazione era di 462 
volt. Riscaldó poi gli stessi pezzi di tela durant? 
una settimana a 40° e li csaminò subit» dopo il 
raffreddamento. La tensione distruttiva in tal caso 
сга salita a 605 volt; dopo una nuova esposizione 
«Varia questa tensione era scesa a 484 volt. 

Al contrario, con pezze di tela immerse in una 
vernice che non conteneva olio di lino, la tensione 
di rottura è sempre restata la stessa, cioè 933 volt. 

Le suddette prove sono state eseguite con una 
corrente alternata di 42 periodi tra delle lamine c- 
"годі di 13 cm*. 

E” stato ancora constatato che gli strati di una 
\ernice contenente dell'ol'o di lino si contraggano 
molto di piú degli altri quando vengono sottoposti 
à forti temperature e che esse si disseccano sempre 
troppo e si staccano inoltre più facilmente, rom- 
pendosi. | 

L'A. attribuisce finalmente la tinta verde che si 
produce sulle vecchie bobine, alla presenza di una 
certa quntità di olio di lino nelle sostanze che han- 
no servito ad impregnare il ricoprimento del filo di 
avvo'gimento. 

ll precipitato verde che si forma ё composto di 
sali di rame prodotti dag'i acidi contenuti nell'olio. 

La formazione di questi sali è più rapida quando, 
її vernice adoperata contenendo olio di lino, si ha 
una maggior quantità di umidità tolta dall’aria cir- 
costante. 


L'energia idrica nella Svizzera. 
Dall'anno 1891 al 1903 l'altitudine media delle 
cadute utilizzate in Isvizzera va da 42 a 145 m. 


GETTI ın „ЕА MILANESE DI КОСО 
ACCIAIO 


апі forma e dimens:one 
MILANO — Corso Lodi 


9 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 81 - TORINO - Telefono 12 в 14-82 


Ж 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


hb. — RII 


ШЇЇ Droti-und Navel-Werke 


Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Е Nuovo metodo d'isolamento 
$ 3 per fili e cavi elettrici —————— 
Brevetto Italiano N. 513571 | 
IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
С рег gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
$ 3 chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
- 3 i luoghi esposti a pericoli d’esplosione, per 
E 3 teatri e luoghi pubblici, ecc. 

VANTAGGI PRINCIPALI: 


— 3 1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 


È . LJ . . 

t sferiche, vapori, acidi, ecc. 

"AE 2) Resistenza per altissime tensioni. 

T > 3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


—-————.9—9-*9e 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Í; Sig. EDOARDO WEIL 


Via Vincenzo Monti, 4 


 ————————"—————————————————— 
БЕЙЕУ КОНЕ a СИЕ БЕУ qe CL Mir mm 


Societá Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


іН ооо уа инослумзниллуойннип ү, 


; IL ‘ANAMALLAS XX VIA - :YAONAD. 

| == 1 '"UTTHSNIGNOX VIA - :HZNOMIA 77274.7/2 
toli “HSION *S - :VIZINAA 
cg ‘HNOAVI) VIA :VNON 
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- 111 — == 000'000'9 '"[ OLVSYAA A (S;AKJ — 000'000'9 “I HTVLIAVO 
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COMPAGNIA. ANONIMA CONTINENTALE 


a J] BRUNT « C. 


| 41-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
CdD e 


Contatori di Energia Elettrica “л” 


per corrente contínua ed alternata 
— monofase - bifase - trifase = 


per carichi equilibrati e non equi- 
libratí — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione» == 


Contatore ¡e correate sit.rnaia monof: se 


|Massíma sensibilità 


|.# Minimo autocon- 
sumo .* Semplicità 
|2 Robustezza .* 


Contatore 
per corrente cont'nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


rss 7a 


Chiedere Listini e Prezzi 


ШТА ЕЕС 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


ез I cantieri sono situati ail un'altitu- e 
= dine di circa 1000 ni. con grande Gal- к=з - 

leria per la lavorazione del legno, mu-| € E 
— <= muta di macchinario modernissimo 22 сз Turbi : "Ny 

e (motrice di 400 HP) per la produzione 25 urbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 

JE re ade po par ийре piene C ha Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
ыз > bicloruro di mercurio secondo il 81- с 2-а реале узев 
= E stema Kvan, il quale fino ad oggi ò| 2 C ES3 Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
5 ritenuto ч più perserta che si conosca. | Z— 2. petrolio, рег pressione fino а 40 atmosfere. 

y nesto legno d'alta montagna ormai | 9 9 А . t î 
аа ò ceneralmente preferito al castagno | È a Compi essori Centrifughi per pas comandati da turbine 
о cle, pel sno rapido deterioramento, à ё 3, ся o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 

чөө, > 1 1 Pec à ^ 211 " > fa > id t 
e > sog tto alla irequi nte Sostituzione e| =, m Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a iur- 
sr alle conseguenti enormi spese. Рег [5 2. == bina od elettrico 
ea $ questo motivo le Regie Poste germa-| T&A i 
"ES с | псе hanno preseritto per le condut- | 2 3 == Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 

ture aeree telefoniche e telegrafiche | o 2 
"= [il nostro оваа со иа БАА a Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
es 9 Жы ж ш Lia FAND i die с cn Comando Elettrico de'le Artiglierie, Timoni e Grue. 
Prc DITE ) i 5 appresentante - 
— є QM Fari, Fanali, Lampade ad Arco 
73 tta SIMONIS & Li ез Rappresentanti per 1° Italia 


MILANO Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


FABBRICA DI 


PAZZOLE ELETTRICHE 


di tutti 1 sistemi 


Unione Italiana = 
— (Gas-Elettricità 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


am 


BREVETTI 


L. BOUDREAUX - Parigi 


Rappresentanti Keyser & с. 
16, Thalgasse ZURIGO (Svizzera) 


Specialità in Spazzole a lamine di Carta metallica. Metallo 
speciale laminato di due o tre centesimi di millimetro di 
spessore. Brevettato in tutti і paesi. 


i Portaspazzola “ Supra ,, 


О ACA VANTAGGI PRINCIPALI 
SUP RA Contatto intimo, 


Breveté «$. e 0. б 
Pr ssíone normale 


Oh. Minimum di frizione. 


Impianti^ completi = 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo © 


= LAVORAZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


= 
= 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA 
CONTATORI DI GAS == CONTATORI ELETTRICI 
— CONTATORI D’ACQUA = 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA === 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO = STUFE 
== FORNELLI == CUCINE — SCALDABAGNI 
e == SCALDACQUA ISTANTANEI === 
ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ ===== 


"^ PARIS 


L. BOUDREAUX a der Posizione invariabile. 


Contro Dado piccolo 


indisserrabile 


O Xdottato dalla marina francese e 
dalle principali compagnie di strade 
errate, è 


TELEFONO N. 1639 — TELEGRAMMI ED Espressi VIGE 


Negli ultimi 4 anni si nota invece un ritorno verso 
le cadute di media altezza — da 50 a 80 metri. In 
senerale per ricavare una potenza un po” rilevante 
da queste cadute di altezza media occorrono lunghe 
derivazioni e adattamenti che portano a lavori mo'- 
to dispendiosi; ma si ha però con esse un vantag- 
vio notevole, che cioè la variazione annua della 
potenza di queste cadute è più debole di quella che 
si ha con le cadute che vengono dai ghiacciai. 

La seguente tabella contiene i prezzi medii per 
cavallo e le potenze di alcunc officine chc utilizzano 
cadute medie e basse da 4 a 8 m. 


© = © Q 
2299. | Sa | Be | ks | бое 
OFFICINE ESTEE | т | sa» Sa qa” 
vera [Ps $549| 892 | TE 
М © A es |o 7 [9 
mE л ay E Е2 |2 21-5 
La Goule . . | 1.423.000| 3.650| 1.700 390 840 
Ginevra . . . | 5.220.000 r2.000| 8.100 435 645 
Linthal 414.000| 1.000 510 414 810 
Hauterive 6.500.000| 7.200| 4.900 9oo| 1.350 
Montbovon . . | 5.850.000| 5.400| 2.650| 1.080| 2.200 
Kubelwerk . 5.190.000| 4.200| 3.000| 1.230| 1.720 
Sini . . . . |2.540.000| 2.000| 1.960| 1.270| 1.300 
Wynau . . . |3.000.000| 5.750| 2.800|  800| 1.070 
Hagneck. . . | 5.400.000| 5.200| 2.700| 1.040| 2.000 
Bexnau . | 8.500.000| 11.700| 8.450 725| 1.000 


Per evitare gli inconvenienti che derivano dalle 
variazioni di potenza durante le varie epoche del- 
l'anno, si è ricorso alle riserve a vapore c all'accor- 
do fra parecchie officine che utilizzano per quanto 
è possibile delle cadute, le quali hanno un minimo 
che non si verifica nella stessa epoca. Sono siate 
studiate anche altre soluzioni, per es. a Ruppoldin- 
gen nelle ore di basso carico, si fa risalire con delle 
pompe l'acqua che è a valle in un serbatoio a monte. 

Si verifica inoltre nei vari impianti che la doman- 
da di energia cresce molto rapidamente, così che 
in un tempo, relativamente corto, queste officine 
giungono ad csitare la loro potenza massima e sof- 
trono del loro stesso sviluppo. Secondo una stati- 
stica del 1902 sono 180.000 HP di potenza elettrica 
che viene utilizzata dall'insieme delle centrali che 
hanno fornito alla statistica dei dati quasi completi. 
Tale potenza si trova ridotta a 135.000 HP nel pe- 
riodo di magra; sono dunque 45 mila HP che bi- 
sogna ricavare dalia riserva a vapore o a gas, la 
quale non supera gli 11,850 cav. Questa riserva 
dovrà essere perciò prossimamente aumentata; si 
vede dunque che non solo la industria ritorna ad 
essere tributaria del carbone, ma da esso dipende 
la stessa centrale idroele:trica. 


Studio intorno ai prezzi dai vari sistemi di illu- 
minazione. 


Il professore Dórr di Francoforte, ha compiuto 
un interessante studio basandosi sopra il risultato 
di numerose esperienze pratiche, per stabilire il 
Prezzo dci vari sistemi di illuminazione. Egli ha pre- 


so come unità la forza illuminante di dieci candele 


Lt 


RIVISTA TECNICA. 


XLVII 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ud Alto Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE: 
QUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l'Italia; 


lag. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 
ng. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24. 


THE 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante & o 


e girevole con ventaglio dí I. 30 
in tutto ottone e nichelato 


* 


G. ACERBI 


= GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 


per l'Italia 


TELEFONO 20.61 
HORGEN 


David Pollier HORSE 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Interruttori e commutatori pendenti === 


Costruzione. Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


fc È 


. Soffietto -.Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. per to- 


gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antiítiz. — 
Pasta da collettori. — Contagiri ed altro. > 


Via Solferino 
NM. 30 


Ing. STEFANO PISCLER - Milano, 


edi precisione, 


(Ompassi CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


E. KRIEG 4 P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Sistema rotondo *' St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento е cottura 
WIERSS & Co. - Liestal 270850 | 


Marmitta 


uso domestico, ре» (ase di 
salute, Ipferme»'e, Fabbri. 
che, Forni, ecc., ecc. 


Appapecchi elettrici da 
riscaldamento e cottura, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


| —A Л 
JO. An. Materiale Elettrico ре Islante ПИШ 


Capitale Sociale L. 200.000 
Vernici P. & B. ì 


Nastri gommati Manson 


Forniture generali per l'Elettricità 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE 


Materiale Mica - Micanit Jaroslaw 


per qualunque Cartoni compressi tipo Weidmann 
| Fibra americana vulcanizzata 


Tela e Carta Giapponese 
Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare 


applicazione 
ye — 


elettrica 


Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta. 


ee 


ADOLFO RIQNON — 
TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 === Uu 


м st MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


$ y. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 3O 
ro 


Portalampade - Interruttori 

Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 

(0101000 Porcellane - Vetrerie - Lam- 

~ padine - Conduttori == 
о di 


IL Erom C J. VOGEL 


SOCIETÀ ANONIMA 
” azione di ШЇ in rame, costantana, nichelina, 


ШЕ in seta e cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


ШЇЇ 


presso presso Berlino 


Bobine 


per Suonerie 


: No. x E N | 
Mi ш, NS gui 


мц 
z : WEE | 


е 


Telefoni 


Ф 


Cordoni 
Telefonici 


чы: Жыз n ecc, 


Premiata alle principali Esposizioni 
"5 e 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


DITTA. 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


ze > 1 
wa = ^ Tut 
= м >; sa m "wn n AN 


MOTORI 


impianti eseguiti 


IDRAULICI 
1555 (огли ne 


DIPLOMA A TORINO 


Gataloghi e preventivi a richiesta 


S-2 NI 


Compagnia Sturtevani 


VENTILATORI 
FORGIE 


usi Applicazione 

з — agli essicatoi, tra- 
sporti poeumatici, tiraggio 
ipdotto. - 2 


А$РОКТАДОМ! 
POLVERI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta 


(SOCIETÀ rex ca TRAZIONE 
ELETTRICA 


An. pet Azioni - Cap. 1.000.000 - Vers. 300.000 
Sede In MILANO - Vignola, 6 


‘Telefono 05-24 


TS 


Impianti di trazione 
con automobili elettrici 
a filo aereo 


JI sistema più indicato per servizi pubblici: 


per la maggior sicurezza 


di funzionamento 
Deposito di Isolanti Ohio Brass Co, 


per la maggior economia 
nelle spese per vett-km. 


Preventivi a richiesta 


ЖҮЙҮТ 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


Istrumenti per quadri da distribuzione 
ISTRUMENTI TRASPORTABILI 


d’ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


SAL IS IO IIA II IO ANDO IO BT AI A LS ID 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


SOC. AN. MATERIALE ELETTRICO via sotrcrino, 29-54 


e SOCIETÀ ANONIME RIUNITE 01 ELETTRICITÀ | 


Vereinigte Clektricitat 


VIENNA - BUDAPEST: 
a ere a 
Alternatori - Dinamo 
Motori - Zrasformatori 
A 
Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 
applicazione elettromeccanica «+ 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


.. Rappresentanza generale per l'Italia: $ 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1744 


OLII e GRASO per macchine 


m EMILIO FOLTZER 


MARCA 


CANNONE 


aa 


CINGHIE 


OVRROIE: е, _DI CRINE 
> “Lancashire, 


MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 


DEPURATORI e 
FILTRI D’ACQUA 
Cavafanghi 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


Disoliatori di vapore T UE 
о |Beservelore “ELERTROSTEAR, 


MACDONALD 
per conservare i collettori 


HANS REISERT I Colonia ed eliminare le scintille 
Ө Luigi Rossi - Milano 


Piazza P. Ferrari, 8 - Telef. 1-93 


RIVISTA TECNICA. LI 


рег la durata di un'ora. Il costo è espresso in cen- 


кы Petrolio sotto pressione 0.12 ING. NICOLA ROMEO & 0. 


Lampade ad arco а fiamma 0.20 
Lampade elettriche a vapore di Telefone MILANO Telegrammi 
mercurio 0.31 28-61 Foro Bonaparte, 35 BELUWIG 
Incandescenza a gas 0,31 —————————— T э ш ш ш 
e a petrolio 0.50 " i x К 
Petrolio 0.57 
Lampade elettriche a osmio 0.91 ТТПТТ [И Il [| 
Lampade elettriche a tantalio I 
Lampade ad arco a corrente al- ESCAVAZIONE DI CANALI 
ternativa I — эе A 
| Lampade di Nernst 1.06 | cid dene с is 
Piccole lampade ad arco 1.12 
Acetilene 1.50 
Lampade incandescenza a fila- 
mento di carbonio 2 — 
Gas (becchi rotondi) 2 — 
Gas (becchi a farfalla) 3.12 
Candela stearica 13.70 | 


Queste cifre si adattano naturalmente ai piezzi 
di costo della Germania, in cui il petrolio costa 
lire 0,27 il litro, l'energia elettrica 0,62 al kilo- 
watt-ora, l'acetilene Lire 1,50 al metro cubo, il 
gas 0,20 il metro cubo e le candele una media di 
lire 1,83 al chilogrammo. 

Per l'Italia i prezzi debbono subire delle modi- 
hicazioni, specialmente in ciò che riguarda il petro- 
lio che costa un prezzo maggiore da по’, mentre 
invece il prezzo del carburo di calcio per la produ- 
zione dell acetilone è minore, come pure l'energia 


Perforazione Istmo di Panama 
(3UO0IdWIS) 6299425107] 200120101294 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economía ed efficacia 
(Chiece ce il nostro Catalogo N. 4) 


clettrica. | i S 
venivazioni wsceca | COMPRESSOR! D'ARIA 
Firenze. -— Fu concesso ai signori Forlai Pietro 
cd Emilio fu Gactano la facoltà di derivare acque di tutte le Des per tutte le 
dal fiume Reno nella stagione invernale in comu- dimensioni ~~“ applicazioni 
ne di Pistoia frazione Porta al Borgo, provincia di Compressori a cinghia a vapore :cc. 


Firenze, nella quantità complessiva di moduli 0,397 
di cui moduli 0,227 con obbligo di restituire le co- 
lature, per l'alimentazione di due vasche di conge- 
lamento della superficie di mq. 4920 destinate alla. 
formazione del ghiaccio naturale. | 


Semplici - Duplex - Compound 


Ip 


Firenze, — Fu concesso ai signori Vivarelli Fo- 
resto ed Annunziata Traversari vedova Vivarelli 
Roberto fu Pellegiino la facoltà di derivare acqua 
dal fiume Reno in comune di Pistoia, frazione Por- 
ta al Borgo, provincia di Firenze, nella quantità di 
moduli 0,313 di cui moduli 0,125 con obbligo di 


17 Tipi 
di Compressori 
9Ssse][) Vye mossəsdwo) 


0jUSUJIpUSJ 00185110 


restituire le colature al'o scopo di alimentare nella Compressori Compound Classe 1. c. 
stagione invernale una vasca di congelamento della Applicazion: dell'aria compressa a 
superficie di mq. 5480 destinata alla formazione del MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 
ghiaccio naturalc. ————сыр 

Como. — La Societá anonima Orobia ha presen- 


г i Materiale della 
tato domanda diretta ad ottenere la concessione 


trentennale di derivazione d'acqua dal torre ite Val- INGERSOLL RAND C. 


le dei Monasteri in territorio dei comuni di Linza- NEW-YORK - PARIGI 
nico e di Abbadia sopra Adda, per la produzione Rappresentanti esclusivi per l'Italia 
di energia elettrica da impicgarsi per illuminazione Ing. N ICO LA ROM FO & C. 
€ forza motrice. | 
Telefono M | L А М О Telegrammi 
Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


.Stab. Lito-Tipografico б. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


utili 


Tiralinee pe. 32 puntegglate diverse 


L'Olio speciale di terpentina 


è un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente piú a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


ИЕ ЧУ ЧУЧУ АУ ЧУ ЧУ ЧУКЧУ СӨ СЫ СУ БУ ЛЕ КЕ КЧ af S LSO LIS NI ISO II III АЛ NISENI NI A ALA PI PT 


L'Olio da macchina 


é il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessore dei brevetti per tutt! i paesi 


D. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


GLASS. MACCHINE COMPA- 


La « WINDOW. 
NY » a Pittsburg (S. U. A.) proprietaria della pri- 
vativa industriale rilasciata in Italia al Sig. James 
Albert Chamlers in data 23 Aprile 1902 Vol. 
М. тоў pel trovato: 

“Perfectionnements apportés à la fabbrication 
d'obyets en verre et aux appareils servant à 
cette fabbrication,, 

offre in vendita la detta invenzione o concessione di 

licenze di esercizio della stessa. 

Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazio- 
nale per brevetti d'invenzioni e marchi di fabbrica 
di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, N. 35, 
Torino. 110-1 


Compassi Richter di precisione 


CHEMPITZ 
(Sassonia) 


E. 0. RICHTER ЁЁ 


Esposizione di Milano 1906 


GRAN DIPLOMA D'ONORE 


Deposito presso gli Ottici e Cartolai di lusso 


per i più accurati lavori 


di Ingegneria, Meccanica, Architettura 


Rappresentante con campionario 


Gius.Scbiera - mitano 


Via Meravigli 1-3 Telefono 68-31 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 
Apparati da quadro 

Valvole lamellari 
Commutatori per voltmetri da 
quadro p. strumenti di misura 
Pronta consegna 


Specialità interrutori a leva 
Inseritori di elementi 
Viti e morsetti 
Organi di sicurezza 
Prezzi minimi 


Claus Jacobs - Ingegnere 


CEDESI 


re eine e er i eee A C GN SUR 

piccola officina elettromeccanica, in città di 
provincia in regione molto industriale, circa 30,000 
annue di lavoro, possibilità ingrandimento. Capitale 
occorrente circa quindicimila, comodità pagamento 
anche lunga scadenza purchè garantita. Esclusi ano- 
nimi e intermediari. Offerte sotto: A 106 Rivista 
Elettricità, Milano. 105 


Spazio disponibile. 


Tuti gli Abbonati alla Rivista L'ELETTICITÀ 


possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
L. 12 per l'Italia e L. 15 per l'Estero a 


LIT Moderna Economica e Fincnziaria 


Grande giornale bisettimanale di 


AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, MARINA, FINANZE, ecc. 


che si pubblica due volte la settimana in formato 
grande in 12 pagine a tre colonne. Esso ha per 
programma la difesa degl'interessi dell'industria na- 
zionale ed è l'unico che si pubblichi con tale pro- 
gramma nella Capitale. Direttore Comm. Avv.“Anto- 
nio Monzilli, Roma, Corso Umberto, Palazzo Sciarra. 


Abbonamento annuo: L. 15 - Estero: L. 20 


Biblioteca dell’Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per- la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c. mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - 1l montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
С. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrica е loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . . +. L.3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelll - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni eode doge. xs due mue 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
el accumulatori (pag. 253 con 224 incis ) L. 2.— 


Libri d'occasione alle sfesse condizionl: 


Weickert F. — Prova delle macchine е dei trasfor- 
matori clettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jiinickc, Han- 
nover. — L. 3.—. 

Ertel A. — manuale di costruzione e manutenzio- 
ne di lince aeree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12х18 di pag. 336 con 294 fi- 
gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 6.00. 

Ruhmer E. — Jl radio e le altre sostanze radioat- 
live. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
]. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 

Hirsch-Wilking. —- Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00. 

Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. -— Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballièrc et 
Fils, 19 Rue Hautefcuilles, Parigi. L. 5,50. 

Grassi б. — Principi scientifici della elettrotecnica 
— Vol. 17 x 26 di 320 pag. con 126 fig. e varie 
tabelle. Ed. Soc. Tipografica Editrice Naziona- 
le. Torino. — L. 12. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Juh Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 

Thomson J. J. — 11 flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 

Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8 


Guarini E. — Il Perú di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. r.oo. 


Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio e 


la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x 16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. i 

- Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Rodriguez Ing. F. — Le miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 


di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese.  — Torino. - 
Li 3 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Schunke — Z. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori азїп- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10х16 di pag. 300 circa con molte ficure e nu- 
79 figure. Ed. Max Јапіске. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Л Caotulchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvr-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, ed.torc. Milano, 1907. L. 3.—. 

Schoenbeck Dr. F. — L'’elettricità quale sorgente 
di calor». Volumetto tedesco 12x18 di pagine 
100 con 53 figure. Ed. Max Fanccke, Hannover. 
— L. 3.00. 

Weber Н. — I filamenti di carbine per lumpade 
incandescenti. Un volume tedesco 15 x22 di pa- 
gine 176 con 102 figure. Ed. Max Jiin'cke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 

Pohl Н. — Installazione di impianti elettr.ci per 
.luce е forza. Volume tedesco rilegato 11 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jiinicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malatiie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.oo. 

Fouveau de Courmelles. —- L'anno eictt:ico, elet- 
troterapico e radiografico, — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se I2x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.oo. 

Alessandri Dott. P. E. —  Merciologia tecnica. 
Vol. I. - Materie prime greggie e semi-lavorate, 

—di uso commerciale e industriale, di pag. x-530 
con 142 tavole e 93 incisioni. - Vol. II. - Pro- 
dotli chimici organici ed inorganici, di pagine 
550 con tavole e figure. Ulrico Hoepli, Editore, 
Milano, 1907. —- L. 6 ciascuno. 

Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 


Häfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x 22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 


fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16x19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinati, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve, 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 


pli - L. 3,50. 


STUDIO TECNICO E LEGALE - 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò & Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 6, Via S. Andrea 


ROMA б MILANO 
Qu uc ee a cou c pe аНЫ, NL 


Elenco di Privative i cui titoluri sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 14 Agosto 1903, Reg. Att. 
Vol. 215 N. 42, per: 
““Apparecchio per la separazione dei costi- 
tuenti dell’aria atmosferica mediante distil- 
lazione frazionata continua dell’aria liquida,, 


del Signor Kaspar BERNINGHAUS, a Duisburg 
(Germania). (..) 


Privativa Industriale: 14 Agosto 1905, Reg. Att. 
Vol. 2:5, N. 41, per: 


*Perfezionamenti negli apparecchi destinati 


alla produzione di aria liquida,, 
del Signor Kaspar BERNINGHAUS, a Duisburg 
(Germania) (..) 


Privativa Industriale: 24 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, N. 177, per: 
‘‘Ciminiera telescopica per battelli sottoma- 
rini,, 
del Signor Simon LAKE, a Bridgeport (Connecti- 
cut) 5. U. A. (22) 


Privativa Industriales 24 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, N. 176, рег: > 
‘‘Provvedimenti per fornire aria ai sottomarini 
non elettrici,, 


del Signor Simon LAKE, a Bridgeport (Connecti- 
cut) 5. U. A. (..) 


Privativa industriale: 24 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, N. 175, per: 
‘‘Perfazionamenti nei battelli sottomarini,, 
del Signor Simon LAKE, a Bridgeport (Connecti- 
cut) S. U. A. (z) 


Privativa Industriale: 28 Marzo 1904, Reg. Att. 
Vol. 187, N. 87, per: 
‘‘Perfectionnements aux compteurs d'électri- 
cité,, 
del Signor Eduardo MIER y MIURA, a Madrid 
(Spagna) (о) 


Privativa industriale: 25 Marzo 1905, Reg. Att. 
Vol. 205, N. 113, per: 
'Générateur avec doseur mélangeur pour mo- 


* 


teurs à gaz acétyléne,, 


del Signor Alphonse Louis Prosper BOUCHET, a 
St. Chéron (Francia). (a) 


Privativa industriale: 28 Settembre 1905, Reg. 
Att. Vol. 217, N. 26, per: 
“Tavola di concentrazione a secco per mi- 
nerali, ecc.,, 


della Società MINERALS SEPARATION LIMI- 
TED, a Londra (Inghilterra). (ac) 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciale nella seconda quindicina di novembre 1907. 


256-160. — | COMPAGNIE D’ELECTRICITE 
THOMSON-HOUSTON DE LA MEDITERRANEE, 
a Parigi e a Bruxelles; Perfectionnements aux systeme 
de controle des moteurs electriques. (Prolungamento 
della privativa 60372). 21-6-107. — 3- 

256-252. — LA STESSA. Perfectionnements dans La 
construction des interrupteurs cleciriques à haute ten- 
son. (Prolungamento deila privativa 59779). 21-6-1907- 
228, 

256-233. — LA STESSA. Perfectionnements dans la 
consiruction d'interrupteurs electriques pour tension 
elevée (Prolungamento della privativa 59836). 21-6-907. 
== 

256-81. FELTEN E GUILLEAUME I.MIME- 
VERWERKE ACTIEN GESELLSCHAFT a Franco- 
forte sM. (Germania): Differentiel dynamo-cle striqu:- 
avec changement de vtessg et de marche. (HRevendica- 
zione di priorità da! 1 febbraio 1900). 1-2-1907. — 153. 

250-227. — LA STESSA: Dispostuf de reglage pour 
courant alternatif  monopshase. 
(Completivo della privativa 84643 соп rivendicazioni 
di priorità dal 2 aprile 1907). 1-7-1907). — 

250-179. -— GAGLIO GIOVANNI E VILLANI 


LUIGI a Milano: Nuovo iimitatore di corrente elet- 


electrovaimants à 


trica. 15-6-1907. — 3 

257-40. — GHILARDUCCI FRANCESCO, a Re- 
ma: Macchina elettrostatica. per radiografia ed clet- 
—roterapia. 11-7-1907. - - 1. 

256-83. - - HEYLAND ALEXANDRE, a Bruxelles : 
Machine electrique avec. reglage. automat que. — 
28-5-1907. — 1. 

237-89. —- JOEL HENRY FRANCIS за Essex (In- 
ghilterra) : Miglioramenti negli elettrodi е separatori 
per battere secondarie, —- 23-89-1907. — 15. 

256-157. — KOTYRA MAXIMILIAN, a Parigi: 
Transmetteur télégraph'que à clavier. (Pro'ungamen- 
to della privativa 72823). — 19-6-1907. —- 3. 

256186. — LOCKE FRED MORTON, a Victor, 
New York: Isolateur pour conducteurs électriques. à 
haute tens on. — 24-5-1907. — 6. 

257-78. — МАТКА  WINCENTY, a Vech.de, 

C 


WALTER, a Berlino: Fiche de surete à plusieurs 
fils fusibles pour courant electrique. — 4-6-1907. — 6. 
2506-65. — MIER Y MIURA EDUARDO, a Ma. 
drid: Perfectonnements aux compteurs. d'electricite, 
(Completivo della privaliva 71554). — 25-6-1907. — 

256-119. —— SIEMENS E HALSKE AKTIEN GE- 
SELLSCHAFT, a Berlino: Sistana di collegamento 
per sirene elettriche. — 1-7-1907. -— 15. 

256-192. — LA STESSA: Commutatore, contatore 
d. corrente a più strumenti misuratori o contatori. — 
3-7-1907. — 19. 

256-144. — STELLA ARTURO FU LUIGI e BE- 
NIGNI CIRO DI RINALDO, a Torino: Amianto 
indurito con processo speciale per l'industria elettro 
tecnica. — 6-4-1907. — 2. 

256-170. — UNTERBERG e HELME (Ditta), a 
Karlsruhe, Baden (German a): Interruttore per accen- 
ditori clettromagnetiti. (Rivendicazione di priorità 
dall'11 agosto 1900). — 29-3-1907. — 3. 


officine già Guzzi Ravizza. 


DI 


| Giampiero Crit. 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 x Telefono 15-00 


£lettricita 


Motori trifasi c monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


e — m —— —-- — — LÁ —— a — —À 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilutori elicoidali 

impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


—— 
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BREVETTO Q 90221 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


ON 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 - 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


(^ 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere iu recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
* Plaeté,, per batterie a recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1506 
| = GRAN PREMIO —————— 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Prcgetti - Dettagli - Istruzioni 
— (Gratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. | 
S. 085. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 


A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


A - a. bi 
^ км; 3 N = 0 > 
y "А SAP. AI [A А T “= ` 
t "TES JS ч ПДА: > Е А f f 
+ ү; - : " 
4 gua à : 
La Ju ^ Cou, | P : | * { РЕ 
TEST f. 
"Y! Р | 


SOC.ITAL.OERLIKO 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
N* 17 


| ® | | ө | ES me а WWE ә Р 
Compagnie Internationale d' Electricité 
Società Anonima - Sede a LIEGI (Bergio) 

Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


5% Agentifper; la vendita in3Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 Via Cernait - 4 


ge 


DinamoZgeneratrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d’ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione a: 


ur l forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine ое 


per il servizio dei porti.$ 


ru a ponte e macchine di: solle- 
Vamento d’ogni specie. 


Macchine d estrazione: speciai, 


brevettate. ' 


Impianti per comando a lamimatoi. 
- Sampade ad arco sistema X. Pieper 
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ALFRED H. SCHUTTE 


Viale Venezia, 22 ^ MILANO * Telefoni 1380 - 3512 
l'Telegrammi “INITIATIVE, Casella Postale 1164 | | 


GERENTE: HI. 


Y 


TORINO GENOVA 
Via Alfieri,a Piazza Pinelli, 1 
Fresatrice Fresatrice 
CHICAGO, “CHICAGO, 
grandezza N. 2 Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


con testa verticale montata 


per la lavorazione 


iei Metalli 
cel Legno 


Impianti completi colle macchine più razionali 
цц 
е produttive рег fabbricazioni d'ogni genere. 
n-——— —— )Àá— á— d 


Macchine 
- Utensili 


di precisione 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK | me 


v 


AAPP di 


Contatore “FERRANTA, 
PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto ~ Preciso 


Non soggetto 
a guastí > ad 
alterazioni nella 
sua taratura. 

Uguale preci- 
sione con /,, di 


O! Ù 
lo dí sopracca- 
rico. 


с 


> 3 жү, 

le 3 spazzole, collet- 

E ii | tort o contatti 
FERRA ош ; i 1 mobili. 


| Wess 1 E. i 
(| N»Ferranti 
401 uM Limifed 
Hollinwood 
Lancashire 


Ju (Inghilterra) 
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. ENRICO PANDIANI di Milano - 


| 
ehe ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


Via Gius, Broggi; 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti» 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne: - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - A p- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 
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Impianti comple'i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
Вау. ———= 


SIRENE MOLTENI — 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


carico fino al 50 


A e Non contiene | 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione | ШШ { [ 
di macchine ed apparati elettrici U. L. 
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BREVETTATI : | 


Cimitatori di Corrente: 


continua ed alternata a 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruztor "q 
per la messa in opera) 


- жик 
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а 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 

i più pratici 

^ i piu esatti 
i più sensibili ЕТ 


Facilità ed esattezza dí regolazione 


Sicurezza dif 'fanztonamento 
Perfetta solidità 


Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade). | 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 Y. S 


Desi- | Elektron 
gnazione | urdinari 


Elektron con dispositivo 


per attenuare la scintilia di distacce ES 
= 


Amperes | dal a2 | da 2!/, | da 4!/, | da 6!/, | да 8!/. da П f 

HAD a EE | а 6 a 6 a ll alis |- 
Prezzo | 

cadauno | L. al 1450 | 16— | 18.— | 20.— | 22,.— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 


Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco. 


! 


Amperes |da3/,a1!/, | da2a3!,| da 4 a 57. | da 6.8 


——M— |. ———————— 


Prezzo cad. L. 12,— 14,50 16, - 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 


guenti intensità di corrente: b 
Fino a 125 Volts da !/, a */, di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts da !/,a !/, » 


s—— Prezzo unico L. 5,45 = 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo. 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Talia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ece., a 
prezzi convenientissimi. 


Бей riservato alla 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


con filiali nelle principali città d' Italia 


Uffici Amministrativi 


| 


| Rappresentanza esclusiva per l Italia di 


| Macchine per scrivere 
Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeografl, ecc.) 


ЇЇ MACCHINE PER SCRIVERE ED AFFINI 


T 


Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


YN 


| Esercente per l’Italia la Ditta 


| SHANNON REGISTRATOR C. 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


| 
а, | 
| 
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¡AUGUSTO ZEISS & C. 


Z Monto corrente colla Posta - Anno XXVII 
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RIVISTA TECNICA SETTIMANALE P ". y ns 
Y Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-27 > 74 da 
Unire Cent. 5U ad ogni cambiamento di indirizzo 
JD Lit Tip б. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 —. Milano 


айы Kaolin Industrie бе IIC Ischa aft 
in MERKELSGRUEN bei изе" | 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino “ Excelsior „ a Zettlitz 
e di Miniere di PALAS ad е di carbone ad OTTOWITZ - ASA 
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: > їп КЕЛД BE, durissima 4 s 
== (=== condutture elettriche Ci 
== À9 ad ALTO e BASSO POTENZIALE 
Telegrafo e Telefono. | (hi 


=> Propia STAZIONE DI PROVA a -200. 000 v с п 
Е Oltre 900 modelli .d'Isolatori - - 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno. оп 
Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: - 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina - } 

Hm. 106 — Tensione. 20000 Vo 

IMPIANTO soc. ELETTRICITÀ A. I., Torino i 
Hm. 218 — Tensione 24000 Ye 

IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone 

Hm. 88 — Tensione 32000 ve 

IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA — a 

Km. 31 — Tensione 400009 Vo 

IMPIANTO MOUTIERS-LYON 

HKm.1185 — T'ebnjone 56960 Vol 


ТЇЇ 
M 


| 


| 


| 
| 


| 
| 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


e delle principali 
109 e plu altri implanti per ten- 


Soc. di Elettricità sioni superiori al 1 Volt Rappr. беп. vr 


dell'interno e dell'estero SY => 
repr LAZZAR Ёй MARCO 
(SOLATORE 381 B implegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt II più importante In Europa — — TREVISO — == 


1 


Ing. L. MERIGGI & С. 


Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono N: 95-10 - 


è 
E > E 
E 


| È d 

e ge e qe ^ „ # є E | x. | 
Materiali di ЇЙ per Impianti di ЇЇ ЇЇ ү · 

, i е Ё b : "ха a 

TRUCKS STE. 
per pu 
TRAMVIE LLE 
e XY 

FERROVIE 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SvizzERA di 


della The Ohio Brass co a 


| MATERIALI SPECIALI 
$$ per linee monofasi e trifasi ad alta’ 


e 
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LETTRICITA E 


GX. RIVISTA TECNICA SETTIMANALE Yo 


DIRETTORE Inc. Е. E FUMERO Cani Numero 


12, Foro Donaparte — MILANO — Telefono IT; 24-97 CENT: 50 
^ 
_ ipletà Anonima Forniture Elettriche 
An ¿3 >а ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Y. > pomi Sociale L. 800,000 (mteramente versato). - Sede So Sociale: : MILANO - Via Castelfidardo; 7 
E - Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 
` + еатлевнї E PREVENTIVI A RICHIESTA. ‘i+ (Vedere avviso interno) J 
FE "AB IBBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
Momo. E BERTETTI € C. - MILANO атт ELETTROBER 


Aocornandita per azioni рте DAL: 


— — — — _ a 


È x3 S. Società Anonima per Mme ВНК. 


=== GIA C. OLIVETTI & C. 85 
“Via Broggi 4 - MILANO - Teletono 80-63 at. 


Iro ia Perego & C. 
). Via Castel Morone, 4 | 
(Telefone 67-67 


m: Sig. GIUSEPPE THURLOW 


Via cer iia 23 - ROMA 


Apparecchi telefonici, telegrafici ed accessori 
Applicazioni: speciali dell' elettricità 


| APPARECCHI PER LA TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
- SPECIALITÀ APPARECCHI DI SICUREZZA. - ANTINDUTTIVI 
PER LINEE PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE === 


P а А A 


Brev. PEREGO 


| 


pe > n 


Vedi annuncio a pag. 


SPAZIO DISPONIBILE 


„Тата SILENZIOSI BR BREVETTATI 
RAN ы M. E. Т. 
|| ORMATORI Ing - COLUMBO SPIZZI 6 C. 


Spazio Disponibile Ya ol 


aniche 


! SOCIETA' ANONIMA | 313 


e Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


Dinamo e motori elettrici 
a corrente continua e 
alternata, E 

Gruppi speciali per bordo. 

Impianti completi d'illu- 
minazione e distribu 

, zione. di forza. 
| Appiicazione di motori e 
lettrici amacchineope 
ratrici di qualunque 
genere. 

Ventilatori - Aspiratori. 

Grande deposito di ma 
teriali per impianti e 
lettrici, 


Preventivi a richiesta 
о Trasformatore da Cerrente Trifase 2000 volts a corrente continua 110 volts 
Potenza 100 Cavalli ЗА 


Per la Lombardia, Veneto, Emilla e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Mrrawo, Foro Bonaparte, 1 — Pe. 
ti la Liguria: GRIMALDI e C., Suoo. a Ing. E. CANZIANI e C., GENOVA, Portici Vittorio Emanuele ЇЇ — 

i | Per la Toscana: Successori LHOTE, Firenze, Via Nazionale, 19 — Per l’Italia Meridionale e la Sicilia 

Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO ө Gi; NAPOLI, Corso Umberto I, n. 80. Q 07 
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MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NuRNBERG 


> - Е P be 
E E ше E E .- «dumm < 


Rappresentanza Generale per l’ Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


: VIA MONTEBELLO, 36 - TELEFONO 70-30 


JULES RICHARD == +... 
= ELETTRICHE 


Cavaliere della Legion d'Onore 
Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES | 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per ii controllo di tutte le operazioni industriali in generale 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI p — W MODELLO SPECIALE 


AMPEROMETRI, VOLTMETRI, Æ (DUE) perfettamente aperiodico 


WATTOMETRI el & pude sw trazione elettrica 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, өсе. 
y ан 


MODELLO ELETTROMAGN ETICO a pe- 
riodicità regolabile, senza calamita рег. OU > MOL tT СРИ Specs р ЕСИ: 
: Woo ОМК A MIRA SPE А | 
circuito. , е bessere. e delle grandi officine del mondo intero EB 
MODELLO APERIODICO di precisione, СЕ RT E i. " 

a cornice sistema d'Arsonval. с LL У gu ez ERE UE INVIO FRANCO 
MODELLO TERMICO senz'suto-inda- + Son TSE dei Cataloghi e delle istruzioni 

zione aperiodico, a consumo ridotto. » 4 . con illustrazioni 

| A 


Parigi 1889 e 19800 = Liegi 1.805 
Bt. Louis ЗОО man S "X Fuori Concorso 
Milano 1900868 Membro della Giuria 


> | i Berlino S.0. 36 Lu 
BERLIN so. pranz ў. Conrad Glogauerstr. 19 00 ^ i 
WE езе 19 . | NT м 
FABBRICA oi APPARECCHI то? 
CUR PER | Е 
ELE JOHTUNGS "nani - E 
ea | Illuminazione Elettrica ma bas | i < 2+ 
o MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ È Z 3 
¿Qee Catalogo Gratis a Richiesta ш О 
2! I maggiori esercizi elettrici adoperano ora esclusivamente | W> 
| < Ф 
 Electro-Emaillon | X 
Massima Collegati Resiste ie 
sicurezza eo agli acidi = 
d'esercizio E Mosel umidità = 
riconosciuta he A di srona € Oli, Galore 


(Figure e parole depositate come marche di fabbrica) 


Unisce gli avvolgimenti in nna massa. resistente e compatta 


Berl 


к 
E. A. С. 
[ШШШ Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann Poge 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


= = | 2 m = 1 


EN 


Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generalepper l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Eleffrico 


Via Solferino, 28-31 - MILANO - a 31, Via Solferino 


* Telegramm : Materiale Elettrico "Telefono Intercomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 


DEPOSITO MOTORI E DINAMO | 


TDORIELLAMFABRIN HERNSDORE S.A) 


Rappresentante Generale per l’Italia con deposito 


HEINRICH JÜNGERMANN - Milano. 


I Via Mlelchiorre Gioia 


Specialità: 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima, 


Fornitori dei principali impianti d'Europa ' 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voit 
920 —— Impianto Lomazzo, Società i 
Lomb. per distr. Energia 


Elettrica. . . . » 20.000 , 


ISOLATORE DELTA 1126-a - Brusio-Poschiavo P. P. . » 47.000 „ | 

» 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , | 
Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino . . ; "EN . » 25.000 , 
» 916 — » Schwelm-Siemens Schuckertwerke . i ; i . » 20.000 , 
» 8917 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . . » 25.000 , 
» 8918 — » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon . : . » 25.000 , 
» 943— » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke . : . » 34.000 . 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. . » 50.000 . 

» 8921 — » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. ; . » 50.000 , | 

» 922 — » Municipio di Monaco-Moosburg — . E. g . » 50.000 , | 

» 1411 — » ''rollháttan-Governo Svedese . Я А В ; . » 50.000 : : 

» 1392 — » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo . i ; . » 50.000 » 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 


4 


L'ELETTRICITÀ - 


DIRETTORE: 


Inc. E. Е. 


FUMERO 


VoLUME ХХХ -— NUMERO 14 


MILANO — 2 APRILE 1908 
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NOTIZIE FINANZIARIE. 


Le società industriali anonime italiane. 


Il Monitore. dell'Industria e del Commercio che 
viene pubblicato a Milano, inizia nel suo primo nu- 
mero una interessante rassegna di notizie riassun- 
tve sui valori delle azioni e sui dividendi assegnati 
negli ultimi anni dalle principali società italiane per 
azioni. Crediamo possa interessare 1 nostri lettori 
un riassunto che si riferisca alle società industriali 
à genere, ed а quelle elettriche in specie. 


SOCIETA” (\DRINTICA DI. ELETTRICITA”, VENEZIA. — 
Costituita al 31 gennaio 1903. Sede in Venezia Cal- 
le Malvasia 4333. Costruzione di impianti elettrici. 
Durata 3o anni dal 1. gennaio 1903. Capitale lire 
1.000.000 m N. 10.000 azioni da L. тоо elevato nel 
1605 à L. 4.750.000, clevato nel 1907 a L. 6.000.000 
con azioni da L. тоо emesse a L. 116,50. 


1905 minimo L. 124 massimo L. 125 dividendo L. — 
1906 » » 124 » » 125 » » 6 
1907 » » IIO » » I25 » » 0 


Media dei minimi L. 119. Media dei dividendi lire 
Media 
ci massimi lire 125. Media dei prezzi lire 122. Me- 
da del reddito lire 4,92 ©. 


^. Media del reddito in basc al minimo 3 *. 


++ 
SOCIETA” ANONIMA ITALIANA Giovanni ¿ÁNSALDO, 
ARMSTRONG E Comp., Roma. — Costituita il 3 di- 
cembre 1903, sede legale in Roma, amministrativa 
c industriale Durata 


in. Genova. al 31 dicembre 


1933. Capitale lire 3.000.000 in N. 12.000 azioni da 
ire 250 ciascuna, elevato gradatamente fino a rag- 
viungere ii 19 gennaio 1904 il capitale di lire 40 mi- 
lioni in N. 120.000 azioni da lire 250. 
1905 minimo L. 400 massimo L. 740 dividendo L. 15 
1956 » » 325 » » 520 » » 15 
1307 » » 224 » » 35/ » in corso 
Media dei minimi lire 317. Media dei dividendi 
lire 15. Media del reddito in base ai minimi lire 
+73 Media dei massimi lire 549. Media dei prezzi 
Ere 433. Media del reddito lire 3,49 %. 
soc 
FONDERIE DI ANTIMONIO, 
Costituita nel 1885; sede in Genova Via San Scha- 
stiano, N. 17, per la coltivazione di miniere di an- 
timonio e l'esercizio di fonderie di mincrali di anti- 


MINIERE E GENOVA. —- 


| Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori . 


Ing. 6. Gola 


TORINO 


SOMMARIO: 
RASSEGNA CRITICA - (Ing. Fumero): 


Apparenti anomalie delle correnti alter- 


nate nei fenomeni di sovratensione . . Pag. 209 


Un nuovo sismografo elettrico . . . . . . » 213 
Comando elettrico delig macchine tipografiche » 215 
Lilettrometallurgia del rame |. . . . . . >» 2I 


BOLLETTINO DELLA A. E. I. E.: 
Tecnomasio Italiano Brow-Boveri - Milano - 
(Capit. L. 6.000.000 - Vers. 4.500.000). — 
Società Piemontese di elettricità - Torino - 
(Capit. L. 1.800.000)... . . . > > 223 


o 
AÑ ARA € — OI a 9 ^ n - 


REDAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


La collaborazione alla Rivista e libera: 1 mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della lo:o pubblica- 
zione. | 

La redazione non assume alcuna responsabilità 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. | 

La produzione degli articoli originali pubb'icati 
e interdetta se non ne viene citata la fonte. 


———— an 


AMMINISTRAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi so per le 
spese di ristampa delle fascette. 


BUR" Моп si dà corso alle richieste d'abbona- 


mento non accompagnate dal relativo importo. 


lariffa delle inserzioni 


-————— 


Per la prima pubblicazione : 
l pag. М, pag. :/, pag. "ln pag. !/,, pag. 
L. 40 L. 30 L. 20 L. 15 L. 10 
Per le pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta: 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 


Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inseizione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


FRANCO TOS 


LEGNANO 


sa) 2 r = hi - Ld x " er 
a Ы е 
"M e — —_ —— e —— — 2 —— —— — — ore Иру * MORE a ER" SEN 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORÍ A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S (or 


т = = 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite com i usim cnr 


Impianti 
Venezia 1400 сау. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna, 500 — Buenos Avres (Calle 


Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zla, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramwavs, 2700 — Jeka- 
terinoslaw //wssia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(4:gi/foj 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania, 480 — 
Biella 500 — Chambery Spagna; Soo — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 
Turbine 

Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 15000 — Buenos Ayres, Nuota 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Cellina 6300 — Baku 6600 -— Cairo (Zzgitfo) 


Elettrici: 


(figitte; 2000 — Milano Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew /Russia; 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneritta 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (.Lustralia, 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (лоста) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 3400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fe 1. dreentína, 1300 
Trazione elettrica Castellammare Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando r.SPagna; 540. - Bergamo 
950 -— Kalgoorlie (Australia; 970 — 5. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
l'alova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


—— 


a vapore: 


| 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Tormo 2230 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Мост) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendort, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (4/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringotf, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Assia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 


Miniera Mariewka (Assia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


px mm 


| Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La May ona, 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Тего) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Avres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Avres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, Зоо Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, то5о — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 


.Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 


— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1709 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos -1yres) 540 


LUCE E FORZA. 


Impéanti per trasporti di forza 


C» 
СЭ 


a qualunque tensione. 


UD» 


E. 
y 
# 


Turbogeneratori е Tur- 
boalternatori 


Imptanti elettrochimici 


Trastormatori con 


raffreddamento 
ad ойо e ad aria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


a consumo ridotto. 


Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 
ruttori, apparecchi, ecc. 
per qualunque tensione. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici, 


Limitatori di corrente, ecc, 


•4 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti per 
Ф 


; i i 
Tramvies. di misura e controllo, 


da quadro, laborato» 
rio, elettromedicina, 


Centrali e apparec- 
chi telefonici 
Impianti d'avvisatori 
d'incendio e di ronda. 
Telegrafi, 
Orologi elettrict, Indi- 
catori di livello d'acqua, 
accenditori di mine. 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- 
ranee, sopraelevate, sospese. 


Impianti di trazione per miniere, 


Applicazione dei sistemi a corrente conti. 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase е 
trifase. 


Q Indicatori dí velocità e con- 
MIL | 0 ^ tigiri - Trasmettitori d'ordini 
Uffici Tecnici: | 


pr marina e miniere - Telefoni 

ad alta voce - Apparati di blocco - 

GENOVA, Dia 5. Lorenzo, 8 - Torino, tia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


Applic. per elettrochimica e melallurgica, 


по e derivati. Durata al 31 dicembre 1950. Capi- 
tale lire 1.250.000 in N. 5000 dizioni da lire 250 ri- 
dotte nel 1597 a lire 500.000 in N. sooo azioni da 
lire 100, elevato nel 1889 a lire 1.000.000 con la e- 
missione di allre 5000 azioni da lire 100 godimento 
al i. luglio 1903, elevato nel 19035 a lire 5.000.000 
emesse le ultime azioni da lire тоо a lire 233 cia. 
scuna per il capitale di lire 3.500.000: cambiato il 
valore nominale alle azioni da lire тоо a lire 150. 
Chiusura esercizi al 31 dicembre. Riserva. speciale 
al 31 dicembre 1900 lire 823.000. 


5903 minimo L. 450 massimo L. 640 dividendo L. — 


1904 » » — » » — » » — 
1905 » » 335 » » 156 » » — 
1906 » » 340 » » 555 » » 20 
1907 » » 140 » » 656 » iu corso 


Media dei minimi lire 317. Media dividendi Tre 
5. Media reddito in base ai minimi lire 1,57 +. Me- 
dia dei massimi lire 560. Media dei prezzi lire 438. 
МеГа del reddito lire 1,13". 

+++ 

SOCIETA” DI APPLICAZIONE ELETTRICHE, TORINO, 
Costituita nel 1898 sede a Torino, Esercizio impian- 
t» elettrico di Aquila-Pontedera-Chioggia. Ferrovie 
Economiche di Chioggia-Piove di Sacco-Padova, con 
impianti elettrici a Cavarzere e Piove di Sacco. As- 
sunzione impianti elettrici. Durata 31 dicem. 1948. 
Capitale lire 4.000.000 in N. 10.000 azioni nuove da 
L. 250 ridotto nel 1898 a L. 2.100.000 in N. 14.000 
azioni da L. 150 aumentato nel 1905 a L. 4.200.600 
in azioni da L. 159 emesse le ultime azioni a L. 105. 
Riserva ed 31 dicembre 1904 L. 17.060.153. 


1990 minimo L. 145 massimo ].. 237 dividendo L. 6,23 


Ig f » €» — » » — » >) — 
1902 » » — » » — » » 5,50 
1903 » » — » » — » » — 

; go { » » — » » — » » — 

9 13 » » 120 » » 170 » DO 
Gub » » 170 » » ISO » » y 
1907 » » 13 » » 170 » in Cors) 


Media dei minimi L. 147. Media dividendi L. 2,95. 
Media reddito in base ai minimi L. 2 7. Media dci 
massimi L. 794. Media dei prezzi L. 170. Media del 


reddito L. 1,73 ©. 
X3x* 


SOCIETA" ITALIANA PER La FABBRICAZIONE DEI PRO- 
borti Azoritt. Roma. — Costituita il 9 settembre 
1904, sede a Roma. Durata al 31 dicembre 1954. 
Capitale lire 6.000.000 in N. 24.000 azioni da lire 
250 aumentato nel 1905 a lire 7.000.600 € nel 1906 
a lire 10.000.000 con azioni da lire 230 emesse а 
lire 500. Chiusura esercizi al 31 dicembre. Fondo ri- 
Serva al 31 dicembre 1906 lire 48.840.02. 

1905 minimo L. 475 massimo L. 686 dividendo L. — 


1906 » » 430 » » 602 » » 20 
1907 » » 216 » » 482 » in corso 


Media dei minimi lire 373. Media dividendo lire 
to. Media reddito in base ai minimi lire 2,68 “+. Me- 
dia dei massimi lire 590. Media dei prezzi lire 181. 


Media del reddito lire 2,07 735. 


Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni. Per schiarimenti Ant. 


Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 
VEE E RAS 


RIVISTA TECNICA. 


005 = 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


MILANO 


4 - Via Broggl-4 


. э» 
1 & 7 " ^ » ^ МЯ MP un, 
ч” -ar - ^ h^ 4 p 
ЧУВ > 15 Es a 
$ _ , 
Ew э. " д - 


Registratore elettromagnetico а carti continua. 


Strumenti di misura per elettricità 
ge 


Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 


Gron Premio — MASSIME ONORIFICENZE — an rone 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


XI 


ey de We 
т 
smau 


BELLIS a MORCOM. Lti. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


Centrale municipale di Croydon 


Motori a рие Verticali ‹ а mm Rotazione 


Шү ҮШҮ ШШШ l ni l D superficie di (ШЇЇ ШЇЇ 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


Ie 


PREVENTIVI E S' г UDI DI PROGETTI COMPLETI 


— 


Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 
Piazza S. Carlo, 2 - Milano "E 


ALFRED H. SCHÜTTE 


Viale Venezia, 22 ” MILANO © Telefoni 1380 - 3512 
Telegramramoi “INITIATIVE, Casella Postale 1164 


GERENTE: H. HINGEN 


М 


TORINO 
. Via Alfieri, a 
© Telefono 2029 


GENOVA . 
Piazza Pinelli, 1 
Telefono 3064 


Fresatrice 
“CHICAGO,, 


grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


Fresatrice 
“CHICAGO,, 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


per la lavorazione | 
0 
ш Metalli: || 
e dei Legno 


Impianti completi colle macchine più razionali 


Macchine 
‘ Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
BILBAO, NEW-YORK Me 


br 


н 


; E. B. --THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ: 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO —{Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono М. 20-26 
DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovla - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


11 sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad oggi ha г. suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


| 


i - ‚ Vetture ! Numero e potenza : | " 
| km. automotrici dei motor Tensione* | Fregus 
Niederschoenewelde-Spindlersfeld (presso Berlino) - Ferrovie 
dello Stato Prussiano. 2 20 41 2 2 da 100 HP 6000 Volt ` 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngese:Ischaft ... 182 4 4 da 40 HP 2500 > 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 20 2 da 40 HP ! 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . Ў 7.— 2 2 да 100 НР 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) - - Ferrovi ie „dello. | | 
Stato Prussiano. . | 26.5 . 54 | 3 да 115 HP 6000 » , 25 » 
Victoria-London ic - London- Brighton and South Coast. | | 
Ry. Co. . . | 13.9 20 | 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione. ed | 


esercizio di Ferrovie darie suooo italiane ., 24.5 , 10 | -2da 65 HP 6200 » 25 


< SOCIETA” ITALIANA PER LA FABBRICAZIONE DELL'AL- 
LUMINIO ED ALTRI PRODOTTI DELL’ ELETTRO-METAL- 
peke, Roma. — Costituita il 30 giugno 1904. Du- 
rata al 31 dicembre 1954. Capitale lire 1.800.000 in 
N. gico azioni da lire 500 aumentabile a parere del 
Consiglio d’.\mministrazione fino a lire 5.000.000. 
Chiusura esercizi al 31 dicembre. 

1905 minimo L. 2000 massimo L. 2100 dividendo I 


1906» » 180 » » 2000 » » - 
1907 >» » 700 » » 1100 » In corso 


Media dci minimi Lire 1293. Media dividendi lire 
co. Media reddito in base ai minimi lire оо. Media 
de: massimi lire 1730. Media del titolo lire 1512. 
Media del reddito lire оо %. 

+++ 
ANONIMA BERGAMASCA PER LA DISTRIBU- 
BERGAMO. 


SOCIETA! 
ZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (BREMBO), 
б— Costituita il 4 febbraio 1899. Sede in Bergamo 
per l'impianto idroeletirico di Valle Brembana (Cla- 
nezzo) ed il suo esercizio e per altri impianti del ge- 
febbraio 1926. Capitale lire 3.750 
= 500 azioni da lire 500. Chiusura escr- 
си al 31 dicembre. Dividendo 1903 lire 17,50; 1904 
lire 22,50. Utili al 31 dicembre эбе рз, 


ncic. Durata al з 
mila in N. 


19c0 lire 


1903 minimo L. 330 massimo L. 550 dividendo L. 22.50 
19) » » 540 » » 630 » » 25 
1907 » » 530 » » 565 » In Corso 


Media dividendo lire 


Media dei minimi lire 533. 
23.73. Reddito medio in base ai minimi бте 4,44 ^. 
Media dei massimi liré 68r. Media del titolo Ere 607. 
Reddito incdio lire 3,92 %. | 

xXx* 

Sociira! PIEMONTESE PER LA FABBRICAZIONE DEL 
CARBURO DI CALCIO E PRODOTTI AFFINI (CARBURO .\0- 
STA). -- Costituita a Torino nel giugno 1899. Sede 
prima a Torino e dal 16 aprile 1904 a Roma. Ha as- 
sunto lo stabilimento di Saint Marcel (Aosta) del 
cav. Francesco Giorgi. Durata al 31 dicembre 1949. 
Capitale lire 2.500.000 in N. 12.500 azioni da lire 
200 ridotto nel 1903 а lire 1.250.000 
lire 2co a lire 100 c nel 1903 aumentato fino a lire 
2.000.000 coll'emissione di N. 
тоо assunte dalla Società del С 
Roma Ја quale diventò proprietaria di N. 
zioni della Società Torinese. Riserva al 31 dicembre 


e le azioni da 


7500 azioni da lire 
Carburo di Calcio in 
20.000 а- 


Chiusura esercizi al 31 dic. 
291 dividendo L. 


1905 lire 21.145.05. 
1900 minimo L. 227 massinio L. 


190I » » IIS » .» 250 » » — 
1902 » » — » » — » » — 
19:33 » » 155 » « 225 » » 5 
1994 » » 170 » » 215 » » 7 
19.5 » » 190 » » 222 » » — 
1909 » » .162 » » 190 . > » — 
1907 » » 120 » » ІО » in corso 


Media dci minimi 162. Media dividendo lire 1,7 
Reddito in base ai minimi lire 1.03 %. Media dei 
massimi 219. Media del titolo lire roo. Reddito lre 
0,90 55, 


4% | 
ITALIANA PEL CARBURO DI CALCIO, ACETI- 
Roma. — Costituita nel 1896 


LENE ED ALTRI GAS, 
Selve Fratelli Шиши, 


DONNAZ - Val d'Aosta | mo e sordo di rame 


SOCIETA? 


RIVISTA TECNICA. 


90090 


ur_-===@@@=- 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


| 28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e. Trasformatori Elettrici 
Certificati di prove eseguite da: 
The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 
Le Laboratoire Central d’Electricitè de Paris. 
-II R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


.8 — — — — — — —— AA — — —n 


*DORA, | 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2:200,000 versato 


Sede in Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


ҮЛҮЛ 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veico:i 


GRANDE FABBRICA 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Iliuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


| Sí eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 


CAZZI: 


ca [Materiale di linea 
se Ing. L. MERIGGI & C 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 


Agenti per l'Italia e Svizzera della 
5а) jn OHIO BRASS COMPANY 


FERDINANDO TIE a ШШШ 


MILANO ; e 

Via Larga 18 - Telet. 32-68 Officina Industriale elettrica 
== Impianti completi forza e luce 
PREDE w = Progetti e preventivi a richiesta S 092 


Ir 


REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici 


Ridu:tore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
er qualunque intensità - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi а richiesta. 


Ing. 9. BELOTTI & L. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-O3 


| e e 
[) 01! IRSE per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugesellschaft Nürnberg, A.-G. 


` | più economici motori a combustione 
Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento Immediato - Funzionamento facile e regolare 
Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 
Combustione perfetta senzi residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


: , Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ins.” Mariotti Montanari & C. - - Milano 


VIA MONTEBELLO, 38 = 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


lehtrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & С. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


=== RHEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e ten si0ne >> 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 

macchine tessili 


Y COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


SSL SL LS ÈCS 


te chi ti T 
АШЫР minimo garanto B ojo ^ 27 SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -< 


бея anti per l'Italia: Ingg. С. ANCONA 8 C. LORIA - Шш - Via Curio ЇЇ, 20 - Telefono 61-53 


PLN + ® 


Motore da telaio 


” 


Clarke, Chapman ғ È b. ste 


CALDAIE А TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 


нї! 
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Pompe a vapore ad azione diretta 


xe per tutti i servizi e tutt le pression 


Pompe a vapore duplex 


E A. 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


SAA 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l’Egitto: 


Ing. FOLEY a DE BENEDETTI 


GENOVA | 


S — Via Caffaro — 5 | 


А parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. | 


Tuti i tubi sono perfettamente 4 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
aue fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in fuffe le parti per rispe 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si $ 
costruiscono anche per grandi unità. 


/<А 
ue 


. NAPOLI 


Galleria Urmberts, 27 


ar 


9 Aprile 1908 


¿dea Roma. Durata anni 50. Capitale L. 3.000.000 
in N. 12.000 azioni da lire 230, aumentato nel 1898 
a lire 5.000.000 in azioni N. 20.000 da lire 250, au- 
1599 a live 6.000.00, aumentato nel 
кюз a lire 8.000.000, aumentato nel 1906 a lire 
1.000.000 n N. 36.000 azioni da lire 250. Chiusura 
esercizi fino al 1900 al зо giugno per l’ esercizio 
1900-1901 al 31 dicembre con 18 mesi, per gli escr- 
cizi successivi al 31 dicembre. Riserva al 3 
bre 1906 lire 1.800.000. Riserva speciale lire 750 
mila. Utili netti al 31 dic. 1906 lire 2.804.02 3.95. 


9 o minimo L. 305 massimo L. 710 dividendo L. 12,50 


montato nel 


I dicem- 


1901 » » 479 » » 550 » » 30 
1902 » » 476 » » 730 » » 30 
дө; » » 632 » » 555 » » 50 
140} » » 530 » » 1155 » » 70 
1973 » » 1070 » » 1500 » . > 70 
140) » » 1230 » » 1495 » » 70 
1607 » » 950 » » 1953 » in corso 


Media dei minimi lire 727. Media dividendo lire 
47,50. Reddito medio in base ai minimi lire 6,53 lo. 
Media dei massimi lire 1055. Media del titolo lire 
Sor. Reddito medio lire 5,33%. 
+ 
SOCIETA’? FORZE MOTRICI Di BRUSIO. — Costituita 
nd 1905. Capitale lire 3.009.000 in azioni da lire 
500; finora la società nen distribui dividendi e le 
azioni da lire доо non quotate ufficialmente. alla 
Borsa fecero un minimo nominale di lire боо e un 
imissino eltettivo di lire Sho. 
Li 
OrriciNE DI SESTO SAN GIOVANNI 
— Costituita nel 1603. 
Fonderia di metalli, 


VALSECCHI 


ABRAMO, MILANO. Sede a 


ммо San Giovanni. costru- 
Zone automobili e accumulatori elettrici, 
servizi pubblici con vetture automobili. 

2.000.000 In N. 
1905 a lire 


esercizio 

Durata al 
30 aprile 1913. Capitale lire 4000 
azioni da lire зоо cievato in maggio 
3.200.000, cambiate le azioni da lire 500 in N. 12 
mila azioni da lire 25 aumentato nel luglio 1906 a 
lire 4.000.000 in N. 160.000 azioni da lire 
mentato nel 1907 a lire 6.000.000 per la fusione col- 
lo stabilimento di fonderia Valsecchi e Comp. di 
Milano. Chiusura esercizi al 31 luglio. 


25 au- 


1905 minimo L. 35 n assimo L. 105 dividendo L. 2 


Ga) » » 3u » » 69 » » 2.50 

977 » » 24 » » 46 » in corso 

Media dei minimi ire 32. Media шч lire 
m 


2.25. Reddito medio in base ai minimi lire 7 5. Me- 
dia dei massimi lire 73. Media del nM lire So 
Ruddito medio lire 4.42 3e. 


Ferrovie Adriatico-£ ppenniao - Mil no - (Capitale 


L. 4 milioni versato) 


ll 16 marzo u. s., convennero in assemblea ordi- 
naria 1 seci di quest'anonima, che costituitasi nel set- 
umbre 1906, rilevò dal comm. Besenzanica la con- 
la costruzione e l'eser- 
Porto Sangiorgio- 


sessione ro luglio 1903 per 
*z.0 della ferrovia economica 


EN r a 
ACCIAIO 


d'ogni forma e dimensione 
MILANO — Corso Lodi 


> 


RIVISTA TECNICA. XIX 


SOCIETA. ITALIAN A; 


Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


SOS LS LI LI IO LI LIS A em 


Lampade q filamento metalico 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO , — dug. C. CLERICI e C. 


puó usare tanto per corrente continua che alternata 
910 0001-008 8ng - ejepueo Jad pyem | ошпѕпод 


S 


(E 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Non anverisce - Dà luce bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


Si fabbrica in: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggl, 6, Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de 1 Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: \Varshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 
ecc. ecc. 
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TECNOMASIO ITALIANO | 


OWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. ro 
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DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 


neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Сеп ае e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 
Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 


Per il Veneto: ^ » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 


S 01 


OFFICINE. SAVIGLIANO 


'TORINO - Via XX Settembre, 40 - 
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SOCIETA NAZIONALE 


DELLE 


Capitale Sociale L. 4.000.000 


nda 


Impianti Elettrici Completi x № 


Alternatori Dinamo » * è» > 
Trasformatori - Motori ж » ж e 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
Arico ж t + * o * Y + + 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 

magnetica + +. » » + a 
Gru e Argani a comando elettrico e 

a mano * * * * * * + 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 


VENEZIA - Calle Vallaresso, [318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 


Via Sommacampagna, 15 


PALERMO - Luigi Langie o, Via 


Villarosa, 8-a 8-b 


GENOVA - A. M. PATTONO & C. 


Via Caffaro, 17. 


TORINO 
Qa 


(> SOCIETA ITALIANA 
SIRY, CHAMON a C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale Р. Lodovica, 21-23 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
НОК ,, BT, єр ACT, 


рег qualunque distribuzione, tensione ed intensita 
— 


Contatori per quadri e centrati. 
| Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indi i cato ri e R egi st ratori 


Industriali e di Precisione 


Jsttumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


| FLUSSOMETRI — FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


$ Aprile 1908 


Fermo-Àmandola, con tronco derivativo che sale a 
Fermo città. 

L'assemblea era costituita di 13 azionisti rappre- 
sentanti l'intcro capitale : 16 mila azioni da L. 250. 
Presiedeva il prof. Angelo Fiorentini, che a nome 
del Consiglio d'amministrazione informó sulle pra- 
tiche svolte nell'anno decorso. La Società ebbe il ri- 
conoscimento governativo, per ció che riguarda il 
passaggio della concessione; provvide ad un pre- 
stito di 3 milioni e mezzo in obbligazioni di L. 500, 
estinguibili in 62 anni e collocate dalla Bancaria 
[taliana. 

In esito all'appalto concluso coll'ing. Besenza- 
пса per la costruzione della linca, si provvide al- 
tresi alla provvista del materiale. Le eccezionali in- 
temperie e i conseguenti guasti verificatisi nell'anno 
scorso, resero necessario di protrarre al 1908 l'a- 
pertura della linea, e il Governo diede il suo assen- 
so; la costruzione è avanzatissima, pressochè com- 
piuta e in modo soddisfacente; già sono pronte le 
tariffe e i regolamenti e si spera di poter nel luglio 
prossimo iniziare l’esercizio. 

L'assemblea approvò il presentato bilancio 1907 
che si riassume nelle seguenti cifre: attività Lire 
3,011,743. 15 (compresovi l'acconto di L. 6.850.055 
spese nella costruzione della linea); passivo Lire 
7,851,000; avanzo L. 160.643.15. Di questa som- 
ma derivata, secondo dimostra il conto profitti e 
r.rdite, da interessi attivi, venne deciso il seguente 
riparto: alla riserva L. 8032.15; al Consiglio (as- 
segno fisso statutario) lire 12,000; agli azionisti 
(a norma di deliberazione dell'assemblea 28 dicem- 
bre 1907 che riservava a metà delle azioni (8000 da 
L. 250) il privilegio di un primo dividendo del 4 1/2 
per cento, cioé L. 11,25) L. 90,000, a conto nuovo 
L. 50,611. 

Si ratificó la nomina di due consiglieri nelle per- 
sone del prof. Angelo Fiorentini e del signor Fran- 
cesco Crosti, in sostituzione del comm. T. Kossuth 
e dell'avv. Bronzini, dimissionari; vennero rieletti 
i sindaci effettivi signori: Eugenio Girola, ing. En- 
rico Longo ed Enrico Biella; supplenti i signori: 
rag. Carlo Guglielmetti e Mario Giacomini. 


Ferrovie di Reggio Emilia - Milano - 
L. 3.460.000 in via d'ammort.). 


Alla sede della Banca Commerciale ebbe luogo 
l'assemblea generale ordinaria dei Soci della So- 
cietà per la Ferrovia di Reggio Emilia. Intervenne- 
ro 8 azionisti rappresentanti 319 azioni e 27 cartelle 
di godimento. 

Il Direttore generale comm. Giuseppe Menada e 
ll sig. Lavisto pel Collegio dei Sindaci illustrarono 
le cifre del bilancio 1907 — che si riassume nelle ci- 
ffe seguenti : ; 

Attività : L. 6,251,078.93 — Pass. L. 6,154,531.83 
— Utile netto L. 96,547. 10 risultante dal conto Ren- 


sulaor 


(Capitale 


SOCIETA ANONIMA 


Sede in Genora 
La più grande fabbrica italiana del genere 


RIVISTA TECNICA. 


per la fabbricazione di LAMPADE a INCAMDESCENZA | 


XXIII 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA „ 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carbon! elettrici - Accessori per impianti elettriel 
isolatori di porcellana - Oracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, esc. 


AUGUSTO HA A 0 
Via Pietro Verri, Y - MILANO + Via Pietro Verri, д 


ES vulcanizzata americana 
А. PISANI 


MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 
© Aa Telefono 24-15 


Кд DEPOSITO nei ser иби ал. 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini ——— 


E.BERTETTI e C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 


per Teleioni e per Se- 
gnalazioni | 


S) 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


86.75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


М) 


STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'Elettricità 
Ex-membro delia Giunta Provinc Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 21 


CONSOLENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


| _ SCHIO | REGOLATORI - SERVOMOTOR 
Po " DI PRECISION 
perfezionate | 


AC 


Ginnli a 
frizione 


Giunti elastici | 


> ADLER à EISENOCHITZ .. vuco ce х 


ы [\ассһїпе ed ufensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


asi 


Rappresentanze 


| delle  Primaric| 


Case * mericane 


Punte vere Americane. 
Mandrini autocentranti. 
Specialità in Macchine È 
per Elettricisti per la fab 
bricazione rapida delle 
DINAMO, MOTORI, e 


Società Anonima Forniture Elettriche 


| 
| 
già ATTILIO Pozzo & €. — LounkNzo TOMMASI ALIOTTI | 
=== Cupilale Sociale L. $00.000 - Interamente versato === | 


Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILL АХО N. 1:-61 


FILIALI GENOVA ' FIRENZE TORINO 
——— Via Consolazione, 7 R Via Crivolo, 39 Via Altieri, 5 bis 


AW LE ISO LI rU SD 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA = 


—— — — =PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VIZPRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L' ITALIA 
¡strumentl di misura ) Dr, PAUL MEXER A. G. - BERLINO | 
*—————_ - ——— | 


Apparecchi per quadri 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi- 


5 220 11 fAS-Lampade-Portalampade-Commutatori - SECURITAS 
x MERCE SEMPRE PRONTA *—— 


E 


| Società Italiana Lampade ad arco ed, Impianti elettrici 


Accomandita semplice 


Ing. R. COLOMBO: C. 


UFFICIO: 
Corso Umberto I, 255 
OFFICINA : ROMA 


Via delle Mure, 48 - P.ta Maggiore 


А | —— Z4 = 
<s Unica Fabbrica Nazionale dí 


Ñ LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, 
e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


С T TISS 
ULTIMA NOVITÀ: 


” Lampada ad effetto “ Tipo F., 


per corrente continua e alternata 
Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


ha a 


Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici 
e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 


== per illuminazione e forza motrice == 


ODOVICO HESS 


MILANO "m 
Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
© =a G7 pun 


Casa fondata nel 18953 


>.» 


RAPPRESENTANZA, GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI 1. L. 2. 


Л ` 
TUBI ORIGINALI ‘‘ BERGMANN » E MATERIALI ELETTRIC! 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA! 


LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
O NIE 'TTALLIO 


Nuova zanca-isolatore 


(Brevetto Rentzsch 


viv 


= TU più perfetto isolamento == 
contro la terra 


“ХОЛУ 
MI 


<, 
TORI 
NENA 


NUOVO ISOLATORE 


(Brevetto Rentzsch) 


Questo isolatore sostituisce vantaggiosamente gli iso- 


tensione ed in locali umidi 


atori a campana, specialmente in impianti interni ad alta 
еы сир ы O, АЧ Өн 


Domandare Listino N. 51 = 


y 


SOCIETÀ ITALIANA 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


PIES 


4 == Alternatori = Motori == 


[|| Trasformatori - Convertitori 
| Dinamo e Motori à corrente continua 
LAMPADE AD ARGO 


| Ferrovie e Tramvie Elettriche 


"IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


IN 
| ө ө e 


= Preventivi gratis a richiesta 


Babcock & Wilcox Ltd 


MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - DOCIRAUSEN 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


гыш ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 


| 
| 
4 ` . 
=e 
=o 


Economia di manutenzione 


M" 


Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Caldala Babcock & Wilcox con surriscaldatore. 


Esposizione Interna- GRAND PRIX La più ica 
zionale Milano 1906 m- Onorificenza 


AM di vapore 
5 Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili- 


Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI рй di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » » 
IN ITALIA > » 14000 >» » 


) 


Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI: 


| 
| 


| 
| 


| Allgemeine Elektricitáts-Geselischafi © 


BERLINO 


MICANITE 


B EE EMEN e dari, in tuffi gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


a Le Centrali, le Ditte elettrotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi ai nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE- MILANO 


Soc. An. lr V. TEDESCHI & C. 


TORINO 


ДУ 


Fabbrica di fili isolati e cavi 
г- P» per impianti di 


Trasporti di energia 


Trazione 


illuminazione ——— 


Telegrafia 


SOCILTA ANONIMA 
NI | 


Telefoni 


CI | 
| ` FUNI METALLICHE 
—& Cataloghi e preventivi a richiesta 529— { 


INE LOCKE INSULATOR MFG. C 0 VICTOR N.Y, 


I nostri isolatori furono installati nei dd 


La prima fabbrica del mondo che ha già guenti impianti: 
e e A а ads Impianto del Toce 5000 isolatori N. 351, il 
funzionanti oltre 25 impianti Lea fox сео РИКИ 
2 T Stanislaus Electric Power C. - California 100.000  » 
а tensione di 50.000 Edison Electric C.” - Los Angeles : . 75.000 >» 


000 V It Grand Rapids Muskegon Water Power C.^. 72.000 
75.000, — O Illinois Steel C.” - Chicago . Я . 60.000 


» 
Washington Water Power С. - Spokane . 60.000 » 
Tokio Electric Light C.^- Tokio (Giappone) 60.000  » 
General Electric С. - Schenectady . 60.0.0 >» 
Shawinigan Water Power С. - Montreal. 60.000  » 
British Columbia - Canadian Rockies . 60.000 » 
West Kootenay Light e Power C." , Ros- 

sland B. C. 60.000 >» 
North Georgia Electric C. o. Саібавя ¡lle Ga. 60 000 » 
Northen Calif. Power C." - Maryville . 00.000 >» 
American River Electrio C." - Sacramento 60.000 > 
Cal. Gas e Electric Corporation - S. Fran- 

Cisco . 60.000 > 
Nevada Power Mininge Milling Co - Tonepah 60.000  » 
Bay Counties Power C. - S. Francisco Calif. 60.000  » 
Guanajato Power and Eicolric с.о. . 60000 ^» 
Tacoma Ry’ e Power C.° - Tacoma . . 60.000 » 
F. S. Pearson e Son C." - Guadalayara . 60.000  » 
Kern River Power C.° - Los Angeles . 60.000  » 
Walley Power C." - Maryville . 60 000 » 
Columbia Improvement C." - Tacoma W ash 60.000  » 

» » » - Taylors Falis 60.000  » 

» - Minneapolis . 50.000  » 

Chicago Dis Canal Dert . з . 50.000  » 
Southern California Power C.? . 50.000 » 


MILANO 
Via Giosue Carducci, 13 
già Via San Gerolamo | 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 
GIUNTO A BULLONI ANCORE == 


—sm = ELCO IDAL 
per TIRANTI 


GRANDE - ECONOMIA 


Vengono  infisse 
nel suolo mediante 
rotazione e quando 
sono ad una pro- 
fondità variante fra 
I e 2 metri occorro- 
no sforzi di parecchie 
tonellate per strap- 
parle. 


- SENZA SALDATURA 
per unire i fili di rame, alluminio, ferro 


GIUNTI MECCANICI 


per corde aeree e cavi sotterranei 


——.9— — 


PALI ELASTICI i» ACCIAIO 
Modello a TREPIEDE 


per Trolley, Lam- 
pade ad arco e tra- 
‘sporto di forza. 


brevettati 


Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teriale ed attrezzi: filo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapidità di 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle 
saldature, e conseguente ossidazione. 


"n Economia nel costo 
MEE del palo e della fon- 
ERES dazione. 


e» О жар —————— 


Materiale Isolunte per — Tubi di Gres Vetroso Americano fé 
per Condutture Sotterranee 


Trunwie Elettriche di Cavi ad alta tensione e telefonici 


B Felten & Guilleaume-Cahmey 


erwerke A.-G. 


FRANCOFORTE 5/m 


e 
i 
i i Y C ў «as ue z^ ARIE А I4. / n, y 20 уи d 
» NN rs. 778 DCN ON o eme NS АЗУ: С: 
| ¿AA 5088 
4 À Centrale elettrica della Società Italiana 


per la fabbricazione della seta artificiale Pavia (in costruzione). 


i4 Impianti completi per Illuminazione e trasporti di forza 
1 Rappres. Generale: SOCIETA” GENERALE LAHMEYER di ELETTRICITA’ - Milano 


e | Z | | | 
9 9 
q Lampadine ad incandescenza 
s a consumo ridotto 
: con filamento metallizzato 


Watt 2 1/4 per candela 


Consumo di energia “у 


8 Risparmio - 
8 ” del 


30 ^ 


Durata d'accensione media 


БОО ore circa 
16, 25 e 32 candele 100-120 Volts 


P 


E I IT 


BERLIN W. 8 


A 


—À — MÀ M— 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO - Via Lagrange, 29 
VENEZIA =» San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclustoi per r Кайа della Casa: zum 
Theiler e C. di Zug - (suizzerm 
Fabbricanti di GGNTATORI ELETTRICI  — 
per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


TIT VALABREGA LICHTENBERGER г: ORI: A 


DEPOSITO ‹ N 201 MATERIALI ED LI ED ACCESSORI 
| PER IMPIANTI 
ELETTRICI 
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RINO: VIA LAGRANGE 29/44 


SM VENEZIA - ххх SAN MOISE 2065 1715 


LER PESE 


“ ЕСТЕ Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e бім. 
=NI, > ө WAEDENSWEIL - (Svizzera) | 


Rappresentanza: Tag. VALABREGA LICHTENBREGER & ORI — Torino” $ тә di чайла 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, i; EET "e Ww Apparecchi per uso di famigiia, Ferri diet 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. AAA 9 rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, exc. 

| А ; — Fem 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- X | IL. parecchi elettrici per l'Industria — Keri 
glie, alberghi, ecc. NN "Uc — colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- $ we" n» toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, РИМНИН  Reostati — Moderatori di luce. 
caffettiere, tejere, ecc. | =~ Specialità: Grandi forni per formal e pastic- 

| mri cieri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ‘ecc. 


ab Medaglie а Ого о д 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


— GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. aP a 
кр. ы m 
SÍ LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS Ҹ 


Lampada ad arco a globo chiuso 
la piü conveniente per 


аа aiiai ,J ANGUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PABST Belevue-Coepenich 

- Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 

Pile a secco 
merum C al liquido 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercemanale 
APPARATI SPECIALI 


. per impianti ad alta teasione e per luoghi umidi 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (tino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


ALBERTO VIGLIANO anos 


Rappresentante per l'italia + SIXI 


“ALBERTO VIGLIANO = MILANO 


ШП irassenbubnbedar 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Tndustriali 


BERLINO Alberto Vigliano = Milano Д) 
ме Corso Buenos Fyres, 66 <> 
Materiale per linee эше лн a e ferrovie E L ETT R O G E N O 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


SALE GENERATORE PER PILE 


EGO Non ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: саса - maggior intensità di corrente 


e‘ Occorre minor quantità di elettro- 
" geno che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l'Italia N 128 


ALBERTO VIGLIANO ITA NO e 


GEBRUDER ADT à. B. - ENSEIM (Palatinato) 


и нш Ll Materiali sb Isolanti 


шәх үр шош рош пош 
“LV +» IINVTOSI 1901, 


t cR de ms HAM ^^ 
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GEBRÜDI DER AUR AKTIEN- GESELLSCHAFT. — 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi per Installazione di Tubi = 
per l'Italia Settentrionale e Centrale per l'Italia Meridionale 


X ALFRED SCHMITZ successore 
; ^ Img A.C PIVA © RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS — 
MILANO - Piazza- Gastello, 9- MILANO | NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici » Pozzi Artesiani == 


Pompa T — Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.30 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e Ia natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto del lubrificanti. 
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- SOCIETA SVIZZERA | 
DELLE MACCHINE ERSTE. 


GIUBIASCO- BELLINZONA 


MACCHINE A femme — 2 | - M INSTALLAZIONE 
VAPORE CON Mir ne E MODERNA 
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UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 
MILANO ~ FORO BONAPARTE, 76 ~ ММАНОҢ 


9 Apiilo 1908 


dite e spese. Le prime ascesero a L. 428,635.66 per 
prodotti del traffico delle ferrovie, e L. 74,120.76 
prodotti fuori traffico, totale L, 552,756,42, cui ag- 
siungendo L. 35.000 di prodotti netti del commercio 
di esportazione prodotti agricoli, per l'ammontare 
di L. 890,372,72 si ha un totale di L. 587,756.42. 

Le spese essendo ammontate a lire 491,209.32 
comprese lire 30,243,27 per interessi passivi resta 
l'utile suddetto. 

Dell'utile esercizio ferrovie in lire 61,541.57 ven- 
ne deliberato di impiegare L. 49.237.75 pel fondo 
ammortamento azioni che sale così a L. 50,451.57 € 


permette il rimborso di 5 azioni da lire 5000 e la- 


scia un residuo di L. 451.57. 

Degh utili tratti dal Ramo Esportazione L. 28,000 
\engono dedicate al fondo di ammortamento che 
sale a lire 96,738.05. 

Vennero rieletti consiglieri i signori Luigi Canzi, 
vav. Lorenzo Pareti e cavaliere Cesare Rovere; rie- 
letti i Sindaci signori Ettore Lavista, Emilio Gra- 
zini, comm. Giovanni Cortassd, effettivi, e i sup- 
plenti Pietro Annoni Dacomo e Simonelli Attilio. 

[n seduta straordinaria venne approvato di con- 
trarre un mutuo di L. 100 mila per la costruzione 
di case pei ferrovieri. 


Lavori per le F.F, S.S. 


L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha 
approvato seguenti lavori: 

— Amfliamento dell'impianto dell'illuminazionc 
eicttrica (Torino Smistamento). 

— Nuovi impianti elettrici o d'illuminazione (Ro- 
ma Termini). 

— Impianto illuminazione clettrica (Venezia Cen- 

vale), 


сеф; ¡Anonima prodotti elettrici - Genova - (Са. 
pit,” i 2,625,000 versato). 


Ebbesluogo nella sede di Genova l'assemblea or- 
шпагі: «degli azionisti di questa anonima, coll'in- 
туеп: Чї 8 azionisti, rappresentanti 12,358 azioni. 

Fu: Li la оне del consiglio che si riferisce 
ill'esegeizio chiuso col 31 dicembre 1907, ed il bi- 
l:ncio ilie. permette di distribuire un dividendo di 
L. 8 fer : Azione, pari a quello distribuito l'anno 
OSO e 

L'aséesriblea, sentita la relazione dci sindaci ap- 
provë 4 bilancio e la distribuzione del proposto di- 


vidend& 

Тея reca all'attivo: Impianti 3,017,778.95 
ire; - i n 29,763.59; titoli lire 45,120.90; mobili 
31023. ў cassa 3,179. аЙ: spese ammortizzabili li- 
гє 150% 50:67 ; tasse c canoni (a nuovo) 15,939.10; 
depositf-lite 250.000. 

Il passivo reca: capitale 2,625.000; riserva lire 
3319-54; conto deperimenti 65.000; creditori di- 
éii 185,981.40; effetti da pagare liic 158,711.55; 


Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO -- Via Castelfidardo, 7 
Filiali: Genova, Via Consolazione. 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Altieri, 5 
—1rrr——————11==124p<.———2À<———__ 


RIVISTA TECNICA. 


XXXV 


por qualunque applicazione: - applicazione 
elettrica 
e per Stufe americane 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Inglese 


MI CA Rappresentante per l'Itaha: 


Corrispondenza in Francese Gius. Riccardi - Corso Vitt. Em. 34, Torino 


D Per telegrammi LEBANON ROAD i 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
[ RENAL { [. ed Il commercio del lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore 


Olio speciale per motori a gas 
E da Oll « e grasso per dinamo eletiriche 


Mastice di manganese per guarnizioni a vapore da 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


oocietà Elettrodinamica 


Rappresentanza Generale E. G. ALIOTH 


Italiana della 


Sede Centrale MILANO 


Pino Teen Negozio di vendite VI Principe Umberto. 28 


UFFICIO SUCCURSALE - dia Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalleri, 6 


Utticio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» > GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
> >» ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, до. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» » VENEZIA - c. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici — 
di qualunque entità e natura 


illuminazione e trasmissione d'energia - Alternatori - Di- 
samo - Moteri - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d’impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richieeta 


Ing. E. Kirchner & С. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC -` 
Fabbrica Specialista 
di 


5 28 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


E Fabbriche a Lipsia (Germanio) 
Esposizione Milano 196 - Grand Prix M 118 


LABORATORIO ELETTROTECNICO . 


Ing. LUIGI MAGRINI & C. 


| Società in accomandita per azioni — Capitalo L. 28.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
— Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, | 

t a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 

per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
INSERITORI 

semplici e doppi per batterie di aceumulator! 
Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 


REOSTATI a ventaglio ed a corsoio = 
REOSTATI DI REGOŁAZIONE per dinamo e malol. 
REOSTATI di avviamento rf 


Apparecchi per reti aeree „а=: vase aeneis, Condensatori Elettrici etie еле sopratenatonió che at 
SCARICATORI PER HASSE ED ALTH TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRENTE 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 


Cestruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori i 
BERGAMO - Tetetono 3-71 Telegr. Blettrotecnica * MILANO - Tetetono 28-77 Telegr. Blettrotecs 


sas Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


| 
s 
; 
ta 


HARTMANN & BRAUN · deta per | 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


ISTRUMENTI DA QUABÉ 


in tutte le grandezze e per correnti di qualunque sorta 


Costruzioni speciali Ж ОЖ 
esperimentate Ж ж х xX 
| della maggior perfezione E 
tanto nei riguardi х ck Ж 


elettrici che meccanici Ж 


strumenti con braccio da parete 


per applicazioni su coleune 
E CON SCALA ILLUMINATA 


— - АА € + --————T —-——_____ а а M MÀ  — — 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


ni ze MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-D) ni 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


SA Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
Rappresentanze е depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento rente Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
ROMA - G. Thurlow Trasfofmatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
— Via Cernaia, 23 e c. Basilio, 14-15 — per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 
d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 

GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., ө 
— Via XX Settembre, 16 — , Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
TORINO - Enrico Piumatti lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
— Via S. Quintino, и qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 

: poH == dietro indicazioni o disegni. 


ШУК ые Marelli е С. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
ata Trinità Maggiore, 8 = riohiesta disegni e preventivi — 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


= 12, Foro Bonaparte — МІТ, А MO -Telefono N. 24-82 === 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


, FERROVIE @ @ DELLO STATO. 


ESERCIZIO 1907-1908 
26: Decade - dal 11 al 20 marzo 1908. 


RETE STRETTO DI MESSINA. 


APPROSSIMATIVI DEFINITIVI APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 


depurati dalle imposte erariali 


E: 
Y ы 
$ : | 
A = esercizlo corrente esercizio precedente Differenze esercizie cerrente esercizio precedente Diff. renze 
3 Chilom. in esercizio 13344 (1) | 13287 (1) + 87 23 243 НЕ 
$ Media .. .. . | 3a224 13237 + 87 23 23 -- 
E 8 Viaggiatori. .. 4.002.773 00| — 3.806.169] 41 136.603| 59 7.820] 00 6.432] кх 17| 12 
Bagagli e cani. . 218.639] 00 212.137 | 22 i 6.201] 78 381 | 00 343| 13 31 | 81 
3 MerciG.V.,P.V.ac. 1.189.226] 00 1.094.019) 46 95.206 | 51 2.418] 00 1.799] 32 618] 68 
SS Mercia P V.. . 5.791.510] 00 5.153.220 99 |+ 338.289] 01 ана 4.504] 87 |+ 1.128 | 13 
2 = TOTALE | 11.202.115] 00 Trim + 576.300 92 15.902] 00 1317012014 2.731180 
o a GERAIS 
i $3 PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1^ luglio 1907 al 20 marzo 1908. 
$ 2 Viaggiatori . . . 116.983.813] 00 | 109.629.189] 9) 7.351.652] 10 190.570] 00 170.530, 15 20.039, 85 
E: Bagagli e cani. . 5.765.625] 00 5.006.472] 81 699.150 | 19 7.113] 00 6.507 | 54 5151 46 
e Merci G.V.,P.V. ac. 33.746.891| 00 30.916.995] 78 2.289.815] 22 54.6194 00 46.164 | 80 8.4511 20 
22 Merci a P. V. . . 153.619.093] 00 | 141.697.972] 85 12.021.120] 15 122.515] 00 106.233 | 69 16.276 31 
05 TOTALE ] 310.115.452] 00 | 287.210.631] 34 [+ 22.904.820] 66 374.817 k00 3:2.436|18|4- 45.285|82 
о A ——T@m@&@o@-»@@P@@6>a@s@-____+y@e—’’@e A A A EE E ce A A CKNEEEAT, 
5 PRODOTTO PER CHILOMETRO. 
© Della decade. 839, 49 801, 53 [+ 37, 96 | 691 , 39 5/24 62 + 118/77 
8 Riassuntivo . 23.2141 95 21.697] 56 [+ 1.077 39 | 16.2961 39 14.327 pri |+ 1.968 ssl 


]) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano- Nettuno e Cerignola Stazione-Città ed il tratto Conf. franc. Modane. 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,„, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori ad olii pesanti “ОТТО, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a ВОО cavalli 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


Funzionamento conforme al brevetto Diesel, Vol. 27, N. 32915 


ШИЖ 5777 IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
ESE FORZA MOTRICE LA PIÚ ECONOMICA. 


p "o 


Inc. MARIETTI « Œ. | 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO | 


Via S. Quintino, 19 Telefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qaalità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MIC ANI TE d'ogní specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito c di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


T Fabbricati cel medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- › Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI -- Napoli, Via S. Maria la Nuova, S. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 
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conto dividendi 675; 
rmanenza 1906 L. 
350.000. Il conto profitti e perdite porta nella par- 
ша Dare: Spese diverse d'ogni genere 144,334.55 
utili dell'esercizio 184,410.18; e nella partita Avere : 
Probtti e rendite diverse 328,763.13. 


profit e perdite 
138.77; depositati a cauzione 


184,-410.58; 


= 


Procedutosi alla nomina degli amministrateri ri- - 


Andrea Peira- 
Pietro Magni e David Sancristoforo. Sine 
Enrico Heil e Ci- 
Caro 


sultarono eletti i signori comm. avv. 
Ho, сау. 
daci effettivi Luigi Campanclta, 
‘ato nob. Pictro e supplenti Edoardo Poggi, 
Reborati. 

Un'Unions per le imprese elettriche. 

A Trento si sta costituendo una Società indu- 
striale, collo scopo di studiare e di sfruttare le cner- 
vie elettriche del Trentino. Tale costituzione si ef- 
Ivliua per dell'onorevole E- 
manucle Lanzeroiti, deputato alla Camera austria- 


iniziativa iIngcgnere 
“A ш i principali promotori della nascente Socic- 
a, e pure l'onorevole deputato avvocato Giuseppe 
Cappelletti. 

ela Banca indu- 


La Banca Cattolica Trentina 


«tale di Trento partecipano largamente a questa 
catituzione : € il loro auspicio € sufficiente ad assi- 
Notabiliti 


dell'industria e della ‘finanza italiana figurano tra 


curare L'esito magnifico dell'impresa. 


i sect fondatori. | 
li capitale raccolto è già considerevole, e, poichè 
il Trentino possiede a dovizia energie elettriche che 
possono essere facilmente c vantaggiosamente и- 
Ulizzate, è cerio che questa iniziativa sarà coronata 
di successo, con immenso benefizio delle industrie 
e dei асі in quella prospera regione. 
Pirelli & C. - Milano. 
Lo scorso 15 marzo, ebbe luogo 1'Assemblea ge- 


nerale ordinaria della Società Pirelli e C. 


Erano presenti N. 38 Azionisti i quali rappre- 
Mütavano N. 11382 
Vigoni nob. Giuseppe. 

La Gerenza espose ii bilancio che chiude colle se- 
guenti cifre: 

Attivo : Stabilimenti Italia e Spagna 3 
lire; 


Azioni; presiedeva Гоп. sen. 


557,523.94 
Cassa e valori 235.897.475 Portafoglio un mi- 
lione 492 .580.84 ; Crediti 5,800,340. 50; Merci e ma- 
truli g,2 431,987. 59: Depe siti p. € cauzioni 259. 053.2 
Amicipazioni di passività L. 498,538.88. Tin 
L. 21,316, 58 1.96. 

Passivo: — Capitale (di cui L. 
1-908) L. 10,500,000 ; Obbligazioni lire 3,500,000; 
Fondo di riserva 623,031.17 ; Etfetti a pagare Lire 
132451.54; Debiti 5,581,692.29; 
i cavi sottomarini 115,185.38; Utili netti 1907 da 
ripartire 361,301.38. —- Totale L. 21,316,381.96. 

Sugli utili dell'esercizio 1907 venne deliberato 
dt distribuire L. до per ogni Azione vecchia da lire 
300, 


3,500,000 con god. 


Fondo riparazio- 


La Relazione accenna al continuo sviluppo degli 


Efrem Lafleur 


INTRA (Lago Maggiore) 


e Costruttore specialista di 

linee elettriche per alta 
tensione, A SN X 
Impianti di illuminazione. 


RIVISTA TECNICA. 


NXXIX 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & C. - Milano 


Istrumenti 


— di — 


Misura 


sistema Meylan- сеооа 


Articoli Elettricità 


alta e bassa tensione 
17 - Telefono 7592 


Tito Scaramuzzino 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti 
e nudi — Amperometri e Voltame.ri — 


in seta 0 cotone 
Istrumenti di fisica 


Protettori per condutture elettriche — Scarcatori Wurtz — Inte- 
ruttori = Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


per luce elettrica — Cavi elettrici 


шыр” Glühlampenfabrik Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 
Rappr. per AZ Гапа 


POZZI ROBERT & С. 


MILANO 


PREMIATA FABBRICA 


FILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


E. Grande MEDAGLIA D'ORO 


= Esposizione di Milano 1906 == 


~ Edoardo Weil 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2 B5 
~eg” 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


808 ed articoli affini 


Rappresentante т per l'italia e Svizzera 


TELEPON РАВНИ А. B. 


già J. BERLINER 


HANNOVER - VIENNA - BERLINO 
Gran Premio Биййн шиш 


Land und Seekahelwerke A. B. 


ү; e COLN-NIPPES e 
ga ^": Tito Scaramuzzino „11200 n | 


Diploma d'Onore 


— ( = 


Gran Premio 


Telefono 75-92 


Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro | 
A FPreva-isolamenti di precisione e galvanoscopi „| 
ENI >», Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) 
y - Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 
dM A I 


Esposizione 
Tnterna zion. 


' y.^ Sy 
„ЖОР 29 
| Milano 1906 (ER : 
4. Yopal 
175. „у. 


CS 


IMPIANTI 
ELETTRICI | 
INDUSTRIALI] 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11 56 | . MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUFF MANN 
MILANO - Via Palermo, а 


Macchine utensili per r la оа s on pea 
— Speci ali mac bo ве та ын della lam 
di (er allumini : 


Jules Israel « X. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti gli 


ш ТҮ elettriche gi 


Merce pronta - C.tilcgo illustrato a richies:a 


EUA Geo. et d | i 27, SN 
CATALOGHI e PREVENTIVI a RICHIESTA; ^ «4 


[Коста GENERALE DEI CONDENSATORI ELETTRICI 
i de MODZELEWSKI & C. - SERIBURGY (Svizzera) 


== 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


КҮРЕ: 
1 


Ё Mi ШШ 


"n 


FABBRICHE DI MATERIE OL 
H WEIDMANN e RAPPERSWIL (svizzera) 


_ Specialità fabbricazione di 


- preparato specialmente per uso elettrico in fogli da 1/10 fino a 
* 35 mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


‘Cibi per trasformatori con e senza mica 
"= Propria fabbricazione e non rappresentanza “8 


‘LIME “DICK, | 


Lime. d'ogni forma e dimensione per 


wione compresso Lucido isolani «cs, 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni — 
Eliminaziope dello spostamento di fase 
su qualsiasi copduttura e conseguente 
riduzione della caduta di tensione sulle 
lipee — Avviamento sotiocarico dei mo- 
tori trifasi su corrente monofase – Pro- 
duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat- 
feria per produzione a’ effiuvi - Ozo- 
. Zopizzatori. 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


‚ L. MAGRINI ё C. - BERGAMO - Ing. 8. SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


Officina Elettrica Dir. E... Gerosa 
MILANO EE 


Via Vittoria Colonna, 9 


(Via San Siro) 


FABBRICA 


ТЇЇ, Telefoni, ШЇ Elettric | | js ; 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


Implanti telefonici a batteria centra: 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 
== Saonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == 


pute le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
| нац рег meccanica fina, рег fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


li genere, macchine per seghe e lame relative. éé 
UTENSILI “DICK, 


ene circolari per legno e per metalli. 


Marca di fabbrieà JA A » 300 HP. 


Rappresentato da SIMONIS e C. - Milano, Qia 3. Eufemia, 23 


La nuova lampada OSRAM, 


Un Watt per candela ТО 9, di economia 


- ола 0 ылыа L^ 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100.130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade да 100 canóele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l’Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 
Mu TESSA ERP ERA 


Manufacture spéciale.de Duirs et Courroies 


AO Medaglie - 3 Diplomi d’ Onore | 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di l'arcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 
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| Marche accred tate: 
Scellos 
Scellos-Extraforte 
Scellos-Rènvidèurs 
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— PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUCCHI*- Sampierdarena 


— Mula 


— 


9 Aprile 1908 


ajari tanto all'interno che ali'estero; le vendite 
complessive oltrepassarono i 23 milioni, e con un'c- 
sportazionc di cirea 5 milioni e mezzo, compresa la 
posa de? cavi elettrici sotterranei in Atene. 

Avverte che l'acquisto di terreno in località di 
Greco Milanese per l'erezione di un nuovo Stabili- 
mento è un fatto compiuto; in tale Stabilimento si 
svolgera il lavoro eccedente la potenzialità di quello 
principale di Milano, e già sono iniziate le costru- 
zioni relative. 

Anche lo Stabilimento di Villanuova e Geltrú in 
Spagna, continua nella sua marcia ascendente. Ven- 
rero aggiunti nuovi impianti con la costruzione del 
cavi sotterranei e la produzione generale vi si svol- 
ge in modo promettente. 

Circa il ramo cavi sottemarini — accenna alla 
prossima posa di 3 cavi telefonici e telegrafici nello 
Strette di Messina. Nota che per la loro speciale co. 
struzione, questi nuovi cavi segneranno un propres- 
se nella telefonia sottomarina che non mancherà di 
dotare speciale interessamento nel campo tecnico. 

Nel complesso tutta l'Azienda si presenta nelle 
meliori condizioni industriali e finanziarie. 

Tenuto conto.delle verifiche di legge da farsi an- 
ac allo S abilimento di Villanuova e Geltrú in Spa- 
кча, propone di aumentare il numero dei Sindaci 
da таз. Fatta la votazione riuscirono eletti a S'n- 
Achilles 
Colombo sen. ing. Giuseppe, Visconti Ermes mar- 


lae gaffe fiie 3 н ise * 
"act ellettivi 1 signori Colonna cav. avv. 


ese Calo, Bailo Cesare. Bossi comm. Pietro; a 
Supplcuti i signori Marelli сау. ray. Carlo e Pesaro 
Murusto, 

IMPIANTI. ' 
L'inaugurazione dell’ impianto idro-elettrico del 

Cervino. 

Venne inaugurato l'impianto ¿dro-clettrico del 
Cervino, dovuto alla iniziativa della Società cletirica 
Valbermida, nell'intento di dare la luce € la forza 
metrice a tutti į paesi della valle Bormida, tra Ac- 
qui e Alessandria. | 

Prossimamente la luce elettrica, fornita dall'im- 
planto de! Cervino, verrà anche inaugurata nei co- 
muni di Gamalero e Orsara Bormida. 

Un poderoso impianto idroelettrico nell’alto P.e- 
monte. 

Un grande impianto idroelettrico dell'alto Piemon- 
te, è stato compiuto € dirama le sue ingenti energie 
sui piani lombardi e nella valle Padana. Ed il canale 
dell’Anza, che discende dal monte Rosa, conta oggi 
tra le più importanti derivazioni idroelettriche. 

L'officina generatrice è collocata presso il canale 
che conduce le acque dell’Anza allo stabilimento 
dille miniere di Val Toppa, ora di proprietà della 
ditta Tabacco є С. 

Il Canale, addossato alla montagna all'ovest, at- 
traversa due gallerie, una di 500 metri di fronte ai 
Pozzi, e l'altra di 400 metri è alla Selva Nera, di 
голе a Castiglione, ed il canale, appoggiato alla 
Montagna, continua sino alle bocche di presa presso 
il Santuario della Gurva in comune di Calasca, nella 
località detta la Gula. 


RIVISTA TECNICA. 
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b 
Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 91 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 
Ж 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


«ав... 


ШЇЇ Drott-und Moe Werke 


A ltiengesellscha ft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici p 


aum el 


Brevetto Italiano N. 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. - 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni, 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


"9 0-0 oc- 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 
ORL 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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TAPTS 


| ft gC. Steinmüller. Gummersbach 


Casi у Fadbtica di caldaie moltitubolari, Pilo i 
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Ф 
Caldaie а vapore e surriscaldatori, 


brevetti ,.Steinmueller* 


Impianti di tubazioni 
Depuratori d'acqua, brevettati 


— Griglieacatena 55:257 brevettata 
Economizzatori 2572" brevettati 


Prussia: 


_Renana 3 


I cantieri sono situati al un'altitu- 
dine di circa 1000 m. con erande Gal- 
| lenta perla lavorazione del legno, mu- 


ita di 6 macchinario modernissimo 


e ed elettriche, iniettati al 
bicloruro di mercurio setomlo il ši- 
stema Kyan, il quale fino ad ougi è 
mtenato più perfetto che si conosca 
{Questo legno d'alta montagna ormiti | 
е generalmente prefemto «al 
che, pel sno rapido deterioramento. 
Soggetto alla frequente sostituzione e 
| ille consevnenti enormi spese. Per 
questo motivo le Regie Poste germa 
mehe hanno prescritto per le condut 
ture aeree telefoniche e teleerati 
il mostro sistema di conservazione 
Non fare еді senza consultare 
le otterte (.0: nostro rappresentante 


Ditta SIMONIS & C. 
MILANO | 


—————— 
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REG? Alti Forni - 
e Fonderia di Piombino 


Società Anonima 
Capitale Sociale Lire 7,912,500 


Stabilimento in Portovecchio di Piombino 
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Tubi di Ghisa per Acqua e Gas 


ACCESSORI PER CONDOTTURE 


Saracinesche e Sifoni isolatori 
Colonne e grossi Getti 


a (I 


Baties e Volani per Macchine 
MATERIALI FERROVIARI 


Tubi e accessori per fognatura domestica e stradale. 
Progetti e costruzioni di Acquedotti 


Dirigersi alla Sede della Società: 
Portovecchio di Piombino (Prov. Pisa) 
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«МШЕ ШКЕ e C 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ela 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifuglie con motore a turbina. elettrico od a 
petrolio, per pressione tino а 40 atmosfere, 


Compressori Centrifnglii per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici. per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico, i 

Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 

Applicazioni Elettromeecaniclie di ogni genere. 

Comando Elettrico delle Avtiglierie, Timoni c Grue. 

Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 
GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 
A DUE Gaeta anita 


SPRECHER ЇЙ 


FABBRICA D'APPA. 
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RECCHI ELETTRICI 


——————— M— n—— 


AARAU (Svizzera! 


Apparecchio di sienrezza contro Valta tensione 


INTERRUTTORI per alta e bassa tensione. 

AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. 

COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAFUL- 
MINI per linee ad alta tensione. 

QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE. 


Szhiarimenti. Cataloghi e Preventivi gratis 
Rappresentante generale per VItalia: 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - Lonpra 
STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Agente Generale per l'ilel'a: x Per l'Italia Superiore : 
log. Santarelli, Via оно 20, Firen e Y Ing. M. T. Gentile, Milano 


CONCORSI. 
nella R. Scuola d'arti e mestieri di Forlì. 


Ro in Roma, presso il Ministero di agri- 
Adustria c commercio (Ispettorato generale 
hamento industriale) un concorso al posto 
te cd insegnante di meccanica e di tecno- 


"Beto D» di Forli. Il candidato prescelto sarà nomi- 
nato, in via di esperimento, per un biennio, con lo 
stipendio annuo di lire 2400; dopo duc anni di lo- 
devole servizio, egli sarà nominato definitivamente 
con lo stipendio di lire 3000. П concorso è per titoli, 
e sara giudicato da una Commissione, che ауга fa- 
coltà ‘di sottoporre ad un esperimento i candidati 
giudicati migliori per i titoli esibiti. 

La Commissione giudicatrice non farà dichiara- 
zioni di eleggibilità, ma proporrà, con relazione mc- 
Гына, non più di tre candidati, in ordine di merito, 
«non mai alla pari. Lc domande di ammissione al 

‚солсогуо, su carta da bollo di lire 1,20, c tutti 1 
documenti necessari. dovranno pervenire al Mini- 
stero di agricoltura, industria е commercio (Ispet- 
torato generale dell'insegnamenio industriale e com- 
merciale), in plico racomandato con ricevuta di ri- 
torio, non più tardi del 31 marzo 1908. 

Non sarà tenuto conto delle domande, che giun- 
gessero al Ministero dopo il detto termine, anche 
x presentate in tempo agli uflici postali, e di quelle 
m" corredate dai documenti consueti, оге il diplo- 
ma d: laurea d'ingegnere con l'indicazione dei punti 
итий nei singoli esami speciali e nell'esame di 
urea, I documenti debbono essere in forma legale 
e provvisti delle necessarie autenticazioni. 

Saranno pure uniti alla domanda Je pubblicazioni 
стой accademici e didattici, che valgono a di- 
mostrare la coltura generale speciale del concorren- 
е cla sua attitudine all'insegnamento e alla dire- 
none della Scuola. 


Concorso пе!!а Н. Scuola d'arti e mestieri di Forli. 


aperto in Roma, presso il Ministero d'agricol- 
tura, industria e commercio, un concorso per il po- 
мо di capo tecnico elettricista nella Scuola di arti 
e mestieri « Umberto 1» di Forli. 

Il candidato prescelto sarà nominato, in via di 
esperimento per un biennio, con lo stipendio annuo 
lodo di lire 1200; dopo due anni di lodevole ser- 
Vizio, egli sarà nominato definitivamente con lo sti- 
pendio lurdo di lire 1500. 

И concorso è per tito'i e sarà giudicato da una 
Commissione, che avrà facoltà di sottoporre ad un 
Eperimento i candidati giudicati migliori per i ti- 
toli esibiti. 

Le domande di ammissione al concorso, su carta 
di bollo da lire 1,20, c tutti i documenti necessari 
dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, in- 
dustria e commercio (Ispettorato generale dell'in- 
*gnamento industriale e commerciale), in plico rac- 
comandato con ricevuta di ritorno, non più tardi 
del 30 Maggio 1908. 


Non sarà tenuto conto delle domande, che giun- 


> v" | 
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F. Klöckner, ingegnere – Hóln-Bayentbal 


Fabbrica speciale 
di 


Resistenze 
Elettriche 


Avviatore «=> 
> ай Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia. 
Ing. SECONDO SACERDOTE соко зз 


THE 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante +4 æ% 


e girevole con ventaglio di I. 30 
=——--= in tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 


== == GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 


per l'Italia 


—— 


TELEFONO 20.61 
HORGEN 


David Bollier "oRSEN 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


——_—— | 


=== Interruttori e commutatori pendenti == 


Costruzione Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggioso 


PONE + — De ee 


e 


Catalogo copiosamente illustrato dietro richiesta gratis e franco. 


. Soffietto =.Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. per to- 
gliere il rumore — Spazzole impregnate рег 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antiftiz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. Y 


Ing. STEFANO FISCLER - Milano, "^ зоа" 


NM. 36 


¿ di precisione e 


Lompassi: CLEMENS-RIEFLLR 


NESSEEWANG e MONACO. di Baviera. - 


Fabbrica di strumenti matematici. 


E. KRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Sistema rotondo “St. Louls 1904 Grand Prix „ | | Lamine tranciate per indotti di macchine 
Listino prezzi illustrato gratis. Dinamo elettriche e involucri di reostati 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal ^» 


Basilea 


= Marmitta 
Tejora 


uso domestico, per (ase di 
salute, Inferme.'e, Fabbri 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza — 


Capitale Sociale L. 200.000 


"YT mimm 


Forniture generali per | Elettricità 


CHIBDBRB CATALOGO GENERALE 


Vernici P. & B. 
Nastri gommati Manson 


Mica - Micanit Jaroslaw 


Materiale | 
Cartoni compressi tipo Weidmann 


per qualunque | : i 
MGR ICM EM Fibra americana vulcanizzata 
[Pra ше саца A 


Tela e Сага Giapponese 
Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare 
| Tele oleate Sterling 


applicazione 


elettrica 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, кк 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO МАМЅОМІТ, 66. 
s i wu 


ve 


ADOLFO RIGNON 
TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


| MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 


“м 3 MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


A. & 0. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
—p- 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 

Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
—  - padine - Conduttori == 


© 


Qnm ЇЇ (ШШ 


$ОС!ЕТА АМОМ!МА 


паре in seta e cotone. sino a 0,05 mm. di diametro 


Bobine 
per Suonerie 
e 
Telefoni 


Ф 


Cordoni 
Telefonici 


ecc. 


Premiata alle principali Esposizioni 
"5 ө 


Sappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


peto fabbri: fili in rame, costantana, nichelina, 


Compagnia = 


DITTA 


ALESSANDRO CALZON 


BOLOG 


MOTORI 
IDRAULICI 
1555 per ‘103.000 cav. 


DIPLOMA A TORINO 


Cateloghi e preventivi & riehiesta 


=> 


TORINO 


33 — Corso Oporto — 35 


VENTILATORI 
FORGIE 


Applicazione 
~ agli essicatoi, tra- 
sporti ppeumatici, tiraggio 


у 
€” 
gum o P 


ASPORTAZIONI 
i | Р О LVE RI 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta ( 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE 


E. O. RICHTER 5 C. cum a ИШИ ANONIME RIUNITE DI ELETTR , 


GRAN DIPL OMA D'ONORE 


Deposito presso gli Ottici e Cartolal di 1:550 


(Sassonia) 
Esposizione di Milano 1906 ereinig A le ricitä fricitats 


"mee Кы, panes? 


UTILI PER GLI ACCURATI LAVORI DE, ome s 
Ingegneria, Architettura, Meccanica 
enr Alternatori - Dinamo 


Tiralinee per 32 punteggiate diverse 


Motori - Zrasformatori 
| K 
Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 
n a ег lao 


applicazione elettromeccanica’ x 
арросагюпс elettromeccanica’ + 


Impianti completi di illuminazione 
TT Trazione - Trasporti di forza — 


— 


‚ Rappresentanza generale per l'Italia: б 


RAPPRESENTANTE CON CAMPIONARIO i d , 
3 (V EPEE ‘ ( Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 
GIUS. SCHIERA - Milano Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


Via Meravigli, 1-3 Telefono 08-31 


Officine Metallursiche Togni 


SOCIETA ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - sii р. 1,500,000 


Via Palazzo Vecchie, 31 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 
ді Tubi in lamiera acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro . 
Sistemi propri d'unione garantiti 
per pressieni 


CONDOTTE 
FORZATB 


32 impianti esequiti | sino a 
per oltre 150.000 HP. 160 
Re ferenze di primo ordine atmostere 
AS 
PARATOIE - 
| VALVOLE 
Costruzioni metalliche - Pali per linee elettriche GRUF A PONTE 


B» „= i 
"ү _ ‚ 


RIVISTA TECNICA. LT 


cessero al Ministero dopo il detto termine, anche 


s; presentaic in temo agli ultici postali, e di quelle 
“on corredate dei soliti documenti; del certificato ING. | & в 


degli studi fatti; e di pratica di officine. Telefono MILANO Telegrama 


Saranno pure uniti alla domanda tut: quei docu- 
лепі, che valgano 4 dimostrare nel concorrente 28-61 Foro Bonaparte, 33 ШИМ 


l'attitudine al posto messo a concorso. л 


шышы Dertoruzione meccanica di Gallerie 
Concessioni richieste. 


Piacenza. — La Società delle forze idrauliche ESCAVAZIONE DI CANALI 
tlla Liguria ha presentato domarda intesa a con- DIR BIG, BEN 

seguire Ja concessione di derivare dal torrente Avc- P =" A 1 vec ЧӨЙ: 
tin comune di S. Stefano аА. (о 100 litri d'ac- а m ciali кы 
cua al minuto secondo per creare con un salto di 


“ 


metri 78,60 una potenza nominale di cavalli 103. 

Piacenza. — И sig. Marazzani conte Gian Fran- 
esco, anche nell'interesse del signor Ranza inge- 
<nere Enrico, ha chiesto la facoltà di derivare ac- 
gua dal torrente Vezzcno, nella località di Grop- 
parcl'o, per utilizzarla a scopo di irrigazione c di 
lurza motrice. 


Perforazione Istmo di Panama 


(2uoiduisS) B1IUYISIOT 2u0JzvJ0j12 J 


Arezzo. -— La Società mineraria ed elettrica. del | 

Valdarno, a San Giovanni Waldarno, ha chiesto k ЕЁ, 
a facoltà di derivare un volume massimo di acqua Mir a a e ЖЕ d 
di me. 200 all'ora dal Borro San Cipriano e Pia- , 
"ale per. alimentare le caldaie а vapore installate La Perforatrice Elettro Pneumatica 
nella centrale cletorica di Castelnuovo. TEMPLE - INGERSOLL 

Torino. -- La Scc. cooperativa di consumo per la Grandissima economia ed efficacia 


distribuzione di luce elettrica e forza motrice in l- (Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


, "ta ha presentato domanda per ottenere la conces- е ——- 


sone di derivare la quantità massima di mod. 177 $ а 
d'acqua al i” dalla Dora Baltea in territorio di COMPRESSORI D ARÍA 


Düincinet;o, atta a sviluppare una forza motrice 
di HP 212- n | di tutte le .. per tutte le 
- 55: ' 


м7 е 
Brescia. — Il Cotonificio Feltrinelli e C. ha pre- dimensioni ^" applicazioni 
«пао domanda per ottenere la concessione di de- Compressori a cinghia a vapore :cc. 
бакс addi: te timida харом E 
e acqua dal torrente Tignalga in Campione Semplici - Duplex - Compound 


(Tignale) per creare la forza motrice necessaria a- 
gli stabilimenti di filatura del cotone in Campione. 


Concessioni accordate. 


Кота. — Fu data facoltà al sig. L. Hardonin, du- 
“a di Gallese, di continuare a derivare acqua dal fos- 
o Vignanello, nella località desta La Lega, in Co- 
mune di Gallese, allo scopo di ereare forza motrice 
*r animare un molino, giusta la concessione 22 
ottobre 1864, scaduta il 31 dicembre 1903. La quan- 
"tà di acqua da derivare è mediamente di |. 37.50 
a minuto secondo, restando а rischio e perico'o del 


OJUSWIPUIA OUISSIJO IP 
ә50[7) 03[0 110$5$Ә14йшог) 


17 Tipi 
di Compressori 


Compressori Compound Classe I. с. 
Applicazione dell'aria compressa a 


‘oncessionario qualsiasi minore portata del fosso. MINIERE OFFICINE FONDERIE 
La forza in cavalli dinamici derivante è fissata in 


HP 4. La concessione avrà la durata di anni 30. E 
— lu data facoltà alla signora Elisabetta Cri- Materiale della 
viana Riley fu Jostoma vedova del fu Francesco INGERSOLL RAND C. 
Lucidi, di derivare acqua dall'Aniene in territorio NEW-YORK - PARIGI 


di Subiac " A 4 y ы = y a LIE 
co a monte del ponie di San Francesco con actos ue ette d era E 


l^ stesse opcre eseguite | e ; 'es- 

кийе per la precedente conces 
sone scaduta il 31 dicembre ultimo scorso, e dc- Ing. NICO LA ROMEO & C. 
“unate ad animare un molino per la macinazione Telefono MILANO Telegrammi 


1° : А . P y 
^1 cereali ed olive. La nuova concessione e fatta per 28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 
nni 30. 


L'Olio speciale di terpentina 


N 


€ un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente più a 
buon mercato. П Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


МУ ЧУ чу чу um um um mun LINO IO IO LOL LIS БЕ КАНЫ се К ИКУ БЕ БЕ ШУ ШУ ШУ БУ БУ ШУ ШУ ЖУ БУ ШУ ЖЕ БУШ 


L'Olio da macchina 


Ф 


€ il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol, 


D. J. FALLER, Zur.go | - Bahnhofstr, 20 


AGLI INDUSTRIALI 


Privativa industriale 21 giugno 1906, Res. Att. 

Vol, 227, N. 122, per: 
“Embrayage а friction,, 

del Signor DENN HANS HAMILTON, a Prerau 
(Austria). L'inventore è disposto a vendere la sud- 
detta privativa industriale oppure a concedere li- 
cenze di faaaricazione a condizioni favorevoli. Per 
schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 
niks Erben e Co., Prerau (Austria). 099 


(Tedere l'annuncio in copertina) 


Spazio disponibile, 


Si richiama l'attenzione di quanti possono avervi 
interesse sul trovato: 
‘© Procédé d'extraction galvanotechnique et 
electrometall:que et de raffinage du zinc ,,. 


oggetto della privativa industriale in data 3 giugno 
1902, Vol. 153, N. 64, e ció allo scopo di provocare 
eventuali trattative per la cessione della privativa o 
per la concessione di licenze di esercizio della stessa. 


Rivolgersi per schiarimenti all (со Internazto- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 
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Claus Jacobs - Ingegnere 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 


cre — — 


Specialità interrutori a leva Apparati da quadro 
Inseritori di elementi Valvole lamellari 
Viti e morsetti Commutatori per volimetri da 
Organi di sicurezza quadro p. strumenti di misura 
Prezzi minimi - - — ----- Pronta censegaa --— —— - 


Elettrotecnico 


trentenne, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi come capo ofticina ovunque. 
Offerte a N 197 Rivista Elettricità, 


107 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Fero Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


‚ : LAVINI & RAMPONE 
4, Via Cernaia, 4 - TORINO - Aag. via Stampateri 


Dinamo - Motori - Alternatort - Trasformatori 
ж ж Impianti Luce e Trasporti elettrici » ж 
. Rappresentanti per l'Italia delia : 
COMPAGNIE INTERNATIONALE D'ELECTRICITÉ - LIPGE 
Cepitele Fr. Ө ооо ооо 


IL CEMENTO 


Rivista Tecnica del 


MATERIALI DA COSTRUZIONE 


PERIODICO MENSILE ILLUSTRATO 
edito dalla 
Societa Editrice Tecnico - Scientifica 
MILANO - Via Conservatorio, 26 - MILANO 


Calce - Cementi - Gesso tari - Pietre Silico - Cal- | 
Asfalto - Laterizi - Vetri - Рго- cari - Marmi - Pietre - Le- 
dotti Ceramici e Refrat- gnami e Metalli, ecc., 


Direttore: Dott. GIOVANNI MORBELLI 
ABBONAMENTO ANNUO L. 10 - ESTERO L. 12 


Dirigere Cartolina-Vaglia alla È 
Società Eaitrice Tecnico - Scient:fice 
Via Conservatorio, 26 - Milano - Telefono 18-83 


A richiesta s' spediscono numeri di sagg o GRATIS 


* Tutti gli Abbonati alla Rivista L'ELETTICITÀ а 


possono ottenere l'Abbonamentu annuo al prezzo di 
L. 12 per l’Italia e L. 20 per l'Estero al 


BOLLETTINO DELLE FINANZE | 


FERROVIE, LAVORI PURBLICI, INBUSTRIE, COMMERCI, APPALTI 


Rivista biscttimanale che viene spedita regolarmente a tutte 
le Camere di commercio italiane, anche all’estero, ed a tutte 
le straniere residenti, oltre che in Italia, nelle più importanti 
piazze commerciali del mondo. Essa pubblica l'elenco dei 
Brevetti concessi in Italia durante la settimana. Il numero 
del Giovedì contiene la «Rivista delle Camere di Commarea: 


* 
Abbonamento: L. 20 per l'Italia L. 30 per l'Estero 
Inserzioni: Prezzi a convenire! - Tariffe a richiesta 


à мз 


Biblioteca dell’'Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per !a 
metà del prezzo segnato una copia dci libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 

E. Barni - 1/ montatore elettricista - IN Ediz. Un 


volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 


Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 


Dott. О. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . . . L.3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fip. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228- Aa 
con 60 incisioni Wu Де, ж. тк. e ce e 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12 x 18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 

Ertel А. — manuale di costruzion? e manutensio- 
ne di lince aeree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12x18 di pag. 336 con 204 fi- 
gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. б.оо. 

Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, e corredata da numc- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 


Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 
Hirsch- Wilking. — Calendario dell'ingegnere c- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 


merose tabelle, Ed. О. Coblentz, Berlin W. зо. 


L. 4,00 
Montpellier J. A. — .iccumulalori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x 18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balllére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 
Linders O, - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jah & Schunke, Lipsia — L. 15. 
Thomson J. J. — Il flusso da elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — ZL. 24. 
Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 
Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 
Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchic 


tabelle. — Max Jánecke, ed:tore, Hannover — 
L. 8. 
Guarini E. -— 71 Perú di oggi e il Perù di domani. 


— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 

Monier E. ... La telegrafía senza filo e la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12x19 con 20 fig. e con pre- 
lazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


ГА 


Gúldner М. 


„Soulier A. 


— Calendario guida per l'esercizio е 
la costruzione pratica di macchine 1905. — щч 
vol. in tedesco 10x 16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 


Schollmeyer С. — Elementi di Elettricità. — Vol. 


Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fi. — 
Henser, Neuvied aM. — L. 7. 

Rodriguez Ing. F. .— Je miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 


tavole. Ed. Uni. ne 
Torino. - 


di 20 pagine 
Tipogratica-Editrice 


16 x 23 con 7 
Torinese. — 


ee — — 
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Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - ЈА e 
Schunke — L. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e тоон asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10х16 di pag. зоо circa con welta fieure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke. Hannover. — L. 6 

Settimj dott. L. — Il Cuoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-233 con 14 figure. 
Ulrico Hoeph, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 

Weber Н. — I filamenti di carb. nc pr lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15x22 di pa- 


gine 176 con 102 figure. Ed. Max Jänicke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 
Pohl H. — Installazione di impianit elettr.ci per 


luce e forza. Volume tedesco rilegato 11 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jiin'cke, Hannover. (II Edi- 


zione). — L. 3.00. 
Fouveau de Courmelles. — L'anno eleltiico, clet- 
troterapico e radiografico, — Rivista annuale 


del progressi elettrici nel 1906. Volume francc- 


se 12x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 
Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 


tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jiánecke, Hannover, : 
volume — L. 3. 

Häfner P. — Sistemi di 
delle condutture elettriche. — 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. 
necke, Hannover. — L. 12. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 164419 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa-. 
recchie figure е tabelle - H. Dunod ct Pinat, 49,. 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. б. 

— Trattato di galvanoplastica. — Un 


distribuzione e calcolo 
Volume tedesco 
Ed. Max Jä- 


volume francese 12x 18 di 183 pag. con 27 lig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,50. 
Delfini V. — оти e astri. — Vol. spagno!o 13 


x 18 di pag. 267. — Ed. Sempere с Сла Va- 
lencia. — L. 4.00. 


Hoppe F. — Dizionario di Flettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 1826, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 20. 

Oasterwyck (Van) J. — / nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 


graduale. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
di 250 pag. con 23 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò a Zanardo 


9. Via Due Macelli‘ 
ROMA A 


Ө, Via 8. Andrea 
MILANO 


Qu 


Eleneo di Privative i cui titolari sono di- 
sposti а vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 
Privativa Industriale: 28 Marzo 1904, Reg. Att. 

Vol. 157, N. 87, per: 

*Perfectionnements aux compteurs d'électri- 
cité,, 

del Signor Eduardo MIER v MIURA, a Madrid 

(Spagna) lao) 


vo 


Privativa industriale: 25 Marzo 1905, Reg. Att. 
Vol. 203, М. 113, per: 
‘‘Générateur avec doseur mélangeur pour mo- 


teurs à gaz acétyléne,, 


del Signor Alphonse Louis Prosper BOUCHET, a 
5t. Chéron (Francia). (s1) 


Privativa industriales 25 Settembre 1903, Reg: 
Att. Vol. 217, N. 26, per: 
‘Tavola di concentrazione a secco per mi- 
nerali, ecc.., 


della Società MINERALS SEPARATION LIMI- 
TED, a Londra (Inghilterra). (k) 


Privativa Industriale: 10 Aprile 1906, Reg. Att. 
Vol. 225 N. 223, per: 


\ '" Peinture ciment liquide ,, 
della Società: THE STANDARD PAINT COM- 
PANY, a New-Jersey (5. U. A.) (us) 


Privative Industriali: Vol. 203, N. 56, Reg. Att. 

эег: ` 

i '* Turbine a gaz ,, 

Vol. 203, N. 90, Reg. Att. per: 

“* Perfectionnements aux appareils de distri- 
bution pour turbines thermiques үз! 
Vol. 205, N. 102, Reg. Att. per: 

‘‘ Dispositif de freinage et de renversement 
de marche pour tuibines à vapeur et a gaz,, 
Vol. 205, М. 103, Reg. Att. per: 

'* Dispositif adducteur mobile pour turbines 
à vapeur,, 

rilasciate al Signor Ugo LENTZ, a Berlino. (sa) 


Privativa Industriale: Vol. 226, N. 67, Reg. Att. 
e N. 52109 Reg. Gen., per: 
ʻ Un mode de fabrication de conduites ou 
autres corps сгеих,, 


del Signor Cary Talcott HUTCHINSON, a New 
York (S. U. A.) (.-) 


Privativa Industriale: Vol. 246, N. 239, Reg. Att. 
e N. 57507 Reg. Gen., per il trovato: 
‘s Carborateur pour moteurs à combustion 
intérieure ,, | 
dei Signori Walter GILLETT e Max David LEH- 


MANN, a Londra. (..) 
Mad A 
De SI Di 
nf 
E up ¿e 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di novembre 1907. 


257-30. — WOTE-BERGER “COMPANY, a La 
Crosse, Wisconsin (S. U. d'America): Disposizione di 
resistenze 0 compensatori telefonici. — 
13-5-1907. — 6» | 
2237-23. — WOBBER PAUL, a Cuxhaven (Germi 
nia): Dispositvo di regolazione elettrica mediante 


per circuiti 


corpi di resistenza variabile con l'umidità. — 25-2-1907 
— 6. i 

257-12. -= KUPPER JOHANN, a Gelsenk rehu- 
Bismark (Germania): Appareil pour obtenir clectriguc- 
ment le depart du coup, lorsque la batterie d'un canin. 
et specialement d'un canon de marine, occupe sa p- 
sition horizontale. (Prolungame,to dela Praia 
N2804). -— 28-6-1907. — Т. 

257-43. — AVENA BENEDETTO, а Napoli : Lam 
pada ad arco voltaico «Avena». (Prolungamen'o dela 
Privaliva 77322). — 26-6-1907. --- 2. 

257-51. -- BENTIVOGLIO CORNELIO e SICH 
LIANI EMILIO, a Milano. Lampada ad arco pi 
correnti alternate polifasi (b fasi, trifasi, ecc.). (Pre 


lungamento della privativa 72870). — 24-6-1907. -- € 
257-08. --- BERGMANN-ELETRICITATS-WERK- 


ANRTIENGELLSCIIAFT, a Berlino: Procede рош 
li fabbrication de filaments. pour lampes clectrique- 
au moven de metaux Фс lement fusibles. — 6-7-1907. 
-— 6. 

256-230. -- BREMEN HUGO, а Neheim, Wes- 
falia (Germania): Lampe à arc. (Prolungamento delu 
privativa 59654). -— 22-6-1907. — 5. 

256-54. — FORTUNY MARIANO FU MARTANO. 
a Venezia: Systeme pour ebtenir la variation de Fr- 
tensité des lampes à arc. (füvendicaz/ons di priori 
dal 19 giugno 1900). 

257-55. — SALMOIRAG4dII STUCCHI e €. (Duo 


a Milano: Lampada autoregolatiice ad arco por proci 


--- 19-6-1907. - - 0. 


tori.  (Prolungamento dela Privativa 71923). 
25-0-1907. - - 3. 
256-40. — GELPI NTTILIO, a Milano: Nuovo 


processo pel riscaldamento elettr со ad induzione + 
a campo rotante, di materie solide o liquide, di forn: 
per la fusione e trattamento di minerali, leghe, pr- 
dotti siderurgici, ecc. — 8-6-1907. — 6. 

257-1. — PERREUR-LLOYD MARCEL, a Dw- 
xelles : Procédé d'électrolise de solutions de ses mo 
talliques en présence. de produ ts empyreumatiques d 
combustion ct extraction électrolytique des métaux. dis 
leurs minerais. (Prolungamenlo della privativa 525101. 
—- 28-6-1907. - - I, 

237-5. -- SALPETERSAURE INDUSTRIE GE 
SELTSCHAFT M. B. H., a Berlino: Ргосезе pour 
produire l'acide uzotique ou l'anhydride azotique d 
(Pro ungamento dela privati 
82033). -- 28-0-1997. —- 14. 

257-34. -- ULPIANI CELSO. a Poriici (Nap. Bo 
Processo elettrolitico per la preparazione industrian 
della mannite e della sorbite dai tuberi contenenti inu- 
lna. -— 5-6-1907. - - 2. 

258-229. — BIEWEND HANS, a Francoforte > M. 
(Germania): Processo e forno elettro-metallurgico u 
induzione per la fabbricazione dell'acido. (Rivendu с 


zione di priorità dal 14 agosto 1900). — 12-5-1907. - 15 


Pair atmosphérique. 


id 
Officine gía Guzzi Ravizza 


iamiam ric 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


Comp a a 


Elettricita 


Motori trifasi е monofasi 
Motori e dinamo a corrente 
continua 
Generatori a corrente alter- 
x nata 
Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


ce Ventilatori ele їгісі da soffitto, 
pareti, tavolo 
Ventilatori centrifughi 
Ventilatori elicoidali 
Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


BREVETTO GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


del Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


A S cerci 00 -N 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte ie applicazioni 
М 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 $ Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


mi. "er 
1951093 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
“ Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. accensione motori a pen” 

zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


, Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 
Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti „ Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. А 
| `5. 085. 


А 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.¿TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
| mei LEUR се Y Ж | 


Compagnie Internationale d'Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Beigio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Figenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino j 


4» Via Cernaia - 4 


e 


“STA Dinamo generatrici e 
(ie 7, ү E Motori a corrente continua, T E 
j^ ш "1 i 44 | | nata monofase e polifase, @ 
T EU $» 
"7 "ae: | — à ¿a 
ДА 


potenza, ed a qualsiasi velS,wm 


Trasmissione e distribuzione q 


E forza motrice. 
М т L4 o L4 o y 
1 ms Impianti d'illuminazione. pus 

E | ^ 


ica e privata. 


Tramvie Elettriche. Е 
Cabestans, gru, macchine анчы 


per il servizio dei porti. 
Gru a ponte e macchine dí solle- 

Vamento d'ogni specie. | 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


Impianti per comando laminatoi 
- Lampade ad arco sistema X. Pieper 


o^ am 


Applicazioni generali per miniere e metallurgía 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J. BRUNT « C. 


41-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 


Ed e 


Contatori di Energia Elettrica 


Contatore per corrente alternata trifase 


per corrente continua ed alternata 
— monofase - bifase - trifase = 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi. 


Speciali “per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità 


œ Minimo autocon- 
sumo o Semplicità 
х Robustezza + 


Contatore 
per corrente cont'oua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R. 5 


Tipp MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


G^ UU "We ————— TS 


LI 


Chiedere Listini e Prezzi 


8 stanza. 


Ins. G. Cristoforis | 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per l'Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 

Appar ecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Società Italiana già Siry-Lizars & C. 
di Siry, Chamon & С. 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 

Contatori elettrici * Thomson ӨК? Batault 
A. C. T. 99° 

Limitatori di corrente e calorici sistema 
** Lenner ,,. 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 

Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koerting e Mathiesen. 

Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 

Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


su semplice 
richiesta 


| Studi, Progetti, Preventivi Gratis 


ө Sopraluoghi. ө 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione ! ЇЇ р | 

di macchine ed apparati elettrici U. А 
Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 

Quattro dipiomi d'onore + Epa: Tuternaz. Milano 1906 


‘Contatori d’energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente coati- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici -Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


Ce d NH e mm ШЫЙ! 


Р immi Би E | тит — 


Impianti comple'i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- | 


{чш MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


Д è segnalazioni per Stabi- E 
fimenti industriali х 


prezzi convenientissimi. 


BREVETTATI 


| Cimitatorí di Corrente 


continua ed alternata у 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzioni 
per la messa їп opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
i più esatti 


i piá sensibili | . 
Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 


Controllo sicurissimo 


_ _ _ u a 


Nessun bisoono di ricambi 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo del limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 
gnazione | ordinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | da! a2 | da 2!/. | ба 4!/, | da 61/, | da 8!/, | de 41 
ni? AR a 4 а 6 ad ali al: 
гетто PE ZI 
cadauno | L. 12.— | 14 50 | 18, — | 18,— | 20,— 22—] 
Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektrou Elektron con dispositivo 
ordinari per attennare la scintilla di distacco 


da:/ alij, | da 2 а 31, | баба 51; | баба 8 


Prezzo cad. | 1. 12,— 14,50 18, —– 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts da !/, a cla d i Ampéres ” 

Da 125 a 250 Volts da JA а !/, » 


2—— Prezzo unico L. 5,75 —e 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede ів LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Пада 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson |, 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ece., € 


ъъ г E 
A TA ы © 
м TEMP ene КА Уай y 
i y >r] ( 9 a AAA pá T4 
ES Е " + 
n y ` 
ALAS 27 , 
"o dà T 
od LE » Ч 
PI e 
Е " : 


Spazio tiservato alla 


m NICHE PER CUTE B AF 


OON UTEM i Sede - MILANO - Via Dante, 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


‘con filiali nelle principali città а Italia 


EL Amministrativi 


4 Rappresentanza esclusiva per l Italia di 
| Macchine per scrivere 


і Мад 
^ IM P 
4 - 2 
e ‹ ca) ' © 
039 y шы У 1 ^r 
| M "A. * p Y 
s 
- г PW i; 
et n Dor! ”„ 
È «ж Ae Pa а 
d 
` ed 2. y r d 1 
| x B „Мм 
› . 
A H 
. 
> . . ! T V 
/ p . rR *. 
y , 
- 
а LI 
ә 
— > — —_—-n2n-_————_P___——- A. ATA AA ЧЕРИН НЕР 


| Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeografi, ecc.) 
Macchine a calcolare 


E delle prime fabbriche del mondo 


Мә. д, 
МА PIU Pe О, Гел, 
р „^ | { AS \ » a) y .* 
ы - » 7 
+ M yrs 


è a ID 
o | S ern 
n y é | 


AN 


. e E Е ‚> 
n y : ~ j 
. 1 * Lam 1f A 
* ын 


E. E Psercente per l’Italia la Ditta 


= z LA - 


КО ZEISS & С. 


{SHANNON REGISTRATOR C 


Wan A Mobi da studio - Forniture per uffici 


e” 


Via Dante, 7 - MILANO - A Dante, 7 
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vaizdo теа 


Tomy 


LI 


Oonto corrente colla Posta Anno XXVII . MUT mm 


L'ELETTRICITÀ 
RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 3 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 
— Tiro Cent. 50 ad opni cambiamento di Indirizzo _ 


Lit Tip G. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 


Karlsbader Kaolin Industrie Gesellschaft 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD | 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino “Excelsior ,, a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


in porcellana durissima per 
=== A . condutture elattriche — 
=== === nd ALTO e BASSO POTENZIALE 
= = = "i Telegrafo e Telefono 


Pionhlà STAZIONE DI PROVA a 200. 000 volt 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modello 


Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina 
Km. 106 — Tensione 20000 Volt, 
IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino 
I& m. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone. 
Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 
IMPIANTO вос, ELETTRICA BRESCIANA 
Km. 31 — Tensione 40000 Volt. 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON 
Tím.:186% — Tensione 56960 Volt. 


; Rs iu altri impianti {еп- 
Soc. di Elettricitá 100 МЕР superiori aii 00 Volt Rappr. Gen per l'Italia: 
dell'interno e dell'estero 3 


(SOLATORE 381 B impiegato id inier ad alta ANSE euin LYON-MOUTIERS LAZZAR Ё MARCON 


Km 185 alla tensione di 56900 volt Il più importante In Europa „х= TREVISO = ES 


„а —= 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 


Brevettato in tutti gli Stati Industriali 
e noto dappertutto come l'innesto a frizione migliore e piü sicuro 


L'INNESTO A FRIZIONE BREVETTO BENN 
puó essere acquiptato agli stessi prezzi presso i più 
importanti Stabilimenti meccanici d'Europa. G indu- 
striali non si lascino attirare da innesti a frizione 


antiquati e poco sicuri, oppure da apparecchi ana- 


i 
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loghi pesanti e costosi. Per risparmiar tempo e 


a et —r_ Li 
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danaro non si ha che acquistare il miglior innesto . 
esistente, L'innesto brevetto BENN non solo e il piu 
perfetto meccanismo del genere che si trova sul 
mercato, ma anche il meno costoso, esso è leg- 


giero, robusto, semplice e sicuro. 


PER L'ITALIA: 


а РУХ — È 9 Aprile 1908 n Ee 7 М. 15 


Й Т, ELETTRICITÀ E xu 


€« RIVISTA TECNICA SETTIMANALE voc Ogni ua 
DIRETTORE Inc. F. E. FU | 
12, Foro Bonaparte — MILANO — a ът. аё: вт. BENT: n9 


5 cietà Anonima Forniture Elettriche 


già ATTILIO POZZO € С. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica 
i CATALOGHI B PREVENTIVI A RICHIESTA de | ез avviso interno) 
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ВЕСА DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
Mies - . E. BERTETTI € C. - MILANO Teleton! 60.48 » 86-76 


Е Telegrammi ELETTROBÉR 
“оо. f Accomendita per azioni Vedi avviso interno. 


С. Z. G. S. Wi TT" pet strumenti tomen Betti 


== GIA C, OLIVETTI & C. == 
4 - MILANO - Telelono 80-63 


| Via Broggi, 


'ISOLATORI RICHARD-GINORI 
MILANO 


i К i. 5С. 


Ad Q. Via > Morone, 4 


Trasformatore telefonico di sieurezza ed antinduttivo. 
Smorzatore contro l'induzione elettrostatica. ' ` 

. Separatore contro l'induzioie elettromagnetica. 
Telefono portatile di sicurezza. 


Brev. PEREGO 


JA EA 7 7. 


һм: Sig. GIUSEPPE THURLOW | 


fia Cernaia, 23 - ROMA jan 


3iemens-Sehuekert 


Vedi anrurciy à pag. XI. 


| ESPACIO DISPONIBILE 
SILENZIOSI DR BREVETTAT | 
M. E 
RASFO RMATORI log. COLUMBO SPIZZI б. С. 
1. Via Bezrecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 
P T miglior mastice Chemische. Industrie ? A.-G. 
di LE ишш egli isolatori | per байа: . _ 
SELE ж № “|$ O LIT "PERIN GIOVANNI 
| Але r referenze *- Via L. Palazzi; 9— ж * MILANO * 
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Milano 199 — «¿RAND PRIX 


№ deburé-Buckan: Rappresentante Ing. H ЕТЕМ ' 
n | WOLF М v у" . 8- Ма Principe Amedeo - 9 
г Тосор e ORDIN c oo e co cea 
he migliori Motrici per Luce Elettrica 
5 Trasporti di Forza 


Economia di combustibile 


т Apr À In Centrali Elettriche trovanei a tutt'oggi 1307 Semifisse 
i e Locomobili Wolf. Q 106 


Produzione totale 600.000 cavalli effettivi 


PIRELLI $ png 


MIANO D 2 SPEZIA 9 xx я 4 | 


VILLANUEVA Y CELTRU 
PER ENERGIA ELETTRICA CAVI TELEFONICI 
*CIALI BREVETTATI 


i TIPO AMERICANO 


| 1 i 

мс! \ А CIRCOLAZIONE 

| PILES SAT UA | D'ARIAN 
)NI per T UNE Y r p$ - 
9 E GSO 

, | A e tS \ E эё - | х, Аб ? 

e d'Oro 3 AIN T. = CONCORSO ,, 
osizione А È d Md ceu a | È, Esposizione Inter- 
bs uc у, WS NES xd TR Da "m E Ў nazionale di Mi 
4, NS NR lano 1906. 


—_a 0. CATALOGHI È PREVENTIVI A RICHIESTA ..9 Am. 
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| Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, ete. 
roa “PLANIA > I° Qualità, luce tranquilla e brillante 


rca € SILESIA ,, per lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca epale. 


— N 


DPI per la produzione del carburo d! calcio, di tutte le dimensioni P NUS 
| ө SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO 9—————— 


Listin e Campioni gratis a riohloota 


tà Anonima PLANIAWERKE per la Fabbricazione di Car! oni | 


x 


BERLINO И. W. 7 Fabbrica: RATIBOR 0/S 


(Dorotheenstrasse, 45 


MASEHINENFABRIK 
AUGSBURG-NuRNBERG 


Costruzioni speciali | 


per acciaierie 


a ferriere 


Apparecchi di traposrto 


fe scaricatori d'ogni genere 


9 4 


1 


| Piattaforme girevoli 
| Carelli trasbordadori 


Due scaricatori scorrevoli - Portata 5000 kg. cadauno - Scartamento 56-64 
Lunghezza di scorrimento del carrello 98 m. -> Impianto nel porto di Enden. 


Oltre 


: 900000 


cavalli 


MOTOR 


а gas е a vapore 
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a vapore 
lornite o in corso 
: di costruzione 
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Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alternatore trifase 525 Volt. 
Accia erie Eicken & C.o - Hagen i/W. \ 


il 


+ Rappresentanza Generale per l'Italia: 


} 


Ing." Mariotti Montanari & С. = Milano 


VIA MONTEBELLO; 36 — TELEFONO 70-30 


docieta Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA 


Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


= 


ce “TUDOR 
dei "— 99 


Accumulator Stazionari e Trasportabili 


per qualunque — 


E —À 


Indirizzo Telegrafico: ‘ ACCUMULATORE , MILANO 
Telefono: 85-5565 


Franz CONRAD 


T d Berlino S.0.36 | ш | 

Mi | ESRUS Ke МИЙ ы») om. 
FABBRICA о APPARECCHI Toi 
= — > F 

E FABRIK fu | PER š < = | 
BELEJHTUNGS рр. е G ¿as 
al | Illuminazione Elettrica ea a Das БЫ 

zu KLKCTR. na н еке ттк тс сте 

ОЙ MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ 1 ^ з 

Ed - ict | Catalogo Gratis a Richiesta “o . 


. {< u —) 


| | | Prima fabbrica specialista di smalti 
3. р aege & (o. T Berlín, N e VVe e Vernici per Elettrotecnica == 


NOVITA Transformer-Lackl NOVITÀ] 


Chiedere listini! Chin BE Chinl 


Marche di Fabbrica 


и ' Draht- Emaillon! - Plastonll 


BER'LIN IN. W. 5 


Е. А.б. | 
Clokiricitats Aktien-Geselischafî vorm: Hermani TII 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 
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Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
6, Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l’Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 22-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegramm : Materiale Elettrico Telefono Intercomunale 91:60 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO | i 


Beinrich Jüngermann 


MILANO. 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Teleiono N. 84-79 


Forniture complele per pian Elettrici 


ej* 


Grande deposito del seguente materiale: 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


+? 


Porta lampade, Valvole, Interruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
| Sospensioni, Conduttori elettrici, Lampade stradali 


MT T n uut III ШЕ ШЕ е ш OLI ЖЫКЫ Б СУЛ ЧЕ СУ ei 


ы 


. Bracci completi per 

illuminazione pub- 

blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


A m MINIS AOS 


Tubi,isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 


| protezione per miniere, 
O, AT luoghi umidi, etc. 


Am, N Corrispondenza: 811 Casella Postale 


CAS yp » y Materiale sempre pronto. 
9 \ um dv NN © 


‘> A richiesta si spedisce Catalogo riccamente illustrato < 
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| CRONACA SETTIMANALE 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società industriale elettrochimica di Point Sain- 
Martin - Milano - (Capit. L. 2.500.000 vers.). 


Nella sede del Credito Italiano si adunarono per 
assemblea ordinaria i soci della Elettrochimica. 
Intervennero 10 azionisti che rappresentavano circa 
i2 mila delle 20 mila azioni. 

Presiedeva il comm. Enrico Rava. 

ll consigliere delegato ing. Luigi Zunini illustran- 
do il bilancio dell'ottavo esercizio, 
nuevo impianto di Bard cominciò a funzionare par- 
ialmente- il 19 febbraio ed il 4 marzo esso era in 
«rado di sopperire alle deficienze dell'impianto di 
Pont S. Martin dovute ad eccezionale scarsità di ac- 


informò che il 


cua, e fino al то maggio restò bensi pienamente ga- 

rantito il servizio della forza locata agli utenti bicl- 

lsi, come lo sarà sempre per l'avvenire, ma non si 
pi: iniziare la fabbricazione del carburo. 

Il valore di questo impianto ammontava al 31 di- 
“embre a L. 1,383,000 (contro lire 1,141,184.28 del- 
lo scorso anno) cd é aumentato nell'anno corrente 
di altre 100,000 lire circa per la liquidazione degli 
ultimi impegni colla Ditta costruttrice. 

Accennando alle Società in cui l'Elettrochimica 
ha partecipazioni, informò che l’industriale elettri- 
a della Valnerina ha iniziato il primo dell'anno il 

| Suo servizio in favorevoli condizioni; che la Società 
dell'Elettrocarbonium ha assicurato lo smercio di 
tutta la sua produzione e potrà presto distribuire 
un certo utile. 

Gli incassi per la locazione di energia ed il bene- 
«io della fabbrica ammontarono complessivamente 
a L. 664,765.35 contro L. 555,360.33, segnando co- 
un aumento di L. 109,405.02. Le spese di eserci- 
zio, esclusa la fabbrica, aumentarono a loro volta 
per l’entrata in funzione della centrale di Bard da 
L. 150,809.79 a L. 183,278.42, ed in una misura 
anche più notevole gli interessi passivi (pel secondo 
ч di obbligazioni emesse) da L. 58,555.65 a 
^ 92,342.26. Un piccolo aumento segnó infine la 
cifra delle tasse e canoni, con L. 75,090.20 contro 
L. 69,928.78 dell'anno precedente. А 
| Il maggior utile che venne per tal modo realiz- 
1240 ha consentito di ргорогге di portare а deperi- 


Ing. 6. Gola 
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Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 
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I guasti delle macchine elettriche - La co- 
struzione degli automobili in Italia - Il 
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Telefonia a grande distanza - Prof. MAJORANA » 229 
Comando elettrico delle macchine utensili . . » 234 
Cavi telefonici Veatman . . . . . . . . » 237 
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Una sconfitta del Fisco per una sua assurda 
pretesa: - a i а è @ e Alla da e 09 
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Società Lombarda per distribuzione energia 
elettrica, Milano - Società Martesana, Milano- 
(distribuzione energia elettrica) - Società 
Bergamasca per distribuzione di energia e- 
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La redazione non assume alcuna responsabilità: 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 
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І Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirlzzo sono pregati di unire c.mi 50 per le 
spese di ristampa delle fascette. 


BER" Non si dà corso alle richieste d'abbona- 
Ar ——ÓÁ——————————— — 
mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione: 
1 pag. !/, pag. ?/, pag.  'Apsg. ‘/ Pag. 
L. 40 L. ЗО : L. 20 L. 15 L, 10 
Per le pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta: 
L. 20 Т. 12 L. 8 L. 5 L. 3 
Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserzione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


FRANCO TOSI 


LEGNANO 
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Centrale Castellanza, 29 009 HP. . 


MOTRICI А VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 


- — a 


accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE А VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


FRANCO TOS! 


Alcune delle principali installazioni esegnite cesto au йш Genere) 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Sanijago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Societá Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 —  Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 


tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Esjlettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 .. 


— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri;{; +. 
— Oviedo 500 — Y 


650 — Teneriffa боо 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Sccietà 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 


Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Авага) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Aussza) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Awssza) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 


2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (ео) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Lgitto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 


— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- . 


res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chi) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA 


Impianti per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- V 
boalternatori A 


Impianti elettrochimic / 


» 


` y 
ГА 


Trastormatori con 
raffreddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO- 
ad olio e ad aria TU | tr с 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


a consumo ridotto. 


Y 
C 
[22 


Motort speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 


ruttori, apparecchi, ecc. 
pet qualungie tensione. 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
sima richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


е 


TRAZIONE APPARECCHI 
v 

Studio ed esecuzione di impianti per di misura e controllo, 

e Tramvie. 


da quadro, laborato- 
rio, elettromedicina, 


Centrali e apparec- 
chi telefonici 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- 
ranes, sopraclevate, sospese. 
Impianti di trazione per miniere. 


Applicazione dei sistemi a corrente conti- 


nua, a bassa ed alta tensione, monofase e | Impianti d'avvisatori 
trifase. pe d'incendio e di ronda. 
vi Telegrafi, 


Orologi elettrici, Indi- 
catori dí livello d'acqua, 
accenditori di mine. 


Q Indicatori di velocità e con- 


tagiri - Trasmettitori d'ordini 
per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic. per elettrochimíca e metallurgica. 


MILANO Í 


Genova, Dia з. Lorenzo, 8 - Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


m 
9 Aprile 1308 
mento una somma di L. 145,000 contro 10,000 dello 


scorso anno (questa maggior somma essendo giu- 
stilicata dalla necessità di iniziare l'ammortamento 


anche dell'impianto di Bard) e di distribuire mal- 


grado ciò un dividendo alquanto superiore a quello 
del precedente csercizio (L. 85). 

La differenza fra gli introiti e le spese, diminuita 
delle L. 145,000 predette, risulta di L. 152,797. 

Della qual somma cui fu aggiunto l'avanzo utili 
1906 in L. 3316.26, l'assemblea nell'approvare il bi- 
liio 1907 decise il seguente riparto: alla riserva 
lire 7639.85; al Consiglio 14.515.71; agli azionisti 
(lire 6.50 per azione da L. 120) L. 130.000; a con- 
to nuovo lire 3957.70. . 

l'urono rieletti consiglieri i signori: comm. En- 
rico Rava e comm. Guglielmo Pfizmaier di Milano, 
Carlo Schumberger-Vischer di Basilea, Alberto Von- 
wiler di Milano е comm. ing. Eugenio Rava di 
Roma; sindaci effettivi i signori: comm. ing. Vit- 
torio Cantoni di Roma, comm. Carlo Карр console 
a Milano e dott. Franco Magrini di Firenze, e sin- 
daci supplenti i signori: 
naldo Marin di Milano. 


Angelo Valagussa e Ar- 


Società ing. C. Camuzzi & С. per l’impianto e 
l'esercizio di pubblici servizi - Milano - (Capit. 
L. 750.000). 


L'altro ieri ebbe luogo presso la Sede del Colle- 
go dei Ragionieri in Milano l'assemblea Generale 
Ordinaria di questa Sccietà coll'intervento di 17 
soci rappresentanti 5682 azioni delle 7,150 finora e- 
messe. lu approvato all'unanimità il bilancio de! 
Secondo esercizio chiuso al 31 dicembre 1907, il qua- 
le, dopo fatti tutti gli ammortamenti negli impianti 
industriali di gas, e i riparti statutari, permette di 
distribuire un dividendo di L. 6 per ciascuna azione 
da L. 100. 

In seguito furono eletti a membri del Comitato 
di vigilanza i signori: Filippo Zucchi, ing. G. B. 
Moretti e Giuseppe Annoni, ed a far parte del Col- 
legio dei Sindaci, quali effettivi i signori Edoardo 
Migliavacca, rag. Carlo Alberici e rag. Felice Pu- 
тке е quali supplenti i signori Buzzoni Angelo e 
l'alvis Giuseppe. 


Società Anonima Bergomi.per fonderia e costru- 
zioni in metallo - Milano. 


Con rogito Guasti l'assemblea di questa anonima 
ha aumentato il proprio capitale da L. 100,000 a 
L. 400,000 mediante emissione di 3000 nuove azioni 
Ча L. 100 già collocate. 

L'aumento è fatto specialmente per la costruzione 
€ le installazioni di sicurezza, brevetto Martini e 
Hüneke, per immagazzinamento e trasporto di li- 
quidi infiammabili. 

_L'amministrazione è così composta :-сау. Rusco- 
ni Arturo, presidente; Celi rag. Andrea, consiglie- 
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d'ogni forma e dimensione 
MILANO — Corso Lodi 
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XI 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


ce MILANO 


D 4 - Via Broggl- 4 


Trasformatore a nucleo massiccio. 


Strumenti di misura per elettricità 
ee 


Industriali e di precisione 
x Indicatori - Registratori 


MASSIME ONORIFICENZE 


Gran Premio 
Milano 1906 


Gran Premio 
St. Louis 1904 


Adottati nei più grandiosi 


Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


a "€ 77 


BELLISS e MORCOM, Ltd] 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


MOTRICI VERTICALI A RAPIDA ROTAZIONE 


e a lubrificazione automatica forzata Compound e a tripla espansione 


Impianti completi ЇЇ Шш o miscela e a superficie di qualunque capacità 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


| Dir 230 Centrali equipaggiate о in costruzione 
| per una potenza di 7ОО. ООО HP. 


== 


| PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


——— e = 


pr "Tree 2 
Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano "trovo 


ALFRED V SCHUTTE 


Viale Venezia, 22 ” MILANO * Telefoni 1380 - 35123 
e cuu “INITIATIVE, Casella Postale 1184 


GERENTE: H. UNNGEN 


4, 


© 
GENOVA . 


Piazza Pinelli, x 
Telefono 3064 


TORINO 
J Via Alfieri, 4 
 — Telefono 2020 


Uo / 


Fresatrice | Fresatrice 
“CHICAGO,, “CHICAGO,, 


grandezza N. 2 


con testa verticale montata 


Grandezza N. 2 
con testa verticale montata 


© 


рег la lavorazione 


шї Mefalli 
* ed Legno 


Impianti completi colle macchine più razionali. 


Macchine 
Utensili 


di precisione 


e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Саве а 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, ШЕСІ, BARCELLONA, 
| BILBAO, NEW-YORK ш 
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AL E. B. -- THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 


Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA | 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovla - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. б. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad cogi ha г. suto ic maggiore applicazione" 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


= 'etture Numero e enza 
| hm. | Ni dei Ned Moon | Tensione Tensione Frequenza 
m AA тош; 

Niederschoenewelde-Spindlersfeld (presso Berlino) - Ferrovie | " 

dello Stato Prussiano. ‚| 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Volt | 25 cicil 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft * ч 18.2 4 4 da 40 HP: 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins ‘de fer vioinaux 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . || T.— 2 .2 da 100 HP | 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) | - Ferrovie dello 

Stato Prussiano. 26.5 54 3 da 115 HP | 6000 » 25 » 
Victoria-London на - London-Brighton and South Coast 

Ry. Co . 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione. ed 

esercizio di Ferrovie darie euooo italiane . . . . „| 24.5 10 2 da 65 HP 6000 » 25 


o” 
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re delegato ; ing. Saldini Guido avv. Ezio Sama- 
rani e Bergomi Giovanni. consiglieri. Ne sono sin- 
daci i signori: ing. Valabrega Ado.fo, rag. Magni 
Francesco e avv. Ansbacker Luigi. 


Impianto elettrico del Lambro Meridionale - Mi. 
lano - (Capit. L. 250.000). 


Con rogito Guasti venne costituita questa ánonima 
col capitale di L. 250,000 diviso in 2500 azioni da 
L. 100; avente per iscopo la produzione e la distri- 
buzione di enereia elettrica, nonchè l'esercizio delle 
industrie elettriche in. genere. 

L'amministrazione è così composta : ing. Giusep- 
pe Origoni, presidente; ing. Ariberto Castelli, avv. 
Giovanni Interdonato, consiglieri; rag. Martinazzi 
Giovanni, ing. Moretti G. Battista, dottor Barassi 
Luigi, sindaci; Luigi Squarciafico e сау. Opzzzi 
Pietro, supplenti. 

Societa Italiana per lg, strade ferrate secondarie 
della Sardegna - Roma. (Capit. 15 milioni in 
corso d'ammortamento). ` | 


Si è tenuta in Roma l'assemblea generale ordi- 


naria di questa Società, assemblea che approvò ad 
unanimità relazioni e bilancio dell'esercizio 1907 ed 
il proposito dividendo di L. 13.50 per azione. 

Dalla relazione del Consiglio risulta che gli utili 
scesero dal 1906 al 1907 da L. 671 mila 513.74 а 
612,798.72 ma la diminuzione cra prevista, in se- 
guito ai nuovi aggravi per il personale. I prodotti 
però salirono da lire r,051,442.74 а 1,155,484-42. 

Dell’utile suddetto di L. 62,798.72 venne fatto 
il seguente riparto. - 

Alla riserva L. ,30,001.80, alle 41,453 azioni in 
circolazione al 31 dicembre 1907 in ragione di Lire 
13.50 ciascuna di cui L. 6,25 pagate il 5 ottobre 
1907 e residue L. 7,25 Бады il 6 aprile 539,615.50 
lire; a М. 5166 cartelle di godimento L. 5,166; a 
saldo nuovo 18,015.42. 

Vennero ricletti tutti gli amministratori uscenti 
e l'intero collegio sindacale. risultando cosi inva- 
riato il Consiglio di amministrazione. 


Società Anonima per la ferrovia Mantova-Modena 

- Torino - (Capit. L. 8 milioni. in corso d'am- 
* mortamento). 

Si é tenuto in Torino, nci locali della Banca Com- 
merciale Italiana, l'assemblea ordinaria di questa 
Società, sotto la presidenza del comm. Giuseppe 
Мепайа. 

Erano presenti е rappresentati 28 azionisti con 
N. 3683 azioni. 

La sityazione finanziaria al зг dicembre 1907 si 
bilancia nella cifra di L. 17,335,561.55 ed il conto 
spese e prodotti si chiude con L. 496,369.19 di utile. 


I prodotti di detto escrcizio 1907 furono comples- . 


sivamente : 1.) prodotti d* traffico L. 1,926,525.76; 
2.) prodotto per trasporto pacchi postali al 30 giu- 
gno 1907 L. 7,000. Totale L. 1,933,525.76. 


Società Anonima. Forniture Elettriche 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 

Filiali, Genova, Via Consolazione, 77 - 

Firenze, Vi la Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO | 


28, Corso Porta Vittoria, 28 


TURNER'S 


INSULATING VARNISHES 


Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite да: 


The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 
Le Laboratoire Central d’Electricitè de París. 


lí R. Istituto 


Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


——————— @@e---_ M 


“DORA, 


SOCIETA 


C 


INDUSTRIALE ITALIANA 


apitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Genova - — Alpignano (Torino) 


Icona ЇЇ 


Grandi b 
Batterie di 


Illuminazione di Veicoli 


atterie per illuminazione e forza 
trazione per Automobili e Battelli 


900094 


GRANDE 


FABBRICA 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tuugsteno e a fllamento di carbone 


Fabbrica di Hutomobili Elettriche 


e di Accessorii per llluminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 


4% 


materiale di linea 


E 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGALOU 


via L е ud 2-5 ' Officina Industriale elettrica 

3 z ° —————— HM ——— 
EMIATA Implanti completi ferza e luce 
Eh, E Pr e preventivi М 8 00 


Ing. 1. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 


Agenti per l'italia e Svizzera della 


THE 0810 BRASS COMPANY 


-REGOLATORI — 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici 


THUR 


Riduttore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica ` 
, Per qualunque intensitá - fino a 30 contatti 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


— I 5. BELOTTI 8 C. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


Clarke, Chapman Ё D." ку: 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Breve tto Woodeson) 


È A parità di produzione di 
<. vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. [TTT 


è 0901 


A rc ч 
ATH 
Ын, 
} Н 


Tutti i tubi sono perfettamente 
АҮ. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Futte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in fufte le parti per Pispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


+ sg 
Ld 
D Y 


уф 


FP all O vapore ad azione ШТП ғ 
= per fut i servizi e Tulle le pression 


Pompe a vapore duplex 


[d 


—— À 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
Go 39 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY а DE BENEDETTI “= 


GENOVA | NAPOLI ` 


5 — Via Caffaro — 5 | Galleria Uimberts, 27 


t, 


—. 


p Lù | : 
Toni | SE per combustibili liquidi di 
Я basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnherg, A.-G. 


| più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


, 1 motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 ——————— 
Telegrammi: MARIOTTICO © Telefono 70-30 


|Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & С. - Act. Ges. 


FONDATA. NEL 1882 


Motore da telaio — = RHEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cọr- 


GI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


| COSTRUZIOME APPOSITAMENTE STUDIATA 


Tipo completamento chíuso, sopporti ч аныш їх» SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA «3 


rendimento minimo garantito 83 o 


appresentanti per l'italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA -¡Miluno - Via Carlo Alerte, 28 - Telefono 61-53 


9 Aprile 1968 EE 


Di tale importo il so ^ liquidato alla Società e 
di L. 966,762.87, al quale aggiungendo il so % del 
prodotto linea presunto in meno per il IV trime- 
stre 1906 L.. 10.228.17; * gli interessi attivi Lire 
22,506,93; l'eccedenza attiva del bilancio 1906 L. 
1092.29, si ha il totale d: lire 1,900,690.26, cioè L. 
120,939.30 in più del 1906. ' 

Prelevando da' totale medesimo le somme occor- 
renti per il servizio delle obbligazioni, nonchè le 
altre somme portaire dal conto spese, restano lire 
730,309,19 di utile netto. 

L'utile stesso venne cosi suddiviso : lire 24,818.45 
al fondo di riserva ordinario; lire 396.000 quale di- 
videndo alle N. 9ooo azioni in vita al 31 dicembre 
со, in ragione di L. 44, e L. 75,550.74 da por- 
tarsi ad un conto «Fondo lavori» da istituire cd al 
quale si passano anche le rimanenze dei conti «Ri 
serva straordinaria» e «lavori straordinari». 

Vennero riconfermati all'unanimità gli ammini- 
stratori e sindaci scadenti. 


A 
Società delle ferrovie secondarie romane - Roma. 


Gli azionisti dovranno a giorni discutere circa alla 
sistemazione delle linee, all'assunzione del loro c- 
sercizio e alla reintegrazicne del capitale sociale che 


© di L. 1,500.000. 


Società per l'utilizzazione delle forze idrauliche 
della Dalmazia-Trieste. 


Gli azionisti in una prossima assemblea dovran- 
no pronunciarsi sull'assunzione di nuove imprese 
riguardanti forze idrauliche e sui provvedimenti fi- 
nanziari relativi, compreso eventualmente l'emissio- 
ne di obbligazioni. . 


Società mineraria Mediterraneo - Genova - (Cap. 
L. 400 mila versato). 


Ebbe luogo l'assemblea genera'c ordinaria degli 
azionisti di questa anonima sedente in. Genova. 

Erano presenti o rappresentate tutte le azioni sœ 
ciali; presiedeva il cav. ing. Cristoforo Bozano. 

Fu letta la breve rclazione del Consiglio di am- 
ministrazionc, Ja quale si riferisce. all'andamento 
dell'azienda sociale ed al bilancio chiuso al 31 di- 
cembre 1907. Essa fa notare all'assemblea che il 
primo periodo di vita della società piuttosto che e- 
sercizio vero e proprio, fu come necessariamente do- 
Veva essere in un periodo preparatorio e di impianto, 

L'assembiea; sentita la relazione dci sindaci, ap- 
provò la relazione del Consiglio cd il bilancio i! 
quale reca : 

Attivo: Immobili, concessioni ed impianti lire 
354,580.31; spese di primo impianto lire 16,965.62 ; 
deposijo a cauzione 16,000; prodotti diversi Lire 
23,298.90. Totale L. 467,434.13. 

Passivo: Capitale sociale L. 400,000; deposito 
à cauzione 16,000; conto corrente lire 51.434.13. 


Selve Fratelli | FABBRICA DI LASTRE D'OTTONE 


Filo e verghe ottone e rame 
DONNAZ - Val d’Aosta 


SPECIALITA’ 
filo e corde di rame 


RIVISTA TECNICA. 
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SOCIETA. ITALIANA 


Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


1 q lamento metal 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
lug. С. CLERICI e С. 


MILANO - 
| 
| 


| i 
' 


| 


Si può usare tanto per corrente continua che alternata. 
өзо 0001-008 *9jeung - ejepueo sed pem | ounsnos 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Non annerisce - Dà Ince bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


Si fabbrioa int 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 

Rraaclia: Società Lacarriere - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Beigio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 
ecc. ecc. 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE. 


Turbine a vapore sistema Browz Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cer'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: ^ » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 


SOCIETA NAZIONALE 


== DELLE 


OFFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 
pec uS Gapitale Sociale L. 4.000.000 cupi 


o = — == ne- 


Impianti Elettrici Completi x + 
* 


Alternatori Dinamo + ~» 


Trasformatori - Motori ж » + +» 
Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico * + + ж + Ж + + 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 


magnetica ж + » ж + a 


Gru e Argani a comando elettrico e 


a mano жх + + w kx xx >» 


Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 
э PALERMO - Luigi Laugie:o, Via 
Villarosa, 8-a 8-б 
GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


Ф >” 


= — 


SOCIETA ITALIANA 


'SIRY, CHAMON & C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 


Contatori dí Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
"OK,, “BT, ep 'ACT,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
Hel | 


Contatori per quadri e centrali. 
i Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait, 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori’ e Registratori 
Industriali e di Precisione 


“n 


> NA strumenti portatili per dei 
Ф 7 ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


SS 


- 


9 Aprile 1908 RIVISTA 

Il conto ricavi с spese reca: Ricavi diversi Lire 
17,211.05; spese diverse di lavorazione 57,076.89 
lire; spese generali 13,433.96; eccedenza spese li- 
re 23,298.90. 

Procedutosi alla nomina dei sindaci risultarono 
eletti i signori: avv. Vittorio Canepa, Alfretlo Re- 
vello e rag. Giacomo Russi. effettivi; Agostino Ber- 
tora e Carlo Agosto, supplente. т 


Miniere ө fonderie di antimonio - Genova - (Cap. 
statut. 6 milioni - Emesso e vers. 5,250,000). 


‘Ebbe luogo in Genova, presso la sede della so- 
cietà in via S. Sebastiano N. 17 l'assemblea gene- 
rale ordinaria degli azionisti di questa anonima. 

Erano presenti о rappresentate 17,000 azioni: 
presiedeva 11 comm. Falcone. 

Fu letta la relazione del consiglio, la quale si 
rilerisce all'esercizio chiuso col 31 dicembre 1907, 
il quale si chiude con un utile netto di L. 332,012,40; 
il che consentirebbe la distribuzione di un dividendo 
nella ragione di 5 % sul capitale sociale. 

La relazione fa osservare che dato il momento 
difficile che sta attraversando l'industria, fu dove- 
гозо per l'amministrazione di contenere ogni valu- 
tazione nei limiti che i corsi, più che la realtà delle 
cose, attribuiscono ai cespiti attivi. 

Per ciò, dati gli sbalzi dei prezzi di vendita ve- 
rificatisi nell'esercizio decorso, per prudenza fu u- 
sato il magggior riserbo nel determinare .il valore 
degli stocks esistenti nei cantieri c nei magazzini, 
onde presentare una situazione che, improntata ad 
un criteri: positivo, ^ossa affrontare le contrarie 
eventualità che l'avvenire può riserbare. 

Fa ancora notare che soltanto il deprezzato cor- 
so dei prodotti ha esercitato una notevole influenza 
sul bilancio. L'esercizio chiuso ha avuto una spic- 
cata caratteristica di esercizio di consolidamento e 


completamento del programma sociale, col conse- : 


guente bisogno di forti impieghi di capitali in irh- 
pianti che solo tra qualche tempo potranno conse- 
guire l'adeguata rimunerazione. 

Così nel 1907 si è provveduto alla coltivazione 
ed alla messa in valore di buona parte delle miniere 
di Francia, che sono gran parte della consistenza 
patrimoniale della società. Sette miniere sono ora 
pronte e daranno approssimativamente 7000 ton- 
nellate di minerale. 

. Così a Ouche, a Massiac, a Terret sono sorti sta- 
bilimenti di varia importanza per la fabbricazione 
degli ossidi, dei solfuri, del regolo. 

Così si è lavorato a Brioude, a Rosia, a Susuer- 
giu e a Luri, dove la società ha concessioni e sta- 
hilimenti. 

In segtiito della deliberazione presa dalla assem- 
blea del 15 dicembre 1907, furono dal consiglio 
d'amministrazione rilevate complessivamente 4550 
azioni sociali, erogando in tale acquisto L. 652.025, 


SOCIETÀ ANONIMA 


per la fabbricazione di LAMPABE a INCANDESCENZA 
Sede in Genora 


La più graude fabbrica italiana del genere 


TECNICA. 


XXIII 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA „ 
‘HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carbeni elettrici - Accessori per impianti elettriol 
leolator! di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole por dinamo, ces. 


AUGUOTO HAA6 
Via Pietro Verri, Y - MILANO „ Via Pietro Verri, д 


es vulcanizzata americana 


MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
© вите "Telefono 24-15 


Eden DErosrro ui sunt 11012 22. 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini —— 


E.BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 


per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


Y 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


М) 


STUDIO LEGALE 


| Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'Elettricitá : 
Ex-membro della Giunta Ргоуіас Amministrativa di Treviso 


- CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, VIA MANIN, 21 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elef- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


Ina, SILVIO DE-PRETTO & C. - Schio 


Turbine *: ++. RAPIDE-BIRARÜ-PELTOM - Regolatori - Servomotori idraulici ed a secco 


Rendimento garantito elevatissimo Rendimento garantito elevatiaaimo 


chine per la fabbricazione della ~ Cartoni, Paste, di legno 
- RAPPRESENTANTI ena — (bine pel trattamento eliminare dello straccio 


per le Turbine e i Regolatori 
Per la Lombardia. Ра: Ша Liguria: lag. 


CARLO LEVI, Via Annunciata 4 Milano INNESTI A FRIZIONE 


LICHTENBEROER & ORI. Torino. Via 
Lagrange, 29, ER eii EU кзн В in sostituzione dei Manicotti a denti 


2. PULEGGIE ed INGRANAGGI | er жайыш a vo- 
lontà fissi o folli. 
Si applicano anche per forze considerevoli. 


Ingrano e disgrano dolcissimo senza fermare il 
movimento. 


Impianti numerosi in Italia e all’estero, 


BREVETTDATI 
im Italia ed all'Estero. 
 Crüb Ti erz C. Hombrechtikon 
i 0 MARCA 
$ (биш) zz 
FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI (СУ 


— Casa Fondata nel 1893 — Di FABBRICA 


Strumenti di Misura 


Voltmetro di precisione | per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


per corrente continua, Strumento 


оне Contatori di energia elettrica 


on scala a specehio 


per corrente alternata mono e polifasica 


A S; 


Rappresentante Generale per l’Italia: 
Ing. Oscar Schneider = Dapoli, gorso Vitt. Eman., 244 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già ATTILIO Pozzo & С. — LORENZOZTOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale, L. 800.000 - Interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 - 
FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
—— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 “| | 


fumum umm um up 


| Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA | ——— — ——— 
===PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI È DI LUSSO - CARBONI PER. ARCHI | 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L' ITALIA 


Istrumenti di misura $ Dr, PAUL MEYER А. G. - BERLINO $ 
Apparecchi per quadri |, —— — — — ——— I 


Freni continui — ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. | 
ad aria compressa ) N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale breveitato contro le frodi 


ыз А E E SECURITAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
~ s * я k MERCE SEMPRE PRONTA * 
A A A AAA ae A 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE 


F.lli SPIERER & C. 


ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (frevetteta) | adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori IPC 
Elettroterapia _ pS IAS TS TE АШЫ 

Sonerie | 
Accensione di 
Microlampade 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE Jo Ж EM 
(Per accensione di motori. а scoppio) Pila a liquido tipo I 


F A richiesta e per quantità E der applicazioni normali 
| E convenienti sí fabbri- 
cano pile dí qualunque 
tipo e dimensione. 


d 
Pila a secco tipo A SEEN 
per batterie portatili > M 
— mer 7 | 
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RAPPRESENTANTI / der Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Agenti per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio VOGHERA (Pavia) 
per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per. L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 
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LODOYICO Hess 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
AAA G 


Casa fondata nel 18095 | / 


= 9-4 — —— — 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITÀTS-WERRE 


RIPARTI 1. L. 2. 


Pa UI C x EE. 
| ТОВ! ORIGINALI **BERGMANN ,, E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA] 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
O ME TALIIO 


) 


Nuova zanca-isolatore 


(Brevetto Rentzsch 


vix 


- Ti più perfetto isolamento ——— 
HA contro la terra 


КАМ 


NUOVO ISOLATORE 


(Brevetto Rentzach) 
' 
Questo isolatore sostituisce vantaggiosamente gli iso- 


atori a campana, specialmente in impianti interni ad alta 
tensione ed in locali umidi 


- 


Domandare Listino N. 51 ————— 


SOCIETA ITALIANA 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, iù | 


AA 


[== Alternatori = Motori == 
Trasformatori - Convertitori 
| Dinamo e Motori a corrente continua 

| LAMPADE AD ARCO 


| Ferrovie e аша Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


—=== Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO . Via Dante рае vok Sidney 


Procuratore Generale 


=== per l'Italia Inc. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


Pdl: : 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 
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Caidala Babcock A Wilcox con surrisceldstore. 


Esposizione Interna- - GR AND PRIX La più grande 1 
- zionale Milano 1906 ==. Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
5 Griglie automatiche а catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE - » » 1.300.000 » iX 
IN ITALIA » » 140.000 » _ > 
Economizzatori-Riscaldatori 
DIESEN di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


> Aligomeine Elektricit ts-Gesellschaf : 


BERLINO 


JA MICANITE 


ШШШ di ogni tipo, in fogli Messi e duri, to tutti gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
‘ Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
i —— — TUBI MICANITE === 


Le Centrali, le Ditte elottrotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vagliano rivolgersi ul nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via ыыы 31 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


| 


Soc. Ап. Ing. V. TEDESCHI & С. 


TORINO 


UN 


Fabbrica di fi li isolati e cavi 


Ё per impianti; di 


Trasporti di energia 
Trazione 


Illuminazione ——— 


Telegrafia 


Telefoni 


1 (09) 
` FUNI METALLICHE 
CO 


— Cataloghi e preventivi a richiesta >— 


жашик —_ __ -  -..__——_rr— 


ML Laulstll Vereinigter Gluehlampenfabriken 


G. M. B. H. 
Sindagato fra le Fabbriche Europee 


di lampade ad ineandeseenza 


Società con capitale limitato 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


Telegrammi: Vauvauge Berlino 


Л” 


c IMPORTANTE = 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei AY correnti 
delle 


Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilin 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


incandescenza 


MILANO, Piazza Castello, 11 


Veneto e Italia Centrale: 
Ing. Valabrega, Lichtenberger 8 Ori 
Torino - Filiale di Venezia == 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


Candia & Co., Napoli = ===. 


^-——mF— — 7 75 d 


N ucvo listino dei prezi 
dal Dicembre 1906 


Vendita solo ai rivenditori. 


4 
— -——— KA AAA set ilo—1Rzpr__no"du/=__>_ _—rr——rr-_k.W:W.ÉE.x CAN ANNAN AO. 
- 


Curboalternatore da 3000 Kwats. 


Macchinario de 


——- D'OGNI GENERE 


IMPIANTI COMPLETI 


per qualsiasi scopo ic E o $ 
Soc. ЇЇ. Lahmeyer di Elettricità E pna ena 
T "Were: FELTEN è GUILLEAUME - LAHMEVERWERNE A. 0. - Fame Filiali a - ROMA - NAPOLI 
ce анк 
S p 


PE cid rd 


"CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI "Y 


E PRODOTTI AFFINI 
LIVORNO 


M ` » = 
IN sì еса 
NS NUS EOM ” 


CAVI ELETTRICI 


TRASPORTO DI PA - LUCE - TRAMWAYS 


FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 
ә 


E 


Ing. Dalabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO . Via Lagrange, 29 
VENEZIA ~= San Meisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclustoi per l'Italia della Casa: zamm 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


iasi nen equilibrata. о 5 : "ss А Р 
ü Per schiarimenti domandare descrisioni e pressi correnti 


‘IncVALABREGA LICHTENBERGER & ORI ' 


up : 
SN Ө [ОСЕ Оев ACCESSORI VA 

A 
“per IMPIANTI A 


=» 
OS 


/ 


ELETIRICI кы 


CATRINE 


Zl DINAMO 
{| ALTERNATORI 


sE TORINO - VIA LAGRANGE 294 
VENEZIA. ‚жж зан ЧҮЙ, VR Z/ 


* ©, x 
NON 
ALZA 


se Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e 6 
| а SN TAI, WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


COSMAS, : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino d "з. Meise DE. ER 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, Pa SUL. ч es Apparecchi per nso di famiglia, Ferri de 

saloni, studi, sale di lavoro, tramways. k — i rare, scaldaferri per arriċciare, 

letti, scaldapiedi, accendisigari, есе, 4 
| Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- Y il per cappellai e sarti, recipienti pet 

glie, alberghi, ecc. | BW —— + colla, grandi bollitori, caldaie, serbe 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- fl A ES toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 

delle, marmitte, casseruole, bollitori ——— —* WWE  Reostati — Moderatori di luce. 

caffettiere, tejere, ecc. doc ow Specialità: Grandi forni per fornai e pasti- 

s CHR AB aai ELGIRA cieri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc.' 


BO. 7 Medaglie d’ Ото Dl 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


| Wet GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. ee?» KA 
Res. «р е Siy, 
ES LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS X 


ERNST PABST ||. Lampada ad arco а globo chiuso 
BELLEVUE-COEPENICK - Berlino ЗЕЯ детанта Јап dus 


APPARATI TELEFONICI Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 2a 5 lamp su 200 a 550 volt. 


APPARATI SPECIAL. Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


per impianti ad alta tensione 


miniere, Таши; e altri luoghi umidi Rendimento luminoso costante 


per tutta la durata dei carboni 
Pile a secco e a liquido MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Suonerie elettriche e accessori f Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza generale per l'Italia Rappresentanza Generale per l'Italia: 


€— ИТ 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 


BERLINO Fliberto Vigliano = Milano 
( Pai | Corso Buenos Ayres, 66 m 
Materiale per linee de ii e ferrovie E L E TT R | | E N 


Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


SALE GENERATORE PER PILE 


EI Mon ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: таға - Maggior intensità di corrente 


de Occorre minor quantità di elettro- 
fe сено che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l’Italia N 128 


ALBERTO VIGLIANO MILANO, 


GEBRUDER ADT A. Б. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


amor » UU гарин аон 1 È; e rr 
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шэш jp шош nou rejuou 
“IAY” IINVTOSI 1911 


sono superiori г шш altro della concorrenza 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 


GEBRÚDER ÅDT AKTIEN-GESELLSCHAFT 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


Accessori completi per Installazione di Tubi == 
per l'Italia Settentrionale e Centrale per PItalia Meridionale 


& ALFRED SCHMIT successore 
Ing. А. C, PIVA RAPPRESENTANTI “JULIUS BERNINGHAUS 
| A) O «Piazza Castello, 9- MILANO ———————— NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. |. AUDOLI & С. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


AN 


Arieti Idraulici > Pozzi Artesiani == 


Pompa Dora == Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica dis»onibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


—==== Evitato ogni pericolo d’ Inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. 


——C di Y aci | 
EAT 


- SOCIETA SVIZZERA _ | 
DELLE MACCHINE LERNTE. 


SLUBIASCO- BE ТОКА 


MACCHINE A. n — | INSTALLAZIONE 
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SEMPLICI ROBUSTE ets Y $ Wcostruzione 
ECONOMICHE ys = ЗВ. || MN ACCURATA 
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REGOLATORE PRECISO |. 7 Ic è, ‘o mmm 
E SENSIBILE [ДА Mu || PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER E ITALIA | 
MiLANO - FORO BONAPARTE, 76 - Mirano] 
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prelevate dal fondo di accantonamento speciale, 
delle quali mille destinate a parziale corrispettivo 
di nuove concessioni minerarie in Sardegna. 

La relazione conchiude proponendo che l’utile 
dell'esercizio venga erogato in acquisti di nuove 
concessioni minerarie о passato a nuovo, onde as- 
sicurare alla Società un fondo sempre maggiore 
per fronteggiare qualunque futura eventualità. - 

L'assemblea all'unanimità deliberava di erogare 
l'importo utili a riserva straordinaria 


Società per l'industria 
XE L ME { ed Il commercio dei lubrificanti 
Sentita quindi la relazione dei sindaci approvava” MILANO - Via Lario, 90 


ИШ Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


per qualunque applicazione 
elettrica | 
е рег sue e americane 
Resjveisntanie | per l'Ialia: 


Corrispondenza in Prascese Gius. Riccardi - corse Vitt. Em. 34, Torino 


® Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-<London Wandsworth (London) S. W. 


il bilancio che reca : Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore 
i y : tas Me" , Otto apeciale per motori a gas 
Attivo: (in Italia) Concessioni miniere Rosia, Olio e grasso per dinamo elettriche 
i ge da 3 е E 6 Mastice di manganese per guarnizioni a vapore 
Susuergiu € permessi limitrofi, terreni, fabbricati è 8 013 


e forni 805,960,37; macc iano utensili e mobili 6 Medaglie d'oro — 4 Grun Diplomi d'onore . 
180,371,59; minerali, prodotti di fonderia е colori 
3300,537.30; merci varic in magazzino 74.771.74; 


spesa d'ammortizzare a periodi determinati Lire 
233,695.60; cassa 1,983.03: (in Francia) Conces- 


sione miniere nel Cantal. Haute Loire e Corse a 
| ppresentanza Generale E. G. ALIOTH 


terreni fabbricati e forni 2,110,306.96; macchina- . Italiana della 
rio, utensili e mobili 497,714.05; minerali, prodotti i M 
fonderia e colori 469,987.61; merci varie in ma- Sede Centrale MILANO 
gazzino 120.851.46; cassa 2,036.75; debitori diver- Ufficio Tecnico e Amministrativo 
si 1,856,232.55 ; titoli in deposito presso banche a — — — e Negozio di vendita Va Principe Umberto. 28 
garanzia 350,700; totale lire 7.015,151.21. | UFFICIO SUCCURSALE - via Victor Hugo, 4 
Passivo : Capitale sociale (35,000 azioni da Lire MAGAZZENO Di DEPOSITO - Via Bnenav. CavaHori, 6 
150) 5,250,000; creditori diversi lire 181,793,21; Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
deposito titoli a garanzia amministratori 350.700; »  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 


»  » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 


utili netti 332,012.40. »  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 


ll conto profitti e perdite reca dalla parte delle Maria in Via, 40. Е 
rendite : Utile residuo dell'esercizio 1906 11,886,853 ; » » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
ои » > VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, 848. 
utili esercizio Italia 213,871, 8o: utili estero Lire »  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


107,447.57, totald 633,206. 3 


E dalla parte delle spese: Spese generali Lire — Impianti e Materiali Blettriei 


187,762.05; amfnortizzi 107,997.27 ; quota 1/44 del- 

la spesa da ammortizzare a periodi determinati : i H 
“ai di qualunque entità e natura 
| In fine l'assemblea confermó a sindaci йе Illeminszione c trasmissione d'energia - Alternatori - DI- 

! signori А. Combe, Santo Basso c Nicola Sterbini, same - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 

e sindaci supplenti L. Alvisi e Celestino Canessa. ad Arco - Apparati e accessori d’implanto. 


Unione di consumatori di carbone, Milano - (Ca- Turbine à vapore - Motori Monofas] a collettori 
pit. L. 77,200). Trazione tramviaria e ferroviaria sos 


Ebbe luogo nei localí sociali in via Vittor Hugo, 
4, l'assemblea generale ordinaria di questa: anoni- 
ma. Erano rappresentate 159 azioni. 

Alla relazione del Consiglio di amministrazione, 


‘ Progetti e preventivi a richieeta 


presieduto dal stonor Mylius, segui quella dei sin- 
dacae la presentazione dcl bilancio del settimo eser- 
cizio chiuso al 31 dicembre 1907, le di cui risultan- 
е vennero approvate ad unanimità non solo, ma 
con un voto di plauso al Consiglio di amministra- 
zione ed alla direzione che seppero superare abba- 
stanza soddisfacentemente quel periodo scabroso ed 
oneroso rapporto agli sbatchi, quale si è attraver- 
sato nell'invermata 1906-1907. specialmente per dif- 
coltà di trasporti ferroviari. 
ET C 
Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni, Per schiarimenti Ant. 
Daneo - Studio. tecnico - Ortona a Mare. 


Ing. E. Kirchner & С. 


"MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANG - 
Fabbrica Specialista 
di 


Seghe e Macchine 


| per la 


Lavorazione del Legno 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 4 C. 


| d Società in accomandita per azioni — Capitale*L. 8.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto | Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, gite ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
;« Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a a distanza, ad sperture nell'aria, nell'olio, immediati, а 
tempo. 
MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
INSERITORI 
| semplici e doppi per batterie di ascumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 

ME REOSTATI a ventaglio ed a corsolo = 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 
Apparecchi per reti aeree 2.22222. ee zie Condensatori Elettrici Кезге e ie sopratensionia riche atm. 


SCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI . LiMITATORI DI CORRENTB 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Blettrolecnica 


HARIMANN & BRAUN- Sé Aci 


ISTRUMETI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo - 


Contatori * Ж 47 ow $1 42 NON Voltmetri Ж Ж 


же; Elettrici È e MN. F^ + ж Wattmetri 


є 


X Contaore Ж vC "7 c OM х Registratori # 


AMPERMETRI == PIROMETRI - FOTOMETR? 


SNE” 


Contatore per Tramvie Elettriche 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


ING. A. C. PIVA ======— 


Piazza Castello, о — MILA NO — o, Piazza Castello 85% 


е 


JUSEPPE VANOSSI « С. 
Società in accomandita per la costruzione di Apparati Eleftrici 


n. 38-79 MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-D) ит т MILANO 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


б> G 
( 

RG y S: 

vé d < 


„4,7 
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Rappresentanze e depositi: 


ROMA - G. Thurlow 
— Via Cernala,” 23 e s. Basilio, 14-15 — 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 


d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., 


. Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 
dietro indicazioni o disegni. | 


GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
А riochiesta disegni e preventivi 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte — ММТ, А NO — Telefono N. 21:82 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


FERROVIE f$ DELLO STATO 


ESERCIZIO 1907-1908 
26: Decade - dal Il al 20 marzo 1908. 


STRETTO DI MESSINA. 


GENOVA - lag. S. Cavallaro 
— Via XX Settembre, 16 — 


TORINO - Enrico Piumatti 
— Via S. Qulatino, п — 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Magglore, 8 


` 


RETE 


APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI ; APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI ; 
esercizie corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente — esercizio precedente Differertze 

Chilom.inesereizio | 13344 (1) | 13287 (1) | + 87 °з 23 — 
Media . . . . . | 1asnga4 "| 13237 + 87 223 23 — 
Viaggintori . 4.002.773 00 | 3.866.169] 41 136.603] 59 7.830| 00 6.432] 88 947| 12 
Вы ешш > 218.839 00 | ^ 212.437] 22 6.201 | 78 381| 00 343| 13 37| 87 
MerciG.V.,P.V.ac. 1.189.226! 00 1.094.019! 46 95.206 | 54 2.418] 00 1.799] 32 618] 68 
Merci à P. V. . . 5.791.510] 00 | 5.453.220] 99 338.289] 01 5.723| 00 4594| S7 (+ — 1.128| 13 

LE — | а-аа — | m1 рн ——н— | __—.———-—-- à Consi 

TOTALE 11.202.148] 00 | 10.625.8471 08 |+- 576.300] 92 15.909] 00 13.1701 20 14- 2.731180f 


PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 20 marzo 1908. 


e loro confronto coi prodotti accertati 
nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariaii 


Viaggiatori 116.983.843] 00 | 109.629.189] 90 7.354.658 | 10 190.570] 00 170.530 15 20.039 85 
Bagagli e cani . . 5.165.625! 00 5.066.472 | 81 699.152 | 19 7.113| 00 6.597 | 54 515| 46 ' 
MerciG.V.,P.V.ac. |. 33.746.891) 00] 30.916.995] 78 2.289.895| 22 54.619 00 46.164 | 80 8.454] 20 ` 
Merci a P. V. 153.619.093] 00 | 141.697.972] 85 [+ 12.021.120] 15 122.515] 00 106.288) 69 16.276] 31 
TOTALE 310.115.152] 00 | 287.210.631} 34 [+ 22.904.820] 66 374.817 302.436] 18] 4- — 45.285182 


PRODOTTO PER CHILOMETRO. 


839, 49 801] 53 | 371 96' 691, 39 572, 62 118/77 
23.274] 95 ane] 56 о зө 16206130 14327 44 14 1.968 s| 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano-Nettuno e Cerignola Stazione-Cittá ed il tratto Conf. franc. Modane. 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica. di Motori a Gas ** OTTO), 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori ad olii pesanti “ОТТО, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a ВОО cavalli 


Prodotti approssimativi del Traffico 


\ 
Della decade. 
Riassuntivo . 


# 


0 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


Funzionamento conforme al brevetto Diesel, Vol. 27, N. 32915 - 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÚ ECONOMICA. | 


Ive. MARIETTI « €. 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
| DORIN O 


ia =. Quintino, 19 Telefono 27-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


. Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito e di Cartono In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo:BERGMANN  __ 


Fabbricati cel medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


s 
e CE mE 
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Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E) FILIAL.I 
Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. " - - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- | Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 
a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa, 


9 Aprile 1808 


Il bilancio presentato dà un attivo di L. 530,683 
e 53 contro un passivo effettivo di lire 429,578.99, 
oltre a L. 96,953.02 ammontare capitale e riserve; 
e quindi con un utile netto di L. 451.52, delle quali 
per L. 3843.18 furono destinate agli azionisti in ra- 
gione di L. 5 per ogni azione da L. 100 pro-rata 
pagabile dal 1 aprile p. v. e fu passato a nuovo il re- 
siduo di L. 308.34. 

Vennero rieletti ad unanimità di voti i consiglieri 
uscenti per turno signori: cav. Luigi Bertani, on. 
comm. Magno Magni, cav. Giuseppe Muggiani e 
cav. Angelo Ferrario, e furono confermati in ca- 
rica i sindaci: cav. G. L. De Angelis, rag. Guido 
Zerbi e rag. Anvelo Belloni. 


Società veneta per l’illuminazione a gas acetilene 
ed affini. – Venezia. 

“Colla denominazione « Società Veneta per pub- 
blica e privata illuminazione a gaz acetilene ed af- 
fini » si è costituita con sede in Venezia un'anonima 
per azioni che ha per iscopo l’assunzione di impianti 
ed esercizi di illuminazione pubblica e privata con 
qualsiasi mezzo e sistema. Il capitale sociale, fissa- 
to in L. 200,000 ed aumentabile fino a 500,000 lire 
su richiesta del Consiglio d'amministrazione, è di- 
viso in 800 azioni da L. 250. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


Società dei telefoni di Bergamo - (Capit. L. 250 
mila versato). 


E' stata tenuta l'assemblea generale ordinaria det- 
gli azionisti della Società anonima « Telefoni della 
città e provincia di Bergamo ». 

Dai numerosi azionisti intervenuti furono senza 
aluna discussione approvata la relazione del Censi- 
glio di amministrazione constatante le floride condi- 
zioni della Società sempre in continuo progresso, e 
la relazione dei sindaci che conferma pienamente 
tali risultati. 

Dopo di che venne pure approvato il bilancio so- 


ciale, chiuso al 31 dicembre 1907, che presenta un ' 


utile di L. 53,534.43 € permette di ripartire un divi- 
dendo di L. 7.50 per azione da L. 100. 

Passata quindi alla nomina delle cariche sociali, 
riconfermava tutti eli scadenti signori: Costa avv. 
Camillo, Ghezzi rag. .\ntonio, Piccinelli dott. Pie- 
ro, Valsecchi Alberto, consiglieri; Саћ rag. Lodo- 
vico, Gambirasio avv. Antonio, Fogaccia avv. Pic- 
ro, sindaci effettivi; Poloni Ernesto e Rota rag. 
cav. Giuseppe, sindaci supplenti. 


La Telefonica Comense - Como . 
mila inter. versato). 


(Capit. L. 200 


L'assemblea ordinaria di questa Anonima — che 
serve i maggiori centri industriali e le plaghe più 
favorite delle Provincie di Como, Milano e Sondrio 
— ha approvato in sęduta del 10 corr. il bilancio 


—|Efrem Lafleur 


INTRA (Lago Maggiore) 


Costruttore specialista di 
linee elettriche per alta 
tensione. JA м 

Impianti di illuminazione. 


RIVISTA TECNICA. 
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XXXIX 


SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
- di SIRY CHAMON & C. - Milano 


E 
istrumenti 


Misura 


eietema'/ Meylan-d'Areonval 
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Articoli Elettricità 


Tito car amuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75.92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica — 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


PONSA EAS Fabbrica di lampade 
; elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 
Rappr. per l'Alta Italia 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


> Y PREMIATA FABBRICA 


<A DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


с Esposizione di Milano 1906 == 


Edoardo Wei 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-08 
Md 


APPARECCHI! TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


TELBPHON FABBIR A. 6. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio биши Шаш 


Milano 1906 


Gran 


/f 


Diploma d'Onore 


Tito Scaramuzzino коеп | 
| 
| 


| Ee 


| Gran Premio e « 


| Esposizione 
| 


Telefono 75-92 


Strumenti da laboratorio e e| 
Compensatori sist. Dr. Franke = | 
dom N^ Resistenza normale ed a spina | 
б s 272 Ponti di Wheatstone e = «| 


| Tnternazion. g5 


|| milano 1906 ` 


AE > == - a - = Poa ЧИЕ ЗЕРРЕРЕРРЕРНЦА 


IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


j 


Telefono 11.56 MILANO 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte - MILANO -Telefono 24-37 
DIRETTORE Inc. F. E. FUMERO 


[o = 


MILANO, Via Manzoni 31, con altri Deposit) 


Macchine, Utensili ed Accessori per la t 
Meccunica. per Elettricista Spec capta DM 
per montatore), per Fonderia, per ~ 
sista, Idraulico, Lattoniere, Fabbro, 
Falegname, а осо 


CONSULENZA TECNICA 


Perizie - Collaudi — Arbitramenti 
Studio di Progetti. 


Fabbrica specializzaía per la cosiruzione delle resisienze Elefíriche 


Ся 7 


Mia —— Á———————— (— iii. ri. -— 


Avviatore con disinserzione a corrente nulla ed a sovraccarico. Reostato per sin trifase. 


Rappresentante e Generale | per + l Rala: © \ 


Ing. Secondo Sacerdote ina 4 ~ Telefono 30-05 


Esslingena N 
‚ LSSTINGRNa П. 


бо medaglie 
а орага 
зоо HP 
ar Dic Elettro- 
X NI XA К per 


| bo Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) o o | 


FABBRICA eG | 


i ре. 


г [Impianti telefonici a batteria centra 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 


| 

б) tecnici, Automobi- 
= Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori — | | SA 

| 


listi, Orologiai, ecc. 
- Líme di precisione 
Dick fino ai tagli 
più i impalpabili, a taglio normale oppure on- 
dulato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche éd elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI 
con assortímento di utensíli e lime Dick 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 
H, WEIDMANN - RAPPERSWIL (svizzera) 


Specialità fabbricazione di 


rione compresso lucido КОТОВ ис, 


preparato specialmente per uso elettrico in fogli da 1/10 fino a 
I5 mm, di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica 
WB" Propria fabbricazione e non rappresentanza “UY 


Rappresentato dalla Ditta 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. Eufemia, 23. 


La nuova lampada “OSRAM,, 


Un Watt per candela ТО %o di РРС А 


ШЖ 
d. 


— — 


pt ———Ó 
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A IL o À 


Si puó usare in ogni posizione 
da BO Volt 18-5O candele da 100-130 Volt 25-100 candele 


da 100-160 Volt 35-100 candele \ da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l’Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 
AYALA AICA ADAN 


Ww 


Manufacture spéciale. de Guirs et Courroies 


ло Medaglie « 3 Diplomi cd? Onore | 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Jlarcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 
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: Stabilimento di Rifinizione 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


A ad 


"NM Marche accred.tate: 
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А 2 Scellos 
P Е SÓ а Scellos-Extrafort: 
N 00009777) Scellos-Rènvidèurs 
ill sm m ie (Hidrofuge) 
о ND >.< 
GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 , 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 


9 Aprile 1908 


тоў con un profitto di L. 83,2 
ed ammortamento di L. күз 
utile di L. 10,826.17. ; 

In base alla votazione il Consiglio rimane cosi 
composto : Presidente onor. cav. Р. Baragiola; con- 
A. Andina. Ferrario Giulio, Galim- 
herti rag. Arcangelo, Monti rag. Luigi, Rosati Dan- 
Francesco. Sindaci: Daelli Carlo, 
Jahn rag. Ores:e, Mentasti rag. Candido. 


99.85, ed una spesi 
nS quindi con un 


sglieri: avv. 


te, Somaini cav. 


TRAZIONE. 


La ferrovia Bergamo-S. Giovanni Bianco. 


L'on. Bertolini, ministro dei lavori pubblici, ha 
comunicato alla Camera dei deputati, a termini del- 
l'art. 2 della legge 7 luglio 1907, che il Governo non 
reputa opportuno procedere al riscatto della linca 


Bergamo-San Giovanni Bianco. 


Una rete tramviaria in provincia di Napoli e Sa- 
lerno. | 

| L'ing. Giovanni Randanini di Roma ha fatto do- 

manda di costruire una rete di tramvie interurbane 

tra le provincie di Napo" e Salerno. Le lince princi- 

pali sarebbero : 

Sorrento-Positano-Proiano Amalfi Vietri-Salerno 
(km. 51.782); Agerola-Pimonte-Gragnano-Castella- 
mare (chilometri 16.700); Maiori-Tramonti-Nocera 
Inferiore (km. 21.100); Conca-Marini-Agerola-San 
lazzaro (km. 2); Nocera Inferiore - Pagani-Angri- 
Castellammare (km. 14.830); Castellammare-Torre 
Annunziata (km. 8.260). Sarebbero in complesso ol- 
tre 110 chilometri di linec tramviarie. 


VARIETA' 


La nafta invece del carbone nelle locomotive fer- 
roviarie. 

Il Direttore generale delle ferrovie ha autorizzato 
l'uso della nafta come combustibile sulle locomo- 
ue in sostituzione del carbone. La prima applica- 
zione verrà fatta su quaranta locomotive in servizio 
nelle gallerie dei Giovi per opera della Società Of- 
iine Meccaniche di Milano, che possiede il brevet- 
to dell'apparecchio polverizzatore della nafta. 

L'impiego in tal modo della nafta non solo riesce 
assai più economico di quello del carbone, ma eli- 
mina compietamente il fumo delle locomotive, cosa 


di non lieve vantaggio specie nelle traversate dei 
tunnels. 


Un successo delle macchine a vapore. 


Secondo recenti esperienze del Prof. I. Guter- 
muth di Darmstadt, sopra una lecomobile a vapore 
surriscaldato, della potenza di 100 cavalli effettivi, 
con distribuzione e cassetto cilindrico, costruita 
dalla Casa R. Wolf di Maydeburg-Buckan si è con- 
statato un consumo di carbone di 0,473 kg. ed un 
consumo di vapore di 3,93 kg. per cavallo effettivo 
di potenza sviluppata с per ora. Sono questi certa 
mente ' risultatt molto notevoli e che dimostrano. 
come ]a macchina a vapore a stantuffo, non abbia 
ancora detto la sua ultima parola. 


RIVISTA TECNICA. 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siccardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Ж 
Caidale - Semifisse - Locomobili - Motori 
i Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


A +5 d 


Rocket] ШЕШ Kobel-Werh 


Aktiengesellscha ft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto: Italiano N. 59435/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 

* teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto cir е. 


- Рег Cataloghi e schiarimenti rivolgersi аі. 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


' Via Vincenzo Monti, 4 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato 'L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 
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C.Steinmüller Gummersbach к 


ca di caldaie moltitubolari inesplodibili esuriscaltatori 


Caldaie a vapore e surriscaldatori, ll 


brevetti ..Steinmueller* | 
Griglieá catena periezionata, Drevettata | 
Economizzatori ivo brevettati 
Impianti di tubazioni | 
Depuratori d'acqua, brevettati 

| 


Per schiarimenti e preventivi rivo!g 
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Unico saldante 


ticamente privo di 


acidi. 


Non ё necessario 
di pulire o di im- 


brunire in prece- 
denza i metalli 
da saldare. 


Economizza 
materiale 


I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 m. con grande Gal- 
leria perla lavorazione del legno, mu- 

(motrice di 400 HP) per la produzione 
E по! me di pali per linee telegrafiche, 

telefoniche ed elettriche, iniettati al 
biclor 
stema Kvan, 11 quale fino ad oggi è 
ritenuto 1l più perfetto che s1 conosca. 


e reneralmente preferito al castaeno 


e ше, pel suo rapido deterioramento, e 


que sto motivo le Ке ame Poste germa 


Non fare acquisti senza consultare 
| le otte 


Ditta SIMONIS & С. 


il nostro sistema di conservazione BE 


Marca di fabbrica 


Unico saldante 


ehe oltre il mezzo di 
fenidificazione contiene 
anche 11 metallo 
stesso per saldare. 


di mucechinario modernissimo 


uro di mercurio secondo 1] в1- 


sto legno d'alta montagna ormai 


tto alla frequente sostituzione e | 
onseguenti enormi spese. Par 


hanno prescritto per le condut. 
aeree telefoniche e telegraficlie 


09851 ]|2U E]Epuoj esep 


ва 'essessyolpala (uspeg) QOUNAIYH 


rte cel nostro rappresentante 


MILANO 


Possiede 
straordi- 


di adesione. 
Salda quasi 
tutti 1 metalli. 


pra- 
Si applica con 
specialevantaggio 
quando occorre di 
avere 


buona 
conducibilità, 


duraturi 
congiungimenti, 


е 
lavoro 


ecc. 


Si fabbrica in tutte le leghe 
adoperate tanto iu pasta che 
in verghette. 


. Si fornisce alle più importanti 
industrie elettro-tecniche del Re- 
gno, al Ministero delle Poste e Te- 
legrafi, Roma, ecc. 


Rappresentante Generale per PItalia 


LUTARIO DICKMANN 


Via Lazzaretto, 14 - MILANO - Telefono 39-30 


nario potere 


ШП ШКЕ e Г 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


X e LL 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od а 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere, 


Compressori Centrifughl per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle ártiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1° Italia 


Ing. В. MATRICARDI e С. 


' GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


Unione Italiana = |. 
I = (as-Elettricità 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Impianti” completi = 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo * 


= LAVORAZIONI IN FERRO == 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 

PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA · 
CONTATORI DI GAS — CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA —-- = 
"APPARECCHI DI RISCALDAMENTO = STUFE 
== FORNELLI = CUCINE == SCALDABAGNI 
e = SCALDACQUA ISTANTANEI =a 
ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ === 


TELEFONO N. 1689 e TELEGRAMMI ED EspraEss; VIGE 


. 


1908 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 
Concessioni richieste. 


Como. -- La Società anonima Orobia ha presen- 
tato domanda dirctta ad ottenere la concessione 
trentennale di derivazione d'acqua dei torrenti Val- 
le di Tesa e Valle Spondaiuoli, affluente del torrente 
Valie dei Monasteri in territorio dei comuni di Lin- 
zanico e dí Abbadia sopr'Adda, per la produzione 
di energia elettrica da impicgarsi per illuminazione 
« lorza motrice. 

Roma. — La ditia Francesco Magnani ha chie- 
sto di essere autorizzata a derivare acqua dal fiume 
\niene (canale Barberini), in territorio del comune 
ü Subiaco, a scopo industriale. | 

Bergamo. —— Sono pervenute le domande dei se- 
guenti signori per derivazioni d'acqua ad uso in- 
dustriale : 

dal signor Goglio Carlo per la concessione di de- 
mare, a scopo industriale, dal torrente Stabina in 
rritorio di Cassiglio un volume d'acqua medio di 
litri 800 al minuto secondo, chc, col salto utile di 
m. 30,34, danno la forza nominale di cavalli dina- 
miel 537 circa; 

dal sig. Pietro Pozzi per la concessione di de- 
rivare, a scopo industriale, dalle valli Valtorta, 
Ornica ed Averara, alla quota 1315 sul livello del 
mare, с dalla valle di Mezzoldo, alla quota 1255, 
ui volume di acqua medio di litri 800 al minuto se- 
condo, e da un serbatoio artificiale da costruirsi 
nella località detta -Ponie dell'Acqua, nella valle 
di Mezzoldo, una quantità d'acqua costante nella 
misura media di litri 200 al minuto secondo, e cosi 
complessivamente una quantità d’acqua utilizzabi- 
le di litri тооо_а1 minuto secondo, per creare, con 
un salto utile di m. 700, una forza nominale di ca- 
valli dinamici 9333, con officina generatrice in co- 
mune di Olmo al Brembo ed inoltre per 1а concessio- 
ne di derivare dal torrente Stabina, in comune di 
Cassiglio, una quantità d'acqua continua di litri 
1500 al minuto secondo, per creare con un salto, 
di metri 1500 una forza nominale di cavalli dinami- 
“i 3000, con officina generatrice comune con quella 
della derivazione delle valli Valtorta, Ornica, Ave- 
гага e Mezzoldo. 

Brescia. — Fu presentata dal sig. Calzoni do 
Manda per ottenere la concessione di derivare dai 
torrenti Poslia Adame e Poia d'Arno, con la presa 
m comune di Cevo e la restituzione in comune di 
Grevo, una quantità d'acqua di moduli 4 al minuto 
condo con diritto di aumentare fino a moduli 15, 
XT creare, col salto utilizzabile di m. 40,61 la forza 
di HP nominali 216,60 al minimo, alló scopo di 
trasformarla in energia elettrica da distribuirsi per 
| omi nazione pubblica e privata e per forza motrice 
айе piccole industrie della valle di Saviorc. 

; Concessioni accordate. 

Firenze. — Fu testé concesso ai signori Vivarel- 
-l Foresto ed Annunziata Traversari ved. Vivarelli 
Roberto fu Pellegrino la facoltà di derivare acqua 
4. fiume Reno in comune di Pistoia frazione Porta 
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SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ad Ata Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
GUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 


.LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l'Italia; 


Ing. LUIGI MAGRINI е C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 
lag. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 


THE 
“OSCILLA TOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante 6 .% 


e girevole con ventaglio dí I. 30 
in tutto ottone e nichelato 


Li 


G. ACERBI 


= GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


XLVII 


David Bollier Horses 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Interruttori e commutatari pendenti 


Costruzione Funzione ottima 
nuova e pratica prezzo vantaggiose 


Catalogo copiosamente illustrato dietro richiesta gratis e franco. 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. 


Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. 


HORGEN | 


. Soffietto -, Spolverizzatore • 


per to- 
gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 


Ing. STEFANO FISCLER ^- Milano, "gegee | 


edi precisione, 


Compassi * CLEMENS-RIEFLER 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo ‘‘ St. Louis 1904 Grand Prix,, 
è Listino prezzi illustrato gratis. 


Tejora 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottuya, per 


E. KRIEG & P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati | 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
“st WIERSS а Co. - Liestal free 


Marmitta 


\ aso domestico, per (ase а! 
salute, Ipferme. e, Fabbri- 
- che, Forni, ecc., ecc. 


Forro da etirare 


Rappresentan te per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


Soc. An. Materiale БИКО 


Capitale Sociale L. 200.000 


= CHIEDERB CATALOGO GENERALE 


Materiale 


per qualunque - < X 
applicazione 


elettrica 


| MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 


Materiale ШЇЇ ТЇ 
Vernici P. & E | 


—— {Nastri gommati Manson 


Mica - Micanit Jaroslaw 
Cartóni compressi tipo Weidmann 


Fibra americana vulcanizzata 


Tela e Carta Giapponese 
Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare 
Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta 


ee 


ADOLFO RIGNON | 
TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


———N 


DITTA | 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


“з 9 MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(à. & J. BUSECK MOTORI . 
we. MO | IDRAULICI 


на 
1555 per 103.000 cav. 


Portalampade - Interruttori 
| Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


Catalogo dq Мага, - Lam- DIPLOMA A TORINO 
padine - Conduttori == 


°з | Cataloghi e preventivi а riehiesta 


=__Sy 
f {п Lm ШЇ | VOGEL ШШ 


: `1 
er ANONIMA ANONIMA ЇЇ ЇЇ (ЇЇ 


—€— fili in rame, costantana, nichelina, FATTI 


38 — C o to — 38 
ricoperti in seta e cetene. sino a 0,05 mm. di diametro кше Oporto 


E CASOLE al Bobine - VENTILATORI 
ea ANT SAN : ni А 
РАА MEA] er Suonerie * 
site uM mA P FORGIE .: 
| DES d ЖЕКС Ы | 
AA i SI IAG | Telefoni " Applicazione 
к um" в AA” agli essicatoi, tra- 
m) $ sporti pneumatici, tiraggio 
ipdotto. 
a ls a Cordoni 
ШИ recisi) | ASPORTAZIONI 
i | ecc. *. POLVERI .- 


Premiata alle principali Esposizioni 
CU e 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 
Telefono 75-92 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Catalogo gratis a richiesta ( | 
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Consulenza Tecnica 


Perizie — Collaudi — Arbitramenti 
Studio di Progetti 


Consulenza Legale 


Studio di questioni Tecnico Legali 
Patrocinio Esercenti Imprese Elettriche 


Consulenza Brevetti 


Ricerche e Studj sulle Privative 
italiane ed estere 


Imprese Industriali 


Stadio ed esecuzione di Progetti 
Organizzazione e Direzione di Impianti 
Preventivi e Liquidazioni 
Linee di trasmissione elettrica 
Impianti telefonici sistema Perego 


9 


Dr. Sou Guggenheimer - «eem 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


Istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d’ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


ANSA” SA DS 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


SOC. AN. MATERIALE ELETTRICO via Sotterino, 29-31 


o ЖП ШИ Di СТТ ;, 


Vereinigte Elektricitäts 


VIENNA - BUDAPEST 
a ca 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


4 
Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche « 


Apparecchi ed accessori per ogni 


‘applicazione elettromeccanica s 


Impianti completi di illuminazione 
no Trazione - Trasporti di forza = 


.. Rappresentanza generale per l'Italia: $ 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto і, 106-108 - Telefono 1144 


OLII e GRASSI per macchine 


su EMILIO FOLTZER 
Cinghie Bierta -v 


MARCA 


CANNONE 


IS 


cQUAROIE Ey - "DI CRIN E 


> ERIN—- "Lancashire, 


MARCA DI FABBRICA DEPOSITATA Massima durata 
DEPURATORI e 
FILTRI D’ACQUA 


Cavafanghi 
Disoliatori di vapore 


Combustimetro ADOS 


per il controllo automatico 
del rendimento dei focolari 


P.eservatore “ELERTROSTEAR,, 


MACDONALD 
per conservare i collettori 


HANS REISERT n Colonia ed eliminare le scintille 
ee е TR. 
Ө Luigi Rossi - Milano 


Piazza P, Ferrari, 8 - Telef, 1-93 
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al Borgo provincia di Firenze nella quantità di mo- 
дир 0,513, di cui moduli 0,125 con obbligo di re- 
stituire le colature, allo scopo di alimentare nella 
stagione invernale una vasca di congelamento del- 
la superficie di mq. 5420 destinata alla formazione 
del ghiaccio naturale. 

Firenze., — Fu eoncesso ai signori Forlai Pietro 
ed Emilio fu Gaetano la facoltà di derivare acqua 
dal fume Reno nella stagione invernale in comune 
di Pistoia frazione Porta del Borgo, provincia di 
Firenze, nella quantità complessiva di moduli 0,397, 
di cui moduli 0,227 con obbligo di restituire le co- 
lature, per l'alimentazione di due vasche di conge- 
lamento della superficie di mq. 4920 destinate alla 
formazione del ghiaccio naturale. 


y, 


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 


Max de Nansouty -~ Attualità scientifiche. — 
Voume francese 13x 20 di рар. 316. - Editore 
Schleicher Fréres. Paris. L. 4.00. 

E” uscito il volume quarto di questa interessan- 
te raccolta annuario, che si riferisce al 1907. Vi so- 
no specialmente trattati il tema della fotogratia a 
colori e della telefotcgrafia, degli aereoplani c di- 
rigibili, ccc. ; particolarmente interessanti sono al- 
cune monografie sulla metallurgia dei metalli più 
usati dalla tecnica: rame, stagno, platino, piombo, 
Anco. 

Annuario internazionale d.l/'aczti/ene. -- Volume 
francese 15x24 di 256 pag. con molte figure. 
Ed. Office Central de l'Acetyléne, 104 Boul. 
Clichy, Paris. — L. 2,50. | 
E' un'opera di volgarizzazione che si riferisce 

allo stato raggiunto nel 1907 dalla tecnica dell'a- 

cetilene. La prima parte dà in un'esposizione sem- 


plice e chiara la teoria e la tecnica di questo mo- - 


derno illuminante: la seconda descrive una qua- 
rantina di generatori; la terza contiene studi, de- 
serizioni, applicazioni diverse e procedimenti nuo- 
\ La quarta parte dà i regolamenti adottati in 
tutti i paesi, notizie sull'industria nei diversi paesi 
“un riassunto dei lavori delle associazioni e dei 
“ONgress1. 
Niewenglowski Р. — El:menti di elettricità. — 
Volume francese 16x25 di 200 pagine con 64 
figure. - Ed. Gauthier Villars, Paris. - L. 8 
L'A. si è proposto di dare in modo chiaro e con- 
“iso le nozioni fondamentali della teoria dell’elet- 
 frkità che possono servire a tutti i tecnici; meri- 
‘o essenziale di questo libro è la limpidezza dell'e- 
“Posizione e la concisione scevra di oscurità. E” un 
ottimo libro didattico. - 
Guarini E. — Le forse idrauliche e le applicazioni 
elettriche al Perù. — Fascicolo francese 16 x 25 
di 24 pagine con 12 figure. Ed. Dunod Pinat, 
Paris. - L. 2,00. 


Foveau de Courmelles. . I.'annala elettrica, elet- 
troterapica e radiografica (1907). Volume fran- 
cese 12x 19 di pag. 368. Ed. Béranger, Paris. 
~ L. 4,00. 

l nostri lettori conoscono già favorevolmente 
questa pubblicazione annuale, giunta con crescente 
esso al suo ottavo anno di vita: azni elogio 


1 


€ perció superfluo. 


[oe eee or i 
Ікс. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-Tipografico С. ABBIATI - Fia Porta Tenaglia, 9 
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ING. NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO Telegrammi 
28-61 Foro Bonaparte, 35 ШИМ 


| Pecoraone meccanica di len 
—— DI САНАМ 


- “ "MO MT 


Perforazione Istmo di Panama 
(әио!йшәс) 822449507 2u0Jzv10j134 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 
TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni ^^ applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore :cc. 
Semplici - Duplex - Compound 
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17 Tipi 
di Compressori 
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Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


Сел 
Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PRRIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & C. 
Teletono MILANO Tolegrammi 


28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


L'Olio speciale dl terpentina 


ё un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente piü a 
buon mercato. ll Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


Um UP ID DIS P Ie PP ISI SIS IS 


L'Olio da macchina 


IS II IO PT 


e il migliore degli oll attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessore dei brevetti per tutti i paesi 


С. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 


Specialità interrutori a leva 
Inseritori di elementi 
Viti e morsetti 
Organi di sicurezza 
Prezzi minimi 


Apparati da quadro 
Valvoie lamellari —— 
Commutatori per voltmetri da 
quadro p. strumenti di misura 
Pronta consegna 


presentemente occupato quale capo presso impor- 
tante Ditta desidera migliorare. Disimpegnasi lode- 
volmente nella direzione impianti interni, esterni, 
costruzioni di linee, montaggi cabine centrali, ecc. 
Pratico magazzinaggi, acquisti, trattazioni d'affari di- 
spostissimo sottoporsi ad una prova. 
© Offerte A 112 « Rivista Elettricità >. 
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= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Pero Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


IL CEMENTO 


Rivista Tecnica del 


MATERIALI DA COSTRUZIONE 
PERIODICO MENSILE ILL USTRATO 
edito dalla 
Societa Editrice Tecnico - Scientifica 
MILANO - Via Conservatorio, 28 - MILANO 


Calce - Cementi - Gesso tari - Pietre Silico - Cal- 
Asfalto - Laterizi - Vetri - Pro- cari - Marmi - Pietre - Le- 
dotti Ceramici e Refrat- gnami e Metalli, ecc., 


Direttore: Dott. GIOVANNI MORBELLI 
ABBONAMENTO ANNUO L. 10 - ESTERO L. 12 


Dirigere Cartolina-Vaglia alla 
Società Taltrice Tecnico - Scientifica 
Via Conservatorio, 26 - Milano - Telefono 18-83 


A richiesta si spediscono numeri di saggio GRATIS 


Claus Jacobs - Ingegnere 


* Tatti ghi Abbonati alla Rivista 'ELEPTICITA + 


possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
L. 12 per l'italia ө L. 20 per l’Estero al 


BOLLETTINO DELLE FINANZE 


FERROVIE, LAVORI PURBLICI, INBUSTRIE, COMMERCI, APPALTI 


Rivista bisettimanale che viene spedita regolarmente a tutte 
le Camere di commercio italiane, anche all’estero, ed a tutte 
le straniere residenti, oltre che in Italia, nelle più importanti 
piazze commerciali del mondo. Essa pubblica l'elenco dei 
Brevetti concessi in Italia durante la settimana. Il numero 
del Giovedì contiene la «Rivista delle Camere di Cemmercioe, 


% 
Abbonamento: L. 90 per l'italia L. 30 per Estero 
Inserzioni: Prezzi. a convenirsi - Tariffe a richiesta 


‘Tutti gli abbonati alla rivista 
L'ELETTRICITÀ 


possono ottenere l’abbonamento annuo al prezzo di 


L. 16 per l'Italia L. 20 per l'Estero a 


`- IL GAZ 


Rivista tecnica illustrata dell'industria del Gaz, del- 
l’elettricità, degli acquedotti e della municipalizza- 
zione in Italia, che si pubblica a Venezia una volta 
al mese. Editore-Direttore: Cap. Vittorio Calzavare, 
5. E Calle della Nave, 5681, Venezia. 


Abbonamento annuo: L, 20 - Estero: L, 25 


possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
. 13 per l'Italia e L. 15 per l'Estero a 


Lilia Moderna Economica e Fincnziata 


Grande giornale bisettimanale: di' 


AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, MARINA, FINANZE, ecc. 


che si pubblica due volte la settimana in formato 
grande in 12 pagine a tre colonne. Esso ha per 
programma la difesa degl’interessi dell’industria na- 
zionale ed è l’unico che si pubblichi con tale pro- 
иташта nella Capitale. Direttore Comm. Avv."Anto- 
nio Monzilli, Roma, Corso Umberto, Palazzo Sciarra. 


Abbonamento annuo: L. 15 - Estero: L. 20 


E gli Abbonati alla Rivista ОЕЕО 


Tutti gli abbonati alla Rivista L’ ELETTRICITÀ 


posseno ottenere l’abbonamento al prezzo ridotto di 
Annue L. ЗО 


IL MONITORE TECNICO 


Rivista d'ingegneria generale e d'arte industriale 


Questa rivista si pubblica in Milano il то, il 20 
e il 30 di ogni mese in numeri riccamente illustrati 
di 60 pagine. 

Direttore: Tus. A. Manfredini 
Amministrazione: IMIEANO - Uia Conservatorio 26. 


Abbonamento annuo: L. 12 - Estero: L. 17 


Biblioteca dell’Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metá del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - I montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. e +... d. 3.—, 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni х . . L. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delie macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Јапіске, Han- 
nover. — L. 3.—. 

Ertel A. — manuale di costruzione e manutenzio- 
ne di linee aeree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12 х 18 di pag. 336 con 294 fi- 


gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 6.00. 
Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 


tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
] Hammer a New-York, e corredata da nume- 

` rose considerazioni e dà una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 

Hirsch-Wilking. — Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00 

Montpellier J. A. 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balliére ct 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - аһ Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — 11 flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
їп tela di oltre 500 pag. 15 x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 

Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
е — Мах Jánecke, editore, Hannover — 
. 8. 

Guarini E. — I} Perú di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi, L. 1.00. 

Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12x19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


— Accumulatori e pile elettri- ` 


Gúldner M. — Calendario guida per l'esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
Sl. in tedesco 10x16 di pag. 350 Puno. - L. 8° 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. ; 

Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 


Непѕеї, Neuvicd a/M. — L. 7. 
Rodriguez Ing. F. — Le miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 


di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese. — Torino. - 
L. 3.—. 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Sohunke — Z. 7. 

Winkelmann W.. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10 x I6 di pag. зоо circa con molta ficure e nu- 
79 figure. Ed. Max Јапіске. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — ЛП Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvr-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 


Weber Н. — I filamenti di carbone per lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15x22 di pa- 
gine 176 con 102 figure. Ed. Max Ján:cke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 

Pohl Н. — Installazione di impianti elettrici per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato 11 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.00. 

Fouveau de Courmelles. — L'anno clettrico, elet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se 12x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 

Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jánecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 

Háfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jà- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16x19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume franeese di 180 pag. 16x25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 
volume francese 12 х 18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,50.. 


Deifini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x,18 di pag. 267. — Ed. Sempere е C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 


Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec: 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 20. 


Oesterwyck (Van) J. — I nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21х26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana тох 15 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. | 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò & Zanardo 


6, Via S. Andrea 
: MILANO 


9, Via Due Macelli 2 
ROMA a 


Өм vo 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. , 
Privativa Industriale: Vol. 246, N. 239, Reg. Att. 

e N. 87507 Reg. Gen., per il trovato: 

'" Carborateur pour moteurs à combustion 
intérieure ,, 


dei Signori Walter GILLETT e Max David LEH- 
MANN, a Londra. (as) 


Privativa Industriales 25 Marzo 1902, Reg. Att. 
Vol. 154, N. 167, per: Е 

‘‘Perfectionnements dans les téléphones,, 
della Societa THE AMERICAN MACHINE TE- 
LEPHONE COMPANY, LIMITED, a Piqua (Ohio) 
(5. О. A). (ел) 


Privativa industriale: 12 Giugno 1903, Reg. Att. 
Vol. 173, N. 19r, per: i 
‘‘Perfectionnements aux commutateurs télé- 

phoniques avec batterie centrale,, 
del Signor William Warren DEAN, a Chicago (S. 
U. A.). (sa) 


Privativa industriale: 21 Aprile 1904, Reg. Att. 
Vol. 188, N. 145, per: 
‘‘Mélanges explosifs à grand pouvoir brisant,, 
del Signor Norbert CEIPEK a Vienna, (Austria). 


во 


Privativa Industriale: 26 Aprile 1900, Reg. АЧ. 
Vol. 125 N. 154, per: 
. “Meccanismo per equilibrare il peso tirato su 
da una grue,, -> 


del Signor Alexander Ephraim BROWN, a Cleve- 
land (Ohio 5. U. А.). (10) 


Privativa Industriale: 18 Aprile 1906, Reg. Att. 

Vol. 226, N. 27, per: 

‘‘Nucleo di mastice nelle lampade elettriche 
ad incandescenza, per il collegamento di 
filamenti a incandescenza metallici, specie 
di wolframio e sue leghe, coi fili condut- 
tori della corrente, e processo di produ- 
zione del medesimo,, 

della SOCIÉTÉ ANONYME RÉUNIE D'ELEC- 

TRICITE a Ujpest, (Ungheria). (4) 


Privativa Industriale: 22 Febbraio 1906, Reg.. 


Att. Vol. 224, N. то, per: 
‘‘Fissazione articolata del motore sul telaio 
dei veicoli,, 


della Ditta Martin FISCHER & C.ie a Zurigo (Sviz- 
zera). (.2) 


Privativa industriale: 10 Ottobre 1905, Reg. Att. 
Vol. 215, N. 56, per: | 
‘Bouchon de bouteille inviolable,, 


del Signor Charles Nathan BRISCO, a Morgan- 
town (5. U. A). (з) 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


+ t 
Rilasciate nella prima quindicina di dicembre 1907. 


258-56. — VARNI ALFREDO FU ANTONIO. а 
Godiasco, (Pavia): Dispositivo per la trasmissione є- 
lettrica a distanza delle ind cazioni gella bussola mia- 
rina. —- 9-7-1907. — 2. 

257-133. — BRITISH INSULATED e HELSBY 
CABLES, LIMITED, Prescot, a Lancester (Inghil- 
terra): Perfectionnements apportés dans les appareils 
télégraphiques. (Rivendicazione di priorità dal 23 gen- 
naio 1907). — 8-71907. — 6. 

/257-235. — CORNARO GIOVANNI a Torno: Per- 
fezionamenti negli elettrodi a base di metalli pol- 
verizzati e loro metodo di fabbricazione. -—— 27-6-1907. 
— È р 

257-114. -- D'ARSONVAL ARSENE е VAU- 
GEOIS GEORGES, a Billancourt (Francia) :Svsteme 
de fabbrication de plaques d'accumulateurs électriques 
(Prolungazione della privativa 60319). — 15-6-1907 - 6. 

257-129. — INTERNATIONAL ACHESON GRA- 
PHITE COMPANY, a Niagara Falls (S. U. d'Amt- 
rica): Perfectionnements dans les méthodes pour gra- 
ph'tiser les électrodes (Prolungamento della privativa 
60319). —- 15-6-1907. — 6. 

259-3. — LACY HOWARD, a Carshalton, Surrey 
(Inghilterra): Perfectionnements aux dynamos et me~ 
teurs. -— 3-8-1907. — 15. 

259-4. — LO STESSO: 
3-9-1907. — 15. | | 

257-115. —- LATOUR MARIUS, а Parigi: 
Aston d'interrupteurs auxillaires sur le rotor des mo- 
(Prolungomento | dela privativa 


Moteur — electrique... — 
Dispo- 


teurs à répulsion. 


(72654). — 18-6-1907. — 3. 


257-240. — LITTLE HOMER E. R., a New-York: 
Perfezionamenti negli accumulator. — 16-7-1907. - ©- 

258-15. — LONG ARM SYSTEM COMPANY, a 
Cleveland, Ohio (S. U. d'America). Système de com- 
mande électrique des portes de cloisons étanches, pan- 
neaux d'écoutille, etc. (Prolungamento della privativa 
60941). — 30-7-1907. — 9- 

258-197. — LOUBERY CESAR КЕХЕ` e BAU- 
DRY CHARLES FRANCOIS, a, Parigi: Nouveau 
système de compteur d'énergie électrique а un ou 
plusieurs tarifs. (Prolungamento aclia Privativa 61331). 
— 9-8-1907. — 9: 

258-87. — MARCONI GUGLIELMO, a Londra: 
Perfezionamenti nei ricevitori per la telegrafia senza 
fili. — 11-7-1907. — 15. 

258-108. MORETTI RICCARDO, a Roma: Soc- 
corritore polarizzato a quadro mobile polarizzato. — 
27-7-1907. — 1. 

258-154. — PICHLER FRANZ, a Wez (Austria): 
Dispositif refroidisseur pour transformateurs, bobines 
excitatrices et inducteurs. (Prolungamento della priva- 
tiva 61009). — 9-8-1907. — 9. 

257-166. — ROWLAND TELEGRAPHIE Co., а 
Baltimora, Maryland (S. U. d'Amerca): Système de 
distribution télégraphique (Prolungamento della priva- 
liva c0707). — 10-7-1907. — 9. 

257-167. — LA STESSA: Perfectionnements. appor- 
tés aux systèmes de commun сасопѕ télégraphiques. 
(Prolungamento della privativa 60739). -- 10-7-1907 - 9 

258-205. — STOLL LUDWIG, a Wiener-Neustadt 
(Austria): Collettore di corrente per conduttura. aerea 
b'polare. — 4-2-1907. — 6. 


Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


b Giampiero Cic 


MILANO 
Via Pergolesi, 11 x Telefono 15-00 
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Elettricità 


Motori trifasi € monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


Ventilazion 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
Zione, essicazione, riscal- 
damento 


— —— - — SA 


BREVETTO GUZZI 


{inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


i Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutfe le applicazioni 


e. 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 ў, Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale per Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi ín 
* Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. ` 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
СОМ GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
* MILANO-VIR:PRINCIPE-UMBERTO VA 


Compagnie Internationale d Electricité - 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Beigio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 
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Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 
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ETT Dinamo geueralrici — — 
/ И, - Я 
- Am [| [| Motori a corrente continua, 
e JA Ё ; 11.5. nata monofase e polifase, ; 
des 1 ad а. 12 kel potenza, ed a qualsiasi vel 
i TES T4 sii чи H 
^w. I» M 


Trasmissione e distribuzio 
| 
Å 


orza motrice. 


Impianti d'illuminazio: 


blica e privata: 


Tramvie Elettriche. — — — 

Cabestaus, gru, macchine aive 
per il servizio dei porti La 

Grua ponte e macchine di sol 
Vamento «ogni specie. 


Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


Impianti per comando: laminatoi 
- fampade ad arco sistema X. Pieper 


x 
$ 
e 


Applicazioni generali per miniere e metallurgia 


cere 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J. BRUNT ғ C. 


E 41-43, via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
€ EY e 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase = 


Contatore per corrente alternata trifase 


J 
| 
a 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


M Speciali per quadri 
i di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


a Massima sensibilità 


# Minimo autocon- 
‘sumo æ Semplicità 
Ls Robustezza + 


Pi 4 y ^ ` 
* ' ^ 
Pe 2 | 
y " 1 | È ч 
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Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fiii 


"Pipo МЕ 1% 


LABORATORIO 


per . 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


с pee =)». > E 


Chiedere Listini e Prezzi 


Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto ~ Preciso 


| Non soggetto 
| a guasti o^ ad 
alterazioni nella 
| sua taratura. 


Uguale preci- 
stone con '/,, dí 
carico fino al 50 
°/„ di sopracca- 
rico. 


2 me 

REGATAS 

= 10 AMP ‚еш 
5o- 


m | prssuone = 


i ^ Д5 


__———. 


Non contíene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobilí. 


I» Ferranti 
il Limifed 


Hollin wood 


I? PATENT ALTERAN © 

| METER м m 
= Amps T I1 — 
FERRANTI 12 


I 
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Lancashire 
(Inghilterra) 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che me tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione ! CRIMOLDI р | 

di macchine ed apparati elettrici U. A 
Via Gius, Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 

Quattro diplomi d'onore SEE Tnternaz. Milano 1906 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici а corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


| (uil ] St . ES | 
5 MORS 


sts, E Ps | 


Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza LL 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


segnalazioni per Stabi- 


t 
| B ecrit 


e TTT diu 


limenti industriali — === —— 


— a m 


pe BREVETTATI 


Simitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogmi apparecchio è accompagnato da istruzione 
der la messa їп opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono | 
ipiá pratici 
i più esatti 
i pii sensibili 


Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di ‘funzionamento == 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 

Nessun bisogno di ricambi 

Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade} — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 Y. 


Desi- Elektron 
gnazione | ordinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | dala2 | da 2!/, | da 4!/, | da 6!/. | da 81/, | dall 

RU NEED a 4 a 6 a 8 a ll al5 
Prezzo ; РИЗА ЧОИ RHENUS 2 

cadauno | L.12,— | 14.50 | 16,— | 18,— | 20,— | 22,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 Y. 


Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco. 


Amperes da 3/,a1!/, | da 2 a 3'/. | da4a 51, da 6a8 | 


Prezzo cad. L. 12,— 14,50 18, — 


TIPO EXCELSIOR. 


бае. tipo рїй economico ё indicatissimo per le se 
guenti intensità di corrente: 


Fino а 125 Volts ^ da !/, a */, di Ampéres” 
Da 125 a 250 Volts da !/, a !/, » 


s—— Prezzo unico L. 5,75 —« 


Tanto per l'italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


. Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
fer Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., 4 
prezzi convenientissimi. 
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Spazio riservato alla 


ш ШЇЇ SCRIVERE ED AFN 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 - 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


7 eon filiali nelle principa eia d Mala — 
E 
| 
Ё 


цина Amministrativi | 


iod | 
Rappresentanza adaton PI di | 
Macchine · per scrivere 
| Macchine per riprodurre - 


(Rotary. mimeografl, еск.) 
Macchine a calcolare | 


delle prime fabbriche del mondo 


K 


Esercente per l’Italia la Ditta - 


AUGUSTO ZEISS & € 


| 
к |». SHANNON REGISTRATOR C. 
| 


| Mobil da studio - Forniture · per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 


| -——— ————  ——  —_—————@— @T———_»———_——————— ————@»» 
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=> onto corrente colla Posta Anno XXVIII 


i L'ELETTRICITÀ 


yt RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 

Y) Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-37 
Unire Cent. 5U ad ogni cambiamento di indirizzo — 

Lit Тр Сб. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 


Karlsbader Kaolin Industrie сева 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD - t: = 


Proprietaria della celebre Cava dí Caolino “ Excelsior y жеп 
e di Miniere di carbone 1 ad e di carbone ad OTTOWITZ q) | 


150 SOLATORI | 


== > im porcellana durissima mer | 
> condutture elattriche 
nd ALTO e BASSO M 


== = = === Telegrafo e Telefono . MT 


Propria STAZIONE DI PROVA а 200.000 vott | 
Oltre 900 modelli d'Isolatori ^. — 
Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o m T E ; Р. 


Fornitrice degli Jsolatori per alla tensione: — | 
IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina 


el 


Km. 106 — Tensione 20000 vos 


PIANTO SOC. ELETTRICPPÀ A. F.; Torino = 
Km. 218 — Tensione: 24000 * 7 о) 3 


IMPIANTO del UM: Venezia-Pordenone - 
Hm. 88 — Tensione 32000 val 


IMPIANTO чо ELETTRICA BRESCIANA: | 
51 — Tensione 40000 Val 


-IMPIANTO MOUTIERS PUR ¿E 
m. ISS — Tensione 5696 ( e 


e delle principali Mm e plu altri impianti per ten р 
Soc. di Elettricità 109 sioni sunsciari ed 15000 Volt Rappr. Gen per Pital 


dell'interno e dell'estero N | = = | 
ISOLATORE 381 B impiegato nel зн: ad alta tensinne LYON-MOUTIERS LAZZAR ¿MARCO ) N | 


ll più importante Іп Europa | == TREVISO = Ve 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


"el 


d 
| 


Km. 185 alla tensione di 56900 volt === 


Ing. L. MERIGGI & C. 


Piazza 5. Carlo, 2 | - MILANO ~ Telefono N. 93-10 
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TRUCKS ' 
por . e е 
TRAMVIE ROTELLE 
e di 
FERROVIE TROLLEY 


1 


AGENZIA GENERALE. PER L'ITALIA E SVIZZERA 
dela The Ohio Brass Company 


MATERIALI SPECIALI 
% per linee monofasi e trifasi аб alta tensione # 


Ep etu 6 Acid 1908 ad es UT. DEA. 16 


L'ELETTRICITÀ "i 


Sw RIVISTA TECNICA SETTIMANALE "49 


Ogni Numero 


DIRETTORE ING. К. E FUMERO 
Cent. БО 


12; Foro Bonaparte — MIZANO — Telefono DI. 24-37 


cietà Anonima Forniture Elettriche 


+ già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Tu pitale Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MIE, ANO - Via Castelfidardo, 7 


: Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica ======= 
i eATALeGnI E PREVENTIVI A RICHIESTA “e (Vedere avviso interno) _) 


z BBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


can К» E. BERTETTI & C. Р MILANO Telefoni 69-48 e 86-75 


Telegrammi ELETTROBER 
Accomandita per azioni Vedi avviso interno. 
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Dinamo e motor] elettrici 
a corrente continua e 
alternata. 
- Gruppi speciali per bordo 
Impianti completi Ф110. 
minazione e distribu 
zione di forza. 
Applicazione di motori ‹ 
lettrici a macchineope 
ratrici di qualunqu 
genere. 
' Ventilatori - Aspiratori. 
©. Grande deposito di ma 
teriali per impianti e 
lettrici. 


Preventivi a riches 


pe Trasformatore da Cerrente Trifase 2000 volts a corrente continua 110 velte 
Potenza 100 Cavalli 
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MASCHINENFABRIK 
AUGSBURC-NURNBERG 


Rappresentanza Cenerale per l'Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & с. = Milano 


VIA MONTEBELLO, 38 — TELEFONO 70-30. . 


JULES RICHARD ==: 


ELETTRICHE 


Fondatore е successore della Casa RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni industriali in generale 


Per la sorveglianza costante che esercilano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 
sono la migliore raccomandazione. 
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MODELLO ELETTROMAGN ETICO a pe- 


riodicità regolabile, s:nza calamifa per- 
manente, e che риф restar sempre ia 


КОО Fornitori delle grandi Amministrazioni 
circuito. e delle grandi officine del mondo intere 
MODELLO APERIODICO di precisione, 


a cornice sistema d'Arsonval. INVIO FRANCO 
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Rappresentanza Generale per l’Italia: MONTI e MARTINI 
Via Ariosto, 20 - Milano - Telef. 46-11 
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CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


© gd 


Per 
a e 


i AVA, 
AAN 
TIÍIILLPLLL 


"r'tastoiatbre rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 K. W. 
.. Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua, J20 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generalerper l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-41, Via Solferino 
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PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO | 


DORZELLANFABRIK HERMSDORE $. A 


* - 


, Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I Via Mlelchiorre Gioia 


N 
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AN 
Specialità: 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d'Europa 


I nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo. 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 Volt 
920 — Impianto Lomazzo, Società 
Lomb. per distr. Energia 


ea = Elettrica . К : . » 20.000 , 

TOOL EPOR DELTA. 1126-a — Brusio-Poschiavo P.P. . » 47.000 , 

| > 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 

Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino . ; : : . . » 25.000 , 
» 916 — » Sehwelm-Siemens Sehuckertwerke . . І 1 . » 20.000 , 
» 917 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon .* . . » 25.000 , 
» 38918 — » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon .'^ . . » 25.000 , 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke — . f . » 34.000 , 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. : . » 50.000 , 
» 931—  »  Guadiaro-Masehinenfabrik Oerlikon. . . . . » 90.000 , 
» 822 — » , Municipio di Monaco-Moosburg . : . » 50.000 , 
» 1411 — » Trollháttan-Governo Svedese . : : . . » 50.000 , 
» 1392 — » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo . ; ; ; . » 50.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, cosi da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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CRONACA SETTIMANALE 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società veneta per costruzioni ed esercizio di fer- 
rovie secondarie italiane, Padova - (Capitale 
L. 24 milioni versato). 


Fu tenuta l'assemblea generale ordinaria degli 
azionisti di. questa Società, presenti i portatori di 
32,326 azioni. E 

Il Consiglio presentando il bilancio del 1907 se- 
gnalò i fatti più notevoli della gestione. i 

Ogni pendenza relativa alla liquidazione del ces- 
sato esercizio delle lince ex-consorziali e Vicenza- 
Schio fu composta amichevolmente senza danno pel 
bilancio. Da settembre è esercitato con risulta‘: 
soddisfacenti il tronco ferroviario Thiene-Rocche:te 
mentre procedono regolarmente i lavori del trorco 
Rocchette-Asiago, delle ferrovie della Carnia e di 
quella di Ferrara e Cento. Fu assunto in subcon- 
cessione il prolungamento di quest'ultima fc.*ovia 
fino a S. Giovanni in Persiceto, di circa undici cki- 
lometri. | 

La Società rimase aggiudicataria nella gara inter- 
nazionale indetta dal Governo spagnuolo per l’am- 
plamento del Porto di Cadice. lavoro ammontante 
a dieci milioni e mezzo di pesetas e chc :, inizia in 
questi giorni. Furono esaurite lc pratici: colle Ain- 
ministrazioni competenti per la trasformazione della 
zuldovia Padova-Venezia a trazione elettrica, ott^- 
nendo il prolungamento della concessione per un 
ventennio; ed entro l’anno il Consiglio conta d i- 
"nizare il nuovo servizio. Per colmare la lacuna ccn- 
seguente all'avocazione allo Stato dell’Officina di 
Venezia, fu costruito dalla Società in vicinanza «i 
Padova un'Officina per le riparazioni del materiale 
mobile, abbinandolá colla centrale elettrica per la 
guidovia di Venezia; l'impianto razionale e mude:- 
no consente anche alla Società stessa di costruire 
direttamente carri pei bisogni dci suoi esercizi. 


In occasione dell'aumento di capitale della So- 


cietà italiana A. F. G. Thomson Houston di elet- 
‘ricità, aumento al quale concorsero, colla Banca 
Commerciale, le Meridionali e la Mediterranea, la 
Veneta assunse una partecipazione in quella Socie- 
ti, essendole favorevolmente nota perché le fornisce 
il materiale elettrico per la guidovia Padova-Ve- 
nezia. 3 
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spese di ristampa delle fascette. 
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Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A: VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. ^ 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - quao - а Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero е gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 


S 057 


FRANC 


0 TO Ў | 


Alcune delle principali installazioni esegnite Estratto dl Listino General) 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa о5о — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares е 


Cordoba (Spagna) 5оо — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (САЛ) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena: 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Societá Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Aussia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000.— Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
300 2 Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Liampianti 


Elettrici: = 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa 600 a Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: С 


8100 — Napoli, tram, 4500 —:Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. ИС 


Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di -Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia; Belgrado, (2 Motrici) 
Soo — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Assia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 —. Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (/ ето) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres,.320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 440 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Quenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA. 


Impianti per trasporti di forza 
a qualuaque tensione. | 


| Turbogeneratori e Tur- 
boaltesnatori 


Impfantt efettrochimic / 


КАЧАЛ 


Sa 
СЭУ 
O 
O 
DI 


Trastormatori con 
raffreddamento 
ad ойо e ad aria 


Motort speciali per 
‚ qualunque industria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata, 


Lampadine ad incandescenza ed al tantallo 


Quadel y poa a consumo ridotto. 
d Me Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automa 
3 pet qualunque tensione, Limitatori di corrente, ecce ` 


& 


APPARECCHI 


TRAZIONE 
Studio ed esecuzione di impianti per 
o Tramvie. di misura e controllo, 


da quadro, laborato. 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina, 
ranes, soptaclevate, sospese. 
Impianti di trazione per miniere. Centrali e аррагес- 
' ; chí telefonici 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, а bassa ed alta tensione, monofase e Impianti d'avvisatori 
trifase. d'incendio e di ronda, 


{ Telegrafi, 

e Orologí elettrici, Iad. 
catori di livello d'acqua, 

O accenditori di mine. 
n A Indicatori di velocità e con- 
. ^ tagiri - Trasmettitori d'ordini 
MILANO i per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
. Applic, per elettrochimica e metallurgica, 
Uffici “Tecnici: 


Genova, din 9. Lorenzo, 8 - Torino, gia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


16 Aprile 1908 — | ! 


, Da settembre la stessa Vencta esercita la linea 
Mlessandria-Ovada per conto della Società omoni-. 
ma nella quale ha una considerevole parte: e confi- 
da che le trattative tuttora pendenti col Governo 
circa la competenza di traffico di quella linea, por- 
teranno al riconoscimento dci: diritti ál riguardo 
garantiti dalla concessione. Ha acquistato una posi- 
zione preponderante in seno alla Società per la fer- 
rovia Verona-Caprino-Garda e spera di poter dare, 
con opportuni provvedimenti. nuovo impulso alla 
produttività di quella linea. Da parte di pubbliche 
amministrazioni e di Comitati locali affluiscono alla 
Società Veneta continue e numerose richieste per 
compilazioni di progetti e per assunzioni di con- 
cessioni ferroviarie, e tramviarie su cui la Veneta 
non тапса di portare il suo attento esame, ispiran- 
dosi a concetti di giusta selezione. 
же 

La relazione viene quindi a dire dell'esercizio fer- 
roviario e così prosegue: 

«Continua il conforvante incremento del traffico 
sulle Jinee in nostra concessione e la percentuale di 


spesa si mantiene in limiti moderati, quantunque : 


abbiamo apportato ulteriore aumento nella rétribu- 
zione al personalé anche in armonia alla nuova le- 
gislazione ed introdotti miglioramenti nell'esercizio 
del servizio viaggiatori e di quello merci. Рег met- 
terci in grado di soddisfare alle crescenti esigenze 
del traffico abbiamo considerevolmente aumentato 
il nostro materiale mobile, acquistando, oltre la 
dotazione delle linee di nuova apertura, tre lotomo- 
пус, due bagagliai, undici vetture per viaggiatori, 
| centottantuno carri scopérti c venticinque carri 
chiusi. 

Abbiamo anche sperimentato con buon successo 
riduzioni delle tariffe viaggiatori dove il provvedi- 
mento lasciava sperare, con l’incremento del traffi- 
co, un maggior utile eomplessivo. 

I prodotti lordi diretti ed indirctti del traffico fu- 
rono nel 1907 di L. 3,660,689.81 c le spese di eser- 
azio (escluse le spese generali) di L. 2,432,337.44; 
è questo il primo esercizio nel quale non figurano 
affatto i prodotti delle linee di proprietà dello Stato. 

1 depositi in rendita sono aumentati di L. 90,300 
pei varî lavori in corso. 


Fu effettuato un deposito di pesetas 120 mila per 


adire all’asta dei lavori del Porto di Cadiee. Furo- 
no acquistate delle azioni del tram Mestre-S. Giu- 
liano, delle azioni sia preferenziali che comuni della 
Società Verona-Caprino e delle obbligazioni ferro- 
vie italiane mediterranee 3 % per L. 2,918,001.50. 
I minori capitali investiti in riporti nel 1907 anda- 
rono in gran parte impiegati in lavori. In costru- 
zioni divise e materiali di lavoro furono impiegate 
L. 3,291,034.66. La voce del bilancio «Concessioni 
diverse Ferrovie e Tramvie » ha subito il consueto 
deperimento : да L. 8,408,143.33 a L. 8,377,141.47; 
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Gettf in Ferro dolce e Acciaio 
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d'ogni forma e dimensione 
MILANO — Corso Lodi 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


ww 
STE MILANO 
APOS 4 -Via Broggi- 4 
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Trasformatore di intensità, isolata n 40,000 volts. 


e 


Strumenti di misura per elettricità 
sE 


Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 
Gran Premio 


st. Lewis 1904, MASSIME ONORIFICENZE 


Adottati nei più ‘grandiosi 
_ Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


„Gran Premio 
Milano 1906 


BELLISS e MORCOM. m 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM 
Motrice Bellis di 3000 HP. per una potenza compiessiva di 21000 HP. 


сй 
MOTRICI VERTICALI A RAPIDA ROTAZIONE 


e a-lubrificazione automatica forzata Compound € e a tripla espansione 


Шш (ШШ di condensazione a itl ЇЇ TIT DI qualunque capaci Y 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Olfre 200.000 HP. installati 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


edss 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano "row 


Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 


A ai 


-Sa > ER 
А 


ALFRED Н SCHÚTTE || 


Viale Venezia, 22 : MILANO: мор! 1380 - 3812 
Telegrammni “INITIATIVE, Casella Postale 1184 


GERENTE: H. CIINGEN 


vi 


€ | 
TORINO GENOVA . 
. Via Alfieri, 4 Piazza Pinelli, z 


C a Telefono, sete 


Telefono 5064 


“CHICAGO, “CHICAGO, 


con testa verticale montata ‚ соп testa verticale montata 


€ 


per la lavorazione 


її Metalli 
e del Legno 
Impianti completi colle macchine piü razionali 
e produttive per fabbricazioni d'ogni genere. 


Altre Case a 


COLONIA, PARIGI, BRUXELLES, LIEGI, BARCELLONA, 
с | BILBAO, NEW-YORK 


Macchine: 
Utensili 


di precisione 
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A. E. B. --THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


. DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20.26 


DIREZIONE DI ROMA 


(Impianti Forza e Lueo) 


Piazza Borghese, 3 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase"da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad (ggi ha è suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Niederschoenewelde-Spindiersfeld (presso Berlino) - Ferrovie 
dello Stato Prussiano. 

Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngese! Ischaft 

Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux 

Ferrovie dello Stato Svedese. . 

Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) - - Ferrovie dello 
Stato Prussiano. . 

ba nen Bridge - London Brighton and South. Coast 

y. Co i 

Padova - Fusina Società Veneta per costruzione ed 

esescizio di Ferrovie darie suooo italiane B. A 


Vetture 
automotrici 


Numero e potenza. 


dei motori 


3 da 115 HP 
4 da 115 HP 
2 da 65 HP 


Tensione 


Frequenza 


25 cicli 
42 » 
40 » 
25 » 
25 » 
25 » 


25 
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deperimento che ё peró in buona parte compensato 
da aumenti natrimoniali. 

Il materiale mobile è calcolato in L. 3,084,626. 14. 
I beni stabili, terreni e binari sai sono com- 
putati L. 3,823,589.39. Gl: oggetti d'inventario rap- 
presentano 87,226.09. Le spese di iniziativa affari 
furono di lire 110,291.63. Ai «Corrispondent' diver- 
sin sono segnate L. 5,841,590.37. Furono realizzate 
da debitori L. 721,523.93. In dotazione di magaz- 
zini, scorta di materiale, ecc. furono impiegate iire 

530,683.37. Ai «Conti debitori per annualità ferro- 
viaria» sono segnate lire 9,037,566.55. 

Ed al Passivo troviamo segnate L. 2,598,80.94, 
al «Fondo di rispetto per eventuali ulteriori perdi- 
te»; L. 619,460.31, al «Fondo di riserva statuta- 
rio»; L. 435,900.51, al «Fondo per infortuni c stra- 
ordinarie evenienze passive»; L. 169,627.21, alla 
voce «Azionisti per dividendi arretrati, obbligatori, 
Società Veneta, per interessi e titoli da rimborsa- 
re, Società guidovie centrali venete»; L. 1,582,698 
e 54, ai «Mutui ipotecari passivi»; al «Creditori di- 
versi» L. 1,192,518.76; L. 250,000 al «Creditori 
per titoli a riporto-, e L. 571,764.30 ai «Conti cre- 
ditori per annualità ferroviarie ». 

Le spese dell'esercizio furono di lire 624,776.04 
e le rendite di L. 2,400,047.70; utile netto lire un 
milione 775,271.06. Da queste dedotto il riporto a 
nuovo del precedente esercizio in L. 15,413.10, re- 
stano L. 1,759,858.56 che furono ripartite nel modo 
seguente : a) il то % al fondo di riserva L. 175,985 
€ 85; b) il 5 % al Consiglio d'Amministrazione, lire 
87,992.92 ; E agli azionisti L. 12,50 per azione, li- 
re 1,500,000; d) ed a conto nuovo L. TUN 

Queste risultanzc furono approvate ad unanimità 
dagli azionisti. 


Tramvie elettriche della Spezia, Milano - (Capit. 
L. 2,500,000 versato). i 


Alla sede della Banca Commerciale si adunarono: 
in assemblea generale ordinaria i soci della Società 
italiana. d'industria elettrica « Tramvie elettriche 
della Spezia », presenti 6 azionisti con 23990 azi.mi!. 


Presiedeva il march. Giuseppe De Nobili presi- 


dente del Consiglio d'amministrazionc. 

Venne approvato il bilancio 1907 dal quale .risul- 
ta un utile netto di esercizio di lire 170,000 (nel 
1906 fu di L. 138,868); delle quali L. 60,000 ven- 
gono attribuite alla riserva legale; L. 31,500 al 
fondo di ammortamento e deperimenti; L. 125.000 
agli azionisti, come nell’esercizio precedente a L. 5 
per azione di L. 100. , 

Il Consiglio risulta così composto : march. С. De 
Nobili, presidente; ing. Angelo Bertini, vice pre- 
sidente; ing. Maishiern, ine. De Burlet, senatore 
Vietor Fris, cav. uff. Francesco Casanova, Enrico 
Etilinger a consiglieri. | 

A sindaci effettivi vennero rieletti i signori : 


fulgor 


cav. 


SOCIETÀ ANONIMA 
per la fabbricazione di LAMPABE a INCANDESCENZA 
Sede in Genora 
La più grande fabbrica italiana del genere 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 


TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici ` 


Certificati di prove eseguite da: 

The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 

Il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VESNICI E SMALTI PER QUALSIASI !NDUSTRIA 


H— —— — 040. — — " 


“DORA, - 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Benova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


—Accomalatr tri 


‚ Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli 


GRANDE FABBRICA 
“DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
88—————————— — — »9 99 — 


= | materiale di linea 
Ing. 1. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 
— Я 


(eese 
00004 


Agenti per l'Italia e Svizzera dalla 


THE OHIO -BRASS COMPANY 


= 


E A AAA | 


Casa fonduta nel 1070 


ШШ MANTEGAZZA « ҮЙ 


MILANO . 
Ya Larga 15 - Tee. 82-60 Officina Industriale elettrica 
Impianti completi forza e luce 
„PREMIATA а = Progetti e preventivi a richiesta S 082 


REGOLATORI 


di tensione, di intensità, di carico 
per corrente alternata e continua 
e per forni elettrici - | - 


Riduitore per accumulatori sist. R. Thury a manetta di scarico automatica 
per qualunque intensità - fino a 30 contatti E 


Dettagli e preventivi a richiesta. 


Ing. 5. BELOTTI B 0. 


MILANO 
Corso Romana, 13 - Telef. 73-03 


Clarke, Chapman ? t [ i1 нуч 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) : 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. С | 


Tutti i tubi sono perfettamente È 
dritti.. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti -i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per Pispe- 
Zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


a per tuti i servizi e tutte le pressioni 


Pompe a vapore duplex 


Gauss ac 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
ө. e ———— 


\ 
i 


Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto 


dmg FOLEY a DE BENEDETTI — ‘@5S 


GENOVA 1 - NAPOLI 


Б — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 27 


Motori Dies |: per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 


Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenhaugeselischaft Nürnberg; A.-G. 


I più economici motori a combustione 

Consumo-di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione | 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing." Mariofti Montanari & C.- - Milano 


VIA MONTEBELLO, 86 


Telegrammi : MARIOTTICO | Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio == FRFHEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras-T. 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


dl ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto. di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ | 
Motori elettrici ad elevatissimo ren-f 
dimento per il comando singolo dellel' 
macchine tessili — 


) COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA | 


Tipo completamente chiuso, sopporti a sfere > SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -<4 


Rappresentanti per l'ala: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Шш - Via Carlo Alberto, 28 - Telefeno 61-3] 
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rag. Nicola Colvara, cav. rag. Stefano Barone, Gio. 
Batta Faggini; e a sindaci supplenti: cav. Elieio 
Giacopini e avv. Arturo Bertolini. 


Ferrovie e tramvie padane (giò tramvie ferraresi 
a vapore), Milano - (Capit. L. 1,600,000 vers). 
Presso la Banca Cooperativa commerciale, si è 

riunita l'assemblea generale ordinaria degli aziont- 

sti di questa Società. 

Il presidente constata con soddisfazione il costan- 
te incremento del traffico e dei prodotti della linea, 
e come il personale tutto della linea abbia sempre 
disimpegnato il servizio col più lodevole zelo; di 
che il Consiglio ha tenuto conto mogliorando com- 
patibilmente con le esigenze del bilancio, le condi- 
zioni di tutti gli agenti. / 

Il presidente comunica inoltre che sono ormai 
presso а conclusione le pratiche per la concessione 
della nuova linca Ostellato-Magnavacca, dalla qua- 
le il Consiglio si ripromette notevole incremento 
di prodotti anche il tratto Ferrara-Ostellato che sa- 
rà comune alle due linee. 

Dopo ciò l’assembiea ha approvato il bilancio 
dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1907, dal quale 
risulta un utile netto di lire 122,896.20 contro Lire 
102,108.51 dello scorso anno” tale utile permette, 
dopo fatti gli ammortamenti statutari, di assegnare 
il 5% alle 4000 azioni preferenziali c il 4.50 % alle 
12,000 azioni comuni, in confronto del 4“ distri- 
buito lo scorso anno. 


Ferrovie dell'Alta Valtellina, Milano - (Capitale 


L. 1,600,000 versato). 

Alla sede della Banca Commerciale si adunarono 
in assemblea ordinaria gli azionisti dell'Anonima 
per le Ferrovie dell'A. V. (linea Sondrio-Tirano). 
18 i presenti con 4515 azioni. Presiedeva 1l comm. 
G. Menada che riferì sulle risultanze del Bilancio 
1907 alquanto migliori di quelle dell’esercizio pre- 
cedente. Е 

П bilancio fu approvato all'unanimitá e dell'u- 
Ше di L. 29,878,02 venne deliberato il seguente ri- 
parto: al Consiglio lire 597,42, alla riserva lire 
1493.56, agli azionisti di prima categoria, cioè per 
1,300,000 — il dividendo del 2 1/2 % (cioè L. 5 per 
azione) L. 27,500; a nuovo L. 280,23. Vennero ric- 
letti i Sindaci signori N. Lambertenghi, D. Motta- 
na ed E. Tanzini. | | 


Industrie elettro- meccaniche, Rancati - Milano 


(Capit. L. 350,000 versato). 

Presso il presidente del Consiglio, avv. Luigi 
Puricelli, ha avuto luogo l'assemblea della Società 
anonima Rancati per le industr:e elettro-meccani- 
che. | 

Intervennero otto azionisti rappresentanti nume- 
ro 2295 delle 3500 azioni da L. roo rappresentante 
il capitale sociale. | 

Premesso là relazione del Consiglio ed il rappor- 


Selve Fratelli FARBRICA DI LASTRE D'OTTONE 


Filo e verghe ottone e rame 
SPECIALITA’ 
DONNAZ - Val d'Aosta filo e corde di rame 
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SOCIETA ITALIANA i 


Lampade Elettriche: 2 


MILANO - Via Broggi, 


- empti a filamento metui 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale dclle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Benova 
MILANO . „ — lug. C. CLERICI e 0. 


| 
| 


——— — 


Si può usare tanto per corrente continua ch^ alternata 
e10 0001-008 *€)eIung - ejepueo 1ed уем | ошп$погу 
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| 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSION 
Mon amnerisce - D loce bianchissima 


| LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


зї fabbrica in: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 
Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 
Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 
Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 
Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 
Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 
Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 
Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau a Bruxelles. 
ecc. ecc. 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVE 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 i 


Hm 


| DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE Е ELETTRICHE 
Turbine a vapore sisfema геч Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. ——— 


Per l'italia Cerh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 93 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
á Per il Veneto: >, » Е; : Venezia, S. Moisè, 2065 
S л? 
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SOCIETÀ NAZIONALE © 


LL DELLE 


FICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


Qapitale Sociale L. 4.000.000 Cum 


adi Elettrici Completi к + 
Alternatori Dinamo + + ж > 

Trasformatori - Motori x + ж є 

Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico x +» + жж + * * 

Trapanatrici Elettriche ad adesione 

Д | | magnetiea ж » +» » + a 
Gru e Argani a comando elettrico e 

a mano + з e è к + + 


Applicazioni Meccaniche Elettriche 


* UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
a Sommacampagna, 15 
sa PALERMO - Laigi Langiero, Via 
Villarosa, 8-a 8-b 
GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 
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SOCIETA ITALIANA 


SIRY, CHAMON aC. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 2123. 
iS 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 


E. THOMSON 
ч OK ,, n BT,, ED "ACT, E 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
Hi 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia тапа. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


ISTRUMENTI DI MISURA 


Voltmetri - - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori. 
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Jstrumenti portatili per Verifica 
ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 


PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 
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to dei sindaci venne approvato all'unanimità, aste- 
nendosi il Consiglio, il bilancio presentato nelle se- 
ci. risultanze: Attivo L. $23.512.95; Passivo 

.. 521,837.36, compreso il capitale; U tile 1,695.59 
i che l'assemblea deliberava di riportare a conto 
nuovo. | 

Venne comunicato il deliberato abbandono della 
industria dei magneti e degli accessori per automo- 
bili, non avendo i r'sultati anche in seguito alla cri- 
si della industria relativa, corrisposto alle concepite 
speranze. А ció si dev e anzi se nonostante l'aumen- 
tata cifra deoli affari, non si sono ripartiti gli utili 
conseguiti e che avrebbero potuto assicurare al ca- 
pitale un equo compenso, perchè detti uti vennero 
assorbiti in massima parte dalle perdite avute e pre- 
vedibili sulla liquidazione delle attività del riparto 
abbandonato. 

In conseguenza anzi di tale abbandono г аѕѕет- 
Ыса con voto unanime deliberava di togliere dalla 
ragione 14 dicitura « Magneti Gianoli », e di ridurre 
il capitale sociale da L. 350,000, mediante rimborso 
ed annullamento di un numero corrispondente di 
azioni. _ 9 

Vennero poi riconfermati i due amministratori 
uscenti signori+Arnaldo Rancati ed avv. Luigi Pu- 
ricelli e nominati a Sindaci i sigg. Bozzi ragionier 
Marcello, Marcora ra~. Mario, uscenti, c Locatelli 
Rinaldo; e supplenti: Bozzi rag. Mario e Fossati 
rag. Enea. 


Società del gas di Lodi e Ravenna, Milano. 


Presieduta dal signor Alberto Vonwiller, si è te- 
nuta l'assemblea generale ordinaria di questa So- 
cietà, presenti. 18 azionisti portatori di 397 azioni, 
delle оо da L. 500 costituenti il capitale di 250,000 
lire. Venne approvato il bilancio dell'esercizio 1907, 
chiuso con un utile netto di L. 46,658, che consente 
la distribuzione di un dividendo di L. go per ogn: 
nzione. L'assemblea confermò a consiglieri i signo- 
ri Rebuffel ing. Francesco, Polli rag. Pietro; a sin- 
daci effettivi i signori: Biffi Ambrogio, Longri avv. 
Pietro e Trabuochelli Aldo; e a supplenti i signori : 
Bisesti Costanzo e Gallavresi dott. Enrico. 


A. E. G. Thomson-Houston, Milano - (Capit. L. 9 
milioni versato). 


Si é tenuta l'assemblea annuale ordinaria di que- 
st'anonima di elettricità. 

Intervennero 7 azionisti che 
17.500 delle 18 mila azioni in cui é diviso il capi- 
tale sociale. Presiedeva il commendatore Otto Joel, 
presidente del Consiglio d'amministrazione. La re- 
lazione del Consiglio stesso informa che il risultato 


ottenuto nel 1907 ha oltrepassato di gran lunga | 


quello degli anni precedenti. Le ordinazioni ricevute 
ncl campo delle installazioni industriali e in quello 
degli impianti tramviari e ferroviari, ammontarono 
a cifre mai prima raggiunta. Verso la fine dell'anno 


Efrem Lafleur J 


INTRA (Lago Maggiore) 


Costruttore specialista di 
к сене рег alta 
“и A х x 


Impianti di illuminazione. 


RIVISTA TECNICA. 


rappresentavano | 


XXIII 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
«HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA | 


Garbeni elettrici - Acecesori per impianti elettriel 
isolatori di регееНапа - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole рог dinamo, 088. 

. AUGUOTO HA A € 
Via Pietro Verri, 7 » MILANO + Via Pietro Verri, д 


=] vulcanizzata americana 
A. PISANI 


peli MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 


Telefono 24-15 
Ci. DEPOSITO iul suse (11/10 232 8/8. 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
=— p prodotti affini == 


E.BERTETTI «C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 


per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


y 


MILANO | 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti). 


(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
‚ 69-48 Amministrazione. 


DI 


STUDIO LEGALE 


‘Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista * 
e della Biblioteca dell’Elettricità 
cata did Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, VIA MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


| 


Ing. Silvio Ое-Ргейо & C. Turbine Moderne 


SCHIO | REGOLATORI = SERVOMOTORI 


DI PRECISIONE | 
i b WES ii 
| "1 Trasmissioni 
— A 
| | o] perfezionate 
al: Ginnti a 
frizione 


Giunti elastici 


| 
| 
| 


Società Italiana LANGEN € WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato я 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


— 


Motori ad oli! pesanti "OTTO, 


TIPO VERTICALE 


da 20 a ВОО cavalli 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavallo effettivo ora 


Funzionamento conforme al brevetto Diesel, Vol. 27, N. 32915 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE M 
FORZA MOTRICE LA PIÚ ECONOMICA. 


cit Anonima Foie, E 


già ATTILIO Pozzo & С. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 

=== Capilale Sociale L. 800.000 - Interamente versato 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo М. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO " 
—— 2 Via Consolazione, 7 К Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis 76; 


SOI LI um um um ur 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA = 
=D ALTO E-DASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misura " 
Apparecchi per quadri > Dr. PAUL MEYER A. G. BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa ) N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
* MERCE SEMPRE PRONTA * 


| 


—— o. — 


-— 


Società Italiana Lampade ad arco ed;lmpianti elettrici 


Accomandita semplice 


Ing. A. COLOMBO s 0. 


| UFFICIO: : 
Corso Umberto I, 255 
OFFICINA: ROMA 


Via delle Mure, 48 - P.ta Maggiore 


TESTO «К 


Unica Fabbrica Nazionale di 


Í LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


| Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, 
e deí principali Comuni e Società di elettricità. 


CLA 0 SNC 
ULTIMA NOVITÀ: 


Lampada ad effetto “Tipo Е, 


per corrente continua e alternata 
Senza regolatore — Altissimo rendimento - 
Nessuna manutenzione. 


/ 


BIS 


Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione ‘di Apparati telegrafici 
e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 


== per illuminazione e forza motrice == 


p 
4 


— 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 


opovico HESS 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


BERGMANN-ELERTRICITATS-WERRE 


MILANO. 


15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 2:9-67 


Casa fondata nel 1895 


_ E Y A 


DELLA 


RIPARTI 1. L. Z. 
P т A A, 
^ 


TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,. E MATERIALI ELETTRICI 


CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 


LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
O METAL. I-I О 


Valvola cu» bipolare 


| Р 
=== СОМ INTERRUTTORE === 
= adoperabile fino a 500 Volt = 


ÓSEA AAA ` ——ә=— — ———— 
| 9 E i 


Valvole * Bergmann ,, 


е Cassette di ghisa = 


MORSETTI. pi CONGIUNZIONE e o DERIVAZIONE 


A ANIME жч м РМА ANS Na 


Domandare listino N. 51 


SOCIETÀ ITALIANA _ | 


GANZ 


DI ELETTRICITA 


———— Жанынын, ЭШ. 

| m | 

{= Alternatori = Motori == 

Trasformatori = Convertitori 
Dinamo e Mofori à corrente continua 


LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI 


Aa 


== Preventivi gratis а richiesta === 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


== Parigi - New York - Sidney 


Procuratore Generale 


== per l'Italia Inc. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 


Economia di manutenzione 
Pressioni elevate 
Massima sicurezza 
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| Caldala Babcock & Wilcox con surrisceidatore. 


Esposizione Interna- GR AND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande —. 
-——  Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
5 Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE › » 1.300.000 > Я 
IN ITALIA » » 140.000 » | » 


Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


Allgemeine Elektricitáts-Gesellschaf 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogni tipo, in fogli flessibili e dari, io tutti gli spessori 


lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE. 
TUBI MICANITE === 


E Le Centrali, le Ditte elotirotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi ni nostro signor — 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


И Via Manzoni, 31 | 
Telefono 96-27 | Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & С. 


TORINO 


„н fili isolati e cavi 


‘ per impianti аі; ? 


Trasporti di energia 


Trazione 


Illuminazione 


Telegrafia 


Telefoni 
FUNI METALLICHE 


: бә 
— Cataloghi e preventivi a richiesta 2— 


La prima fabbrica del mondo che һа giá 
funzionanti oltre 25 impianti 


a tensione di 50.000 
75.000, 100.000 Volt 


GUIDO TOLUSSO 


guenti impianti : 


Impianto del Toce 5000 isolatori N. 351. il 
primo in Italia a 


TRE LOCKE INSULATOR MFG. L0 VICTOR NY, 


I nostri isolatori furono installati nei se- 


50.000 Volt 


Stanislaus Electric Power С.“ - California 100.000 


Edison Electric C." - Los Angeles З 
Grand Rapids Muskegon Water Power С.О, 
Illinois Steel C.” - Chicago Я : : 
Washington Water Power C.° - Spokane . 
Tokio Electric Light C." - Tokio (e арроне) 
General Electric C.” - Schenectady 
Shawinigan Water Power С.о - Montreal . 
British Columbia - Canadian Rockies 
West Kootenay Light e Power С.о, Ros- 
sland B. C. 
North Georgia Electric C. o. Cainesville Ga. 
Nortben Calif. Power C." - Maryville 
American River Electric C." - Sacramento 
Cal. Gas e Electric Corporation - S. Fran- 
cisco 


Nevada Power Mininge MillingC. ө. Tonepah 


Вау Counties Power C. - S. Francisco Calif. 

Guanajato Power and Electric С.О 

Tacoma Ry' e Power C." - Tacoma . 

F. S. Pearson e Son C.* - Guadalavara 

Kern River Power С." - Los Angeles 

Walley Power С. - Mary ville 

Columbia Improvement C.^ - Tacoma W ash 
» » » - Taylors Falls 

» - Minneapolis. 
ОТТА Drainxge Canal Dert. 
Southern California Power C.? . 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 


GIUNTO H BULLONI ANCORE == 


SENZA SALDATURA 
per unire | fili di rame, alluminio, ferro 


GIUNTI МЕССАМІСІ 


per corde aeree е cavi sotteranei 


brevettati 


Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teriale ed attrezzi: filo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapiditá di 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- 


rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle с, 


saldature, e conseguente ossidazione. 


Materiale. isolante per 
Tromwie Elettriche 


Tubi di Gres Vetroso Americano 


di Cavi ad alta tensione e telefonici 


= ELICOIDALI 
per TIRANTI 


GRANDE ECONOMIA 


Vengono  infissc 
nel suolo mediante 
rotazione e quando 
sono ad una pro- 
fondità variante fra 
т e 2 metri occorro- 
no sforzi di parecchie 
tonellate per strap- 
parle. 


PALI ELASTICI n ACCIAIO 
Modello  TREPIEDE 


per Trolley, Lam- 

pade ad arco e tra- 

sporto di forza. 
Economia nel costo 


BEES del palo e della fon- 
dazione. — 


per Condutture Sotterranee 


44.000 
42.000 


60.000 
60.000 
60.000 
60.0: 0 
60.000 
60.000 


60.000 
60 000 
60.000 
60.000 


60.000 
60.000 
60.000 
60 000 
60.000 
60.000 
60.000 
60 000 
60.800 
60.000 
50.000 
00.000 
90.000 


MIL.ANO 
Via Giosue Carducci, 13 


già Via San Gerolamo 
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FRANCOFORTE = 


Visto di dietro e quadro 


della Centrale Elettrica . Tramvie LIAE 


Impianti Eiettrici 


del Canapificio Veneto 


Antonini e Ceresa Cor- 


e Ferrovie elettriche 


per Illuminazione + 


e Trasporti di forza 
— ы Locomotive v_t_v + 


e — Ó— — M ]—À —— 
- Mo. o ш ii dii угу у. LA d 


„ч ч v elettriche 


Elevatori + ^ + + + 


~ + e Trasformatori | 


Grue elettriche, ecc. 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità - Milano 


| 
| Rappresentanza Generale: 


VERKAUFSSTELLE 


VEREIMIOTER GLUBLAMPEN-EABRINEN G.M. B. 1. 


BERLIN W. 8 


Leipzigerstr. 23 Telegrammi: Vauvage - Berlin 
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i Si ottiene un 
Risparmio del 30°, di consumo | 
mE impiegando | 
Lampade a filamento metallizzato 


per tensioni da 100-120 bolts, 
16, 25 e 32 candele 


Consumo di Energia 


Watt 2 1/4 per candela - — um 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 


+ circa 500 ore e 
16, 25, 32 e 100 candele — 100-125 volts 


Ing. Dalabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO + Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


== Rappresentanti Esclustoí per l'Italia della Casa: zm 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 

Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 

pér Correnti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiasimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


ICHTENBERGER & OR 


/ 

p 
Ca 

| p 

f 
da WI * 
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Y DI MATERIALI Eb ACCESSORI o 
NA per IMPIANTI 
b \ELETTRICI 


Ss 


XA TURBINE к. 
) 


| а 5 б 


ITTORINO: VIA LAGRANGE 29 | 4! E 
SM VENEZIA -*** SAN MOISE 2065[773 = NI 


STAY) 
TEN, 


BSc A 
і DINAMO 
М ALTERNATORI 


_— Á 
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"NY VE e | 
2 M PE N 
66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e casina 
‚ | Fl, - WAEDENSWEIL ~ (Svizzera) 


oo oa e (E) Y 


Rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino Фф АА VENEEN 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sf 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. , 


rare, scaldaferri per arricciare, scalda 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ee& ў 
Apparecchi elettrici per l'industria. — RR 
per cappellai e sarti, recipienti. .pil 
colla, grandi bollitori, caldaie, seg 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc, 


=" Reostati — Moderatori di luce. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. s i 


LUNI La EE int 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- ` È | 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, ~= =". em 


caffettiere, tejere, ecc. c == - ў Specialità» Grandi forni per fornai e 


т = cieri (già parecchi in funzione). 


t. ©... 7 Medaglie d’ Oro „Ол 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


| Wat GARANZIA, per ogni apparecchle, UN ANNO, ш>» | 
mae LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS € 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la piú conveniente per 


qualsiasi applicazione J A NAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PRBOT Belevue-Goepenich 
* Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 
Pile a secco 

mo шиша € а liquido 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta teasione e per luoghi umidi 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
à 9 lamp su 200 a 530 volt. 


Lunga durafa del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO „АХО 


Rappresentante per l’Italia * SIXI 


"ALBERTO HT MILANO 


[ИШ fr Srassenbubnbedar 


BERLINO 
з 


li di tramvi f | 
Materiale per linee sorso dl tramvio e ferrovie 


Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 
uda t TT A 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


SO Non ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: саса - Maggior intensità di corrente 


SE Occorre miuor quantità di elettro- 
geuo che del solito sale ammoniaco 


GEBRUDER ADT A. B. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


Rappresentente per l'italia N 128 


ALBERTO VIGLIANO „MILANO o 


“LAY. ILNVIOSI 1901. 


шэш тр пош рош цејпош 


EB 
FE 
э З 
- # 
z 3 
< 
21 
R 
— 3 
SE 
E & 


GEBRÜDER ADT сааат ie б 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi ‘per Installazione di Tubi == 
per Fitalia Settentrionale e Centrale PENTE per Italia Meridionale 


ALF D SCH ITZ euccesmore f 
> Ag A С РУМА . RAPPRESENTANTI  JULIUS BERNINGHAUS 
¿MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO | NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


x: UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici » Pozzi Artesiani —— 


Pompa Dora i = Condotte d Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifughi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto -secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica dis»onibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. 
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SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE TALI 
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ESECUZIONE 
PERFETTA 


[UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 
MiLANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO] 


16 Aprile 1908 


risentironsi le conseguenze della crisi industriale 
i cui effetti tuttora perdurano. Tuttavia si prevede 
un risultato odos tacente anche per quest'anno in 
corso. 

Nel secondo semestre furono emesse 6000 nuove 
azioni da L. 500 sottoscritte da un gruppo italiano 
con premio oltre la pari di L. 225 mila che vien 
portato a fondo di riserva speciale. 

Il Consiglio annuncia che procederá senza indu- 
gio all'esecuzione del suo programma per ció che 
riguarda la fabbricazione materiale clettrico in una 
сћсіпа collocata nel nostro paese. 

Sentito il breve rapporto dei sindaci l'assemblea 
approvò il bilancio 1907 e l'annesso conto profitti 
(L. 1,485,744.14), e spese (L. 949,556.16), e dell’u- 
tile in lire 536,187.98 unitamente al residuo prece- 
dente in lire 26,555.55 Venne deciso il seguente ri- 
parto: agli azionisti (in ragione li L. 30 per azione 
da L. 500, ciò che corrisponde al 6 %) lire 360.000 ; 
alla riserva L, 26,809,40; al Consigko 20,937,85 
lire; a conto nuovo L. 154,990. 28. 

Vennero rieletti consiglieri i signori comm. To- 
maso Bertarelli di Milano, Carlo Burrel di Parigi, 
Giovanni Hamspohn di Berlino; с il collegio sinda- 
cale nelle persone dei signori: Avondo ing. Silvio, 
rag. Emilio, Pfeffer Augusto, Sacchi 
cav. rag. Guido, Saurel doti. Maurizio (effettivi), 
e Adamoli Federico e Roos ing. Simone (supplenti). 


Lissoni cav. 


Tramvie Bergamo-Trescorre-Sarnico, Bergamo - 
(Capit. L. 1 milione). 


Presenti i portatori di 7700 azioni, si è tenuta 
l'assemblea generale ordinaria degli azionisti di 
questa Società. Venne approvata la relazione del 
Consiglio d’amministrazione esponente le condizio- 
ni buone della Società e le migliorie attese dall'as- 
sestamento finanziario e dalla riunione con la tram- 
via di Valle Cav allina. 

Il bilancio, compresi gli util: dei due precedentj 
esercizi (utili indivisi e mandati a nuovo), si chiuse 


con un utile di L. 23,110.58, del qualc venne fatto 


il seguente riparto: agli azionisti (L. 2 per ognuna 
delle 10,000 azioni), lire 20,000: 5 ' al fondo di 
risorva, 1,135.52; 5 % a disposizione del Consiglio, 
lire 1,155.52; in conti nuovo a pareggio, lire 
799. 54. 

Infine l'assemblea procedette alfa nomina delle 
cariche sociali. Vennero rieletti: Colleoni nob. A- 
lessandro, Frizzoni dott. Guido,. Salvi Giovanni, 
consiglieri: Bettinelli rag. Francesco, Gavazzeni 
prof. cav. uff. Antonio, Patirani avv. Giuseppe, sin- 
daci effettivi; Fumagalli rav. cav. 
ing. Palmiro, sindaci supplenti. 

In sede straordinaria gli azionisti conferirono al 
Consiglio ogni più ampia facoltà per condurre a ter- 
mine la progettata fusione colla Società della tram- 
via di Valle Cavallina. | 2 


SAFE 


Pietro, Gelmini 


Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Filiali: Genova. Via Consolazione. 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 


RIVISTA TECNICA. 


XXXV 


m Mica Co. Limited - Fornitori Fornitori del Governo Inglese 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e por cad americane 
Rappresentante | per l'Italia: 


Corrispondenza ia Francese Gius. Riccardi - corso Vitt. Em. 34, Torino 


9 Per telegrammi LEBANON ROAD 
| Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
[ RENAL { [ ed ll commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore . 


Olto speciale per motori a gas 
Ollo e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore RE 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


Società Elettrodinamica 


apresa Generale E. G. ALIOTH . 


Itallana della 
— @@————&— 


Sede Cenfrale MILANO 


A e Negozio di vendita VIA Principe Umberto, 20 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
»  » GBNOVA - Via XX Settembre, 31. 
>  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
» » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
-»  » VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, dis: 
> >» BRESCIA - Corso Vittorio. Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Blettriei 0 
di qualunque entità e natura 


Hiuminazione e trasmissione d’energia - Altersater! - DI- 
. same - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria ss 


Progetti e preventivi a richieeta 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANG - 


. Fabbrica Specialista 
Seghe EA 


per la 


Lavorazione del Legno 


2 Ne Fabbriche a Lipsia (Germanio) 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix M 118 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


ng: LUIGI MAGRINI & С. 


| Società in accomandita per asieni — Capitale L. 8.400.000 
Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


- Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime Tensioni © 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 

== Interruttori antomatici di massima e minima tensione] 

— Interruttori ad altissime tensioni a mano, autonmiaticià 

я a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, 
mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA | 
per apparecchi à bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). $ 


Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


INSERITORI 


eenaplici e doppi per batterie di aeeunaulatert 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 

um REOSTATI a ventaglio ed a corsoto === 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 
Apparecchi per reti ВТ „ае vaivoie aerazione — Condensatori Elettrici кезге e ie sopratenaionio or time 


SOARICATORI PER HASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI LIMITATORI DI CORRENTB 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) » 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica. | 


"y 
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HARTMANN & BRAUN 5% per in 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


ҮЛ di misera elettrici e magnetici 


con accessori 


a scopi industriali e scientifici 


Misurrtor di corrente 


fepsione e potenza 


3e APPARECCHI A CONTATTO ED A SEGNALAZIONE e 


FREQUENZIOMETRI 


eecondo Hartmann Kempf 


1:3 
аиа y 
аула FREQUENZIOMETRO DOPPIO. == F'ASOMETRI === 


— - е =ош _—_— ———— 20 


ADLER à EISENSCHITZ «se s 


” Macchine ed ufensili di precisione 


T. cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


rasi | 


delle Primarie] 


| Case * mericane 


Punte vere Americane. 
Mandrini autocentranti. 
Specialità in Macchine 
per Elettricisti per la fab- 


bricazione rapida delle 


^ , A 
ou Wi v » 


E Uu DINAMO, MOTORI, ecc. 
К det 


pd 


ORNIO a revolver americano JONES & LAMSON 


са 2 ESERCIZIO 1807-1908 

Cerea E жа аана ES EA 

фе © 27: Decade - dal 21 al 31 marzo 1908. | 

i <>. 

E 58 RETE STRETIO DI MESSINA 

o > AI ERAS ICE | ARA E E ED ЕНЕРГЕ си ДАЙ: ани EC EC ICE КЕЕ тыа 
о E APPROSSIMATIVI DEFINITIVI . * ||APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI 

E Н m esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff- renze 

o È È Chilom.inosercizio | 13344 (1) | 13287 (1) | + m7 23 23 — 

Bm ic Media . . . . . [12325 13238 + 87 23 28 

fa © S Viaggiatori. . . 4.429.278 00] 4.325.816] 94 103.461! 06 7.280] 00 5.505 | 36 1.774| 64 
B Bagagli e cani . . 223.964] 00 218.781] 12 5.182 85 253 00 308 | 98 491 02 

ES — © Merciü.V.,P. V. nc. 1.346.456! 00 1.241.618] 28 104.907 | 72 2.3711 00 1.531] 14 839 | 86 

= SO Merci a P. V. 6.442.741] 00 6.145.420, 37 247.320] 63 5.6731 00 3.917] 93 |+ 1.755] 07 

сэ 2s TOTALE 12.442.439] 001 11.931.6681 71]|-- 510.772] 29 15.677! 00 11.258| 41 i+ 4.4181 59 

Бы ы €— 

ка. Ёё 5 PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 31 marzo 1908. 

ЕЗ. SS Viaggiatori’. . . q 12L413.120] 00 | 113.955.006] 84 4 7.458.114] 16 197.850] 00 176.035 51| 21.814 49 

FS "P Bagagli e cani. . 5.989.586 | 00 5.985.233] ЧЗ 704.325 | 07 7.466| 00 6.901 | 52 564 | 48 

ome 2 Merci G.V. P.V. ае. 35.093.347] 00 | 32.158.644] 06 2.934.702] 94 56.990 | 00 47.695] 94 9,294) 06 

f- Se Mercia P.V. . . | 160.061.834| 00 | 147.743.393] 22 | + 12.318.440] 78 128,18x| 00 110.156] 62 18.031 | 35 
м e —— È A — > ————— à | e ta — ——ÁÓ——— n ponn ÁÁÁ. па 

59 оъ TOTALE | 222.557.891] 00| 299.142.298) 05 | + 23.415.592] 95 390.494| 00 340.789) 5014 49.704) 414 
« 

gps PRODO TTO PER CHILOMETRO. 

Qe CX Della decade. . . E 900, 03 | + 321 41 | 61 4х9 192,11 
E Riassuntivo . . . 21.206! 9 22.597 | 24 |+ 1.609 al ` 16. vol oo 144161 de LL 2.161 [06 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cerignola Stazione-Cittá ed il tratto Conf franc. Modane. 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


== 12, Foro Bonaparte — MILANO -Telefono N. 1-87. === 
Direttore Ing. F. E. FUMERO | 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


р A L di legno impregnati con sublimato corrosivo 


per Telzgrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti di Ene gia elettrica 


Dur ata media secondo le statistiche ufficiali anni 17?/, 


| Traverse per Ferrovie e Tramvie iniettate con creosoto 


Fratelli Himmelsbach 


—— FRIBüRGO — Selva Nera, Rempartstrasse, 16 == 


Milano 1609: “GRAN PREMIO, 


Inc. MARIETTI « ©. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO i 


Via S. Quintino, 12 x ча "Mel- fono 21-81 
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Preventivi, prezzi e listin 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
| Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito e di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti spectali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


|. $ Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI eC. 
Via Annunciata, 4 - Milano. | - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- Per l'Italia Meridionale: lng. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. María la Nuova, S. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa | 


E x il MD * 


в 


15 Aprile 1908 


Società nazion. delle officine di Savigliano, Torino 


- (Capit. 4 milioni). 


Ebbe luogo l'assemblea ordinaria degli azionisti. 
Erano presenti o rappresentati 26 azionisti, oltre 
alla rappresentanza del Municipio di Savigliano. 
Le azioni rappresentate erano 3095. 

Aperta la discussione sulla relazione del Consi- 
glio e sul bilancio, gli azionisti, dopo aver tribu- 
tato vivi elogi al direttore ing. comm. Moreno ed 
ai suoi collaboratori per i risultati ottenuti, appro- 
vano ad unanimità il bilancio stesso, fissando il 
pagamento del dividende di L. 60 per azione a par- 
tire dal 2 aprile prossimo. 

Gli utili dell'esercizio, ammontanti in totale a 
Lire 667,863.16, vennero così ripartiti: al Munici- 
pio di Savigliano L. 8348.30; al fondo di riserva 
L. 33,393.15; al fondo di ammortizzazione Lire 
53.429.05; al Consiglio di Amministrazione са al 
direttore L. 85,7 19.30; agli azionisti L. 480.000; 


а conto nuovo lire 6973,36. 


In ultimo vengono rieletti ad amministratori 1 


. signori Charbonnier comm. Giulio, Moreno comm. 


ng. Ottavio, Fasola cav. Ernesto e Ferro cav. 
Emilio; a sindaci effettivi i signori: Doat Enrico, 


: Dupont Giuseppe e De Fernex ing. cav. Alberto; 


sr pur Purnu 


a sindact supplenti і signori: Collino avv. Giovan- 


ni ed avv. Camillo Corte. 
Tramvie di Valle Cavallina, Bergamo - (Capitale 

L. 1 milione). , 

Si tenne l'assemblea di questa Società, nella qua- 
le il Consiglio diede relazione del buon andamento 
dell'azienda sociale, che ha raggiunta la sua fina- 
lita toccando la stazione di Lovere-Bersaglio ed en- 


. trando quindi con la linca tramviaria nel suo pieno 


esercizio. 


Vennero approvate le relazioni degli amministra- 
‘ori ed il bilancio che presenta un utile dell'eserci- 
zio di 1,747.54 portato a conto nuovo. 

Procedutosi alle nomine, venne rieletto all'una- 
nimità il comm. Clemente Franceschini, presidente; 
vennero riconfermati: Ghislanzoni Giuseppe, con- 
sigliere; Bravi rag. Carlo, Caccia ing. Aristide, Pa- 
tirani avv. Luigi, sindaci effettivi; Bartoli Antonio, 
Volpi rag. Luigi, sindaci supplenti. 

Passata alla parte straordinaria, l'assemblea di- 
Scusse i provvedimenti relativi alla fusione della 
Società con la tramvia di Sarnico e diede al Con- 
vglio ampio mandato in proposito. | 
La Filotecnica Ing. A. Salmoiraghi - Milano - (Ca- 

Pitale L. 1,200,000 versato). 

Si è tenuta l'assemblea generale ordinaria degli 
azionisti di questa accomandita. 

Venne approvato il bilancio ed il conseguente ri- 
parto degli utili netti, i quali, dopo tu:te le dedu- 
zioni Statutarie, permettono l'assegnamento di un 


dividendo di L. 5 per ogni azione. 


Disponibiie in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni. Per schiarimenti Ant. 
Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 


RIVISTA TECNICA. 


SOCIETÀ 1 ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С. 
di SIRY CHAMON & С. - Milano 


ii e 
Istrumenti 
Misura | 


sistema Meylan- d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito Scaramuzzino Artic Betis 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica — 
l'rotettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori — Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


Mei LIII Fabbrica di lampade 
j elettriche incandescenti 
AARAU (Svizzera) 
Rappr. per ГАП 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


a Italia: 


eAARAU. Suisse 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 


AD ALTA INTENSITÀ 
a liquido ed 


È Grande MEDAGLIA D'ORO 


I| —— Esposizione di Milano 1906 === 
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MILANO 
Via Vincenzo Mont, 4 


Telefono intercom. 2-85 
AA 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


80939 ed articoli affini 
hate e pao rn 


TELEPHOR FABBIR A. 6. 


già J. BERLINER 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio бейш lateraz 


Milano 1900 


a Secco 


Gran 


(d 


Diploma d Onore 


e COLN-NIPPES e 
p? TAPP Tito Scaramuzzino Corso pra а 17 | 


Telefono 75-92 


Gran Premio e « 
| Esposizione „фы e Strumenti da laboratorio «+ ә 
Qmm. ES) Compensatori sist. Dr. Franke = | 
| mino oe |o RE Resistenza normale ed a spina | 
m T ОХ 7 Ponti di Ща «+ = = | 
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IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


`~ STUDIO TECNICO INDUSTRIALE , | y 
Ing. LUIGI BOSELLI & C. o 


Corso Porta Nuova, 11 


F4 f 
2€ без д: Duo "mo^. i 422 MI ED 


0 e di PPT ao a; 


Telefono 11-56 JA MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUFFMANN 
MILANO - Via ее. b A. 
cchine utensili pe lav е dei me э, 


Ма 
- ea кэч chio tper la lav T. la lam:e 
4i ferro allun aiibi 


Jules Israel « Ç. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti gli 


Accessori per installazioni elettriche 


Merce pronta - Catalogo illustrato a richiesta 


Focale La 
CATALOGHI e PREVENTIVI a RICHIESTA. 


SOCIETÀ GENERALE DEI CONDENSATORI ELETTRICI 
Mia J. de pini & C. - FRIBURGO (Svizzera) : 


Condensatori Elettric ad Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni — 
Eliminazione dello spostamento di fase 
su qualsiasi copduttura ё conseguente 
riduzione della caduta di tensione sulle { 
lipee — Avviamento sotiocarico dei mo- 
tori trifasi su correpte monofase – Pro- 
duzione di corrente ad alta frequenza 8 
Telegrafia senza fili - Raggi X – ‘Bat- 
teria per produzione d'effluvi – Ozo- 
zopizzatori. 


Invio gratis di | Catalogo, reffrenze e garanzie 


Rappresentanti Generali per l'ltalia: 


[. 1. TINS BERGAMO - 10. d. SACERDOTE - - MILANO, Via Solferino, 24 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 
Н, WEIDMANN - RAPPERSWIL (иши) | 


Specialità fabbricazione di 


ЇЧ АШ И «msn, 


preparato specialmente per uso e'ettr'co in fogli da 1/10 fino a 
15 mm, di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE *PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE * PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoll di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica 
ИБ" Propria fabbricazione e non rappresentanza “ШЭ 


"LIME “DICK, | 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d’armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni genere, macchine per seghe e lame relative. an Y CK 
Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DI LET 
| ; - | i 60 daglie 3 5 3» 
ni FRIEDR. DICK - Esslingen a. М. — soo opera” * 
t9] —— Rapresentato da SIMONIS e C. - Milano, Gia S. Eufemia, 2] — ^^^ ^ 300 НР. 


Officina Elettrica Dir. E... Gerosa 


MILANO е 
Via иңеп Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA ". N |7 
hal йш. ami otro УШ 
ISTRUMENTI DI PRECISIONE | 


Implanti telefonici a batteria centrar: 


Parafalmini sistemo Frankiiniano e Lodge Marani 
== шиш elettriche ed accossoni - Ventilatori —— 


~ x 


` 


Un Watt per candela 70 °% di economia 


EEE j - = 
а 


Si риб usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


! 
Le lampade da ЧОО candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 


nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l'Italia: 


Ing. A, C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 
| , 


Manufacture spéciale. de Cuirs et Courroies 


ЛО Medaglie - 3 Diplomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1873 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 
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A Stabilimento di Rifinizione 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


“++” 


J^ Marche accred.tate: 
d Scellos 
Am. Scellos-Extraforte 
Scellos-Rènvidèurs 


7 IAT ——À — HN | 2 (Hidrofuge) 
| O > 
2 o7 >< 
GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI*- Sampierdarena 


16 Aprile 1908 


La relazione dell'amministratore informa che la 
mancanza di mano d'opcra idonea a *avori di mec- 
сапка di precisione ha ostacolato l'intensificazione 
del lavoro e quindi delle vendite, anche per la spe- 
dale lavorazione di proiettori e fari. | 

Nell'anno fu fatto un primo viaggio di scanda- 
glio all'estero presso tutti o quasi tutt: gli arma- 
tori e costruttori navali inglesi e la relazione dice 
che, scbbene non si siano conclusi ancora affari di 
qualche rilievo, tuttavia qualche prima breccia sì 
è prodotta е si è in compenso preparata la via a 
nuove ed estese relazioni. . 

Le commissioni pel nuovo. anno per l'esercizio in 
corso sono finora pienamente soddisfacenti. Si man- 
tiene la domanda del passato per gli istrumenti e si 
confida di poterla tutta soddisfare sollecitamente, 
avendo potuto fare per qualche istrumento un po' 
di scorta, e per gli apparati elettrici, per proicttori 
e fari essendo in corso trattative molto importanti, 
pur non essendo il maggior numero di tali affari 
definitivamente concluso. 

Il bilancio del 1907 chiudesi con un utile di Lire 
72,062.36 del quale venne fatto il seguente riparto: 

-L. 3372.01 al fondo di riserva · L. 60.000 agli azio- 
nisti in ragione di L. 5 per ogni azione; L. 5960.47 
al gerente; lire 1986.82 a disposizione del gerente; 
L. 543.06 da portare in'conto nuovo. 

L'assemblea approvò ad unanimità relazione € 
bilancio del 1907. 

Ecco il bilancio stesso : 

Attività : Stabili L. 416,371.44; macchine, attrez- 
zi e mobili 362,267,65; nuovi impianti 171,044; im- 
pianto negozio di Roma 25,371.155 merci 452 mila 
e 413.99; materie prime e scorte lire 114,735-44; 
merci in corso di lavorazione lire 87,769.66; debi- 
tori diversi 203,271.23; cassa 10,076.54; residui at- 
tivi L. 2631.61. Totale lire 1,845, 972,71. 


Società romana tramway, omnibus - Roma. (Cap. 
С. -7 milioni). | 


1 


Presenti 77 azionisti si è tenuta in Roma, l'as- 
semblea generale ordinaria. e straordinaria di questa 
Società. 

Venne approvato il bilancio dell’esercizio 1907 
che si è chiuso con un utile netto di lire 759,222.83 
c del quale venne fatta la sceuente assegnazione : 
L. 670.000 agli azionisti in ragione di L. 17 per cia- 
scuna azione, contro L. 16 distribuite ncll'eserci- 
zio precedente, lire 37,777.75 al Consiglio, e lire 
17,777.75 a disposizione del Consiglio, e lire 3667. 35 
à nuovo. ' 

Dalia relazione del Consiglio di amministrazione 
rilevasi un costante progresso ncl trafhco. 

Infatti l'esercizio decorso si chiuse con un introi- 
to di L. 5,656,671.80, di fronte a lire 4,769,758.47 
dell'esercizio precedente. Detto introito é dovuto: 
alla trazione elettrica per L. 5,205,019.69; alla tra- 
zione a cavalli рег L. 451.642. 11. 


Le spese, che nel 1906 ascesero a 4, 066,392.78 . 


lire, per l'esercizio decorso ‘salirono a 4,900,665.95 
lire. 


Concorsero a questo aumento, oltre il maggior 


RIVISTA TECNICA. 


XLIII 


9 
Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Ж 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Lentrifughe, ecc. 


-NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


Моско ро Drubi-und Hobel-Werke 


Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 


1 per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 3045/11 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubbiici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 


en, "ale ә e: 
х5 "n ore “ Ze jM jr 276. НУ 


"em Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 
^ 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 
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I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 mi. con grande Gal- 
leria per la lavorazione del legno, mu- 
nita di macchinario modernissimo 
(motrice di 400 HP) per la produzione 
enorme di pali per linee telegrafiche, 
telefoniche ed elettriche, iniettati al 
bicloruro di mercurio secondo il si- 
stema Kvan, il quale fino ad oggi è 
ritenuto 1l più perfetto ehe sì conosca. 

Questo legno d'alta montagna ormai 
è generalmente preferito al castagno 
che, pel suo rapido deterioramento, è 
soggetto alla trequente sostituzione e 
alle conseguenti enormi spese. Per 
questo motivo le Regie Poste germa-, 
niche hanno prescritto per le condnt- 
ture aeree telefoniche e telegrafiche 
il nostro sistema di conservazione 

Non fare acquisti senza consultare 
le oiferte del nostro rappresentante : 
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VENTILATORI 
:1 FORGIE :-. 


d Applicazione 

——- agli essicatoi, tra- 
sporti ppeumatici, tiraggio 
in dotto. = | С 
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RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 


BUTTER HARE è C' 


INGENIEURS- CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


D —————— 
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Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste, 
Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 


petrolio o naftetine. 


petrolio, per prestione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifaghi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tnr- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 
GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 
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Apparecchio di sicurezza contro l'alta tensione 


INTERRUTTORI per alta e bassa tensione. 
AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. 
COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAFUL: 
MINI per linee ad alta tensione. P 
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QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE. | 
| S-hiarimenti, Cataloghi e Preventivi gratis 


Rappresentante generale per l'Italia: 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - Lonoñ 
STRUMENTI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE — — 


Per l'Italia Superiore: | 
Ж Ing. M. T. Gentile, Milan 


Agente Generale per l'Italia: 
Ing. Santarelli, Via Giotto 20, Firenze 
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numero di vetture in circolazione, le sensibili con- 
cessioni fatte al personale nel luglio 1906 ed altri 
provvedimenti che, anche di recente, furono adot- 
tati, nell'intento di migliorarne per quanto € pos- 
sibile, le condizioni economiche. 

Al Comune per sua parte d'interessenza vennero 
erogate L. 689,305.91. 

| miglioramenti introdotti negli impianti sociali 
' hanno richiesto impegni finanziari, ai quali nelle at- 
‚ tuali condizioni dei mercati, il Consiglio non credet- 
te utile di dare definitiva sistemazione. 

Preferi invece una provvisoria operazione di cre- 
dito, a condizioni convenienti, che permetterà di 
attendere serenamente il momento propizio per pre- 
sentare agli azionisti opportufie proposte. 

Approvate le risultanze del bilancio, in seduta 
straordinaria gli azionisti portarono da 7 a 8 i mem- 
bri del Consiglio. 

Furono infine confermati in carica i consiglieri u- 
scenti: comm. Gustavo Cavaceppi, comm. Mario 
Bonelli, ing. Carlo Esterle, comm. Giorgio Page. 
Fu pure confermato il Collegio sindacale. 


IMPIANTI. 
Concessioni di impianti di condutture elettriche. 
Milano. — Con decreto in data 4 febbraio 1907, 


fu consentito alla Società generale italiana « Edi- 
son » di elettricità di attuare ed eserc're nel comune 
di Milano un ampliamento di impianto di condutture. 
elettriche a scopo di illuminazione e forza motrice. 

Pisa. — Con decreto in data 11 febbraio 1907, 
venne consentito alla Società degli Alti forni e fon- 
derie di Piombino di attuare ed esercire nel comu- 
ne di Piombino un impianto di condutture elettriche 
a scopo di forza motrice. 

Cuneo. — Con decreto in data 29 febbraio 1908, 
iu consentito alla ditta Silvano Gola di attuare ed 
esercire nel comune di Cuneo tn impianto di con- 
dutture elettriche a scopo di forza motrice. 

Macerata. — Con decreto 7 settembre 1907, fu 
consentito al marchese Rodolfo Antici di attuare 
ed esercire nel comune,di Recanati un impianto di 
condutture elettriche a scopo di illuminazione e di 
forza motrice. 


Piacenza. — Con decreto in data 2 marzo 1908, 


fu consentito alla Società imprese clettriche pia- 
centine di attuare ed esercire nel comune di Pia- 
cenza un impianto di condutture elettriche a scopo 
di forza motrice. 

TRAZIONE. 
Automotrice sulla tinea Roma-Tivoli. 


La Direzione generale delle ferrovie di Stato ha 
disposto che a partire dal 1.0 aprile sieno istituiti 
alcuni treni diretti da Roma a Tivoli e viceversa 
con automotrici, per cui sarà ridotta considerevol- 
mente la durata del percorso. л A 
Il nuovo regolamento per gli_ automobili in servi- 

zio pubblico. 

La Commisslone presieduta dall’on. Tedesco рег 
la riforma delle leggi ferroviarie sta occupandosi 
de! regolamento sui servizi automobilisti. Le suc 
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Ventilatore oscillante o 


e girevole con ventaglio dí 1. 30 
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=== GENOVA 
P'azza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Rappresentanti in Milano: 


G. LONGONI & C. - P. Cavour, 7 


. Soffietto -.Spolverizzatore • 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. per to- 
gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc, — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. v 


Ing. STEFANO FISCHER ^- Milano, "^ zz" 
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Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per V Elettricità 
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MILANO - Ма Solferino, 29-31 
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|M. & y. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
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Portalampade - Interruttori 
e Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori ==== ` 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI. ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di dicembre 1907. 


258-185. — SIEMENS-SCHUCKERT WERKE 
GESELLSCHAFT МІТ BESCHRANKTER HAF- 
TUNG: Inseritore di linea per linee elettriche. 
23-7-1907. — 1$. 

258-101. — COWPER-COIES SHERARD, a Lox- 
dra: Perfectionnements dans la- formation de dépóts 


— 


électrolytiques de cuivre et autres métaux. —- 9-1I-190%. 


— 6. : 

257-119. — METALLURGISKA PATENTAKTIE- : 
BOLAGET, a Stoccolma: Procédé de traitement. des 
minerais et produits métallurgiques au four c'ectri- 
ques à induction. ( Prolungamento della privativa 
78322). — 11-7-1907. — 1. 

258-24. — REID JAMES HENRY, a Newark (5. 
U. d'America): Processo cd apparecchio elettráterrni- 
co per il trattamento dei minerali, dei metalli ed al- 
tre sostanze. — 19-7-1907. — 6. 

258-179. — RIBETTI e NEGRO CARLO, а T - 
rino: Procédé de métalisat on électrolytique d'objets 
d'art ou communs en terre, faience, porcelaine, etc. 
— 17-7-1907. — 3. 

257-226. — SOCIETA’ ITALIANA” DI APPLICA- 
ZIONI ELETTRICHE, a Torino: Processo per ot- 
tenere alluminio metall co ed altri metalli con elettro- 
.lisi a tensione minima. (Prolungamento de'la privati 
va 59860). — 26-6-1907. — 3. 

258-180. — WILFLEY ARTHUR КЕ МАХ, a 
Denver, Colorado (S. U. d'Amerca): Procedimento 
per l'arrostimento dei minerali da separarsi med antc 
magnetismo. (Rivend.castone di priorità da! 13 otto- 
bre 1906). — 19-7-1907. — 1. 

258-165. — PELOSI ROMEO, a Milano: Processo 
speciale per incidere elettricamente quolunque metallo 
per qualsiasi USO. — 27-8-1907. —- I. 


258-4. — ROSCH ROBERT (Ditta), a Stuttgart 
(Germania): Rupteur pour allumage électricque des 
moteurs à explosion. — 22-6-1907. — 15. 


258-12. — COMPAGNIE FRANCAJSE DES AP- 
PAREILS ECONOMIQUES, a Parigi : Système d'an- 
.tipulsateur rhéostatique pour moteurs à gaz. (Prolun 
gamento della privativa $7767). -— 30-7-1907. — 1. 

258-92. — ALLGEMEINE ELEKTRICITATS 
GESELLSCHAFT, a Berlino. Dispositivo di chiusu- 
ra del circuito della corrente per apparecchi elettr ci 
di segnalazione. (Comfpletativo ` de'la privativa 83909). 
17-7-1907. — 

258-7. — CASASSA NICOLO' FU ANDREA, a 
Genova: Freno elettromagnetico per evitare lo sl tte 
mento dei rotabili su binario. —- 20-7-1907. -- 1. 

257-141. — DE BRAAM JACQUES PIERRE, a 
Par.gi: Appareil automatigue avertisseur indicateur 
et enregistreur pour l'arrêt des trains devant un signi 
fermé.  (Prolungamento dela 60357). — 
3-7-1907. — 9 

258-121. — EDWARDS ALFRED JOHN, а Epson 
Auckland (Nuova Zelanda): Dispositif de contróle de 
perches de trolley des voitures électr ques de tramwar* 
et autres. (Rivaidicasione di priorità, da" 22 рїш 
1906). — 17-6-1907. —— 1. 

257-201. — MEDAIL LUCIANO с ROSSITI 
FRANCESCO, fu ANACIETO, a Mirano (Veneza: 
Sistema automatico Medai-IRossati per la s curezz de 
treni in marcia. (Completivo della privativa 84001) - 
19-6-1907. CEN 


privativa 


258-130. — PASQUALI UMBERTO, a Umbertide 
(Perugia): Disposizione per evitare gli svontri ferro- 
viari, sistema Pasquali. — 29-8-1907. — 

255-233. — PURNHAGEN HEINRICH, 
(Germania): Segnale automatico d'arresto рег barr.cre 
aperte. — 22-6-1907. — 1. 

259-14 — SOCIETA" ITALIANA GANZ DI ELET- 
TRICITA' a Milano: Dispositivo tenditore per fil. 
conduttori da trazione elettrica sospesi a fili d sop- 
porto. — 27-8-1907. — 6. . | 

257-156. —; SIEMENS.SCHUCKERT. WERKE 
GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAF- 
UNG, a Berlino: Disposizione per la propulsione e- 
kttrica di veicoli. — 18-6-1907. 1$. 
| 257-146. WUST-KUNZ .CASPAR, a 


a Brema 


Secbuch 


presso Zurigo (Svizzera). Moteur électrique a courant , 


—— 


alternatif. (Prolungamento della privativa 60416). 

27-6; Sog cc ge ue 

Ts KAPLAN:SAMUEL e BATAULT EMI- 
т (Svizztka). Dispositif pour l'éclairage 

i interne pour spéculums. (Rivendicazione di 

priorità dal 14 maggio 1906). — 11-5-1907. — 6. 

2509-5. — MYERS RICHARD PHILIP, a Londra. 


T 


Periectionnement apportés aux lampes à arc. — 6-%- 
1907. — 6. | ` 
250-21. — SCHLOSSER С АВТ, e KNAUSS SA- 


MUEL, a Stuttgart (Germania). — Appareil d'éclai- 
rage pour publicità lumineuse comportant. l'allumage 
ct l'extinction alternant régulièrement de lampes iso- 
lées ou pour séries. (Proluigamento della privativa 
Хуу). 21-8-1907. — d. — 

258-140. SIEMENS e HALSKE AKTIEN-GE- 
SELLSCHAFT, a Berlino. Processo per la fabbrica- 
zione di lampade elettriche a incandescenza. 3-5- 
1907. 

258-141. — LA STESSA. Processo per confezionare 
filamenti da incandescenza per lampade e'ettr.ch ad 
incandescenza, da metalli di difficile fusione, quali 
per esempio il volframio, il molibdeno, i! torio, ecc. 

258-64. SOCIETA AN. PIEMONTESE PER 
LA FABBRICAZIONE DEL CARBURO DI CAL- 
CIO e PRODOTTI AFFINI, a Roma. Nouveau four 
electrique pour la fabrication du carbure de calcium 
à marche discontinue avec récupération du gaz d'eau. 
(Prolungamento della privativa `45710). 12-8-1907. 


—— 


—— 


ene | 


239-6. MOSCICKI JGNACY, a Gambach-Fri- 
burg (Svizzera). Appareil pour la production d'oxydes 
d'azotes par voie électrique. —- 7-8-1907. 6. 

258-196. — LIDERLIN PJERRE, a Chedde (Егал- 
cia). Perfectionnements. apportés à la fabrication élec- 
trolytique des chlorates ct perchlorates. (Prolunga- 
mento della privativa 61018). —- 9-8-1907. — 9. 

259-154. — KIVAPIL JEAN e BIHN OTTO, 
Stuttgart (Germania). Bougie de rupture électro-ma- 
gnétique pour Pallumage des moteur à explosion. 
26-8-1907. — 6. ' | 

259-175. -- MUNZ FRIEDRICH, a Stuttgart (Ger- 
mania) Apparecchio di accensione magneto-elettrico 


per motori ad esplosione. — 10-12-1906. — 6. | 
259-114. — VON BERN MAX, a Vienna. Embra- 


va@ élcctromagnétique pour changements de vites- 
$e. — 18-1-1907. — 6. 

260-40. — CONTINENTAL HALL SIGNAL COM- 
PANY, a Bruxelles. Dispositif. pour l’actionnement 
des signaux cemmandés électriquement pour chemins 
de fer. (Prolungamento delle privativa 60448). — 26- 
9-1907. — 6. 
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75 ов НС ANONIMA: ANONIMA | 
Per azione di ШЇ in rame, costantana, nichelina, 
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Premiata alle principali Esposizioni 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos. Ayres, 17 
Telefono 75-92 


“PROMETHEUS, 


$ Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
Pm Ec eiu 


5 


WIERSS & Co. - Liestal pr 


Marmitta 


uso domestico, per (ase di 
‘salute, Ipferme»ie, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottuya, per 


Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A, C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


Officine Metallurgiche Togni 


| SOCIETA ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - Capitale L. 1.500,000 


0 | Vie Palazzo Vecchio, 31 
| EMEN | I Speoclalità 
CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSION 
- per impianti idroelettrici x 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


oi Tubi in lamiera acciaio saldati 
per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro v 


CONDOTTE 
FORZATB 


>, P Sistemi propri d'unione garaetiti 
Wan j per pressioni 


32 impianti eseguiti sino a 
per oltre 150.000 HP. 100 
Re ferenze di primo ordine atmosfere - 
SG 
PARATOIE. — 
VALVOLE | 


GRUK A PONTI 


GIUSEPPE VANOSSI г C. | 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


Telefono : А , А á 
м. 35-79 MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) IE: 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO W 
М a ur. Costruzione specializzata di a tl b 1 ioni. I tori, C | 
nee e ; el ррагайї per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta 
Rapp? esentanze e depositi valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, | 
ROMA - G. Thurlow l'rasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
— Via Cernala, 23 e s. Baalllo, 14-15 — per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne fi 


d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- | 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro ., tanza, Piastre di terra, ecc., os 3 e f ne | 


| 

— Ма XX Settembre, 16 — . | Implanto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed агдезі | 
TORINO - Enrico Piumatti lucida per Centrali, Cabine, Stabllimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., аў 
— Via S. Quintino, и — qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione | 


dietro indicazioni o disegni. 


GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
= A richiesta disegni e preventivi — 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Magglore, 8 
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4 
proposte implicano lievi ritocchi al regolamento 
del 1905, specialmente nel senso di autorizzare 1 
sussidi anche a segvizi temporanei; di non rendere 
definitivo il sussidio se, entro un termine prede- 
terminato, non si pone mano dal concessionario, 
agli impianti, di. semplificare le procedure per i 
pagamenti trimestrali dei sussidi ecc. 
Il problema tramviario a Roma. 


La Società romana dei trams Ha presentato al 
Municipio le sue proposte circa il riordinamento del 
nuovo servizio trarfiviario. Invitata dal Municipio 
stesso a ridurre la tariffa sovra una data linca, essa 
acconsentirebbe non solo per quella, ma rimaneg- 
gerebbe tutte le tariffe, riducendole quasi intera- 
mente a то centesimi. Ritenendo però che in que- 
sto modo — ed appena introdotte le 45 nuove vet- 
ture già ordinate -- si triplicherebbe il traffico, la 
Società domanda di fare alcuni indispensabili lavori 
per agevolare la circolazione. 

La Giunta sta esaminando sc e in quanto sia ac- 
ecttabile il piano della Società. Dal lato suo 1'ufh- 
cio tecnologico ha studiato un progetto di nuove H- 
nee municipali (radiali per il Tritone fino a Porta 
Salaria, per via Condotti ai prati di Castello, ecc., 
e periferia) allo scopo di fare concorrenza alla So- 
cietà e di prepararne la svalutazione е, in seguito, 
Il riscatto generale. 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 


Concessioni richieste. 


. 

Bergamo. -— Il sig. comin. Cristoforo Benigno 
Crespi ha presentato domanda intesa a ottenere la 
facolfa di derivare dal fiume Adda. in comune, pri- 
ma, di Canonica d'Adda, ed ora di Capriate, pro- 
vincia di Bergamo, una quantità d'acqua non ecce- 
dente i mc. 15 (mod. 150) al minuto secondo, per 
produrre la forza motrice di cavalli dinamici 766 
in servizio di un fiendo opificio di filatura mecca- 
nica. 

Piacenza. — La Società delle forze idrauliche 
della Liguria ha presentato una domanda intesa a 
conseguire la concessione di derivare dal torrente 
Aveto in comune di San Stefano d'Aveto 100 litri 
d'acqua al minuto secondo per creare, con un salto 
di metri 78,60, una potenza nominale di 105 cavalli. 

Piacenza. — 11 signor Marazzani conte Gian 
Francesco, anche nell'interesse del signor Ranza 
ing. Enrico, ha chiesto la faco!tà di derivare acqua 
dal torrente Vezzeno hella località di Gropparello, 
per utilizzarla a scopo di irr igazione c di forza mo- 
trice. 

. — La Società mineraria ed elettrica del 
Valdarno a S. Giovanni Valdarno ha chiesto la fa- 


2 lreszo 


coltà di derivare un volume massimo di acqua di 


cm. 200 all'ora dal Borro S. Cipriano I. e Pianale 
per alimentare le caldaie a vapore installate nella 
centrale elettrica di Castelnuovo. 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
TT A DICURSEEEUUSMEUDED Yd UUCMMEUN T RENE. 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 
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RIVISTA TECNICA. 


LI 


ING. NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO 
28-61 Foro Bonaparte, 35 


Telegramni 
BELLIWAG . 


Pertorazione meccanica di Gallerie 


POCA VAAN DI CANALI 


Perforazione Istmo di Panama 


(əuordwəS) 8224495107 IVOJZLIQ Id 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL- 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSOR! D’ ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 


C 


Semplici - Duplex - Compound 
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Compressori Compound Classe I..c. 
Applicazione dell'aria compressa a | 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


A E 0-2. 
Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
-= NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l’Italia 


Ing. NICOLA ROMEO « С. 
Telefono MILANO Telegrama 


28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


SOCIETÀ ANONIME ШП DU ПЕШ „ 


Vereinigte Elektricitäts 


VIENNA - BUDAPEST 
T =——————__— 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


| k 
Equipaggiamenti completi per 


Ferrovie e Tramvie Elettriche х 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazlone elettromeccanica + 


Impianti completi di illuminazione | 
- Trazione - Trasporti di forza = 


A Rappresentanza generale per l'Italia: с 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE 


E. O. RICHTER 5 С. "nr 


(Sassonia) 
* Esposizione di Milano 1906 
GRAN DIPLOMA D'ONORE 
Deposito presso gli Ottici e Cartolai di lusso 
UTILI PER GLI ACCURATI LAVORI DI 
Ingegneria, Architettura, Meccanica 


Tiralinee per 32 punteggiate diverse 


RAPPRESENTANTE CON CAMPIONARIO 


GIUS. SCHIERA - Milano 


“ Telefono 68-31 


Via Meravigli, 1-3 — 


Ф 


Biblioteca dell'Blettricitá 


Gli abbonati annual: possono acquistare per !a 
metà del prezzo segnato una copia dci libri qui €- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. | 


. E. Barni - Il montatoré elettricista: - IX Ediz.. Un 


"volume di oltre 500 рад. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag, con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - G accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. b: di w^ è dea 
U. Zoda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni СИС бее 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libr! d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova dele macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12х18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 

‚ поуег. — L. 3.—. | 

Ertel A. — manuale di costrusion? e manutenzio- 
ne di linee aeree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12x18 di pag. 336 con 294 f- 
gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han 


nover. — L. 6.00. 
Ruhmer E. — 1] radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 


cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. | 

Hirsch-Wilking. — Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 3o. 
L. 4,00. 

Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol francese, rilegato 12 x 18, di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jah & Schunke, Lipsia — L. 15. 

Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nes gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 

Wilda H. — Le turbine come macchine marinc. 
`— Un volume in tedesco 19 x28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 

. Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 

Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pàg. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. | | 

Guarini E. — Il Perú di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. | 

Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele 
meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12 x I9. con 20 fig. е con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. : 


\ 


. 


Gúldner М. — Calendario guida per l'esercizio e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l’uno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L 1.50. 

Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Rodriguez Ing. F. — Le miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie: — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese. — Torino. - 
L qe. 

Linders О. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jáh e 
Schunke — L. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10x 16 di pag. зоо circa con rclte figure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Л Caoutchouch e la Gutia-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, ed:tore. Milano, 1907. L. 3.—. 

Weber Н. — ] filamenti di carbcne per lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15x22 di ^pa- 
gind 176 con .102 figure. Ed. Max Ján'cke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 

Pohl Н. — Installazione di impianti e'ettr.ci per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato 11 Xx 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Јап:ске, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.00. | 

Fouveau de Courmelles. — L'unno elett:ico, clet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici ncl 1906. Volume france- 
se 12x I8 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. | i | 

Edler Н. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 


e numerose tavole . Max Jánecke, Hannover, : 


volume — L. 3. 


Háfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276. fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 


Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


ELETTROTECNICO 


presentemente occupato quale capo presso impor- 
tante Ditta desidera migliorare. Disimpegnasi lode- 
volmente nella direzione impianti interni, esterni, 
costruzioni di linee, montaggi cabine centrali, ecc. 
Pratico magazzinaggi, acquisti, trattazioni d'affari di-. 
spostissimo sottoporsi ad una prova. 
Offerte A 112 « Rivista Elettricità ». 


A 112-3 


| Elettrotecnico 


' v 


trentenpe, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi come capo officina ovunque. 
Offerte a N 707 Rivista Elettricità. 
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Compass 


ROID 


CASA 


Feltro isolante impermeabile 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta s'incarica dell'applicazione. 


E. KRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di maechine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


€ ¿di precisione о 


| CLEMENS-RIEFLER 


NESSELWANG e MONACO di Baviera, 


Fabbrica di strumeuti matematici. 


Sistema rotondo ‘‘ St. Louis 1904 Grand Prix,, 
2 Lisfino prezzi Illustrato gratis. 


\ 


CERCASI 


Rappresentanti 


Importante fabbrica Materiale Elettrico 
é disposta a nominare in ogni centro Indu- 


striale e Provinciale del Regno attivi, energici 


- 


Rappresentanti 


ben introdotti presso le Imprese Distribusione 
Energia Elettrica ed importanti Stabilimenti 
Industriali. 

Scrivere dettagliatamente con referenze al 
N. 114 del Periodico « l'Elettricità » Foro Bo- 


naparte, 12 - Milano. 


Si richiama l'attenzione di н possono avervi 
interesse sul trovato: 


** Procédé d'extration galvanotechnique et e- 
lectrometallique et de raffinage du zinc ,, 


oggetto della privativa industriale in data 3 giugno 
1902, Vol. 153, N. 64, e ció allo scopo di provocare 
eventuali trattative per la cessione della privativa o 
per la concessione di licenze di esercizio della stessa, 


Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazto- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 
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AGLI INDUSTRIAL] 


Privativa industriale 21 giugno 1906, Reg. Att. 
Vol, 227, N. 122, per: и 
‘‘Embrayage à friction,, 
del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 


(Austria). L'inventore è disposto a vendere la sud- 


detta privativa industriale oppure a concedere li- 
cenze di' fabbricazione a condizioni favorevoli. Per 
schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 
niks Erben e Co., Prerau (Austria). 099 


(Vedere l'annuncio in copertina) 
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STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione е Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò « Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 6, Via S. Andrea 
ROMA б MILANO 


Ол no 


Elenco: di Privative i cui titolari sono di- 
sposti а vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 
Privativa industriales-18 Marzo 190% Reg. Att. 

Vol. 186, N. 200, per: 

* Nouveau procédé de fabrication des explo- 
sifs du groupe de l'azotate d'ammoniaque,, 

della Ditta С. ROTH a Vienna, (Austria) (4) 


Privativa Industriale: 28 Aprile 1905, Reg. Att. 
Vol. 206, N. 128, per: 
‘‘ Procede d'amelioration des explosifs d'alu- 
minium,, 
della Ditta G. ROTH a Vienna, (Austria). ' (u) 


Privàtiva Industriule: 19 Maggio 1905, Reg. Att. 
Vol. 207, N. 105, per: 
«Fusee de fond à explosion sûre pour ofus, 
destines à transpercer la cuirasse des na- 


vires,, 
della Ditta G. ROTH a Vienna, (Austria). (м) 


Privativa Industriale: 8 Maggio 1905, Reg. Att. 
Vol. 206 N. 204, per: 
* Perfec. apportes ou relatifs aux appareils 
carburateurs,, 
dei Signori Matthew STEEL, & Richard THORN- 
TON, a Gosforth, (Inghilterra). („;) 


Privativa industriale: 9 Maggio 1903, Reg. Att. 
Vol. 172, М. 109, per: 
"Machine pour la fabrication des bouteilles 
en verre,, 
e relativi Attestati- Completivi : Reg. Att. Vol. 209, 
N. 149 in data 17 Giugno 1905, & Reg. Att. Vol. 
241, N. 29 in data 19 Novembre 1906: 


del Signor Albert. PHILIPPOTEAUX, a Reims 

(Francia). (4) 
Privativa Industriale: 11 Gennaio 1907, Reg. Att. 

Vol. 245, N. 82, per: 

«Perfez, nei d:di a vite nelle chisure a dadi 


di vite,, 
del Signor James Frederick HEMMINGS a St. 
Leonardson-Sea, (Inghilterra). („.) 


Privativa Industriales 5 Settembre 1904, Reg. 
Att. Vol. 198, N. 211, per: 

‘Machine pour nettoyer les rouleaux d'im- 
primerie et autres rouleaux similaires,, 
della Società ANGLO-AMERICAN INVENTIONS 
SYNDICATE LIMITED, a Londra (Inghilterra) (100) 


Privativa Industriale: 31 ное 1905 Reg. Átt. 

Vol. 223, N. 142, per: 

‘Processo ed apparecchio per il trattamento 
di gas e miscele di gas mediante archi 
etettrici mobili,, 

del Signor Dr. Albest m PETERSSON a Alby 

(Scozia). m 


Privativa Industriale: Vol. 223, N. 188, Reg. 
Att. e № 81112 Reg. Gen., per: 
"Lampe electrique á incandescenze,, 


della Società PARKER CLARK ELECTRIC Con- 
pany a New York, (S. U. A.). m 


—————————À € UM 


Officine già Guzzi Ravizza 


ampio Cic. 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 x Telefono 15-00 


Motori trifasi е monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente. alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


O GUZZI 


BREVET 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 
sjn 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 Ў Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
* Plarté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. accensione motoria ben- 

zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 
=_—————ү—ү—ү———————— 
Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


‘ Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 


Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni. 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
: ' S. 085. 


E s 
TURBINE, A VAPORE 


DIAETTAMENTE ACCOPPIATE 
| CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE | 


SOC.ITAL.OERLIKO! 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
| Lo LAY 


Compagnie Internationale i Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Beigio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - To 
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4 - Via Cernaia - 4 
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Dinamo generatrici _ 
Motori a corrente continua, alter 


nata monofase e polifase, 007 
potenza, ed a qualsiasi velodi 


Trasmissione e distribuziont - 
orza motrice, А | 
 Jmpiamti d'illuminazione oo 
lica e privata, Е. 
Tramvie Elettriche. ——— 
Cabestaus, gru, macchine a 
per il servizio dei роп 
Gru a ponte e macchine disi 
Vamento d'ogni specie, 
Macchine d estrazione spec 


brevettate. 


Impianti per comando: laminé 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Lampade ad arco sistema X. Pieper 


" 2 oogle 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J BRUNT e С. 


41-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
: сә ө 


Contatore per corrente alternata trifase 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase = 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


ЭЁ Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Massima sensibilità 


Contatore per corrente alternata monofase 


PE 5 Minimo autocon- 
zumo æ Semplicità 
Robystezza ж 


Contatore 
per corrente cont' nua 
2 fill - 3 fili 


Tipo M. E. 5 


Tipp MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


WAR e å AS 


Chiedere Listini e Prezzi 


Ins. (3. Qristoforis 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per Italia Meridionale e la Sicilia: 
NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Soeietà Ceramica Richard-Ginori ,, 

Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Società Italiana già Siry-Lizars & €. 
di Siry, Chamon & € 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 

UR elettriei ** Thomson OK? Batault 

e C. T. ,,. 

Limitatori di corrente e calorici sistema 
** Lenner ,,. 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 

Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koerting e Mathiesen. 

Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 

Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis “те 


9 Sopraluoghi. ® 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione | ШЦ | 
di macchine ed apparati elettrici U, А М 


Via Gius, Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
ты — d'onore Espos. Tutermaz. Milano 1906 


Contatori d'energia e- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


A “3: Dinamo e motori elet- 
` trici a corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
пе - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
NUIT elettriche - Regola- 
Ir. — ES tori automatici - Ap- 
Wii rt | parecchi di misura 

VARII - Lampade ad arco 
| le% Фк A | e ad incandescenza - 
| 5 Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa ° alta tensione 


Ja — ANA 
LU Fr L'OMA КЁ | ` 
31 1 z FAN - 
и 
| | М 
n [ | I1] n 


E LI Duo (т! BA ШЙ | 
=з m 
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Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza. 


fi SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


—— 


Y 


Ф 


BREVETTA TI 


Limitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni. apparecchio è accompagnato da istruzione 
der la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 

i più esatti 

i piu sensibili 

Facilità ed esattezza di regolazione 
Sicurezza di ‘funzionamento 
Perfetta ‘solidità 
Controllo sicurissimo 
Nessun bisogno di ricambi AS 
Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) 


* 


Prezzo del limitatori Elektron fino a. 125 V. f 


Desi- Elektron 


Elektroa con dispositivo 
guazione | ordinari 


per attenuare la scistilia di distacco 


Amperes | dala2 | da 2!/, | da 41/, | da 61/, | da 817, | da ll 
Pressa а 4 а 6 ad a і! a 15 
cadauso | L. 12,— | 14 80 | 16,— | 18,— | 20.— | 22 — 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektros com dispesitivo 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | da?%,a1!/, | da 2 a 3!/, | da4a 5; | баба 8 
Prezzo cad. | L. 12,— 14,50 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts da !/, a a tJ, di Ampéres 

Da 125 a 250 Volts a а H; » 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivelgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-В 


Questo Studio ha la rappresentanza per U Italia 
e la Svizzera della casa Nalder and 

per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ece., а 
prezzi convenientissimi. 


ý 


Spazio riservato alla 


JE ШЙ RE ИЙ 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 41-99 


con filiali nelle principali città d'Italia 


| ` пе Amministrativi | 


=<- 
| A «амін per l' Italia di 

| Macchine per scrivere | 
. Macchine per riprodurre | 


(Rotary mimeografl, ecc.) si 
_ Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo | 


“IN | 


рш 


| Psercente per Г Italia la Ditta 


ertt ZEISS & C. 


SHAN NON REGISTRATOR C. 


È 
(--_——6m____m—_——@@i 
л 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO i Via Dante, 7 


P D 
Pd r_ A a 


Oonto corrente colla Posta, Anno XXVII 


L'ELETTRICITA 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono : 4-37 1 
ШЧ) ~ Unie Cent. 50 ad ovni ramolamento di indirizzo __ 
NOD Lit Tip G. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 


— 


Karlsbader Kaolin Industrie Gesellschaft È 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino “ Excelsior „ a Zettlitz 
e di Miniere di Ke areae ү ad OTTOWITZ 


ISOLATORI | 


in porcellana durissima per | 
== E. condutture elattriche 
E == nd ALTO е BASSO POTENZIALE 
== — Telegrafo e Telefono 


=> Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 


Assumesi qualsiasi altro lavoro Speciale su disegno o modello 


i ===  Fornitrice degli Isolatori per alta tensione: 
[== IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina 
Es ===" ==  , Km. 106 — Tensione 20000 Volt, 
IMPIANTO soc. ELETTRICITÀ A. F., Torino 
Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone 
Km. 88 — Tensione 32000 Volt, 
IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA 
Km. 31 — Tensione 40000 Volt. 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON 
fm... 18% — Tensione 536960 Volt. 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello. Stato 


e delle principali e plu altri implanti te 
1 r ба 
Soc. di Elettricità 100 sioni superiori al 15000 Volt Rappr. Gen. per l'Italia: 


dell'interno e dell’estero / S i E = 
 ISOLATORE 381 b impiegato nel trasporto ad alta tensinne LYON-MOUTIERS LAZZAR 0 ИН 


Km 185 alta tensione di 56900 volt i] più importante in Europa — TREVISO — 


 Breyeftalo in tutti gli Stati Industriali 
e noto чарреғшеа соте чалезо a frizione Шш е р sicuro 


FORNITORI ESCLUSIVI PER: 


AMERICA - H. W. Caldwell & Son Co. - Chicago. 
AUSTRIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 


BELGIO - Ateliers de Constr. Н. Bollincks - Bruxelles. 
FRANCIA - Wyss e C.ie - Seloncourt - Doubs. 
. GERMANIA - Vogel & Schlegel - Dresda, 27. - 


INSHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill 
Gearing Co , Ltd. - London E. C. & Manchester. 


ITALIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus., Soleure.. 
UNGHERIA - Altenstein & Brant, Budapest VI. 


. 
_u 


PER L'ITALIA: t 


HEINIKS ERBEN & Co., PRERAU austria 


23 Aprile 1908 tr. q FA, 


L ELETTRICITÀ = 


ce 
GA RIVISTA TECNICA SETTIMANALE “© doni N 
DIRETTORE InG, F, E FUMERO gm Numero 
12, Foro Bonaparte MIZJANO — Telefono DN. 24-37 Севт. 50 


cietà Anonima Forniture Elettriche ! 


4 sta * -~ già ATTILIO POZZO & C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
LX бишь Sociale L. 900.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidgrdo, 7 


E Deposito completo Accessori llluminazione Elettrica 
| CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘ie (Vedere avviso interno) J 


FA ABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
а E. BERTETTI & C. - MILANO bei to gu det 


Telegrammi ELETTROBER 


Vedi avviso interno. 


a G. S. ШЇ Anonima per strumenti Bettit 


cià С. OLIVETTI & С, 
"Via Broggi, 4 - MILANO - Telefono 80-65 


Aocomandita per ER 


Applicazioni speciali dell'elettricità 


APPARECCHI PER LA TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
- SPECIALITÀ APPARECCHI DI SICUREZZA - ANTINDUTTIVI 
PER LINEE PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE 


Brev; PEREGO 
bu Lt 


„ым... 


Siemens-Sehuekert | 


Vedi annuncio a pag. XI. 


E Wn miglior antics | Chemische Industrie / A.-G. 
ma i um ntazione degli isolatori per l'Italia: 
tati splendidi ж + PERIN GIOVANNI 
ШР ADMI * Alte referenze * Via L. Palazzi, 9 * MILANO * 
Ч 3 PR SILENZIOSI BREVETTATI 
A O. м. E. т. 
F ORMATO RI Hg COLOMBO I PORE Edi 
, Via Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 


Spazio Disponibile 


210) 


A 
= 
Ww 


— CO 
* 
t 
| 
i 


Milano 1908 — GRAND PRIX. 


| -Buckal Rappresentante Ing. He VELTEN. 
В. WOLF twin чов 


8 - Via Principe Amedeo - в. 


Locomobi e ИШ s c: 
Le migliori Motrici per Luce Elettrica. 
e Trasporti di Forza 


>> 


Economia di combuitibttà 


[5 ёт m In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 э 


¿e К: Yy weit T ST е ug 21 ei f 
ag ene FR E да e Locomobill Wolf. Q 106 - 


Produzione totale 600.000 cavalli effettivi 


ТҮЙ 2 D. - MILANO 


IMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRÚ SPA Jj 


PRIX e due Medaglie d'Oro FUORI CCNCORSO 
all'Esposizione di S. Louis 1904 | all'Esposizione di Milano. rH | 
RÜE E Cavo ad altissima tensione. CADI SOTTERRANEI E | 
IRDONCINI FLESSIBILI | E ШЕШШ 
CE, FORZA ARMATI. "vo 
ONE El ETTRICA. TIPI SPECIALI BREVETTA 3 
LEFONIA PER ALTISSIME TENSIONI. P 
GRAFIA. | 76: + EE 
ln Cavi Telefonici. $ 
ОГ деге! e Sotterranel |." E 


| | | nei Tipi più perfezionati ta 
Materie Isolanti i 
ns 


QM ==. 


Cavi Т clegratici ` PE 


| 
ооло 


Elettriche SOTTOMARINI. 


| 
| NT m Tensione d'esercizio 100.000 Volt. 3 A 
CATALOGHI - PREVENTIVI E CAMPIONI A RICHIESTA. E 


- ` 
- : $ 


B 


Carboni per Lampade ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, ete. i 
Taros 66 PLANIA , І" Qualità, luce tranquilla e brilante 


Cerca 66 SILESIA „„ rper lunga durata di accensione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca opale. 


— — 


RODI per la produzione del carburo di calcio, di futte le dimensioni 4804001000 
SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO 9—————— 


Listini e Campioni gratis a riohieetae 


età Anonima PLARIAWERKE per la Fabbricazione di Cartoni 
È Aveva dente x Fabbrica: RATIBOR 0/8. 


Dorotheenstrasse, 45 


. MABEHINENFABRIK | 


AUGSBURG NURNBERO 


ТЕ 


EB 


ostruzioni speciali 
` 


per acciaierie 


a ferriere 


| 


\ ‚ч oW 

Apparecchi di traposrto [+ Wall 

escaricatori d'ogni genere | eee 
Piattaforme girevoli 27 77 9 
arelli trasbordadori E= = 


MM ———MMMMMMMM————————————————————— 7 


Due scaricatori scorrevoli - Portata 5000 kg. cadauno - Scartamento 56-64 
Lunghezza di scorrimento del carrello 98 m. - Impianto nel porto di Erden. 


T a vapore 


fornite o in corso 
di costruzione 


a u? 


a 
A 
7 
> 


, 7 
`A " 64 ж. ©; 
ili — | nl 


Turbina a vapore da 750 cav. eff. con aliernatore trifase 525 Volt. 
Accia erie Eicken & C.o - Hagen 1/W. 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. = Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 – TELEFONO 70-30 


Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 


Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


т 


Concessionaria GG TU DOR . : 
dei Brevetti u 33 


Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per — applicazione 


Indirizzo Telegratico: è ACCUMULATORE T MILANO 
Telefono: BS -55 


тин CONRAD | гъ | {оз ошо 

Sophie: pranz R. Conta Glogauerstr. 19 (D . i | 
s o" | 9 2*1 
(cs FABBRICA pi APPARECCHI ^ To E 
> dd = 
ВЧ JermNcs ¿gq? 
22255) (Illuminazione Elettrica ма Ваз | $ © : | 
s MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ : = з 

und GAS. @ О » | 


LÌ, KATALOGE aur Catalogo Gratis а Richiesta 
20 WUNSA FRANCO | 


I maggiori esercizi elettrici adoperano ora esclusivamente 


Electro- Emaillon 


| Massima Colkgati Resiste 
in seri 
| sicurezza — Nep" agli acidi 
. d'esercizio & AE É sd ME umidità 
PE x n US 
riconosciuta Y i i 


7 diprova “Ж " Oli, Galore 
bruciato intatto о c 


(Figure e parole depositate come marche di fabbrica) 


| Unisce gli avvolgimenti in Una massa. resistente e compatta 


[Berlin D. 0.5 


Rappresentanza Generale per l'Italia: MONTI e MARTINI 
Via Ariosfo, 20 - Milano -.Telef.| 46-11 


E. А. С. 
ШЙ Aktien-Gesellschaft vorm: Hermann Poge 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


n va vagina 
ema 


. ds | E 
Ar LJ 
| ч 
— 
" pr боена 


Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 K. W. 
&, Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Maferiale Eleffrico 


Via Solferino, 28-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegramm : Materiale Elettrico ‘Telefono Intercomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO | 


heinrich ‘Jingermann 
| MILANO 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Teleiono М. 84-79 


Fornifure complefe per impianti Elefírici 


^^ 


Grande deposito del seguente materiale: 


È Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ас- 
cessori per impianti interni. 


шла дл Аа а SAL 


Porta lampade, Valvole, Jnterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 


Ve” ч” ЧУ” ASILO unm um um Т unm um um um Л ИЕ И ni 


Bracci completi рег 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


un а. А “ы А. Qd 


Tubi,isolanti соп e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 


protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 


OS LS LIA SH SA SA ASAN 


Materiale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale 


‘> A richiesta si spedisce Catalogo riccamente illustrato =: ( 
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CRONACA SETTIMANALE | 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Le emissioni nell'anno 1907. 


L'anno 1907, quantunque contrassagnato nella 
sua seconda metà dalla crisi americana, ch'ebbe ri- 
percussione in tutto il mondo fu assai fecondo in 
emissioni, che raggiunsero un totale di 15,344 mi- 
lioni di franchi. In confronto all'anno precedente, 
che registrò emissioni per 26,650 milioni di franchi, 


lioni. PE 
Ma questa considerevole differenza non è che ap- 
parente. Queste cifre. comprendono, infatti, oltre 
le emissioni propriamente dette, le conversioni, che 
non si possono chiamare emissioni poichè non costi- 
tuiscono nuovi appelli ai capitali. Bisogna, dunque, 


dedurre le conversioni dall'ammontare totale delle 


emissioni. Ora, esse furono. nel 1906, se non nu- 
merose, molto importanti. L’Italia vi contribui spe- 
cialmente con suna massa imponente di 8 miliardi, 
avendo scelto il momento opportuno per realizzare 
la vasta operazione della conversione della sua ren- 
dita 4%. La somma totale delle conversioni rag- 
giunse in quell’anno 10,320 milioni. Nel 1907, in- 
vece, il caro prezzo del danaro c il ribasso delle 
rendite di Stato che ne fu la conseguenza, chiuse 
l'éra delle conversioni. E' molto se le statistiche ne 
*egnalano per una modesta cifra di 227 1/2 milioni. 

3e, dunque, facciamo astrazione da queste оре- 
razioni otteniamo i seguenti risultati di confronto 
(in milioni) :- 


i : . 1906 1907. 

Emissioni totali 26,559 15,344 
Meno le conversioni 10,320 277 
Emks. propr. det:e 16,239 15,067 


Ne risulta che da un anno all'altro la differenza 
їп favore del 1906 non giunge che intorno a un mi- 
liardo. Е’ poco se si considerino le circostanze sfa- 
vurcvoli fra le quali si è svolta una parte notevole 
dell'anno. | 

I prestiti di Stato, di provincie e di città offrono 
ancora un buon contingente alle nuove emissioni. 
Sebbene nel 1907 non si sieno avuti grossi prestiti, 
quali si ebbero nel 1906, specialmente per la Russia, 
la maggiore parte degli Stati hanno fatto appello 
4l credito per somme piü, o meno importanti c l'am- 


Ing. 6. Gola 


TORINO 


Parafulmini in Serie 
Bobine compersate di sicurezza 
Resistenze obmiche e accessori 


accusa tuttavia una diminuzione di più di 11,000 mi- 
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La collaborazione alla Rivista è libera: і mano- . 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della lo:o pubblica- 
zione. 
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FRANCO T 


LEGNANO 


«Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE a ‚ distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a a marcia 
accelerata per impianti elettrici : = a grande velocità. — 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni ; Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 
S 057 . 


AA А E Sistema Parsons. "2 


FRANC 


0 TOSI 


— 


Mane delle principali installazioni esegnite ct tn utn ineo 


E Impianti 


| : Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
Ie 10000 — Milano 4700 — Linares e 

t Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
| Paraguay) ‘14000, (Calle Montevideo) 3600 
| ¿— Santjago ( CAià) 5000 —- Bilbao 1400 — 
| ESampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
гла, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
| Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 


{Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
‘d(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella боо — Chambery (Spagna) 800 — 
| “Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
| gtram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
| zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
{5100 — Spezia, tram, 500 -— Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
гаје Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
«¡Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
gCellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


| 2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 


Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor-. 


ost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
lhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
Шапіра (3 motrici) 25ğp — Cotonificio Richard 
\ Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
ч Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
“brica di cemento, Langerich (Germania) тоо 
,»— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
«500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 —. Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
72690 Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
¿350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 


Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 


brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


| terinoslaw (Assia) 1200 — Perugia 550 — . 


Elettrici: , ~ 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa боо — Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo тобоо — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 350 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare -Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 - Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Ægitto) 300 — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320. 
— Soulas Buenos Ayres, 800° — Molino, ' 
Sampierdarena, 1600 — ‘Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum. (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Mojipo Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura LOmbarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
“Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA. 


Impfantt per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- 
boalternatori 


‘Impianti elettrochimici 


Trastormatori con 
raffreddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO 
ad ойо e ad aria i ÀÓÓ— á(—Á 


Generatori e Motori - Conduttoel e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Lt- 
liput per corrente continua ed alternata, 


Lampadine ad incandescenza ed ai tantalio 


Motori speciali per 
‘ qualunque industria 


Quadet distribu- 
; qe a consumo ridotto. 
zione completi - Inter- 
P hi Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
| ruttori, apparecc е0 tima richiesta, differenziali automatici, и 
pet qualungque tensione, Limitatori di corrente, eco, 


Stadio ed esecuzione di impianti pet 


Ф. Teamvie. di misura e controllo, 


da quadro, laborato» 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- , rio, elett fici 
ranee, sopraelevate, sospese. : 

Implanti di trazíone per miniere, Centralt e apparec- 

Applicazione dei sistemi a corrente conti- chi telefonici 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase е Impiantt d'avvisator£ 
trifase. d'incendio e di ronda. 


N Telegrafi, . 


12D Orologi elettrici, Indi- 
O catori dí livello d'acqua, 


accenditori di mine. 
Uffici Tecnici: 


Indicatori di velocità e con- 
Genova, 01а S. Lorenzo, 8 - Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Nipoli, Piazza 7 Settembre 


. per marina e miniere - Telefoni. 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic. per elettrochimica e metallurgica, 


tagiri - Trasmettitori d’ordini 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ | : 
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montare totale di simili operazioni raggiunse 5 1/2 
miliardi, mentre aveva raggiunto 6,142 milioni nel- 


l'anno 1906. 


Ma è sopratutto sul terreno delle imprese ferro- 


viarie e industriali che una grande attività si é ma- 
nifestata. E' interessante a questo proposito di mi- 
surare i bisogni mostrati dai principali paesi clas- 
sificati fra i grandi ,sollecitatori di capitali durante 


i due ultimi anni Са milioni) : 

Germania . . . . . . . , L555 522 
Stati Uniti . . . . . . , 3.155 3.587 
Francia e Colonie . . . . . 431 796 
Inghilterra e Colonie . . . . 1.399 1.435 


Due paesi sono sopratutto interessanti a conside- 
rare. Da una parte, la Germania, la quale ha visto 
nel 1906 la sua industria prendere un notevole svi- 
luppo. Nel 1907, invece, essa si vide forzata a mo- 
derare le sue aspirazioni e i suoi appelli al credito 
furono per ‘più di metà inferiori a quelli dell'anne 
precedente. Essa soffre in questo momento di ta!c 
troppo rapida crescenza e la persistenza del caro 
prezzo del danaro sul mercato di Berlino in contra- 
sto con l'abbondanza che esiste sugli altri graudi 
mercati regolatori è la prova della difficoltà momen- 
tanea in cui si trova, aggravata ancora dalla crisi 
industriale che si svolge. 

D'altra parte per quanto riguarda gli Stati Uniti, 
si vede che le emissioni di questa categoria non so- 
no per nulla rallentate. Al contrario, esse aumenta- 
rono da un anno all'altro di mezzo miliardo. Là, lo 
sviluppo dell’industria, in questi ultimi anni, fu fan- 
tastico. Ma anche questo movimento vertiginoso 
venne bruscaniente arrestato dalla. crisi scoppiata 
nelle note circostanze. 

In questo momento, dunque, ci.troviamo in un 
periodo di rallentamento dell'espansjone industriale 
durante il quale i capitali saranno meno sollecitati 
di prima. Poi, a poco a poco mercè l'abbondanza 
del danaro che già ha cominciato a palesarsi, gli 
alfari riprenderanno il loro corso normale e tende- 
ranno a nuovo sviluppo. | 
Ferriere Italiane, Roma - (Capit. L. 24 milioni). 

Ecco un sunto della relazione del Consiglio sulle 
risultanze dell'esercizio 1907 : 

Della crisi che, ovunque, lasciò traccie — dice 
la relazione stessa — l'azienda delle Ferriere Italia- 
ne quasi non risenti. Le altre aziende ch'essa gesti- 


sce, o nelle quali ha partecipazione procedono nel, 


loro svolgimento e su di esse così viene riferito. 
Per la Ferriera di San Giovanni i lavori di tra- 
sformazione sono quasi ultimat’ I risultati tecnici 
ed economici di tale trasformazione si vedranno nel 
venturo anno. Intanto è assicurato che la Società 
avrà un impianto moderno che permetterà rilevan- 


ti economie nel corso delia lavorazione del ferro 
y 


mettendo in ottima situazione la Societá stessa di 


fronte alla concorrenza. 


Efrem Lafleur J nee dei pe ata | 
JS и xx. JA 


tensí опе. 
INTRA di Maggiore) • Impianti di illuminazione. 


[ [ 0 | 
fe ciau OSS 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


C. OLIVETTI & C. 


С; MILANO 


4 - Via Broggl-4 
lalo 


Registratore elettromagnetico a cata continua. 


Strumenti di misura per elettricità 


i | Industriali e di precisione ° 


x Indicatori - Registratori 


Gran Premi 
fra Pene — MASSIME ONORIFICENZE юте 
Adottati nei più grandiosi 
Impianti ‘Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


BELLI 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 | 


. CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM 
Motrice Bellis di 3000 HP. per una potenza complessiva dl 21000 HP. 


Li 
— = - ы... -— а AAA NES — „„._ __ _ „_ 


MOTRICI VERTICALI A RAPIDA ROTAZIONE 


e a lubrificazione automatica forzata Compound ea tripla espansione 


[ШЇ completi di condensazione a miscla è a ролі di qualunque Ший | 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 700.000 HP. installati 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI | 


Ufficio di st ias per l'Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 : Milano lod 
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Per l'acéidleria di Torre Annunziata si sta stu- 
diando un aumento d'impiànto che va imponendosi - 
pel.consumo sempre maggiore del ferro omogeneo. 

Alla miniera di*Casteani continuano i lavori di ri- 
cerche con ottime promesse : sono lavori, come sem- 
pre del resto nelle miniere, a scadenza un po! lunga, 
ma entro l'anno si spera di poter concretare qual- 
‘che importante e profittevole risoluzione. 

Le Acciaierie italiane nelle quali le Ferriere sono 
sempre largamente interessate hanno dato anche 
quest'anno risultati molto soddisfacenti; è special- 
mente da notarsi l'aumento costante da un anno 
all'altro della produzione dell’ acciaio a prezzo molto 
conveniente. 

La Mineraria ed Elettrica del Val d Ке, della 
quale le Ferriere sono pure importanti azionisti, ha 
completato e messo in attività il suo impianto elet- 
trico: sin dall'inizio il servizio ha proceduto in mo- 
do inappuntabile, Firenze e Sicna già da alcuni mc- 
si sono allacciate, Prato lo sarà in questi giorni, 
e poichè l'unica incognita che si aveva, il consumo 


di lignite per Kilowatt prodotto si è-risolta con una ` 


cifra inferiore a quella prevista, così si possono fare 
previsioni buone per lo esercizio futuro; il costo 
dell'energia sarà infatt! sicuramente inferiore а] 
quello di tutti gli impianti similari. 

La Società Ilva infine continua nei suoi impianti, 
impianti che, dato l’attuale ribasso dei prezzi dei 
metalli, ammonteranno ad una cifra. alquanto infe- 
"iore al previsto: essa mercè le interessenze in altri 
alfari industriali, ha potuto dare insino ad oggi il 
suo dividendo senza quasi approfittarsi del diritto 
statutario di fare prelevamenti dal capitale ; e da 
quanto risulta dalla relazione all'assemblea la situa- 
zione non cambierà cioè si potrà continuare a far 
conto su questo dividendo anche durante il prosic- 
guo della costruzione dei suoi impianti. 

ll bilancio compilato con criteri. | prudenziali pre- 
senta le seguenti cifre: | a 

Лио: Contanti L.*187,521.92 ; effetti da esige- 
IC 103,717.43; materiali vecchi 2364702.74 ferro la- 
"orato 1,853,009.36; lignite 2,411.20; generi, com- 
bustibili, cilindri 836,921. 12: debitori diversi lire 
5.877,404.35; titoli di proprietà 10,651,132.12; Fer- 
riera di San Giovanni Valdarno 1,835,851.20; id. 
di Torre Annunziata 3,005,862. 97; id. di Piombi- 
no 589,359.49; id. di Terni 250,068.05; Miniera di 
Casteani lire 210,423.55; Conti d'ordine : Titoli de- 
Positàti presso pubbliche amministrazioni 316200; 
titoli.in deposito a cauzione 500,000; debitori per 
avalli 3,346,202. 

Passivo : Capitale sociale L.. 24,000,000 ; fondo di 
riserva 213,038.02; creditori diversi 1 ‚803,1 36.60 
lire; Conti d'ordine: Titoli depositati per nostro 


4 


conto 316,200; -cauzione amministratori 550.009; 


creditori рег avalli lire 1,346, 293.60; differenza at- 
tiva 2,752, 210.89. 


S A F E, Società Finonima Forn Forniture Elettriche 


MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Filiali; Genova. Via Consolazione, 77 - 
Fitenze, Via DE 39 - Torino, Via = 
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SOCIETA ITALIANA. 


Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


Lampai q flamenta ШШ 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
[Еш „ 100. С. CLERICI e C. 


0001-008 8)84ng - ejepue» Jed JJEM | QUINSNOI 


Si риф usare tanto per corrente continua che alternata 
910 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA- SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Mon ennerisce - Dà lace bianchissima . 


LA PIU DIFFUSA IN T IN TUTTO IL MONDE 


451 fabbrica in: ' 


Italia: Soc. Italiana Lampade Blettriche Z - Via‘Broggi; 6, Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue'de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Lohdra. 

Germania; Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spaana : Società Spagnola. ‘Lampada Z - Barcellona.. . — 

Svizzera: La Soci Rigi - Goldau. 

Russia: \Varshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

501019: Compagnia delle Lampade Zitcone - Мога А Bruxelles. 
* | ecc, ecc. 


| nr — . i j " 
A. E. 0. --THOMSON HOUSTON 
e E e 
SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20 26 


Y 


DIREZIONE DI ROMA 
Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Lueo) 


TRAZIONE А CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monotaseda 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


li sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad годі ha z suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


| Vetture’ Numero e potenza 
Km automotrici dei motori Tensione 


Niederschoeneweide-Spindiersfeid (presso Berlino) - Ferrovie 


dello Stato Prussiano. . . . . +. +. e e e o oà 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Vot 
Stubaithalbahn (Tirolo) - 2 Btubaithalbahngesellsohaft 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaur .| 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . . . T.— 2 2 da 100 HP 6000 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - Ferrovie dello | 

Stato Prussiano. . . . . +... . +... .. 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 
Victorla-London Bridge - London-Brighton and South Coast 

Ну; СО; a.m oce xe ur 8^ ж оэ ж O - 19s D 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costrusione ed | | Е | 

esercizio di Ferrovie dario suooe italiano . . . . . 34.5 10 2 da 65 HP | 6000 » 
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E' noto come l'assemblea approvasse all'unani- 


mità lc proposte del Consiglio pel riparto utili con 
un dividendo di L. 20 per azione. 


Ferrovie Novara-Seregno, Milano - (Capit. L. 6 
milioni versato). 
Presieduta dallavv. Augusto Ferrari, 


del Consiglio d'amministrazione si tenne l'assem- 


presidente 


blca degli azionisti, 
12,000 azioni. 


La relazione del Consiglio sull'esercizio scorso . 


venne letta dal consigliere delegato, comm. Carlo 
Castiglioni cd in essa si esposero i dati più precia 
a dimostrazione dello sviluppo crescente del traffi- 
co sulle linee scciali. I prodotti sulla Novara-Se- 
regno passarono da L. 1,045,881.37 del 1906 a un 
milione 223,182.26 nel 1007 с quelli della linca Val- 
le Olona da L. 61,952.96 a 77,245.40. 

Va notato che i prospetti dei primi mesi dell'e- 
sercizio in corso accertano che l'aumento dei pro- 
dotti non ha subito c sembra destinato a non su- 
bire, si spera per lungo tempo, nessuna diminu- 
zione. | 

Finalmente, poi, soggiunge la relazione, il Co- 
mitato promotore per il completamento della linca 
della Val d'Olona, ha avuto notizia che il Consiglio 
Superiore' dei Lavori pubblici ha emesso il suo pa- 
rere, confcrme in massima alle previsioni del Com:- 
tato stesso, cscludeudo cioé la domanda della Nord 
Milano, per la linea Vedano Olcna-Stabio, e propo- 
nendo la concessione della linea Lonate Сероіпо- 
Mendrisio, ma senza il raccordo Cantello-Malnate. 

Si studierá a fondo la cosa e a suo tempo saran- 
no sottoposte quelle decisioni più convenienti per 
la Società. 

Oramai si rende necessario il graduale rimborso 
effettivo del capitale sociale e perciò quanto prima 
sarà convocata in adunanza straordinaria ad appro- 
"are un piano generale di estrazione. di tutte le A- 
zioni e le conseguenti modificazioni di statuto. 

Jl cav. Giulio Borgomaneri lesse la relazione dei 
Sindaci confermante i costanti progressi degli in- 
troiti dell'azienda, introiti che si annunziano in au- 
mento anche nell’esercizio in corso, attestante della 
massima precisione e diligenza nel funzionamento 
della contabilità sociale. 

I sindaci proponevano poscia с l'assemblea ap- 
provava con manifesta compiacenza il seguente or- 

dine del giorno: e 

«L'assemblea degli azionisti della ferrovia No- 
vara-Seregno, udita la relazione del Consiglio di 
amministrazione, e il rapporto dei sindaci, viste le 
risultanze del bilrincio chiuso al 31 dicembre 1907, 
riconosce ed approva il bilancia stesso, che presen- 
ta un utile netto disponibile di L. 356,394.18, ri- 
partibile a termine dell’art. 36 dello Statuto sociale 
nel seguente modo: L. 50,000 al fondo rimborso 
capitale; 40,000 alle 3200 azioni Anticlasse in ra- 
ERASE 
Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone cordizion!, Per (schiarimenti Ant. 
Daneo”- Stadio teca: - Ortona a Mars. 7 
(ie —«——_{. 
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CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 

The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 

It R. Istituto Tecnico Superiore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


aa ——— $ 9 $4 ——— —£———————— 


“DORA, | 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in Беота - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


miri ottici 


Grandi batterie per illuminazione e forza 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
Illuminazione di Veicoli · 


GRANDE FABBRICA ' 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Futomobili Elettriche 


e di Accessorii per llluminazioze Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


| Sí eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
èe——__1000____ 


materiale di linea 
Ing. L. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 2 


—— 


: 
: 


00000 


end 
Qm 
x——== 
= — 
== — | 


Agenti per l’Italia e Svizzera della 


THE OHIO BRASS COMPANY 


Casa fondutu nel 1979 


FERDINANDO MANTEGAZZA a REGAZZOLI 


MILANO 

via Larga 18 - Telet. 82-60 Officina Industriale. elettrica 
Ti Impianti completi forza e luce 

i REINA зи -=== Progetti e preventivi a richiesta 8 082 


Ing. S. BELOTTI & €. 


Telefono: 73-O3 — MILANO — Per teleg. - Ingbelotti 


E 


REOSTATI 


per qualunque applicazione 


d’ eccitazione 
avviatori : 

controllers ===== : 
per teatri 

per carica‘ batterie = 

per regolazione feeders 


| per lampade ad arco 


рег proiettori 


per taratura contatori BATTERIA di REOSTATI WARD LEONARD per scena 


con dispositivo per comando indipendente e simultaneo 


per laboratori 


del singoli circuiti, 


u_rmyocroc-=—==-f@}lî'f'f' =; ’’-(-e>==< 


Resistenze Unitarie WARD LEONARD 
4 MILIONI GIÀ IN USO 
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sione di L. 12,50 per azione; 261,250 lire a favore 


delle 20,900 azioni di proprietà in ragione di lire | SOCIETA’ ANONIMA 


12,50 cadauna ; lire 5,144.18 a saldo da riportarsi 


a favore dell'esercizio 1908. 

Rieletti a consiglieri, Luigi Mapelli, Carlo Gu- 
stavo Prandoni. Rieletti a sindaci effettivi: Borgo- 
maneri cav. Giulio, Bonsignore Nicolò Luigi, Cat- 


taneo Alessandro. A sindaci supplenti: Castiglioni BIASCA (Svizzera) 


nob. Cesare, Risi rag. Carlo Francesco. 


e... ер 


` 
Società anon. Officine di Sesto San Giovanni Val- ; 


vecchi Abramo, Мапа. un | Specialità esclusiva: 


Presso la sede sociale in via Ariberto 13, si ten- 
ne in seconda convocazione l'assemblea ordinaria 
e straordinaria di questa Società ehe ha un capi- 
tale versato di 6 milioni. 

Erano presenti N. 61 azionisti rappresentanti in 
proprio e per procura 82,000 azioni. 

Il Consiglio i'lustró l'esercizio chiuso al 31 di- 
cembre 1907 con una dettagliata relazione che di- 
mostra la vitalità dell’azienda la quale, nella sola , 
sezione metallurgica ebbe nci dodici mesi del 1907 
una cifra di vendite per L. 4,201,747.23. 

Venne approvato il bilancio che chiude dopo am- 
mortamenti prudenziali coll’utile netto di L. 680,540 
così ripartiti: L. 34,027 alla riserva; L. 38,790.78 
al Consiglio; L. 600 mila agli azionisti in ragione 
di L. 2,50 per ogni azione da nominal: L. 25; lire 
[721.22 а NUOVO. 

Venne confermato a consigliere il sig. rag. En- 
rico Piazza e rieletti a sindaci effettivi i signori ing. 
Emilio Tansini, ing. Achille Manfredini, Cervo 
Diena. A sindaci sunplenti i signori Manfredi rag. 
Antonio e Della Giusta avv. Adolfo. 

Nella parte straordinaria 1 Consiglio espresse in 
una speciale relazione i criteri, che lo decisero ad 
effettuare il provvedimento annunziato nella precc- 
dente assemblea del 5 maggio 1907 tendente a se 


parare gli interessi delle due Sezioni — Metallur- ; 
gica ed Elettrica — che costituivano l'azienda so- 
ciale. 7 


Valendosi delle facoltà conferitegli dallo Statuto 


cedette le attività diverse della sezione elettrica con- т: 
tro ritiro di 126,000 azioni da nominali L. 25 della f | 
Anonima Costruzioni Elettriche e Meccaniche. з a 


Questa Società, amministrata da un Consiglio 
composto di persone specialmente competenti, ha a ТИ : 
per iscopo Ja costruzione ed il commercio di quanto | per USI diversi 
formava l'oggetto della Sezione Elettrica. Il Con- | 
siglio propose di distribuire agli azionisti tali 120 
mila azioni della Anonima Costruzioni Elettriche e 


meccaniche ritirando dalla circolazione 120,000 del- Marcia silenziosa 


le proprie azioni e riducendo cosi il capitale sociale 


da 6 a 3 milioni a norma delle disposizioni stabilite Massimo rend imenfo 
dall'art. 9 dello statuto. 

L'assemblea ratificó l'operato del Consiglio ed 
approvò all’unanimità la riduzione del capitale a tre 


жни franco domicilio == 
Cercansi Rivenditori 


FONDERIA MILANESE DI ACCCIAID 


Getti in Ferro dolce e Acciaio 
d'ogni forma e dimens:one 


MILANO: — Corso Lodi 


GETTI in 
.ACCIAIO 


В |. 8 | 
M oto | Л | TA per combustibili liquidi di 
Vereinigte Mascbinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A.-G. 


basso. prezzo costrutti dalla 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


—.---]k VIA MONTEBELLO, 86 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


„Motore da telaio —— === R Ei EY DT, 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione === 


dl ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


a Mento minimo garantito 83 ojo ©" SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA «а 


leppresentanti per l'italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Шш - Tit Curie йи, 20 - Tubus 61-53 


2 Aprile 1908. ý RIVISTA 
milioni mediante l' assegnazione agli azionisti di que- 
ste attività sociali. | 
Il pagamento delle cedole avrà in: col 30 apri- 
le corrente e verranno in tempo pubblicate le nor- 
me per il contemporaneo. ritiro dei titoli. 
Società idroelettrica dl Cerro al Lambro, ~N апо - 
(Capit. 1 m lione versato). 


All'assemb:ea ordinaria era rappresentata oltne 
la metà del capitale azionario. Fu approvato il Bi- 
lancio al 31 dicembre 1907. L'escrcizio presentó 
molteplici difficoltà sia’ d'ordine tecnico che ammi- 
nistrativo, difficoltà che ora si possono considerare 
come superate avendo cominciato il suo regolare 
funzionamento l'impianto idraulico. La Società ha 
già potuto collocare una parte della forza di cui di- 
spone a Lodi cd a Melegnano e riceve ora di con- 
tinuo numerose richieste d'energia. 

Vennero nominati consiglieri i signori: Gavazzi 
ing. cav. Giuseppe, Giorgetti ing. Gian Teodoro, 
Merizzi ing. Giacomo, San Pietro avv. Michele fu 
Angelo. А sindaci effettivi vennero eletti i signori : 
Castelli avv. Giuseppe, Manfredi rag. Antonio, 
Verga ing. Luigi, ed a supplenti i signori: Merza- 
гога rag. Pietro e: Viglezzi rag. Luciano. 

Società milanes» d’industrie meccaniche, Milano 

- (Capit. L. 800 'mila). | 


Alla sede della Società a S. Cristoforo ebbe luogo 
l'assemblea generale ordinaria dei Loci della So- 
cietà Milanese di Industrie Meccaniche, con l'in- 
tervento di N. 22 azionisti, rappresentanti N. 20,789 
azioni. 

Il Consigliere Delegato a nome del Consiglio fe- 
се una dettagliata relazione sul lavoro.di assesta- 
mento dell’azienda eseguito a tutto il 31 dicembre 
1907, dopo di che l'assemblca approvò il bilancio 
chiuso alla data del 31 dicembre 1907, e procedu- 
tosi alla nomina di un consigliere di amministrazio- 
ne, venne rieletto il sig. prof. ing. Giuseppe Pon- 
ло. А sindaci effettivi vennero poi rieletti i signo- 
ri: ing. Emilio Lüling, Giovanni Baschiera c rag. 
Odoardo Fontana, ed a sindaci supplenti i signori : 
rig. Luigi Stobbia e Macchi Giuseppe. 

Venne infine data autorizzazione al Consiglio di 
continuare e concludere le pratiche già iniziate per 
una combinazione con una Casa estera, per un nuo- 
vo indirizzo ed incremento dell’azienda, con inca- 
rico inoltre di sottoporre ad una prossima assem- 
blea quelle migliori proposte atte ad assicurare il 
definitivo assetto alla Società. —.- 

Società italiana per il carburo di calcio, Roma - 

(Capit. L. 9 milioni). | 

A Roma ebbe luogo l'assemblea ordinaria e stra- 
ordinaria degli azionisti di questa Società. 

La produzione fu, nel 1907. di 24,822 tonn. con- 
tro 23,624 tonn. nel 1906; e la vendita fu di 26,503 
tonn. nel 1907 contro 25,225 tonn. nel 1906. 


SOCIETÀ ANONIMA 


Ful aer per la fabbricazione di LAMPABE a INCANDESCENZA 
; Sede in Genosa 


La più grande fabbrica italiana del genere 


TECNICA... 
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SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ED ESERCIZI 
ER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


e ACCOMANDITA P 


GADDA &C 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, Via CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI * 
APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
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ROMA: VIA Cavour, 82 


- S. MOISÈ, 1463 
FIRENZE: - Via RONDINELLI, 1 


GENOVA: 


VENEZIA: 
TORINO: 


——— 
o. 


UFFICI: 


- VIA XX SETTEMBRE, 31 


TURBOALTKRNATORE DA 3000 HP 


- VIA ARSENALE, I4 


Lopovico Hess 


| MILANO TE 

Telegramni: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 

o 7 т е 
| Casa fondata nel 1895 
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RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN- ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI I. L. Z. 


AAA D" tà A 


| TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,, E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 
. LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 


o MIE T A LE E Y > _ — 


Ualvola «e» bipolare 


=== CON INTERRUTTORE == 
^ adoperabile fino a 500 Volt 


——- A oe ———— — 


It [| 


] 


Valvole Bergmann 
— e Cassette di ghisa — 


MORSETTI pi CONGIUNZIONE e ob DERIVAZIONE 


mmu „= м SESSI SASA A 


\ 


осина listino N. 51 


23 Aprile 1908 - 


П prezzo di vendita venne mantenuto allo stesso 
limite che nell'anno precedente. 

L'utile netto dell'esercizio fu di Lire 2 milioni 
799,777.58, il che permette la distribuzione di un 
dividendo di L. уо. per azione. 

Nell'assemblea straordinaria si deliberò di por- 
tare da 7 a.9 il numero dci Consiglieri d'ammini- 
strazione e che le 36,000 azioni del valore nominale 
di L. 250 possono essere rimpiazzate con 72,000 a- 
zioni da L. 125 ciascuna. 


í 


| Società anon. Officine elettro-ferroviarie, Milano - | 


(Capit. L. 3 milloni interamente versato). 


Ebbe luogo l'assemblea ordinaria degli azionisti 
di questa Società. 

Erano presenti М. 43 azionisti rappresentanti N. 
17,015 azioni delle N. 30,000 costituenti il capitale 
sociale. 

Presiedeva il presidente della Socictá commenaa- 
tor Luigi Fortina. 

Aperta la discussione sulla rclazione del Consi- 

glio e sul bilancio, eli Azionisti, dopo aver tributa- 
to vivi elogi al Consi-lio ed alla Direzione per gli 
ottimi risultati ottenuti giá nel secondo esercizio, 
approvarono all unanimitá i bilancio stesso. 
. Gli utili dell'esercizio ammontano а L. 179,499. 54 
e permettono, dedotte le percentuali statutarie, di 
assegnare il 5 1/2 % al capitale sociale, ossia di 
pagare L. 5.50 di dividendo per ognuna delle 15,000 
azioni di prima emissione e Lire 3,45 per ognu- 
na delle 15,000 di seconda emissione che parteci- 
pano agli utili pro rata dei versamenti, come stabi- 
lito a suo tempo : sopravvanzano L. 374.65 che pas- 
sano a conto nuovo. | 

Furono rieletti a consiglieri i signori: Jarach 
Moisè, Lebole rag. Luigi e Finzi dottor Giorgio, 
e fu nominato a nuovo consigliere il sig. Abbiate 
avv, Mario. 

A sindaci effettivi furono eletti i signori: Locarni 
avv. prof. Vinginio, Giana geom. cav. Emilio е 
Ravazzoni ing. prof. Ugo; a Sindaci supplenti i 
signori: Gola rag. Antonio e Giani rag. Benedetto. 


Società anon. meccanica lombarda, Milano (Offi- 
cina in Monza) - (Capit. L. 1,600,000 int. vers.) 


Il 31 marzo, sotto la presidenza del presidente 
on. marchese senatore Ettore Ponti, ebbe luogo 
l'assemblea generale ordinaria di questa Società. 

Erano presenti 36 azionisti portatori di N. 4327 
delle 8000 azioni costituenti il capitale sociale. 

П Consiglio nella sua relazione agli azionisti pre- 
messo che il riordinamento apportato nelle officine 
cd i miglioramenti di lavorazione introdotti ed ap- 
plicati nello scorso esercizio hanno intensificata la 
produzione e stabilita su solide basi l’industria so- 
ciale, fa noto il suo proposito di provvedere a tem- 
po opportuno a completare l’aumento del capitale, 
già contemplato nello statuto perchè le Officine So- 


Selve Fratelli (Muta mus romm 


Filo e verghe ottone e rame 
SPECIALITA’ 
DONNAZ - Val d’Aosta filo e corde di rame 


RIVISTA TECNICA. tren 
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| DEPOSITO DI LAMPADE AD pow "n 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE” INALTERATA 
Carbon! elettrici - Accessori per Impianti elettriel 
isclatori di porcellana - Brace! stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per Pac 008. 

AUGUSTO HAA 
Via Pietro erri, Y » MILANO + - Via Pisére Veset. Y 


¿ES vuicanizzata ameri 


MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 
© mesi Telefono 94-15 


Кдн DEPOSITO mpito 61/0152 вл. 


Fabbrica di Conduttori elettrici isolati 
——— p prodotti affini ——— 


y 


E.BERTETTI « C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 


per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


S) 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Trem Vigentina) 


TELEFONI: 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


М) 


STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e deila Biblioteca dell'E:ettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 21 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elef- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pgatiche amministrative. 


7 _ 32.7 


Inc. MARIETTI « €. 


PREMIATA. FABBRICA. | 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO | 


Vie S. Quintino, 19e rDelefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualitá 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN 6 С. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione dí lavori di Amianto indurito c di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isoianti tipo americano con asciugamento al forno cd all’aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN = 


Fabbricati col medesimo sistema | 
e nel medesimi tipi e varietá della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia . 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, coy Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO S84- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa, 
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SOCIETA ITALIANA 


GANZ 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


ATO 


== Alternatori - Motori = 

[Trasformatori - Convertitori 

Dinamo e Motori a corrente continua 
“LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


=== Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock'& Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante 


=== Parigi - New York - Sidney 
Procuratore Generale 
per l Italia 


Officine: Glasgow - Oberhausen 


Inc. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


Í CALDAIE A VAPORI 


Elevato rendimento 
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Economia di manutenzione 
Pressioni elevate 
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Massima sicurezZl 
Caldaie Bebcock 4 Wilcox сов surrisceldetore. E 
Esposizione Interna- 


zionale Milano 1906 GRAND PRI 


Surriscaldatori di vapore 


o 


La piv grande 
== OnorificenK 


Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


| Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 ma. di superficie 
CALDAIE MARINE 


>» >» 1.300.000 > » 
IN ITALIA › » 14000 > — » 
Economizzatori-Riscaldatori | 


Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


ARS AA IAS AAA с <= 
INT — codi 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Pace.N. 10 


1а 


MILANO, V 


Sede in 


N 


TRASFORMATORI 


MOTORI 
FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Browne Boveri-Parsons 


DINAMO 


. 


per accoppiamento diretto con ge- 


neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cerhvale è Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 
Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichfenberger e Ori - Torino, Via Lagrange, 29 
» 


- Venezla, S. Moisè, 2065 
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Per il Veneto: 
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SOCIETA NAZIONALE 


IESPLILIS C C 


FICINE.SAVIGLIA 


T ORINO - Via XX Settembre, 4O - TORINO 
EAS Capitale Sociale L. 4.0c0.000 @ 


Impianti Elettrici Completi к ж 
Alternatori Dinamo + ж х > 
Trasformatori - Motori * + x ж 
Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico * x + + x * * * 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 

тшше e Заа В. 
Gru e Argani a comando elettrico e 

amano x ж + * k * * 
Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


e .. ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 
PALERMO - Luigi Langiero, Via (^ go 
Villarosa, 8-а 8-6 
GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


‚ COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J BRUNT e С. 


1-43 Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, m 
А co e 


Contatori di Energia Elettrica ^^^ ^^ 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase = 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati ~ induttivi e non induttivi 


i. { o [] | Es | 
> fo - ali per quadri Contatore per cor;/.-t» «lt:rnata monofase TE 13 | pos 
di distribuzione == ^ YS а. в 
и Y 009009080- 
ERE NL 


Massima sensibilità 


M Minimo autocon- 
fumo æ Semplicità 
Robustezza: ж 


| Contatore 
fer corrente cont'nua 
2 441-3105 


Tipo M. Yt. 5 


"Pipo MR 1 


- LABORATORIO 


per 
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TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 
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Chiedere Listini e Prezzi 
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Ing. Silvio D 
ca SCHIO inr "REGOLATORI - SERVOMOTORI 
e ! DI PRECISIONE 


Mi yr 
Trasmissioni 


I 
i 


perfezionate 


AC TA 
Ginnti a 
frizione | 


З Giunti elastici 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato ' 


15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


Motori ad olii pesanti “OTTO, 
TIPO VERTICALE ` 


de 20 а ВОО cavalli 


Consumo olio da 180 a 200 grammi per cavalio effettivo ora 


Funzionamento conforme al brevetto Diesel, Vol. 27, N. 32915 


| IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Societi Anonima Forniture Tm) 


già ATTILIO Pozzo & €, — LORENZO Tommasi ALIOTIT 

== ( 'apitale Sociale L. 800.000 - Interamente cersato === 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo М. de 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 


FILIALI SENOVA FIRENZE TORINO 
— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis | 
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Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN' PORCELLANA === 

— ————-pER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 


Ist ti di misur 
ante x my ar HS. $ Dr. PAUL MEYER A. G. A. G. - BERLINO | 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. | 
ad arla compressa ) N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. | 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA dei materiale brevettato contro le frodi — | 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS | 
к MERCE SEMPRE PRONTA *—— | 


6 Allgemeine Т ТЕТ 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogni fipo, io fogli fessibili e duri, io tuffi gli spessori: 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
(—= TUBI MICANITE == 


"le centrali, н Ditte elottrofecniche, gli Installatori e i Rivenditori rolas rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


. Via Manzoni, 31 | 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & C. 


TORINO 


viv 


Fabbrica di fili isolati e cavi 


F per impianti, di 
GE. ar dian. eres АР 


Trasporti di energía 


Trazione 


Illuminazione 


Telegrafia 


Telefoni 


Go | 
FUNI METALLICHE 
; v oo 
——«$ Cataloghi e preventivi a richiesta >—— 
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G. M. B. H. 
Sindacato fra le Fabbriche Europee | 


di lampade ad incandeseenza 
Società con capitale limitato 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 


Telegrammi: Vauvauge Berlino 


Goa A e e э 
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IMPORTANTE з= 
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| | 
Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti | 
delle | 

Lampadine speciali | 

| 


Rappresentanti per l'Italia: ||. 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


incandescenza 


MILANO, Piazza Castello, 11 


Veneto e Italia Centrale: | 
Ing. Qaiabrega, Licbtenberger 8 Ori 
Torino - Filiale di Venezia —— 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 


Candia & Co., Napoli 


| 
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N ucvo listino dei prezi 


dal Dicembre 1906 | 
| 


Vendita solo ai rivenditori. 


Curboalternatore da 3000 Kwats. 


Mucchinario Elettrico 


——- D'OGNI GENERE 


| pou COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


iaia í igli, 2 
Sut. I. Lahmeyer di Elettricità AS 


Шеге: FELTEN e GUILLEAUME - LAHMEVERWERKE А. G.- mancus aiv Filiali a - ROMA - NAPOLI 


POSSET PAS сж 4 
T CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI A 


E PRODOTTI AFFINI 


LIVORNO 


CAV ELETTRICI 


PER 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 


FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 
E 


J 4 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO • Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: uz 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


4 o! MATERIALI ED ACCESSORI 
рек IMPIANTI 


X TURBINE 
f, 


I DINAMO 
ALTERNATORI 


Р RINO- VIA LAGRANGE 2° 42 
A EVI) SAN ЧҮҮЛ 


CIS d 
RA 


~a 


66 Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 
"N IIM ls) ° ә WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


Li: Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino Фф очева 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


— i . Reostati — Moderatori di luce. 
m 2 P Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
| сїегї (giá parecchi in funzione). 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- | 2 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, — 
caffettiere, tejere, ecc. Y 


Ac. 7 Medaglie d'Oro DA 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«> GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. sto 
б ^« жеке 
i LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS 


D 


ec 


| SOCIETÀ. ITALIANA 


SIRY, CHAMON & C. 


PALERMO : ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 
Viale P. NS 21-23 | 


Contatori di Energia; Elettrica | 
SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI | 
" OK m “BT, ED “АСТ, " "s 


per — distribuzione, tensione ed d intensità | | 


“Contatori per NX "o mE 
Contatori a doppia тапта. 
Contatori ad «сейшда di forfait. 
. Contatori per alte tensioni. 


ISTRUMENTI DI MISURA 


Voltmetri - - Amperometri - Wattmetri 


| Indicatori е e Registratori 


Industriali. e di Precisione 


E portai и Verifica 


- ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - - FASOMETRI 


PIROMETRI ` INDICATORI DI SINCRONISMO @ | 


X “ 
È È r 


So 
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ia 
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К 225 ricono ITALIANA PILE ELETTRICHE 
$ F.lli SPIERER e C. 
ROMA — Via Piernonte N, 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila,a secco ITALIA (Breveltala) adatte per | Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 
Accensione di 
Microlampade 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE y 


(Per accensione di metori a scoppio) 


| | Pila a liquido tipo I 
A richiesta e-per quantità тете per applicazioni nor mali 
convenienti si fabbri- 
. Cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


TU PEE 


"a 


^ 


Pila a secco tipo А 
J per batterie portatili 


ПЯ 


Жж” ^ Г Da m ee Tm Eg 
- +, TUN A xy А 2 2 
Аһ зача E M К ANT 
LA AAA Ley nto 
4 ‚ ' e x 


— ш ! per Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. F. Danioni e C.i - TREVISO 
ed Ag ti . x per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio VOGHERA (Pavia) 
M | per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per | L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


- + 


Criib Fierz 5 ( 


Tae 
" tna ber No 


- Hombrechtikon 
(Zurigo) 


MARCA 


2 
M «зб ' 


Voltm:tro di precisione 


per corrente eontinua. Strumento 
aperiodico, normale, a rocchetto 
mobile con'scala a specchia. 


Ing. Elvezio Bosia & C. 


FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 
— Саза Fondata nel 1893 — 


f 


р: ABARCA 


- =en ISEE EEN 


Strumenti di Misura | 
per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


Contatori di energia elettrica 


per corrente alternata mono e polifasica 


RAPPRESENTANTI: 


- Torino, 


Galleria Nazionale, Scala b. - 
per il Piemonte e la Liguria. 


Sig. Heinrich Füngermssa - Milano, 
Via Melchiorre Gioia, 1 - fer 

Га Lombardia Г Emilia e tl 
Veneto. 


Sig. Eerruc::o Polvain - Arezzo, 
Corso Vittorio Emanuele, 63 - 
per la Toscana, le Marche e 
"(лпб га. 


FERROVIE 


ESERCIZIO 1907-1908 
27: Decade - dal 21 al 31 marzo 1908. 


RETE 


APPROSSIMAT INI 


DELLO STATO 


STRETTO DI MESSINA. 


DEFINITIVI ; APPROSSIMATIVI DEFINITIVI ee 
esercizio corrente esercizio precedente Differenze * esercizio corrente esercizio precedente Diff. renze 
Chilom.inesercizio | 13344 (1) | 13887 1). | + 87 23 әз — 
Media ..... JARQB 3592359 + 87 оз 22 — 
EE - 

Viaggiatori . : 4.120.278 00 4.325.810] 94 [+ , 103. 461! 06- 7.2801 00 2.5051 36 1.771164 
Bagagli e cani. . 223.964 | 00 218.781] 12 5.182] 85 333) 00 303] 08 i 40] 02 
MerciG.V.,P.V.ac. 1.346.456] 00 1.241.645 > 104.807 | 72 2.3711 00 1.531] 14 KT ND 
Merci а P. V. . . 6.442.741 | 00 6.М5.420| 37. 297.320 | 63 5.673] 00 3.917] 93 [+ 1.755) 07 

TOTALE 12.442.439) 00 11.931.686 1 71 д. 510.772| 29 15.677! 00 11.258 3114-7 E HS ET 


PRODOTTI COMPLESSIVI dal I° luglio 1907 al 31 marzo 1908. 


e loro confronto coi prodotti accertati 


nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali. 


Prodotti approssimativi del Traffico 


(1) Escluse le linee: Varese-Porto Ceresio, Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cérígnola Stazione-Città ed il tratto Conf. franc. Modane. 


Viaggiatori . . . 121.413.121 | 00 113.955.008 Bb + 7.458.114] 16 197.550] 00 176.0334 DI | + 21.514] 10 
Bagagli e cani. . 5.989.586 | 00 5.25.3 3[ Y3 700.335 | 07 7106 LU 6.501| 52 |4- iI 4х 
Merci G.V., Р.У, ас. 33.093.347 | 00 32.158.644 | 06 2.934.702 | 94 6,990 00 17.605] 9l [+ 294,06 
Merci a P. V. . . 160.061.831] 00 | 147.743.393] 22 [+ 12.318.440] 75 123,185 | 00 110.156] 62 14 ix Js 
TOTALE 322.507.891| 00 | 299.142.298] 05 [+ 23.415.592|-95 390.491| 00 340.754] 5 
ороо -PER OE TRO. 
Della decade. . . 932, 44 | | 681, 61 4х9 16211 
Riassuntivo . . . 21.206] 97 22.597 507134 x aol 73 | 16.9751 00 14.516 N q pa 2.161106 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, кого Bonaparte - MILANO - reletono NN. 24-87 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza. Brevetti - 


PAL 


Imprese Industriali 


di legno impregnati con sublimato corrosivo 


per Telegrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti di Energia elettrica 


e 
Durata media eeconcdo le statistiche ufficiali anni 17 !/, 


Traverse per Ferrovie e Tramvie iniettate con creosoto 


Fratelli Himmelsbach 


, == FRIBURGO (Baden) Selva Nera, Rempartstrasse, 16 == 


Milano 1609: 


‘GRAN PREMIO, 


чн 
. Manufacture spéciale de Cuirs el Courroles 


ло Medaglie. --8 Diplomi. «da? Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


- 8 Stabilimenti а SENS 
A per la concia delle pelli 


‘Stabilimento di Rifinizione 
PARIGI. 

 Boul, Voltaire, 71 
Marche accred.tate: 
| $cellos - 
_Scellos-Extraforte 
Scellos-Rènvidèurs 
т жайы E (Hidrofige} i 
di ima Ka i WM = >< 

BL ud vu р 
GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE ‘DI BRUXELLES 1897 < 

AGENTI GENERALI PER LT. ALIA i 


FRATELLI E sic da | Sampierdarena 
р n | Friedr. 1 Dick, EsslingenaN. 


mW | 
ШИ 


P 
Í 
И. 


A^ 


Via Vittoria Colonna, 9 (Vla San Siro) 


“бо medaglie 


Rede кер mda A 
500 operai 

300 HP 
ISTRUMENTI DI PRECISICNE Utensili speciali 
| | Dick per Elettro- 
Impianti telefonici a batteria centrar р | tecnici, Automobi- 
Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani —— — listi, Orologiai, ecc. 

== Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori —= Lied a 


| Dick fino aí tagli 
FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI : più i impalpabii, a taglio normale oppure on- 


H. WEIDMANN - How биш) ron zaspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
Specialità fabbricazione di [е seghe, €— oy altro не 
vero. | ¡alle officine meccanici elettriche. 

Cartone compresso ШШШ «proa, | сасе ED asruca 
Ls mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a ? mm. di spessore. È боп assortimento di utensili е lime Dick 
CARTONE * PRESSSPAN,, con mica internamente 


CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, | Rappresentato dalla Ditta 


Cubi per trasformatori con e senza mica SIMONIS а C. - Milano 


Via S. Eufemia, 23 


BUS” Propria fabbricazione e non rappresentanza “Bi 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la più conveniente per 
qualsiasi applicazione J all d u S 
Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (tino.a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO, 


ERNST PABST 


BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
ДХ 


APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL. 


per impianti ad alta tensione 
' miniere. tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suowerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l’Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


Deselischuf for Sirassenbabnbedari 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 


BERLINO Alberto Vigliano = Milano Д) 
шаш Corso Buenos Ayres, 66 54 
Mate riale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


a elettriche 

Materiale Isolante “ Eburina ,, 
ET ——  — cit. 91 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
пегї, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


SiO Thon ha Inogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Vantaggi: тага - Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
e geno che del solito sale amoniaco 


Rappresentante per l'Italia N 123 


ALBERTO VIGLIANO MILANO, 


 BEBHUDER ADT A. B. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


pa 


2 
nm 


GEBRÜDER ÅDT AKTIEN-GESELLOCRAFT ^ 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


Accessori completi per Installazione di Tubi == 


113201 тр juo;]rur још цеушош 


“LAY +» ILNVIOSI 1911 


I TUBI ISOLANTI “ADT, 
sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


per l'Italia Settentrionale e Centrale per Italia Meridionale 


M ALF D SCH ITZ auccessore 
Ing. А. С. PIVA RAPPRESENTANTI ^ JULIUS BERNINGHAUS 
MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO ———————— NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. 1. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici » Pozzi Artesiani == 


— Condotte d'Acqua 


Pompa Dora 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica dis»onibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


—————— —— — Ebvltato ogni pericolo d’ inquinamento dell'acqua per effetto del lubrificanti. 


"mp — y 5 A ы I 


SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE BEI. 


SIUBIASCO- BELLINZONA. 


MACCHINE A == € [| INSTALLAZIONE 


E- MT s ae "dd A | tr че 
VAPORE CON E ^is cC Mio con, MN CA M MODERNA 
> Fr М E VUA e f a, * io ^; | SX 1 a m 
e ЖЕУ АА. ү; Au 3 CE AL АХ 
UM EA “i чб, la. e PO A Vas 


DISTRIBUZIONE gi © Da WU ч i 
Е - 6 M. `7; | ср 94, - 1 y Eh 4 
ч (t d ү; Pg "Ue > ү ^ , " Y ” 7 Lo 5 Д Ad M AT 2 R | A L | 
A = 4 чуут, I * i A y > E y У д, R 
! dba me ^u | "5 T P PE b 
Aa uA TUTTI. OTTIMI 
s Di y 


A AS NE COSTR 
ECONOMICHE NAAA Ө | me o 


REGOLATORE PRECISON| taaga / | | "E. e | ESECUZIONE 
Forests d EM те n ^ e | xd башыны. 
UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 

Mirano - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO | 


"Aa "ds ША 
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ciali possano continuare aneora gradatamente ad 
accrescere la loro potenzialità produttiva, allo sco- 
po che divenga sempre più favorevole il rapporto 
ira la produzione e le spese generali. 
Il bilancio 1907 si chiude coll’utile netto di lire 
182,214.56, che dedotte le riserve statutarie, per- 
‘ mette la distribuzione di un dividendo di L. 20 per 
ciascuna delle Soco azioni di L. 200 nominali. 
Attizo: Immobili e macchinario per l'importo di 
L. 1,749,869,68 smobilizzato L. 1; materie prime, 
scorte lavorate e merci lire 1,474,696.74; portafo- 
clio 1,478,368.37; corrispondeati 1,828,604.54; nu- 
rario 26,761.63; depositi a cauzione 352,000; ef- 
(etti in circolazione, partite di giro 310,563.54; con- 


ti d'ordini e diversi lire 122,627.25. Totale lire” 
5-593,896.07. 
Passivo: Capitale sociale L. 1,600,000; riserve 


242,039.06 ; effetti in circolazione come contro lire 


310,563.54; portafoglio 150,000: depositi a cauzio-- 


ne 352,000; conti d'ordine e diversi 131,976.40; u- 
tli dell'esercizio 182,214. 56. 

Fu confermato il coasigliere uscente signor cav. 
Carlo Vimercati, e chiamato a far parte del Consi- 
glio il signor rag. cav. Angelo Pogliani. Ac * ^' 

A sindaci vennero confermati Quelli in carica : 
Bozzi rag. Marcello, Сапсѕі cav. Ernesto e Labadi- 
ni rag. cav. uff. Ausano, rag. Guido Binda e prof. 
Vi:torio Giussani, supplenti. 

Società Nazionale di ferrovie e tramvie, Roma - 

(Capit. L. 8 milioni). 

Sotto la presidenza del comm. Giacomo Castel- 
bo'ognesi, presidente dcl Consiglio. di amministra- 
zione, si è riunita l'assemblea generale degli azio- 
nisti della Società nazionale di ferrovie e Tramvie. 

l'ra presenti e rapprcsentanti intervennero ell'as- 
semblea 71 azionisti con 35,699 azioni sulle 40,000 
costituenti il capitale sociale. 

Dopo Jettura della relazione del Consiglio e del 
rapporto dei sindaci fu approvato all'unanimità il 
bilancio e il conto rendite e spese, fissando il divi- 
dendo di L. то (dieci) per cadauna azione da L. 200, 
dopo aver. fatto fronte a tutti i prelievi statutari. 

Riunitis: poi in assemblea straordinaria gli azio- 
nisti come da analoga proposta del Consiglio di 
amministrazione, deliberarono la creazione di obbli- 
gazioni per un ammontare massimo di 4 milioni, 


autorizzando il Consiglio di provvedere, in un ter-. 


mine non eccedente tre anni, alla loro emissione ed 

accordandogli all'uopo 1 necessari poteri. 

Società V. Tedeschi & C., Torino (Fapbrica di fili 
e cavi elettrici e affini) - (Capit. 2 milioni vers.). 
Si è tenuta nella sua sede di Torino l'assemblea 

crdinaria degli azionisti della Società anonima ing. 

V. Tedeschi e C., sotto la presidenza del signor 

Cesare Goldmann, e coll'intervento di otto azionisti 

rappresentanti 18,050 azioni, corrispondenti al ca- 

pitale di L. 1,805,000. 

Venne approvatonil bilancio al 21 dicembre 1907 
che perrhette un dividendo di L. 9 a ciascuna delle 
20,000 azioni da L. too, pari al о % pagabile dal 
I3 aprile prossimo. 


A 


RIVISTA TECNICA. 


Totale 5,593,896.07. 
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m Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


| CA Reppresentante | per l'Ilaha: 


Corrispondenza la Prascese (us. Riccardi - corso Vtt. En. 34, Torino: 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W 


Socletà per l'industria 
[ REINACI $ [ ed il commercio dei lubrificanti 
e MILANO - Via Lario, 90 


‘Ollo per trasmissioni - Olio per cilindri n vapore .. 


Ollo speciale per motori a gas 
da 4 0105 e grasse per dinamo elettriche 


Mastice di manganese per guarnizioni a vapore soi 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


Società Elettrodinamica 
Italiana della EUM G. ALIOTH 


Sede Centrale M MILANO 
Uoto Теопісо ашта Va Principe Umberto. 28 


UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO D! DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Ufticio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
»  » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
> > ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» э VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
> BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici B 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d'energla - Alternatori - Bi- 
samo - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramylarla e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC € 


Fabbrica Specialista 


di 
Seghe e Macchine 
. per la 


Lavorazione del Legno 


per v mualunque applicazione. - applicazione 
elettrica 
e per Stufe мө americans 


Rappresentanza Generale 


S 28 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Società Anontina per azioni — Capitale L. 3.000.000 


Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 


"orem Apparecchi elettriti per busse, alte ed altissime tension! 


Interruttori automatici di maasima e minima corrente 
== Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a a distanza, ad apertura nell'aria, nell’ olio,. immediati, a 
tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrette 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


. INSERITORI 


i eernplici e doppi per batterie di aceeumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magriai 
| VEOSTATI a ventaglio ed a corsoto = 
| ¿EOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
| REOS ТА Т1 di avviamento ——————————c——— 

; I 
Apparecchi per reti aeree famento- vatvoie - derivacioni. = Condensatori Elettrici zezire contre Ie scariche atmo- 


JSCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI | LiMITATORI DI CORRENTE 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori {Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri. completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Тен. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


HARTMANN &-BRAUN 5% peri 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo TM 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. А. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


STRUMENTI per MISURE 


| 
| di Resistenze, 
| Isolazioni, Capacità, 


e per 


Localizzazione di difetti * + 
^ æ di isolazione nei cavi 
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Impianti di Laboratorio 3 


009 


VETTURE DI MISURA 


к t 
Provalsolazione aperiodico ad induttore magnetico collocato nell’ istrumento. 
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Nella relazione del Consiglio d'amministrazione 
e dei Sindaci risulta che l'utile ripartito é tanto рїї 
soddisfacente inquantoché nello scorso anno la So- 
cietá non fu esente dalle conseguenze dell'improvvi- 
so ribasso di prezzo dei metalli e della gomma ela- 
stica; ebbe una sensibile maggior spesa per gli au- 
mentati salari ai propri operai, ebbe infine infruttuo- 
so un ingente capitale impiegato in nuove costru- 
zioni ed in nuovo macchinario, tuttora in via d'ulti- 
mazione in causa degli scioperi dei muratori dello 
scorso anno. 

I direttori generali spiegarcno po: che i nuovi 
grandiosi impianti varranno a raddoppiare abbon- 
dantemente la produzione della gomma, dei cavi sot- 
terranei armati per luce e forza е per telefoni, dei 
cordoncini per lampade ad incandescenza. | 

Degna di nota si ё la seguente parte della relazio- 
ne: « nello scorso anno furono perfezionati e bre- 


vettati nuovi tipi di cavi e di isolanti di non lieve ` 


importanza nel campo tecnico ed industriale. 

« Vi accenneremo soltanto ai cavi ad alta tensio- 
ne che hanno raggiunto i massimi potenziali in uso 
nelle distribuzioni elettriche. Un tipo di isolante per 
cavi telegrafici che può sostituire vantaggiosamente 
la guttaperca è un nuovo tino di « Cavo telefonico 
sottomarino », che ha risolto in modo pratico il pro- 
blema della trasmissione telefonica a grande di- 
stanza ». 

Si addivenne quindi alla nomina di due consiglie- 
ri dianzi sorteggiati e furono rieletti i signori Làu- 


chard cav. Emilio e Giuseppe Tedeschi ed alla no- - 


mina di tre sindaci e due supplenti nelle persone 
dei signori : ing. Emilio Silvano, cav. avv. Vittorio 
Ral, Alessandro Pugliese, rag. Samuele Pugliese 
ed Eugenio Gollmer. E 
| TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
Società generale italiara dei telefoni ~ Roma. 


Si é tenuta in Roma l'assemblea generale ordi- 
naria degli azionisti di questa Società, sotto la pre- 
sidenza del comm. Giulio Navone, alla quale erano 
rappresentate 47,623 azioni. 

La relazione del Consiglio ricorda che col 1.0 lu- 
glio scorso il Governo, com'é noto riscattó le reti, 
quindi ¿1 bilancio si riferisce al solo primo semestre, 
che ё pure l'ultimo dell'azienda. 

Anche nel primo semestre gli abbonati salirono 
al numero di 17,160. 

Si aprirono in detto periodo lc reti d: Palestrina 
e Genazzano, che comprendono i Comuni di'San 
Vito, Olevano, Serrone, Paliano, Piplio, Cave e 
Colonna, Zagarolo, Stazione di Segni. 

Vennero costruite e inaugurate le interurbane : 
Castellammare - Sorrento Massalubrense, Napoli- 
Pozzuoli, Genova-Sestri L.. Bologna4Budrio, Ro- 
ma-Anzio, Roma-Nettuno. 

Oltre a queste nuove reti e linee, fu fatta la posa 
di nuovi cavi e fili nelle esistenti per far fronte al- 
l'aumento di abbonati e trasformare gli impianti 
a circuiti misti in impianti a circuiti metallici. 

Ond'é che il valore degl'impianti aumentó di 
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ШИ MARLE è C. 


INGENIEURS- CONSTRUCTEURS - PARIS 


“ Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine, 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico, 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1° Italia 


Ing. R. MATRICAR?I e С. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


Unione Italiana =" 
= (as-Elettricità 22" 


Sede in MILANO — Via Padova - Mólino Nuovo 


ANONIMA 
Capitale 


Impianti completi 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo ° 


LAVORAZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — È 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


Apparecchi speciali perfezionati 
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IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA 

CONTATORI DI GAS = CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D'ACQUA «e 

APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA => s 

APPARECCHI DI RISCALDAMENTO STUFE 
zz FORNELLI = CUCINE — SCALDABAGNI 

e = SCALDACQUA ISTANTANEI —=—n 


ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ — 


TELEGRAMMI ED Espress!i V/GÀR 


dora 
car 


TELESONO N. 1089 — 


; 
== g 


ie COLN-NIPPES Є 
Tito Scaramuzzino Corso a ^ 11 


Telefono 75-92 


Rappr. : 


ona come = Gand und pm 


Gran Premio + a 


Esposizione 


Strumenti da laboratorio е +» 
2 „082209. Lompensatori sist. Dr. Franke = 
milano 1906 C ES — Resistenza normale ed a spina 
| Qe. 5 “Ponti di Wheatstone e e è 


Internazion. 


a A 


IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


- Corso Porta Nuova, 11 | 


Telefono 11 56 MILANO 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


i Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 Beut 
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FORNITORE DELLA REAL CASA 


CARLO È л 


MILANO, Via Msazoni 3l, con altri 0ере51'1 


LAMIERE . 
Stampate + 


INA >» + Chjodate 
Caldaie - Coperture - Tubi chiodati 


rr per filtri e trivelli ~ 


ERNST MECK Ef Norimberga 
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l 517,744 7o, mentre i magazzini 
per nuovo materiale di L. 487,883.27. 

Gli utili NODE а L. 601,039.88, 
sero di assegnare il dividendo agli azionisti in га-, 
gione di L. 6 per ogni azione di preferenza di L. 5 
per ogni azione ordinaria e di L. 1.50 per ogni 
parte di fondatore, tutte pagabili dal 1.0 giugno. 

In seduta straordinaria, la Società venne messa 
in liquidazione, poichè coll'assunzione del servizio 
da parte dello Stato, cessa ogni ragione della sua 


aumentarono 


e permi- 


attività. 

In speciale relazione il Consiglio, dopo avere e- 
sposte le vicende dello sv olgimento della Società, 
sia dal lato tecnico, che amm: :nistrativo e le tra- 
versie superate, rileva il modesto compenso che” 
trassero ~li azionisti. 

Dal 1881 al 1894, ossia per tredici anni, 
non ebbero neppure un centesimo 4' interesse o di 
dividendo. 


essi 


Dal 1895 al 1906 lc azioni di preferenza ebbero | 


6 lire all'anno e le azioni ordinarie, soltanto dal 
1902 ebbero quattro lire c ‘cinque negli ultimi due 
anni! i 

A liquidatore sono stati eletti: Navone comm. 
avv. Giulio, Ferretti comm. Giacomo e Colombo 
ing cav. Giusenne. 

A Sindaci effettivi furono riconfermati: Bonelli 
comm. Mario, Imperatori cav. Vittorio с Massoni 
av. Giuseppe; cd a Sindaci supplenti i signori: 
Manasio Tizzano е avv. Cesare Basile. 


Il telegrafo senza fili sulla torre Eiffel. | 
L'altezza straordinaria della torre Eiffel non po- 


teva a meno di ѕиросгіге di utilizzarla per la tele- . 


grafia senza fili. Le torri ed i pali eretti in altre sta- 
zioni non oltrepassano l'altezza di 100 m.; la quale 


altezza non si è però raggiunta che nella stazione, 


di Nauen, dove, mediante l'impiego di una costru- 
zone speciale per il sosteono dell'insieme dei fili 
disposti a guisa d'ombrello, si è impiegata una so- 
la torre, mentre tutte le altre grandi stazioni come 
quelle di Poldhu e Norddeich, possiedono 4 torri, 
ed un numero uguale o maggiore di pali di legno, 
dell’altezza di 60 a 75 metri. Ora, avendo la torre 
di Eiffel l’altezza di 300 m.. essa si trova, sotto 
questo punto di vista, in condizioni molto più fa- 
vorevoli, di tutte le altre stazioni. L'impianto — 
benchè provvisorio — del telegrafo senza fili sulla 


torre d'Eiffel, fu eseguito nell'anno 1903-e destina- . 


to a scopo di difesa nazionale. Dispone di un'ener- 
gia di6 a y K W, che vien presa dalla Centrale per 
l'illuminazione clettrica della città ; la corrente alter- 
nata fornita, che ё di 220 V, vien trasformata in 
corrente alternata di 10,000 V. 


I quattro fili aerei sono attaccati ad una T 


infissa traversalmente sulla cima della torre; diseen- 
dono in basso in forma di ventaglio e terminano in 
corde fermate al suolo con ganci. ` | 
Dall'estremità inferiore di ognuno dei quattro fili 
si dirama lateralmente un filo di ferro che entra 
nella cabina. La lunghezza d'onda giunge fino a 
1800 metri, Gli apparati trasmettitori sono collocati 


RIVISTA TECNICA. 


E SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


Istrumenti 
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Misura. 


sistema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità - 


Tito dcaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buencs Ayres, 17 - Telefono 75 92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica -– 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Рге крап — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici 


ohlampentabrik Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 
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MILANO 


Via Vincenzo Mont, 4 


Telefono Intercom. 2-95 
bei 


APPARECCHI TELEFONICI 
г SUONERIE ELETTRICHE 
som ed articoli affini 


Rappresentante gen. per l'italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON PABRIR A. B. 


già J. BERLINER 


HANNOVER - VIENNA - BERLINO 
Gran Premio Erie inten 
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F. KLOCKNER, Ingegnere - Roln-Bayenthal, 7 


Fabbrica specializzata per la cosiruzione delle resistenze Elettriche 
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Controller normale. _. Controller per automobile. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Solferino, 21 


Un Watt per candela | 70 ojo di economia 


зональ 


PS -— 2 u. 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100.candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele ss da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l’Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote MANO. Teleiono 30-05 


In. A. ©. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 
A AA A A ара 
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entro un padiglione di levno situato a piè della tor- 
re; gli apparati ricevuti si trovano in aliro padi- 
glione simile. La stazione è in comunicazione con 
tutte le stazioni del'a costa francese; possono es- 
sere trasmessi  digpacci fino a Biserta (Tunisi), senza 
tuttavia raggiungere il massimo di potenzialità di 
questa stazione. П Governo si propone di far ser- 
vire la stazione della Torre d'Eiffcl come relais per 
le trasmissioni fra le stazioni radiotelegrafiche ad 
alto potenziale di Cherbourg, Tolone, Brest, Biser- 
ta, Orano (o Algeri) ed altre stazioni di minore, por- 
tata, come Point de la Coubre ed Aiaccio. 

Ora si sta progettando di sostituire agli impianti 
provvisori una stazione dotata di tutti i ritrovati 
della tecnica ; così si intende di ovviare anche ad un 
inconveniente che ora si verifica, e che consiste nel 
non permettere di garantire sufficientemente il se- 
greto telegrafico. Le scariche delle scintille, che cor- 
rispondono ai segni dell "alfabeto Morse, si odono 
distintamente tutto in giro alla torre, cosicchè, p. 
es., gli impiegati telegrafici che abitano in quelle 
adiacenze possono leggere i telegrammi. 

La nuova stazione dovrebbe usufruire di 20 Ki- 
lowatt ed avere una portata di 3000 Km. I timori, 
che si ebbero in principio che la stazione, a causa 
dell’elevatezza del filo aereo, potesse essere esposta 
a perturbazioni atmosferiche sensibilissime, non si 
sono avverati; anzi, dall’esperienza fatta fin qui 5: 
deduce che la massa di ferro della torre non è vis. 
bilmente danneoviata dalla potenza delle onde elet- 
triche trasmesse e ricevute. 


IMPIANTI. 
Concessioni di impianti di condutture elettriche. 

Ravenna. — Con decreto in data 4 marzo 1908, 
fu consentito all'ingegnere Camillo Borghino d? 
attuare ed esercire nel comune di Massalombarda 
due impianti di condutture elettriche a scopo di il- 
luminazione privata. 

Udine. — Con decreto in data 22 febbraio 1908, 
fu consentito alla ditta Alberto Mongiat di attuare 
ed esercire nel comune di Sequals un impianto di 
condutture elettriche a scopo di distribuzione di е- 
nergia, 

Bologna. — Con decreto in data 4 marzo 1908 
fu consentito alla Ditta Vincenzo Picinelli di Ver- 
gato di attuare ed esercire nel comune di Vergato 
un impianto di condutture elettriche a scopo di for- 
za motrice. 

Brescia. — Con decreti in data 25 febbraio 1908 
fu consentito: 

a) alla Ditta Conte Panciera di Zoppola di at- 
tuare ed esercire nei comuni di Adro, Erbusco, 
Torbiato e Nigoline, 

b) alla Ditta Turra Romiro di attuare ed c- 
sercire nei comuni di Rudiano e Urago d'Oglio, 
un impianto (per ciascuna) di condutture elettri- 
che a scopo di forza motrice e di illuminazione. 

Campobasso. — Con decreto in data 2 marzo 
1908, fu consentito alla Ditta fratelli Battista di 
Larino di attuare ed esercire nel comune di Termoli 
un impianto di condutture elettriche a scopo di lu- 
се e forza motrice,  — 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 31 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 
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Caldaie - Semifisse - Locomobil! - Motori 


Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


ШЇЇ Drobt-und Nobel-Werke 


Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


—— Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cad elettrici 
. 59435/71 


Brevetto Italiano N 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 
2) Resistenza per altissime tensioni. 
3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 
д 


— —À 


Per Cataloghi e schlarimenti egere el 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 


Societá Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine è 


Fonderie In BRESCIA 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


e9. ; 
WIERSS € Co. - Liestal presse. 
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da Mormitta 


aso domestico, per (ase di 
salute, Inferme:- ‘e, Fabbri- 
che, Forni, ecc. ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 
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Società in accomandita per ia costruzione di Apparati Eletírici 
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AS ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 
| | HI. Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interuftori, Commutatori, Porta 
Rappresentanze e depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
ROMA - G. Thurlow Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 


__ : pet limitazione di carico, Accesseri per impianti di centrali e cab.ne di generazione e distribuzio ne” 
Via Ceruala, 23 e c. Basilio, 14 15 — d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a culti per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
— Via XX Settembre, 16 — Impianto speciale per la costruziune e montaggio di quadri di distribuzione su marco ed ardesia 
TORINO - Earico Piumat:i lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Ciuematografi, ecc., a 
— Via S. Quintino, п 2 qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualungne applica ‘ione 
: pM, m dietro indicazioni o disegni. 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 


Calata Trinità Magglore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 
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'-  DERIVAZIONI D'ACQUA 
Concessioni richieste. 

Torino. — Il geom. Lorenzo Vallino ha chiesto 
la concessione di derivare un volume d'acqua di 
moduli 15 dal torrente Orco per produzione di forza 
motrice da impiegarsi in uno stabilimento tessile 
da erigersi in Cuorgnè. 

Bergamo. — E” pervenuta domanda dal signor 
Calvi Gerolamo per la concessione di derivare a 
scopo industriale dal torrente Stabina in territorio 
di Cassiglio un volume medio d'acqua di litri 800 
al minuto secondo, che, col salto utile di т. 48,50, 
danno la forza nominale di cavalli dinamici 517. 
Concessioni accordate. 

Brescia. -— Fu concesso al sig. Invernizzi Tran- 
quillo fu Antonio di Lovere di derivare. moduli 1,80 


di acqua dalla riva sinistra del torrente Gratacasolo, ' 


in territorio di Pisogne fra le quote 502 N. 35 e 
260 N. 20, per produrre col salto utile di m. 237,40 
compreso fra le quote 498,12 e 260,75, la forza di 
cavalli dinamici nominali 570 da trasportarsi à Mo- 
rone ad uso di illuminazione ed ai comuni di Iseo 
е limitrofi ed alla Franciacorta per forza motrice. 

Roma. — Fu dato facoltà al comm. Francesco 
Marconi di derivare acqua dalla marrana di Acqua 
Traversa ad uso di irrigazione della tenuta detia 
« La Crescenza » in territorio di Roma. La conces- 
gene avii la durata Е иш. IO. 


cho — P с - + 
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Turazza Ing. G. -- Derivazione dei Canali arte- 
fatti e trasporto dell'acqua a scopo industriale. 
- Un vol. Ten 24 di 240 pag. con 67 figure. -- 

Ed. A. Draghi, Padova. — L. 6.00. 
Questo libro viene a darc una seconda edizione 
di duc precedenti олеге dell'A. da tempo esaurite, 


e si divide perciò in due parti ben distinte fra loro: | 


in una si tratta della derivazione dellé acque, nella 

seconda del loro impiego per lo sviluppo di ener- 

gia. L'A. modestamente dedicó il suo lavoro ai gio- 
vani che intraprendono lo studio .dei lavori idrauli- 

ci, ma in realtà egli ha messo insieme un'opera di 

consultazione che non dovrebbe mancare nella bi- 

blioteca di alcun tecnico che più o meno da vicino 

abbia ad interessarsi di derivazioni d'acqua e di 

impianti generatori idraulici. 

Carta Idrografica ‘d’Italia — Il Tevere. — Un 
volume 19 x 26, di 486 pag. 486 con Atlante se- 
parato di carte diagrammi e fotografie. - Ed. a 
cura del Min. d'A. I. C. - L. 6,00. 

Questo volume delle 269 memorie illustrative del- 
la Carta Idrografica d'Italia edito nel 1899 ebbe dif- 
fusione così larga che in pochi anni venne esau- 
rito. Ora l’ing. Perrone, che con abnegazione e at- 
tività ammirabile regge la Sezione Idraulica del 
Ministero di A. I. С. ha curato una seconda edizio- 
ne pili ricca di notizie e piü in armonia con le esi- 
genze della industria, in cui sono esaminati con 
grande cura i corsi d'acqua montani che potrebbero 
esser fonte d'enereia idro-elettrica da trasmettersi 
a distanza. Cosi là nresente monografia € riuscita 
una delle niù importanti che siansi finora pubblica- 
te, e merita il plauso dei tecnici e degli industriali 
NA bored e ddnde I EE, 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, Y 
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NICOLA ROMEO & б. 


MILANO Telegramas 
Foro Bonaparte, 35 ШИМ 


Derforazione meccanica dl Galerie 


iii р! CANALI 


ING. 


Telefono 
28-61 


Perforazione Istmo di Panama 
(JUOIdWIS) 6224495107 3u0jzeJ04423 d 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 
TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere 11 nostro Catalogo N. 4) 
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COMPRESSOR! RI D У АВІА 


di tutte le per tutte le 
dimensioni `= applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore zcc. 
Semplici - Duplex - Compound 
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17 Tipi 
di Compressori 
0jU3UJJpu2J OWISSHIO m 


əsse 030 110$5$әлйшог)у 


Compressori Compound Classe 1. с. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


TTT 
Materiale della 


INGERSOLL RAND С. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per 1' Italia 


Ing. NICOLA ROMEO 4 С. 


Ти MILANO Telogrammi 
28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


„ПЕТИ 


presso preso Berlino 


LU C. 1. VOGEL 


VU eee ANONIMA 
per te гарыг fili in rame, costantana, nichelina, 


nae» in seta o colone. sino a 0,05 mm. di diametro 


21 Мел, | We. | 
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VIETRI SOR AT | BES OUI Y 
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Telefoni 
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Cordoní 


Telefonici 


есс. 


Premiata alle t аи е 


Rappresentante: TITO ) SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos Ayres, 17 


Und 


Telefono 75-92 


Norimberga 


(Baviera) 


Di Segr. Guggenheimer - 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


Istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d’ogni genere e per qualsiasi scopo . 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


. RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


| и. МИШЕ TO 202206, 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori ЇЙ ud Alta Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
oUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFAST SU CORRENTE MONOFASE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze е garanzie 


Rappresentanti per l'Italia; 
Ing. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotte 


Ing. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24. 


| THE 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante o æ 
e girevole con ventaglio di 1. 30 


== іп tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 


—- GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 
HORGEN 


David Pollier HORSEN 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Catalogo 
elettrico copiosamente 
per lut 0) што 
EN Nu 5S ҮТИ 


Rappresentanti in Milano: 


Materiale 
| 
| G. LONGONI & C. - P. Cavour, 7. 


. Soffietto =, Spolverizzatore - 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-F erro per basamento motori ecc. per to- 
gliere il rumore — azzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifriz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. » 


3. STEFANO ЫИ En "- Milano, Via Solferino 


= реп, 
% 


\ 


Biblioteca dell'Eiettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per !a 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati, accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi So per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. М. Lucchini - G/i accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine н 
con 60 incisioni с à ‚ 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettri ici domanis con pile 
ed accumulatori (pag. 203 con 224 incis) L 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delie macchine c dei trasfor- 


matori elettrici. Volume tedesco 12 x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Járicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 

Ertel A. — manuale di costrusion e manutensio- 
ne di linee aeree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12x18 di pag. 336 con 294 fi- 


gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Јап:ске, Han- 
nover. — L. 6.00. 

Ruhmer E. — Il radio c le alire soslanz? radioat- 
live. — Lavoro composto secondo le comuni- 


cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
] Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 

Hirsch- Wilking. — Calendarig dell’ ingegnere e- 


lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 


merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00. 

Montpelller J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo e 
molte, tabelle - Jüh Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 

Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 

Wilda H. — Le turbine come macchine marinc. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 

Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max Jánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 

Guarini E. — Il Perù di oggi e il Perú di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. r.oo. 

Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 


meccanica a portata di tutti. - Volume france- - 


se di 150 pagine 12x 19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 
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IMPIANTI ELETTRICI 


(4. & y. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 3Q 
T 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 

Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
—  — padine - Conduttori === 
' o ф 


DITTA. | 


ALESSANDRO CALZONI | 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 
1555 


DIPLOMA .A TORINO 


implanti eseguiti 
per: Je 103; 000 сау. 


Cataloghi e preventivi a riehiesta 


sit 


Luigi Rossi - ТТ 


Piazza Paolo Ferrari, $ 


— — -— ——— 


Olii e Grassi Lubrificanti, — 


EMILIO FOLTZER 


Cinghie Cuoio **M.ca Cannone,, 
JOHANN BIERTZ 


Cinghie Crine “Originarie,, 
LANCASHIRE 


.ELECKTROSTEAR. 


>| MASTICE SPECIALE © 


per conservare i colleffori 
ed eliminare le scintille. 


O TELEFONO N. 183 6 


| = Ye 
Vernici Р. & В. 
Nastri gommati Manson 
Mica - Micanit Jaroslaw 
Cartoni compressi tipo Weidmann 
Fibra americana vulcanizzata 
Tela e Carta Giapponese 
Stagno e Pasta ''Fludor,, per saldare 
Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta 


ste 


ADOLFO RIGNON 
TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA 


"TT 


Forniture generali per 1Elettricitá 


€HIBDBRB CATALOGO GBNBRALB"' 


& Materiale 
per qualunque 


applicazione 


elettrica 


€ 
Dio ё a 


‘ MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-00 


E. KRIEG & Р. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


| Lamine trancíate per indotti di macchine 


Dinamo elettriche e involucri di reostati 


di precisione 


Compassi CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo ‘ Sf. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Lisfino prezzi illustrato grafis. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nzlla seconda quindicina di dicembre 1907. 


254-103. —KRIEGER LOUIS e la COMPAGNIE 
PARISIENNE DES VO,TURES ELECTRIQUES 
(Proc. Krieger), a Puteaux (Francia). Equipement de 
voiture à transmission électrique. -- 21-8-1907 — 15. 

260-193. — PADOVANI ATTILIO, a Magliano 
Veneto (Treviso). Apparato avvisatore per evitare i 
disastri lungo le linee ferroviarie. (Prolungamento 
della privativa 84553). -— 24-9-1907. >- I. 

25951. — SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER 
L'UTILIZZAZIONE DELLE INVENZIONI, Ing. 
BEER, a Venezia. Apparecchio clettro-automatico per 
evitare i disastri: ferroviari. (Completivo della priva- 
tiva 85697). — 23-8-1907. —. 

259-99. — TURNER WILLIAM HERBERT, DI- 
XON ROWLAND EDWARD, e STEWART THO- 
MAS BELL, a Leeds (Inghilterra). Perfezionamenti 
nei congegni automatici per comandare ed azionare 
gli scambi delle ferrovie e tramvie e'ettriche. (Pro- 
lungamento della privativa 83847). — 6-9-1907. — 1. 

260-163. — VON KANDO’ KALMAN, a Budapest 
(Ungheria). Apparecchio di sospensione dei due con- 
duttori interni dei quattro conduttori concorrenti di 
uno scambio aereo per linee polifasi di contatto. —- 
6-5-1907. — 15. 

259-95. PORSCHE FERDINAND, 
Ruota automotrice per automoibli elettrici. . (Prolun- 
gamento della privativa 61083). — 5-9-1907. — 9. 

260-245. — BINAZZI GUIDO, a Rifrenze. Nuova 
applicazione industriale del carburo di ca'cio idroge- 
no, anidride carbonica, per il ricopero delle navi. 
(Prolungamento della privativa 73172). — 28-9-1907. 
nol 

259-153. — BASSO-SEGNI GIUSEPPE, a Milar 
Doppio collettore fisso a spazzole rotative per ogni ap- 
plicazione a generatori di corrette continua o alter- 
nata. — 26-8-1907. — I. 

259-128. — BATTAGLIA GUERRIERI ANTONIO 
a Roma. Telegrafo stampante a doppia corrente per 
linee terrestri e per cavi. (Prolungamento della priva- 
tiva 77741). — 9-9-1907. — 2. 

260-106. — BRITISH ELECTRIC TRANSFOR. 
MER COMPANY, Limited, a Hayes, Middlesex (In- 
ghilterra). Système perfectionné de transformateur é- 
lectrique. (Prolungamento della privativa 60549). — 
31-8-1907. — 9. 

259-93. — BUHNE FRIEDRICH VILHELM, a 
Freiburg, Breisgau (Germania). Processo per la pro- 
duzione di piastre metalliche porose per accumulatori 
elettrici. (Prolungamento della privativa 60549). — 31- 
$-1907. — 9. 

260-195. — COMPAGNIE D'ELECTRIC. THOM- 
SON-HOUSTON DE LA MEDITERRANEE, Bru- 
xelles. Perfectionements aux compteurs pour courants 
alternatifs. (Prolungamento della privativa 60628). — 
26-9-1907. — 9- 

260/196. — COMPAGNIE d'ELECTRICITE THOM- 
SON-HOUSTON de la Mediterrante, a Bruxelles. Per- 
'fectionnements des rhéostats. (Prolungamento della pri- 
vativa 61202). — 26-9-1907 — 3. 

259/151. — DALLE MOLLE BERNARDO, a Napoli: 
Parafulmini del sistema Lodge Melsens. —  4-1-1907 


— 2, 


a Vienna. 


— 


vo SOCIETÀ ANONIME ШШ DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elehtricitts 


A. G. | 


VIENNA - BUDAPEST 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 
—————————— 


Apparecchi ed accessori per ogni 
applicazione elettromeccanica » 


implanti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Y Umberto !, 106-108 - Telefono 1144 


Spazio disponibile, 


ntina 


L'Ollo speciale di ter 


é un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente piü a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


L'Ollo da macchina 


74 


ё il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di; 
viene subito normale appena vien lubrificata col 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessore dei brevetti per tutti i paesi 


C. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


< 


ШИШИШИ Ды Г T 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 | 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 | 
| 


Uffici Amministrativi | 


con filiali nelle principali città d' Italia 
Rappresentanza esclusiva per l’ Halia di 


Macchine per scrivere 


Банани. 


Macchine per riprodurre 


(Rotary mimeografi, ecc.) 
Macchine a calcolare 


delle prime fabbriche del mondo 


“IN 


Esercente per Г Italia la Ditta 


AUGUSTO ZEISS & С. 


SHANNON: REGISTRATOR C. 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 
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259/294. - EISEMANN ERNST & C. (Ditta), a Stut- 
tgart (Germania): Armature pour indicateur magneti- 
ques. — 28-7-1907 — 6. . 

260/71. — EDISON THOMAS ALVA,a Llewellyn 
Park (S. U. d'America): Nouveau systéme d'accumu- 
lateur. (Prolungamento della privativa 61363). — 18-9- 
1907. — 9. 
po. — FEUCHTMEYER & KONITZER (Ditta) 
a Monaco, Baviera (Germania) : Dispositivo di commu- 
tazione impiegabile contemporaneamente come commu- 
tatore della corrente forte e debole. (Prolungamento 
della privativa 83357). — 30-9-1907 — 1. 

259/124. — GREENWOOD & BATLEY, Limited, a 
Londra : Perfectionnements aux machines dynamo-éfetc- 
triques. (Prolungamento della privativa 56884). — 31-8- 
1907 — т. | È 

260/30. — HAGEN WILHELM, a Crengeldanz i Westf 


(Germania): Elettrodo per accumulatori. (/mportazione) | 


29-8-1907 — 6. ; ы 
260/97. — HARE ARNOLD, a Grey Auckland, 
(Nuova Zelanda): Appareil pour manoeuvrer automati- 
quement un robinet á gaz ou autre, ou un commutateur 
électrique á un moment déterminé. — 2-9-1907 — 1. 
260/10. — MACKIE MATTHEW WILLTAM WAL- 
BANK, a Londra: Perfectionnemerits aux machines 
dynamo-électriques. (Rivendicazione di priorità dul 17 
ottobre 1906). — 29-8-1907 — 6. | 
259/113. — MERK FRIEDRICH, a Berlino : Systemé 
de communication des lignes dans les bureaux autote- 
lephoniques divisé en groupes. — 29-12-1906 — 6, 
259/169. — PEREGO ARTURO, a Milano: Trasfor- 
matore telefonico e telegrafico di sicurezza « sistema 


Perego Arturo ». (Prolungamento della privativa 73836). 


— 11-9-1907 — 3. 

259/118. — POTTERAT LOUIS, a Berna (Svizzera): 
Prise de courant électrique pour locomoteurs en série. 
(Rivendicazione di priorità dal 4 aprile 1906). — 3-4- 
1907 — 5. | 

260/192. — REBORA GINO, a Milano: Relais а 
conduttore fusibile. (ProZungamento della privativa 73831). 
— 24-9-1907 — 3. 

259/169. — ROSLIN d'IVRY JEAN-BAPTISTE- 
MARIE-PIERRE-HENRI, a Parigi: Appareil transmet- 
teur et récépteur de télémécanique électrique. (Rivendi- 
cazione di priorità dal 23 aprile 1907). — 12-8-1907 
= $, 

260/205. — SAHULKA JOHANN, a Vienna : Dispo- 
sitif d'actionnement pour véhicules et usines électriques. 
— 7-6-1907 — 6. | x 

269/171. — SIEMENS SCHUCKERT WERKE GE- 
SELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, 


a Berlino: Disposizione per diminuire le perturbazioni 


telefoniche e telegrafiche in trasmissione a distanza 
con correnti e grande intensità. — 23-8-1907 — 15. 
259/110. — SOCIETÀ ANONIMA INDUSTRIA SU- 
GHERIFERA, a Monza (Milano): Cabina per telefono 
completamente afona. — 24-8-1907 — 3. Za 
260/57. — SOCIET A ITALIANA GANZ di elettricità, 
a Milano: Dispositivo di raffreddamento per le mac- 


chine elettriche. — 31-8-1907 — 6. 


260/58. — LA STESSA: Magnete di campo per 3 


rotori di macchine elettriche. — 31-8-1907 — 6. 
259/56. — TARDIEU VICTORIEN, a Arles $, Rhóne 


(Francia): Procédé et appareil pour transmettre des. 


sons distinctement et à grande distance. (Completivo 
della privativa 72202), — 2-9-1907. 
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VARESE, VERÉ 


STUDIO TECNICO E LEGALE | 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 
Ing. Barzanò a Zanardo 


9, Via Due Macelll 9 
ROMA А 


6. Via S. Andrea 
MILANO 


Qu WO 

Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 
Privativa Industriale: 28 Aprile 1905, Reg. Att. 

Vol. 206, N. 128, per: 

« Procede d'amelioration des explosifs d'alu- 


minium,, 
della Ditta С. ROTH a Vienna, (Austria). (us) 


Privativa Industriale: 19 Maggio 1905, Reg. Att. 

Vol. 207, М. 105, per: 

‘“Fusee de fond à explosicn sûre pour obus, 
destines à transpercer la cuirasse des na- 
vires,, | | 

della Ditta G. ROTH a Vienna, (Austria). (us) 


. Privativa Industriale: 8 Maggio 1505, Reg. Att. 

Vol. 206 N. 204, per: 

‘+ Perfec. apportes ou relatifs aux appareils 
carburateurs,, 


dei Signori Matthew STEEL, & Richard THORN- 
TON, a Gosforth, (Inghilterra). (53) 


Privativa industriale: 9 Maggio 1903, Reg. Att. 
Vol. 172, N. 109, per: | 
“Масһїпө pour la fabrication des bouteilles 

en verre,, : 

e relativi Attestati Completivi : Reg. Att. Vol. 209, 


N. 149 in data 17 Giugno 1905, & Reg. Att. Vol. 


241, N. 29 in data 19 Novembre 1906: 
del Signor Albert PHILIPPOTLEAUX, a Reims 
Francia). | (4) 


Privativa Industriale: 11 Gennaio 1907, Reg. Att. 
Vol. 345, N. 82, per: 
««Perfez, nei dadi a vite nelle chisure a dadi 
di vite,, 
del Signor James Frederick HEMMINGS a St. 
Leonardson-Sea, (Inghilterra lo.) 


Privativa Industriale: 5 Settembre 1904, Reg. 
Att. Vol. 198, N. 211, per: 
"Machine pour nettoyer les rouleaux d'im- 
primerie et autres rouleaux similaires,, 


della Società ANGLO-AMERICAN INVENTIONS 
SYNDICATE LIMITED, a Londra (Inghilterra) (100) 


Privativa Industriale: 3: Ottobre 1905 Reg. Att. 
Vol. 223, N. 142, per: 
Processo ed apparecchio per ЇЇ trattamento 
di gas e miscele di gas mediante archi 
elettrici mobili,, | 


del Signor Dr. Albest Johan PETERSSON a Alby 
(Scozia). (101) 


158, Reg. 


Privativa Industriale: Vol. 223, N. 
Att. e N. 81112 Reg. Gen., per: 
"Lampe electrique а incandescenze,, 


della Società PARKER CLARK ELECTRIC Com- 
pany a New York, (S. U. A.). (102) 


Privativa industriales 3 Marzo 1906, Reg. Att. 
Vol. 223, N. 232, per: 
«¿Machine а couper les fils flottants sur les 
tissus mouchetés de fantaisie,, 


del Signor Charles William FULTON, a Paisley 
(Inghilterra). (103) 


т 


PE 


Si richiama l'attenzione di quanti possono avervi 


interesse sul trovato: E ; 

' Procédé d'extration OA Н ө: 
lectrometallique et de raffinage du zinc ,, 
pel quale venne concesso in Italia al Signor Dr. 
PAWECK, Heinrich a 'Vienna (Austria) un attestato 
di privativa industriale in data 3 giugno 1902, 
Vol. 153, М. 64, e ció allo scopo di provocare even- 
tuali trattative per la cessione della privativa o per 

la concessione di licenze di esercizio della stessa. 
Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficig Iuternazio- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 35, Torino. 
1113 


ELETTROTECNICO 


presentemente occupato quale capo presso impor- 
tante Ditta desidera migliorare. Disimpegnasi lode- 
volmente nefla direzione impianti interni, esterni, 
costruzioni di linee, montaggi cabine centrali, ecc. 
Pratico magazzinaggi, acquisti, trattazioni d'affari di- 
spostissimo sottoporsi ad una prova. 

Offerte A 112 « Rivista Elettricità ». 


А 112-3 


pri ол ил са ск а сиу а А MEE A а 


Claus Jacobs - Ingegnere 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 


S. eciilità interrutori a leva Appzrati da quadro —_- 
Inseritori di elementi —-—- Valvole lamellari 

Viti e morsetti 
Organi di sicurezza 
Prezzi minimi 


Commutats:i rer vol:metri da 
quadro p. strumenti di misura 
———— Pronta censegna 


INGEGNERE CAPO 


La sottoscritta società, che ha ora in costru- 
zione un impianto idroelettrico di 150,000, cav. con 
annesse fabbricbe elettrochimiche per la fabbri 
cazione di salnitro, e possiede altre cadute di 
acqua importauti, la eui utilizzazione è già pro- 
gettata, cerca quale Ingegnere Capo per la parte 
elettrica di questo impianto, nu elettrotecnico 
di capacità emiuente, il quale abbia finora oc- 
cupato una posizione direttiva tecnico-scientitica 
presso una delle grandi ditte elettriche mondiali, 

e che possieda grande esperienza nel progetto lg 
e costruzione di grandi impianti di generazione 
e distribuzione. Questo Signore dovrebhe proget- 
tare е dirigere la costruzione degli equipaggia- 
menti elettrici dei nostri impianti di forza mo- 
trice, e delle nostre. fabbriche gencratori, im- 
pianto di distribugione, linee di trasmiseione, 
forni elettrici ecc. La posizione + stabile; sti- ` 
pendio da 10,000 a 20,000 frs. secondo la capacità, 
eventualmente con partecipazione agli ntili. De- 
 siderasi assunzione immediata. 
Mandare offerte con attestati e referenze alla 
[| Ditta sottoscritta. А 
A/S Rjukanfos 
AJS Rjukan Salpeterverker 
Sommerrogaden I9- Kristianias 


e 


Officine gia Guzzi Ravizza 


DI 


bh Giampiero tiia 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono. 15-00 


El 


£lettrieità 


Motori trifasi e monofasi 
.Motori e dinamo a corrente 
continua | 
Generatori a corrente alter- 
nata 
Trasformatori elettrici 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
lamento 


___ € 'UVTyTy|_—— 3 


AP? 


A ——_ __——___—_—_-+ 


BREVETTO GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed impionti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per fuffe le applicazioni 


«i» 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
* Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. accensione motori a ben- 

zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatorí trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


à; E 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


TURBINE, A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.eTRIFASE 


Compagnie Internationale d Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Bergio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


E 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alte 
nata monofase e polifase, d’ окы 
potenza, ed a qualsiasi velocitáp 


Trasmissione e distribuzione 4 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestaus, gru, macchine ai 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d'ogni specie. 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


Impianti ser comandoa: laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Lampade ad arco sistema X. Pieper 


Yi А 
NS s o `4 | 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


“ J BRUNT « С. 


41-43, Via Owuadronmuo — MILLANO — Via Quadronno, 41-43 
ED e 


bontafor! di Energia Elettrica Contatore per corrente alternata trifase 


per corrente continua ed alternata 
= monofase - bifase - trifase == 
per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


A Massima sensibilità 


P Minimo autocon- 
o æ Semplicità 
Robustezza +» 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipp MR 1 


— 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


Chiedere Listini e Prezzi 


Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto - Preciso 


Non soggetto 
a guasti. o ad 
| alterazioni nella 
| sua taratura. 


Uguale preci- 
stone con '/,, dí 
carico fino al 50 
"|, dí sopracca- 
tíco. 


Non contiene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobili. 


[P veri мате И! 
мп ao. È PARES 
| anrs amni ii 7 
FE RRANTI. I». 


ї 
HoLLINWGOD M iw. 


d чу Ferranti 
Е Limited 
Hollinwood 
Lancashire 
i N (Inghilterra) 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all'ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione [| ЇЇ р | 
di macchine ed apparati elettrici U. Ui r 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
— шун d’omore Pol Tnternaz. Milano 1906 


massima richiesta 
WRIGHT 


nua ed alternata. 
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Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza, ==" 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


Contatori d’energia e- 
lettrica - Indicatori di 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa e alta tensione 


Simitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
der la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 


i più pratici 
i più esatti 
«i più sensibili 


Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 


Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desl- Elektron 
gnazione | ordinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | dal a 2 | da 21/, | da 4!/, | da 6!/. | da 81/, | da lì 
"m a 4 a 6 ,28 a ll a 15 
cadauno | L. 12,— | 14 50 | 16,— 18,— | 20,— | 22, — 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | йа2/,а11/, | da 2 a 3; | dada 51,| da 628 
16, – 


TIPO EXCELSIOR: 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se- 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts da !/, a */, di Ampéres 

Da 125 a 250 Volts Яа !/,a !/, » 


Prezzo unico L. 5,75 —« 


LI 
> 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


fio sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
der Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc.. а 


.prezzi convenientissimi. 


AO: 


E 4 l 


Pompe a vopore od adone ЇЇ `Ж 
ae pe fi i si e ti e presini 


` Pompe a vapore duplex 


Clarke, Chapman г В 0." cm 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


емен Woodeson) 


НЕЕЕННЕ 


la. ci E 


na 


о Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


— Ing. FOLEY а DE BENEDETTI 


| 
О 
b. 


GENOVA 


5 — Via Caffaro — 5 


| CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


tro tipo. | 


A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


Tutti. i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 


sono della stessa lunghezza. - Facile 


accesso in tutte le parti per Pi ISpe- 


Zione, pulizia О riparazione. - Ampia 


superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


NAPOLI 


^" Galezria Vrnberto, 27 


Anno XXviii 


L'ELETTRICITÀ 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 


"v ^u y Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono *4-a7 1 


^ Unie Ceni. 5O ad oeni cambiamento di indirizzo 
y "t y? 1 1 І "n" 


—3 onto coriente Colia Posta 


K{arlsbader Kaolin Industrie Gesellschaft 
in MERKELSGRUEN bei KARISBAD ———- 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino * Excelsior „ a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad 0! di carbone ad CLONE 


ISOLATORI. 


in porcellana durissima 
=== zm condutture e!attriche 
== => nm ALTO e BASSO POTENZIALE 
= Ex Telegrafo e Telefono ut 


"m. 


Propria STAZIONE DI PROVA а -200.000 voli — 
A Oltre 900 modelli d'Isolatori ES 


E Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modelle _ 


Fornitrice degli Isolatori per alta tensione: — — È 
IMPIANTO Ferrovie: Elettriche della Valtellina 
Km. 106 — Tensione топо 


IMPIANTO SOC.. ELETTRICITÀ A. li Torino 
Km. 218 — Tensione 24000 


IMPIANTO del сера Yenezia-Pordenone 
Hm. 88 — Tensione 32000 


IMPIANTO SRG. ELETTRICA BRESCIANA 
Km. — Tensione 40000 


IMPIANTO MOUTIERS-LYON 
H.m,:1885 — Tensione vor 


. 100 e plu altri implanti per ten- 
Soc. di Elettricità sioni superiori ai 15000 Volt Rappr. (ien. per l'It 
dell'interno e dell'estero 


(SOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensinne LYON-MOUTIERS LAZZAR t MARLON І 


Km 185 alla tensione dì 56900 volt = 11 più importante In Europa — TREVISO — x 


ч ~ у. m 
ee ex? е ААА. н ль A 1 


Ing. L. MERIGGI & С. 


Piazza S. Carlo, 2 ~. МТТ, А NO - Telefono N. 93-10 | 


^^ 


Materiali di nea pe ina I Tan Cita 


А 
- шиш -— Un ш ume "ШЫ 


Fornitrice delle V. 
Ferrovie dello Stato Pa 

e delle principali Е. 
d E 


i 


i 


TRUCKS ASTE * 
per e 

TRAMVIE ROTELLE 
e di 

FERROVIE TROLLEY 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 
della The Ohio Brass Company 


MATERIALI SPECIALI 
& per linee monofasi e trifasi ad alta tensione s& 


JJ. 


Е 


30 Aprile 1908 


ETTRICITÀ X 


-+- 

б^ RIVISTA TECNICA SETTIMANALE Yo бш "Wadiets 
DIRETTORE ING, F. E. FUMERO gn! nu 

12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 24.37 Cent: 50 


En jeta Anonima Forniture Elettriche 


| già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
y е Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: МІН, А ҸҸ © Via Castelfidardo, 7 


IK" 


— 


== Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 


(CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘i+ (Vedere avviso interno) J 


FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


st м Е. BERTETTI & C. - MILANO Telefoni 69-48 е 86-75 


Telegrammi ELETTROBER 
ah Ih ^ 1,500.00 Accomandita per azioni 


Vedi avviso interno, 


| y JLATORI RICHARD-GINORI 
MILANO 


pun 


A ——- ————— 


С. С. $. 1010 ЇШЇП pr Strumenti Berii 


=== Gn С. OLIVETTI & C, = 
Via Broggi, 4 - MILANO - Teleiono 80-63 


TT Perego 5б. 


| ANC | Via Castel Morone, 4 
| Telefono 67-67 . 


а: Sig. GIUSEPPE THURLOW 


NI | Cernaia, 23 - ROMA 
|a Een 


Á 


< Telefoni e telegrafi per linee. parallele oT -tensione 


3 
т Trasformatore telefonico * di sicurezza еа antinduttivo. 
¿f Smorzatore contro l'induzione elettrostatica. 

° \ Separatore. contro l’induzione elettromagnetica. 
Telefono portatile di sicurezza. 


„а= ала а mA TA ATRIA А AO 


| e 
| 
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p 
| 
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Vedi annuncio а pag. Xi. 


ЖОЛБУ, 6&1 A210 DISPONIBILE 


pom SILENZIOSI DR BREVETTATI 
ASFORMATORI а 
III Ing COLUMBO SPIZZI ppi 


Spazio Disponibile Digitized-b: ( Oi 


ficine Elettro Meccaniche 


! SOCIETA' ANONIMA 


Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


GENOVA 


Dinamo e motori eletti 
а corrente continua € 
alternata. $ 


@; id 4 | Gruppi speciali per borde 
PESI | i Impianti completi d’illu 
ЖИ minazione e distribu 
: zione di forza. — 
Applicazione di motori + 
.' lettrici а тассћіпеоре 
ratrici di qualunque 
e genere. 
"E Ventilatori - Aspiratori. 


Mer № 


Tak, G.ande deposito di ma 
| |o x | teriali per impianti e 
lettrici. 


DITE COP RON E чазы уст S 


a x i - - T Boa : i k JU а 
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Preventivi a richiesta 


ruppe Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts a corrente continua 11O volte 
Potenza 100 Cavalli ^ 


” LÀ 
t LI 


= Per la Lombardia, Veneto, Emilia e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Mritano, Foro Bonaparte, 1 — Pe 

t t la Liguria: GRIMALDI e C., Succ. a Ing. E. CANZIANI e C., Gsxova, ortioi Vittorio Emanuele II — 
4 | all Per la Toscana: Suocessori LHOTE, Fizsmza, Via Nazionale, 19 — Per l'Italia petente e la Sicilia 
=== Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C., NaroL!, Corso Umberto 1, 2. $9. Q 907 


mM a m, o am Ше MEN DL PI n EE 


Б. Аны ӨТ” йй ` 


^ 


x 


i all’ Esposizione Universale di S. Louis 1904 | 


\ 


tdi dem. 


ex EU 


RE UU 


** FUORI CONCORSO ,, all’ Esposizione In- 
ternazionale di Milano 1906 — — — — 


MASCHINENFABRIK 
AUGSBURE-NüRNBERE 


Rapprescntorizë Generale per l'Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. = Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 — TELEFONO 70-30 


JULES RICHARD E 


ELETTRICHE 


| | Fondatore е successore della cia RICHARD FRÈRES 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni industriali in generale 


Per la sarveg lianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero ne 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI 


¡ AMPEROMETRI, VOLTMETRI, 
WATTOMETRI - 


MODELLO ELETTROMAGNETICO a pe- 
riodicità regolabile, senza calamita per- 
manente, e che puó restar еше in 
circuito. 


MODELLO APERIODICO di precisione, 
a cornice sistema d'Arsonval. 


MODELLO TERMICO senz’auto-indu- 
zione aperiodico, a consumo ridotto. 


MODELLO SPECIALE 


perfettamente aperiodico 
PER 


trazione elettrica 


tramways, ferrovie, automobili elettrici, ecs. 
po ro 


Fornitori delle grandi Amministrazioni 
e delle grandi officine del mondo intero 


INVIO FRANCO 
dei Cataloghi e delle istruzioni 
con illustrazioni 


. % 
Parigi 1880 o 1900 d Liegi 190€ 
‚ St. Louis ЗОО man б [ІК Fuori Concorso 
Milano 190€ Membro della Giuria 


T Berlino S.0. 36 TEE 
BERLIN so.» pranz R. Conrad Glogauerstr. 19 00 ” 1 
Glogauerstr 19 » | | J = 
FABBRICA о APPARECCHI, | т O з 
c. 
BELE Н 2 г 5 
GEFCHSTANDI Illuminazione Elettrica eda DAS E < 2 E 
Д dt ‘© MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ | EO 3 
Apees JA Catalogo Gratis a Richiesta © © 
n WUNSQIFRANXO i 
| Prima fabbrica specialista di smalti 
7 P aec & (o. j Berlin, N. e е Vernici per Elettrotecnica | 
NOVITÀ Transformer-Lack! NOVITÀ 


Chiedere listini] | Chin» Chin! 
Marche di Fabbrica > | а | SE 
“iii Draht- Emaillon! - Plaston! 


BERLIN N. W. 5 


Rappresentanza Generale per l’Italia: MONTI e MARTINI 
Via Arlosto, 20 - Milano - Telef. 46-11 


E. А. С. 
отсо? Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann HII 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta.e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Trasformatore rotativo di Corrente Trifase in Continua Potenza 150 К. W. 
a. Corrente trifase 3000 Volt - Corrente continua, 120 Volt. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale;per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elefírico 


Via Solferino, 22- 3 - MILANO - 2511, Via Solferino 


io : Materiale Elettr co Telefono Inte rcomunale 91-60 


PREVENTIVI E PROGETTI _ GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO | 


PONZELLANEABRIN MERMSDORE 3. А. 


Rappresentante Generale per l’Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I Via Melchiorre Gioia 


Specialità: 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d’Europa 


кере сл шы ш г 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 volt 


920 — Impianto Lonrazzo, Societá 

Lomb. per distr. Energia 
Elettrica. . i s. d LI » 
TEE » 1126-а -- Brusio-Poschiavo P. P. . >» .000 . 
| lad DELTA. » 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 
Tipo 915 — Impianto Marklizza-AT E. G., Berlino . i | . » 25.000 , 
» 916 — » Schwelm-Siemens Schuckertwerke . А . » 20.000 , 
» 817 — » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . ; . » 25.000. 
» 918 — » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon . . » 25.000 , 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckerlwerke . 3 . » 34.000 . 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafstund-Siemens-Schuckertwerke. . . » 50.000 . 
» 9821 — » Guadiaro-Mascbinenfabrik Oerlikon. A А | . » 50.000 . 
» 822 — » Municipio di Monaco-Moosburg . ; ; . » 50.000 , 
» 1411 — » Trollháttan-Governo Svedese . . | ; . » 50.000 , 
» 1392 — » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo  . ' : ; . » 50.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, cosi da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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NOTIZIE FINANZIARIE. 
Laboratorio Elettrotecnico Ing. L. Magrini & С. 


Ebbe luogo l'assemblea della società in ассо» 
mandita per azioni «Laboratorio elettrotecnico ing. 
L. Magrini e C.». Presiedeva l'ing. Antonio Spa- 
sciani. | 

L'ing. Luigi Magrini, rappresentante la gerenza 
della società, «lesse una relazione sull'esercizio 1907 
sottoponendo all'esame dell'assemblea tutte le fasi 
per cui l'azienaa sociale ebbe a passare durante 
l'esercizio ed esoonendo quali e quanti lavori, tu:ti 
di singolare importanza, vennero assunti anche per 
l'anno 1908. | 

Dalla relazione medesima risulta al Bi'ancio pa- 
trimoniale un'attività di L. 3,752,801.42, contro un 
passivo di L. 3,624,172.42. comprese le deduzioni 
per deperimenti e svalutazioni statutarie. 

L'utile netto risultante di L. 128,629 ha permes- 
so quindi un aividendo di L. 10 per ognuna delle 
vecchie azicni a godimento dal primo gennaio, e 
di L. 5 per ognuna delle azioni nuove col gcdimen- 
to dal primo luglio. 

Dal conto dell'Escrcizio si rileva che la produ- 
zone dell'anno 1007 fu di L. 1.230.734,70, € cioè 
del 50 per cento superiore di quella dell’anno prece- 
dente, mentre le ordinazioni, sempre in confronto 
all'anno precedente segnano un aumento dell'So 
per cento. . 

Dalla relazione dell'ing. Magrini venne poi resa 
evidente la rapida ascensione dell'industria ed il 
suo indiscutibile avvenire che dà ragione del gran- 
‚ dioso e moderno impianto di tutte le officine. 

L'assemblea rilevò con viva soddisfazione la fi- 
ducia delfa clinica nel valore e nella competenza 
` della ditta, a cui vennero ultimamente affidati, in 
concorrenza con le principali case estere. tutti gli 
apparecchi per l’impianto idroelettrico del Dezzo a 
45,000 volt e quelli per la derivazione del Toce 
della Società Conti a 60,000 volt: ciò che, con le 
altre commissioni in corso rappresenta una massa 
di. lavoro di più di quattrocento mila lire. 

L'assemblea segui anche la rapida rassegna, fat- 
ta dalla gerenza, dei numerosi ed importantissimi 
impianti idroelettrici allo studio od in via di esecu- 


zione in tutte le parti d’Italia. 
£ 


Ing. G. Gola 
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FRANCO TOSI 


LEGNANO 


x j Centrale Castellanza, 29.000 HP. È 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. — 


CALDAIE verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 
S 057 


| TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. | 


FRANC 


0 TOSI 


‘ Alcune delle principali installazioni esegnife ces 7T 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa озо — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares е 


Cordoba (Sfagna) 5оо — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zla, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Soctetà Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Assia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 


tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 536 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 —. Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


( Egitto) 2006 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa боо Oviedo 5оо — 
Melbourne (Australia) доо — Napoli, Società 
Napołetana, 2880 — Montevideo тобоо — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
g50 — Kalgoorlie (Australia) 9/0 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferrie& Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (4/sazía) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader € C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 —  Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
Soo — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (202/0) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell’Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Zgz/fe) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(СА?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 —- 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 - 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio е 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000,— Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA 


LS 


Impranti per trasporti di forza 


a qualunque tensione. 


Turbogeneratori e Tur- 
+ boalternatori 


Impianti eletirochímic / 


Trastormatori con 
raffreddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO 
ad olio e ad aria iine ee anra o_o 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a*fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


Motori speciali per 
qualunque industria 


Quadri di distribu- a consumo ridotto 
[eti - Inter- i 
zione сорар ТА 4 F Contatori normali, a doppía tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 
pet qualunque tensione, Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE. APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impiinti per 


Tramvíe. 


di misura e controllo, 
da quadro, faborato- 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 


£anee, sopraelevate, sospese. 


Orologi elettrici, Indi- 
catori di livello d’acqua, 
accenditort di mine. 


Implanti di trazione per miniere, Centrall e apparec- 
- chí telefonici 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, a bassa ed alta tensíone, monofase e Impianti d’avvisatori 
trifase. 0 d'incendio edi ronda. 
N Telegrafi, 


Q Indicatori di velocità e con- 


tagiri - Trasmettitori d'ordini 
per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic, per elettrochimica e metallurgica. 
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Genova, Qin 5. Lorenzo, 8 - Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTA 
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Approvó infine la relazione della gerenza, le ri- 
sultanze del bilancio ed il rivarto degli utili. 

Si passó сшп alla discussione della proposta 
trasformazione della società da accomandita in a- 
nonima. 

Tale misura anparve opportuna e necessaria al- 
l'assemblea dei soci, intendena> essi come lo svi- 
lunno veramente straordinario preso dall’ azienda 
impone un ordinamento nuovo mercè il quale me- 
glo possano csplicarsi le singole attività e nuove 
forze possano essere chiamate a cooperare allo 
scopo. 

Col voto favorevole alla trasformazione, venne 
anche accettata la proposta di aumentare il capitale 
svciale da lire 2.400.000 a 3 milioni e venne nomi- 
nato il primo Consiglio d'amministrazione, che ri- 
sultò così composto: Magrini ing. Luigi, Pesenti 
ше. Guido, Spasciani ing. Antonio, Carminati Au- 
gåsto, Steiner dott. Giannino, Rizzardi ing. Gio- 
vanni, Bonomi notaio Luigi, consiglieri; Ghezzi 
Giuseppe, Fumagalli rag. cav. Pietro, Terzi Ric- 
cardo, sindaci effettivi; Broletti Pietro, Ambrosio- 
ni Carlo, sindaci supplenti. 

Sciolta l'assemblea, gli azionisti vennero accom- 
pagnati dal gerente a visitarc le nuove officine e le 
nuove fonderic, ormai completamente ultimate e 
che possono, senza alcun aumento di spesa, per- 
mettere di triplicare l'attuale produzione. 


‚байда & C., Milano - (Cap. L. 6 milioni. 


Ebbe luogo in secouda convocazione, l'assemblea 
degli azionisti di questa Società, in sede ordinaria 
per l'approvazione del bilancio e in sede straordi- 
naria per la limitazione del capitale sociale e con- 
seguente riduzione del taglio delle azioni e per la 
nomina di una nuova amministrazione. 

Ecco le cifre del biiancio : | 

Ато: Beni stabili (area L. 236,441.74, fabbri- 
cati 786,173.46) L. 1,022,615.20; Macchine, utensili 
e mobili 20,457.70; Macchine finite e in tostruzione 
604,802.69 ; Impianti in esecuzione 572,707.73; Cas- 
sa ed effetti a csigere 3,249.13; Crediti vari un mi- 
lione e 243,210.60; Titoli e carature 21,302 Unio- 
ne Elettrotec. Italiana a 160 L. 3,408,320; 2429 So- 
cietà Conti a 312 L: 737,848: 1410 Società Conti 
versato L. 70,500; 811 Brioschi Finzi e C. a 150 
lre 121,650; 200 Società Idroelettrica a 250 lire 
30,000; 150 Società Negri a 200 L. 30,000; 3750 
Imprese Elettriche Roma,a 83 L. 318 mila 750: 1600 
Società Emiliana versato lire 112,000; 3755 lmp. 
Elett. Abruzzesi a 10 lire 37,550; 6000 Unione E- 
sercizi Elettrici a 85 L. 510,000; Titoli e carature 
minori 36,753; Diritti d'acqua e concess. idrauliche 
260,002; Cedole e dividendi su propri titoli 71,446, 
totale L. 5,784,819; Depositi cauzionali 1954; Bre- 
vetti 64,658; Cauzione gerenti 200,000; Differenza 
passiva 1,313,437.87. 

Passivo : Capitale sociale L. 6.000.000; Fondo di 


Selve Fratelli |, manum rome, 


DONNAZ - Val d'Aosta | азо SPECIALITÀ me 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


cià — 


_ C. OLIVETTI & C. 


A. Ao 


TA 
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-—— ) 


Trasformatore a nucleo massiccio. 


Strumenti di misura per elettricità 
Industriali e di precisione 


x Indicatori - Registratori 
Gran Premio 
зин MASSIME ONORIFICENZE нео тә 
Adottati nei più grandiosi 
Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


| 


BELLIS z MORCOM. Ltd. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852. 
| | 


| 
{< TC Re 
MOTRICI VERTICALI A RAPIDA ROTAZIONE 


e a lubrificazione automatica forzata Compound e a tripla espansione 


[ШЇ (ШЇ di ende o mico e c prc di uan aci 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI 
iS 
Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano TEEFONO 
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riserva 115,302.14: Dividendi non distribuiti 1,173; 
debiti vari 2,817,441.83; Debiti per riporti un mi- 
lione c 134,954.45; Effetti p circolazione 562,940, 50; 
Gerenti per cauzione lire 200 mila. 

La relazione dei Gerenti illustra le cifre del bi- 
lancio € spiega le proposte di limitazione del capi- 
йе, ecc. 

Tutti gli sforzi — dice la relazione — per ren- 
dere più proficua l'industria del'e costruzioni urta- 
rono anche nel decorso anno contro difficoltà molte- 
plici. Le continue modificazioni tecniche nei tipi, 
necessarie per resistere al confronto coi migliori 
costruttori, impongono continue nuove spese di c- 
sperenze, modelli e attrezzi. delle quali risente il 
bilancio in misura molto forte in confronto delle 
grandi Case estere, che con una proauzione mag- 
g'ore, riescono a pagare tali spese con una percen- 
tuale sui costi molto piü limitata. 

La convenzione già intervenuta fra la Gadda e 
l'Unione Elettrotecnica non diede i risultati sperati 
e l'Unione si mise in liquidazione. Essa chiuderà il 
suo bilancio definitivo assegnanao 160 lire per ogni 
azione del valore nominale di L. 200. | 

Quindi per dare un assetto soddisfacente all'azien- 
da di costituzione della Gadda e C. i Gerent: di que- 
sta credettero conveniente di accettare le proposte 
avanzate nel gennaio scorso dal Tecnomasio Brown 
Boveri, permettendo esso di smobilizzare a buone 
condizioni tutta la parte dcl capitale impiegata nella 
costruzione ai macchine, sia colla cessione dello sta- 
bile in via Castiglia, sia coll'impiego da parte ‘del 
Tecnomasio di ultimare per conto della Gadda e С. 
le macchine e gli impianti in corso di costruzione. 
La Gadaa e С. rimarrà azionista del Tecnomasio I- 
taliano con 10,000 azioni e avrà riservato un diritto 
speciale di opzione per i suoi futuri aumenti di ca- 
pitale alle stesse condizioni della Casa madre Brown 
Boveri di Baaen. 

Con tale operazione la Gadda e С. rinunzia alla 
costruzione diretta di macchine elettriche per dedi- 
carsi meglio agli esercizi e relative partecipazioni, 
che fermano già la parte più fortunata dei nrece- 
centi bilanci. Non saranno però abbandonati i bre- 
vetti di turbine a vapore pei quali la Società si è 
riservata di potere concedere licenze di costruzione. 

La relazione spiega, poi, i criteri usati nelle sva- 
lutazioni delle partecipazioni azionarie in altre a- 
ziende, criteri meno ottimisti per potere guardare 
con maggiore fiducia nell'avvenire. Ea è per col- 
mare il deficit risultante da tali svalutazioni che 
viene proposta la riduzicne del valore nominale delle 
azioni Gadda e C. aa L. 100 a L. 8o. 


Soc. anon. per la ferrovia Verona-Caprino Garda, 
Padova. 


Presso la Banca Vonwiller e C. si é tenuta l'as- 
semblea ordinaria e straordinaria dei soci d: que- 
sta Società. 


paca D ID CE A «їр: шлу 5 
Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni. Per. schiarimenti Ant. 
Daneo - Studio tecnito - Ortona a Mare. 


SOCIETA. ITALIANA. 


Lampade Elettriche Z 


MILANO - Via Broggi, 6 


Lampade [ lamento metalica 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO „ ing. C. CLERICI e C. 


910 0001-008 *ie41ng - ejepues Jed pem | ouinsno? 


Si può usare tanto per corrente continua cha alternata 


FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Mon anverisce - Dà [nce bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


di fabbrica ix з 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l'Entrepot, Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 
ecc. ecc. 


A. E. 6. --THOMSON HOUSTON 


SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO Et Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO © 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20.26 


DIREZIONE DI ROMA ©. 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Lueo) 
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TRAZIONE А CORRENTE MONOFASE 


" Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 
: E 


1 sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad cogi ha + vuto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


pai Vetture Numero e potenza 
Km. automotrici dei шон Tenslone Frequenza 
Niederschoeneweide-Spindiersfeld (presso Berlino) - TONE | _ 
dello Stato Prussiano. 4.1 2 2 da 100 HP 6CCO Vot | 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft ' E a 18 2 4 4 da 40 HP 25C0 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . 7.— 2 . 2 da 100 HP 6000 › 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) | . Ferrovie dello | 
Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 › | 25 » 
Victoria-London вере - London- Brighton and South Coast | 
Ry. Co. . . 13.9 20 4 da 115 HP | 6500 » | 25 » 
Padova - Fusina Società Vereta per costruzione ed 
esercizio di Ferrovie darie suoco italiane . . . . 24.5 10 2 da 65 HP ¡ 6000 » | 25 
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Erano presenti e rapprcsentate 4341 azioni su'le 
s6oe costituenti il capitale sociale. 

Venne approvato il bilancio al 31 dicembre 1907 
che chiude con un toînle Affvità di 2,615,715. 98 
lire, ed un totale Passività di lire 2,546,307.06; cen 
un Utile quindi di L. 69 mila 408.92 ivi comprese 
L. 1,839.95 d'avanzo d'utili del 1906. 11 Consiglio 
in carica in seguito al passag vio di un importante 
stock di azioni alla Società Veneta ferroviaria рег 
lasciarle comp!eta libertà di azione, ha creduto op- 
portuno di rasscgnar le pro7rie dimissioni. Il nuovo 
Consiglio venne composto dai sigg. Lav czzari ing. 
Tomaso, Zavaroni ing. Italo, Dalla Vedova Artu- 
ro: a Sindaci effettivi furono nominati i signori 
Brunello Vincenzo, Lorenzoni Vitaliano с cav. D. 
B. Cerutti. Furono pói atliberate alcune modifiche 
allo statuto sociale, fra cui la più importante è il 
trasferimento della scdc da Milano a Padova. 


Miniere cuprifere, Genova - (Capit. L. 700 mila 
- Versato L. 483 mila), 


Ebbe luogo nella sede di Genova l'assemblea ge- 
nerale degli azionisti di questa anonima costituita 
nel 1906. 

Erano presenti 16 azionisti. rappresentanti 8765 
azioni ; presiedeva il presidente del Consiglio d'am- 
ninistrazione cav. Cario Ropolo. . 

La breve relazione letta si riferisce al periodo de- 
corso ad oggi ed osserva che esso fu impiegato 
nelle ricerche e negli impianti necessari, onde met- 


tere le miniere in grado di entrare presto nel pe- 


riodo di produzione. Il che secondo la relazione av- 
verrà nel prossimo mese di giugno. I risultati fi- 

nora ottenuti, confermerebbero i buoni pronostici 
~ avuti nella costituzione. Fu accertata l’esistenza 


del minerale nelle zone acquistate, in più ricca mi- - 
sura della presunta; elle vicinanze furono trovati . 


altri giacimenti e furono chiesti nuovi permessi di 
ricerche. | 

Il bilancio approvato si chiude con un attivo di 
L. 778,868,96 e L. 778,600 di passivo, e cioé con 
un utile di lire 268,96, che secondo. la proposta del 
Consiglio fu portato a nuovo. 

A sindaci furono nominati i signori: rag. Abe- 
lardo Corzetto, cav. Alberto Casalborc, e rag. Fe- 
derico Boociano, effettivi: Giusenne Gambarotta ed 
Enrico Vinelli, supplenti. 


Società internaz. di elettricità a.Vienna. 


Le Officine viennesi della Società internazionale 
d'elettricitá passeranno il 1.0 maggio р. v. in pro- 
prietà della città di Vienna. mediante il pagamento, 
da parte di quest’ultima, di una somma di 20,600,000 
corone. La Società conserverà sul prezzo di vendita 
una somma di 10 milioni di corone come capitale 
d'esercizio o d'investimento per gli stabilimenti che 
possiede ancora, e rimborserà 300 corone per a- 
. zione di 400, riducendo così il valore nominale del 
titolo a 100 corone. 


SAF E Società Anonima Forniture Elettriche 


MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Filiali: Genova. Vin Consolaziono, 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 


RIVISTA TECNICA. 


FAT O 
CAMILLO FUMAGALLI 
MILANO . 


28, Corso Porta \deroria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES - 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


| Certificati di prove eseguite da: 
The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 
Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris, 
Il R. Istituto Tecatco Suveriore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER. QUALSIASI. INDUSTRIA 


“DORA, 


SOCIETA INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede ia Genova - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


коинот etr 


$ Grandi batterie per illuminazione e forza 
? Batterie di trazione per Automobili e Battelli 


| Illuminazione di Veicoli : 
GRANDE FABBRICA | 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


а Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii раар Illuminazione Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. ^ 
90090 


| => materials di linea 
Ing. 1. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza S. Carlo, 1 
—— 


Agenti per l'Italia e Svizzera della 


== 
TRE ORIO BRASS COMPANY 


crr—rr rr costi’ 


Саза fondata nel тю 


FERDINANDO MANTEGAZZA a 


ШШ 


MILANO "me 
mpi tad оа: Officina Industriale eleliriea © 
IATA ` Impianti completi forza е luce 
cel == POE rr а пама вое 


Ing. 5. BELOTTI & e. 


— Porta Romana, 13 


Telefono: 73-O3 — ‚ MILANO — Per teleg. - Ingbelotti 


“je 


REOSTAT 


per 'qualunque applicazione 


aen M 


d’ eccitazione = –- 
avviatori | 
controllers 

per teatri ————— 
per carica batterie = — 
per regolazione feeders 


per lampade ad arco 


per proiettori 


per taratura contatori. | BATTERIA di REOSTATI WARD LEONARD per scena 


ч dispositivo per comando Indipendente e simultaneo 


per laboratori 


Resistenze Unitarie WARD LEONARD 
4 MILIONI GIÀ IN USO 
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Soc'e à Anonima Industria Boschi - Milano. 


Sotto gli auspici e col concorso della « Società ~ 
per la conservazione del legno (Brevetti Gi esum 
e distillerie di catrame (già Rocca e Baratti), ё stata 
costituita questa anonima avente per oggetto l'indu- - 
stria e il commercio del legno col capitale di lire 
2,5z0.000 aumerftabile a L. 4,000,000 per ушр. 
‘ deliberazione del Consiglio d'amministrazione. 

A comporre il primo Consiglio furono nominati 
i signori: Cornaggia march. Carlo Ottavio, Gius- 
sano cav. Tomaso, Padulli conte Giulio, Gonzaga 
Principe Carlo, Taverna conte Lodovico, Magnani 
ing. Giovanni, Revedin conte Ruggiero, San Pic- 
tro avv. Michele Sommariva rag. Domenico. 

Consiglieri delegati i signori: avv. Michele San 
Pietro juniore, e rag. Domerfico Sommariva. 

Sindaci effettivi i signori: Vigna rag. Ettore, Ros- 
sari rag. Augusto ‘Manfredi rag. Antonio, e sin- 
daci supplenti i signori : Gaslini rag. Dante, Dalla 
Torre Luigi. i 


Sosietá Larini Nathan, Milano - Costruzioni mec- 
caniche ө ferroviarie. SSA 


Presieduta dall'ing. Adolfo Nathan, presidente 
del Consiglio a'amminisirazionc si è tenuta l'assem- 
Ыса ordinaria e straordinaria di questa Sccietà ano- 
nima, presenti 13 azionisti rappresentanti 13,720 
delle 14,000 azioni da L. 250 costituenti il capitale 
di lire 3,500,000. 

Venne approvato all'unanimità il bilancio dei sette 
mesi givjzno-dicembre ael primo esercizio con un 
utile netto di L. 169,493.95 che previe le deduzioni 
statutarie permette l'assegno di un dividendo di 
^L. 10 per ogni azione riportando. a nuovo MERE 25 
lire. i 

Si è pure approvata la modificazione allo statuto 
che stabilisce in non meno di quattro il numero an- 
nuale delle sedute del Consiglio. Е | 

Vennero poi riele:ti ad unanimità. i sindaci effetti- 
vi signori: ing. cav. Alessandro Scotti, cav. Giu- 
seppe Paoli e marchese Manfreao Da Passano; c 
supplenti i signori: rag. Attilio Olivi icri c Bondi U- 
siglo, 5 f 


Soc. an iniezione legname sistema — Ge- 
nova - (Cap. L. 2 milloni, emesso 1 milion ). 


Ebbe luogo nella sede sociale l'assemblea genc- 
rale orainaria e straordinaria di questa anonima 
‘ costituita nel 1906. 

Erano presenti 11 azionisti, rappresentanti 8820 
azioni: presiedeva il comm. Saverio Audisio, presi- 
dente del Consiglio d’amministrazione. 

Fu letta la relazione del Consiglio la quale fa 
rilevare che anche questo secondo periodo di eser- 
cizio fu periodo di preparazione. Intanto peró si 
sono stipulati contratti col Governo, colla direzione 
generale delle ferrovie per la fornitura di 1,500,000 
traversine iniettate, da eseguirsi in cantieri esteri 
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INTRA (Lago Maggiore) · 


alien di illuminazione. 


SOCIETA' ANONIMA 


OTAN ELETTRICHE 


‚‚ *BIASCA (эса) 


SiN 


Specialità esclusiva : 


^ — è Sé emm rd 


VENTILATORI | 


per usi diversi 


1 


Marcia silenziosa' 
Massimo rendimento 


Spedizioni franco domicilio 
Cercansi Rivenditori 


| atoni Diesel per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 


ud 


Vereinigte Maschinenfabrik-Augaburg 
e Maschinenbaugesellachaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motor a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestan del mofore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ing. " Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, Зв >>> 
Telegrammi : : MARIOTTICO Telefono 70-30 


Glektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio AAA RH EYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione === 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


\ 


ТЯ 2t = SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA == 


80 Aprile 1908 : 


с 5,009,000 traverse che si devono iniettare in can- 
tieri italiani, con legno di faggio proveniente dai 
boschi di Sila. L'ammontare di questi contratti è oi 
circa 30,000,000. 
Lo stabilimento sociale sorgerà in Napoli, in zona 
franca, sopra una estensione di circa 120.000 metri 
| quadrati, in parte già pagati, tra le due lince ferro- 
viaric Roma-Napoli, ed allacciato allo scalo basso 
marittimo di Napoli. 
L'assemblea approvó la relazione del Consiglio, 
i! bilancio che é una situazione di conti e per la par- 
‘e stracrdinaria approvò il trasporto della seae so- 
ciale a Napoli e “la direzione centrale a Roma: la- 
sciando faccitá al Consiglio di aumentare Л capitale 
fino a duc milioni, quando lo crederà necessario, 
in una о più volte, secondo il fabbisogno sociale, 
con altrettante azioni da L. 100, a quel tasso che 
crederà opportuno, ma non' mai a prezzo inferiore 
del nominale. 
Il Consiglio d'amministrazione è composto dei 
signori Ariuro Walter, Julius Falk, Egg Steiner, 
Leo Simon, Carlo Dane e G. Wolff. 


So.istà per l'utilizzazione combustibili italiani, 

Milano-- (Capit. L. 300 mila). 

Presenti 9 azionisti rappresentanti 705 azioni delle 
1500 costituenti il capitale sociale di L. 300,000, al- 
l'assemblca generale ordinaria, tenutasi in questi 
giorni, fu approvato ad unanimità il bilancio al 31 
dicembre 1907, che rappresenta la situazione dei 
conti, essendo tuttora in corso la costruzione acl 
primo impianto che sorgerà ad Orentano (Toscana) 


per l'utilizzaziore di quelle torbe. Il bilancio chiu- : 


de all'attivo con L. 557.365 e al passivo con Lire 
505.485. 11 saldo passivo di L. 8117 dovuto alle spe- 
sc di direzione с ai sorveglianza dci lavori è stato 
portato a nuovo. P'assemblea ha rieletto all'unani- 
mitá a sindaci elfettivi i signori prof. Emilio Conti, 
avv. Michele Zambellini, ing. Emanuele Zanotti; a 
a supplenti i signori ing. Giorgio Baseggi, ragion. 
Giorgio Angarone. 


Società esercizio bacini, Genova - (Capitale Lire 
3,500,000 inter. versato). 


Ebbe luogo nella sede di Genova l'assemblea ge- 
nerale degli az:onisti di questa anonima. Erano pre- 
senti 19 azionisti, rappresentanti 6335 azioni; pre- 
sicdeva il presidente del Consiglio d'amministra- 
zione comm. senatore Erasmo Piaggio. 

La breve relazione del Consiglio riferisce sull’e- 
sercizio chiuso al 31 dicembre 1907 con 404,171.09 
al utile netto, e l'assemblea approvata la relazione 
ed il bilancio delibera la distribuzione di L. so di 
dividendo per ctescuna azione. 

Procedutesi all'elezione del Consiglio risultarono 
cletti a consiglieri i signori: avv. Clemente Marai- 
ni, ing. Carlo Piageio, amministratore delegato; 
comm. Renzo Sabbatini, avv. Agostino Virgilio. 


SOCIETÀ ANONIMA 


fl aer pet la fabbritazione di LAMPADE a INCANESCENZA 
| Sede in Genova 


La più grande fabbrica itallana del genere 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE Ep APPARECCHI FLETTRICI, RELATIVI IMPIANTI gD ESERCIZI 


GADDA & C. 


ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


RIVISTA TECNICA. 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, Via CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


MOTORI - IMPIANTI pr TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 
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ROMA: VIA CAVOUR, 82 


VENEZIA: 


- S. MoisE, 1463 


UFFICI: FIRENZE: - VIA RONDINELLI, 1 


———) 
-— o 


- VIA XX SETTEMBRE, 31 


GENOVA: 
TORINO: 


XIX 


TURBOALTERNATORK DA 3000 HP 


- ViA ARSENALE, 14 


с? ер Р E ә, --- si ae PM er - mac? d£ 4а m a. ria E æ a. SEPA 


- Lopovico Hess 


MILANO 
Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
COSA G^ 
Саза кк nel 1895 
RAPPRESENTANZA 'GENERAUE E DEPOSITO 
DELLA : 
BERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 
© RiPARTI I. L. Z. 
PATA NES a DTO 1 
TUBI ORIGINALI À BERGMANN ss E MATERIALI ELETTRICI | - 


CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELEFTWICA 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA . 


О. METALLI O————————Ó—À 


Valvola Edison bipolare 


— CON INTERRUTTORE === 
= adoperabile fino a 500 Volt 


-—— 


p ааа === | SS 


hp 


Valvole “Bergmann,, 
— e Cassette di ghisa = 
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MORSETTI ы CONGIUNZIONE е pi DERIVAZIONE ` 
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Domandare listino N. 651 
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1 collegio sindacale risultò composto dei signo- 
ri: Agnet James, cav. uff. Bigio Antonio, rag. Dat- 
Bene Gerolamo, effettivi; dott. Alessandro Berto- 
lotti; dott. Giuseppe Ghisalber:î, supplenti. 


Secietà Piemontese per la fabbricazioae del: càr- · 


buro di calcio e prodotti affini, Roma - Cap t. 


L. 2 milionk versato). 


Il bilancio al 31 d&embre 1907, si è chiuso con 
un utile netto di L. 180,880; che consente ai distri- 
buire un dividendo di L. 7 per ogruna delle 20,000 
azioni da L. 100 costituenti il capitate versato di 
L. 2,000.000. Sugli utili netti furono devolute lire 
9044 al fonao di riserva, L. 18,088 al Consiglio di 
amministrazione, e L. 9044 a disposizione del Con- 
siglio. Furono mandate a nuovo lire 7077. L'as- 
semblea ha eletti a consiglieri i signori: Lombardi 
avv. Adolfo e Morani ing. Fausto; a sindaci effet- 
tivi i signori: Ciani avv. Mario Ferdiego, Scialoja 
prof. Antonio, Villa Libero Renato; ed a supplenti 
i signori: Pontremoli cav. Enrico e Varda G-u- 
seppe. ` 
Imprese nell’isola di Capri. 


H Consiglio ai Amministrazione in sua seduta 
Че] 2 aprile p. s., ha proceduto a diverse nomine 
per cui il Consiglio è cosi formato: 

Presidente Edwards ing. O. Alfred ;' vice-presi- 
dente, Casalbore rag. Alberto; amministratore de- 
legato, Degli Uberti comm. Guglielmo. Consiglie- 


ri: Schoch Enrico, Castiglioni nob. Corrado, Ce-. 
retti ing. Giulio, Vismata ing. Emirico. — Sindaci. 


effettivi : Casó ra». Carlo Natale, Mildmay St. John 
Edoardo, Capuano avv. Corrado. — Sindaci sup- 
plenti: Stella Ugo, Colorni ing. Alberto. — Pro- 
curatore : Stella Ugo. — тешенә: ауу. Riccardo 
Cressio. | 


Unione Italiana Tramways ‘elettrici, Genova - (Ca- . 


pit. L. 18 milioni versato). 


Ebbe luogo nella sede sociale l'assemblea gene- 
rale ordinaria degli azionisti di questa anonima se- 
dente in Genova. | 

Erano presenti o rappresentate 22,238 azioni. 

Presiedeva il presidente del Consiglio di ammi- 
nistrazione conte senatore Gerolamo Rossi. 

L'amministratore delegato lesse la relazione del 
Consiglio sulla gestione sociale per l'esercizio 1907, 
dando opportune spiegazioni eg accennando che 
vennero versati gli ultimi 7/10 sulle seimila azioni 
emesse in virtü della deliberazione dell'assemblea 
straordinaria del 10 luglio 1905, e che a parziale 
esecuzione della deliberazione dell'assemblea stra- 
ordinaria del 30 marzo 1907 furono emesse 6000 
obbligazioni da L. соо per l'importo di 4 milioni. 

Dal bilancio risulta che l'eccedenza degli introiti 
sulle spese, dopo dedotto un ammortamento di lire 
"515,000, è di 1. 1,444,081.60; utile netto che il 
Consiglio propone di oistribuire in questo modo: 
1/20 al fondo di riserva L. 72,204.08; un primo di- 
videndo del 5 о/о sulle vecchie azioni, L. 756,000; 


‚15 o/o pro rata temporis sulle nuove azioni lire 


131,250; al Consiglio d'amministrazione И то о/о, 
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| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA , 
¿“HARD o» 
800' ORE GARANTITE DI LUCE” INALTERATA 


Carbon! elettrici - Accessori per impianti elettriel 
leolator! di porcellana - Bracci stradali 
Liuzzi elettrici - Gpazzole per dinamo, 088. 


UGUOTO HAAO 
Via Piotro “Verri, 7 » MILANO • Via 


Ces vulcanizzata americana 
A. РІЗАНІ 


MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 . 
© ula *'Tolofono 24-18 


Ka pErosITO nolan ussa. 


райга dl Conduttori elettrici isolati 
== e peodotti affini —= ` 


E.BERTETTI«C. 


Fili, Corde e Cordoncini 
elettrici isolati - Cordoni 


per Telefoni e per Se- 
gnalazioni 


М 


MILANO 
Via Francesco Soave, 7 (Angolo Via Ripamonti) 


(Tram Vigentina) 


TELEFONI: 


| 86-75 Stabilimento.e Magazzinó 
. 69-48 Amministrazione. | 


- 


STUDIO LEGALE 


im. Cay. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di “questa Rivista 
e della Biblioteca dell’Elettricità | 
Ex-membro delia Giunta Proviac, Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 210 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


8 trattazibne di affari in materia industriale Elet- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati -- Pratiche amministrative. 


> - 2 IMEI С E е - . . Ч OCA AA A "A 


"Inc. MARIETTI « @. 


PREMIATA FABBRICA 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


| — Telefono 21-81 


~ 


vie S. Quintino, 19 


TOS 


& 


Preventivi, prezzi e listini a richiesta 
095919913 v ups ә 122220 "mp 


Importazione соп deposito di MICA d'ogni qualitá 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. А 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, rarelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito e di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ven- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 

- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


. Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardía : Ing. LEVI о Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С 2 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Boma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. SARTO— 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, $. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa > 
= ——Є———————————ї——_—— 


SOCIETA ITALIANA 


GANZ 


DI ELETTRICITÀ — 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


A 
[== Alternatori = Motori == 
Trasformatori - Convertitori 
Dinamo e Motori a comente continua 
© LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI FLETTRIO COMPLETI: 


== Preventivi gratis a richiesta 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO . Via Dante Officine: Glasgow - Oberhausen 


= Parigi - New York - Sidney 


Procuratore, Generale 


o fia ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice df 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
Pressioni elevate 


Massima sicurezz aj 


Culdala Babcock & Wilcox com surriscaldatore, 


Esposizione Interna- 
zionale Milano 1906 


La più grande 
==  Onorificenza/ 


GRAND PRI 


Surriscaldatori di vapore | 
" Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » » 
IN TTALIA | » >» 140.000 » » 


Economizzatori-Riscaldatori | 
Apparecchi di alimentazione 


| STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


— 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. 10 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Browm Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cer'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
» 


Per il Veneto: м » » - Venezia, S. Moisè, 2065 ,, 


8 01 


SOCIETA NAZIONALE 


== DELLE ——— 


FFICINE.SAVIGLIAN 


T ORINO - Via XX Settembre, 40 = TORINO 
NA Capitale Sociale L. 5.000.000 | 


( 


Impianti Elettrici Completi x ох 

is Alternatori Dinamo ж ж жх > 

| Trasformatori - Motori x + ж ж 
Pompe e ventilatori a comando elet- m 

trico * + + + * Ж x * 

Trapanatrici Elettriche ad adesione 

magnetlea х x» + o х x 

Gru ө Argani a comando elettrico ө 

a mano * + + * kx * X 


Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


КОМА. Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

PALERMO - Luigi Langie:o, Via а 
Villarosa, 8-a 8-5 

GÉNOVA - A. М. PATTONO & С. 
Via Caffaro, 17. 


® + A Г ёғ $ 
Ing. Silvio Ое-Ргейо & C. | Turbine Moderne 
SCHIO | REGOLATORI = SERVOMOTORI 
DI PRECISIONE 
ee Tio „* © — 
КК i INI o gem Б | Trasmissioni 
perfezionate 
P asm 


frizione 


Giunti elastici 


——M—— 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** COT T CO ,, 


Società Angnima - Cap. 4.000.000 interamente versato 
15, Via Padova — AAA — Via Padova, 15 


MOTORI “=== DIESEL 


a olii pesanti . 27, N. 32915 


ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI CONBUSTIBLE 
~ A BASSO PREZZO 


da 20 a ВОО cavalli 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Società Anonima Forniture ШШ 


già ATTILIO Pozzo & С. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 - Inter amente versato === 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N..11-64 
FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
————— Via Consolazione, 7 К Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 bis 


AISI LI III SD 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI . 
ISOLA” TORI IN PORCELLANA = 

===PER ALTO E BASSO POT ENZIAL С 

VET RERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER. ARCHI 


~ 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di mi y 
н di misura; 3 Dr. PAUL MEYER A. G. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
k MERCE SEMPRE PRONTA * 


S.A. FRE. 


3 SOCIETÀ ITALIANA 


| SIRY, CHAMON < C. 


PALERMO - ROMA - MILANO: TORINO - TRIESTE 
Viale P. Lodovica, 21-23 


>= 


Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
“OK, "BT, єр ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione cd intensità 
HE 


“Contatori per quadri e centrali 
Contatori a doppia tariffa. · 
: Contatori ad eccedenza di forfait. 
| Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


= Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 
strumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


t Telefono 96-27 | 


© Allgemeine Elektricitàts- Gesellschaft © 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogni tipo, to fogli fessi e duri, to tutti gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 


Carta Micanite - Tela Micanite 
-—MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
(=== TUBI MICANITE === 


КҮ T — gli Installatori e i Rivenditori voglion rivolgersi ul nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 


Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILA 


J 
Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & c | 


TORINO 


il ELM ЕССЕ 11110 1020 121 


Fabbrica di fili isolati e cavi 
| LS "ms per impianti di 


Trasporti di energia 


Trazione. 


liluminazione — — 


Telegrafia 
Telefoni 
| (96) 
- FUNI METALLICHE 
бо) 


1 — & Cataloghi e preventivi a richiesta pot 


THE LOCKE INSULATOR MFG. Co VICTOR NL, 


I nostri isolatori furono installati nei Rd 


La prima fabbrica del mondo che ha già 
funzionanti oltre 25 impianti 


a tensione di 50.000 
75.000, 100.000 Volt 


GUIDO 


0 TOLUSSO 


guenti impianti: 


Impianto del Toce 5000 isolatori N. 351, il 
primo in italia a . i š 


50.000 Volt 


Stanislaus Electric: Power C.0 - California 100.000  » 


Edison Electric C.° - Los Angeles 


. 49.000 >» 
Grand Rapids Muskegon Water Power C.^. 723.000 » 
Illinois Steel C.? - Chicago Р ; . 60.000 » 
Washington Water Power C.° - Spokane 60.000 » 
Tokio Electric Light С.” Tokio (арр 60.000 » 
General Electric C." - Schenectady . 60.0:0 >» 
Shawinigan Water Power C.9 - Montreal . 60.000 > 
British Columbia - Canadian Rockies 60.000  » 
West Kootenay Light e Power С.о, Ros- 
sland B. C. 60.000  » 
North Georgia Electrio C. ?- Cainesv ille Ga. GO 000  » 
Northen Calif. Power C." - Maryville 60.000 » 
American River Electrio C." - Sacramento 60.000 » 
Cal. Gas e Electric Corporation - S. Fran- 
cisco . 60.000 >» 
Novada Power Mininge MillingC. o. Tonepah 60.000  » 
Bay Counties Power C. - S. Francisco Calif. 60.000  » 
Guanajato Power and Electric C.0 60 000  » 
Tacoma Ry' e Power C.? - Tacoma . . 60.000 > 
F. S. Pearson e Son C.? - Guadalayara . 60.000  » 
Kern River Power C.? - Los Angeles . 60.000 » 
Walley Power C.? - Maps ville 60 000 > 
Columbia improvement C." - Tacoma W ash 60.000  » 
» » » - Taylors Falls 60.000  » 
» - Minneapolis. 50.000  » 
Chicago Drainxge Canal Dert. Ў 50.000 > 
Southern California Power C.° . 50.000  » 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 


GIUNTO А BULLONI 


SENZA SALDATURA 
per unire i fili di rame, alluminio, ferro 


GIUNTI MECCANICI 


per corde aeree e cavi sotteranei 


brevettati 


* Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teriale ed attrezzi: filo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapidità di 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, 
saldature, e conseguente ossidazione, 


Materiule. isolante per 
Tramwie Elettriche 


delle : 


di Cavi ad alta tensione e telefonici 


ANCORE == 


= ELICOIALI - 
per TIRANTI 


GRANDE ECONOMIA 


Vengono  infisse 
nel suolo mediante 
rotazione e quando 
sono ad una pro- 
fondità variante fra 
I e 2 metri occorro- 
no sforzi di parecchie 
tonellate per strap- 
parle. 


PALI ELASTICI » ACCIAIO 
Modello a TREPIEDE 


per Trolley, Lam Lam- 

pade ad arco e tra- 

sporto di forza. 
Economia nei costo 


Em del palo e della fon- 
dazione. 


id am mr 9 


Tubi di Gres Vetroso Americano ES 


per Condutture Sotterranee. 


MILANO 


Via Giosue Carducci, 13 
glà Via San Gerolamo 


эу; 


LM ЇШЕШЕ Lahmeyerworke A.-G. 


FRANCOFORTE */m 


Visto di dietro e quadro 
2| della Centrale Elettrica Tramvie Wo obo bw» 


—_——€m— —— E eh. i paa 


Impianti Elettrici 


| del Canapificio Veneto 


Antonini e Ceresa Cor- 


illumi i " e Ferrovie elettriche 
per Illuminazione ~ CERRO 


INS IL a 


e Trasporti di forza 
mn IURE Locomotive “~ ~ + 


———————————————— 
ARL ANINI ANI Sf СУ АШ Се БУ ua ШУ ШУ au SA TS 
a arr "m 


| ~ y у v v elettriche 
Alternatori, Dinamo, EE 


——_—_———_—_——_—_—_—— 6 — __———_—— — M ———  ——— 
SCA КЧ ЧУ MN IO IND DIST LL SSD C „ЕУ АЫ 
a A — MÀ M — i — MÀ —— 


B ' ba rm 
Motori  \Ч, \М, Чә ф ч de Nx 2, ун | 
AI IE А » » a j (А Elevatori de lr a b vd 
v е Trasformatori 2 121 | x 
“dra Grue elettriche, ecc. 


Rappresentanza Generale: 


Società Italiana Lahmeyer di Elettricità - Milano 


le Lampadine a filamento di carbone 
le più perfette 


Lampadine a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 
Consumo di energia Watt 2‘ per candela 


AAA УУ” 


Risparmio del 3 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 
БОО ore circa 
16, 25 e 32 candele | 100 - 120 Volts 


Si acquistano dalla 


ШШШ ЇШЇН Glühlampen- Fabriken 


BERLÍN ху. в 


Ing. Valabrega Lichtenherger e Ori 


TORINO s Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per. l'Italia della Casa: =m 


Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasi e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


gi 


р! MATERIALI ED ACCESSORI 
PER IMPIANTI 
ELETTRICI 


DINAMO X TURBINE Ж 


ALTERNATORI 


: TORINO. VIA LAGRANGE 29 ha 
SM VENEZIA -«** SAN MOISE. 2065 73 


APINT © NW 


66 Primá fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina M 
- INA, +  WAEDEMSWEIL - (Svizzera) 


AE Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino Фф. Filiale di VEMEZ 


$. Moisè B. 2 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- | 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, sca!dapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 

| colla, grandi bolfitori, caldaie, serba- 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- | au toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, — _ AAA Reostati — Moderatori di luce. 
caffettiere, tejere, ecc. uE == co c Specialità: Grandi foral per fornai e pastic- 

i IN ire cieri (già parecchi in funzione). 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


А. О... 7 Medaglie d’ Ото AN.» -— 2.4 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


Wet GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. 2» 
HE е \ 
SEP LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS 


Società Italiana Lampade ad arco ed Impianti elettrici 


Accomandita semplice 


Ing. R. EOLOMBO 5. 


UFFICIO: | * 
Corso Umberto I, 255 
OFFICINA : ROMA 


Via delle Mure, 48 - P.ta Maggiore 


Fok ; | == SST 


Unica Fabbrica Nazionale di 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, —————— 
e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


"LC 0, OOO à 
ULTIMA NOVITÀ: 


” Lampada ad effetto *Tipo.F,, 


per corrente continua e alternata 
Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


"Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici | 
| e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 


== per illuminazione e forza motrice == 
{ 


- 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FR 


| Kappresentanz: 


EN delle Primarie 


57 Case * mericane 


ORNIO a revolver americano JONES & LAMSON, 


FERROVIE 


Via Principe Umberto, 30 
ы Macchine ed utensili di precisione 


MILANO 


ESATRICI 


Punte vere Americane. 


Mandrini 


autocentranti. 


Specialità dn Macchine 


per Elettricisti per la fab- 


bricazione rapida delle 


DINAMO," MOTORI, ecc. 


G 


e 


ES x ESERCIZIO 1907-1908 
9 е 
E 5 28° Decade - dal 1 al IO aprile 1908. 
(ez = о З 
Es 3 E RETE STRETTO DI MESSINA. 
et Mi a cardo eder RN ne o A 
o B APPROSSIMATIVI DEFINITIVI : APPROSSIMATIVI DEFINITIVI EE. 
"es 3 Ж esercizio corrente | esercizio precedente Differenze esercizio corrente | esercizio precedente Diff: renze 
еши 1 . . . DIE ATEN A a NS CONTR үшү 
ho zw Cbilom.inesercizio | 13344 (1) | 13257 (1 | + 87 23 23 Е 
zm SY Media 13225 13238 + 87 23 23 — 
[ре o (— — rr——————_—_—_—_—@—_m___ÉÈ’ecQmi@oitctti - 
eum HE Viaggiatori . 5.327.795 00| 5.299.421] 66 28.373131 9.140] 00 7.085] 74 1.151 | Ж 
3 “5 Bagagli o cani. 278.348 00 71.870) 94 6.477 | 06 33s | 00 303| SO 34120 
ES = © MerciG.V.,P.V.ac. 1.102.568 00 | 1.220.559) 09 182.008 | 91 4.537] 00 1.2971 23 3091 77 
= S 3 Mercia PV.. 6.908.712] 00 | — 6.799.521, 93 109.187 | 07 6.912] 00 4.81353 |+ 2.06%] 47 
сз эж TOTALE | 13.917.432100] 13.591.376! 6214 325.016) 3% 20.927. 00 17.360] 3014 5.2661 70 
E È 3 PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1» luglio 1907 al 10 aprile 1908. 
ЕЗ. 9 9 Viaggiatori 126.740.916] 00} 119.254.428] 50 + 7. (89.187 | 50 215.990] 00 184.021] 25 22.068] 75 
es “È Bagaglio cani. 6.267.937] 00 | 5.557.124] 87 71.812] 13 |] . твою 7.205] 22 59к | м 
cn © È Merci G.V.,P. V. ac. 36.945.115 00 | 33.379.208) 15 [+ 3.116.711 | x5 61.527 | 00 51.923] 17 9.603 | S1 
<= $9 Mercia P.V. . . | 166.970.547] 00 | 151512938) 15 [+ 12.427.627] КУ 135.100] 00 115.000 | 15 29.099 | х 
e IA ae D 
сэ 5 TOTALE | 36.475.314 00 | 312.733.671] 67 |4 23 711.639] 33 411.421] 00 3818 1r914 52271111 
== a 
© $ PRODOTTO PER CHILOMETRO. 
£u < Della decade. 1.042; 97 1.025, 22 | + 174 75 | 90 87 7544 8014 155 007 
/ a Riassuntivo . 25.251] 13 озвлз| | 162149) 17.887] 87 1557117314 2 316111 


(1) Escluse le linee Varese-Porto Ceresio. Roma-Viterbo, Roma-Albano Nettuno e Cerignola Stazione-Cittá ed il tratto Conf. franc. Modane 


Erdmann Kircheis, Aue (Sassonia) 


FABBRICA di MACCHINE e FONDERIA 
Casa fondata nel 1861 


eie 


Specialità in Macchine, Utensili, Trancie, Presse, ecc. 


per la 


LAVORAZIONE DEL PIOMBO E DEI METALLI 
. Specie anche per 
OFFICINE ELETTRI 


CHE I più vasti Stabilimenti del genere 
s con oltre 880 operai. 


ALL'ESPOSIZIONE UMWVERSALE DI Par1G1 1900: LA MASSIMA ONORIFICENZA: «GRAND PRIX» 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 196 GRAN PREMIO» 


CCSTRUZIONE 
RISPONDENTE ALLO SCOPO 


MATERIALE CARANTITO OTTIMO 


) 


ESECUZIONE ACCURATISSIMA 


E. K 
Fabrit-Marke А 
Cataloghi illustrati sehiarimenti e preventivi gratis. 


PREZZI MODICISSIMI 


M 105 


, 


Manufacture spéciale. de Cuirs et Courroies 


o Medaglie - 8 Diplomi d? Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


RANIN a. 


27 та 72 Stabilimento di Rifinizione . 
pn po PARIGI 
e TR Boul. Voltaire, 71 


wu um uum 


| Marche accred tate: 


Scellos i 
_Scellos-Extraforte 
Scellos-Rènvidèurs 


(Hidrofuge) 
ie. 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE саа DI BRUXELLES 1897 
° AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI — Sampierdarena 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


un WEIDMANN e RAPPERSWIL (иша) 


MILANO 


Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) Б o | Specialità fabbricazione di 


oras perm к Г! [Cone compreso aid ont viso 


ED AFFINI =” ca preparato specialmente per uso elettr'co in fogli da 1/10 fino a 
ча IS mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


ISTRUMENTI DI PRECISICVE — MEN CARTONE *PRESSSPAN,, con mica internamente 
pr pa | CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 


Impianti telefonici a batteria centrar к RONDELLE, TUBI ed altri articoli di * PRESSSPAN,, 
Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani | Cubi per trasformatori con e senza mica 
тет assa elettriche ed accessori - Ventilatori == EU" Propria fabbricazione e non rappresentansa “ 


“LIME а DICK 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 


utensili per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 

ogni genere, macchine per seghe e lame relative. , "74 ! 

Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DICK ys 
; AA _-- __ QQ i ie: / 

ZA FRIEDR. DICK - Esslingen а. №. 9e» » * 


. Marca di dibbciaá А . 
Rappresentato da SIMONIS е C. - Milano, Uia 5. Eufemia, 2] # ^ ^-^ 300 НР. 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Società Anonima per azioni — Capitale L. 3.000. 000 


Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotte Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed ultisime tensioni 


Interruttori automatici di nrassima e minima corrente 
= Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
tempo 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70051). 


Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


INSERITORI 

К semplici e doppi per batterie di aseumulateri 

Regolatoci automatici pel sistema di sarvoltaggie Magrini 

€ REOSTATI a ventaglio ed а corsoio === 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 

| REOSTATI di avviamento === 

Apparecchi per reti Aeree sn vg eo Condensatori Elettrici Кге eie e contre ie tnariche Mme 


SCARICATORI PER HASSE ЮО ALTE TENSIONI 


ч 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRENTB 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica + MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Plettrolecnica 


| HARTMANN 4 BRAUN - - Società per Azioni 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per ший a a 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©. PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


ISTRUMENTI DA QUADRO 


in tutte le grandezze e per correnti di qualunque sorta 


i esperimentate Ж Xx 3 Ж 
della maggior perfezione X% - 
tanto nei riguardi * X Ж 


elettrici che meccanici Ж 


Strumenti con braccio da parete 
| | per applicazioni su colonne 
— AMPERMETRO TURN APERIODICO DA QUADRO. .E CON SCALA ILLUMI Mala 


Costruzioni speciali Ж Ж T. | 


ERNOT PABST Be.levue-Coepenich 


4 


- Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 
Pile a secco 
A RZ: IA 
жы ea liquido 
MANE AS ——__—— 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomanale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta teasione e per luoghi umidi 


Rappresentante per l'Italia * 81271 


"ALBERTO VIGLIANO - MILANO 


ШТ ХШ 


BERLINO 
-— e 
li di tr i f і 
Materiale. per linee а e e ferrovie 


Materiale Isolante “ Eburina A 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 
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P l'Italia Settentrionale e Centrale 


^ Ing. A. C PIVA ^ 
ILANO - Piazza Castello, 9- MILANO 


= ADT A. B. - ЕЙ ЕМ (Palatinato) 


— — " — Elettrici Isolanti 


 GEBRÜDER- ADTA Air SPE pie 


| TUB ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


== Accessori completi | per installazione di Tubi == 


RAPPRESENTANTI 


| 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la piü conveniente per 


qualsiasi appicazion J ANAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 22) volt circa — In serie di 
а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


. Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO MILANO, 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Tndustriali 


Alberto Vigliano = Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


(AD) Пои ba luogo nessuna cristallizza- 

zione allo zinco - Maggiore durata 

| dello zinco - manutenzione sempli- 
Vantaggi: ficata - Maggior intensità di corrente 


с. Occorre minor quantità di elettro- 
e € geno cbe del solito sale ammoniaco 
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per Pitallá Meridionale 
ALFRED SCHMITZ euccesaore 


JULIUS BERNINGHAUS 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici ^ Pozzi Artesiani === 


=== Pompa Dora = Condotte d'Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. 
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lire 49,062; un secondo aividendo del 2 1:2 o'o sul- 
le vecchie azioni L. 375, 000; un secondo d:videndo 
Ге 1/2 o'o sulle nueve azioni lire 56,250; ripor- 
tando a nuovo L. 43,762.76. 

L'assemblea, sentita la relazione dei sindaci ap- 
provò all'unanimita la relazione ael Consiglio di 
amministrazione, il bilancio e la proposta distri- 

buzione degli utili sociali. 

Passatosi quindi alle nomine, fu rieletto consi- 
gliere il marchese ing. Carlo Centurione, e fu con- 
fermato per quattro anni l'ing. Carlo Zander. 

Il collegio sindacale risultò composto dei signo- 
ri: comm. Giuseppe Corradi, Alberto Müller, A!- 
berto Pfrunder, effettiv’. 
caria Artom, supplenti. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
Telegrafia e Telefonia nel 1907. 

La Rivista pubblicata dal Ministero delle P. e T. 
riproduce dal Journal Télégraphique, febbraio 1908 
una interessante rassegna degli avvenimenti più im- 
portanti svoltisi nel 1907 ndl campo dei servizi elut- 
trici delle comunicazioni, che qui riassumiamo. 

— Col 1. luglio 1907 è stata ratificata l'adesione 
deta Repubblica Boliviana alla Convenzione di Pie- 
troburgo; adesione che risale al 1906. Così ora l'U- 
nione telegrafica è composta di 48 Amministrazioni. 

— Fra le varic lince telegrafiche internazionali 
aperte al pubblico nello scorso anno una fa le più 
importanti è quella diretta Budapest-Costantinopo- 
li, attivata dalle Amministrazioni ungherese, serba, 
‘bulgara e turca. Il conduttore si compone d'un filo 
di rame dello spessore di 3 millimetri; le trasmis- 
sioni si fanno direttamente fra Budapest e Pera per 
mezzo di apparati Hughes. 

In relazione al numero ed all'importanza delle li- 
nee internazionali che fanno саро а Budapest са a 
Costantinopoli, la nuova linea può essere annovera- 
ta, come si disse, fra le principali € più produttive, 
Si nota poi come le Amministrazioni interessate han- 
по cercato, con tutti i mezzi che avevano a loro d:i- 
sposizione, di far si che la predetta linea offrissc 
tutte le condizioni desiderabili dal punto di vista 
della celerità e della sicurezza delle trasmissioni. Si 
aggiunga ancora, che le Amministrazioni bulgara 
с serba hanno consentito una riduzione alla metà 
delle tariffe di transito, tanto per il ragime europeo 
come per quello extra-curopeo, in modo che le tas- 
se stabilite per la nuova linea sono precisamente e- 
guali a quelle delle altre ed in particalar modo a 
quelle di via Bosnia. 

Accenneremo solamente alla posa, du parte del- 
'Amministrazione turca d'un cavo sottomarino fra 
Capo Kbum e Capo Osmanié. Notevole fra gli av- 
venimenti più importanti dello scorso anno, è l'im- 
mersione del nuovo cavo, per parte della Grande 
Compagnia dei telegrafi del Nord, fra la Danimarca 
e la Russia. Partendo da Redvig, sulla costa del 
Sedland, esso si spinge prima fino a Libau, e quindi 
si prolunga fino a Pietroburgo. In tal modo la ca- 
pitale dell'impero russo dispone ormai, per le sue 
relazioni con la Danimarca e l'Europa occidentale, 
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Ambrogio Marengo, Всс- 
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per ‘qualunque applicazione — applicazione |. 


British Mica Co. Limited - Fornitor: del Governo Fornitor: del Governo Inglese 
elettrica 
e per Stufe то americana 


MICA E 


Corrispondenza in Prancose (lus. Riccardi - - corso Viti. Em. 34, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
ALicamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Socletá per l'industria 
| | R ed Il commercio dei lubrificanti 
MILANO - Via Lario, 90 


Жы опо per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore 
Ollo speciale per motori a gas 
Otio e grasso per dinamo elettriche 


Mastice di mangonese per guarnizioni a vapore siae 


€ Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onóre 


Società Elettrodinamica 
retia dela Е. G. ALIOTH 


© © 


Sede Centrale MILANO 
Ufficio Tecnico е Amministrativo Vig Principe Umberto, 20 


UFFICIO SUCCURSALE - Jia Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnonav. Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
>  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 

Maria in Via, 40. | 

»  » BOLOGNA -- Via Rizzoli, 16. 
»  » VENEZIA - G. Marco, Ponte dei Dai, 84g. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 
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Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura: 


Illuminazione e trasmissione d'energia - alternatori . M- 
same - Moteri - Trasformatori - Convertitori. - Lampade 
sé Arco - Apparati e accessori d’inplanto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori: 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


m 
Progetti e preventivi a, richieeta Di 


Ins. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC - 
Fabbrica Speclalista 


Seghe - e ptm 


per la 


Lavorazione del Legno 


m Fabbriche u-Lipsla (елит) 
Esposizione Milano 1906 - Grand Prix. su 
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(ASS Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 


9 EMP e 


Esposizione 
Tuternazion. Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 
|| Milano 190€ Tadicatori d'alta tensione Zipp (novità!) . .. 
| OR Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI — 


ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono. 11 56 | MILANO 


FEDERICO FRAUZ 
Successore di EMILIO KAUFFMANN 
ех Via Paler гим, it ver | 


Macchine kn P r la En razio dei metalli. 
— Specialità Di frt r la ione Mes alamierá 
di ferro ato ode. alluminio, etc 


| Jules Israel ғ Ç. 


Via Pantano, 7-9 .« MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti "gli 


Accessori ^ Installazioni elettriche 


Merce pronta - Catil go illustrato a richiesta 
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d'una linca totalmente indipendente dalla rete ter- 
restre russa. A Pietroburgo ed a Libau, il nuovo 
cavo è servito da uffici della Compagnia, mentre in- 
vece a Fredericia vi sono adibiti funzionari gover- 
nativi danesi. 

L ‘Amministrazione spaenuola ha messo un cavo 
fra Barcellona e Palma di Maiorca. Cosi il gruppo 
delle isole Baleari é collegato alla Spagna continen- 
tale a mezzo di due cavi indipendenti. | 

La stessa Amministrazione ha inoltre migliorato 
le sue comunicazioni col Marocco, prolungando il 
cavo da Ceuta a Tangeri ed abbandonando defini- 
tivamente quello Tarifa-Tangeri, che si era incomin- 
ciato ad immergere nel 1904, ma i cui lav ori erano 
stati in seguito sospesi. 

Fuori di Europa, si devono segnalare : 

In America, l'immersione d'un cavo New-York- 
Havana e quela del cavo New-York-Colon. La gran- 
de città americana viene cosi a trovarsi in comuni- 


cazione diretta coll'isola di Cuba e con l'imbocco del. 


futuro canale interoceanico. Con quest'ultimo cavo 
viene aperta una nuova via, diretta e sicura, ai te- 
legrammi per la Repubblica del Panama, per la Co- 
lombia, per l'Equatore, per il Perü, per la Bolivia, 
per li Chili, per l'Argentina. per il Paraguay, рег 
l'Uraguay e per il Brasile, mentre prima i telegram- 
m: stessi erano avviati per la linca di Galveston. 

Col ristabilimento del cavo da Cajenna al Brasi- 
le, che era stato interrotto nel 1902, si sono riaperte 
le comunicazioni col Brasile, per mezzo dei. cavi 
transatlantici del nord e con le Guiane e gli Stati 
vicini, per mezzo dei cavi transatlantici del sud. 

L'isola di Tobago è stata collegata alle isole Tri- 
hita, ed alla rete telegrafica gencrale, a mezzo di 
una comunicazione radiotelegrafica. 

Nell'Africa, lo sviluppo delle reti telegrafiche nei 
possedimenti europei, cammina di pari passo col 
progresso della civiltà. E' innegabile peró che mol- 
tissimo resta ancora da fare. 

. Nell'Asia infine sono state attivate due linee te- 
lcgrafiche fra l'Indo-Cina ed il Siam. Una unisce 
Bassac ad ОџЬопе, l’altra Vientiane a Nougkay. 

Come indice di risveglio d'uno Stato che fino ad 
ora si manteneva nella più deplorevole apatia in 
fatto d'innovazioni, devesi registrare con un senso 
di compiacimento, p apertura avvenuta in Cina, nel 
1907, d'un certo numero di uffici telegrafici.. Nell'an- 
no precedente l'Amministrazione dei telegrafi impe- 
riali cinesi aveva dovuto risolversi ad adottare un 
Sistema uniforme di, latinizzazione dei поті. della 
città cinesi. Questi fatti dunque dimostrano senza 
dubbio come la Cina abbia finalmente riconosciuto 
tutto l’interesse ch’essa aveva ad allacciare delle 
relazioni permanenti con le altre nazioni ed a. trat- 
tare commercialmente con esse. 

‘Questa evoluzione doveva infatti avvenire, pol- 
chè se il Cinese, come si disse più sopra, è poco en- 
tusiasta per ogni manifestazione di progresso che 
lo smuova dalle sue abitudini, egli i invece, più di qua- 
lunque altro popolo, è singolarmente atto ai traffici. 

Dal punto di vista tecnico non si possono enume- 
rare nella telegrafia altre invenzioni importanti, al- 
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SAUTER ШЕЕ 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


) Fornito. i delie principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico iii a 
petrolio, per pressione fino а 40 atmosfere, 


Compressori Centrifughi per gas comandati da tnrbine 
o da motori elettri ісі, per pressioni fino a 7atmosfere. — : 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico de le Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per 1° Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. - 


` GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA, 


| ШЇ! SUR 


FABBRICA D'APPA- 
RECCHI RECCHI ELETTRICI 
ARRRU (Svizzera) (Svizzera) 


Spparecclio di sienrezza contro Габа tensione 


INTERRUTTORI per alta e bassa tensione. 

AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. 

COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI. - PARAFUL 
MINI per lines ad alta tensione. 

QUADRI COMPLE:;I DI DISTRIBUZIONE. 


Szhiarimenti, Cataloghi e Preventivi ne 


Rappresentante generale і: ЕГ italia: 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via S.Iferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - Lonpsa 
STRUMENI DI MISURA INDISTRIALI E DI PRECISIONE Se | 


Per l'Italia Superiore 
Ing. M.T. Gentile, Milano 


Agente Generale per l'Italia: 
lag. Santarelli, Via Giotto 20, Firenze 


SOCIETÀ GENERALE pei CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO ting 
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| Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni - 
Eliminazione dello spostamento di fase 
su qualsiasi copduttura e conseguente 
riduzione della caduta di tepsione sulle 

| lipee – Avviamento sotiocarico dei mo- 
tori trifasi su correpte monofase – Pro- 
duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat- 
teria per produzione d'effluvi — Ozo- 
zopizzatori. 
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Invio gratis di Catalogo, referenze c garanzie 


Raporesentanti Generali per l'Italia: 


he 1, MAGRINI 8 C. - BERGAMO - Li 5. SALERDOTA - MILANO, к Solferino, 24 


TO 9|g di economia 


е mam A 


Si può usare in ogni posizione ' 3 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle ‘da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
... nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l’Italia: 


Ing. A. С. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


o RICREARE OO OO O O DO O o O OOOO OO 
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l’infuor: di quella del prof. Korn, che consiste nella 
trasmissione delle immagini a distanza col mezzo 
di un apparato telegrafico. Questa invenzione però, 
sebbene genialissima ed interesgante, offre scarsa 
utilità per la corrispondenza  telegrafica propria- 
"mente detta. 

Per ciò che si riferisce al traffico, devonsi regi- 
strare nuove estensioni del servizio dei telegrammi 
di stampa a tariffa ridotta. 

La Creta, d'accordo con l'Eastern Telegraph C.e 
ha accordato una riduzione del 50% della sua tassa 
terminale ai telegrammi predetti scambiati con 1'In- 

‘ ghilterra e con la Grecia. 
Da parte sua la Grecia ha concesso la stessa ridu- 
zione nei rapport: con la Francia e con l’Italia. 


In seguito agli accordi intervenuti fra le Ammi- ` 


nistrazioni spagnuola, francese ed ing'ese, lo scam- 
bio dei telegrammi di stampa fra la Spagna e l’In- 
‘“ghilterra, può ora effettuarsi, non solamente per 
mezzo dei cavi anglo-spagnucli delle Compagnie 
Eastern and Direct Spanish, ma anche per ie.line? 
della Francia: e per il cavo Barcellona-Marsiglia. 

D'altra parte, la Spagna ha pure concessa la ri- 
duzione del 50% sui telegrammi di stampa. | 

Anche 1'Amministrazione dell'Islanda e quella 
delle isole Feróc hanno ammesso la tariffa ridotta 
su: telegrammi di stampa appena i predetti terri: ori 
entrarono a far parte dell'Unione. 

In seguito alle disposizioni prese con la Compa- 
gnia Indo-Europea dei telegrafi, anche M governo 
persiano ha concesso la riduzione del 50 95 in favore 
delle corrispondenze della stampa scambiate fra la 
Persia (eccettuati i porti del Golfo Persco) e 1'fn- 
ghilterra. 

Infine, l'Amministrazione neerlandese, che in tem- 
р! normali non ammise mai alcuna riduzione per 
la stampa, ha preso l'iniziativa per proporre l'appli- 
cazione della riduzione prevista dall'art. LXV del 
Regolamento ai telegrammi della stampa spediti du- 
rante la conferenza dell'Aia, dall'Olanda a desti- 
nazione degli Stati che ammettevano la stessa ri- 
duzione della loro tassa terminale. 

Nella metà di aprile uno sciopero scoppiato fra 
il personale delle ferrovie centrali dell'Uruguay, e 
durato fino al principio d'agosto, ha influito nell'o- 
stacolare lo scambio della. corrispondenza telegra- 
fica fra la Repubblica Argentina ed il Paraguay. 

Un altro sciopero, nei primi giorni d'agosto, é 
stato proclamato da una parte del personale tele- 
grafico degli Stati Uniti d'America. Sembra però 
che non abbia causato molti danni, non essendo il 
traffico mai stato completamente sospeso. Infatti i 


telegrammi eccettuati quelli diretti alle altre città - 


situate nell'interno, non subirono ritardi. Questo 
sciopero è durato fino agli ultimi gidrni d'ottobre. 

Nella teléfonia, vi sono ben poche notizie degne 
di essere ricordate e queste si riferiscorio soprattutto 
agli impianti ed all'organizzazione. 

Sono da notarsi alcuni esperimenti di telefonia e- 
seguiti in ottobre sopra un nuovo cavo recentemente 
immerso fra Fehmarn e Lahland. 

Il Ministero delle comunicazioni di Turchia si € 


RIVISTA TECNICA. 


ХІ 


* SOCIETÀ ITALIANA glà 


SIRY LIZARS & С. 
di SIZY CHAMON & Ç. - Milano 


 Istrümenti 


Misura | 


sistema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito ocaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 7592 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — strumenti di fisica - 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso. 
lauti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


СійМатрелѓабгік Fabbrica di lampade 
SUE. elettriche incandescenti 
AARAU (Svizzera) 


Rappr. per Г'АЛа Italia: 


POZZI ROBERT & С. 


MILANO 


=_= 
PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


n ; 2 
i Grande MEDAGLIA D'ORO 


[| == Esposizione di Milano 1906 = 


E il Pa 
К è 


а | 
Edoardo Weil 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
o 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 
802 ed articoli affini 


La Rappresentante спаса 
TELEPHON ШИЕ}. 6. 


già J. BERLINER ` 
. HANNOVER - VIENNA - BERLINO: 


remio Eriks intera: 


Gran 


— 


! | л 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici, per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal see 


Marmitta 


Tejora | | i А 
uso domestico, рер Саѕе di 


salute, Inferme.-'e, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


| » Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottura, per 


Ferro da atiraro 


Rappresentante per l'Italia: Ing. А„ C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 . 
Mz tdi ra Аи арша O. RRE SE AA 


FABBRICA DI 


SPAZZOLE ELETTRICHE 


di tutti 1 sisterni 


= 


ИЕ | BREVETTI i 


ВЕ : 
L. BOUDREAUX - Parigi 
Rappresentanti Keyser s C. 
16, Thalgasse ZURIGO (Svizzera) 


zzole a lamine di Carta metallica. Metal!o 
millimetro di 


Specialità in Spa rta me 
specialo laminato di due o tre centesimi di 
spessore. Brovettato in tutti 1 paesi. 


Portaspazzola “бирга „ |, 


ч 


j 


I cantieri sono situatiad nn'altitu- 


е || 
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E -ys dalie principali compagnie di strade 


MILANO 


errate, 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


T5729 MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) үкү front шим 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


~ 


Costruzione specializzata di apparali per basse e alte tensioni Interuttori, Commutatori, Porta 


Rappresentanze с depositi . valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Cafficorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
ROMA - G. Thu. low Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cáuteri, ecc., Avvisatori acustici, 

. ў per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio вё 
— Via Ceroala. 23 e s. Basilio, 14 15 — | d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulpi per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 


GENOVA - lag. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 


— Via XX Settembre, 16 — ‚ Impianto spectale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
0 Enrico Pi ti lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi. ecc., a 
TORINO - Enrico Piumat.i . qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunque applicazione 
_ — Ма S. Quintino, п — dietro indicazioni o disegni. 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 


Calata Trinità Maggiore, 8 = A rioniesta disegni e preventivi — 
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occupato dell'elaborazicne d'un progetto, relativo 
all'impianto d'una rete telefonica a Costantinopoli 
ed il governo Siamese ha sanzionato un progetto 
d'impianto d'una rete a batteria centrale a Bagkok. 

Infine il telefono pubblico ha fatto la sua com- 

parsa nel Sudan, a Kayes, Medina, Kati e Bam- 
mako. 
Dal punto di vista del servizio è opportuno ricor- 
dare che dal mese di marzo u. s. possono essere 
scambiate, durante la notte. comunicazioni telefoni- 
che fra la Germania e la Svizzera. La tariffa è pre- 
cisa a quella normale di giorno, se si tratta di co- 
municazioni ordinarie, е ridotta al 50% se invece le 
comunicazioni sono fatte da abbonati. 

Per le conversazioni di notte fra la Francia c la 
Svizzera si applica la seguente tariffa : per le comu- 
nicazioni ordinarie essa è ridotta ai 3/5 del prezzo 
normale di giorno e per quelle degli abbonati, alla 
metà. 

Per quanto si riferisce alle organizzazioni è de- 
gno di essere ricordato il riscatto eseguito per o- 
pera del Governo italiano delle reti e delle lince in- 
terurbane che egli aveva concesso а Compagnie 
private. 

ll Governo portoghese ha invitato gli Stati che 
fanno parte dell’Unione telegrafica a farsi rappre- 
sentare alla Conferenza internazionale che, con- 
formemente alla decisione presa da quella di Lon- 
dra, dovrà riunirsi - Lisbona nella prossima prima- 
vera, allo? scopo di riesaminare il Regolamento di 
servizio. La data d’inaugurazione cra stata fissata 
per il 20 aprile; ora però in seguito ai recenti lut- 
tuosi avvenimenti che si svolsero nel Portogallo, 
essa senza dubbio sarà prorogata. ` 

Le proposte di modificazione al Regolamento so- 
no varie e qualcuna anche della massima importan- 
za, specialmente quel'e che riguardano la riduzione 
delle tariffe ed il computo delte parole. 

Queste modificazioni tendono a far sparire le in- 
certezze dell'attuale Regolamento per ció che con- 
cerne specialmente il linguaggio convenuto, quello 
cifrato, i contrassegni commerciali, ecc. Nelle Con- 
ferenze precedenti, lc Amministrazioni avevano cer- 
cato ufi modo speciale per il computo delle parole 
che potesse conciliare le legittime esigenze del com- 
mercio con i loro propri interessi. In presenza delle 
difficoltà incontrate per risolvere la questione sulle 
basi attuali, alcune Amministrazioni proposero di 
bandonare radicalmente queste basi. 

Non si può prevedere quale esito avranno le pro- 
poste ventilate. E” stat opportuno però di averle 
segnalate per dimostrare che la prossima Conferen- 
za dovrà decidere di questioni sommamente impor- 
tanti per l'avvenire della telegrafia internazionale 


e che quindi non mancherà certo lavoro ai Delegati | 


che si recheranno sulle rive del Tago. 


DERIVAZIONI D’ACQUA. 
Concessioni richieste. 
Torino. -- La Società Cooperativa di consumo 
per la distribuzione di luce elettrica e forza motrice 
in Ivrea ha presentato domanda per ottenere la 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 3i - TORINO - Telefono 12 01482 
Y AS | , s 
Caldale - Semifisss - Lecemoblil - Materi 
Pompe Centrifughe, ect. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE — 


ШИ it an ade ot 


Ak tiengesellscha ft 


ANNOVER (Germania) 


me om. 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


=— Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano №. 5010511 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linde aeree, 
per gslleric, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosiore, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: sa 


1) Tmmenusa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. . 


—— — — 06 9-0 Ф ә — -— - 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Società Italiana. Metallurgica - 


FRANCHI * GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 : 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero - 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA - 


'\ 


Mi 


presso Berlino 


A, Em E VOGEL 


ee | SOCIETÀ ANONIMA 
per te fabor" T li in rame, cos'antena, nich; lina, 
с riccperti in seta o cotone. sico г 0,0% mm. di diametro 


‘ Bobine 


per Suonerie 
de 
Telefoni 


Ф 


г Cordoni 
Telefonici 
ecc. 


Premiata alle principal Esposizioni 


-Rappresentante : TITO ) SCARAMUZZINO 


мым: : Corso Buenos Ayres, 17 
. Telefono 75-92 


Dr. Segr, Guggenheimer - "o" 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Eleltriche 


Istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI | 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


RAPPRESENTANTE PER D'ITÀLIA 


SOC. AN. MATERIALE ELETTRICO via Sotterino, 29-51 


"G. LONGONI & C. - P. | Cavour, 


{F. Klóckner, ingegnere - Roln-Bayenthal | 


F.bbrica speciale 
: di 


Resistenze 
Elettriche 


Avviatore 2x 
5e ай Olio 


2 Rappr. Gen.per l'Italia 


Ing. SECONDO SACERDOTE tano 


THE. 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante æ $ 
e girevole con ventaglio di 1. 30 
(=== in tutto ottone е. nichelato 


G. ACERBI 


-——— GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 


per l'Italia 


TELEFONO 2C-61 


David Bollier d 


FABBRICA D'APPARECCHI El ETTRICI 


Materiule 
elettrico 
per lute 
e fora 


Rappresentanti,in Milano: 


. Soffietto = .Spolverizzatore » | 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento motori ecc. P * 
gliere il rumore — Spazzole impregnate. 
dinamo, ecc. — Taccometri, Metalli antifr 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro, . 


Ing. STEFANO FISCLER”- Milano, "^3 
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massima di moduli 177 d'acqua al 1” dalla "Dora 
Baltea in territorio di Quincinetto, atta a sviluppa- 
re una forza motrice, di HP 2155. 

Udine. — La ditta cav. Antonio Furchir di Arte- 
gna ha presentato domanda per ottenere la conces- 
sione di derivare mc. 4 al 1” dal fiume Ledra allo 
Scopo di creare una forza di 106 cavalli dinamici 
nominali destinati alla illuminazione elettrica di 
Artegna. 

Lucca. — 1] cav. Giovanni Niemack ha presentato 
domanda intesa ad ottenere una derivazione d'ac- 
qua dal fiume Serchió poco più sopra di Bolognano 
in Comune di Gallicano restituendola in provincia 
di Lucca Comune di Borgo a Mozzano, di fronte a 
Fornoli con un salto di circa 45 metri, sviluppando 
una forza media motrice di дооо cavalli effettivi c 
allo scopo di distribuire energia elettrica a Lucca 
e dintorni, i 


——————— _- 


RASSEGNA BIBLIOGRAFICA 


Uppenborn F - Dettmar G. — Calendario del- 


Perforazione Istmo di Panama 


l'Elettrotecnico per l'anno 1908. — Edizione in 


lingua tedesca per la Svizzera, eseguita cun col- 
laborazione di S. Herzog. — Due volumi, di cui 
il primo legato in pelle a guisa di portafoglio, 
10x I7 di complessive pagine ооо circa, con 340 
figure e numerose tabelle. — Ed R. Olbenbourg, 
Zurigo, Monaco, Berlino. — In Italia lire 10.00. 


ll calendario dell'Uppenborn è giunto alla sua 
venticinquesima annata in Germania, alla quinta 
nell'edizione per la Svizzera. Ora che l'Uppenborn 
è mancato ai vivi ha preso le redini della redazione 
! Dettmar, segretario generale della V. D. E., ac- 
cingendosi subito alla non facile impresa di svec- 
chiare un poco il libro, c di introdurvi quanto i pro- 
gressi incessanti della tecnica rendono indispensabi- 
[е al tecnico. Cosi l'edizione di quest'anno presenta 
sensibili modificazioni rispetto alle precedenti, e tut- 
tè ci parvero opportune e giustamente attuate, co- 
sieché la crediamo consigliabile anche ai tecnici 
che già possiedono una delle edizioni più recenti 
-del libro, e non hanno l'abitudine di prendere ogni 
anno la nuova. 


Sandri Ing. C.-— Calcolo dei canali. — Un volume 
10х15 di pagine 305 con moltissimi dati nume- 
nci — Ed. U. Hoepli, Milano. L. 3,50. 


Іп questo nuovo manuale ‘l’A. ha pazientemente 
Preparato tre tabelle numeriche che permetteranno 
a chi debba calcolare dei canali di risparmiare i 
lunghi e laboriosi conteggi che devon farsi a ten- 
toni. Dopo una sommaria ma chiara e completa e- 
sposizione delle norme generali, in cui sono esposti 
anche argomenti di solito trascurati, come il tempo 
di corrivazione, i coefficienti udometrici, ecc., si 
trova una tabella che dà area, contorno bagnato e 
raggio medio per sezioni diverse di canali, poi altre 
due che danno la velocità media per canali in terra 
ed in muratura, rispettivamente calcolata con la 
Più recente formola di Bazin. 

Con l’uso di queste tre tabelle la risoluzione dei 
quesiti attinenti allo stud'o dei canali si riduce ad 
una operazione di pura ricerca di qualche minuto, 
€ raccomandiamo perciò vivamente ai tecnici il 1i- 
bro che le contiene. 


Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Sab, Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


ING. 


Telefono 
28-61 


Perlorazione meccanico di Gallerie 


ESCAVAZIONE DI CANALI 


NICOLA ROMEO & C. 


MILANO 
Foro Bonaparte, 35 


XLYTÌ 


Telegrammi 
ПЕШИМ. 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere i! nostro Catalogo N. 4) A 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le per tutte 


le 


dimensioni 2 applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore zcc.. 


17 Tipi 
di Compressori 


Semplici - Duplex - Compound 


- 
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Compressori Compound Classe 1. c. 


Applicazione dell'aria compressa a 


MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


VS 


Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 


NEW-YORK - PARIGI” 


Rappresentanti esclusivi per l’Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & С. 


Telefone | 


28 ө! 


MILANO 


Foro Bonaparte, 36 


Telegrama 
BELLIVAG 


(3UOIdWIS) 62244025107] 2u0jze10j12 4 


Officine Metallurgiche Togni 


— ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - Capitale L. 1.500,000 


“Via Palazzo Vecchio, Зі 


Specialità 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 
М. рег impianti idroelettrici | 
| s UNICA FABBRICA ITALIANA 
4 ді Tubi in lamiera acciaio saldati 


per pressioni elevate 


A Т UN ШИШ ACCIAIO СНОО 
| | ы | di qualunque diametro , 
CONDOTTE "m, А Sistem! propri d'unione garantiti 


. FORZATE Ау me per pressioni 
32 impianti eseguiti « > $ ы sino а 


рег oltre 150.000 НР, 


Re ferenze di primo ordine atmosfere 


| S 
| | PARATOIE. 
| | 


VALVOLE 
GRUK A PONTE 


Feltro isolante impermeabile 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
‘mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre facilmente col | 


RUBEROID 


Buon isotatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


- ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. НЕМА 
La Ditta s'incarica dell'applicazione. 


E. KRIEG 4 P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamíne tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


di precisione 


(отра SS] cremens-REFLLA 


MESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo “ St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 


Biblioteca dell'Hlettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi So per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 858 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . . . L.3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - лє nile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni a ww sea a La Be 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) 1, 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova del:e macchine c dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 

Ertel A. — manuale di costrusion: e manutensio- 
ne di linee acree di presa per ferrovie elettriche. 
Volume tedesco 12x18 di pag. 336 con 294 fi- 
gure e 2 tavole. Ed. Dr. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 6.00. 

Ruhmer E. — Jl radio e le altre sostanz? radioat- 
live. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine cen 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 

Hirsch -Wilking. — Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00. 

Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballére ct 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Juh Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 

Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi, Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 

Wilda H. — Le turbine come macchine marinc. 
— Un volume in tedesco 19x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 

Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
ое — Max Јапеске, editore, Hannover — 
. 8, | 

Guarini E, — I} Perù di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi, L. 1.00. ' 

Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume france- 
Se di 150 pagine 12x I9 con 20 fig. е con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


` & з MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


M. & Jd. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 


— 
% 


Ж Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori ==== 

LI e 4 : ES 


DITTA 


ALESSANDRO CALZONI 


MOTORI — 
IDRAULICI 


| Í 
MEL geui 


DIPLOMA A TORINO ` 


Cataloghi e preventivi a richiesta 
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al ‘ Spazio riservato alla 


Lu MACCHINE PER SCRIVERE ED ШШ 


Sede - MILANO - Via Dante, 7 


GENOVA - Piazza Meridiana, 4 
VENEZIA - Via Mazzini, 47-99 


con filiali neile principali città d'Italia 


. Qffici Amministrativi | 


Rappreseñtanza esclusiva per l'Italia di 
Macchine per scrivere 
Macchine per riprodurre 


| (Rotary mimeograli, ccc.) | | 
Macchine a calcolare 
| 

| 

| 

| 


| | delle da fabbriche del mondo 


Zi 


| Esercente per l’Italia la Ditta 


| AUGUSTO ZEISS & C.| 


SHANNON REGISTRATOR С. 


Mobili da studio - Forniture per uffici 


Via Dante, 7 - MILANO - Via Dante, 7 
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Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio e 


la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x 16 di pag. 350 l'uno.- L.8. 
Basile V. — Compendio di lemslazione postale te- 


legrafiqa e telefonica. — L. 1.50. "n 
Schollmeyer G. — Elementi 4! Elettricitá. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con t17 fip. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 
Rodriguez Ing. Р. — Le miniere di grafite e di 


piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25:con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese. | — Torino. - 
L. 


Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Schunke — Г. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10х16 di pag. 300 circa con molte ficure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Jl Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 

Weber H. — I filamenti. di carbone ffer lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15 х 22 di pa- 


gine 176 con 102 figure. Ed. Max Jánicke, Pa- - 


ris. — L. 7.00. 

Pohl H. — Installazione di impianti elettrici per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato 11 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.00. 

ouveau de Courmelles. — L’anno elettrico, elet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se 12х18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 

Edler В. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x 22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jünecke, Hannover, è 
volume — Г. 8. 

páfner P. —,Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x23 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Bjerknes V. - Commemorazione di С. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 80 pag. 16X19 con ri- 
tratto del tommemorato — L. 1,50. 

Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16x25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 

Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. —. Un 
volume francese 12x 18 di 183 pag. соп 27 fig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,50. 

Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
X18 di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18х26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L’opera completa L. 20. 

Oesterwyck (Van) J. — Z nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
~ Un op. 21 x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 

Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
.di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. 
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E. O. RICHTER & C. tm 


(Sassonia) 
Esposizione di Milano 1906 


GRAN DIPLOMA D'ONORE 
E Deposito presso gli оше eCartolal di lusso 

[ — UTILI PER GLI ACCURATI LAVORI DI 

“A Ingegneria, Architettura, Meccanica 


Tiralince per 32 puuteggiate diverse 


$ i 
RAPPRESENTANTE CON CAMPIONARIO 


Y GIUS. SCHIERA - Milano 


Via Meravigli, 1-3 Telefono 68-31 


„ SOCIETÀ ANONIME ШШ DI ELETTRIITÀ | 


Vereinigte Elektricitàts 


A. G.: : 
VIENNA - BUDAPEST 
AMNEM C о 

HAlternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiament) completi per 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 4 
II d cad 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica x 
мыл ай айнага чины A И 


ва. Trazione - Trasporti di forza — 


Rappresentanza generale' per l'Italia: 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciate nella seconda quindicina di dicembre 1907. 
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/ 260/23. — TIGRI LAURETO di Emidio, a Bolognano | 
(Chieti) e CIALDEA UMBERTO, fu Icilio, a Palestriua 
(Roma): Rilevatore di onde Hertziane per telegrafia e 
telefonia seuza fili. — 3-9-1907 — 1. 

260/164. — Von KANDO KALMAN, a Budapest 
(Ungheria): Sistema di sospensioni per motori elettrici 
di trazione. — 6-5-1907 — I5. 

269/171. — WEDEKIND GUSTAV ADOLPH, ad. 
Amburgo (Germania): Perfezionamento negli elementi 
galvanici e specialmente in quelli al percloruro di ferro. 
— 8-11-1906 — 6. 

260/78. — LO STESSO: Cassetta da accumulatore 
“di bronzo, rame, ghisa od acciaio fuso, le cui pareti e 
i cui tramezzi servono da sopporto alla materia attiva, E ——— 
per es, ossido di rame. (Prolungamento della privativa е DI. £ VU 
73445). — 27/9-1907 — 3- | | b | 

260/42. — WEIL EDOARDO, a Milano : Pila peffe- 
zionata a liquido ad alta intensità denominata « Galya- 
nophor ». (Prolungamento della privativa 60528) 14-9- 
1907 — 2. 

260/143. — DUBS EDUARD, a Oerlikon (Svizzera) 
Orologio--con dispositivo elettrico permettente di azio- 
nare in tempi predeterminati appositi apparecchi elet- 
trici, per esempio suonerie, lampade, relais, ecc... per 
un dato periodo di tempo. (Prolungamento della priva- 
tiva 84416). — 30-9-1907 — 6. 

260/74. — SOCIETÀ ANOMIMA ITALIANA GIO. 
ANSALDO ARMSTRONG & C.,a Roma: Manovra 
elettrica per brandeggio, elevazione e caricamento delle 
grosse arttglierie sulle navi da guerra. (Prolungamento 
della privativa 77970). — 21-9-1907 — 2. 

259/138. — KNOTHE ALWIM, a Lipsia (Germania) : 
Apparecchio trasportabile per fare bagni idroelettrici 
faradici. (Prolungamento della privativa 83949). — 7-9- 
1907 — 2. Ы : 

260/45. — MULLER EUGENE KONRAD, a Zurigo 
(Svizzera) : Nouveau procédé radiothérapeutiche et ap-. 
pareil pour la réalisation. (Prolungamento della priva- 
tiva 60643). — 17-9-1907 — 3. 


259/210. — BLONDEL ANDRE, a Parigi : Nouveau 
dispositif de lampes à arc pour charaons minéralisés. 
(Prolungamento della privativa 78723). — 21-9-1907. 

259/236. — KILBON HORACE MIDDLEBROORK, a 
New York: Lampe électrique à arc. - 6-8-1907 — 6. 

259/49. — SZUBERT STANISLAUS, a Berlino :. 
Lampada elettrica ad arco. — 16-8-1607 — 1. 
| 260/223. — THEZARD PASCAL VICTOR AUGU- 
STE, a Parigi: Nouveu réflecteurs, pour projecteurs, 
phares, lanternes, etc. (Prolungamento della privativa 
73887). — 14-9-1907 — 3- 

260/54. — THOMSON-HOUSUON A. E. G., SO- 
CIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ, a Milano: 
Lampada elettrica ad incandescenza e processo di fab- 
bricazione della medesima. (Wivendicazione di priorità 
dal 31 agosto 1906). — 26-8-1907 -- 6. i; 

260/124. — LA STESSA: Processo per la produ- 
zione di filamenti di wolframio mediante riscaldamento 
di filamenti di acido wolframico in una atmosfera ridu- 
cente (Rivendicazione di priorità dal 30 marzo 1996). 
— 29-3-1907 — 6. 


260/115. — MUGGIA ATTILIO, a Bologna: Appa- e] 
recchio eiettore pneumatico per malte. —  10-9-1907 4l 
ce. | 2 
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259/162. — САТАМ! REMO, a Roma: Procedimento 
per diminuire il consumo del carbone e degli elettrodi 
nelle riduzioni al forno elettrico e in ispecial modo 
nella fabbricazione dei carburi. Prolumgamento della 
privativa 78034). — 10-9-1907 — 3. 

260/147. — GIORGIS GIOVANNI, GALLO GINO 
e PIVA ARNOLDO, a Roma: Trattamento industriale 
della leucite e materiali leuciferi e allumiferi, con o 
senza potassa, in forno elettrico, per ottenere diretta- 
mente cloruro di potassio e cloruro di d'alluminio o 
l'uno o l’altro di detti cloruri. Prolungamento della 
privativa 83973). — 30-9-1907 — 1. 

260/165. — RAMBALDINI GIOVANNI, a Castello 
sopra Lecco (Сото): Processo de apparecchio per elet- 
trolisi a tre liquidi. (Prolungantento della privativa 
60465). — 23-9-1907 — 3. 

260/112. — SALPETERSAURE-INDUSTRIE GE- 
SELLSCHAFT G. M. В. H. (Società), a Gelsenkirchen 
(Germania): Procédé électrolityque pour la concentration 
de l'acide azotique. (Prolungamento della privativa 
51258). — 30-9-1907 — I. 

270/114. — LA STESSA : Mode d'obtention de réac- 
tion gazeuses endotherz:iques à l'aide d'arcs voltaiques 
jallisant en milieu oxygéné entre des oxydes métalliques 
en fusion. (Prolungamento della privativa 84260). — 
30-9-1907 — 1. " 


260/114. — LA STESSA: Procédé pour le traitement 


des gaz par l'arc voltaique par passege de corps con- 
ducteurs solides entre des électrodes des immobiles. 
(Prolungamento della privativa 84256). — 30-6-1907 
-L 
260/115. — LA STESSA : Procédé pour produire des 
arcs électriques destinés au traitement de l'air ou des 
gaz. (Prolungamento della privativa 84259). — 30-9-1907 
— I. : 

2600120. — LA STESSA: Precédé pour fabriquer 
l'aide azotique pur à l'état concentré dn commerce. 
(Frolungamento della privativa 84257). — 30-9-1907 


— 1. 
Rilasciati nella seconda quindicina di gennaio 1908. 


262/5. — CLASSEN ALEXANDER, a Aachen (Ger- 
mania): Procédé pour produire sur d'autres métaux par 
voie électrolytique des dépôts métalliques d'un éclat 
brillant (Completivo della privativa 78765). — 9-8-1907. 

262/6. — LO STESSO: Procédé pour produire, sur 
d'autres métaux par voie électrolique des dépôts métal- 


liques d'un éclat brillant. (Completivo della privativa. 


18765). — 9-8-1907. i 

262/7. — CLASSEN ALEXANDER, a Aachen (Ger- 
mania): Procédé pour produire sur d'autres métaux par 
voie électrolytique des dépôts métalliques d'un éclat 
brillant. (Completivo della privativa 78765). — 9-8-1907. 

262/13. — DAVIS CLELANC, a Washington : Pro- 
cédé de cémentation et de trempe électrique des pla- 
ques de fer et d'acier. (Prolungamento della privativa 
61627). — 5-10-1907 — 9. 

262/157. — HOISTEIN ALFRED, a Broocklyn (New- 
York): Accenditore a scintilla per motori ad esplosione. 
29-10-1907 — 6. 

261/161. — ANTONINI VINCENZO, a Roma: Avvi- 
Satore elettrico atto ad evitare qualunque scontro ferro- 
viario, == 21-9-1907 — I. 

262/174. — BROWN, BOVERI & C. AKTIENGE- 
SELLSCHALT, a Baden (Svizzera): Impianti di scambi 
Per linee aeree multipolari di ferrovie elettriche. — 22- 
191907 — 6, 


Elettrotecnico 


trentenne, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi-come capo officina ovunque. 
Offerte a N 107 Rivista Elettricità. 
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AGLI INDUSTRIALI 


Privativa industriale 21 giugno 1906, Rey. Att. 
Vol, 227, N. 


122, per: 


‘‘Embrayage à friction,, 
del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 


(Austria). L'inventore è disposto a vendere la sud- 


detta privativa industriale oppure a concedere li- 


cenze di fabbricazione a condizioni favorevoli. Per 


schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 


099 


niks Erben e Co., Prerau (Austria). 


(Vedere l'annuncio in copertina) 


Cercasi 


circa 2000 cavalli idroelettrici installati pros- 
simi installarsi, farebbesi lungo contratto fitto 
annuale anche energia, disponibile soltanto otto 
mesi circa, - Scrivere Casella 180 - Genova. 
| 116-8. 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte -IMILANO - Telefono 24-37 
{ 


Consulenza Tecnica — Consulenza Legale — Cem 
sulenza Brevetti — imprese industriali. 


L'Olio speciale di terpentina 


è un perfetto: succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente рїй a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


L'Ollo da macchina 


Ganzol 


è il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato- col 
Ganzol. 


Solo fabbricante е possessore del brevetti per tutti i paesi 


C. J. FALLER, Zurigo 1 - Bahnhofstr, 20 


STUDIO TECNICO E LEGALE | 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò « Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 
ROMA a 


6. Via S. Andrea 
MILANO 


Qu =: wo 
Eleneo di Privative i cui titolari sono di- 


sposti a vendere, o concedere licenze di 
fubbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa industriale: 9 Mazgio 1903, Reg. Att. 
Vol. 172, N. 109, per: 
‘‘Machine pour la fabrication des bouteilles 
en verre,, 
e relativi Attestati Completivi : Reg. Att. Vol. 209, 


N. 149 in data 17 Giugno 1905, & Reg. Att. Vol. 
241, N. 29 in data 19 Novembre 1906: 


del Signor Albert PHILIPPOTEAUX, a Reims 


(Francia). (в) 


' Privativa industriale: t: Gennaio 1907, Reg. Att. 

Vol. 245, N. 82, per: , 

‘‘Perfez, nei а di a vite nelle chisure а dadi 
di vite,, 


del Signor James Frederick HEMMINGS a St. 
Leonardson-Sea, (Inghilterra). (uy) 


Privativa Industriale: 5 Settembre 1904, Reg. 

Att. Vol. 198, N. 211, per: 

“¿Machine pour nsttoyer les rouleaux d'im- 
primerie et autres rouleaux similaires,, 

‘ della Società ANGLO-AMERICAN INVENTIONS 

SYNDICATE LIMITED, a Londra (Inghilte: ra) (,00) 


Privativa Industriale: з: Ottobre 1905 Reg. Att. 

Vol. 223, N. 142, per: 

"Processo ed apparecchio per il trattamento 
di gas e miscele di gas mediante archi 
elettrici mobili, ' 

del Signor Dr. Albest Johan PETERSSON a Alby 

(Scozia). (101) 


Privativa Industriale: Vol. 223, N. 188, Reg. 
Att. e N. 81112 Reg. Gen., per: 

"Lampe electrique а incandescenze,, 
della Società PARKER CLARK ELECTRIC Com- 
pany a New York, (S. U. A.). “ 

Privativa industriale: 3 Marzo' 1906, Reg. Att. 
Vol. 223, N. 232, per: 
“Machine à couper, les fils flottants sur les 
tissus mouchetés de fantaisie,, 
del Signor Charles эша FULTON, a Paisley 
(Inghilterra). (102) 


Primitiva Industriale: 20 Maggio 1902, Reg. Att. 

Vol. 156, N. 166, per: 

“Procédé pour l’enrichissement des minérais 
sulfurós, cuivreux, plombeux, etc. "par les 
gaz combinés aux corps gras,, 

della Societa MINERALS SEPARATIONS LIMI- 

TED, a Londra (Inghilterra). (о) 
Privativa Industriale? 17 Marzo 1906, Reg. Att. 

Vol. 225, N. 113, per: 

‚ "Assembiage pour joints de rail,, 


della Società GANZ & C. EISENGIESSEREI UND 
MASCHINENFABRIKS Akt. Gesell, a Ratibor 
(Germania). (108) 


Claus dacobs - Ingegnere 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 


Specialità Inierrutori a leva Apparati da quadro 

Inseritori di elementi Valvole lamellari 

Viti e morsetti Commutatori per voltmetri da 
Organi di sicurezza ——— quadro p. strumenti di misura 
Prezzi minimi Pronta consegna 


Il Sig. HALL CHARLES MARTIN a Niagara 
Falls, (S. U. A.) concessionario delle seguenti pri- 
vative industriali: 

Vol. 130 N. 227 del 1 dicembre 1900 per: 
‘‘Procédé pour óbtenir de l'alumine pu:e de 

de la bauxite,, 

Vol. 152 N. 201 del 27 maggio 1902 per: 
''Systéme de production de l'alumine pure,, 
desidera entrare in trattative con industriali italiani 
per la loro cessione o concessione di licenze di e- 
sercizio delle stesse. 

Rivolgersi per schiarimenti all'Ufficio Internazio- 
nale per brevetti d'invenzioni e marchi di fabbrica 


di Secondo Torta, lia Carlo Alberto, N. 3x. 
Torino. 115-1 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


IL CEMENTO 


Rivista Tecnica del 


MATERIALI DA COSTRUZIONE 
PERIODICO MENSILE ILLUSTRATO 
edito dalla 
Societa Editrice Tecnico - Scientifica 
MILANO - Via Conservatorio, 2 - MILANO 


Calce - Cementi - Gesso tari - Pietre Silico - Cal. 
Asfalto - Laterizi - Vetri - Pro- cari - Marmi - Pietre - Le- 
dotti Ceramici e Refrat- ghami e Metalli, ecc., 


Direttore: Dott. GIOVANNI MORBELI.I 
ABBONAMENTO ANNUO L. 10 - ESTERO L. 12 


К Dirigere Cartolina-Vaglia alla 
Società EAitrice Tecnico -Solentfica 
Via Conservatorio, a6 - Milano - Telefono 18-83 


А richiesta si spediscono numerl di sagg o GRATIS 


Tutti gli abbonati alla rivista 
L'ELETTRICITÀ 


possono ottenere l'ábbonamento annuo al prezzo di 


L. 16 per l'Italia L. 20 per l'Estero a 


IL GAZ 


Rivista tecnica illustrata dell'industria del Gaz, del- 
l'elettricità, degli acquedotti e della municipalizza- 
zione in Italia, che si pubblica a Venezia una volta 
al mese. Editore-Direttore: Cap. Vittorio Calzavara, 
S. Lin Calle della Nave, 5681, Venezia. T 


Abbonamento annuo: L. 20 - Estero: L. 25 


Officine già Guzzi Ravizza 


DI 


ЬШ, 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 « Telefono 15-00 


Elettrieità 


Motori trifasi e monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


ceri rr ili A m 


= —— TT —— 


Ventil zione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi ' 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
Zione, essicazione, riscal- 
damento 


BREVETTO GUZZI 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e = è tessitura 


Concessionari per l’Italia 


bi Filtri ed Impiunti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


ee]: е 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per futfe le applicazioni 
jp Г 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d’ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 
“ Planté,, per batterie a recipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. PSone motoria ben- 

лпа per motociclette ed 


automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per lilluminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sIzIOnI speciali per i più svariati usi. > 
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Esposizione Internazionale Milano 1906 
| ===" GRAN PREMIO 


ore S 4 
Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 


Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. T 


FL! . 
TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
| А CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.eTRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 


Compagnie Internationale T Electrici 


ité 
Società Anonima - Sede a LIEGI (Beigio) 
‘ Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4* Via Cernaia - 4 


ge 


Dinamo generatrici 
Motori a corrente continua, 


nata monofase e polifase, d'q 
potenza, ed a qualsiasi veloci: 


Trasmissione e distribuzione 4 


forza motrice. 


Ў, Impianti d'illuminazione ag 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gra, macchine a 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di y 
Vamento d’ogni specie. 
Macchine d estrazione specu 


brevettate. 


a “Impianti ver comando «i laminat 
г Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Lampade ad arco sistema X. Pieper 


Рт 
3 | 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


| *J. BRUNT «C. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Wia Quadronno, 41-43 


Cd e 


| Contatori di Energia Elettric “а” 


per corrente continua ed alternata i 788% 
== monofase - bifase - trifase - 4 (== 


INN 


Wil 


per carichi equilibrati e non equí- 
librati — induttivi e non induttiví 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Kilowall lore 
2 


4 M 
‚099099009, IX 


ima sensibilità 


* Minimo autocon- 
Sumo æ Semplicità 
* Robustezza .% 


м 
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Contatore 
per corrente cont nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R. 5 


"Tipo ME 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


ET E ЕЕ — C s wem umen NC Em с. Ta 


Chiedere Listini e Prezzi 


Ins. G. Qristoforis 


Studio Tecnico e di Rappresentanze 


per l'Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale: elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard+-Ginori ,, 

Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Società Italiana già Siry-Lizars & C. 
di Siry, Chamon & С. 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 

Contatori elettrici ** Thomson OK? Batanlt 
A. C. TT. ... 

Limitatori di corrente e calorici sistema 
** Lenner ,.. 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 

Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koerting e Mathiesen.' 

Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 

Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


2 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis "incu 


e Sopraluoghi. o 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione Í BRIMA I р | 
di macchine ed apparati elettrici Ц, : 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 


Quattro diplomi d'onore bibe Tuternaz. Milano 1906 


Impianti cemple i 
di llluminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza. —— 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 
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= Contatori d'energia e- 
+ Jettrica - Indicatori di 
1 massima richiesta 

| WRIGHT 


=) | Dinamo e motori elet- 
A. trici a corrente conti- 
b \ nua ed alternata. 


~: Quadri di distribuzio- 

| ne - Scaricatori рег 
| alte tensioni - Venti- 
—' latori ed agitatori di 
7 aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa e alta tensione 


_ e = 


BREVETTATI. 


Cimitatori di Corrente 


continua ed alternata 


( Ogni apparecchio è accompagnato da кы uztone 
der la messa in opera) 


tt, 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
i più esatti 
i più sensibili 


Facilità ed esattezza di regplazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi —— —  —m—-=— 


Й й " 
Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron Etektron соп dispositive 
guaziene | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | da | a2 | da 2!/, | da 41/, | da 61/, | dati, | da li 

qoe a 4 а 6 ad ali a 15 
rezzo " MANN бг. Кеш. 

cadanno | L, (2,.— | 14.50 | 10,— | 18,— | 20,— | 22.— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 Y. 


Elektros 
erdinari 


Elektron con dispositivo 
per attennare la scintilla di distacco 


da ба 8 


da, а1!:/, | da 2 a 3!/, | dada 51, 


Prezzo cad. L. 12,— 14,50 10, — 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le зе 
guenti intensità di corrente: 

Fino a 125 Volts 

Da 125 a 250 Volts 


da !/,a JA di Ampéres 
da !/, a !/, » 


Tanto per l'italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canten Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
fer Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., а 
prezzi convenientissimi. 
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Clarke, Chapman « B 0." 757 
"CALDAIE A TUBI D'ACQUA _ 


(Brevetto Woodeson) 

A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. | 


t 
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ТИШ i fubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
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grum libere di espandere. - Tutti i tubi 
a WEE || sono della stessa lunghezza. - Facile 
ME I accesso in tutte le parti per Pispe- 

E EIA zione, pulizia o riparazione. - Ampia 

ecce MEE t superficie di vaporizzazione. - Si 

Жый costruiscono anche per grandi unità. 


IL TU TT ro PG 

ENSE MA 
Pompe a vapore duplex 
CATALOGHI E ne A RICHIESTA 


Bruce 


Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


ng. FOLEY а DE BENEDETTI: 


GENOVA — | NAPOLI 


5 — Via Caffaro — 5 Ld | Galleria Umberto, 2'7 
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? Conto corrente colla Posta Anno XXVII 


L'ELETTRICITÀ 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 

Y Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 
7. Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo — 
УТ Lit Tip G. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 
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м £ э > 
E VA _ 
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 Karlsbader Kaolin Industrie Gesel fischi 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD - 


Proprietaria della celebre Cava di Caolino * Excelsior,, a Zettlitz 
e di Miniere di carbone ad 0” carbone. a ad OTTOWITZ 


ISOLATORI . 


in pórcellana duriàsima più 
condutture elettriche 
nd ALTO e BASSO POTENZ LE 
Telegrafo e Telefono 


Propria STAZIONE DI PROVA а 200.000 volt È 
Oltre 900 modelli d'Isolatori vt i > 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o nidi | | 
Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: - — 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina “Да 
Hm. 106 — Tensione 20000 Vo 

IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino 
Hm. 218 — Tensione 24000 Va o 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone 
Hm. 88 — Tensione 32000 vole > 
IMPIANTO не: ELETTRICA BRESCIANA m 
Hm. B1 — Tensione 40000 Y Ф 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON V 
Km./185 — Tensione 56960 Val 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


e delle principali 


i ' iu altri impianti "a 
Soc. di Elettricità 100 sioni superiori al 15000 Vol Volt Rappr, Gen. per iaia М 
dell'interno e dell'estero 


SY к= | È 1 
[SOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensione LYON-MOUTIERS LAZZAR ¿MAR Yi 


m. 185 alla tensione di 56960 volt И più importante Іп Europa 


| K 
Р -evettato in tutti gli Stati Industriali 


А 2—7 sto a frizione migliore е più sicuro 
КЫ - | d 


AU / più 
» стора „йш 

S | asti ? La 

ФУ | wécchi ana- 


tar tempo e 


Pr 


Чапа _ ~ | “тог innesto 
esistente, L'innesto bréveuo нез solo è il più 
perfetto meccanismo del genere che si trova sul 
mercato, ma anche il meno costoso, esso è leg- 


giero, robusto, semplice e sicuro. 


PER L'ITALIA: 
LEERAREA gomAmmmB A Ca. шч ror rR Eas 


3 Maggio 1903 We SES REFN 19 


LETTRICITA E d 


| к G* RIVISTA TECNICA SETTIMANALE “© 
am > va DiretroRE 1хс. Е. E. FUMERO Сап! уя 
| àx 12, Fors Binsrpar:teo —"'AIII,. NO — Telefono 17. 24 37 Сент. 50 


Società а Anonima Forniture Elettriche ` 


N già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
онш Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MIKANO - Via Castelfidardo, 7 
pas — HT 


=== Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 


Ё E 4 $e ;'éaTALecni E PREVENTIVI A RICHIESTA ¿+ (Vedere avviso interno) 
FA BBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
КЕ ые E. BERTETTI & С. - MILANO q ld 


Telegrammi ELETTROBER 
Vedi avviso interno. 


C.G | j 
i 5-Ш Mim wr Hel E 


Via Broggi. 4 = MILANO - Telefono 80-63 TA 


Accomendita per azioni 


С, 

мі Ы * 

rc $ ^ 
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f pe So.. " 


шо го Perego б. 


"LCA E Castel Morone, 4 
92. ч lefono 67-67 


д: Sig. GIUSEPPE THURLOW 


€ rnala, 23 - ROMA 


i QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE 
| TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA ==== 


= Applicazioni speciali della telefonia e dell'elettricità =, 


| 
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Brev, PEREGO 


Por 
— A 


Vedi annuncio a pag. XI. 


ET 3 ¿lor mastice ` Chemische. Industrie / A.- G. 
Д ione degli isolatori [ per Pital: x 
E^ sul T E ж * IS O [ | PERIN GIOVANNI 

+. = - Alto referenze * Via L. Palazzi, 9 * MILANO * 

IDA ETE 

RISFORNATO RI log COLUMBO SPIZZI è C 
7, Via Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 


Spazio Disponibile 


Siemens=Sehuckert | А. 


E 


| s М d A Y 


| | “Milano 1906 — GRAND PRIX 


LF Magdeburg-Buckau fermentni Img. Н. VELTEN. 


| ! MILANO 
GERMANIA 8 - Via Principe Amedeo - 8 


Locomobili Si sortie. 
De migliori Motrici per Luce Elettrica 
3 Trasporti di Forza 


E Marcia regolare e silenziosa o y 
|" a ` Economia di combustibile 
e, М Hie ui: In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1307 Semifisse. 
Es nb e Locomobill Wolf. — Que 
Produzione totale 600.000 cavalli effettivi | | 


SPEZIA х 2 A я A 
VILLANUEVA Y CELTRU 


CAVI TELEFONICI 
TIFO AMERICANO 


MIANO de 


ENERGIA ELET TRICA 
LIBREVETTATI di CUN 


A CIRCOLAZIONE 


D'ARIA 


S CO 
EU ‘ FUORI 
| CONCORSO ,, 
RA Esposizione Inter- 


nazionale di Mi- 
lano 1906. 
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2. CATALOGHI È PREVENTIVI A RICHIESTA 9 da __ 
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arboni per Lampade ad Arco 


| PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCH! IN SERIE, ete. 
6 PLANIA , I° Qualità, luce tranquilla o brillante 


“€ SILESIA p rer lunga durata di acconsione 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, ressa e bianca epale. 


— sto 


er la produzione del carbure di calcio, di tutte le dimensioni 40040801000 
—————9 SPAZZOLE КАМАТЕ PER DINAMO © | 


LAetini e Campioni gratio e rionfeete 


Inopima PLANIAWERKE per la Fabbricazione di Cartoni 
MEM Fabbrica: RATIBOR 0/8 


otheenstrasse, 45 


MASCHINENFABRIK 


AUGSBURC-NURNBERG 


gi 


Costruzioni speciali 


per acciaierie 


E 
Daj 260, ats 
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а ferriere 
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Apparecchi dí traposrto 


e scaricatori d'ogni genere 


Due scaricatori scorrevoli - Portita 5000 kg. cadauno - Scirtament» 26-64 
Lunghezza di scorrimento del carrello 98 m. - Impianto nel porto di Erden. 


| Oltre 


. 900000 


cavalli 


Lil 


| a gas e a vapore 


[ШЇЇ 


a vapore 


- — — 
t ‹ 


fornite o in corso 


CN 
\ 


di costruzione 


Turbina a va;ore da 750 cav. eff. соп alternatore trifase 525 Volt. 
Accia.erie Eicken &,C.0 = Hag:n.i/W. 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


In$." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 – TELEFONO 70-30 


docietà Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


| Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


AST 


Concessionaria @ É TU D Q H 
dei Brevetti | 9 9 


Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


^ Indirizzo Telegrafico: * ACCUMULATORE ,, MILANO 
Telefono: BS -55 


ү | Berlino S.0. 36 TT _ 
Franz R. Conrad ene | 2.3: 
AA, AP ИГ 
FABBRICA о APPARECCHI - О і | 
PER i ni © = 
[| Bae ХИТОБ eri. 
С (Illuminazione Elettrica us Das | $ <= 
MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ А = 3 
Catalogo Gratis a Richiesta si O 


ve | 


В. Paege ғ С°. в, NW. 
mum come a VERNICI ISOLANTI 


PER ELETTROTECNICA. 


f = BERLIN N. W. 5 


© Ф: RAPPRESENTAN NERALE PER L'ITALIA: 


MONTI « e MARTINI -Via Ariosto, 20 - Telef. 46-11. Wee 


E. А. С. 
LL ШИШИЙ vorm: Hermano Five 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegrammii SAM E ‘Telefono Intercomunale от-бо 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


heinrich Jimgermann 
MILANO mE 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Telefono N. 84-79 


Fornifure complete per impianti Elefírici 


{ 


Grande deposito del seguente materiale: 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


Porta lampade, Valdole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. - 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


AA 


Dr, 
a 


“ 
Ee 


Tubi isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 


protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 
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Materiale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale 


‘> A richiesta si spedisce Catalogo riccamente Illustrato = 
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Mirano - 7 MacGio 1908 


| тетинин 
| СКОМАСА SETTIMANALE | 


| Programmi dell’Esposizione di Torino 1911. 

La Commissione Esecutiva dell'Esposizione In- 
ternazionale delle Industrie e del Lavoro in Torino 
1911 ha testé pubblicato, in un volume di oltre cen- 
to pagine, 1 Programmi e Classificazione della Mo- 
stra stessa, in cui eli organizzatori vorrebbero ri- 
flesso il concetto loe:co ed organico col quale pro- 
code e si svolge la legge economica del lavoro e del. 
la produzione. 

Movendo da questo pensiero la Commissione Esc- 
cutiva ha creduto che sia di grande interesse il rac- 
cogliere anzitutto la mente del visitatore alla con- 
siderazione dei fattori che concorrono a creare uno 
degli elementi principali della produz'one, l'operaio; 
— poi dei mezzi e degli strumenti coi quali si espli- 
cano le sue attività; — dell’ausilio che ad esse for- 
niscono le forze naturali; —- delle varie applicazioni 
di queste energie alla trasformazione dei prodotti 
primi della terra e ‘degli animali, dalle prime indu- 
strie rudimentali a quelle più progredite ed organiz- 
zate; — dei mezzi coi quali i prodotti affluiscono aì 
mercati e la gran vita internazionale vibra attraver- 
so le frontiere in pensiero ed in azione accomunata 
in un intento di -rogresso e di benessere; — delle 
leggi che governano l'economia sociale e studiano i 
"ari rapporti nel vasto campo della produzione c 
della distribuzione delle ricchezze; — e finalmente 
dei mezzi coi quali si vuole garentita la pace e la 
Sicurezza, condizioni essenziali all'incremento dellc 
lorze economiche di ciascuna nazione concorrente 
con provvido sentimento di emulazionc alla maggio- 
re prosperità ed alla migliore perfettibilità della vita 
sociale, 

Gli espositori concorrenti dovranno però preoccu- 
parsi che le loro Mostre presentino una qualche ra- 
ione di novità e di progresso nella produzione in- 
dustriale corrente. Gli organizzatori intendono in- 
fatti che l'Esposizione Internazionale di Torino sia 
lsposizione di selezione e di innovazioni industriali, 
‘ivificate nella loro espressione dall'essere possibil- 
mente rappresentate come appaiono nei singoli opi- 
il: Esposizione adunque in cui alla novità del pro- 
dotto ed allo spettacolo dell'industria in azione sia- 
no affidati l'interessamento popolare c il positivo 
Successo scientifico ed economico. 

Con questi criteri l'Esposizione del 1911 in To- 
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TORINO 


Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze olim iche e accessori 


SOMMARIO: 
RASSEGNA CRITICA - (Zug. Fumero): 


Vassallaggio Industriale . pag. 289 
Nuovo sistema di telegrafia e telefonia simulta- 

HE ARA AA de Ee dew cu ош Ж 1001 
BOLLETTNO DELLA A. E. I.: 

La Fabbricazione Industriale del Сагриго 


di Calcio — Ing. G. TOFANI mo. . . +. » 
BOLLETTINO DELLA A. E. I. E.: 

Soc. Anonima per la utilizzazione delle forze 
idrauliche della Dalmazia - Officine elettri- 
che genovesi, Genova - Imprese elettriche 
piacentine, Milano - Società adriatica di 


elettricità, Venezia . . . +. . . +. +. > 
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REDAZIONE:. 
E I 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


La collaborazione a'la Rivista è libera: i mano- 
scritti ‘vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
.riamente sulla convenienza della lo:o pubblica- 
zione. i 

La redazione non assume a'cuna responsabi ità 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. 

La produzione degli. articoli originali pubb'icati 
é interdetta se non пе viene citata la fonte. 


NI 


AMMINISTRAZIONE: 
12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


————.—— 


I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 5o per le 
spese di ristampa delle fascette. 


PER" Non. si dá corso alle richieste d'abbona- 
mento non accompagnate dal relativo importo. 


\ 
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Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione : 
| pag. !/, pag. !/, Pag.‘ pag. ‘lu Рак. 
L, 40 L. 30 L. 20 Г, 15 L. 10 
Per le pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta : 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 
Per formati inferiori a 1/8 di pagina l’insci zione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


 SURRISCALDATORI > POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


MOTORÍ А GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


TURBINE А VAPORE Sistema Parsons. 


У 057 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni eseguite cestuto du Listino Generale 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba /Spagnaj 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 


Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 


(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (.$fagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 5оо -— Alessandria 


Carcpbpin:e 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneritta боо Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) доо — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fe (4rgentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 Varese 1400 — 
Сайса S. Fernando (Spagna) 540 - Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1230 — Messina 1000 — Novara 6000. 


— 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 


2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Аваза) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringott, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Assia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 


350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Ægitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (ето) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, - 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, * 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura .Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540 


LUCE E FORZA. 


Impfanti per trasporti di forza 


‚4 qualunque tensione. 


| Turbogeneratori e Tur- 
. boalternatori 


Impianti elettrochimici 


Trastormatori con 
raffreddamento 


12 RS MATERIALE D'IMPIANTO 
a о e ag aria ; 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Motori speciali per 
qualunque industria 


distribu- Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
=> a id ў a consumo ridotto. ` 
one compieti - inter- 
: P " Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 
per qualunque tensione, Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 
Studio ed esecuzione di impianti per 


Tramvie. di mísura e controllo, 


da quadt9 laborato- 


Ferrovie normali, a grande velocítà, sotter- rio, elett fici 
ranee, sopraclevate, sospese. : 
Impianti di trazione per miniere, Centrall e apparec- 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- chí telefonici 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e Impianti d'avvtsatoel 
trifase. d'incendío e di ronda. 
Telegrafi, 


Orologi elettrici, Indi- 
calori di livello d’acqua, 
accenditori di mine. 


ed э | $ Indicatori dí velocità e con- 
| | Xe 0 > di tigiri - Trasmettitori d'ordini 
MILANO * 


per marina e miniere - Telefoni 
Uffici Tecnici: 


ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic, per elettrochimica e metallurgica. 
чі 
‚ Genova, Oia S. Lorenzo, 8 – Torino, Qia Ottavio Revel, 20 – Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 
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rino sarà ripartita nei seguenti 26 gruppi: I. Edu: 
cazione ed insegnamento professionale. — II Stru- 
menti ed apparecchi scientifici. — III. La fotografia 
nelle sue applicazioni. — IV. Meccanica generale. 
— V. Elettricità. — VI. Lavori pubblici. — VII. 
Industria dei trasporti: Ferrovie e tramvie. — VIII. 
Navigazione mercantile, marittima, fluviale e la- 


cuale. — IX. Navigazione aerea. — X. Servizi po- 


stali. — XI. Industrie sportive. — XII. La Città 
moderna. — XIII. Decorazione, Mobiglio ed Arre- 
damento delle abitazioni. — XIV. Strumenti musi- 
cali, Teatro, Spettacoli. — XV. Selvicoltura ed In- 
dustrie forestali. — XVI. Agricoltura, Macchine a- 
grarie, — XVII. Industrie e prodotti alimentari. -— 
ХУШ. Industrie Estrattive c Chimiche. — XIX. In- 
dustrie tessili. — XX. Industrie dell'abbigliamento 
ed affini. — XXI, Giotelli, Metalli preziosi, Minute- 
rie ed affini. —- XXII. Cuoio ed Industrie diverse. — 
\ХПІ. П Giornale e l’arte della Stampa. — XXIV. 
Economia Sociale. — XXV. Colonizzazione, Emi- 
grazione, Colonie. —- XXVI. Lavoro per la difesa 
del Paese (Guerra e Marina). 


L'applicazione dei nuovo regolamento snlle cal- 
daie a vapore. 

Il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, ha 
inviato ai prefeti e sotto-prefetti del Regno una 
circolare per l'applicazione del nuovo regolamento 
sulle caldaie a vapore. La circolare premette che 
sono pervenuti al Ministero diversi voti intesi ad 
ottenere che sia concessa una proroga alj'applica- 
zione del nuov> regolamento specialmente per quan- 


to riguarda i recipienti di vapore che sotto il ces-: 


sato regolamento non erano sottoposti à vigilanza 
ele visite interne che debbono essere fatte nel ccr- 
rente anno agli apparecchi che a tale vigilanza e- 
rano già sottoposti. 

La circolare seguita osservando che il regolamen- 
to non dà faccità di accordare la proroga generale 
domandata, ma il Ministero ё disposto a consentire 
che le autorità politiche usino nello esigere l'appli- 
cazione del nuovo regolamento una equa tolleranza 
nei casi in cui ciò sia richiesto da evidenti neces- 
sitá dell'esercizio delle industrie e che ció possa farsi 
senza pericoli per le persone e per le cose. Siffatta 


tolleranza potrà usarsi anche per gli apparecchi già. 


sottoposti a vigilanza, i quali, ai termini delle nuo- 
ve disposizioni debbono essere sottoposti a visita in- 
terna nel corrente anno. Nel casi dubbi i prefetti e 
sotto-prefetti dovranno chiedere i pareri dei rispet- 
tivi uffici distrettuali delle miniere. Nessuna tolle- 
ranza potrà poi essere usata dopo trascorso l'anno 
della entrata in vigore del regolamento. 


^ NOTIZIE FINANZIARIE. 
Officine elettriche di Val Pesio - Cuneo. 
Col capitale di L. 240,000 diviso in 2400 azioni da 
L. тоо ognuna ed aumentabile in una o piü volte 


ulgo 
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or pad la fabbricazione di LAMPADE a INCANDESCENZA 


Sede in Genoca 
La più grande fabbrica italiana del genere 


TECNICA. 


XI 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


L OLIVETTI & C. 


MILANO 


4 - Via Broggl-4 


C 
wi 


LUE 


Trasformatore di intensità, isolata a 40.000 volts. 


Strumenti di misura per elettricità 
й t Industriali e di precisione 


x indicatori - Registratori 
Gran Premio 


st. Louis 1909 MASSIME ONORIFICENZE 


Adottati nei più grandiosi 


Gran Premio 
Milano 1906 


Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 


— = 


BELLISS z MORCOM. Ltd. 


“Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM 
Motrice Bellis di 3000 HP. per una potenza complessiva di 21000 HP. 


MOTRICI VERTICALI А RAPIDA ROTAZIONE 


‘e a lubrificazione automatica forzata Compound e a tripla espansione 


[ШЇ complet di condensazione 0 "TIT ШЇЇ di qualunque capacità 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE | 


Oltre 700.000 HP. installati | 


PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLECTI 4 


SER 
Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano xoro | 
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fino a L. 1,000,000 per semplice deliberazione del 
Consiglio d'amministrazione, venne costituita, una 


n " Е . a 
Società anonima per azioni sotto la denominazione Lam 1 Z 
di «Officine elcttriche di Val Pesio» con sede in Cu- Da р p MO p 
neo, avente per oggetto: la produzione ed il com- MILANO - Via Broggi, 6 
, 


mercio dell'enereia elettrica e sue applicazioni ; la AARÓN 


assunzione, l'acquisto, la permuta, la cessione par- м м 
zale e totale di сопсеѕѕіопе di derivazioni d'acqua, AUI p [ | | | |! [ II 


е , . е е . 
la costruzione e l'esercizio per conto proprio e di ter Bravattsle In Л. рава) 


SOCIETA ITALIANA. 


zi di tramvie e la loro trasformazione a trazione elet- —  tabbricate dall'Ufficio Commerciale спе FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 

trica; l'acquisto di impianti elettrici, già in eserci. EDISON-CRUTO 

zio, nonché l'esecuzione di tutte le operazioni mobi- negli Stabilimenti di 

liari e immobiliari, industriali, finanziarie dipendenti ALPIGNANO di proprietà della Sor. DORA di Genova 
onnesse agli scopi sociali e la partecipazio d 

S Cep SOCA е а рагссраялопе ac E MILANO » dag. C. CLERICI e C. 


imprese affini. 

Il primo Consiglio di amministrazione riusci com- | 
posto dei signori: cav. Celestino Biglia, cav. ing. | 
Stefano Moscheti e comm. ing. Attilio Pirinoli. | 

A sindaci effettivi furono nominati i signori : Pie- | 
tro Marino, rag. Giovanni Garavelli, avv. Marcello | 
Soleri: a sindaci supplenti i signori: avv. Giuseppe | 
Pellegrini e rag. Giuseppe Bottero. 


Società sicula imprese elettriche, Palermo - (Ca- 

pit. 7 milioni, amm. per L. 78,750). 

Venne tenuta l'assemblea generale ordinaria e : 
straordinaria degli azionisti di questa anonima. — 
Venne approvato il bilancio al 31 dicembre 1907 che 
presenta un utile netto dj L. 391,094.49 del quale 
fu fatto il seguente riparto: 

Al fondo di riserva (5 % su L. 354,719.48) lire 
17,735-97; ammortamento di 34 aZioni (emissione 
1896) L. 8500; id. di 28 azioni (emissione 1907) lire 
7000; dividendo di L. 10 ad ognuna delle 3685 a- 
zioni (emissione 1896) in circolazione L. 36,850; di- 
videndo 4 % alle 24,000 azioni (emissio..c 1907) dal- 
lri aprile 1907 L. 173,114.76; dividendo 4 % al 
capitale partecipante di L. 6,000,000 fino all'11 a- 
prile 1907: L. 173,114.76; dividendo 4 % al capitale 
partecipante di.L. 4,000,000 per il primo semestre 
1907 L. 80,000; riporto a nuovo L. 1008.52. Totale 
L. 391,094. 49. 

La-relazione constata lo sviluppo sempre crescen- 
te dei servizi tramviari e degli omnibus. 

La produzione di energia per illuminazione e for- 
za motrice è stata di 2,101,960 kilowattore 2,456,110 
contro 2,031,960. 

Gli abbonati al servizio luce aumentarono del 65 
рег cento, ed alla fine del 1907 erano installati — 
lorza motrice compresa — 4173 kilowatt. | 

Si é provveduto pertanto ai normali ampliamenti 


della rete d'illuminazione e proseguito ai migliora- | FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
menti dell’impianto delle tramvie. Mon 011011510 - Di late bianchissima 


Venne perciò deliberato l'impianto nella centrale 


di un nuovo gruppo composto di una motrice di LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


2000 cav. e di due dinamo della stessa portata, di * | 
Si fabbrioa in: 


cul = * 7а 
Uña” per la produzione di corrente per la tram Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6, Milano. 


via e l'al 1 "uz i 1 1 1 " Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l’Entrepot, «Parigi. 
Eds pet il serviz:o della illuminazione il ча Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 


Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 


| S À FF Società Anonima Forniture Elettriche Spagna: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 


3 
3 


Si può usare tanto per corrente continua che alternata 
810 0001-008 Зв}: па - ejepueo Jed џем | ошпѕпод 


y nf » Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 


Filiali: Genova. Via Consolazione, 77 - Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 ecc, ecc. 
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$ОС!ЕТА ITALIANA DI ELETTRICITA 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20 26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Lueo) 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eiohberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di mazione monofase che fino ad сгді һа E la maggiore applicazione 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Vetture Numeto e potenza 
Km. lautomotrici dei motori Tensione | Frequenza 
Niederschoenewelde-Spindiersfeid (presso Berlino) - dla | 
dello Stato Prussiano. è % 4.1 2 2 da 100 HP 6COO Vot | 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft ' "m 18 2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . 7.— 2 2 да 100 НР 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) . Ferrovie dello » 
Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London ве - London- Brigkton and South. Coast 
Ry. Co. . 13.9 ; 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
adova - Fusina Società Veneta per costruzione ed | 
l 


Pesercizio di Ferrovie darie suooo italiane . . . . . 24.5 10 2 da 65 HP 
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la verrà ultimato e messo in esercizio della prossi- 
ma stagione invernale. 

L'aumento dei proventi però venne assorbito е 
superato dal forte aggravio di spese dovuto a circo- 
stanze straordinarie per le quali 1t dividendo risultò 
leggermente inferiore. | 

I maggiori oneri in confronto all'esercizio prece- 
dente vanno ricercati nel continuo e forte rialzo del 
costo del combustibile, dei foraggi e di tutte le ma- 
тепе in genere; nelle cresciute merced: del persona- 
le, nell'aumento delle tasse, nel maggiore aggravio 
delle obbligazioni, nonché nci lavori straordinari di 
manutenzione materiale eseguiti nell'intento di cor- 
rispondere ai desideri del Comune c della popoli: 
zione. 

La relazione del Consiglio d'amministrazione in- 
forma ancora che nell'aprile 1907 vennero emesse 
alla pari 24,000 azioni per rimborso di altrettanto 
importo delle partecipazioni. La rimanenza delle 
medesime venne pure estinta nello scorso anno. 

In sede straordinaria l'assemblea ratificó l'avve- 
пша emissione di 10,000 obbligazioni 4 1/2 % da 
L. 500, per s milioni di lire, le quali dovranno ve- 
nire ammortizzate alla pari entro 35 anni a partire 
dal 1915. 

Alti forni e Fonderia di Piombino, Firenze - (Ca- 
pit. L. 13,187,500). | 


Si é tenuta l'assemblea generale ordinaria e 
straordinaria di questa Società. | 

La relazione del Consiglio d'amministrazione sul- 

l'esercizio scorso dice che in esso la massima parte. 


dell'attività fu assorbita dagli importanti lavori di. 


impianto dello stabilimento ed il Consiglio si dice 
lieto di aver procurato che quest'opera grandiosa 


sia compiuta nel più breve termine c coi migliori e . 


più moderni concetti tecnici ed industriali. 

Nello stabilimento stesso tutto è ormai condotto 
a tal punto che tra breve verrà iniz'andosi la marcia 
dei diversi reparti, dimodochè entro il corrente 1908 
tutti quanti entreranno in produzione completa. 

Per meglio vigilare ed affrettare i lavori fu tra- 
sportata a Portovecchio la direzione generale. 

La relazione poi così prosegue : | 

«Man mano che l'opera nostra è andata svolgen- 


dosi abbiamo avuto agio di ancor meglio renderci 
conto della situazione che il nostro Stabilimento an- - 


dra a prendere nel paese.in confronto delle occor- 
renze del mercato italiano. E considerando che la 
Importazione dei prodotti siderurgici dall’estero è 


assai rilevante. e il consumo interno è in continuo - 


progresso, come lo attestano lc statistiche ufficiali, 
cd accenna ad ulteriore aumento per i bisogni delle 


ferrovie, dei trams, delle costruzioni navali, edilizie - 


ed industriali, abbiamo provveduto a dotare il vo- 


stro stabilimento di mezzi 4donei per una produzione 
assai maggiore di quella che era stata sul DRACIDIO 
contemplata. 


Eee 
Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 

Idraulici a buone condizioni. Per schiarimenti Ant. 

Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 


RIVISTA TECNICA. 


MILANO - 


28, Corso Porta Vittoria, 28 | 
TURNER'S INSULATING VARNISHES È 


Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


CAMILLO FUMAGALLI f 


Certificati di prove eseguite da: 
The Electrical Standardizing, Esting and Тайна 


Istitution dí Londra.. : 
Le Laboratoire Central d’Electricità de Paris. | 
Il R. Istituto Tecnico Surertore di Milano. | 


E E SMALTI г, QUALDIASI INDUSTRIA | 


«DORA, » 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


‘ Capitale I,. 2.200.000 versato 


Sede in BENOVA - шшш. Alpignano Tuin) 


сокино ВИ 


‚ Grandi batterie per illuminazione e forza | 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
шай di Veicoli 


GRANDE FABBRICA: | 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Automobili Elettriche: 


e di Accessorii А Hlumingzio::e Elettrica 


- GRANDE OFFICINA. MECCANICA - 


Sí eseggisce qualsiasi lavoro di meccanica. 


materiale di línea 
Ing. 1. MERIGGI & C. 


. JMILANO, Piazza S, Carlo, 2 


Agenti per l’Italia e Svizzera della 


4 THE m. us ШИН |. a 


Officina Industriale elettrica x 
и. u- ao O “ш - m" + У NES 
= ma. Implatità completi Tortue 


Кт === Progetti e preventivi a richiesta 8 092 
NN A 


Ing. ©, 


BELOTTI & €. 


Corso Porta Romana, 13 


Telefono: 73 


per 


d' eccitazione 


avviatori 
centrollers 


per teatri —————— 


per carica batterie = 


per regolazione feeders 


per | lampade ad arco 


per proiettori 


per taratura contatori 


per laboratori 


-03 — MILANO — Per teleg. - Ingbelotti 
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REOSTATI 


qualunque applicazione 
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BATTERIA di REOSTATI WARD LEONARD per scena 


con dispositivo per comando indipendente e simultaneo 


dei singoli circuiti. 


Ф 


Resistenze Unitarie WARD LEONARD 
4 MILIONI GIÀ IN USO 
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[n questo nostro concetto ci hanno raffermato gli 


ammaestramenti e la esperienza di quei paesi in cui | SOCIETA' ANONIMA Я 


l'industria siderurgica ha raggiunto. il più alto sv:- 


luppo. Nelle nostre frequenti visite nel Belgio, in | 
Germania, in Francia ed in Austria, nci nostri fre- 
quenti contatti coi piü illustri siderurgici ci siamo 


formati la convinzione piü sicura che i principali ed : 
indispensabili fattori di riuscita per gli stabilimenti BIASCA (Svizzera) 
di questo genere sono due: la piü perfetta e mo- 
derna organizzazione tecnica e la vastità dcll'im- 
pianto. ө TE ө 

Nessuna industria рио eguagliare la siderurgica Specialità e clusiva : 
per la sua importanza e in nessuna altra come in | "nol 
questa la grande produzione che porta alla perfe- | | 
zione e al basso costo del prodotto, è condizione es- 
senziale. | 

Ci siamo cosi voluti porre in grado di ragglun- 
gere una produzione di 150,000 tonnellate all'anno, 
andando dalla ghisa all'acciaio laminato, e tale pro- 
duzione potrà essere considerevolmente accresciuta 
соп aumenti di impianti relativamente levi. 

Per la prima volta in Italia nel vostro Stabili- 
mento si potrà dal minerale passare direttamente 
attraverso a successive e non interrotte trasforma- 
zioni alle più grosse гоїаїе ed ai più grossi profilati 
fabbricati secondo il concetto più moderno senza 
perdita di calore. | 
. L'utilizzazione di tutti i residui che nella nostra 
industria assumono importanza grandissima per le 
ingenti quantità, ha attirato in modo speciale la no- 
stra attenzione. Cosi abbiamo avuto,cura di isial- 
lare una importante fabbrica di cemento atta a tra- 
sformare la maggior parte delle scorie dagli alti 
forni in cemento Portland, cui l'ottime qualità ce- 
mentizie delle scoric suddette e la fortunata posi- 
zione in riva al mare apriranno largo sbocco di ven- 
dita sul litorale. 

Ci siamo inoltre preoccupati non solo di impian- 
tare importanti batterie di forni per la fabbricazio- 
ne del coke necessario agli alti forni coi sistemi più 
perfezionati attualmente in uso, ma ci siamo curati 


altresi di ricuperare con appositi impianti i preziosi | 
scttoprodotti che dalla distillazione del litantrace si ` 
Altro punto importante per un impianto come il 


vostro era l'attuazione di rapidi, potenti ed ccono- 
mici mezzi di trasporto. Il vostro Stabikmento già per usi diversi 
dotato di comodi accessi e collegamenti colla fer- 
rovia, è stato provvisto di validi e sicuri mezzi di 
comunicazione col mare ove un ampio molo cd uno. 


Speciale impianto di trasbordatori e di funicolari Marcia silenziosa 


aree rende facile in opni tempo la carica e la disca- ' 


rica dalle navi ed il movimento delle materie prime Massimo rendimento 


e dei prodotti nell'interno dello stabilimen:o. » 
Per un programma si vasto occorrono ed occorrc- 
ranno mezzi adeguati. Durante la recente grave cri- 


Costruttore specialista di 
Инт йш у 
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Spedizioni franco domicilio == 
Cercansi Rivenditori 


Impianti di illuminazione. 


¡O 


rta (ГЇЇ ЇЇ НОЛА 


G. M. B. Н. 


Sindacato fra le Fabbriche Europee 
di lampade ad ineandeseenza 
Societá con capitale limitato 


A ———— — 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 
Telegrammi: Vauvauge Berlino 
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O 


| A 
see IMPORTANTE = 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi .correnti 
| delle 
Lampadine speciali. 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 


incandescenza 


MILANO, Piazza Castello, 11 
Telefono 85-77 - Telegrammi : Faufaughe 


(MMM 


| 


Veneto ë Italia Centrale: 
Ing. Valabrega, Lichtenberger & Ori 
Venezia, 8. Moisè 20-65 == 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 
Candia 8 Co. Napoli, Corso Umberto 3% 
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Nuovo listino dei prezi 
desll -agosto 1907 


Vendita solo ai rivenditori. 
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' 
si finanziaria, non ritenendosi conveniente rivolgersi 
ai mercati si é concluso una favorevole operazione 
a lunga scadenza cblla Società delle Strade ferrate 
meridionali. Il Consiglio propose per ora di au- 
mentare il capitale di L. 1,250,000 mediante l'emis- 
sione di L. 10,000 nuove Boon al prezzo di L. 200 
ciascuna. Il margine oltre il nominale di L. 125, 
che costituisce. pure capitale verrà dal Consiglio 


provvisoriamente iscritto in un' conto a parte non ` 


sembrando per ora opportuno cambiare nuovamente 
il taglio di tutte le azioni,, cosa che il Consiglio si 
riserva di fare a suo tempo. 

Il Consiglio chiese pure l’autorizzazione ad emet- 
tere altre 4200 obbligazioni simili a quelle già e- 
messe. | | 

1 bilancio Si chiuse con un utile di lire 401,772 
che su proposta del Consiglio vennero Dondi a 
L. 20,088.63 a riserva statutaria e L. 381,684.10 a 
riserva straordinaria. 

Tutte le altre proposte del Consiglio furono ap- 

provate. 
Ecco il bilancio al 31 dicembre scorso: 
. Attivo : Alti forni, Fonderie, Acciaierie, Lamina- 
to, Cementeria, Terreni, Fabbricati industriali e 
civili, Ponti a Mare, Darsena e impianti di forza e 
trasportf meccanici ultimati e in costruzione lire 
12,668,071.51; Macchine ed attrezzi 1,917,439-11; 
Mobili, Arredi, Laboratorio Chimico, Infermerie, 
Uffico tecnico, ecc. 117,943.96; Macchinario e La- 
vori in collaudo 2,065,433.10; Cassa 34,363.87; Ti- 
toli vari di proprietà e Pirtafoglio L. 499,391:20; 
Depositi, Titoli e Conti correnti presso Banche lue 
4425,609.90; Materie prime, Approvvigionamenti 
e Prodotti 3,473,038.83; Debitori per forniture lire 
530,752.14; Anticipazioni ai fornitori e a diversi 
4,525,486.13; Saldo premi emissione ‘obbligazioni 
181,394.07; Conti d'ordine attivi: L. 829,063.20. 
Totale L. 31,267,989.02. 

Passivo: Capitale azioni L. 13,187,500; Capi- 
tale obbligazioni 9,975,000 — Riserva statutaria 
28,776.33; Riserva straordinaria 495,173.14; Cre- 
ditori diversi 6,330,702.62; Conti d'ordine passivi : 
L. 829,063. 20; — Vale: netto 401,772. 7» Totale 
31, 207, 989.02. | 


Società TM Ramitera, бетона - (Сари. 1. 6 
milioni versato). 


Ecco il bilancio al 31: dicembre scorso :- 

Attivo : Fabbricati e terreni. L. 947,100; pontile 
del porto di Sestri Levante, 91,431; macchinario 
vliciné eléttriché 246,607; macchinario miniere 
81,563; macchinario fonderia ‘275,120; macchina- 
rio lavetia 114,912: macchinario- trafileria e lami- 
natoj 750, 480; miniere di Casarza 785, 479; mi- 
mere di Cerisier 80,417; matcria'c rotabile e di tra- 
zione 16,054; mobilio 6554; spese di prima istitu- 
zione 77,073; minerali e merci a да зло lire 


Selle: Fratelli [Fumi i STR rm 
DONNAZ - Val d'Aosta id SPECIALITÀ' 


e corde di rame 


SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARECCHI FLETTRICI, RELATIVI IMPIANTI кр ESERCIZI 


— —À———— ———— € —— —M———— 


e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


АБА: & C 


RIVISTA TECNICA. 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, Via CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 


ROMA: VIA CAVOUR, 82 


2) 
4 
а 
a, 
< 
> 
< 
48 
Z 
aa 
x 
ED 
Et 
О 
ра 
E 
E 
a 
al 
62 
z 
©) 
ч 
< 
- 
- 
Z 
62 
> 


VENEZIA; - 5. Morsk, 1463 


UFFICI: FIRENZE: - Via RONDINELLI, 1 == 


- VIA xx SETTEMBRE, 31 


GENOVA: 
TORINO: 


TURBOALTERNATORE DA 3000 HP 


ro 


- VIA ARSENALE, 14 


Lopovico Hess 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATÉBENEFRATELLI - 15 . TELEFONO N. 29-67 
—— G^ 


Casa fondata nel 1895 


pend dl. o 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATS-RERRE 


RIPARTI 1. L. Z. 
% с 
TUBI ORIGINALI ‘6 BERGMANN ps E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA 
.LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 
О MXÉTANXNIIo 


Ualvola casa bipolare 


== CON INTERRUTTORE 
= adoperabile fino a 500 Volt 


© x _ _ === ÀÉÉRÉL——————M—7» 
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uu 


Valvole * Bergmann ,, 
— e Cassette di ghisa 


MORSETTI vı CONGIUNZIONE e ы DERIVAZIONE 


ASL DIS ч 
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Dornandare listino N. 51 
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3,060,811; metallo acquistato viaggiante 298,068; 
azioni in portafoglio 1,304,000; debitori diversi 
484,313; depositi a cauzioni diverse 5675; numc- 
rario in cassa 81,595; cauzioni amministrative 350 
‚ mila. Totale lire 9,057,059. 

Passivo: Capitale sociale L. 7,000,000, versato 
l. 6,000,000; riserva statutaria 61,742; riserva spe- 
ciale 1,500,000; effetti a pagare 435,000; accetta- 
zioni per valuta metallo viaggiante 298,068; credi- 
tori diversi 29,846; cauzioni amministratori 350,000; 
utili netti dell'esercizio 382,402. Tot. L. 9,057,059. 

Ed il conto profitti e perdite segna all'attivo : 

Sopravenienza passiva eserc. precedente L. 12,854; 
ammortizzi statutari 152,100 spese generali e tas- 
se 186,991 utili netti dell'esercizio 382,402. Totale 
L. 734,448; e al passivo: Rimanenza esercizio pre- 
cedente a nuovo L. 8982; interessi attivi 81,784; 
utile lordo officina elettrica 24,182; utile lordo off.- 
cina fonderia 619,498. Totale L. 734,448. 
, Gli utili netti ammontanti a L. 382,402 vanno 
così attribuiti: alla riserva T.. 19,120; ai fondatori 
L. 36,328; al Consiglio 16,347; a disposizione del 
Consiglio L. 6000; agli azionisti alle 30,000 azioni, 
L. Jo ciascuna, L. 300,000; a nuovo L. 4606. 

La relazione del Consiglio d'amministrazione il- 
lustrante le cifre surriferite dopo aver accennato 
che durante l’esercizio 1907 vi fu un forte deprezza- 
mento nel rame, che scese da Lst. 110 in principio 
d'anno, a Lst. с. nassa a parlare delle difficoltà 
finanziarie prodotte alla Società da speculazioni — 
che il Consiglio stigmatizza — avvenute sulle a- 
zioni della Ramifera. «Queste esagerate specula- 
zioni — scrive il Consiglio — ebbero un effetti di- 
sastroso sulla aitta depositaria dei fondi sociali, 
della quale la Società rimase creditgice di una no- 
tevole somma, che per ora non è ricuperabile. Tale 
somma venne per prudenza portata in bilancio pro- 
memoria, solo per una cifra minima, ma rimane 
ben viva, in confronto della ditta debitrice, nei li- 
bri sociali, e se ne curerà il ricupero anpena sia 
possibile, nel modo che le circostanze permetteran- 
no mleliore». 


Società westinghouse con sede in Genova ed of- 
ficine in Vado Ligure - (Capit. L. 10 milioni, 
versato 2 milioni). 


Ebbe luogo nella sede sociale l'assemblea gene- 
‘ rale ordinaria degli azionisti di questa anonima co- 

stituita l’11 marzo 1907. | 

Erano presenti 7 azionisti, rappresentanti 7800 
azioni: presieaeva il vicepresidente del Consiglio 
di amministrazione, ing. Joseph Harry Lukach. 

Fu letta la breve relazione del Consiglio, 
quale si rende conto dell'azienda sociale nel par- 
ziale esercizio chiuso col 31 dicembre, 1907. 

Ricorda che apnena costituita la Società si proce- 
dette in Liguria alla ricerca di terreni per la istitu- 
zione delle officine e fu scelto Vado Ligure, come 
quello che per la sua posizione piü seri afhaamenti 
dà per l'avvenire sociale. 

Nell'aprile del 1907 s' iniziarono i lavori per la 
costruzione del materiale elettrico destinato agli 


ME 
RIVISTA TECNICA. 


nella 


XXI 


STUDIO LEGALE 


Avv. Cay. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Bibiloteca dell’Etettricità 
Ex-membro della Giunta Proviac. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 21 


CONSOLENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


E. BERTETTI & б. 


ACCOMANDITA PRR AZIONI 


Capitale L. 500.000 - elevablle a L. 1.500.000 


Fabbrica di conduttori o 


o o o o elettrici isolati 


o o e prodotti affini o o 


Sede in MILANO 
Via Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 


P — — ume р 
FILI E C AV aerei e sotterranei rivestiti di 
Gomma, Guttaperca e sotto 
Piombo - Per sistemi a corrente continua, al- 
ternata e trifase. * 


CORDONI per telefoni e per segnalazioni. 


FILI per dinamo, motori, accumulatori, alter- 
| natori, lampade ad arco, bobbine d'ac- 
censione, ecc. 


Per Teleg.: ELETTROBER-MILANO 
МП 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA „ 
“HARD » 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carbon! elettrici - Acccssori por impianti оюнга 
19010107! di percollana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ese. 


AUGUSTO NA AO 
Via Pistre Verri, Y » MILANO „ Via Pietro 


ыз vulcanizzata americana 
A. PISANI 
MILANO - Ма Bonaventane Cavalleri, 4. 
| Molafono 24-18 
BPOBITO NJ ser 81/5 133 1/2 
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С PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


. Via S. Quintino, 19 


* 


Mel: fono 21-81 


цә "umo 


M e 10 


| Preventivi, prezzi e listini a richiesta 
Оң) 


Со. e i ` MEC | s " , e JE 
. Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 
Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


гь 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie ín lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto Indurito e d: Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartgne e di Carta-Mica - Мег. 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all ана - Pasta per salda re 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto” 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modell o. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN - 


Fabbricati col medesimo sistema { 
e пеї medesimi tipi e varietá della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 


"ll Per Milano e Lombardia: Ing. LEVI CARLO, ; Per Кота e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 


~ ia Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- ; Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Wa Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
, a Bo орпа, pane È Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 
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SOCIETÀ ITALIANA. 


GANZ 


DI ELETTRICITÀ 


Sede in Milano - Via Solferino, rs 


AUD 


== Alternatori - Motori == 
Trasformatori = Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


| | 


| IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


(== Preventivi gratis a richiesta == - 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante ide: азоо York билеу 


Procuratore Generale 


== уегыз ING. E. DE STRENS 


La piú gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento E 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 
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Caldala Babcock & Wilcox cen surriscaldatore. 


Esposizione Interna- GR AND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande 1. 
Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
= Griglie automatiche a catena continua 
mE di carbone e carbonili 


Tubazioni in — 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 ma. di superficie 
CALDAIE MARINE » > E, .900.000 >» » 
IN ITALIA » - 140. 000 » EE, i 


Economizzatori - Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI ын 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVER 


Sede in MILANO, Via Pace N. 10 


FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cert'ale e Meridionale - Fillale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichfenberser e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: ^ » o» э - Venezia, 5. Moisè, 2065 , 
8 01 


SOCIETA NAZIONALE 


DELLE 


FFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


pare Capitale Sociale L. 3.000.000 E 


4 
Impianti Elettrici Completi 
Alternatori Dinamo * ж x > 
Trasformatori - Motori ж + ж > 
Pompe e ventilatori a comando elet- i 
trico 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 
magnetica + +. ж ж ж a 
Gru e Argani a comando elettrico e 
a mano * + + * xk x X 
Applicazioni Meccaniche Elettriche 
UFFICIO DELEGATO 3 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 
Rappresentanza a: 
| ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO | 
N Via Sommacampagna, |5 


PALERMO - Luigi Langie o, Via QUEPA 
Villarosa, 8-a 8-б 

GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


We 


POZZETTO CAO 
...+2 5 


arguto 


remo ЕЕ аза 
°° .... "759959994599 140 
CUTE 99 XT ҮҮӨ 
"""*"*a*»32597**** » 


EAN NH, 
LARA ..ntr.... - 
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REGOLATORI = SERVOMOTORI 
DI PRECISIONE 
b эе ы 
Trasmissioni 
perfezionate 
ACT 


TEIL 


trizicne 


Giunti elastici 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padowv: — tas POET — ‚ы. Padova, 15 


funzionanti conforme | 
brevetto 


a olii pesanti Vol. 27, N. 32915 
con perfezionamenti brevettati in Italia 


ү ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI COMBUSTIBILE 
АИ A BASSO PREZZO 
O da 20 a 800 cavalli 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 


FORZA MOTRICE tA PIÙ ECONOMICA. 


ш ШЙ ШИШ ШЇЇ И 


già ATTILIO Pozzo & €. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 

Capitale Sociale L. $90.000 - Interamente versato ==== 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 ` 


FILIALI GENOVA j FIRENZE TORINO 
— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis 


SIA SL IT IO LS DI 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA === 
—= PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 


Istrumenti di misur e 
Apparecchi per Аа ) Dr. PAUL MEYER А. б. - BERLINO 


Rreni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino, 
ad aria compressa; N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale breveitato contro le frodi 
SECURITFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
; k MERCE SEMPRE PRONTA * 


SOCIETÀ ITALIANA 


| SIRY, CHAMON a С. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21- 23 


Contatori di Energía Elettrica 


E. THOMSON 
“OK, "BT, ED "АСТ,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
—+— 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - - Amperometri - Wattmetri 
Indicatori e Registratori , 


Industriali e di Precisione 
strumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 
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> Allgemeine Elektricitáts-Gesellschaf 


BERLINO 


MICANITE 


Fabbricazione di ogni tipo, in fogli flessibili e duri, in tutti gli spessori 
Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 
Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE === 


I Le Centrali, le Ditte elettrofecniche, gli нй e i Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro signor Е 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


| Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & C. 


| TORINO 
Fabbrica di fili 


viv 


solati e cavi 
|» per impianti аі 
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— 


. Trasporti di energia 


Trazione 


illuminazione — — 
Telegrafia 


SOCARYA' ANONIMA 
ses TEDESCHI a € 


Telefoni 


(99) | 
FUNI METALLICHE 
| | o9 
——4 Cataloghi e preventivi a richiesta >— 


per combustibili liquidi di 


Motori Diesel: 


Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A.-G. 


basso prezzo costrutti dalla 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale aila prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui | 


| motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, зе ————————— 
Telegrammi : MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydi 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA. NEL 1882 


== RHEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di foiza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento. per il comando singolo delle 
macchine tessili 


) COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


Motore da telaio 


1 ti f 
Tipo completamente chiuso, sopporti a sfere z— SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -< 


Ruppresentanti per l'italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Milano - Viu Carlo Alberto, 26 - Telefeno 61-33 


Macchinario Elettrico ES е 
(=== D'OGNI GENERE ~ оман. ca MN 


IMPIANTI COMPLETI 


per qualsias: scopo 


doc. If. Lahmeyer di Elettricità 


еме: FELTEN € GUILLEAUME - LARMEVERWERNE A. (.- Frankturt arm 


— 
| SOCIETA ITALIANA 


SEDE IN MILANO, Via Meravigli, 2 
== Telegrammi: Forzaluce === 
Filiali a - ROMA - NAPOLI 


|" 


| PER | | 
: E PRODOTTI AFFINI | 
LIVORNO 
| CAVI ELETTRICI 
PER 
TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 
& 


Ing. Dalabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO „ Via Lagrange, 29 
VENEZIA = San Moisè, 2065 
=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zm 
Theiler e C. di Zug - (suizzerm 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasl e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e prezzi correnti 


LABREGA LICHTENBERGER & ORI: 


DEPOSITO AX UL MATERIALI eo ACCESSORI LE 
PER IMPIANTI 
EILETTIRICI 


ES 


7 
‘RI 
Pa 


\ 


ә 


MS 


NL VENE E 2065} 
SA VGA DÒ MRS 
ЖМ УИ 


е Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 
à ss * | WRAEDENSWEIL ~ (Svizzera) | 


LIED È ФӘ Й) 


- Rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino PULL 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, UNO OMNE UNES Apparecchi рег uso di famiglia, Ferri da sti- Mrs 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. р 00 rare, scaldaferri рег arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 

Р Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- Y Р È per cappellai e sarti, recipienti per 
glie, alberghi, ecc. ШЧ permea colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- = phon LO toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, = Ш 
caffettiere, tejere, ecc, MA Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
| ^-€——————À сїегї (già parecchi in funzione). 


Ld PRE o c o cO dics 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«at, GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. a e o 
A LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIO PI 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE Y 


Е SPIERER a С. 


ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 


PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (Breveltata) edatte per Batter!a portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione di 
Microlampade 


e. = SD. °°. o dir DON 


+— se > F : 

lio. "TX — M ——U m 
ri а еф onmia co € 
үү үн 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE VA | uM 
- (Per accensione di motori a scoppio) Pila a liquido tipo I 


A richiesta e per quantità per applicazioni normali 
convenienti si fabbri- 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


E 


Pila a secco tipo A 
per batterie portatili 


per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. Р. Danioni e C.i - TREVISO 

ed Agenti _ per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del ео OGHERA (Pavia) 
per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 

per L'ITALIA per la Sardegna - Ing. A. Mulas, Р. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


е, 


RAPPRESENTANTI | per Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 


^S 


Crib Fierz s C. E е 


FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI С) 
— Саза Fondata nel 1893 — Dı FABBRICA 

Strumenti di Misura 

per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 


Contatori di energia elettrica 


per corrente alternata mono e polifasica 


Voltmetro 
Strumento di precisione dinamo- 
metrieo per corrente continua ed 
alternata in scatola di ottone con 
smorzamento aperiodico. 


Rappresentante generale per l'Italia : 


Ing. Oscar Schneider » Napoli. Corso Vitt. Eman., 244 


RAPPRESENTANTI: 


` 


Ing. Elvezio Bosia & C. - Turino, | Sig. Heinrich Jiinge-mann - Milano, Sig. Ferruccio Polvanio - Arezzo, 

Galleria Nazionale, Scala c. - Via Melchiorre Gioia, 1 - per Corso Vittorio Emanuele, 63 - 

DO е | la Lombardia l Emilia e il per la Toscana, le Marche e 
per il Piemonte e la Liguria. | Vopeli. ? Dinbita 


ESERCIZIO 1907-1908 
29° Decade - dal 11 al 20 aprile 1908. 


FERROVIE E DELLO STATO 
єз s 
2 i 
- © 
ec. 
Er ut RETE , STRETTO DI MESSINA. 
Hua ы A A A ci IN SI E = A bili hc RR 
v см 
ma SE APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI . APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI 
B “ pa esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff renze 
ss = = Chilom. in esercizio 1:344 (1) | 1328387 (1) + 87 23 233 SE 
cm iz Media . . . . . 12226 1329390 , | + 87 з оз > 
[e cn] Кел A i ie] (see. | AAA ici AUN S TERRE SEE PUERO HOP INEA O A E SITI N o cc ceì’- A 
$. Es y "EU 4.870.750 00] — 4.916.903] 70 53.818) 30 8.890] 00 7.55 | 62 1.333 [3X 
ез < 5 CORE LER dE 252.346] 00 247.120] 74 5.225) 26 3111 00 287| 48 i 23152 
ES = 2 MerciG,V.,b.V.ac. 1.235.558] 00 1.109.333] 92 126.221] 08 4.7901 00 1.000] ох [4 TRK M2 
“к/з 8 ©= Merci a P. MN. 6. 258. 6: 54 00 6.180.622 25 78.031 T2 6.832] 00 4.283 2% + 3.248 sa 
— 2 ¿ TOTALE 12.617.308] 00 | 12.35.9831 61 |+ 233.321] 36 20.2221 00 16.427] 43 14- 4.394 57 
AMS PRODOTTI COMPLESSIVI dal I° luglio 1907 al 20 aprile 1908. 
ES Viaggiatori . . . р 131.611.606] 00] 121.071.332] 20 7.540.333] 80 215.80] 00 191.5771 871p 213213 
el Bagagli e cani . . 6.520.283] 00 2.804.215| 61 t 716.037] 39 8.115| 00 TASSI x0 622120 
oma 2% MerciG.V. iz V. ac. 37.731.472] 00 | 31.48.5101 07 [+ 3.212.932] 93 06.316 00 3 25]+ 10.390 TA 
iz 5 е Mercia P.V. . . | 173229201/00| 160.723.540] 43 [+ 12.535.659] 57 111.932| 00 119.523] 4014 22318|60] h 
ES —— e. e... —_ — |.--|___-_- | — 
= 99 TOTALE È 319.092.022] 00 | 325.087.658! 31 [+ 24 001.963] 69 132.2131 00 3745 dando 574568 
v ° 
= 3 E PER CHILOMETRO. 
Cu < Della decade. . . 9147 5t | 931, йй [L 13/66 | 995 24 711 |t 191106 
8 Riassuntivo . . . 26.196) 35 24.555) 32 m 1.61] o; | 15.753] 17 TERES + 2 507 al 


(1) Esclusa la linea Cerignola Stazione-Città ed il tratto Conf. franc. Modane. 


Ufficio. Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. ә а 638 7 —— 
Direttore Ing. F. E. FUM ERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


P A L di le$no impregnati con sublimato corrosivo 


per Telsgrafo, Telefono, Tramvie e Trasporti di Energia elettrica 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 !/, 


Traverse per Ferrovie e Tramvie iniettate con creosoto 


_ Fratelli Himmelsbach - 


== FRIBURGO — Bo Selva Nera, Rempartstrasse, 16 == 


Milano 1906: “GRAN PREMIO ,, 


Manufacture. spéciale. (le Cuirs et Courroies 


HO Medaglie - 3 Diplomi d? Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di llarcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1843 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


DTS A 


y se Stabilimento di Rifinizione 
(5 a | | Boul. Voltaire, 71 


ÉA Um uuo 


| Marche accred tate: 


Scellos 


5  Scellos -Extraforte 
ДО Scellos-Rènvideurs 
ma = ET. (Hidrofuge) 
us т "M d AES 
КШ, a MIRO 
GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
| AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI Ыз» GGHI*- Sampierdarena 
, Esslingena M. 


бо medaglie 


MILANO 
Via V.ttoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FABBRICA 


ОТШ, Apparati ud d | 


E d 500 operai 


ED AFFINI 


—— 


Utensili speciali 


Dick per Elettro- 
tecnici, Automobi- 


ISTRUMENTI DI PRECISIC"E 


| Impianti telefonici a batteria centrare 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani listi, Orologiai, ecc. 
= Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == - Lime di precisi x 


Dick fino ai tagli 

FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI più impalpabili, a taglio normale oppure on- 
H. WEIDMANN - RAPPERSWIL (svizzera) f duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche ed elettriche. 


¡Carton compresso ШИШИ nin, CASSE ED ASTUCCI 
A Be ie ha ino à Таан» con assortimento di utensili e lime Dick 
CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato Rappresentato dalla Ditta 


RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “ PRESSSPAN,, 
SIMONIS & C. - Milano 


Cubi per trasformatori con e senza mica Via ^s Eufemia, 23 


Propria fabbricazione e non rappresentanza “UY 


Specialità Jr di 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Olticina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 


Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 21 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
= Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
= Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
"А distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 

mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa e ad altà tensione (Brevetto N. 70061). 


Trasformatori di misura di tensione e di corrente | 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi | 


INSERITORI | 


semplici e doppi per batterie di aceumulatori 


Regolatori automatici pel sistema di sarveltaggio Magrini | 
О REOSTATI a ventaglio ed a corsoio === |! 


7ГЕ | REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori | 
i REOSTATI di avviamento 


| 

e ! 
Apparecchi per reti aeres Lost veces д arti” Condensatori Elettrici сеоске еле sopratenaioni. е 
| 


SCARICATORI PER BASSH DD ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI : LÍIMITATORI DI CORRENTE 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento | per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Plettrotecnica 


Società per Azioni | 


HARIMANN & BRAUN- FRANCOFORTE S. M 


ISTRUMETI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


A» 
Contatori X % Voltmetri ж x 


+ Хх Elettrici + k 1 Wattmetri 


х Contaore % % Registratori # 


PIROMETRI - FOTOMETRI 


NWE” 


AMPERMETRI 


шег 


Contatore per Tramvie Elettriche 


RAPPRESENTANTE GENERALE PER L’ITALIA 


ING. A. C. PIVA === 


Piazza Castello, о — MILANO — o, Piazza Castello gy 
| ol 


BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
— JAáí——— 
APPARATI TELEFONICI 
per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL. 


per impianti ad alta tensione 
miniere, tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


Gesellschaft T Strussenbalnbedr 


BERLINO 
o  — — — 


Materiale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


elettriche 
Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gouid 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l'Italia S 123 


ALBERTO VIGLIANO ¿MIRAS 66 


GEBRUDER ADT à. 6. 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la piü conveniente per 


шаа! applicazione JAMAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata dei carboni (tino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes й arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO a 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 


Alberto Vigliano = Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


mua 
ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


EI Non ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
geno che del solito sale ammoniaco 


ENSEIM (Palatinato) 


Vantaggi 3 


Fabbrica "—3 d Materiali Elettrici Isolanti 


A w 


dette 

57255. 
UT 
ELE Pm 


Umi sc 


emm: * ү" ї 
Е INV , * 
TA è È “aa x - mi 
| NS » EC 
а ESTE > A 
n 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 


per l'Italia Settentrionale e Centrale 


^ Ing. А, C. PIVA 
MILANO - Piazza Castello, 9 • MILANO 


d КЫК AS Wir) jn i E ni + 
en 4" a imer T - Е Р" 
pm m È — аа den а 7 AE aF A =") 


> GEBRÚDER ADT pata — 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


4 
=== Accessori completi per Installazione di Tubi == 


cio 92 


ues cdi ice — 
фес дам T^ T 


Mig егт Е: GIO Ed 
DIUI Dies A ҮН нн: 10 
ЖЕ ешш: ана ә 


эш Ip ШОШ пош депош 
" [OV » ILNVTOSI 1901, 


per l'Italia Meridionale 


ALFRED SCHMITZ euccessore 
RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 


NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA| 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici › Pozzi Artesiani — | 


Pompa p = Condotte d'Acqua f' 


Gruppi di — Elettro Centrifushil 


реў portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino а 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d’ inquinamente del! aequa- per-cffetto dei lubrificanti. 


——— т === Е MD AÁA2 S 


SOCIETA SVIZZERA | 
DELLEMACCHINE LENTZ, 


MACCHINE A GIUBIASCO- BELLINZONA, INSTALLAZIONE 


" mu ^ Si 4 
| ` P. ө 2» Же. PA 4 E k ER ES M : È ò : > 
| А x "n A d f үу MN P» pc MEM 158 a + " 41 е A ‹ 
Nn M M CERT. TEC AMNES a Жуу AM CUM 
i cu T > ` 2. A A Poss t. б LM S 
RIBUZIONEB 7 Meu Vc n dria MU 
| E DM... і »^ | À А i 
A VALVOLE > dec | ¿dy | К | MATERIALI 
UE uc A Er y M "mp Ж 
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pi баш ON costruzione 


= I ESECUZIONE 
Pj] PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER L ITALIA | 
PLANO * FORO BONAPARTE, Тб ~ MILANO 


me infatti 
‚ alla riserva 1; 2450; al Consiglio L? ‘3871 .64; agli 
azionisti (L. 8 per ognuna delle aziohi i da, L. 

L./46.000 ; a conto nuovo L. 1245.60. 


1 Maggio 1908 | 


impianti Yi trazione elettrica ferroviaria. L'officina. 


| dr "30-000, ‘metri. «quadrati di superficie fu completata 
nello scorso mese ‘di agosto e furono iniziate le fab- - 
 Bficazioni di prodotti sociali: In 'seguito furono ul- 
timate le altre costruzioni. 

Parlando di lavori ‘assunti fa cenno degli impian- 
ti di elettrificazione della linea dei Giovi, dell’ag- 
giudicazione dei lavori” "di eléttrificazione cella linea 


Sav ona- -San Giuseppe e dei lavori, necessari per uno 
esperimento di canal: zzazione acrea sul tronco Гес- 


08 ГИГ | 


* Però la relazione. fa osserv are ché: in. questo pri- 


mo esercizio 1 non si trovano i- caratteri di un vero 
e proprio esercizio industriale, quindi il Consiglio 
non presenta un bilancio. ma una semplice situa- 
zione. di conti.. g 

L'assemblea, sentita la iv dei sindaci ap- 
provò la relazione del Consiglio, la situazione dei 
conti presentata e passò alla nomina dei sindaci che 
risultarono i signori: prof. cav. uff. Enrico Ga- 
glardi, Magni cav. Pietro, Oberti Ignazio, effet- 
e avv. Agostino Viroilio, De La Place, sup- 
plenti. 


tivi: 


Officine Majocchi, 
versato). 3 Т Ў "EE. : 
Nella sede sociale in via, Ripamenti, .2$, si tenne 

l'assemblea ordinaira dagli ‘azionisti di questa ‘ano 

nima che produce articoli per ‘elettricità, per auto- 
mobili ed affini. Intervennero 13 azionisti rappresen- 
janti 2826 delle 4500 azioni ond'è ostituito Ц.сар+ 
tale sociale: +Prestedeva l'ing. Carlo Clerici, presi- 


dente del Consiglio d’ amministrazione.. Il consiglie- 


re delegato, avv. Магсо Caffaratti lesse la relazione И 


del secondo esercizio chiuso il 

Rammentato con senso di vivo cordoglio Enrico 
Majocchi il probo e valente lavoratore che da_umile 
operaio s'elevó ad iudustriale e creò un'industria 
nuova in Italia e consigliere e direttore tecnico delle 
officine cui rimase il suo nome, morì nell’agosto 
scorso a soli 46 anni, la relazione informa che'mal- 
grado la crisi finanziaria e industriale che colpì spe- 
cialmente l’automobilismo, l’azienda Majocchi die- 
de lusinghieri risultati. Il nuovo stabilimento ora è 


31 gennaio и. s. 


in pieno funzionamento, e per la costruzione di esso 


non fu superato il preventivo. 
“Venne iniziata la lavorazione di viti di uso .cor- 


rente Commerciale, per assicurare all'azienda una’ 
| nuova: clientela che-compensi l’altra assottigliatasi 


in cusa della crisi suaccennata; 
Il conto profittl e perdite segna fra, i primi lire 


. 49Y15.78 gi cui E, 49,115; 78 rimangono quale u- 
“Ше netto, 


ed. aggiunte L. 2400. 81 di residuo .utili 
anno, é stato possibile deliberare, sicco- 
T assemblea ‘deliberò il seguente riparto: 


del primo 


100), 
. M bilancio segna: 

Attività : Beni, immobili L. 130,324; beni mobili : 
mobili, carri, cavalli, macchine ed attrezzi L. 263 


mila 920:59; spese d’impianto nuovo stabilimento ` 


i 


- .- - - Visio LE "NE бяр ja 


RIVISTA TECNICA. 


Milano - (Capit. L. 450 mila 


XXXIX 


British Mica Co. es Fornitori del Governo inglese 


per quatunque- applicazione: 
elettrica 
| Нар еа per l'Italia: 
Corrispondenza lu Francese ои. Riccardi - cor wt. fn. и Vorlio 


ө per. Stufe. ufe americane E 
Per telegrammi . LEBANON ROAD : ' 
Micamini-London: Wandsworth (London) S. W. 


| 


` Società рег l'industria +: 
ed Il зше det pop 


TTT 


-' Ollo per trasmissioni - (e per апайга тпроге 


Ollo speciale per motori а gas 
Ollo e grasso: per dinamo elettriche 


Mastice di manganese per guarnizioni a vapore & hi 


Ф 
8 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d 'onore 


Società Elettrodinamica 


* Roppretendinz Geherale 


w Italiana della iE!G; ка 


palsy E — Y ‚©. 5, de 


Sede Centrale. LAO = 
Ufficio Teneo e Amministrativo Via Principe Umberto. 7 


Meggaio | di vendita 


с ҮТ Tm - Via Victor Hugo, 4 
_NAGAZZENG DI DEPA ITO - Via Bnenav. Cavalieri, 6 


Utticio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 

»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 

» » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 

> >» ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
| Maria їп Via, 40. 

э > BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. · 
^» > VENEZIA - с. Marco, Ponte dei Dai, 848. : 
>» > "BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura; 


illuminazione e trasmissione d'energia - Mternatori - - 
mamo; - Moteri > - Trásfermitgrl = ` Convertitáni - ч 
4d Arco ~ ati. e accessori impo, * "418 7 


turbine a Vapore - Motori Monofasi à ийїї 
Trazione tramviaria é ferroviaria s я 


en | 
Progetti e preventivi a tichteéta 


Ins. E. Kirchner & © 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MUN - 


Fabbrica уийн 


Seghe e “Macchine > 
. per la 5 


Lavorazione del Т 
Генет pit шиш) 


э бый» з= Чын» „аду. „= oo зд} rd „ а с 
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Diploma d'Onore 
e CÓLN-NIPPES e 


y ^r: Tito Scaramuzzino «hehe n 


Telefono 35-95 


Gran Premio 


Esposizione 


Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 


Interna zion. | "€ Prova-isolamenti di precisione e galvamoscopi . | 
p a am 3 ^ —————Á Á'O'Á'  ———————————— 
minne 1006 С Ja n E Tudicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 
= ca * : AY | MA AENA AA Qr mrt PI na E MM CT CM NN LO ELA 


I SS REPE"  STotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Fere Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 La E dea CASA 


DIRETTORE = F. E. ЕОМЕКО | CARLO & NAEF 


MILANO, Via Manzoni 21, ces altri Deposi:l 


Macchise, Utensili ed Accessori per la ms | 

CONSULENZA TECNICA Meccanica. per Elettriciste (speri "s | i 
RA A A A A] per montatore), per Fonderia, Ж Y 
nata: рса ico, Lattoniere, ро | 
Falegname. 'Corpentiero, ооо. 


Perizie — Collaudi — Arbitramenti 
Studio di Progetti. 
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8651.70; merci 128,927.03; cassa 13,750.28; effetti 
a esigere 8015.13; crediti (verso clienti L. 107,880 
e 08; cauzione prestata dagli amministratori 145 
mila. Totale L. 891,358.8r. 

Passività: Capitale sociale L. 450,000; fondo di 
riserva 1550; debiti 244,070-79; fondo di rispetto 
per eventuali perdite sui crediti L. 7170.78; ammi- 
nistratori conto cauzione 145,000; utili (dell'esercir 
zio 41,166.43; residuo 1906 L. 2400.81) L. 43,567 
e 24. Totale lire 891,358.81. 

Vennero nominati consiglieri i signori: Fabbre 
cav. Pietro, Carminati comm. Angelo, Vaghi ing. 
Ercole sorteggiati per compiuto biennio, ed il sig. 
avv. Vittorio Baisini in sostituzione del defunto En- 
rico Majocchi. Venne ricletto l'intero collegio sin- 
dacale composto dai signori: Cantoni cav. rag. Mi- 
no, Mandrelli ine. Lando, Sacchi ing. Oscar, sin- 
daci effettivi. | 
Società anonima per forze motrici in Lucca - (Ca- 

pitale L. 300,000). 


Gli azionisti di questa anonima approvarono re- 
centemente il bilancio dell'esercizio 1907-908, bilan- 
cio che si chiude ancora in perfetto pareggio. 

Esso segna peró un altro passo nella via ascen- 
dente dell'azienda, la quale, ha durante la sua breve 
esistenza di 3 anni, dovuto superare serie difficoltà 
e molti e gravi ostaccli di ogni generc. 

La seria crisi del mercato finanziario non ha per- 
messo al Consiglio d'ammintstrazione di dare duran- 
te l'anno decorso alla azienda lo sviluppo deside- 
rato per una più coinpleta utilizzazione dell'impian- 
to sociale. | 

ll Consiglio ha adunque adottata una politica 
di raccoglimento, limitandosi a sfruttare nel mi- 
gliore modo possibile, l'impianto e la rete di distri- 
buzione esistenti, valendosi dei pochi mezzi finan- 
ziari di cui poteva disporre, per i lavori indispensa- 
bili nell'interesse dell'azienda. 

Durante l’esercizio 1907 furono installate sulla 
rete sociale circa 2000 lampade ed una trentina di 
lampade ad arco, comprese quelle dell’illuminazio- 
n° pubblica, più 12 motori e‘ettrici della potenza com- 
plessiva di 52 HP. 

Sono già stati fatti i contratti per installare altri 
motori per circa 30 HP, dimodochè fra breve si a- 
‘ranno ifistallati. 55 motori con una potenza com- 
plessiva di più di 200 HP. | 

Per contro è mancata quasi totalmente la forni- 
tura di energia clettrica allo stabilimento Cantoni 
Coats all'Acqua Calda, che oramai produce da sé 
il suo fabbisogno di forza motrice. 

Nel 1906 la fornitura per questo stabilimento am- 
montava a L. 23,000 mentre essa si ridusse a lire 
$000 circa nel 1907, con una minore entrata per 
questo cespite di ben L. 18,000. Nonostante tale 
rilevante incasso mancato, i proventi del bilancio 
da lire 85,395.68 del 1906 sono aumentati nel 1907 
а L. 100,935.31. 

Per soddisfare alle numerose richieste per luce e 
forza motrice già pervenute, il Consiglio da tempo 
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SAUTER ШИ 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 

Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed à 
petrolio o naftetine. 

Pompe Centr ifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per раз comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere, 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


con motore a tur- 


Timoni e Grue. 


Rappresentanti per 1° Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 
Ў. ERECTO ET TT ARTT A TLT 079 SOT SERIE BREE 


Unione Italiana = 


== Gaseelettictà 15- 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Impianti” completi З 
ed ESERCIZI DI OFFICINE А GAZ, ELETTRICHE ed Affini 
кшк шил ы шр dc] 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo * 


LRUORRZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 

PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA - 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA 
CONTATORI DI GAS — CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA —=————<nzzx 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO == STUFE 
== FORNELLI = CUCINE = SCALDABAGNI 
e = SCALDACQUA ISTANTANEI 
ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ 


€ 
TELEGRAMMI ED ESPRESSI VIGE 


TELESONO N. 1689 — 


- Fabbrica Mm per la MERGER delle —— Elefiriche. 
=== di qualsiasi - e di и SERE 


- —— .-- — — —@#@miaz@izzite im if. 


Avviatore con disinserzione a corren'e nulia ed a sovraccarico. m eustato per motore trifase. © 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote LLANO Telefono 30-05 


ТО °/o di economia 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt . 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele i 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt. 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 


nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglúhlicht A.-G. - Berlino 


Rappresentante generele per l'Italia: 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello М. 9 


ә ———————ÓÀ—— HE 
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si propone di costruire le seguenti linee : Lucca-Ca- 
pannori, Porcari, Altopascio; San Pictro a Vico, 
Marlia, Ponte a Moriano ; Monte S. Quirico; Ponte 
S. Pietro, Manicomio; Massa Pisana, Santa Maria 
del Giudice. Per eseguire questo programma e per 
diminuire Je forti passivitá che aggravano il bilancio 
sociale il Consiglio chiese e l'assemblea accordó l'au- 
torizzazione di elevare il capitale sociale sino ad un 
milione. di lire. | г 
L'assemblea approvó pure il bilancio. 


Tramvia A Bersano - (Ca- 
pitale L. 1 milione versato). 


Si è tenuta. l'assemblea generale; ordinaria degli 
azionisti di questa anonima. - 
La relazione ed i'sindaci, dando piena approva- 
zione alla | prudente valutazione. dei beni sociali; pre- 
sentó il bilancio che;risultó approvato. | 

Esso si compendia nelle seguenti. cifre : 
| Attivo: Contanti in cassa L. 8905,34; contanti 
presso banche 3931.45; linea, stabili; telegrafo e 
materie mobile 1,399.607.40; materiale mobile e 
fisso 46,411.05; stampati e biglietti 249.10; combu- 
stibili diversi 4900; anticipazioni diverse 1441. 80; 
depositi cauzionali presso: Provincie e, ferrovie йге 
17,316.75; capitale concorso corpi morali e privati 
1000; crediti diversi 2627.25; depositi del perso- 
nale con libretti banche 550.45; banche: conto de- 
posito del Consiglio d'amministrazione lire 100,000; 
conto deposito della direzione e cassa дооо. Totale 
1. 1,590,940. 59- 

Passivo : Capitale sociale rappresentato da N. 
4000 azioni 1. 1,000,000 ; fondo di riserva 30,290.01 ; 
| N. 1268 obbligazioni da ammortizzare, delle 1756 
‚ emesse 317,000 ;/ debiti 48,526.53; depositi a cáu- 
zione del 0 di servizio 1350.45; debiti verso 
azionisti e possessori d'obbligazioni 25,878; capi- 
tale concorsi a fondo perduto corpi morali e privati 
1000; deposito cauzionale del Consiglio di ammini- 
strazione 100,000; deposito cauzionale della dire- 
zione e cassa 4000; residuo utile dell’anno 1906 e 
dividendi in prescrizione 1287.34; utile netto 1907 
1. 61,608.26. Totale L. 1,590,940.59. 

DelPutile netto risultato. in L. 61,608.26 più й re- 
siduo esercizio precedente in L. 1287.34 fu fatito il 


seguente riparto ; L. 3080,41. alla riserva; 5852.75. 


lire al Consiglio ;;L. 52, 000 agli azionisti, in ragione 


di‘L. 13 per ciascuria delle 4000 azioni da L. 250 


costituenti i! capitale sociale; L. 196'.44 a conto 
nuovo. 


TRAZIONE. 


Lo sviluppo dei trams alla cap.tale. 


La Giunta comunale ai Roma approvò la costru- 
zione e l'esercizio da' parte dello stesso «Comune di 
tre nuove linee tramviarie, che partendo da piazza 
San Claudio andranno a collinare il centro di Ro- 
ma coi quartieri Ludovisi, Salario e Macao da una 
‘parte, ed Esquilino, piazza Vittorio Emanuele e 
“Santa Croce in Gerusalémme «all'altra. Si attue- 
ranno partenze frequentissifne con vetture munite 
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SIRY LIZARS & C. 
di SIRY CHAMON & €. - Milano 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 


e nudi — Amperometri e Voltametri — [strumenti di fisica - 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


Elekt. Glühlampenfabrik Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 


O 


AARAU. SUISSE 


Tifo Scaramuzzino 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


per luce elattrica — Cavi elettrici 


Istrumenti 


Rappr. per 


MI 


Articoli Efettricità 
alta e bassa tensione 


l’Alta Italia: 


POZZI ROBERT & C. 


LANO 


PREMIATA FABBRICA 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 
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MILANO 


a liquido ed 


Via Vincenzo Mont, 4 


Telefono Intercom. 
y^ 


2-88 


APPARECCHI TELEFONICI — 
SUONERIE ELETTRICHE 


som ed articoli affini 


Gran 


a secco 


Rayoresentante gen. par l'Italia e temm 


DELLA 


TELEPHON PABRIR A. B. 


già J. BERLINER 
, HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


remio Бийи 


Milano 1906 


Misura | | 


0 
sistema Meylan- d'Areonvál 


"лч ' 


*PROMETHEUS , 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal ғ 


Marmitta 


Tejora 


aso domestico, per (ase di 
salute, Ipferme»ie, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per | 


Forro de stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. O. PIVA - Milano, Piaz 


za Castello, 9 


q A 


pagnia Sturtera 


TORINO 


— Corso Oporto — 3% 


IT TEET OTEP PEE 
„ч А d “ ч LECT +5, 4 "3 fi А 
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Хеу. ^" DARI d. ; 
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VENTILATORI 
+ FORGIE .- 


^ 


Applicazione 


ез І cantieri sono situati ad un'altitu- ==) <-> 1 ] 1 
Es pibe di cirea: 1000 m. con grande Gal- co —— | ў agli essicatoi, tra- 
сыз eria per la lavorazione del legno, mu- т s ; T:31 1 1 
aem nita di macchinario modernissimo Da sporti ppoeumatici, tiraggio 

© (motrice di 400 НР) per la produzione t e * 

- enorme di pali per linee telegrafiche, “ К> 
fc | чс irr apio er c һа : = 
a (9 telefoniche ed elettriche, viniettati al o | E 
сз > bicloruro di mercurio secondo il si-| О о cx — N 
© o stema nran: il quale fino ad oggi è и O ES á 
E ritenuto 11 più perfetto che si conosca. ET3 Ў 
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А. nesto legno d'alta montagna ormai | 9 c Y3 
La È è generalmente preferito al castagno a. 3 

che, pel suo rapido deterioramento, è | 2.2 mo 

ra 9 soggetto alla frequente sostituzione e | © = — ә ii P Q LV E R | Ж * 
таме. y alle conseguenti enormi spese. Per|3 =. = - * & 
сыз Ө questo motivo le Regie Poste germa- |” & 
"E oc niche hanno prescritto per le condut- | 5 2 =- 

- ture aeree telefoniche e telegrafiche | 5 2 evi 
oe ~ Ц nostro sistema di conservazione = t RISCALDAMENTO 
X О Soo fare acquisti senza consultare e ES) 
be Y e oflerte del nostro rappresentante : zu N Z 
= , EH e VENTILAZIONE 

"3 ‚ , 
= Ditta SIMONIS & C. = 
(3 i i 
MILANO == Catalogo gratis а richiesta 


| 


| 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


3 B ieri MILANO - Ма S. Francesco d'Assisi, 8 (glà Quadronno, 14-0) — rese frost mitano 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


23 Costrnzlone specializzate di apparati per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta 
Rappr esentanze € depo siti. valvole, Valvole fusibili a filamento кем, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
ROMA - G. Thurlow ‘Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
pet limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 
— Via Cernaia, 23 e s. Basilio, 14-15 — | d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
GENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 

= Via XX Settembre, 16 — Impianto speciale рег la costruziono e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
TORINO Enrico Piumatti lucida pe@ Centrali, Cabine. Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
R si e ты » qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 

o a 8. i — Я 


dietro indicazioni о disegni. 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Magglore, 8 


= A riohieete disegni e preventivi — 
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di quattro freni e di salvagente. Si ауга una tariffa 
unica di dieci centesimi con servizio di tariffa po- 
polare a cinque centesimi la mattina e corse sup- 
plementari a venti centesimi nelle ore. tarde della 
notte. 
Ferrovie e tramways in Francia. 

Al 31 dicembre scorso erano in esercizio in Fran- 
cia chilometri 40,253, di ferrovie d’interesse gene- 
rale (di cui 250 attivati in detto anno) e si erano 


fatte concessioni e dichiarazioni d’utilità pubblica 


per altri 43,845 chilometri. 

Si avevano inoltre 7368 chilometri di ferrovie di 
interesse locale già aperte al pubblico e concessioni 
per altri 10,000 chilometri. | 

| V’erano poi in Francia, alla fine di dicembre 1907, 
chilometri 5417 di tramways per viaggiatori e mes- 
saggeric o per viaggiatori solamente, già in eserci- 
zio, e concessioni per altri 10,097 chilometri di linee 
tramviarie, di tramways per viaggiatori e merci e 
chilometri 2475 per viaggiatori e messaggerie. 

DERIVAZIONI D’ACQUA. 
Concessioni richieste. | 

Brescia — ll sig. ing. Giuseppe Bensaglio ha pre- 
sentato domanda intesa ad ottenere la concessione 
di derivare in sponda sinistra del lago Salarno al- 
la quota 2035 in comune di Saviore da 100 a 500 
litri d'acqua con un primo salto, e da 150 a 550 li- 
tri con un secondo salto, restituendo l'acqua in si- 
nistra del torrente Poia Salarno alla quota 1178 nel- 
lo stesso comune di Saviore, per creare una forza 
media di cavalli nominali 3693, di cui 1412 col l e 
2281 col II salto, allo scopo di creare forza elettrica 
da adibirsi a scopo industriale, per azionare un 
grande cotonificio da erigersi in Valle, e distribuire 
forza motrice alle piccole industrie e luce per illu- 
minazione pubblica e privata. 

Mantova. — E' pervenuta una domanda della 
Società Fabbrica Mantovana di concimi chimici in- 


tesa ad ottenere una derivazione di acqua dal con- - 


dotto Zanca in comune di Porto Mantovano, me- 
diante pompe fisse e nella quantità di litri чо al mi- 
nuto secondo, allo scopo di servirsene come refrige- 
rante nella produzione dell'acido solforico. 
Bergamo. — L'ing. Pietro Calzoni ha presentato 
domanda intesa ad ottenere la concessione di de- 
rivare -dal torrente Poglia Adamé con la presa in 


comune di Grevo presso Adamè e con restituzione 


in comune di Cevo presso l'abitato di Isola, una 
quantità di moduli 4 al minuto secondo per creare, 
mediante un salto utilizzabile di m. 1099,44, una 
forma media di HP nominali 4397,76 da trasfor- 
marsi in energia elettrica per illuminazione e uso 
industríale negli stabilimenti della media e bassa 
valle Camonica. 

Bergamo. — Yl signor Marinelli Giovanni Maria 
ha chiesto la concessione di derivare a scopo indu- 
striale dal torrente Riso, nei Comuni di Gorno e 
Ponte di Nossa — con due derivazioni distinte; l'u- 
na susseguentesi a'l’altra — un volume d'acqua me- 
dio di litri 120 al minuto secondo, che, col salto u- 

tile di metri 34 per quanto riguarda la derivazione in 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 31 - TORINO - Talefone 12 e 14-82 

Ж 

Caldale - Semitisso - Locomebili - Meter 
Pompe Centrifughe, ece. 


NOLEGGIA - ACQUISTA " 
VENDE =R 


{шї Ort and Rabe We 


Aktiengesellechaft 
 АММОУЕК (Сегтапіа) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


== Nuovo metodo d'isolamento 

per fili e cavi elettrici : 

| Brevetto Italiano N. 59495/71 

IMPORTANTISSIMO per tutte le liuce serce, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
testri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime fensioni. 

3) Sicurezza contro incendi fer corto circuito. 


f 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: d 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO . 
Via Vincenzo Monti, 4 ` 


081 


Società Italiana Metajlürgica 


г FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Flumenero 


Amainistrasions, Officias Fonderie ia. BRESCIA 
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її An Materiale Elettrico 


Capitale Sociale L. 200. 009 


-Fonaiture generali per 1 Elettricità - 


CHIEDERR CATALOGO GENERALB 


^ Máterlale- e 
——À 


a per qualunque. 
. applicazione 


' elettrica 


MILANO - 'Via Solferino, 29.31 


Telefono 91-60 


IE Ew CI VOGEL 


, ЅОСІЕТА АМОМІМА 


бегло tabbe fili in rame, costantana, nichelina, 
 Wepperti ln seta o cotone, simo è 0,05 mm. di diametro => 


ЇЇ 


presso preso Brie 


Bobine 
per КҮ" 

NE 

Telefoni 


Cordoni - 
Telefonici 
ecc. - 

' ‘Premiata alle principali Esposizioni 
cS e 


Rappresentante: TITO SCARAMUZZINO 


MILANO - Corso Buenos LENTOS 17 
i © : | Telefono 75-92 | 


Ё iu. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24 Y 


- SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori ШЇ nd Ata Tensione 


PROTEZIONE DELLE КЕТ! CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE: 
GUENTE RIDUZIONE. DE! LA CADUTA "DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTUCARICO DEI 
MOTORI TRIFAS] SU CORRENTE MONOFA-E — PRO 4 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE: 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZA TURI I 


Invio gratis а Catalogo, referenze è al 


Rappresentanti per 1 Italia; 


ing. LUIGI MAGRINI е C. - BERGAMO, Via Maglie del Lotto 


08 ТНЕ Ул 
| “OSCILLATOR,, | 
do. FANO 
Ventilatore oscillante (ot. 2% 


e girevole con ventaglio di 1. 30 
=== in tatto:ottone e alchelate. * 


G. ACERBI 


====-= GENOVA 
Piaaza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


David Bollier HORGEN 


FAB3RICA D'APPARRCCHI RI.ETTRICI : 


E 
| 
| | 


Materie 


Min < 
per lut Yu Шш 
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Rappresentanti in Milano: 


| О. LONGONI & C. - P. Cavour, 7 


+ Soffietto - «Spolverizzatore > 


per macchine elettriche, ecc. 


Feltro-Ferro per basamento: motori ecc. per to- 
gliere il rumore — Spazzole impregnate per 
dinamo, ecc. — Taccómetri, Metalli antiftiz. — 
Pasta da coliettori. — Contagiri ed altro. » 


Ing. STEFANO PISCLER^- Milano, `''* 21е 


м. 
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Gorno e di metri 20 per quanto riguarda la deriva- 


zone in Ponte di Nossa, e cosi complessivamente 

col salto utile di metri 54, dánno la forza nominale ING. & в 
i cavalli di ici 86. со. 

di cavalli dinamici 86. 50 Telefono MILANO - Тып 


Concessioni accordate. 28-61 Foro Bonaparte, 35 w Wi 


Novara.*-— Fu concesso alla Società anonima Im- 
prese elettriche Conti di derivare in sponda sinistra 


ёл 

del fiume Toce a monte del ponte della Motta in co- 3 X > î М 
mune di Premia moduli 26 in massima c 22 in mi- (| ЛИП! || [|| 
nima di acqua рег la produzione, a mezzo del canale 
detto Crego, di HP 5232 in massima € 4606*in me- ESCAVAZIONE DI CANALI 
dia di forza motrice da convertirsi in energia elettri- ALADO NERIS SEU UNTEN ape 
са da trasportarsi a distanza, per la distribuzione al mE RU e Ол 
dettaglio, a mezzo della Società di Energia Elettri- Rif an e Pt 
ca di Novara, in Vercelli. | 

Perugia. — Fu concesso alla Società Alti Forni, 
fonderie e acciaierie di Terni la facoltà di derivare 
mc. 8 al minuto secondo dalle acque del fiume Ve- 
lino con presa a monte del Ponte regolare presso 


$ GUIT mi" WT 


le Marmore, per solo uso industriale, per l'amplia- 
mento della propria industria metallurgica. 


.. ——À 


RASSEGNA BIBL 


Perforazione Istmo di Panama 


JOGRAFICA 


(әипо!йшәс) 82294950 200120201394 


Calzavara V. — Indicatore delle Officine Gaz, E- 
lettricità —— Acquedotti — Telefoni d'Italia — La Perforatrice Elettro Pneumatica 
(irosso volume 13 x 19 di oltre 7oo pagine. - Ed. TEMPLE - INGERSOLL 


Rivista il Gas di Venezia. - L. 10.00. 

“E° risaputo ed universalmente deplorato da ogni 
lasse d'industriali che il nostro paese non possiede 
una statistica degli impianti elettrici, i quali costi- RAS 
tuiscono ormai tanta parte della prosperità indu- 


striale della nazione, neppur sotto forma o elenco COMPRESSORI р ARI À 
nominativo. p 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere 11 nostro Catalogo N. 4) 


Qualche dato puó essere rinvenuto in certi an- di tutte le per tutte le 
nuari che vengono pubblicati all'estero, qualche in- a È 
formazione può trarsi dall'annuario automobilisti- dimensioni applicazloni 


co edito dal nostro Touring Club: ma si tratta di 


ii : Compressori a cinghia a vapore :cc. 
indicazioni vaghe, sommarie ed incomplete che a lele DSP 


nulla servono. Enpure il, materiale non manca: al Semplici - Duplex - Compound 

Ministero delle Finanze esistono elenchi completi 

degl impianti, con notizie descrittive presentate Es od EO 

per ottenere la licenza d'esercizio agli effetti della E e 3 

.tassa sul consumo della energia elettrica. Ma il go- @ Eu 
: i : G o 

verno non si é curato finora di pubblicare la benché A с 5 6 

minima notizia in proposito, ed i privat: che si e- T A os 

rano proposti di raccogliere i dati relativi per for- E E 3 x 

mare degli annuari di consultazione commerciale "^ o Do S 

cbbero sempre rifiuti +- narte della amministrazione О So 

delle finanze oeni volta che si attentarono a chie- = go 

dere comunicazioni dei dati occorrenti. Solo nel Y S @ 

1900 il prof. Mengarini ottenne di poter riunire in | 

un volume interessantissimo alcune notizie statisti- Compressori Compound Classe I. с. 

che súgli impianti esistenti in Italia al 1. gennaio Applicazione dell'aria compressa a 

1900: notizie che sono oggi naturalmente assai in- MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 

vecchiate, ed alle quali non puó assegnarsi che un 

valore storico. = 

К шош А. I. C. ha bensì iniziato la pub- Materiale della 

Icazione di elenchi annuali delle concessioni ac- 
cordate per l'impianto di condutture -elettriche ; pe- INGERSOLL RAND C. 
ró anche questa nubblicazione non basta, ed ё ve- NEW-YORK - PARIGI 


ramente il benvenuto questo elenco compilato dal ; 
Calzavara, sebbene le Es e ben disposte tabelle ne a а саа 
presentino ancora dei vuoti desolanti che ricordano Ing. NICO LA ROM EO & С. 
le carte del centro dell'Africa. Possibile che il no- M 

stro governo non faccia e non vorlia fornire il mo- on ILANO Дам 
ni o opera che sarebbe preziosa per gli indu- 28-61 Foro Bonaparte, gs ШИ 
stria 


Luigi Rossi аю 


Piazza, Paolo Ferrari, $ 


[mmm 
a — 


Olii e Grassi Lubrificanti Vernici P. & B. 


EMILIO FOLTZER . Nastri gommati Manson 
Cinghie Cuoio **(M.ca Cannone,, Mica - Micanit Jaroslaw 
JOHANN BIERTZ gi Aon compre Si tpo Weidmann 


Fibra americana vulcanizzata 
PP aaa 


Cinghie Crine “Originarie,, e 


LANCASHIRE Stagno e Pasta “Fludor,, per saldare 
ELECKTROSTEAR | Tele oleate Sterling- 
| AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
| ' MASTICE SPECIALE l% PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta 
per conservare i collettori ə 
с ол a 5:4 
ed eliminare le scinfilie. ADOLFO RIGNON 
TORINO . Corso Siccardi, 31 - TORINO. 


ы TELEFONO N. 183 @ Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


Dr. Segir, Guggenheimer - ое" 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


E. KRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


di precisione 


Compassi CLEMENS-RIEFLLR 


_ NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


E 


Fabbrica di strumenti matematici. 


RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 


SOC. AN. MATERIALE ELETTRO via 5335. 


Sistema rotondo '! St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 


=> Ó— w natia „. 
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Lanfranco Ing. M. — Le frodi nei misuratori elet- 
trici. Diagnosi e rimedi. Un vol. di pag. 9 277 
con 27 incisioni e 39 tavole colorate. -- Ulrico 
Hoepii, editore, Milano, 1908. - Lire 4,50. 


Attualmente sono quasi universalmente adottati 
negli impianti elettrici i watt-ora-metri che misu- 
rano in watt-ora l’energia generata od utilizzata in 
un circuito elettrico mentre negli impianti idraulici 
o del gas luce i contatori misurano in metri cubi o 
litri l'acqua od il gas immesso o ricevuto in una 
tubazione. Così, mentre per questi contatori riesce 
abbastanza facile all'esercente la distribuzione di 

garantirsi che il contatore adempic regolarmente 
al suo ufficio cioè che nessuna quantità di gas odi 
acqua viene utilizzata dall'utente senza che sia pri- 
ma passata nel contatore, per contrario questa ga- 
ranzia riesce assai difficile ad aversi per i misuratori 
di energia elettrica. 

Le ragioni di questa difficoltá sono esposte ed a- 
nalizzate nella parte prima di questo libro che rias- 
sume inoltre i principali tipi di frodi meccaniche ed 
elettriche assolute e relative ricercando per queste 
ultime le equazioni caratteristiche. 

Dimostrata la assoluta impossibilità di impedire 
le frodi nei misuratori l’autore passa ad esporre 
nella seconda parte i mezzi adatti per reprimerle 
ed addita opportuni sistemi di controllo con diversi 
tipi di strumenti controllori. 

La parte terza tratta dell’applicazione di questi 
controllori e finalmente la parte quarta del libro in- 
dica come e quando gli ordinari reometri possono 
servire come strumenti controllori. / 

Le nitide incisioni e le numerose tavole colorate 
wevolano al lettore la intelligenza del libro che 
sarà accolto con molto favore. 

La forma piana e corrente adottata dall'autore 
nella trattazione rende facile e piacevole la lettura 
non soio agli ingegneri elettricisti di professione 
ma a tutti ~li industriali esercenti ed utenti impian- 
п elettrici ed a tutto il personale incaricato delle 
verifiche e controlli tanto nell'interesse dell'ammini- 
strazione dello Stato quanto nell'interessc delle dit- 
te esercenti le distribuzioni di energia c'ettrica. 


Stevens Н. J. — Manuale del rame. — Vol. ingle- 
se rilegato di 1228 pag. 15 x 23 edito dall'Autore 
Houghton, Mich. U. S. A. L. 30. 


La materia è divisa in 25 capitoli, nei quali è e- 
Sposo tutto quanto riguarda il rame, dal punto di 
vista della storia, geologia, chimica, mineralogia, 
estrazione, macinazione, concentrazione, idrometal- 
lurgia, p:rometallurgia, clettrometz allurgia, leghe, 
‘lassificazione dei tipi commerciali, usi, succeda- 
nei, terminologia, geografia, giaciment!, miniere e 
statistiche. Si tratta dunque di una vera enciclope- 
dia del pame, corredata da indici per materia ed 
alfabeti 

In essa sono anche descritte migliaia di miniere 
di rame che si trovano in esercizio in tutto il mondo, 
€ si hanno centinaia di pagine di statistica che de- 
scrivono la vita dell’industria cuprifera in tutti i 
5001 vari atteggiamenti tecnici, commerciali e fi- 
nanziari. Questo libro presenta dunque un interes- 
se grandissimo per tutti quanti si occupano del ra- 
те per una ragione qualsiasi. 

La preparazione di quest'opera ha naturalmente 
ostato all'autore una fatica enorme ed una spesa 

Srave, quindi riteniamo che oltre per la bontià del- 
l'opera da lui messa insieme gli debba andar lode 
Per 1 sacrifici di ogni genere che ha dovuto imporsi 
per riuscire nel suo intento. 


INc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. _ 
Stab, Lito. Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia. G 9 


dA 


`4 х MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(4. & J. BUSECH 


MILANO 


Corso Genova, 30 
—p- 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori === 

os 


p DITTA 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


MOTORI 
IDRAULICI 


impianti iti 
1555 apa eses 


DIPLOMA A TORINO 


Cataloghi e preventivi a richiesta 
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. Repubblica di S. Marino 
PRESTITO A PREMI A VANTAGGIO DEGLI ISTITUTI DI BENEFICENZA E DI PREVIDENZA 


Approvato con deliberazione 23 Settembre 1907. 


IL GOVERNO DI S. M. IL RE D'ITALIA 


con legge del 19 Luglio 1907 ha accordato alla Repubblica di S, Marino il permesso di negoziare nel Regno, con esenzione di tassa, le Cartelle 
di questo Prestito, e di farne l'emissione, mediante pubblica sottoscrizione, col pagamento rateale del prezzo, 


Il Prestito è diviso in 500.000 Obbligazioni di it. L. 285 distinte col solo Numero progressivo senza Serie o Categoria 
Di tali obbligazioni, 200.000 sono state assunte da un gruppo di Banchieri Esteri. 


Per Y Italia vengono messe in vendita mediante pubblica sottoscrizione: 


М. во. 60 Obbligazioni unitarie e N. 28.000 diecine complete di Obbligazioni aventi ciascuna un premio garantito 
Le Obbligazioni di questo prestito, vengono tutte premiate o rimborsate. 


| Premi e i Rimborsi sono tutti in contanti ed esenti da qualunque deduzione per tasse presenti e future 


=: | Premi sono Cinquantamila me 


Per il complessivo Importo di nove milioni duecentoquarantacinquemila lire 
I 


Da Lire UN MILIONE . . . . . 1.000.000 
, L PIANO 


» Cinquecentomila . . . . 500 000 А a i о) 
Düscentonila oa Di questo prestito è nnovo, chiaro e semplicissimo 
A WE A me ESSO ÉLIMINA la possibilità di qualsiasi dubbio ed offre probabilità di 
» Centomila . . . . . . 100.000 premi in proporzioni straordinariamente più grande che qualunque altro 
; Р Prestito a Premi sia Itillano che straniero | 
- Venticinquemlla . . . . 25.000 I! possessore di Una sota obbiigazione di questo Prestito, senza rischio al- 
Ventimila. . . . . . . 20.000 cuno, poichè è sicuro nella peggiore ipotesi, di Da il гаса partecipa 
a tutte le estrazioni, finchè non venga sort gxiata (con diritto a premio o 
í Quindicimila. . . , . . 16.000 | , rimborso) ed ha la sicurez:a matemati.a che la sua probabilità di guadagnare 
» Dlecimila Б uie dé уй 10.000 - un premio sta nella proporzione da uno a nove; il quale premio, da un mi-, 
T Cinquemiia “3000! nimo di vento lire può saliro fino al MILIONE. 
ei E C i Il possesso:e di Cinque obbligazioni appartenenti a diecine diverse, oltre la 
» Duemilacinquecento . . . 2.500 certezza del rimborso ha una probabillá contro nove di .onseguire Cinque 
В Mille 2 1.000 Premi, che possono complessivamente aumentare a DUE MILIONI di lire 
eri AA d: ] П possessore di una diecina completa di Obbligazioni, oltre alla certezza del 
» Cinquecento . . . . . . 200 rimborso è sicuro di conseguire uu premio che potrà essere UN MILIONE 
È - Cinquecentomila lire - Duetontomila ecc. 
2 à 
Е Dueoentooinquanta . . . =90 Il possessore di í Inque diecine complete di Obbligazioni, oltre ad avere assicu- 
» Centoventicinque . . . . 136 rato l'intero rimborso, ha la certezza di conseguirecinque premi спе ба! minimo 
т Cento 100 | касае di Cinquecento lire possono arrivare іп complesso а Due Milloni 
Ы . *. . . е . LJ di 1 А е. 


GARANZIE. — In: conformità degli obblighi Imposti dal Governo, con atto 28 Settembre 1907, questo prestito à 
garantito da impiego fruttifero dei capitale necessario per assicurare il pagamento di tutti i premi e di tutti | rimborsi. 
LE ESTRAZIONI. — Semestrali e annuali sono ottantatrè. Esse si faranno pubblicamente in Roma, al 30 Giugno 


e 31 Dicembre con tutte: le formalilà e garanzie prescritte dalla Legge. 


LA PRIMA ESTRAZIONE UN MILIONE - 1.000.000 


avrà luogo 11 31 Dicembre 1808. 


L'esito delle estrazioni verrà immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d' Ita ia e subito dopo verrà effettuato 
il pagamento dei Premi e dei rimborsi in tutto il mondo. : 


ME LA VENDITA MBDIANTB PUBBLICA SOTTOSCRIZIONB БВ APERTA 


In Genora presso la Banca F.lli CASARET Э di F.sco (Via Carlo Felice, то) Assuntrice del prestito 

In Alessandria Società Bancaria Italiana. Ancona Alessandro Tarsetti Belluno Banca Provinciale. Biella A. Cucco Bologna Umberto 
Busi Brescia Angelo Carrara Como Banca A Sala e С Cremona R Pagliari e C. Ferrara G. V Finzi e C. Firenze M. Bondi e Figli. 
Fossano Banco di Roma. Livorno Banca Tirrena. Milano Soci. tà Bancaria Italiana (ufficio Cambio). Gazzetta dei Prestiti. Banca Cesare 
Ponti. Napoli Michele de Santis. Ра Тога Ettore і eoni. Palermo Filippo Bonomonte di Pietro Parma A Pavesi. Pavia Banca Popolare 
Agricola Commerciale Piacenza Carlo Pennaroli Pontremoli Banca Pontremolese. Reggio Emilia Banca Popolare. Roma Banco di Cambio 
Romano. L. Corbucci. Salsomaggiore Banca di Salsomaggiore У. Marino Cassa di Rispagmio. Spezia Bevilacqua Furter e C Stradella 
Banca Cooperativa Agricola Commerciale Torino Cav Angelo Biolchi A Grasso e Figlio. Treviso Banca Trevigiana (Cambio Valute) 
Varese Banca di Varese di Depositi e Conti Correnti Verona Alessandro Orti Viareggio Banca Commerciale Marittima. Venezia Adolfo 
Tonello. Giuseppe Torresin. Nejle altre città presso i principali Banch eri e Cambiavalute. 


LE CONDIZIONI DELLA SOTTOSCRIZIONE SONO LE SEGUENTI: t 
Prezzo per ogni Obbligazione pagabile all'atto delia richiesta К E А è ; i ° L. 28.50 
» » Diecina di Obbiigazioni con premio gratuito А : à Ў 4 A A à » 285.— 


Le Obbligazioni e le diecine di Obbligazioni si possono anche pagare in sei rate mensili al prezzo di lire TRENTA per 
ogni Obbligazione e di lire TRECENTO per ogni diecina di Obbligazioni. 


DA VERSARSI L. 5 per ogni Obbligazioni e L. 50 per ogni Diecina di Obbligazioni ALL'ATTO DELLA RICHIESTA e 


Lire 5 e rispettivamente L. 80 entro il mese di MAGGIO e in ciascuno dei quattro mesi successivi in modo da effettuare il 
saldo entro і! mese di Settembre 1908. 

All'atto della richiesta verrà rilasciata ricevuta provvisoria da cambiarsi col titolo interinale al secondo versamento. 

Le domande di sottoscrizioni potranno esser fatte per corrispondenza contro rimessa dell'importe totale o rateale mediante assegni 
bancari, fedi di credito o vaglia postali, оёт: domanda dovrà chiaramente indicare il nome e l'indirizzo del sottoscrittore е 11 quanti- 
tativo delle obbligazioni richieste. | 

Nel caso che le sottoscrizioni eccedessero il numero delle Obbligazioni disponibili sarà fatta riduzione alle domande secondo le norme 
che verranno stabilite e fatte conescere al pubblico I risultati del reparto saranno resi immediatamente di pubblica ragiene. In ciso 
di eventuale riduzione avranno la prelerenza le domande saldate, all'atto della richiesta, e per le Obbligazioni assunte a rate le somme, 
versate all'atto della sottoscrizione verranno accreditate in conto dei successivi versamenti delle Obbligazioni definitivamente attribuite. 
Z titoli definiti saranno consegnati quindici giorni dopo effettuato il saldo, 

Sui vers.menti in ritardo decorre l'interesse del 6/,. I titoli non saldati nel mese di Novembre 1908 come quelli saldati non 
presentati al cambio coi titoli definitivi perderanno ogni valore. 


Biblioteca deli*HElettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per ! 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 5o per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - I? montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gl accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. ; . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per Pimpianto di suoner ie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine рки 
con 60 incisioni . 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici daña con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis ) L 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 


Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze vadioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will.. 
]. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 


Hirsch - Wilking. 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 


merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. зо. . 


L. 4,00. 
Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 


pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. В. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 


Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jäh & Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed, Teubner, Leipzig — LZ. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in, tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 ag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. ax Jánecke, editore, Hannover — 


L. 8. 


Guarini E. — Il Perù di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16 x 24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 


Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
‘meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12x I9 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Fd. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


Oesterwyck (Van) J. — 7 nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
. — Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


— Calendario dell'ingegnere e- : 


L'Olio speciale di terpentina 


è un perfetto succedaneo dell’olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente più a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


ufa I IPC 


L'Ollo da macchina 


è il micliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supparto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


— — — ion — —— —— — okm. 


Solo fabbricante e possessore del brevelti per tutti i paesi 


C. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofsir, 20 


Ufficio Elettrorecuico Jndustriale 


. 12, Foto Bonaparte . MILANO - Telefono 24-37 


— — + 


Consulenza Tecnica — Consulenza Legalo — Cone 


sulenza Brevetti — Imprese industriali. 


- 
~ 
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Vereinigte Elektricitäts 


— - E 
т=з== 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche ж 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica х 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza = 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto !, 106-108 - Telefono 1144 


Gúldner М. — Calendario guida per l'esercizio € 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10х16 di pag. 350 Puno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. | 

Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 


Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Rodriguez Ing. Р. — Le miniere di grafite c di 
piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x23 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese.  — Torino. - 
L. 3.—. ` 


Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x26 con 10 tabelle > Jäh e 
Schunke — L. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10x 16 di pag. 300 circa con =! Roure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jänicke. Hannover. — L-6. 

Settimj dott. L. — JI Caoutchouch e la Gutia-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-253 соп 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—.. 


Weber H. — I filamenti di carbone per lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15x22 di pa- 
gine 176 con 102 figure. Ed. Max Ján'cke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 


Pohl H. — Installazione di impianii elettrici per nor OS 
luce e forza. Volume tedesco rilegato тт x 17, di vox сууу um xz 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- CEI ZIA A Sl 
nover. — L. 4.00. ; Pes i e A 


ГА 


"Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
-Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (I1 Edi- 
zione). — L. 3.00. ! 


eS 
Fouveau de Courmelles. — L'anno elettrico, clet- 
trolerapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se 12x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 


ris. - L. 4.00. 


Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jünecké, Hannover, + 
volume — L. 3. 


* 


Häfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 


delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Jä- 
necke, Hannover. — L. 12. 


Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - Н. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 


Soulier A. — Trattato di galvanoplustica. — Un e 
volume francese 12x 18 di 183 pag. con 27 fig. зен БИ = 
pt SRA LM 


22 
; : Lom. 17 ЖЩ 
Ed. Garnier Fréres, Paris. — L. 2,50. MII 1 


Delfini V. — 4Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x18 di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 


Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa 120. 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curue 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10х15. 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoc- 
ph - L. 3,50. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciati nella seconda quindicina di gennaio 1908. 


262/91. — MATTEUCCI BICE nata LAMMA, a Pisa: 
Apparato elettro ottico a correnti invertite ed a tre in- 
dicazioni pel controllo dei semafori e dei dischi ferro- 
viari. (Prolungamento della privativa 68482). — 27-6- 
1907 — 4. 

261/191. — ROGNINI ALBERTO, a Spezia (Genova): 
Apparecchio di presa di corrente (troll:y) per automobili 
elettrici. — 12-12-1906 — 1. 

261/201. Cx ROTHWELL'S PATENTS SYNDICATE, 
LIMITED, a Bury, Lancaster (Gran Bretagna): Inter- 
rupteur pour tramwavs électriques à contacts super ficiels 
— 24-6-1907 — 6. 

262/115. — SIEMENS-SCHUCKET WERKE, GE- 
SELLSCHAT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG, a 
Berlino: Installazione elastica di un elettromotore' mon- 
tato su un asse di veicolo coll'impiego di un albero 
dell'indotto che investe l’asse con un certo giuoco. — 
17-10-1907 — 15. : 

262/176. — ALLGEMEINE ELENKTRICITATS-GI- 
SELLSCHAFT, a Berlino: Macchina compound а col 
lettore per corrente alternata semplice. (Rivendicazione 
di priorità dal 24 ottobre 1906). — 22-10-1907 — 6. 

261/219. — BOGNI GIOVANNI, a Sesto Calende 
(Milano): Modificazioni all'apparato telegrafico Morse, 
per renderlo atto alle segnalazioni relative ad un nuovo 
sistema di abbreviazioni nella trasmissione telegrafica. 
(Prolungamento della privativa 73490). — 30-9-1907 — 3. 
262/119. — BRUYERE JOSEPH, a Lione (Francia) : 
Brosseuse électro-mécanique pour parquets. (Rivendica- 


zone di priorità dal 10 novembre 1906). — 18-10-1907 
— 6. 
261/249. — FACONEISEN-WALZWERK L. MANN- 


STAEDT & C.ie ACTIEN-GESELLSCHAF Fl, a Kalk 
(Germania): Gaine en fer destinée à protéger les câbles 


electriques. — 1-10 1907 — 6. 
262/29. — FAILLA GIUSEPPE fu GAETANO, a 
Firenze : Disposizione che permette di far funzionare 


ип campanello elettrico mediante la corrente distribuita 
per luce, motori, tramways. — 26-9-1907 — 3. 

262/128. -- FODOR ANTOINE, a Budapest (Unghe- 
ria): Dispositivo per il collegamento di fili conduttori 
di corrente o altri. — 25-10-1907 — 6. 

262/85. - GRAHAM EDWARD ALFRED e la So- 
cietá ALFRED GRAHAM & С. a Londra: 
téléphonique. — 8-10-1907 — 6. 

261/214. — GUARNIERI С. GIACOMO, a Milano 
Innovazioni negli interruttori a pera per impianti elet- 
trici. (Prolungamento della privativa 77863). — 28-9-1907 
— 3. 

261/250. — KUGELMAMN BERNHARD, a Bad 
Kissingen (Germania): Sistema di telefonia automatica. 
— 10-10-1907 — 6. 

262/125. — MAGINI GIUSEPPE, a Montepulciano 
(Siena): Nuove disposizioni riguardanti i microfoni ed 
Il loro regolaggio. — 25-10-1907 — 3. 

261/229 — MARELLI ERCOLE «€ C. (Ditta) a Mi- 
lano: Congegno per avvolgere il filo sugli indotti a 
tamburo delle macchine elettriche (dinamo e motori). 
— 16-9-1907 — 3. 

262/190. — MEDIZINISCH-TECHNISCHE GESELL- 
SCHAFT M. B. H. a Berlino: Apparecchio elettriz- 
tatore ad asta con elettrodi solidi. — 31-10-1907 — 6. 


Appareil | 


ES == 
OSCAR HILDE - Telefono 60-47 


MILANO - Viale Viale Magenta, 12 — 12 


Fibra Uulcanizzata Americana 


in lastre, bastoni, tubi e pezzi lavorati 
DEPOSITO : Viale Magenta, 12 


Claus dacobs - Ingegnere 


- COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 
Specialità interrutori a leva 
inseritori di elementi 
Viti e morsetti 
Organi di sicurezza 
Prezzi minimi — — ———— 


Apparati da quadro 

Valvole lamellari 
Commutatori per voltmetri da 
quadro p. strumenti di misura 
Pronta ccnsegna 


Cercasi 


circa 2000 cavalli idroelettrici installati pros- 
simi installarsi, farebbesi lungo contratto fitto 
annuale ,anche energia, disponibile soltanto otto 
mesi circa. - Scrivere Casella 180 - Genova. 
116 3. 


= Ufficio Elettrotecnico Judustriale = 


Fere Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


IL CEMENTO 


Rivista Tecnica dei 


MATERIALI DA COSTRUZIONE 
PERIODICO MENSILE ILLUSTRATO 
edito dalla 
Societa Editrice Tecnico - Scientifica 
MILANO - Via Conservatorio, 26 - MILANO 


Calce - Cementi - Gesso tari - Pietre Silico - Cal- 
Asfalto - Laterizi - Vetri - Pro- cari - Marmi - Pietre - Le- 
dotti Ceramici e Refrat- \ gnami e Metalli, ecc., 


Direttore: Dott. GIOVANNI MORBELLI 
ABBONAMENTO ANNUO L. 10 - ESTERO L. 12 


Dirigere Cartolina-Vaglia alla 
Socletá Editrice Tecnico - Scientifica 
Via Conservatorio, 26 - Milane - Telefone 18-83 


A richiesta si spediscono numeri di sagg:o GRATIS 


Tutti gli abbonati alla rivista 
| L'ELETTRICITÀ 


possono ottenere l'abbonamento annuo al prezzo di 


L. 16 per l'Italia L. 20 per l'Estero a 


 . AL GAZ 


Rivista tecnica illustrata dell'industria del Gaz, del- 
l'elettricità, degli acquedotti e della municipalizza- 
zione in Italia, che si pubblica a Venezia una volta 
al mese. Editore-Direttore: Cap. Vittorio Calzavara, 
S. Lin Calle della Nave, 5681, Venezia. 


e S 
Abbonamento annuo: L. 20 - Estero: L. 25 


261/216. — MULLER ROBERT, a Monaco, Baviera 
(Germania) Processo per la fabbricazione di una massa 
isolante. (Prolungamento della privativa 73326). — 28- 
9-1907 — 1. 

262/204. — PORZELLANFABRIK PH. ROSENTHAL 
& Co. AKTIENS GESELLSCHAFT, a Selb, Baviera 
(Germania) : Isolatore condutture aeree elettriche. ( i- 
vendicazione di priorità dal 17 agosto 1906). — 10-7- 
1907 — 6. 

262/105. — SALPETERSAURE - INDUSTRIE - GE- 
SELLSCHAFT, С. M. B. H., a Gelsenkirchen (Ger- 
mania): Procédé et dispositif pour produire des arcs à 
flamme de haute tension. — 30-9-1907 — I. E 

262/83. — SEMENZA GUIDO, a Milano: Isolatore 
d'ammarraggio per linee elettriche ad alta tensione. — 
8-7-1907 — 3. | | 

262/172. — SOCIETÀ ITALIANA GANZ di ELET- 
TRICITÀ, a Milano: Dispositivo di sospensione per 
fili portanti condutture elettriche. — 21-10-1907 — 6. 

262/78. — SOCIETE ANONYME WESTINGHOUSE, 
a Parigi: Perfezionamenti nei motori a corrente alter- 
nata. — 21-10-1907 — 15. 

262/109. — SOHN ALFRED LUIS, a Los Angeles 
California (S. U. d'America): Sistema di segnalatore 
elettrico. — 22-10-1907 — 6, 

262/181. VINCIGUERRA GIOACCHINO e ASCOLI 
GIUSEPPE, a Roma: Rocchetto trasformatore per evi- 


tare i corti circuiti, — 1-6-1906 — 1. 

262/166. — Von PEEZ CARL, a Vienna: Appareil 
indicateur d'appel à signaux multiples. — 50-10-1907 
— 6. 


261/232. — ZANONCELLI PAOLO, a Milano: Mo- 
tore a corrente continua ed alternata monofase, sistema 
Zanoncelli. — 17-9-1907 — 5. 

262/25. — AUDISIO VITTORIO e PERAZZONE 
AGOSTINO, a Torino: Sveglia automatica elettrica a 
distanza. — 2-7-1907 — 3. | 

262/46. — GAUDIN ALBERT e TELLIER EDMOND, 
a Douai (Francia) Valve magnétique et automatique 
utile sourtout pour l'allumage à distance des appareils 
à gaz. — 10-8-1907 — 3. | : 

262/38. — KLOPFENSTEIN JOSEPH, a Parigi 
Dispositif régulateur pour lampes à arc fonctionnant 
sur courant alternatif. — 28-9-1907 — 6. 

262/39. — LO STESSO : Dispositif régulateur appli- 
aux lampes à arc à charbons inclinés et à arc lumineux 
allongé. (Znporíazione). — 28-9-1907 — 7. 

262/198. — KUZEL HANS, a Berlino: Lampe élec- 
trique à incandescence à filaments métalliques soutenus. 
— 17-7-2907 — 6. 

262/19. - MOORE ELECTRICAL COMPANY, a New- 
York : Perfectionnements а l'éclairage électriques (Pro- 
lungamento della privativa 60476). — 23-9-1907 — 9. 


262/200. SCOTT ELECTRICAL COMPANY a New- 
York : Perfectionnements aux lampes à arc à flammes. 
— 24-8-1907 — 6. | н 
. 262/79. — SIEMENS GEBRUDER & C. (Società), a 
Lichtenberg presso Berlino: Disposizione speciale negli 
elettrodi della luce ad arco per riflettori. — 21-10-1907 
— 15. 

262/183. — SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 
delle lampade Ing. CLERICI & C., a Milano: Procédé 
de fabrication des filaments métalliques pour lampes 
électriques à incandescence. (Rivendicazione di priorità 
dal 19 giugno 1906). — 10-6-1907 — 6. j 


STUDIO TECNICO E LEGALE. 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò « Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 6, Via S. Andrea 
ROMA A MILANO 


Qu mo 


Elenco di Privative i cui titolari sono dí- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 17 Marzo 1906, Reg. Att. 
Vol. 225, N. 113, per: 
"Assemblage pour joints de rail,, 
della Società GANZ & C. EISENGIESSEREI UND 
MASCHINENFABRIKS Akt. Gesell, а Ratibor 
(Germania). (108) 


Privativa industriale: то Maggio 1904, Reg. Att. 
Vol. 189, N. 60, per: | 
e Attestato Completivo: 6 Aprile 1905, Reg. Att. 
Vol. 205 N. 104 per: 

‘‘Perfectionnements aux appareils melangeurs 
proportionneurs,, E : | 
del Signor Thomas Hughes Delabere MAY, a Bat 
Somerset (Inghilterra). (100) 


Privativa industriales 1 Giugno 1904, Reg. Átt. 

Vol. 190, N. 13, per: 

«Emploi des rayons X et rayons cathodiques 
dans les réacti ns thimiques par les da- 
chargés dlectriques,, 

del Signor Conte Amaury de MONTLAUR, a Pa- 

rigi. (101) 


Privativa Industriale: 6 Marzo 1906, Reg. Att. 
Vol. 224, N. 196, per: 
"Essieu moteur pour voitures automobiles,, 
della Società J. & A. NICLAUSSE, a Parigi (io) 


Privativa Indastriale: 28 Novembre тоо: Reg. 

Att. Vol. 145, N. 41, per: 

«Appareil servant, soit de réchauffeurs d'eau 
d'alimentation, soit de condenseurs de va- 
peur, de surchauffeurs de vapeur, dt: E- 
changers, soit de tèmièrature en vue d'ob- 
tenir des échanges de tèmpèratures entre 
deux corps gazeux ou liquides, ou un corps 
gazeux et autre liquide,, 

dei Signori Jules NICLAUSSE & Albert NICLA- 

USSE, a Parigi. (iog) 


Privative Industriali : 
1° Vol. 95 N. 111 Reg. Att. e N. 47635 Reg. 
Gen., per: M | 
"Perfectionnements dans les instruments a 
mesurer l'àlectricitéà,, ; 
2° Vol. 95 N. 112 Reg. Att. e N. 47636 Reg. 
Gen., pet: 
‘‘Perfectionnements dans les instrnments ser- 
vant a mesurer l'dlectricita,, ; 
3° Vol. 95 N. 113 Reg. Att. e N. 47637 Reg. 
Gen., per: 
““Perfectionnements dans les instruments de- 
stinós a mesurer l'électricité,, . | 


del Signor Edward WESTON, a Newark (New Je- 
rsey, S. U. A 
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MILANO 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


AA ус р 


AÑ ?, 9, y 
Elettricità 
Motori trifasi e monofasi 
Motori e dinamo a corrente 
continua 
Generatori a corrente alter- 
пага - 
Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 
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inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impimti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte ie applicazioni 
i 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 x Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi in 


4 Planté „ per batterie a fecipienti di celluloide per 


accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


scarica rapida e lenta. 


Accumulatori trasportabili extra-leggiert per trazione, 


automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili soeciali er l’ilfisminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fo» delle ferrovie dello 
Stato e della Compa \{. , agons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo 


"deci : 4€ ferroviaria con disposi- 
sizioni specia, ү. 


рїй svariati usi. 
E ыыы л  __- _ > >= - E  -_G -A-< ———ыы—————` 
Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghl - | 


Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— (ratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
| 5. 085. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI . 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
: SA) II d 


Compagnie Internationale d' Electricité 


aW Società Anonima - Sede a LIEGI (Bergio) 
| Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


E 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alten 
nata monofase e polifase, а'орт 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub-j 
ta Ў 


lica e privata. 


— Tramyie Elettriche. 
Cabestans, gra, macchine diverse: B 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d'ogni specie. 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


“туч - | Impianti ser comando a laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 


(Clarke, Chapman : B 0. = 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto W'oodeson) 


A parità di produzione di 
vapore cocupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. | 


Tutti i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- 
Zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 
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| Pompe a vapore duplex 


| ree 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
Ew 


Rappresentanti Generali per l'Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA | NAPOLI 


S — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 27 


RA RIPIENI PILA LITRI VOI t aee eto IN ORIENTERE ae fe tm SARA 


Contatore “FERRANTI, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto - Preciso 


| alterazioni nella 
sua taratura. 


sione con ‘/,, di 
i LES carico fino al 50 
n |, di sopracca- 
— EY rico. 


Non contiene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobili. 


METER ме || m ч 
ч ам cn B ~ 
FE KRANTI Lv. 
AOLLUNWOOD': A д» 


Ў Ferranti 
3 Limifed 


Hollinwood 


- 
a 


Lancashire 
(Inghilterra) 


SURE 


Per opuscolo, prezzi e forniture, VICE all’ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 


Via Gius, Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 98. — - Via Spallanzani, 38. : 
qm diplomi Ponore t Espos. Tnternaz. Milano 1906 


Contatori d'energia е- 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed a.ternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
| $5  eadincandescenza- 
MI |. mos Accessori per instal- 

NN Т бй ШҮ M IM lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 
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Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per fabi- 
limenti industriali 


Uguale precí- 


i più pratici 


й macchine ed apparati elettrici ЖИШП! ЇЇ iL. 


BREVETTA TI 


continua ed alternata 


Simitatori di Corrente 


(Ogni apparecchio è accompagnato da tstvuziont 


oer la messa in ppera) 


- 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 


i più esatti 
i piu sensibili] 


Facilità ed esattezza di regolazione ==[ 


Sicurezza di funzionamento === 
Perfetta solidità ner 9 
Controllo sicurissimo — — 
Nessun bisoeno di ricambi 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


. Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- | Elektron Elektron con dispositivo 
guazione | ordinari per attenuare la scintilia di distacco 
Amperes | da 1 a 2 | da 2!/, | da 4!/, | da 6!/, | da 81, | da ll 
EC a 4 a 6 aè | all a 15 
Prezzo - 
cadauno | L. 12,— | 14.50 | 16, — | 18,— | 20,— | 22,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


. Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


Elektron 


Designazione | ordinari 


da 4 a 5! 


da3/,a H) 


da 2 a 31), da 628 | 


Prezzo cad. | L. 12,— 


TIPO EXCELSIOR | 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le se 
guenti intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts da */, a cla di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts da !/, a !/, $ 


> Prezzo unico L. 5,75 —« 


Tanto per l’Italia quanto per la зае: rivolgersi allo 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc, 4 
prezzi convenientissimi. 


——— ET 


ù 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


^ J. BRUNT « C. 


41-43, Via c — — MILANO - "^ Via Quadronno, 41-43 


| Contato Т Energia Ша e 


per corrente continua ed alternata 
. = monofase - bifase - trifase = 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi . 


La Pea 
i NN 
„+ ` DN >” 
n I Е r a 
v ls 
„^4 
. } | 


Speciali per quadri 
i di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Клана Tore 


-Massima sensibilità 
a Minimo autocon- - 
NE sumo x Semplicità 
"y + Robustezza ж 


A ————— A d 
м - 
"nd 
= 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. 1%, 5 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


“ss SS 


+ 


Chiedere Listini e Prezzi 


- 


- 
ia 


Е n E 
A *", ao 
= 


тзн 


А Conto corrente colla Posta 
ы. 


ттт: 


, d Ye RIVISTA TECNICA SETTIMANALE .* CZ 
L ‚ Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-97 a 


ГЛЕ MEET 
Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di Indirizzo — — 


Tit Tn G — ARRIATT Vis P Tenaglia 9 — Milano A sh 7% 
WA 


724 


 Karlsbader Kaolin Industrie les 
in MERKELSGRUEN bei - KARLSBAD — 


Proprietaria della celebre Cava di Caolimo: “Excelsior, I 
e di Miniere di carbone а ad Итон 


ISOLATORI. | 


in porcellana durissima 
| condutture elettriche ^ 
ad ALTO è BASSO POTENZIAI 
Telégrafo e таан 


“Proponi STAZIONE DI PROVA a 200. 000 w 
- Oltre 900 modelli d'Isolatori 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o 
Fornitrice degli Isolatori per alta tensione: _ 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellin: 
Hm. 106 — Tensione 20€ DO ` 


IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino _ 
Km, 218 — Tensione 24000 Y 
IMPIAN TO del Cellina, Venezia-Pordenone ‘ 
Hm: 88 — Tensione 32000 V 
IMPIANTO 800. Dolina BRESCIANA — ^ 
— Tensione 40000 Y 
IMPIANTO SOUTUERS VOR 
HKm./¡ 185 — Tensione 569607 
Soc. di. Elettricità 


| 
ПОО 25 Чо Ve Rappr, Gen. per 
dell'interno e dell'estero 


ISOLATORE 381 B impiegato nel калеа ad alia tensinne LYON-MOUTIERS LAZZAR Ñ MAR | 1 JU 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt 1 più importante in Europa - i ex b. $ 


Ing. L. MERIGGI & €. 3 


Piazza ©. Carlo, 2 AA Telefono Ns è «о 


E v 
^^ d EN Д 


Materiali di linea per impianti di Trazione t 


TRUCKS 
per 
TRAMVIE 


e 
FERROVIE 


e ws ш 


" na 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 


AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZE. 


della The Ohio Brass Company : 


MATERIALI SPECIALI, No. 
$ per linee monofasi e trifasi ad al | tensio 


14 Maggio 1908 Ж, Й. А М. 20 


= ——À M н тт 


PLETTRICITÀ = 


б^ RIVISTA HE Му» ба TTIMANALE "tq 
DIRETTORE Inc. К. E; FUMERO 
12, Foro Boainaparto — ls — Telefono DI. 24-37 


eta Anonima Forniture Elettriche 


x p^ | "già ATTILIO POZZO č C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
EU Sociale L, 800.000 (interamente versato) = Sede Sociale: MILANO - Via Castellidardo, 7 


o A 


= = Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica === 
SO m TALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA + | (Vedere avviso interno) J | 


2A ABB RICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
үр. мм E BERTETTI & C. - MILANO Telefoni 69:48 e 86-75 


Telegrammi ELETTROBER 


Vedi атте о interno. 


> [3 G. 5. Soli Anonima per umeni Mt. 


== cià C. OLIVETTI & С. ————— doo 
Via EN 4 - MILANO - Telefono 80-65 "3 


бап! Numero 
Сент. 50 


= 


Aoccomandita per azioni 


олтон! RICHARD-GINORI 
MILANO 


| Apparecchi telefonici, telegrafici ed accessori 
Applicazioni speciali dell' elettricità 


APPARECCHI PER LA TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
- SPECIALITA APPARECCHI. DI SICUREZZA. - ANTINDUTTIVI 
PER LINEE PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE ———— —— —— 


) Perego 5б. 


Via Castel Morone, 4 
T то 67-67 


prn 
GIUSEPPE THURLOW - 


‹ 
$ 
i; 
: 


Вгеу. PEREGO 


— ми 


———n=n 


2iemens- 9ehuekert 


Vedi annuncio a pag. XI. 
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SPAZIO DISPONIBILE 


Una UR BREVETTATI 
ML. M. E. p a | 
|| ATO RI Ing. COL LUMBO SPIZZI & С. 


Spazio Disponibile 


-- 


a gl 


a n . + 
ә LI 
* а & ^ 
4 
- — — - .. db. -æ -- > E - - ` 
BC - ———— .- ~-o. . < on - .- a aedis 
т e G 


Ficine Elettro Meccanichi 


| SOCIETA’ ANONIMA 


A MM a Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


s . = € A 
Р, CN l лшн] т. 
o ES) A E i 
WVA PAE NOR Disamo e moter/ ий | 
a corrente contiat « ' 
, alternata. 
Gruppi speciail per rh 
lmpianti completi d'ilu 
minazione e distribu 
zione di forza, ' 
 App'icaziene di melted 4] 
lettrici a macchineope ' 
ratrici di qualunqe. 
genere, 
- Ventilatori - Aspirateri. 
Grande deposito di ma ` 
teriali per impianti« | 


і 


lettrici, 


. Preventivi a richiesta ` 


AAA 


Gruppo Trasformatore da Corrente Trifase 2000 volts ‘a corrente continua 110 velte 
' Potenza 100 Cavalli - . 


Per ГА Lombardia, Venete, Emilia e Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Мплко, Foro Bonaparte, 1 — Ре: 
ҮТ 1 ti la Liguria: GRIMALDI e C., Suoo. a Ing. E. CANZIANI e C., Gaxovi, Portioi Vittorio Emanuele 1I - 
esen au de la Toscana: Suocessori LHOTE, Finanza, Via Nazionale, 18 — Per! Italia Meridionale e la Sicilia 
Ing. ALAIGUE, BALDIBSEROTTO e Si lapoL!, Corso Umberto I, a. 80, qui. 


AA — 


| 
| 


PIRELLI 8 L. - MILANO 


3ILIMENTI A: MILANO. - SPEZIA & VILLANUEVA Y GELTRU (SPAGNA | 


| 


| 


| 
| 


FILIALI А: Hone - TORINO & NAPOLI (PER LA VENDITA) 


E _ AAA ч GRAND PRIX, 


CORDE + CORDONCINI FLESSIBILI sente 
INSTALLAZIONI ELETTRICHE pisse 
NI SPECIE. | 

| ren ENERGIA ELETTRICA 
ERRANEI E SUBACQUEI 

| TELEFONICI Г 
¿LEGRAFICI. — |2 Сомсовѕо , 
TERIALI ISOLANTI | nieroazin 


ACCESSORI, | Milano 1906 . 


` 
È 
| È | 
+ 
; 


CATALOGBI € PREVENTIVI A RICHIESTA. 


fono n — — —— ш — — - os 
——— —— À—á 


| ——_ 


Т -a M 


MASCHINENFABRIK 
AUGSBURG-NuRNBERG 


3 


MOTORI DIESEL M. A. N. 


ea pprescata ояе Generale per l’Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - = Milano 


VIA MONTEBELLO, 38 — TELEFONO 70-80 


poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI 


AMPEROMETRI, VOLTMETRI, 
WATTOMETRI 


JULES RICHARI 


Cavaliere della Legion d'Onore 

Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES : 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS Ё 
Strumenti registratori per il controllo di tutte le operazioni indnstriall in generale 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e 


MISURE 
ELETTRICHE] 


‘Più di 48.000 di questi strumenti în uso nel mondo ш: = 


l 


MODELLO SPECIALE 


perfettamente aperiodico 
2" 


trazione elettrica 


MODELLO ELETTROMAGN ETICO a pe- 
riodicità regolabile, senza calamita per- 
manente, e che può restar sempre in 
circuito. 


MODELLO APERIODICO di precisione, 
a cornice sistema d’Arsonval. . 


MODELLO TERMICO senz’auto-indu- 
zione aperiodico, a consumo ridotto. 


Parigi 19809 ө 1800 
St. Louis ООЗ 
Milano 1980086 


A BERLIN S0.16 


ү == rstr 19 


FABRIK [fia 


T| BKLCJQITUNGS 
GEC ENSTANDE 
zu KLKCTR. 

*LICHT» 


à GAS. 
KATA "A 


NOVITÀ 
Chiedere listini! 

Marche di Fabbrica 
depositate | 


tramways, ferrovie, autemobiii elettrici, ect, 
AA 


INVIO FRANCO 
dei Cataloghi e delle istruzioni 
con illustrazioni 


a X-1Ogi1 1806 
l'ail g MIX Fuori Concoreo 


Berlino S.0. 36 ш | 
Franz R. (ontad 777 | me; 
FABBRICA о тео т 0 i 
# x <a 
Uluminazione Elettrica Gas Fu 
MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ а: = З 
Catalogo Gratis a Richiesta Е О 


7 p 8 C0.-Berlín, N.W. 5 rnm — | 


Transformer-Lackl NOVITA 


Chin-Chin І 
Dracht-Emaillon!-Plaston! 


Rappresentanza Generale per l’ 


MONTI e MARTINI 


Italia: 


- Via Ariosto, 20 - Telef. 46-11 


Membro della Giuria 


Е. А. б. 
ИШ КАА Gesellschaft vorm: Hermana Pig 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 2941, е Lenin 


Telegrammi: S A M E ono Intercomunale 9r-6o 


| PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


DORZELLANFABRIN HERMSDORE $. A. | 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I, Via Melchiorre Gioia ~ 


== . Specialità: 
i Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impianti d'Europa 


sii 


I nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


VUA 


| 


| 


| 
| 


ш: 


| 


| 


| 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voit 
» 920 — Impianto Lomazzo, Società 


Lomb. per distr. Energia 
Eletirica . 


" 


| 


| 


Ii | |! 


= = . К » EN » | 
pepe » 1126-a— Brusio-Poschiavo P. P. » .000 , 
а ке т » 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 
Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino ' » 25.000 , 
» 916 — » Schwelm-Siemens Schuckertwerke р : » 20.000 . 
» 97— » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon .» 25.000 . 
» 98—  » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon » 25.000 › 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke . » 34.000 , 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. » 50.000 , 
» 921 — » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. » 50.000 , 
» 922— » Municipio di Monaco-Moosburg » 50.000 › 
» 1411 — » Trollháttan-Governo Svedese » 50.000 , 
» 1392— >» Sils-Zurigo Municipio di Zurigo » 50.000 > 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 


Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 


L'ELETTRICITÀ | 


DIRETTORE: Inc. E. F. EUMERO 
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CRONACA SETTIMANALE 


Le condizioni economiche della provincia ‘di Mo- 
dena. 


L'agricoltura costituisce la più cospicua fonte di 
ricchezza della provincia, e dalla produzione agricola 
traggono alimento alcune delle industrie locali ed il 
commercio di esportazione. Nell’ultimo decennid, 
specialmente, l'agricoltura ha notevolmente progre- 
dito, si da divenire rimunerativa quanto quella della 
Lombardia e del Piemonte; si può quindi affermare 
che la provincia di Modena, nella coltura delle terre 
с nelle industrie agrarie, è attualmente: una delle 
viù progredite della regione. | 

Da qualche anno si é iniziata e svolta la coltiva- 
zionc della barbabietola, con buon esito e guadagno 
degli agricoltori, sebbene non abbia avuto effetto 
un progetto d'impianto a Modena di un zuccheri- 
fcio. Grande sviluppo ha preso nella provincia di 
Modena il caseificio: si sono aumentati e migliorati 
: prodotti, colla più larga c razionale coltura delle 
erbe foraggiere e progredita lavorazione del latte. 
| caseifici attivi, che nel 1894 erano 166, sono oggi 
più di 400, ed il valore totale dei prodotti, che era 
allora calcolato di circa 2 milioni di lire all'anno, 
si può oggi valutare di circa 6 milioni. Un'altra no- 
tevole industria agraria è quella dei bozzoli da seta. 
La produzione è stata di 215,000 chilogrammi, per 
un valore di lire 830,000. Buona parte di questa pro- 
duzione viene trasformata in due filande da seta 
esistenti in provincia. mM 

La industria della macinazione dei grani é stazio- 
naria. Sono però parecchi i mulini, messi in azione, 
in parte da forza motrice idraulica ed in parte da 


forza meccanica. Sono stati migliorati alcuni piccoli . 


mulini a forza idraulica, mercè la introduzione di 
motori a gaz povero della forza dai 25 ai 50 cavalli, 
сы è faito l'impianto di mulini con motori a gaz 
povero in luogh? che ne erano privi per mancanza 
di forza motrice idraulica. I mulini vecchi, che non 
sono stati migliorati, hanno ridotta a pochissimo la 
macinazione e questa è operata quasi totalmente dai 
mulini di nuovo impianto e dai vecchi trasformati 
con forza meccanica. | 

E” in diminuzione la industria della brillatura del 
riso, che era molto importante. Nel 1893 si conta- 
vano nella provincia 10 opifici, animati da forza i- 
| Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


Ing. 6. Gola 
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Italiana per le forze idrauliche del Veneto 


- Soc. Emiliana di esercizi elettrici, Parma » 316 
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La collaborazione alla Rivista è libera: i mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com. 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della loro pubblica- 
zione. | 
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per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
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I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi бо per le 
spese di ristampa delle fascette. 


BEN" Non si dà corso alle richieste d'abbona- 
mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 


"рег la prima pubblicazione : 

1 pag. "pag. /, pag. '/„ pag. '!/,.рад. 
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ciascuna volta: 
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| FRANCO TOS! 


LEGNANO 


Centrale S. Giovanni Valdarno, 7.200 Cav. 
\ 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. | 


SURRISCALDATORI = РОМРЕ - Tubazioni i Tra- 


smissioni. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


MOTORI A OLIO PESANTE. 


N 0N 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni eseguite. Erato dni itm їшї 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700'— Linares e 


Cordoba /Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chil) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 


zla, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 


Firenze 3480 Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società ‘Alta Italia,, 
2700 Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 


3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 
» Turbine 

Castellanza 23500 —-Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 


Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (ео) 


650 
“Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
Teneriffa 600 Oviedo 500 — 


Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 ,— Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano; luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. х 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germanta) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Lamgerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Assia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
330 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) 400 — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) доо — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (£gitto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chil?) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 5оо — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda,. Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrayo (Buenos Ayres) 540 
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' Impfanti per trasporti di forza 
a qualunque tensione. 
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Trastormator! con 
raffreddamento 


MATERIALE D'IMPIANTO 
ad ойо e ad aria estu E c ерсе ие a Ari a 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


Y 
S di 
O 
UN 


Motort speciali per 
qualunque industria 


kd © ord a consumo ridotto. 
zione Completi - inter Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 


per qualunque tensione. Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE 


Studio éd esecuzione di impianti ре? 
Ttamvie. 


APPARECCHI 


di misura e controllo, 
da quadro, laborato- 


Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
ranee, sópraclevate, sospese. i | 
Impianti di trazione per miniere. Centrali e apparec- 
chi telefonici 


Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, а bassa ed alta tensione, monofase e 
trifase. 


Impianti d'avvisatori 
d'incendio e dt ronda. 


{ Telegrafi, 
Sy Orologi elettrici, Indi- 


catori di livello d'acqua, 

/ 
^ tagiri - Trasmettitori d'ordial 
/ NO p:r marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 


Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


accenditori di mine. 


Indicatori di velocità e con- 
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Genova, Qia S. Lorenzo, 8 - Torino, 01а Ottavio Rewel, 20 — Nipolî, Piazza 7 Settembre 
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draulica, producenti oltre a 5000 quintali di riso. 
ll più importante brillatoio di riso, esistente nel co- 
mune di Formigine, e che esportava per l'estero, si 
é chiuso; ma sono, peró, ancora attivi due impor- 
tanti brillatoi, uno a Savignano sul Panaro e uno 
à Spinalberto. | 

La industria della: estrazione dell'olio, che era 
peró di poca importanza, ё quasi cessata. Nel 1895 
si contavano 23 opifici animati da motori idraulici 
con 25 torchi per la estrazione dell’olio dagli acini 
d'uva, dai semi di ravizzone e di lino e dalle noci. 
La materia che si sottopone alla lavorazione è tutta 
di produzione locale ed il prodotto serve ai bisogni 
del luogo. _ k 

Le fabbriche di pasta da minestra sono aumentate 
con una discreta produzione. Sono però tutlte, circa 
34, piccole fabbriche con motori elettrici ed a gaz. 
Il prodotto annuo totale, che si valuta a 1000 quin- 
tali, serve esclusivamente al consumo locale. 

La industria della salumeria, lavorazione delle car- 
ni suine salate ed insaccate, salami, mortadelle, co- 
techini, zamponi, prosciutti, lardi e grassi, antica 
e celebrata, ha raggiunto un notevole sviluppo per 
opera di coraggiosi e sagaci industriali. Si sono ac- 
cresciuti e perfezionati gli opifici, con applicazione 
d! motori a vapore e mácchine per la preparazione 
delle carni e dei grassi e sono sortc nuove impor- 
tanta fabbriche. 

Le industrie meccaniche hanno avuto un notevole 
sviluppo. Vi sono otto stabilimenti per costruzioni 
metalliche, di cui alcuni con fonderia per getti in 
ghisa, bronzo e ottone, che impiegano complessi- 
vamente 500 operai. Vi sono in Modena officine di 
ferro di qualche importanza, nelle quali si fabbri- 
‘ano, con buona arte, canceliate, ringhiere ed altri 
ове per costruzioni e di uso comune. Esistono 
importanti fabbriche di letti e mobili in ferro, che 
hanno da qualche anno aumentato il lavoro, smer- 
cando fuori provincia la maggior parte della loro 
produzione. 

Due Ditte hanno da qualche anno sviluppata la 
fabbricazione di apparecchi per l'illuminazione e ri- 
scaldamento e.con buoni risultati. In questi ultimi 
anni é molto aumentata la produzione del gaz per 
illuminazione pubblica e privata e per forza motrice. 

E” stata.di recente impiantata in Modena una off- 
сша elettrica, sfruttando tre salti d'acqua, che svi- 
luppano una forza. motrice di 300 cavalli effettivi. 
Questa officina fornisce luce clettrica per illumina- 
zione pubblica e privata e forza motrice per indu- 
strie. In alcuni capoluoghi di comuni della provin- 
cia si sono anche impiantate officine elettriche per 
illuminazione pubblica e per lavori industriali. 

In questi ultimi anni ha preso grande sviluppo 
l'industria dei laterizi, per la crescente richiesta di 
materiale per costruzione di fabbricati colonici e 
civili. Le fabbriche impjantate e lavoranti a fuoco 
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DIAGRAMMA CONTINUO A DIVERSE VELOCITÀ 
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Milano 1906 
Adottati nei più grandiosi 


Impianti Nasionali*. 
CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 
Rapp. per l’Italia Meridionale 
Ing. BUONOMO e UTILI - Calata S. Maria, 13 - NAPOLI 
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St. Louis 1904 
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Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


` CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM 
Motrici Belliss di 3000 HP. per una potenza compiessiva di 21000 HP. 


Motrici a Vapore Verticali a Rapida Rotazione 


Impianti completi di ШШШ x i | ШИ! A TT dì (ШШЩ ШЇЇ 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 230 Centrali equipaggiati o in costruzione 
per una pofenza di 700. ООО HP. 
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PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI | 


n 
Ufficio di rappresentanza per l'Italia: | 
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continuo seno 20 € la Dilta Francesco Benessati 
nella sua fabbrica in Saliccta San Giuliano presso 
Modena, ha impiantato una macchina a vapore per 
ta produzione di mattoni forati, tavelle, coppi e tubi. 
Sono occupati in questa industria circa 1500 operal. 

Netevole è la fabbricazione di maioliche e cera- 
miche in Sassuolo, specialmente di mattonelle e qua- 
drelle per pavimenti ed ornamentazione. Di questi 
prodotti si fa rotevole smercio in altre provincie e 
da qualche anno si è avviata la esportazione nell’ A- 
merica del Sud. A Sassuolo e presso Modena si fab- 
bricano anche terraglie e stoviglie di uso comune. 

Continua stazionaria, ma sempre importante, in 
Carpi, la fabbrica di cremor di tartaro e di acido 
tartarico. Fornita di caldaie e motori a vapore, di 
tutti gli apparecchi necessari, come torrefatori, fil- 
tri, molini, segregatori, vasi ai cristallizzazione е 
vaporatori, produce annualmente, col lavoro di 20 
uperal, circa 1000 quintali di cremor di tartaro с 
300 di acido tartarico. I prodotti si smerciano nel 
Regno ed in parte si esportano all’estero, in Au- 
stria, Ungheria, Germania, Oriente, America ed 
Australia. Le materie prime sottoposte alla lavora- 
zione sono : ‘tartaro, feccie ed in generale tutti | 
residui della vinificazione. | 

Esistono da parecchio tempo e lavorano sempre 
duc impcrtanti filande di seta, una nel comune di 
Modena e l'altra in quelle di Spilamberto. La prima 
è fornita di 28 bacinelle ed occupa 60 operai, la se- 
conda conta 108 bacinelle attive, ed occupa 190 
operai. 

Esistono importanti seghcrie da legname con mo- 
tori idraulici ed a vapore per la lavorazione dei tron- 
chi d'albero, che vengono ridotti in assame с ta- 
vole e la produzione è in aumento. Sono parecchie, 
cd al-unc importanti, le fabbriche di mobil: с oggetti 
di legno. Nella statistica industriale del 1895 erano 
segnati 36 opifici da falegname per la costruzione 
di mobili, pavimenti ed altri arredi di uso comune e 
per lavori al tornio con legno di noce, larice, abete, 
pioppo, ecc. E' una industria rimasta stazionaria, 
anche per la difficoltà di trovare la mano d'opera. 


La fabbricazione delle spazzole si è in questi ulti- _ 


m: tempi abbastanza sviluppata, e buona parte del- 
la produzione viene esportata. Ve ne sono 4 fabbri- 
che in Modena ed uga di esse produce forme per 
calzature, servendosi della stessa forza motricé с 
degli stessi operai addetti alla fabbricazione delle 
spazzole. Vi sono occupati 100 operai. 

La fabbricazione di carrozze e d'altri veicoli ha 
preso un notevole sviluppo, perfezionandesi. La 
principale fabbrica è in Modena, fornita d? macchi- 
ne a vapore e di seghe a nastro: produce carrozze 
e veicoli di lusso assai pregiati. Vi sono in Modena 
altre tre fabbriche di carrozze, carri ed altri veicoli. 
Anche nci comuni di Ravarino, di Carpi e di Mi- 


randola esistono piccole fabbriche per la costruzio- 
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Lampade a filamento metlico 


Brevettate in tutti i paesi 
fabbricate dall'Ufficio Commerciale delle FABBRICHE DI LAMPADE ELETTRICHE 


EDISON-CRUTO 


negli Stabilimenti di 


ALPIGNANO di proprietà della Soc. DORA di Genova 
MILANO г 00. С. CLERICI e Г. 


Si può usare tanto per corrente continua che alternata 
әзо 0001-008 *jeing - ejepueo ¿ed pem | ошпѕлод 
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FUNZIONA ANCHE INCLINATA - SOPPORTA VARIAZIONI DI TENSIONE 
Non unnerisce - Dà lace bianchissima 


LA PIU DIFFUSA IN TUTTO IL MONDO 


di fabbrica irn: 


Italia: Soc. Italiana Lampade Elettriche Z - Via Broggi, 6. Milano. 

Francia: Società Lacarrière - 16, Rue de l’Entrepot. Parigi. 

Inghilterra: La Z Electric Lamp Syndicate - Londra. 

Germania: Hollefreund & C., Berlino — Bergmann & C., Berlino. 

Spaana: Società Spagnola Lampada Z - Barcellona. 

Svizzera: La Società Rigi - Goldau. 

Russia: Warshaner Gluhlampen Fabrik - Varsavia. 

Belgio: Compagnia delle Lampade Zircone - Wolfrau à Bruxelles. 
ecc. ecc. 
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DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 - 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Lueo) 


4 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE : 


ап. 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON é quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad (ggi ha uto la maggiore applicazione 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


8 etture Numero e potenza А 
Кт BRUT dei шо | Tensione кепе 
Nlederschoeneweide-Spindlersfeld (presso Berlino) - Ferrovie 
dello Stato Prussiano. . . . . +. +... . .. . 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Vot | 25 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft . .| 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . . . . . . . . . +... 7.— 2 2 da 100 HP 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) - Ferrovie dello 
Stato Prussiano. . . . . +. . . . . . «4... 28.5 | 54 3 da 115 HP. 6000 » 25 » 
Victoria-London Bridge - London-Brighton and South Coast | 
Hy. CO. жж жуз ж ee Xe жэ жой 3 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione ed “м, 


esercizio di Ferrovie darie suovo italiane . . . . . 34.5 10 2 da 65 HP | 6000 » 25 
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nee riparazione di veicoli, carri e carretti. In com- 
plesso sono occupati in questa industria 80 operai. 
Lavorano attualmente 5 cartiere, poste rispettiva- 
men nei comuni di Formigine, Vignola, Sassuolo, 
Savignano.sul Panaro e San Cesario sul Panaro. 
La più importante di queste è quella in San Cesario 
sul Panaro, fornita di caldaie a vapore per la lisci- 
datura degli stracci e della paglia, di motori e di 
una turbina e di macchine per la fabbrica della carta 
da pacchi. Queste cartiere producgno esclusivamen- 
te carta da imballe:zgio c solo quella in San Cesario 
produce anche carta da scrivere e сага е gartoni 
di amianto. Occupano complessivamente 80 operai. 


Esposizione internazionale di elsttricità di Mar- 
siglia. 

La Camera di Commercio Italiana di Marsiglia 
al raccomandare alle Società costruttrici di appa- 
rechi elettrici ed ai signori fabbricanti elettricisti 
di partecipare alla esposizione internazionale di ap- 
Jicazioni di clettricità a: Marsiglia, (aprile-ottobre 
1908) in точо che l’Italia vi occupi, quel posto che 
le @®mpete, li informa che il tempo utile per la spe- 
dizione del materiaie è prorogato a tutto maggio 
prossimo, l'inaugurazione celle Sezioni internazio- 
nali esscndo stata fissata per domenica 7 giugno, 
e per detta epoca tutte le installazioni dovranno es- 
sere terminate. | 

La Camera di commercio italiana 5: tiene alla 
disposizione dei signori espositori per tuttc le in- 
lermazioni e pratiche di cui potranno abbisognare, 
oper indicar loro, ove sia del caso, agenti e rap- 
presentanti sulla piazza per la tutela dei loro inte- 
ressi e la custodia degli oggetti esposti, senza as- 
sumere peró responsabilità alcuna a tale riguardo. 

Tutte le domande di schiarimenti dovranno esser 
rivolte alla Camera a? commercio in Marsiglia, гис 
de la République n. 7. | 

Il Ministero delle Finanze ha autorizzato gli uf- 
li doganali del Regno a concedere la temporanea 
esportazione ai lavori e agli oggetti che saranno 
inviati all'E sposizione internazionale delle applica- 
zioni della elettricità in Marsiglia, stabilendo che le 
relative bollette siano valide sino a due mesi dopo 
li chiusura ufficiale della. Mostra. | 

Saranno altresì consentite le facilitazioni e le ri- 
duzioni sui prezzi di trasporto. per le merci che sa- 
ranno concesse dalle Ferrovie dello Stato e da altre 
Amministrazioni ferroviarie. 


La Commissione per la navigazio..e interna. 


Sotto la presidenza del ministro dei Lavori Pub- 
bici, si € adunata la Commissione plenaria della 
navigazione interna. L'on. Romanin-Jacur ed il ge- 
nerale Bigotti fecero la relazione dei lavori compiu- 
v dal comitato tecnico ed economico, rimettendo a' 
Ministro tutti i documenti. L'on. Bertolini rilevò la 
importanza dell'opera eseguita dalla Commissione c 
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14 Maggio 1908 a RIVISTA TECNICA. XVII 
dichiaró che del prezioso materiale dalla medesima 
‘accolto si servirà per preparare i provvedimenti le- 
gislativi attinenti alla navigazione interna. Quindi 


dichiarò sciolta la Commissione. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 
Le società metallurgiche. 


L'industria metallurgica in Italia ha assunto in 
questi ultimi anni uno sviluppo veramente prodi- 
gioso, che va di pari passo con quello ancora più 
notevole aelle industrie meccaniche. Per le 13 prin- 
cipali società metallurgiche, delle quali тт si occu- 
pano dell’industria del ferro e 2 di queila dcl ra- 
me, e cioè la Ramifera e la Metallurgica, il capi- 
tale azionario e di obbligazioni di ques:2 Società 
ammonta complessivamente a 158,610,000 lire ed 
¿ distribuito nel seguente modo: 


SOCIETA’ ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 


BIASCA (Svizzera) 


Specialifà esclusiva: 


Capitale Capitale 

Società azionario cbblitazion 
Ferriere . 24,000,000 — 
Temi: v a 5 a 4 15,119,000 16,000,000 
Savona . . 18,000,000 5,424,000 
Piombino . = . < 13,187,500 10,000,090 
Volt. . э . 8,000,000 367,500 
Ferriere Lombarde . 7,500,000 — 
Gregorini ... . 6,000,000 — 
Magona .:. . . 4,500,000 — 
Ferriere Piemontesi. 3,750,000 565,000 ) 
Franchi Griffin 2,200,000 — bos 
Fonderia Milanese . 2,000,000 — ye 
Ramifera 14,000,000 — NA 
Metallurgica . 5,000,000 — = 

126,256,000 32,354,500 à 


Nel 1911 le socictà di questo gruppo ammonta- 
vano a nove con un capitale azionario di L. 58,100 
mila e un capitale obbligazioni di appena 636 mi- 
ia lire. 

Gli utili complessivi delle 13 società esaminate 

no stati per l'anno 1906 di 13,473,500 lire. 
' Gli utili delle nove società esistenti nel 1901 am- 
montavano a lire 11,408,000, mentre nel 1901 gli 
utili di queste stesse società erano ammontati a li- 
re 3,609,000. 

I dividendi distribuiti da queste società e il loro 
prezzo meaio nel 1901 e nel 1907 risultano come 
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segue : 
Società Dividendi Prezzo medio 
| 1901 1907 1901 1907 per usi diversi 
Ferriere . . . — 20 120 283. 
PREME у d x Б * 5$ 1395 1440 -———— ET 
Savona. . . . — 24 ' 255 374 
Piombino . . . — — — 268 А . А 
МОЕ d- uus 17 25 264 410 Marcia silenziosa 
Magona . 7,50 15 — 384 , > 
Ferr. Piemontesi. — 20 85. 347 Massimo rendimento 
Fond. Milanese. — 20 — — 
Metallurgica . . — 5 143 1бо 
Come si уеде ¡ prezzi raggiunti nel 1907 sono, in , 
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r ? ^ : I nostri isolatori furono installati nei se" 
La prima fabbrica del mondo che ha già guenti impianti: ` 


: : - - 2 impianto del Toce 5000 isolator! N. 351, il 
funzionanti oltre 25 impianti primo in ltallaa .. . 5 . 50.000 Volt 


è di 50 000 | Stanislaus Electric Power C.? - California 100.000 » 
8 tensione e а Edison Electric C.? - Los. Angeles i . 75.000 


| Grand Rapids Muskegon Water Power C.?. 72.000 
725.000, 100.000 Volt Illinois Steel C.” - Chicago Р . . 60.000 
Washington Water Power C.° - Spokane . 60.000 
Tokio Electric Light C.” - Tokio CUsprono 60.000 
General Electric C.° - Schenectady . 60.0. 0 
Shawinigan Water Power С.о - Montreal . 60.000 
British Columbia - Canadian Rockies . 60.000 
West Kootenay Light e Power С.о , Ros- 
sland В. С. 60.000 
North Georgia Electric С. - Cainesville Ga. 60 000 
Northen Calif. Power C.? Tur Au: . 60.000 
American River Electrio C. ? - Sacramento 60.000 
Cal. Gas e Electric Corporation - S. Fran- 
cisco . 60.000 
Nevada Power Mininge MillingC. s. - Tonepah 60.000 
Bay Counties Power C. - S. Francisco Calif. 60.000 
Guanajato Power and Electric C.^  . . 60000 
Tacoma Ву’ e Power C.? - Tacoma . . 60,000 
F. S. Pearson e Son C.? - Guadalayara . 60.000 : 
Kern River Power C.° - Los Angeles . 60.000 
Walley Power С. - Maryville i i 60.000 
Columbia Improvement C.? - Tacoma Wash 60.000 
» » » - Taylors Falls 60.000 - 
» - Minneapolis. 50.000 
Chicago Braido Canal Dent. . ; . 50.000 
Southern California Power C.? . 50.000 


GUIDO TOLUSSO 1225. 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 
GIUNTO A BULLONI . ANCORE = 


= ELICOIDALI 
per TIRANTI А 


GRANDE ECONOMIA 


Vengono  infissc 
nel suolo mediante 
` rotazione e quando 
sono ad una pro- 
fondità variante fra 
I e 2 metri occorro- 
no sforzi di parecchie 
tonellate rer strap- 
parle. 
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SENZA .SALDATURA 
рэг unire i fili di rame, alluminio, ferro : 


GIUNTI MECCANICI 


per corde aeree e cavi sotteranei 


———-—-———— 


PALI ELASTICI = ACCIAIO 
Modello a TREPIEDE 


per Trolley, Lam- 
pade ad arco e tra- 
<— sporto di forza. 


Б brevettati 


Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teriale ed attrezzi: filo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapidità di 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle с 
saldature, e conseguente ossidazione. E 


SN Eg del palo e della fon- 
ЖЕ dazione. 


- — E ө v» 


Materiale isolante per Tubi й Gros Vetroso Americano @ 
per Condutture Sotterranee 


ТИШН Elettriche di Cavi ad alta tensione e telefonici 
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proporzione al dividendo, senza paragone inferioti 


ai prezzi del 1901. 

Un'altra statistica interessante è quella dei valo- {i 
ri di proprietà posseduti da queste società : le trop- { | | 
po larghe partecipazioni їп altre industrie costitui- | 


scono infatti 11 lato aebole della situazione а: que- T 
ste aziende. | | gia ENRICO MISSAGLIA 
Le seguenti sono le principali interessenze : = 
Ferriere . L. 10,124,000 
Terni . . >» 17,509,000 


Savona . » {ою = © GRANDI MAGAZZENI 


Ramifera . » 824,008 
Le riserve sono in generale abbastanza rilevanti 


c così pure gli ammortamenti. Cristalleria 
Miniere lignifere riunite, Firenze - (Capit. L. 3 sas " 
milioni versato). | Luce elettrica 


Nell'assemblea generale ordinaria di” quest'ano- 
nina, recentemente tenuta gli azionisti approva- | 
rono le" risultanze dello scorso esercizio chiusosi con б 
un utile netto di lire 297,553.45 e permettente quin- GRANDE ASSORTIMENT 
di un dividendo di L. 8 per ciascuna azione da no- IN 
minali di L. 100, 


La relazione del Consiglio d'amministrazione in- | LAMPEDARI а BRA CCI 


forma anzitutto che nel corso del 1907 è avvenuta 
la fusione colle due Società di Caviglie c Nazionale = VE ILL EUSE —— 
per imprese minerarie, e ciò per attribuzione di cre- 
dito essendo antecedentemente quasi tutte le azioni 
delle due Società suddette divenute proprietà so- 
ciale. Da tale riunione il Consiglio si riprometteva, 
ed ebbe realmente sensibili economie d'esercizio. 
SI sta pure rilevando le attività di Figline, 

E scinpre allo scopo di estendere e consolidare 
il predominio sociale ‘nel commercio della lignite, 
i! Consiglio ha creduto opportuno di prendere in- 
teressenza in un Sindacato per lo sfruttamento delle 
numerose ed importanti miniere lignifere dell'Um- 
bria, assicurandosi in quéllo la maggioranza e quin- 
di la Direzione tecnica e finanziaria per armoniz- 
zarlc in qualunque evento con gli interessi della 
Società. Molti son già gli studi fatti c le concessioni 
assicurate, delle quali alcune, già mature c perfet- 
te, potranno tra breve essere messe in valore. 

La relazione del Consiglio informa poi che molte 
circostanze hanno impedito ai realizzare un utile 
maggiore. 

Cita al proposito il disservizio ferroviario dell'an- 
no decorso che non consenti regolarità di spedi- 
zioni, lo sciopero delle acciaierie di Terni che im- 


pedi, in momenti propizi di seguire a quello sta- GRANDE DEPOSITO 


bilimento le pattuite consegne, la sistemazione del- 


le ferrovie aeree, ecc. LAMPADINE INCANDESCENTI 


Oggi però il servizio ferroviario è sufficiente e 


‘i 


$ A 
le ferrovie aeree funzionano regolarmente, sicchè del Sindacato Europeo 
l'azienda può airsi entrata in un normale e proficuo de RIESI 
csercizio. 


La relazione informa ancora che i prezzi di ven- ў MILANO x Telet. 24-80 


AAA IERI SS 
Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni, Per schiarimenti Ant. 
Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 


Studio e Magazzeno: Via Pantano, 11. 
Deposito: Via Rugabella, 11. 


Lopovico HESS 


MILANO mM 
Telegrammi: CONDUIT -MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
ә 


© —— 
| Casa fondata nel 1895 


e Y Ao 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMARN-ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI 1. L. Z. 
^ 


TUBI ORIGINALI ‘6 BERGMANN , E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 

———— ——————0 METALLI o 
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Valvola css bipolare 


=== CON INTERRUTTORE 
= adoperabile fino a 500 Volt 
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Valvole * Bergmann ,, 
— e Cassette di ghisa = 


MORSETTI vi CONGIUNZIONE е pi DERIVAZIONE 
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Domandare listino N. 51 
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dita durante il 1907 furono più at di quelli 
dell'anno precedente e vanno ancora aumentando 
per l'esercizio in corso, nonostante i diminuiti prez- 
zi del carbone fossile, il che significa chiaramente 
come questo combustibile non risenta della oscil- 
lazione ael mercato generale, perché effettivamente 
è di uso speciale ed i consumatori che lo hanno a- 
dottato non trovano convenienza a sostituirlo. 

Ecco il bilancio al 31 dicembre scorso quale fu 
approvato dagli azionisti. 

Attività : Cassa : numerario in cassa lire 6510.94 ; 
concessioni miniere е sottosuoli lignitiferi un milio- 
пе 465,602. 50* beni immobili fabbricati e terreni lire 
271,023.96: impianti generali, ferrovie, fabbricati 
briquettes, macchinari, officine, ecc. 1,564,010.98; 
lignite in essere 480,248; primo impianto 1; mo- 
bilio 9334; depositi diversi 10,769.50; debitori di- 
versi lire 282,284.82; rimanenze attive « Ratizzi » 
1800. Totale delle attività L. 4,228,940.39. Depo- 
siti a cauzione 350,000; depositi a garanzia lire 
1500; Totale L. 4,584,440.39. / 

Passività: Capitale sociale N. 30,000 azioni da 
L. 100 ciascuna L. 3,000,000; fondo ai riserva or- 
dinario 8150.90; id. straordinario 10,000; azioni 
‘er dividendo 1906 L. 280; creditori diversi lire 
$87,956.04 ; aepositi diversi 25,000. Totale delle pas- 
sività L. 3,931,386.94. Depositanti a cauzione lire 
350,000; depos'tanti a garanzia 3500; utili da ripar- 
tirsi 29%,553.45. Totale І. 4,582,440.39. 


La produzione, il consumo е і prezzi del гате. 


Nel 1907, i corsi del metallo essendo risultati mol- 
to agitati, quelli dei valori del rame hanno ugual- 
mente subito ampie variazioni. Per la prima volta 
in quindici anni, la produzione mondiale del rame 


ebbe, nel 1907, una contrazione e abbastanza sen- ' 


sibile. Da 718,000 tonn. nel 1906 si cadde a 713.000, 
il che rappresenta una diminuzione nella produzio- 
ne di 5000 tonn., o del 0.7 % in confronto alla pro- 
duzione dell'anno precedente. Dal 1897 al 1906, 
la produzione universale del rame erasi accresciuta 
di tonn. 312,300, o del 74%. La contrazione con- 
statata nel 1907 é, dunque, un fatto nuovo. 

Sono gli Stati Uniti che contribuirono maggior- 
mente a questa diminuzione, poiché presso di essi, 
che sono e di molto i piü forti produttori di rame 
del mondo, la produzione diminul nel 1907 di 10,000 
tonn. Delle quattro regioni cuprifere degli Stati U- 
niti, é la piú attiva quella che piü reazionó. Nel Mon- 
tana, la produzione cadde da 136,300 tonn. nel 1906 
a 103,200 nel 1907, mentre nell'Arizona, diminuì 
soltanto di 1,300 tonnellate, cioè, da ‘119,460 a 
113,100. Al contrario nel Michigan passava da ton- 
nellate 101,600 a 160,200 e nell'Utah da 22,500 ton- 
nellate a 35,800. La diminuzione palesantesi nella 
produzione globale degli Stati Uniti non poté esse- 
re completamente compensata con la produzione del 
resto del mondo. 

А non considerare che il prezzo medio dell'anno 
a Londra, nel 1906 e nel 1907, si potrebbe conclu- 
dere che la situazione del mercato del rame non si 
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STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'E!ettricità 
Ex-membro deila Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 21 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trat.azione di affari in materta industriale Elet- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


E. BERTETTI & C. 


ACCOMANDITA PER AZIONI 


Capitale L. 300.000 - elevab elevablle а 1. 1.500.000 


Fabbrica di conduttori о 
o o o o elettrici isolati 


o o e prodotti affini o o 


ET Sede in MILANO 
Via Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 


FILI E CAVI aerei e sotterranei rivestiti di 

Gomma, Guttaperca e sotto 
Piombo - Рег sistemi a corrente continua, ul- 
ternata e trifase. 


CORDONI per telefoni e per segnalazioni. 


FILI per dinamo, motori, acoumulatori, alter- 
natori, lampade ad arco, bobbine d'ac- 
censione, ecc. 


Per Teleg.: ELETTROBER-MILANO 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
TELEFONI | 69-48 Amministrazione. 
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A Se a sati. 
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| DEPOSITO DI LAMPADE АР INCANDESCENZA , 
€ X3 A I8 DD ,, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 
Carboni elettrici - Acesesor! per impianti elettriel 
leolatori di poroeliana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole por dinamo, esc. 

AUGUSTO HA A. 0 
Via Pietro Verri, Y - MILANO » Via Pietro Verri, 2 


ES vulcanizzata americana 
A.PISABZI 


MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
A Telefono 34-15 


-- DEPOSITO negli tuse à 1/10 a 32 вл. 


Inc. MARIETTI a € 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO | 


\ 
“Tía S. Quintino, 19 "Telefono 217-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualitá 
Rappresentanti | generali per l'Italia della casa ARTIN 6 C. 


< Fabbricazione di MICANI TE d'o ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione dí lavori di Amianto indurito e di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


da Fabbricati col medesimo sistema 
e nel medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


| RAPPRESENTANTI E FILIALI 4 | 
Per Milano e Lombardía: Ing. LEVI CARLO, Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e (С, | 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO S8A- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- | 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria, la Nuova, 8. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa, 


Da A 4 


|. SOCIETÀ ITALIANA — 


DI ELETTRICITÀ - 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


TANI 


mum Alternatori = Motori == 
Trasiormatori - Convertitori 
Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 
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IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 
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== Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante line: Giasgow - омен» 


Procuratore Generale 


| per l'Italia Inc. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di' 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento | 
Economia di manutenzione 


| 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


nor 


Caldala Babcock & Wilcox con surrisceldatore. 


Esposizione Interna- GR AND PRI La piü grande —.. 
zionale Milano 1906 —— Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
ö Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


^  Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI pii di 6.000.000 mq. di superficie 


CALDAIE MARINE > > 1.300.000 » » 
IN ITALIA — © > › 140.000 > . » 
Economizzatori-Riscaldatori 


Apparecchi di alimentazione 


STUDI. DI PROGETTI COMPLETI 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOV 


sede 11 MILAN, Via. Pace N, 
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DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. > 


Per l'Italia Сет. ‘ае e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichfenberger e Orl - Torlno, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: ^ » » » - Venezia, 5. Moisè, 2065 
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Capitale Sociale L. 4.000.000 
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Impianti Elettrici Completi + =» 
Alternatori Dinamo + ж ж +> 
Trasformatori - Motori ж + ж + 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
trico ж ж * ж ж x * x 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 


magnetica + » х ж x * 


Gru e Argani a comando elettrico e 


a mano * + è * k + » 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 


. VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 


PALERMO - Luigi Langie o, Via 


Villarosa, 8-a 8-0 


GENOVA - A. M. PATTONO & C. 


Via Caffaro, 17. 


SOCIETÀ NAZIONALE 


FICINE -SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


| Ing. ЖТТ De- 


| E led abad duh Merlo н 
[ ғ, 5с FIIO | REGOLATORI = SERVOMOTORI 


DI PRECISIONE 
Bu d 
Trasmissioni 


perfezionate 


AC 
Ginnti a 


frizione 


Giunti elastici 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


| Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 
15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


1. еа 


—| € 1——————————————————-- 


funzionanti conforme 
brevetto 


a olii pesanti Vol. 27, N. 32915 
con perfezionamenti bre brevettati in Italia 


: = LE ү, È "AS ADATTI PER 1А UTILIZZAZIONE DI KOMERSIL 


da 20 a a eoo cavalli 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Società Anonima. [ШШ Elettriche 


già ATTILIO Pozzo & €. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato === 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 
FILIALI | GENOVA FIRENZE - TORINO 
—— — Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Altieri, 5 bis 
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Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLAT ORI IN PORCELLANA — — — —— — 
—-—PER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VET RERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


= 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misura  ; pr, PAUL MEYER A. G. - BERLINO 
Apparecchi per quadri ; ——_______— —— 
Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad arla compressa, N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA dei materiale brevettato contro le frodi 
SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
k MERCE SEMPRE PRONTA * 


SOCIÉTA ITALIANA 


ISIRY, CHAMON & С. 


A н MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
> 


i Contatori dí Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
“OK, “BT, ED “ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione cd intensità 
e 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 
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I Indicatori e . Registra tori 


Industriali_ e di Precisione 


—————XM — + i. ——— ———— 


Jstrumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 


PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


© Allgemeine Elektricitàts- Gesellschaft € 


BERLINO 


MICANITE 


[ШШШ di ogni tipo, in fogli flessibili e duri, in tutti gli spessori > 
Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 
Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


Le Centrali, le Ditte elettrotecuiche, gli Installatori e i Rivenditori vagliano rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


^ Via Manzoni, 31 | 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & C. 


TORINO 


Ж 


Fabbrica di fili isolati e cavi 


per impianti di 
r 
i Trasporti di energia 


Trazione 


Illuminazione — — 


Telegrafia 


Telefoni 


(CIO) Е ї 
FUNI METALLICHE 
| OD 
| —< Cataloghi e preventivi a richiesta 3>— 


@ 0 
0101! IPSP per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
Vereinigte Maschinonfahrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A.-G. 


I più economici motor] a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazioue dei motore 
Avviamento immediato - Funzionameoto faciie e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 
Telegrammi: MARIOTTICO Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio | > === RH EYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione === 


51 ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 


dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


) COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


ti f 
Tipo completamente chiuso, sopportl a sfere > SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA = 


Rappresentanti per l'Italia: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Wilme - Viu Carlo Alberto, 28 - Telefeno 61-53 


Motori elettrici ad elevatissimo ren-f 


TT —’ ЫЬ ла ЛЕЕНЕ Че ЕНЕНЕ 


Felten & Guilleaume-Cahmeyerwerke A.-G. 


FRANCOFORTE S/m 


Ji E i > І 
па А АС os 


Centrale elettrica della Società Italiana 
per la fabbricazione della seta artificiale Pavia (in costruzione). 


| Impianti completi per Illuminazione e trasporti di forza 
Rappres. Generale: SOCIETA' GENERALE LAHMEYER di ELETTRICITA' - Milano 


ть 


Campadine ad incandescenza  NOVITA 


a consumo ridotto 
con filamento metallizzato 


Consumo di energia 


Risparmio 
Watt 2 1/4 per candela | 


del 


ЗО 9. 
FP 


Durata d’accensione media 
БОО ere circa 


16, 25 e 32 candele 100-120 Volts 


7 
ШИШИ Vereinigter Giubkampea-Fobriker 


BERLIN W. в 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO + Via Lagrange, 29 | 

VENEZIA » San Moist, 2065 

=== Rappresentantí Esclusivi per l'Italia della Casa: smm 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 

Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 

per Correntl Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


IncVALABREGA ТОШ: &ORIA 


DEPOSITO «Дур! MATERIALI co ACCESSORI 
о PER IMPIANTI 
ELETTRICI 


4 ÍFTORINO - VIA LAGRANGE 29 
NI UB зан "ҮЙ УГА 


i, 


66 E CT Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per ШЕШ 6 cucina : 
а AIN yy • ө WAEDENSWEIL - (Svizzera) | 


i Eddie Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino e таео vene) 


Apparecchi per uso di famiglia, F erri da sti- 
rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, sca!dapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi elettrici por l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


DP Reostati — Moderatori di luce. 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- eg | 
delle, marmitte, casseruole, . bollitori, F = —* 
caffettiere, tejere, ecc. [6 


"WW OR 7 Medaglie d’ Ото xy 


Gli Appatecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«im GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. sto e 
© Сак 
LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRA' rie “Y 


Società Italiana Lampade ad arco ed Impianti‘ elettrici 


Accomandita semplice 


Ing. К. COLOMBO 21. 


UFFICIO: , 


e 
| Corso Umberto I, 255 | 
: si OFFICINA : | К О М А 
| | E | | x Vía delle Mure, 48 - P.ta Maggiore TTT 
| | A 
"C Unica Fabbrica Nazíonale di 


LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, сс 
хо ттш e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


DZ TT TIS 
ULTIMA NOVITÀ: 


” Lampada ad effetto “ Tipo г» | 


per corrente continua e alternata 
Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


BIO SO IIS? AL SMP SOLIS „ч? 


Preventivi e cataloghi a richiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici 
e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 


== per illuminazione e forza motrice == 


Prodotti approssimativi del Traffico 


MuR I 


e loro confronto coi prodotti accertati 
nell'esercizio precedente, depurati dalle Imposte erariali. 


(1) Esclusa la linea Cerignola Stazione-Città ed il tratto Conf franc. Modane. 


ADLER = EISEÑSCHITZ .. oae vote a 


Macchine ed utensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


| 


Kappresentanz: | 


| delle Primariel| 


Case * mericane 


Mandrini autocentranti 
Specialità in Macchine 


per Elettricisti per la fab- la fab fab- 


bricazione rapida delle 


FERROVIE  @ peLLo STATO 


ESERCIZIO 1807-1808 - 
30: Decade - dal 21 al 30 aprile 1908. 


RETE : STRETTO DI MESSINA. 
APPROSSIMATIVI DEFINITIVI APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 


| esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff. renze 
Chilom.inesercizio | 13344 (1) | 13287 (1) + 87 23 23 = 
Media 332268 132869 + 87 23 23 — : 
Viaggiatori . . 4.469.778 00 4.443.856] 45 25.211 55 8.519| 00 7.0481 28 1.470] 2 
Bagagli e cani. . 2657.809 | 00 254.070] 70 3.138 | 30 293| 00 211| 14 21 [26 
Merci G.V. PN. ne. 1.317.611] 00 1.091.065} 96 225.075) 04 4.281 00 3.708] 33 1.114,62 
Merci a P. 5.585,223 | 00 5.126.893] 48 158.334] 52 3.1901 00 4.315 8 + 1.474 17 
TOTALE 11.640.456| 00 11.225.8x51 59 | + pd 41 19.425; 00 15.343] 93 1+ 4.081 07 
PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1^ luglio 1907 al 30 aprile 1908. 
Viaggiatori . . . 136.681.444] 00| 123.510.188] 65 71.066.205 | 25 224.399 00 198.6251 15] E 25.702 
Bagagli e cani . . (G.7R8.0921 00 6.068.316] 31 p 119.775] 69 8. in| 00 1.163| 9t T 6110065 
Merci (1.V. P.V. ac, 39.019.113] 00 35.579.606 | 03 3.469.507 | 97 71.139, 00 39.631] 63 11.507 31 
Merci a Р.У. ? 178.814.129| 00 | 166 150.433] 91 [+ 12.653.991] 09 147.722] 00 123.899] 23 [+ 23.822] 51 
TOTALE 360.733.078] 00 | 336.313.544! 90 | 4- 24 419.538] 10 451.658] 00 389.9211 25 | + 1.746175 
| PRODOTTO PER CHILOMETRO. 
Della decade. . . 872, 31 N16, 79 [| 25 | 8141 57 667 d EH 
Riassuntivo . , 97.067 83 25.4011 33 [+ 1.666) | 19.6371 74 16.953 T н 2.6841 


у 


INCATRAMATI A CALDO, divisi in 
due pezzi, chiusi a CHIAVETTA strin- 
genti le FLANGE CONICHE, diame- 
tri interni di 40, 52, 65. 80, 100, / o 
120 mm. assolutamente stagni ven- LW — 

gono raccomandati dn (10-0075) 7 


per protezione eccellente. ed ed economica di cavi 
i, Nessun foro! Niente viti! Montaggio otfiduile anche a opera inesperti 


è “PH 15 > 


Questi ferri sono LAMINATI A CA CALDO ed hanno. gr 'ande resistenza meccanica con peso ridotto. 
La più economica protezione per ‘cavi | Brevettati in molti stati © Campioni dis gai е listini su richiesta 


L. Weil & Reinhardt, Mannheim | "rro: va oni w Albert Lange) 


——— A а — ———— 12) A sa iran С Ли ELLO nni i sli M et 


Punte vere Americane. 


DINAMO, MOTORI, ecc. 


T n^ 456. 4 : ai 


AN 
| 


йиш cl de Cuirs el Couris 


AO Жыз: ne: E e ыг da? Onore 


а є 
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3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


Stabilimento di Rifinizione 
PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


Pala” a ni 


T Marche accred tate; - 


Scellos 


, Scellos- Extraforte. 
Scellos-Rènvidèurs 


"" A 
a. 
im [| 
ZA 
m 


: m "m M ¡AE “(Hidrofoge) 
ү! ux | ОВР > 
ШАД || Il | LIRE 

b" GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 


a ' AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


"FRATELLI Bia e CH i*=- Sampierdarena 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


MILANO gum | ) Н. WEIDMANN - RAPPERSWIL онаа 


|Vla Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) Specialità fabbricazione di 


[Heg oa lumi Et -A f {Cartone compresso acido iso ес, 


ED AFFINI A: preparato specialmente per uso elettr co in fogli da 1/10 fino a 
| 26799, 15 mm, di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE |74 CARTONE *PRESSSPAN,, con mica internamente 
| Li SA CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato · 


Impianti telefonici a batteria centrar — SEEN RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, - 


Parafulmini sistema Frankliniano e Lodge Muram et | Cubi per trasformatori com e senza mica 
== шш elettriche ed accessori - Ventilatori — E BS” Propria fabbrlcastone sini e\ non rappresentanza ë] - 


ume “DICK, 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, ‘martelli. 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d’armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni gemere, macchine per seghe e lame relative. éé 
Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DICK vi 
AA FRIEDR. DICK - Esslingen a. №. “Tios” * 


Marca d: fabbrica : 
Rappresentato da SIMONIS e C. - Milano, Qia S. Eufemia, 23 ^ ^ ^ ^ 299 НР. 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Società Anonima per azioni — Capitale LI, 3.000.000 
Officina е Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
A | Via Maglio del Lotto . Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per bosse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 

— Interruttori antomatici di massima e minima tensione 

— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 

2 ана, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
mp 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70051). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


INSERITORI 


| semplici e doppi per batterie di eeeumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 


REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori | 
REOSTATI di avviamento = 


[М] 
Apparecchi per reti aeree banens: Savoio аны». Condensatori Elettrici Козге ете sopratensionio н 


SCARICATORI PER HASSE ED ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI GORRENTB 
Morsetti, Serrafili — Valvole‘ piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 тец, Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-17 Telegr. Elettrotecnica 


HARTMANN & BRAUN зк per ini 


ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo t | 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. А. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 | 


шщ й ir etici e mpi 


con accessori 


а scopi industriali e scientifici 


Misurator di corrente 


tepsiope e potenza 


e APPARECCHI A CONTATTO ED A SEGNALAZIONE Ф 


FREQUENZIOMETRI 


secondo Hartmann Kempf WK 


4:3 
8 05 a FREQUENZIOMETRO DOPTIO. . == FASOMETRI ==> | 


e m $ e | 
Li 


| ERNST PABST Bedevuc -Coepenich- .  [ampada ad arco a globo chiuso 


BERLINO la piú conveniente per 


Suonerie elettriche - Accessori - Quadri qualsiasi applicazione J а n d us 


Corrente continua - Corrente alternata 


E lle a Secco In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
[A 


2 а 5 lamp su 200 a 590 volt. 
" аға s в e a liquido Lunga ааа del carbonl (fino а 200 ore) 
' Rendimento luminoso costante | | 
Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale ee UA este ат Garnon 
APPARATI SPECIALI A АБР? A O A 


per impianti ad alta tensione e per luoghi umidi Compagnie des Lampes d arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO. 


Rappresentante per l’Italia S 127 I 


ALBERTO VIGLIANO ~= MILANO 


ШИШ ЇЇ Strassenbohmbedar 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 


BERLINO Alberto Vigliano - Milano 
„2 A NN — €orso Buenos Ayres, 66 
1 li di tr i f i 
Mate ri ale per linee egi ши e е ferrovie 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


S Mon ba luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - manutenzione sempli- 
Vantaggi: ficata - Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
a geno che del solito sale ammoniaco 


Rappresentante per l’Italia S 128 


| ALBERTO VIGLIANO MILANO 


GEBRUDER ADT A. B. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 
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jou үр зоду d NH 
“LAV ». ILNVIOSI 19011, 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 
sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


"TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


| == Accessori completi | per Installazione di Tubi n 
per l'Italia Settentrionale e Centrale per l'Italia Meridionale 


A RED ITZ euccessore 
a Ing. A. C PIVA RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 
MILANO - Piazza Castello, 9. MILANO — —————————- NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA| 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfierj, 26 — OFFICINA: Corso В. Parco, 19 


Arieti Idraulici b Pozzi Artestani = 


Pompa Dora 


= Condotte d’Acqua 


Gruppi di — Elettro Centrifughi | 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con ilico fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibite. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni perteolo Ф inquinamento- del aequa-per-eHette-del- lubrificanti. 


— =@ егт | 
| "mp -—— nerd "== URS M A 


SOCIETA SVIZZERA - 
DELLE MACCHIN k түнү 
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Il COSTRUZIONE 
|| ACCURATA 


іде 21 
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UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA 
MiLANO - FORO BONAPARTE, 76 - Mirano] 


14 Maggio 1908 


poiché questo prezzo 
medio annuale riesce a 87 st. 1 sc. 8 d. nel 1907 con- 
tro 87 st. 8 sc. 6 d. nel 1906. Tale quasi concor- 
danza non si spiega che col rialzo enorme durante 1. 
primi mesi dell'anno. Si era a 106.17 in sennaio е 
si toccò 107.10.9 in febbraio per cadere a (,7.4,3 ir 
giugno, a 68.5. 10 in settembre e 60.0.2 in dicembre 
Nel 1906 per questi stessi mesi i prezzi medi furono 
rispettivamente: gennaio 79.2.3; febbraio 78.7; 
giugno 84.3.1; settembre 87. 19.4 ; dicembre 105.7.8. 

Si vede come la reazione nei prezzi sia stata pro- 
fonda durante l'anno 1907 є come i prezzi di fine 
siano molto al disotto di quelli di principjo d'anno. 
Mtualmente siamo a prezzi anche al disotto della 


& sensibilmenté modificata, 


RIVISTA TECNICA. 


media di dicembre scorso, cioé, intorno a so st. А. 


questo corso, vi, SONO miniere che non possono più 
produrre con utile; sembra, dunque, che la produ- 
zione dovrebbe restringersi nel 1908 ancora più che 
nel 1907, senza di che, il consumo essendo meno 
largo che nel grande periodo di attività industriale 
che già si attraversava, si accumulerebbero stocks 
di prodotto con conseguente nuova contrazione dei 
prezzi. 

Nel 1907, il consumo si ridusse più della produ- 
zione, mentre nci tre anni pr ccedenti aveva superato 
la produzione talora anche sensibilmente. Durante 
i dieci anni 1897-906 il consumo del rame nel mondo 
поп fu che tre volie inferiore alla produzione. Sem- 
hra siasi entrati jn un periodo contrario, ma il giuo- 
co della domanda e dell'offerta e la mancanza di u- 
Eli per talune miniere quando i prezzi scendono a 
un certo limite, faranno cessare tale situazione. 

Il consumo del rame greggio che aveva molto au- 
mentato nel 1906, progredi ancora in taluni paesi 
d'Europa, ma in minori proporzioni che nel 1906 
e il paese che è, ora, il più grande consumatore di 
rame, d'Europa, la Germania, vide i suoi bisogni 
diminuire leggermente : il consumo tedesco che rag- 
giungeva 128,000 tonn. di 1000 kg. nel 1905, € 
151,100 tonn. nel 1906, cadde a 149,800 tonn. lo 
scorso anno. Il consumo russo che, per ragioni par- 
ticolari, era caduto da 27,600 tonn. nel 1905 a tonn. 
23.500 nel 1906, reazionó ancora a 18,000 tonn. nel 
1907. Durante questi.tre anni, il consumo dell'In- 
ghilterra passò da 103,300 a 107,600 tonn. e proba- 
bilmente 108,200 tonn. ; quello della Francia da ton- 
nellate 57,800 a 64,100 е 65,000 tonn. ; quello del 
Belgio da 8,600 a 9,000 c 9,500 tonn. In totale il 
consumo di rame greggio dell'Europa fu di tonn. 


497,300, contro 404,800 nel 1906. In dieci anni il 


consumo “europeo di rame si accrebbe di: 100,000 
tonn. La cifra del 1907 è la più forte di questo pe- 
riodo; rel 1898 non era che a 306,000 tonn. 

Se l'anno 1907 si è ancora tradotto, per l'insie- 
me dell' Europa, con un lieve aumento del consumo, 
non altrettanto fu in America. In questo vasto Con- 
tinente non vi é che il consumo degli Stati Uniti che 
conta; ora, dopo essersi prodigiosamente' sviluppa- 
to, dopo di essere passato da 120.500 tonn.: nel 1898 
a 236.100 nel 1903, indebolendo a 211,400 nel 1904 
per risalire a 277,900 e 298,600 tonn. nel 1905 e 906, 


й 
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: Brittsh Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Inglese 


МІ СА Rappresentante lante per Pñalis: 


Corrispondenza 14 Francese” Gius. Riccardi - corso Vitt. Em. И, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London | Wandsworth (London) S. W. 
ed li commercio del lubrificanti 


ШШ Cs 


2° Ollo per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore 
Ollo speciale per motori a gas 
Ollo e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore cas 


> 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


Società Eleftrodinamica 


Ena G.ALIOTH 


Sede Centrale le MILANO 
Ufficio Tecnico e Amministrativo Via Principe 00391. 20 


e Negozio di vendita 


UFFICIO SUCCURSALE - fia Victor Hugo, 4 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - Via Bnenav. Cavalieri, 0 


Utticio di GALLARATB - Piazza Garibaldi. 
»  » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» э GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
» ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via S. 
Maria in Via, 40. 
»  » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
» >» VENEZIA - s. Marco, Ponte dei Dai, 848. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 


Impianti è Materiali Rlettrici | 
di qualunque entità e natura 


Ulumisazione e trasmissione d'energia - Alternatori - DI- 
same - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
| ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofas! a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, Y - MILANO : 


Fabbrica Soil 


per la 


Lavorazione del Legno 


per qualunque. qualunque applicazione 
elettrica 
e per ошеа americane 


Società per l'industria 


S hippanna Generale 


8 28 


Land und ГТ" n р. 


COLN-NIPPES e 
Rappr. Tito Scaramuzzino ara hanis іле, 17 


Telofono 75-92 


Gran Premio е e 
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a Strumenti da laboratorio = * 
y. Compensatori sist. Dr. Franke « 
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^^ Ponti di Wheatstone = = = 
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ELETTRICI 
INDUSTRIALI] 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono cas MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


Successore di EMILIO KAUFFMANN 
MILANO „ Via Palermo, 11 A. 


Jules Israel « Ç. 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti gli 


Accessori per installazioni elettriche 


Merce pronta - Catalogo illustrato a richiesta 
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è caduto а 232,600 tonn. nel 1907. E” evidente che 
il basso prezzo del rame é proprio ad attivarne l'im- 
piego e a impedire che si vada alla ricerca di metalli 
validi a sostituirlo. Dopo un periodo accentuato di 
reazione nei corsi, si riguadagna di nuovo terreno 
se, tuttavia, l'industria non si trovi in marasma. 
Riassumendo, l'anno 1907 fu pel rame un anno 
di reazione, sia per la produzione, sia pel consumo, 
‘ ove si consideri l'insieme del mondo; ma, mentre il 
consumo infiacchiva in seguito alla crisi americana 
calla crisi tedesca, e all'attuale languore industriale 
della Russia da 722,500 tonn. a 674,500, cioé, di 
50,000 tonn. circa in cifre tonde, la produzione non 
presentava che una diminuzione di 5,000 tonn., cs- 
sendo caduta da 718.000 tonn. a 713,000 
Soc. it. per la fabbricaz. di prodotti azotati e di 
altre sostanze per l'agricoltura, Roma - (Capit. 
L. 11 milloni versato). 


Presenti 33 azionisti, rappresentanti azioni 25,876, 
delle 44,000, da L. 250 costituenti il capitale ydi lire 
11,000,000, si è tenuta l’assemblea ordinaria di que- 
st'anonima, la quale ha approvato ii bilancio al 31 
dicembre 1907 chiuso con un utile netto di 411,166 
lire, dal quale dedotte L. 35.267, residuo utili del- 
l'esercizio 1906, e L. 18,794 per il fondo di riserva 
statutario, rimangono L. 392,371 che su proposta 
del Consiglio, in vista delle condizioni presenti del 
mercato, vanno portate a conto nuovo. L'assem- 
blea ha approvato le proposte del Consiglio, e ha e- 
letti ad amministratori і signori: Scialoja comm. 
Enrico, Mazzotti dott. Lodovico e Morani cav. Fau- 
sto; a sindaci effettivi i signori Giacomo Bevilacqua, 
Adolfo Doria e marchese Ottorino Pallavicino; e a 
supplenti i signori: Egidio De Magri e Ricci Giu- 
seppe. ` 
Società generale per la cianamide, Roma - (Cap. 

L. 3,500,000 versato). | 

Si tenne l'assemblea ordinaria di questa anonima, 
alla quale erano rappresentate 12,155 azioni delle 
14.000 da L. 250 costituenti il capitale di 3,500,000 
lire. Si approvó il bilancio al 31 dicembre, chiuso 
con un utile netto di lire 504,544, del quale 25,227 
lire spettano alla riserva, L. 38,345 al Consiglio 
d'amministrazione, L. 250,000 agli azionisti in ra- 
gione di L. 25 per azione, e lire 90,971 a conto 
nuovo. L'assemblea deliberó di portare da sette a 
nove il numero dc^ consiglieri, nominando ad am- 
ministratori i signori: Corradini ing. Alfredo e Da- 
vis Edinondo; a sindaci effettivi i signori: Carra 
comm. Luigi Carlo, Giampietro on. Emilio, Otto- 
lenghi avv. Israele; e a supplenti i signori: Comelli 
Alessandro fu Filippo e Ferrara cav. avv. Alfredo. 


Società gas ed elettricità di Erba Incino - (Cap. 

L. 500,000 versato). 

Si è tenuta l’assemblea generale ordinaria degli 
azionisti di questa anonima. Il Consiglio d’ammini- 
strazione nella sua relazione sull'eserciZio 1907, fa 
constatare il progressivo miglioramento della azien- 
da dovuto essenzialmente allo sviluppo della distri- 
buzione elettrica. 
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Tag. Santarelli, Via Giotto 20, Firenze 


| STR HARE è C | 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione е, , miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, n pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a бир a, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifnghi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


E dppresentanti per 1° Italia 


Ing. В. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


ШЇЇ ШШ 2:22 


—————À————— 


Apparecchio di sicurezza contro l'alta tensione 


INTERRUTTORI per aita e bassa tensione. 

AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. 

COMMUTATORI - VALVOLE - RBOSTATI - PARAFUL 
MINI per linee ad alta tensione. 

QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE. 


Schiarimenti, Cataloghi e Preventivi gratis 
Rappresentante generale per l’Italia: | 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - LoNDRA 
STRUMEN DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Per l'italia Superiore 
Ing.M.T. Gentile, Milano 


Agente Generale per l'italia: 


` 


SOCIETÀ GENERALE DEI CONDENSATORI ELETTRICI f 
già J. de MODZELEWSKI & C. - ERIBURGO (Svizzera) 


—— A A A AAA —————— 


A 


Condensatori Elettrici ad Alta Tonsio 


Protezioni delle reti contro le scarid | 
atmosferiche e contro le sovratensioni j E 
Eliminazione dello spostamento di fase 
su qualsiasi copduftura e coyseguenteW 
riduziope della caduta di tepsione sulle% 
lipee — Avviamento sotiocarico dei mol 
tori trifasi su correpte monofase – Pro- È 
duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat 
teria per produzione d' effluvi - Ozo- 
zopizzatori. 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie | 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


Ing. L. MAGRINI ё C. - BERGAMO - Int. $ SACERDOTE - MILANO, Vie defert, Ж 


La MM lampada "OSRAM. 


Un Watt per candela 70 o, di economia 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade да 100 canóele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for 
nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


| Rappresentante generale per J?!italla:z 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


4 
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ll riparto gas segnò pure incremento, ma il costo 
di produzione del gas stesso, a causa del continuo 
rincaro dei carboni fu del 23 1/2 % superiore a quel- 
о del precedente esercizio, per modo che questo ri- 
parto dell'azienda non lascerebbe alcun utile distri- 
buibile. 

Quanto all'esercizio clettrico la relazione informa 
he i nuovi centri collegati colle lince di Valbrona 
sono: Visino, Usigo, Maisano, Candalino. I Co- 
muni ormai rilegati alle reti sociali sommano a 37 
con 45 mila abitanti. | 

Il bilancio approvato dagli azionisti si chiuse con 
un utile di L. 28,812.55 del quale venne fatto il se- 
vuente riparto : Alle riserve 5 % L. 1,392.90; a di- 
sposizone per gratificazioni 1,323.26; al Consiglio 
о % 2,646.52; alle 2 mila azioni (L. 11,25 per a- 
zione) L. 22,500; a nuovo 949.67. 

Tramvie elettriche della Spezia, Milano. 

Nell'assemblea degli azionisti, venne approvato 
1 bilancio 1607 portante un utile di lire 170,000 
delle quali lire 125,000 agli azionisti, cioé tire 5 per 
cz one da lire 200. : 
Società per la fabbricazione organi di trasmis- 

sione, Napoli. ' | 

Con questa denominazione, si è testé costituita 
una Società anonima con sedc in Napoli, avente per 
oggetto il commercio in genere dci cuoi, la fabbri- 
cazione e vendita ai organi di trasmissione dell'e- 
пе а meccanica, secondo i brevetti ottenuti dai 
fratel'i E. G. Magaldi. Il capitale sociale azionario 
| fissato in L. 100,000 è costituito da n. 1000 azioni 
ба L. roo ognuna. 
Una miniera di carbon fossile in Lunigiana. 


Nella bassa Lunigiana e precisamente nel terri- 
torio spezzino, a Sarzanello, si sono trovati abbon- 
danti filoni di carbon fossile eccellente, migliore di 
quello Newcastle e della Scozia per calorie e quan- 
Шабхо di cenere. Giacimenti dello stesso carbone 
sono stati scoperti a Piampaganello, Caniparola e 
Castelnuovo Magra, sempre nello stesso territorio. 

Per coltivare tali miniere si è costituita la «Car- 
бега Lunense» la quale fa lavorare attivamente 
alle gallerie di tracciamento per incominciare fra 
un mese la regolare estrazione del carbone, che sa- 
ra presto portata ad oltre 150 tonnellate al giorno. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


Lines telefoniche tra l'Italia e v'Austria. 1 

Fra Г amministrazione dei telefoni aello Stato 
iuliano € quella dei telefoni austriaci é stata stipu- 
lata una convenzione per cui si dovrà presto met- 
ter mano all'impianto delle linee telefoniche Roma- 
Vienna, Venezia-Trieste e Udine-Cormons. 

Il riscatto d'una stazione radiotelegrafica. 

La relazione che precede il disegno di legge pre- 
sentato alla Camera dal Ministro delle poste e tele- 
grafi per И riscatto della stazione radio-telegrafica 
di San Cataldo (Bari), che venne da^ Guglielmo 
Marconi concessa sia per. l'impianto che per l'eser- 
cizio al Governo italiano a titolo di esperimento 
per corrispondere colla stazione analoga. di Anti- 
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- SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS & С, 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


Istrumenti 


а. 2-77 


sistema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 
alta e bassa tensione 


Tito Scaramuzzino 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 


e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica - 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori -- Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


per luce elettrica — Cavi elettrici. 


‘Elekt, Glúhlampentabrik Fabbrica di lampade 

MO LS M elettriche ‘incandescenti 
AARAU (Svizzera) 

Rappr. per l'Alta Italia: 


POZZI ROBERT & С. 


MILANO 


PREMIATA FABBRICA © 
DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


DEM Grande MEDAGLIA D'ORO 
A Ne A — Esposizione di Milano 1906 = 


Edoardo Weil 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono intercom. 2-85 
a JR 


APPARECCHI. TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE | i 
5@ ed articoli affini UM A О 


Rappresentante gen. per l'Italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON ЕНЕ 2: B. 
gia J. BERLINER Q 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


q Gran Premio 91те intera | 
| «zoro Milano 1906 


Milano 1906 
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Cate oa 54e. 
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“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS 4 Co. - Liestal 55 


Marmitta 


aso domestico, pep (ase di 
salute, Ipfermev/e, Fabbri. 
che, Forni, ecc., ecc. 


A pparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


~ 


Ferro da stirare 


_Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


Marca di fabbrica 


Unico saldante 


che oltre il mezzo di 
finidificazione contiene 
enche il metallo 
stesso per saldare. 
Unico saldante pra- 
ticamente privo di 
acidi. 


Possiede 
stra orili- 
nario potere 

di anlesione. 
Salda quuisi 
tutti i metalli. 


Si applica con 
specialevantaggio 
quando oceorre di 


Non è necessario 


ет. I cantieri sono situati ad un'altitu- c di pulire о di im- чалар 
To dine di circa 1000 m. con grande Gal-| —_ тете brunire in prece. E 
сз leria par la lavorazione de iog gno, mu- RL n; deus metalli buona 
niti macchinario modernissimo da saldare. veni 
da o (inatpien iti: 400 HP) per la produzione ES m : conducibilita, 
es € ¡enorme di pali per linee telegrafiche, = Econom zza 
A-— (6 telefoniclie ed elettriche; iniettati al D ыз ИТҮ duraturi 
23 > | incloruro di mercurio secondo il si- | C © RT materiale congiungimenti, 
сз О |stema Kyan, il quale fino ad oggi è| g O €£3 а 
s Em < |ritenuto il più perfetto che si conosca. | _— EY3 ecc. 
© о Questo legno d'alta montagna ormai | 9 g "W3 lavoro Y x | 
E e generalmente preferito al castagno | a & Si fabbrica in tutte le leghe 
o clie, pel suo rapido deterioramento, è == — adoperate tanto iu pasta cuc 
ra Y soggetto alla trequente sostituzione e + n a in verghette. 
— alle conseguenti onor spese. Рег|% = == 
©з 9 |questo motivo le Regie Poste germa- | & Si fornisce alle piü importanti 
=з S niche hanno prescritto per le condut- E 3 =_= industrie elettro-teanichè pr Re- 
ра ture aeree telefoniche e telegrafiche | 5 Z кӯ 
— e il nostro sistema di conservazione 5 p gno, al Ministero delle Poste e Te- 
EG Non fare acquisti senza consultare 2 EN legrafi, Рота, ecc. 
3 o le offerte del nostro rappresentante : ° г 
+ ho Rappresentante Generale per l'Italia 
| Оа SIMONS & ©. ез LOTARIO DICKMANN 
L3 MILANO med | i y Ne 
AN ә | Va Lazzaretto, М - MILANO - Telefono 38-3 


a cori di EL 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 


szo MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) Е ga 
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


IIE Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
Rappresentanze е depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
ROMA - G. Thurlow Trasformatori e riduttori-di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 

— via багбаіа, эз e c. Вайне, 14-15 — | PE limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 
n 2306 d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 


ENOVA - Ing. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
9 id Via XX IA Pe Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 


lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc., a 
TORINO - Ercole Marelli qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori е commutatori per qualunqne applicazione 
NAPOLI - Ercole Marelli e С. 


dietro indicazioni o disegni. 
GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinitá Magglore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 
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vari concessa parimenti dall'inventore al Governo 
Montenegrino dice che dopo trc anni di esercizio, 
cuella stazione ha dato prove evident: aella bontà 
e della sicurezza del suo funzionamento; si ritiene 
quindi opportuno il riscatto in vista aei recenti pro- 
gressi ottenuti dal Marconi co! suo sistema. Il Mi- 
nistro perció ha allegato alla legge una convenzio- 
ne stipulata tra Marconi ed il Governo italiano per 
stabilire le norme del riscatto fissato nella somma 
di lire 45,000. La posa di un cavo sottomarino per 
la quale erano in corso gli studi prima aella conces- 
sione Marconi avrebbe importato la spesa di lire 
700,000. 


Officina e impianto stazione radiotelegiafica a 

Genova. 

I] Comitato esecutivo del Consorzio del porto di 
Genova nell'ultima sua adunanza ha approvato la 
concessione di un'area sulla punta del Molo Vec- 
chio al comm. Guglielmo Marconi, per l'impianto 
ai una officina destinata alla riparazione ed al mon- 
taggio di apparecchi rad'otelegrafici, impianto che 
preluderá a quello di una stazione radiotelegrafica 
ne! porto di Genova. ч 


TRAZIONE. 
Tram elettrico ad Ancona. 


E” stato da! pro-sindaco di Ancona firmato un 


compromesso col prof. Carlo Andreini, per cui il 


Comune fa al medesimo са alla Società da lui co- 


stituita la concessione per ҷо anni del scrviz'o 
tramviario a patto che l'attuale tram а cavalli sia 
trasformato in tram clettrico e vengano prolunga- 
tele lince per la città e dintorni fino a Falconara, 
€, dove lc condizioni lo consentano, fino a Osimo, 
Loreto, Jesi e Senigallia. 


Rete tramviaria a Piacenz?. 

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato 
purere favorevole alla domanda della Società delle 
imprese elettriche piacentine per l'impianto nella 
cittá di Piacenza di una rete tramviaria composta 
di cinque linee, le quali partendo tutte da piazza 
«Cavalli conaurranno rispettivamente alla stazione 
ferroviaria, alla Barriera San Raimondo, al nuovo 
ponte in ferro sul Po, alla Barriera di Sant'Anto- 
nio ed alla Barriera di San Lazzaro. 


Il valico dello Spluga. 


Il Comitato pro-Spluga, validamente presieduto 


dal comm. Salmoiraghi, continua a svolgere un'a- ` 


zione vigorosa pel raggiungimento del suo Scopo, 
che è di avviare ad accordi definitivi le due Paten- 
ze interessate al valico. | 

La Commissione parlamentare pel valico stesso 
fu ricevuta dal ministro on. Bertolini, al quale pre- 
sentó il progetto fatto stuaiare dal Comitato nzz'c- 
nale, che comprende la linea di accesso al versante 
italiano e la grande galleria. 

Il tronco di accesso parte da Chiavenna, si svol- 
Se dapprima nella valle del Mera, quindi nella val- 
le di San Giacomo sino a Vho imbocco sud della 
galleria centrale, | 


ТЕСМІСА. s XLV 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


AR 
Caidale - Semifisse - Locomohili - Motori 
| Pomps Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA . 


ШЇЇ Draht-und Kahel-Werke 


Ф 


A ktiengesellscha ft | 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


=— Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 


. Brevetto Italiano N. 59103571 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 
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E: Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
E ; nostro Rappresentante: | 
Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 


Società Italiana ‘ Metallurgica 


г FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fenderie in BRESCIA 


--——————— —————— 
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SOCIETA PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE ED APPARFCCHI ELETTR ICI, RELATIVI IMPIA NTI ED ESERCIZI 
6 000 000 


6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 


ACGOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 


GADDA 8 C. 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILAXO, Via CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 


PP —— 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


MOTORI - IMPIANTI ш TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 


сўр. 
A de a 


VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORE 


i | 
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SA 


ROMA: Via CAVOUR, Sa 


VENEZIA: 


UFFICI: FIRENZE: 


- S. MOISÈ, 1463 


= Via RONDINELLT, 1 ===" 


JENOVA: 
TORINO: 


C 


- VIA XX SETTEMBRE, 31 


TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 
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Rappr. Gen. per l'Italia: 


MILANO 
Via Solferino, 24 


Ing. SECONDO SACERDOTE 


THE. UO 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante + o - 
e girevole con ventaglio dt 1. 30 
== {п tutto ottone e níchelato 


С. ACERBI- 


=== GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


| CONCESSIONARIO 
| per l'Italia 


TELEFONO 2C-61 


David Bollier "окен 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Materiale Catalogo 
i С AA пиш! 
"m ЖШ, PEL. 
TN DTI 


Rappresentanti in Milano: 


G. LONGONI & C. - P. - P. Cavour, 7 


M MM—— 


— ——. 


. Soffietto =, lean 
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. Questa si estende per chilometri 18 c mezzo sino. 
ai pressi ai Andeer (v ersante svizzero). 

La linea è tracciata secondo le esigenze di un 
srande traffico internazionale, e in previsione fino 
da ora della necessità del doppio binario. 


Una elettrovia tra la Svizzera e Val d'Aosta. 


| signori Duerey e Saint Besson di Martigny 
hanno chiesto al Consiglio federale elvetico la con- 
cessione di una elettrovia da Sembrauche: ad Ao- 
sta. La linea sarebbe destinata a collegare la rete 
delle ferrovie federali con quelle italiane e special- 
mente con Torino e con la Riviera, riaucendo la 
distanza tra Losanna e Torino a 60 chilometri. Le 
spese pel tronco svizzero sono di 47 milioni. 


Per una tramvia elettrica Viterbo-Bagnorea-Orvieto. 


ll Comitato promotore della costruzione d' una: 


tramvia elettrica Viterbo-Bagnorea-Orvieto, riuni- 


tosi in Viterbo coll'intervento di consiglieri provin- . 


ciali e dei sindaci di Celleno e Bagnorea, decise di 
por mano.alle pratiche de finitive perchè della costru- 
enda tramvia sia compilato i" progetto definitivo, 
sicché possa essere presentato ai Comuni interessa- 
ti, che ripartiranno convenientemente la spesa di 
costruzione. 


DERIVAZIONI D' ACQUA. 


Concessioni richieste. 

Massa Carrara. — ЇЇ cav. Giovanni Niemak ha 
presentato domanda intesa ad ottenere una deri- 
vazione d'acqua da! fiume Serchio poco piü sopra 
di Bolognana in comune di Gallicano con restitu- 
zone in provincia di Lucca, comune di Borgo a 
Mozzano, di fronte, a Fornol:, per sviluppare con 
un salto di circa 4 metri una fera motrice di 4000 
cavalli effettivi da distribuirsi come energia elet- 
trica a Lucca e dintorni. 

Udine. — La ditta ing. cav. Aristide Zenari ha 
presentato domanda intesa ad ottenere lo conces- 


sione di derivare mc. 2.50 al 1” dal torrente Cimo- 


lana per produzione di energia di HP 6000 da u- 
tilizzarsi in provincia di Belluno. 

Novara. -— E’ pervenuta una domanda del si- 
enor Giovanni de Toma diretta ad ottenere la con- 
cessione di derivare in sponda sinistra del fiume 
Sesia, in comune di Valmaggia, 42 moduli in mas- 
sima e 30 in media di acqua per produrre 465.14 
HP in massima € 332.24 in media, di forza motr:- 
ce per lo sviluppo di energia clettrica da traspor- 
tarsi in Varallo. 

Perugia. — Il signor Silvestri Serafino di Rasi- 
glia ha presentato domanda intesa ad ottenere l'au- 
torizzazione di derivare acqua, in quantità media 
di litri 150 al minuto secondo dal fiume Menotre 
in territorio - di Foligno, poco sopra l'abitato di 
Rasiglia e precisamer*- a metri 18 a valle del Pon- 
te sulla strada comunale di Verehiano, con resti- 
tuzione nel fiume stesso, dopo un percorso totale 
Чї metri 327,28 dall’incile, allo scopo d'impiantar- 
vi un molino per cercali. 

Ascoli Piceno. — I signori Giovalé Giuseppe ed 
altri di Magliano di Tenna costituiti in società han- 
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Perforazione Istmo di Panama 
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La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere 11 nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni W applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore эсс. 
Semplici - Duplex - Compound 


17 Tipi 
di Compressori 
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Compressori Compound Classe I. с. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


"eee AAA AAA 
Materiale della 
INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & C. 


MILANO Telegrama 


o Foro Bonaparte, 35 БИМ 


Officine Metallurgiche Togni 


SOCIETA ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - Capitale L. 1.500, 000 


Vila Palazzo Vecchio, 31 


Specialitaá 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 


| UNICA FABBRICA ITALIANA 
ді Tubi in lamiera acciaio saldat, 


per pressioni elevate 


_ TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro . 


CONDOTTE - Sistemi propri d'uniene garantit 
FORZATE per pressies 
32 impianti eseguiti | sino а 

per oltre 150.000 HP. 100 

Шерге» di primo rai "metere 
Эб 

PARATOIE. 
| | VALVOLE 
Costruzioni metalliche - Pali por linoo elettriche GRUK A PONTI 


Feltro isolante impermeabile 


per coperture di tetti e per isolamenti E. KRIEG & P. ZIVY 
RUBEROID. 7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 


Feltro inodoro, senz nessun stillamento al sol i ШОШ. 
entre Inodoro, senza catrame, nessun stifiamento al sale Dinamo elettriche e involucri di reostati 
Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- . 

mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico 

cedevole, non stilla sotto massimo carico. Resistente ed 

inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo 


piano, si copre facilmente col 


di precisione 


(отра ҸҸ CLEMENS-RIEFLLR 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 
Fabbrica di strumenti matematici. 


RUBEROID 


Buon iso'atere del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manntenzione per molti anni 


ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta s'incarica dell'applicazione. 


Sistema rotondo “St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi illustrato gratis. 
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no presentato domanda per ottenere la concessio- 
ne di derivare acqua dal fiume Tenna, unificando 
: due vallati alimentanti attualmente i molini di 
M. Verde e di Belmonte-Piceno, allo scopo di co- 
struire un'officina idro-clettrica per fornire l'illu- 
minazione aeli abitat: di M. Vidon Corrado, Mon- 
tappone, Massa Fermana, Mogliano е Loro pi- 
ceno, e per esercire molini da cereali ed altre indu- 
strie in Mogliano e Loro Piceno. 

— La sig. Telene Agati ved. Ferrari ha presen- 
tato domanda intesg ad ottenere la concessione di 
derivare cinque moduli d'acqua dal fume Lim, nel 
tratto compreso fra lo scarico dell’officina elettrica, 
posto a valle del Ponte dei « Casotti » presso Cuti- 
sliano e l'incilf dello stabilimento idro-elettrico Ezi 
Sasselli, allo scopo di produrre l'energia elettrica 
«corrente ad azionare uno stabilimento per la fi- 
latura della lana. 


Concéssioni accordate. 

Novara. — Fu:concesso al signor comm. 
Piacenza proprietario de'la Ditta Fratelli Piacenza 
la facoltà di derivare in sponda sinistra del tor- 
rente Oremo in comune di Pollone nella regione 
Ciavolino litri 7o in massima e бо in media di 
acqua per lo sviluppo di 63 HP di forza motrice 

calla regione Fornino inferiore litri 80 in massima 
e бо in media di acqua per la prgduzione di 23 HP 
di forza motrice. 

La forza motrice ricavata dalla derivazione Cia- 
volino sarà convertita in energia elettrica da tra- 
sportarsi in parte all’opificio esistente del Fornino 
Superiore ed in parte da trasportarsi al lanificio 
che la Ditta già tiene a Pollone o comunque in lo- 
calità sita nel territorio di Pollone; la forza rica- 
vata dalla derivazione Fornino, inferiore sarà con- 
vertita pure “in energia elettrica da trgsportarsi 
negli stessi opifici. 

Bergamo. — Fu concesso alla « Società anoni- 
ma Alti Torni, 
vanni Andrca Gregorini» sedente in Lovere, la fa- 
coltà di derivare in isponda sinistra del torrente 
Borlezza, іп Comune di Lovere, e precisamente 
poco a valle della restituzione delle acque fruite dal- 
le fucine Venturi e Martinoni, un volume medio 
di acqua di moduli dieci (mc. 100) al minuto se- 
condo, onde produrre col salto utile di metri 75,25 
la forza motrice nominale di cavalli dinamici 1003, 
da impiegarsi nel proprio stabilimento siderurgico 
di Castro. 

Brescia. — Fu concesso alla Società in agcoman- 
dita per azioni Andrea Maffizzoli. con sede a Tosco- 
lano, la facoltà di derivare dal Toscolano e Campi- 
glio la quantità massima di acqua di litri 1200 al 
minuto secondo e media di 850 per produrre col 
salto utilizzabile di m. 76,20 una forza complessiva 
media di cavalli dinamici 863,60 allo scopo di ani- 
mare uno stabilimento industriale che la Ditta in- 
tende costruire presso l’abitato di Toscolano per la 
fabbricazione della pasta di legno e della carta. 


Felice 


Ino. F, E. Fumero - Direttore responsabile. f 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia. 9; 
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VIENNA - BUDAPEST pentina americano e francese, e notevolmente più a 
———————3 buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
US un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 
° ө i 
Alternatori - Dinamo | L'Ollo da macchina 
= AAN ET 


otori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 


è il migliore degli oli attualmente esistenti sul 

Ferrovie e Tramvie Elettriche « mercato Dei la lubrificazione di macchine veloci, mo- 

' tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 

viene subito normale appena vien lubrificato со! 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessore del brevetti per tutti 1 paesi | 


impianti completi di Wominazione $ | С. J, FALLER, Zurigo 1 - Bahnhofstr, 20 
e | 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica + 


OSCAR HILDE - Telefono 60-47 


MILANO - Viale Magenta, 12 — 


Fibra Uulcanizzata Americana 


in lastre. bastoni, tubi e pezzi lavorati 
DEPOSITO : Viale Magenta, 12 


, Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto !, 106-108 - Telefono 1144 


Wo, 


- — —— — =- -- - — —— 
tec ——@ L——— — — isa —— —M —À —— — 


__—————————e—___—————— .——€—€__@_T@ MM M MM a O a oea ао орар n = АС — 
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Direttore Ing. F. E. FUMERO 
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SPAZIO RISERVATO ALLA 


SOCIETA INGRANAGGI DI PRECISIONE — 


MILANO - Viale Magenta, 29 


Biblioteca deflfl'’Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. О. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . sow de 3. 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 


lelefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. 1. 2.— 
M. Martinelli - /e nile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni ; Sou cw cx L. e 


Prcf. L. Ferrari - Impianti elettri ici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
hover. — L. 3.—. 


Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
]. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rosc considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine ccn 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 


Hirsch- Wilking. —- Calendario dell’ ingegnere е- 
lvttricista, Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. —3 Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Ballére et 


Fils, 19 Rue Hautefcuilles, Parigi. L. 5,50. 


Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Јал £ Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Zl flusso da elettricità nei gas - 
3-vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 


tabelle. — Max Jánecke, . editore, Hannover — 
L. 8. 
Guarini E. — Il Perù di oggi eil Perù di domani 


— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Graáds Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 


Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume francc- 
se di 150 pagine 12х19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Fd. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


Oesterwyck (Van) J. — 1 nuovi generatori di va- 
pore a livelli d’acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21 x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò « Zanardo 


9, Via Due Macelli © 6, Via S. Andrea 
ROMA A MILANO 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione. a ‘condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 17 Marzo 1906, Reg. Att. 
Vol. 225, N. 113, per: 
‘‘Assemblage pour joints de rail, 
della Società GANZ € С. EISENGIESSEREI UND 


MASCHINENFABRIKS Akt. Gesell, a Ratibor 
(Germania). p 


Piivativa industriale: 10 Maggio 1904, Reg. Att. 
Vol. 189, N. 60, per: | 
e Attestato Completivo: 6 Aprile 1905, Reg. Att. 
Vol. 205 N. 104 per: 

‘‘Perfectionnements aux appareils melangeurs 
‚ proportionneurs,, 


del Signor Thomas Hughes Delabere MAY, a Bat 
Somerset (Inghilterra). (100) 


Privativa industriale: 1 Giugno 1904, Reg. AM 

Vol. 190, N. 13, per: 

"Emploi des rayons X et rayons odias 
dans les réactions chimiques par les da- 
charges électriques,, 

del Signor Conte Amaury de MONTLAUR, a Pa- 

rigi. (107) 
Privativa Industriale: 6 

Vol. 224, N. 196, per: 

"Essieu moteur pour voitures automobiles,, 

della Società J. & A. NICLAUSSE, a Parigi (iog) 


Marzo 1906, Reg. Att. 


Privativa Industriale: 28 Novembre 1901 Reg. 

Att. Vol. 145, N. 41, per: 

‘‘Appareil servant, soit de rèchauffeurs d'eau 
d’alimentation, soit de condenseurs de va- 
peur, de surchauffeurs de vapeur, dit: E- 
changers, soit de tèmyèrature en vue d'ob- 
tenir des échanges de témpératures entre. 
deux corps gazeux ou liquides, оц un corps 
gazeux et autre liquide,, 

dei Signori Jules NICLAUSSE & Albert NICLA- 

USSE, a Parigi. (100) 


Privative Industriali: 

1° Vol. 95 N. 111 Reg. Att. 
Gen., per: 
‘‘Perfectionnements dans les 

mesurer l’èlectricitè,,; 

2° Vol. 95 N. 112 Reg. Att. 
Gen., per: ' 
‘‘Perfectionnements dans les instrnments ser- 

vant a mesurer l'èlectricitè,,; 
. 3° Vol. 95 N. 113 Reg. Atte е М. 
Gen., per: x 
"Perfectionnements dans les instruments de- 

stinès a mesurer l’èlectricità,, ; 
del Signor Edward WESTON, a Newark (New Je- 
rsey, S. U. A.) (110) 
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Societa Editrice Tecnico - Scientifica 
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Calce - Cementi - Gesso tari - Pietre Silico - Cal. 
Asfalto - Laterizi - Vetri - Pro- cari - Marmi - Pietre - Le- 
dotti Ceramici e Refrat- gnami e Metalli, ecc., 


_ Direllore: Dott. GIOVANNI MORBELLI 
ABBONAMENTO ANNUO L. 10 - ESTERO L. 12 


Dirigere Cartolina-Vaglia alla 
Società Taáltrice Tecnico - Scientifica 
Via Conservatorio, 26 - Milano - Telefono 18-83 


A richiesta 5: spediscono numeri di saggio GRATIS 


PRIVATIVE INDUSTRIAL! ITALIANE 


Rilasciati nella prima quindicina di gennaio 1908. - 

261-142. — BENOIST HENRI, a Parigi: Bougi- 
ilectrigue pour moteurs à explosion. * 25.9.1907 — 3. 

261-106. — PIEPER HENRI, a Liegi (Belgio): Di- 
spositif de commande d'un moteur &ectrique à cou- 
rant continu et d'un. frein magnéto-mécanique astion- 
naht une grue. (Rivendicasione di priorità dal 6 otto- 
bre 1906). — 5.10.1907 — 6. 

204-158. — BAUMANN ADRIAN, a Zurigo (Svz. 
zra): Compteur électrique avec disposition. électrique 
pour prix unitaire variable. (Riveadicasione di priorità 
dal зо agosto 1906). -- 20.8.1907 —- 3. 

21-2. — BOURDIL FERNAND, a Parigi: Appa- 
reil automatique de sécurité pour lignes électrigus 
'"énennes. — 4.9.1907 — 6. 

261-65. — DEL VECCHIO GIOVANNI di VITO 
GAETANO, a Rutigliano (Bari): Dishosizione che 
permette la dirigibilitá delle onde Heriziane senza far 
wo dell'antenna. —- 4.5.1907 —- 6. | 

261-151. — GENERAL ACOUSTIC COMPANY, 
1 New-York : Appareil pour dicter téléphoniquement. 
-- 6.8. 1907 — 6. 

2601-87. -- GHILARDUCCI FRANCESCO, a Ro. 
ma: Macchina elettrostatica por la radiografia el e. 
lettroterapia. (Completivo deli privativa 90130). - - 
5.10.1907. 

291-136. - - IMESON FRANCIS ERNEST, a Stok- 
ton-on-Tces (Gran Bretagna): Dito di contatto per- 
ledonato per la: trasmissione di corrente elettrici ai 


regolatori. — 12.10.1907 — 1. 

261-134. — MORETTI RICCARDO, a Roma: Ri- 
putitore telefonico a riversibilità. — 11.10.11097 — I. 
201-119. — SCHWARZWALDER CARL, a Ma- 
riendorf presso Berlino :' Elemento galvanico. — 8.10. 
1907 —- 3. N 
261-122, — SINGER FELIX, a Berlino: Procédé d: 
labrication de bobines pour buts électriques. — 9.10. 
1907 — 3. 


261-129. — SOC. ANONYME WESTINGHOUSE, 
а Parigi: Perfezionamenti negli avvolgimenti di ar- 
mature per macchine dinamo e'eturiche. — 14.10.1907 
-- 15. 

261-138. — LA STESSA: Perfezionamenti negli av- 
volgimenti per le armature delle macchine dinamo-e- 
riche, — 12.10.1907 — 15. 

261-112. -- WYDTS ALFRED, a Villemomble 
(Francia) e JEUDI FREDERIC, a Parigi: Pile étec- 
trique. — 2.7.1907 — 3. 

261-16. — PAOLONI ‘ARTURO, a Narni( Peru- 
gia): Candela” elettrica concentrica. --- 14.9.1907. — 3: 

261-60. — HARTENSTEIN HERMAN LEWIS, a 
Duluth, Minnesota (S. U. d'America): Four é'eciri- 
que. -— 17.9.1907 — 6. 

o 201-70. — LA STESSA: Porte-charbons pour fours 


clectriques. —- 17.9.1907 — 6. 

201-57- -- LA STESSA: Méthode de fabrication de 
carbure de calcium. —- 17.9.1907 — 6. | 

261-58. —LA STESSA: Appareil pour la fabrication 
de carbure de calcium. — 17.9.1907 6. 

201-89. — LA STESSA: Méthed: pour la fabricition 
de carbure d» calcium. ---17.9-1907 == 6. . 

201-71. — LA STESSA: Procédé de fabrication. de 
carbure de calcium. — 17.9.1907 — © 


f М Не , . FÀ М 
021-72. - LA STESSA: Méthode pour la fabrication 
de carbure de calcium. —17.9.1907 -— 6. 


Elettrotecnico 


ааа 


trentenne, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi come capo officina ovunque. 
Offerte a N 107 Rivista Elettricità. 

i 107 


i 


Claus Jacobs - Ingegnere 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 


cite 


Srecialità interrutori a leva Apparati da quadro 


Inseritori di elementi ——— Valvole lamellari 
Viti e morsetti Commutatori per voltmetri da 
Organi di sicurezza ——--— quadro p. strumenti di misura 


Prezzi minimi Pronta consegna — 


AGLI INDUSTRIALI 


Privativa industriale 21 giugno 1906, Reg. Att. 
Vol, 227, N. 122, per: | 


'"Embrayage à friction,, 
del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 


(Austria). L'inventore è disposto a vendere la sud- 

detta privativa industriale oppure a concedere li- 

cenze di fabbricazione a condizioni favorevoli. Per 

schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 

niks Erben e Co., Prerau (Austria). | 099 
(Vedere l'annuncio in copertina) 


Cercasi 


circa 2000 cavalli idroelettrici installati pros- 
simi installarsi, farebbesi lungo contratto fitto 
annuale anche energia, disponibile soltanto otto 
mesi circa. - Scrivere Casella 180 - Genova. 
116-3. 
> 


= Ufficio. Elettrotecnico Jadustriale = 


Fere Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


I Signori FOUSEN JOHAN ALEX a Hilcersum 
Deuts — THEODORE CAREL e LEHMANN RU- 
DOLF AUGUST — LOUIS, a Amsterdàm (Olanda) 
concessionari della privativa industriale italiana del- 
Prr luglio. 1906. Vol. 228. N. 218 per: 

‘Système de bandage en cuoutchone plein 
pour roues d’automobiles et autres,, 
desiderano entrare in trattative con qualche indu- 
striale italiano per la totale cessione o per la con- 
cessione di licenze di esercizio di detta privativa. 

Per maggiori schiarimenti rivolgersi all'Ufficio In- 
ternazionale per brevetti d’invenzione e marchi di 
fabbrica di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 
N. 35, Torino. 117 | 


мы 


Repubblica di S. Marino 


PRESTITO A PREMI A VANTAGGIO DEGLI ISTITUTI DI BENÉFICENZA E DI PREVIDENZA 


Approvato con deliberazione 23 Settembre 1907. 


IL GOVERNO DI S. M. IL RE D'ITALIA | 


con legge del 19 Lugli» 1907 ha accordato alla Repubblica di S. Marino il permesso di negoziare nel Regno, con esenzione di tassa, le Cartelle 
di questo Prestito, e di farne l'emissione, mediante pubblica sottoscrizione, col pagamento rateale del prezzo. 


Il Prestito è diviso in 500.000 Obbligazioni di it. L. 265 distinte col solo Numero progressivo senza Serie o Categoria 
. Di tali obbligazioni, 200.000 sono state assunte da un gruppo di Banchieri Esteri. 


Per Vitalia vengono messe in vendita mediante pubblica sottoscrizione: 


N. во оо Obbligazioni unitarie e N. 25.000 diecine complete di Obbligazioni aventi ciascuna un premio garantito 
Le Obbligazioni di questo prestito, vengono tutte premiate o rimborsate. 


| Premi e i Rimborsi sono tulti in contanti ed csenti da qualunque deduzione per tasse presenti e future 


маг | Premi sono Cinquantamila = 


Da Lire UN MILIONE . . . . . 1o00.000 Рег complessivo Importo di nove milioni duecentoquarantacinquemila lire 
| : > IL PIANO 
й Cinquecentomila: >. do s 290.009 Di questo prestito è nuovo, chiaro e semplicissimo 


» Duecentomila . . . . . 200.000 ESSO ELIMINA la possibilità di qualsiasi dubbio ed offre probabilità di 
a , Centomila . . . . . . 100.000 pim ln d'a dai raodo eie più grande che qualunque altro 
= д Prestito a Premi sia ititiano che straniero. 

k Venticinquemila . . . . 25 000 Il possessore di Una sota obbligazione di questo Prestito, senza rischia al- 

» Ventimila . . . . . . . 20.000 cuno, poichè è sicuro nella peggiore ipotesi, di опе il к partecipa 
È a tutto lo estrazioni, finchè non venga sorteggiata (con diritto a premio o 

í Quindicimila. . . , 15.000. „ rimborso) ed ha la sicurezza matematica che la sua probabilità di guadagnare 

» Diecimila WIL. ai бл Тш 10.000 un premio sta nella proporzione da uno a о il quale premio, da un mi- 

| ‘ mimo di Cento lire può salire fino al MILIONE. 

A Cinquemila . . s... 5 000 П possessoie di Cinque obbligazioni appartenenti a diecine diverse, oltre la 

» Duemllacinquecento . . . 2.500 certezza del rimborso ha una probabilià contro move di «onseguire Cinque 

Premi, che possono complessivamente aumentare a DUE MILIONI di lire. 


`~ 


È Mille pa MEER se, Meana 1.000 Il possessore di una diecina completa di Obbligazioni, oltre alla cerfezza del 
» Cinquecento . . . . . . 500 timborso è sicuro di conseguire uu premio che potrà eusere UN MILIONE 
È - Cinquecentomila lire - Duecentomila ecc. Ё 
y 
a Duecentocinquanta . . . 290 П possessore di Cinque diecine completedi Obbilgazioni,oltre ad avere assicu- 
» Centoventicinque . . . . 125 rato l'intero rimborso, hala certezza di conseguirecinque premiche dal minimo 
A Cento . . . . 100 ' garautito di Cinquecento ilre possono arrivare in compiesso a Due Milioui 
| di и, е. 


GARANZIE. — In conformità degli obblighi imposti dal Governo, con atto 28 Settembre 1907, questo prestito ё 
garantito da impiego fruttifero del capitale necessario per assicurare il pagamento di tutti i premi e di tutti | rimborsi. 

LE ESTRAZIONI. — Semestrali e annuali sono ottantatrè. Esse sl faranno pubblicamente in Roma, al 30 Giugno 
e 31 Dicembre con tutte le formalilà e garanzie prescritte dalla Legge. 


coL PRIMO PREMIO Di UN MILIONE - 1.000.000 
б avre luogo il 31 Diocembre 1808. 


L'esito delle estrazioni verrà immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Uficiale del Regno d' Italia e subito dopo verrà eflettuato 
il pagamento dei Premi e dei rimborsi in tutto il mondo. 


ик LA VENDITA MEDIANTE PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE Е APERTA 


In Genora presso la Banca F.lii CASARETO di F.sco (ViaCarlo Felice, 10) Assuntrice del prestito 

In Alessandria Società Bancaria Italiana. Ancona Alessandro Tarsetti Belluno Banca Provinciale. Biella A. Cueco. Bologna Umberto 
Busi. Brescia Angelo Carrara. Como Banca A. Sala e C. Cremona R Pagliari e C. Ferrara G, V. Finzi e C. Ftrenze M. Bondi e Figli. 
Fossano Banco di Roma. Livorno Banca Tirrena. Milano Società Bancaria italiana (ufficio Cambio). Gazzetta dei Prestiti. Banca Cesare 
Ponti. .Vapo/ Michele de Santis. Padova Ettore 1 eoni. Palermo Filippo Bonomonte di Pietro. Parma A. Pavesi. Pavia Banca Popolare 
Agricola Commerciale. Piacenza Carlo Pennaroli Pontremolí Banca Pontremolese. Reggio Emilia Banca Popolare, Roma Banco di Cambio 
Romano. 1,. Corbucci. Salsomaggiore Banca di Salsomaggiore. 5. Marino Cassa di Risparmio. Spezia Bevilacqua Furter e C. Stradei'a 
Banca Cooperativa Agricola Commerciale Torino Cav. Angelo Biolchi A Grasso e Figlio. Treviso Banca Trevigiana (Cambio Valute: 
Varese Banca di Varese di Depositi e Conti Correnti Verona Alessandro Orti І 7aregg:o Banca Commerciale Marittima. Venezia Adolfo 
‘Tonello. Giuseppe Torresin. Nelle altre città presso i principali Banchieri e Cambiavalute. 


LE CONDIZIONI DELLA SOTTOSCRIZIONE SONO LE SEGUENTI: 


Prezzo per ogni Obbligazione pagabile all'atto della richiesta ; i А З : š à А L. 28.50 
» » ' Diecina di Obbligazioni con premio gratulto Е З В A i М A ; » 285.— 


Le Obbligazioni e le diecine di Obbligazioni si possono anche pagare in sei rate mensili al prezzo di tire TRENTA per 
ogni Obbligazione e di live TRECENTO per ogni diecina di Obbligazioni. , 


DA VERSARSI L. 5 per ogni Obbliga zioni e L. 50 per ogni Diecina di Obbligazioni ALL'ATTO DELLA RICHIESTA e 


Lire 5 e rispettivamente L. 50 entro il mese di MAGGIO e in ciascuno dei quattro mesi successivi in modo da effettuare ii 
saldo entro it mese di Settembre 1908. ' Я 

All'atto della richiesta verrà rilasciata ricevuta provvisoria da cambiarsi col titolo interinale al secondo versamento. 

. Le domande di sottoscrizioni potranno esser fatte per corrispondenza contro rimessa dell'importo totale o rateale mediante assegni 
bancari, fedi di credito o vaglia postali, ogni domanda dovrà chiaramente indicare 1 nome e l'indirizzo del sottoscrittore e il quanti- 
lativo delle obbligazioni richieste, 

Nel caso che le sottoscrizioni eccedessero il numero delle Obbligazioni disponibili sarà fatta riduzione alle domande secondo le norme 
che verranno stabilite e fatte conoscere al pubblico. 1 risultati del reparto saranno resi immediatamente di pubblica ragione. Іп caso 
di eventuale riduzione avranno la prelerenza le domande saldate, all'atto della richiesta, e per le Obbligazioni assúnte a rate le somme 
versate all'atto della sottoscrizione verranno accreditate in conto dci successivi versamenti delle Obbligazioni definitivamente attribuite. 
I titoli definiti saranno consegnati quindici giorni dopo effettuato i saldo. 

Sul versamenti in ritardo decorre l'interesse del 6"j,. I titoli non saldati nel mese di Novembre 1908 come quelli saldati non 
presentati al cambio coi titoli definitivi perderanno ogni valore. 


Officine già Guzzi Ravizza 
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MILANO 


Via Pergolesi, 11 « Telefono 15-00" 


Cr ox 


Elettricità 


Motori trifasi e: monofasi 
Motori e dinamo a corrente 
continua 


Generatori a corrente alter- 


nata 
Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


be Filtri ed Implunti di Aspirazione della polvere | 


della Casa BETH di Lubecca. 


bi ІВ р 


| MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per fuffe le applicazioni 
ei 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via. Senato, 14 x Telefono 23-77 


с 
- 3 y 
ERES Фа, 
“Oo < 
ooz e 
Zo 
= о Qs 
5233 Ө 
но д ni 
© 
Е T 
> ем Бч 5 
e аас 
ә EFE 
Y о> > 
>. 
К: Tag 
3 138 
y $^ 
E y 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari Accumulatori doppi ín 
“ Planté „ per batterie a fecipienti di celluloide per 
scarica rapida e lenta. accensione motori a ben- 

zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggiert per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali ег l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. For . delle ferrovie dello 


Stato e della Compa . .: « €: , , agons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo ' ae ferroviaria con disposi- 


sizioni specia, [* · più svariati usi. 


-rlk___—_——————————————————————= 


Esposizione Internazionale Milano 1906 | 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 
— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO Ё 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFAS 


Compagnie Internationale d'Electricité 


Società Anonima - Sede a-LIEGI (Beigio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale . 


Agentl per la vendita in Italia \ 


LAVINI » RAMPONE - Torino | 


- Via Cernaia - 4 
d 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, аке 
nata monofase e polifase, d’ogn 
potenza, ed a qualsiasi velocità 


Trasmissione e distribuzione а 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pu 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. y 
Gru a ponte e macchine di 5011 
Vamento a ogni specie. ; 
Macchine d estrazione speciali. 


brevettate. 


~ Jmpianti per comando a laminati 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 
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CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 
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| Pompe a vapore i ci d 
x per ttti | Servizi e tuile le pressioni 


Pompe a vapore duplex 


ES АРЕ. 


CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Gea 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera е l'Egitto: 


Ing. FOLEY а DE BENEDETTI — 


GENOVA | 


5 — Via Caffaro — 5 | 


` 


A parità di produzione di 
vaporo oocupano mono spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. ГІІ 


Tutti | tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le рагі per rispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


* 


NAPOLI 


Galleria Umberto, 2'7 


Ins. G. Qristoforis 


Sfudio Tecnico e di Rappresenfanze 
der Pllalia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 

Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Societá Italiana già Siry-Lizafs & C. 
di Siry, Chamon & С. 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 

Contatori elettrici ** Thomson ОК? Batault 

e Cat q. 

Limitatori di corrente e calorici «sistema 
6 Lenner ,,. 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 

Materiale d'inatallazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koertinz e Mathiesen. 

Apparecchi di riscaldamento elettrici -' Te- 
lefoni. 

Aderenzatori di cinghie e funi delia ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


su semplice 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis “¿cu 


e Sopraluoghi. ө 


(| SOCIETÀ EDISON por la fabbricazione | ШИ | [ 
Д di macchine ed apparati elettrici U. | 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spajlanzani, 38 - 
— — vin esed Tuternaz. Milano 1906 


lettrica - Indicatori di 
massima richiesta · 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
| N 1 EA) NA: elettriche - Regola- 
| p" HÀ toriautomatici-Ap- 

саца К 5 parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


Impianti compie'i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- .; 
| stanza. ==————— 


SIRENE MOLTENI 
per МТ 


e segnalazioni per fabi- 
Jimenti industriali — 1 


Confatori d'energia e-, 


BREVETTA TI 


Cimitatori di Corrente] 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione! 
der la messa in opera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 

i più esatti 

i piu sensib 

Facilitá ed esattezza di regolazione 
Sicurezza di ‘funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 
Nessun bisogno di ricambi . — 
Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatiseimo per gruppi di Іаозреае 
Prezzo del limitatori Elektron fino a 125 Y. 


Dest- Elektron 
guazione | erdinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la sciatilia di distacós” 


Amperes | dala2 | da 21/, | da 41/, | da 61/, | da єн 
————-|————| a4 a 6 as ав 

Prezzo —— - жй > 
cadauno | L. 12,— | 14.80 | 16, — | 18,— 


20,— | 22.0 
Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 Y 


Elektros ‘Elektron con dispositivo ~ 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di: distacoó 


‘da 608 
4 

18,— 
9 s 


Amperes da?/,2a1!/. | da 2 a 32!/; | da 4 a 51]. 


Prezzo cad. | L. 12,— 14,50 10,- 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le i 
guenti intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts . da !//,a aha di Е 
Da 125 а 250 Volts аа !/, а !/, 


— Prezzo unico L. 5,75 ——< 


Tanto per i'ltalia quanto per la Svizzera, rivolgersi all 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede іа LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvaliazione, Ю-В 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Taka} 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompsca 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., € 
prezzi convenientissimi. . . 


` 
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‘Massima sensibilità 


comano - n° mr © —À ` 
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CoMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J BRUNT « C. 


41-43, Via Quadronno —. MILANO - 


СИЕ 


Contatori ji Energia Elettrica. 


per corrente continua ed alternata . 
. == monofase - bifase - trifase =- 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


| Speciali per quadri 
di distribuzione == 


' Minimo autocon- 


sumo æ Semplicità 


3.5 Robustezza .* 


Contatore 
per corrente cont. nua 
2 fili - 3 fili 


Tipo D 


~ 


Contatore per corrente alternata manofase 


Tipo MR i 


Via Quadronno, 41-43 


Contatore per corrente alternata trifase 


Tipo M. R. DÐ 


LABORATORIO 


TARATURA - VERIFICA ө RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 
EE. IEEE 
Chiedere Listini e Pr i 


оо т 


A н p Vo RE йрй omaia T T T T |, c A 
= Conto corrente colla Posta Anno XXVII a 
D* — L'ELETTRICITÀ ВЕ г ИЧРОИ АР) "Гањ 
Фс È RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
А Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono ¿4-37 i^ y p 44“ Pd 
- Unice Cent. dv ad ogni cambiamento di indirizzo A 728 
Ж СО 


"Karlsbaderi Kaolin Industrie беседа г 
in MERKELSGRUEN bei KARLSBAD Е, 


Propristaria della celebre Cava di Caolino ^ Excelsior y а теак. 
-e di Miniere di Enean ad OTTE > 


 ISOLATORI - 


in porcellana durissima 
condutture elattriche | Ee d. 
ad ALTO e BASSO POTEN = 3| 
Telegrafo e Telefono EX 


= Propita STAZIONE DI. PROVA a 200.000 w 


а 


ied 
Oltre 900 modelli d'Isolatori = E = 


ини 3 — Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o medel st 1. 
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|= — Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: © = E 
IMPIANTO Ferrorle Elettriche della Valtellina _ 
. 106 — Tensione 20000 7 


IMPIANTO SOC, ELETTRICITÀ A. I., Torino — — 
Km. 218 — Tensione 24000 W. 


LAI, 


77 
22 
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IMPIANTO del Cellina, Yenezia-Pordenone Ме 
Km. 88 — Tensione 32000 ` 


IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA 
Km. 31 — Tensione 400097 


IMPIANTO MOUTIERS-LYON 
K.m.(1885 — Tensione 56900% 


+ 
lu altri impl ten- 
100 sient superiori ai 15000 Volt Rappr. Gen. per 


ааг ani 


— TREVISO = pes 


©СУ 


Formitrice delle 
Ferrovie dello Stato 

e delle principali 

~ Soc. di Elettricità 

deil" interno e Ger estero 


#7, 
2 
2 
PAJARO 


b 


ISOLATORE 381 B impiegato nel trasporto ad alta tensinne LYON-MOUTIERS 
Km 385 alla tensione di 56900 volt 


Y. an —À In нигра 


INNESTO BENI 


. Brevettato in tutti gli Stati Industriali 
e noto dappertutto come l'innesto a frizione migliore e piü sicuro 


FORNITORI ESCLUSIVI PER: 


AMERICA - Н. W. Caldwell & Son Co. - Chicago. 
. AUSTRIA - Heiniks Erben & Со.- Prerau, Moravia. 
BELGIO - Ateliers de Constr. H. Bollincks - Bruxelles. 


FRANCIA - Wyss e C.ie - Seloncourt - Doubs. 
GERMANIA - Vogel & Schlegel - Dresda, 27. 


INCHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill 
Gearing Co., Ltd. - London E. C. & Manchester. 
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ITALIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus, Soleure. 
UNGHERIA - Altenstein & Brant, Budapest VI. 


PER L'ITALIA: 


».. HEINIKS ERBEN 2 Co.. PRERAU (AUSTRIA) 
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Società Anonima Forniture Elettriche ' 


Wi già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI | 
Я - Capitale Sociale L. 800,000 (inter amente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 7 
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VLAN D - Via Castel Morone, 4 
SA Telefono 67-67 


Sig. GIUSEPPE THURLOW 


Є #1» дәй 
Mia Cernaia, 23 - ROMA 


Telefoni e telegrafi per linee puraliele ШШШ tensione 


Trastormalore telefonico di sicurezza ed antinduttivo. 
Smorzatore contro l’induzione elettrostatica. 

Separatore contro l'induzione elettromagnetica. 
Telefono portatile di sicurezza. 
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miglior mastice Chemische e Industrie A.- -G. 
n tementazione degli isolatori FS. 
tati splendidi + + PERIN GIOVANNI 
Яа х Via L. Palazzi; 9 ж MILANO + 
CT SILENZIOSI BREVETTATI 
| O. M. El T. 
ASFORMATORI Ing. COLUMBO SPIZZI ё С. 
‚ Via Bezzėcca - MILANO - Via Bezzecca, 7 


Spazio Disponibile 


R WO LF Magdeburg-Buckan unen oe o 7 7 REN 
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5 Economia di combust P Er dle 
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Ead lae sb MN LRL ^oc M^ e Locomobili Wolf. t A 
Produzione totale 600.000 cavalli effettivi ; | 


PIRELLI E C. - MILANO 


ILIMENTI A: MILANO - SPEZIA € VILLANUEVA Y GELTRU (S E AGNA 
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N PRIX e due Medaglie d'Oro : FUORI CONCORSO 
all' Esposizione di S. Louis 1904 Im all’ Esposizione di Miles as © 1806 
DEDE E 25 Cavo ad altissima tensione. Capi SOTTERBANEI 
CORDONCINI FLESSIBILI — | | E SEHESAEQUEI 
UCE; FORZA ARMATI. — | 
IONE EI ETTRICA. TIPI SPECIALI. BRRIENVOTA! 
ELEFONIA PER ALTISSIME TENSIONI. 
LEGRAFIA. na 
po e Cavi Telefonici 
5011 | | Aerel e Sotterranel + 
пе! Tipi più perfeziorxexYt- 
o Cavi Telegrafic i 
 Pietiriche SOTTOMARINI. . 


— | | Tensione Tere 100.000 Volt. | е 
| CATALOGHI - PREVENTIVI E CAMPIONI A- RICHIESTA. — 


.Carboni per Lampade ad Arco 
Ades « PLANIA » I: ait, Тасе tranquila è buno. 


Maroa “SILESIA ,, per lunga durata di accensione 
y CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca opale 


LETTRODI per la produzione di carburo di calcio, di tutte le dimensioni 400x409 >< 1D 
| — — — — e SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO e——— — ——— 


Listini 'e Campioni gratis a richiesta 


cietà Apopima PLANIAW ERKE per la Fabbricazione di «Carbovi 
ue оек Y) Fabbrica: RATIBOR 0/5 


Dorotheenstrasse, 45 


\ 
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. Costruzioni speciali | 


per acciaierie 


Apparecchi dí traposrto 


€ scaricatori d'ogni genere 


Piattaforme girevoli 
Carelli trasbordadori 


900 000. 


Lu 


ШЇ 


fornite o in corso 


di 


. MASCHINENFABRIK 


AUGSBURE-NiRNBERG 


a ferriere 


Due scaricatori scorrevoli - Portata 5000 kg. cadauno - Scartamento 56-64 
Lunghezza di scorrimento del carrello 98 m. - Impianto nel porto di Enden. 


Oltre 


cavalli 


as e a vapore 


a vapore 
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costruzione Ш y roman 


Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alternatore trifase 525 Volt. 
Acciaierie Eicken & C.o - Hagen i/W. 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. = Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 - TELEFONO 70-30 


dociefa Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA. 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


pr TU DOR ». 
Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


Indirizzo Telegrafico: * ACCUMULATORE,, MILANO 
Telefono: B5 -55 
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| maggiori esercizi elettrici adoperano ora esclusivamente 


Electro- Emalllon 


Massima Collegati Resiste 
sicurezza EN oso È. agli acidi 
d'esercizio dea 17 пир. 4i = — umidità 
== БУЙЫ ›/„ d'ora US «шш A 
riconosciuta Y Е diprova ~ eli, calore 


bruciato intatto 
(Figure e parole depositate come marche di fabbrica) 


Unisce gli avvoldimenti In una massa, resistente e compatta 


Rappres r l'Italia: 


entanza Generale pe 
MONTI e MARTINI - Via Ariosto, 20 - Telef. 46-11 


В. Раде. с || | 


Berlin TE 


E. A. G. 
| ШЇЇ Шу ШЕ vorm: Hermann Pipe 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Eleffrico 


Via Solferino, 29-31 — MIL ANO - 493, " —— 


Telegrammi: Ѕ А м E ono Intercomunale or.6o 


| PREVENTIVI E PROGETTI. GRATIS A RICHIESTA § 


DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


_ Beinrich Jüngermann 


| | MILANO | 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Teleiono М. 84-19 


Fornifure complefe per impianti Elettrici 


d 


Grande deposito del seguente materiale: 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


Porta lampade, Valvole, Interruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 


4. 
Tubi isolanti соп e senza | 
rivestimenti. - Relativi m 
accessori - Gabbie di E 
protezione per miniere, | 
luoghi umidi, etc. => 
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Materíale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale 
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CRONACA SETTIMANALE 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società generale per la cianamide. 

Presentiamo ai nostri lettori la relazione del Con- 
siglio d'Amministrazione e dei sindaci e il bilancio 
del 2. ésercizio della Società Generale per la Cia- 
namide, discussi ed approvati nell'assemblea рспе- 
rale orainaria tenuta il 3o marzo 1908. 

« Il secondo esercizio sociale, chiuso al 31 dicem- 
bre 1907, segna un nuovo passo notevole sulla via 


del consolidamento e del progresso della nostra So-: 


cietà. 

La pratica conferma della bontà del nuovo pro- 
cesso di azotazione, le decisioni favorevoli nci giu- 
dizi promossi dai nostri concorrenti e gli accordi 
che ne sono seguiti, Jo sviluppo delle Società che 
già fruiscono dei nostri brevetti e la concessione di 
nuove licenze, sono i fatti salienti dello scorso escr- 
cizio che segnaliamo alla vostra attenzione. 

Nuovo processo di asotasione. — Il nuovo proces- 
so, frutto degli studi della Cianid-Gesellschaft di 
Berlino, ael quale vi abbiamo fatto cenno nella re- 
laz:one dell'anno scorso permettendo di semplifica- 
re l'azotazione del carburo di calcio con la soppres- 
sione delle storte e dei forni già prima in uso, ha 
dato nell'applicazione industriale, dopo gli svariati 
esperimenti eseguiti nello stabilimento di Piano 
d'Orte, risultati tecnici ca cconomici rispondenti 
alle previsioni. Ы 


Mentre, infatti, col nuovo sistema le spese d’im-. 


pianto e quelle di manutenzione e di mano d'opera 
sono sensibilmente ridotte c l'impiego del combu- 
stibile é soppresso con notevole economia, il pro- 
dotto riesce di ottima qualità e di titolo clevato e 
costante d'azoto. 

Questi risultati hanno indotto le varie Società che 
stanno esegucnao impianti per la fabbricazione di 
cianamide in Europa e in America ad adottare Îl nuo- 
Vo processo : 1 che dimostra l'importanza dei brce- 
vetti che abbiamo preso e stiamo prendendo per as- 
sicurarcene la proprictà esclusiva. 

Brevetti. Controversie e accordi. — 11 valore dei 
brevetti che nello scorso esercizio figurava nel no- 
stro bilancio in lire 473,887.10, quest’anno, in se- 
guito alle cessioni fatte, si trova riaotto a 23,887.10 
lire, ` 
| Tta G. Gola | Parafulmini in Serie 

d o Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 
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Centrale S. Giovanni Valdarao, 7.200 Cav. 


i MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre— 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marci > 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


| CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corp» í 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra — 


smissioni. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po— 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


MOTORI A OLIO PESANTE. 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni esegnite (Estrato d Listino Genero 


Impianti 


Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 
Cordoba Spagna) 500 — Buenos Avres (Calle 
Paraguav) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chili) 5000 — Bilbao 1400 — 


Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramwavs, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Assia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Бото, 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania, 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) Soo — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 25500 — Buenos Avres, Cen- 


trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 


Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6500 — Baku 6600 — Cairo (Lgttto) 


Elettrici: 


(оо) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Tenerifta 600 — Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè /.1yrgentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 


di Milano, luce, 1800° — Varese 1400 — 


Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 9/0 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram. 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


А . . MR ; r eN . 
Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) | Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Маропа, 


‘2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
+ Motrici) 3roo — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
‘Mulhouse (4/sazta) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringott, Kineschma (Азга) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
300 — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
зоо — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Atessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica. 
Savona (6 Motrici) 6950 — Seranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-cl-Zavat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille. доо — Fab- 

brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Portovecchio (6 Motrici) 4000 —  Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Zg7tto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sest o 
S. Giovanni, 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Zwenos Arres) 540 
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LUCE E FORZA. 


Impianti per trasporti di forza 


a qualunque tensione. M A A 
Turbogeneratori e Tur- V 

cs boalternatori A » 

Impianti elettrochimici Æ Y i 


O 
© 
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Trastormator! con 
rafireddamento 
_ad ollo e ad aria 


Motori speciali per 
qualunque industria 


MATERIALE D’IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi, 


Lampade ad arco normali, a fiamma ee Y , 
liput per corrente continua ed alternata. 


J Lampadine ad incandescenza ed al tara La Rio 
Quadri e us а consumo ridotto. 
zione completi - er- 
Contatori normali, a doppia tariffa, a жиа ang- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 
per qualunque tensione. 


Limitatori di corrente, ecc, 


_ TRAZIONE APPARECCHI I 
Studio ed esecuzione di impianti per 
Tramvie. 


di misura e controlo, 
da quadro, labor ato 


Fertovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromed S«—E9? +> 
ranee, sopraelevate, sospese, : 
fer 
Impianti di trazione per miniere. Centrali e appa 
à; , chí telefonici 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, а bassa ed alta tensione, monofase c Impíanti d'avvis— 9 
trifase. d'incendio e di rondi. 
Telegrafi 


Orologi elettrici, and 
catori di livello ac ar? 
accenditori di máz»e = 


è : | Indicatori di velocità e «= 


^ tagiri - Trasmettitort d'ordini 
MIL NO per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 

Applic. per elettrochimica e metallus r  #<4. 
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AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


Uffici Tecnici: 
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21 Maggio 1908 RIVISTA TECNICA. 


Siamo lieti, a questo proposito, di annunciarvi 
«he le controversic sorte in Germania é in Austria; 
tra noi e la Gesellschaft für Stickstoffdünger di 
Westeregeln sulla validità sia di alcuni nostri bre- 
vetti sia di quelli presi dal nostro avversario, hanno 
dato luogo a diverse decision: a noi favorevoli : due 
delle quali ài grande valore. | 

Il Tribunale provinciale di Halberstadt nel pro- 
cesso da noi intentato per violazione del nostro bre- 
vetto principale tedesco N. 108.971 ha infatti pro- 
nunciata, 1l 21 ottobre scorso, una sentenza che am- 
mette la violazione, con importante motivazione, e 
l'Imperial Regio Ufficio di Brevetti di Vienna, nel 
ricorso presentato dal nostro concorrente per far di- 
chiarare la nullità del nostro brevetto principale au- 
striaco numero 2772, ha respinto la domanda di nul- 
lità con decreto del 28 novembre. 1907. ! 

Fu precisamente in seguito a questc decisioni che 
si riconobbe con la Gesellschaft für Stickstoffaünger 


l'opportunità di addivenire a un pacifico componi- 


mento, sia delle due controversie cui si riferiscono i 
giudicati surriferiti, sia di tutte le altre pendenti in 
Germania e in Austria,-Ungheria. In virtü dell'ac- 
cordo.concluso possiamo ritenere assicurato alla no- 
stra Società c a quelle che da noi attennero licenze 
di fabbricazione, il tranquillo svolgimento ai ogni 
operositá per Ja migliore tutela dei nostri cospicui 
interessi, 

Le basi principali della convenzione consistono 
nell'avere noi assegnata alla Gesellschaft für Sti- 
“kstoffdinger una parte del mercato della calcio- 
cianamide, limitatamente ad alcuni paesi, е nell’ a- 
ver riserbato in tutti gli altri alle Società nostre li- 
cenziate l'esclusività assoluta tanto per f. fabbri- 
"azione quanto рег la vendita; e nell'avere ottenu- 
to alla Generale un compenso in azioni liberate. 

Con questo accordo, vantaggioso pcr noi e per la 
Società di Westeregeln, è eliminato il pericolo di 
una lotta di concorrenza con un gruppo che dispo- 
ne di una salda organizzazione commerciale e di ap- 
Poggi finanziari importanti come quello che ё spe- 
cialmente e strettamente legato alla grande indu- 
Упа tedesca aei concimi potassici. | 

l'erkaufsverainigung für Stickstoffdiinger G. т. 
5. H. — Nei paesi in cui abbiamo concesso una par- 
te del mercato alla Società Westeregeln, la calcio- 
cianamide sarà venduta a mezzo del nostro ufficio 
di vendita, che sarà trasformato in una società a 
'sponsabilitá limitata con sede a Berlino. Al nostro 
“торро è riservata la presidenza del comitato di ai- 
lezione in tale azienda, che sta per assumere una 
mportanza notevolissima nel campo d'azione asse- 

. £natole, 
p Pocieta licensiatarie. — Lo sviluppo raggiunto 
No ‘Società licenziatarie, alla cui costituzione ab- 
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a favorire la creazione di altri stabilimenti, sempre - 

piü persuasi che da questa industria, che ha già ef- 

fettivamente carattere mondiale, verranno alla So- 


A 


cietà nostra benefici sempre maggiori. 

Società Italianadei prodotti asotati. — Ci (assai 
grato segnalarvi anche quest'anno l’opera intensa 
c feconda della Società Italiana per la fabbricazione 
dei prodotti azotati, a cui si deve l’esito felice delle 
prime applicazioni industriali del nuovo processo di 
azotazione. In seguito ai risultati ottenuti la So- 
cietà Italiana rapidamente ha provveduto all'im- 
pianto di una serie di nuovi forni che la mettono in ^ 
grado ci aumentare notevolmente la sua produ- 
zione. 


—_—_———— O EE O o 
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e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


А questo titolo di benemerenza della Società Ita- 
liana si aggiunge l'aliro dí' un'attiva propaganda, 
mercè la quale essa ha convertito alla calciociana- 
mide anche i più diffidenti. Ci è ormai lecito infatti 
аѓегтаге che la calciocianamide è vittoriosamente 
entrata nel campo delle applicazioni pratiche : del 
che ci affida non soltanto il cresciuto smercio del pro- 
dotto, che è salito, in Italia, da 3500 quinta'i nel 
1906, a ®,ооо quintali nell'anno testé decorso, ma 
ancora più e meglio il fatto che i primi acquirenti 
rinnovarono le ordinazioni in misura sempre mag- 
giore. 


E ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI Ep ESERCIZI 
TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 


Ale applicazioni pratiche che riguardano coliiva- 
zioni, sulle quali si avevano già esaurienti conclu- 
sioni, furono associate quelle sperimentali e nume- 
rosissime, per i generi più svariati di vasctali; per 
modo che possiamo ora annunciarvi che i risultati 
più lieti furono conseguiti anche nella coltura di 
piante che interessano la grande industria, quali il 
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fabbricazione della calciocianamide alla Società Pie- 
montese pcl Carburo di Calcio, la quale contu al 
mettere in funzione a St. Marcel (Aosta), entro l'an- 
no correntc, l'impianto per la fabbricazione suddet- 
ta. E cosi, tutto lascia prevedere che in breve tem- 
ро la Società Italiana potrà svolgere felicemente il 
programma chc si é proposto. 

Societé Francaise des Produits Azotés. — La So- 
ciété Française des Produits Azotés, con sede a Pa- 
rigi, costituita, col nostro concorso, da eminenti in- 
dustriali francesi, e col capitale di un milione ai 
tranchi, ha, secondo gli impegni assunti, costruito 
un'officina capace di una produzione iniziale annua 
di 3750 tonnellate di calciocianamide. E tale officina 
che sorge a Notre-dame-de-Briancon (Alta Savoia), 
inizierà tra pochi giorni il suo regolare esercizio, 
essendo riuscite felicemente le prove testè fatte del 
macchinario. 

La Société Francaise, per conservare il airitto al- 


l'esclusività, dovrà elevare gradatamente la sua 
produzione annua a 25,000 tonnellate. In conse- 


guenza poi degli accordi con la Società di Vesterc- 
geln, la Société Francaise e la Société de l'Azote fi- 
lale della Vesteregeln per la Francia e la Svizzera, 
addiverranno ad una combinazione mercè cui nuovi 
capitali saranno portati all’industria della calciocia- 
namide in Francia e in Svizzera, sarà provveduto 
all'estensione dell’industria stessa nella Spagna e 
nel Portogallo, с sarà eliminato, come già avver- 
timmo, ogni pericolo di concorrenza. 

Société Suisse des Produits Azotés. 
Société Suisse des Produits Azotés, con sede a Gi- 
nevra, creata col nostro intervento da un 
importante ai capitalisti, e col capitale, di 700,000 
Iranchi, ha costruito la sua officina per una produ- 
zione iniziale annua di 3750 tonnellate di calciocia- 
namide, riservandosi il diritto di ulteriori amplia? 
menti del suo impianto. Tale officina scrta a Marti- 
sny sarà messa regolarmente in funzione 
prossimo mese di aprile. | 

North Western Cyanamide Company Ltd. - - Gli 
ultimi rapporti ricevuti ci assicurano che nel corso 
cel mese prossimo  funzioneranno anche regolar- 
mente le granaiose officinc che la North Western 
Cyanamide Company Ltd. ha costruito in Odda 
(Norvegia). 

Questa Socictà, con sede a Londra, costituitasi 
col nostro concorso e col capitale di 120,000 sterli- 
ne, pari a: 3 milioni di lire, ha, secondo i patti, co- 
struito officine capaci di trasformare almeno 10,000 
tonnellate annue di carburo in 12,500 tonnellate di 
calciocianamiac. 

E, poichè il felice risultato ottenuto già a Piano 
d'Orte ha persuaso le Società ad abbandonare, per 
«li impianti di Notre-dame-de-Briancon, Martigny 
© Odda, il vecchio sistema a storte orizzontali per 
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mutamento è 
stato causa di un breve ritardo nella messa in mar- 
cia degli impianti suadetti. Ma ё trascurabile il lie- 
€ danno dipendente da questo ritardo, di fronte ai 
grandi vantaggi economici, immediati per le ridotte 
spese d'impianto, c futuri per le scemate spese. 

La potenzialità aclle varie officine che entreranno 
п esercizio nel corso dell’ attuale primavera rag- 
giungera dunque e sorpasserà forse le 25,000 ton- 
nellate annue. | 

Prandenburgisches Carbidiverk m. b. H. Per 
lo stesso proposito di profittare delle ultime inno- 
azioni apportate ai nostri processi di fabbricazione 
ha subito un breve ritardo l'impianto che la Bran- 


adottare il nuovo processo, questo 


dinburgisches Carbidwerk m. b. H. si era impe- 
чапа di costruire a Mühithal, presso Bomberg, per 
| produzione iniziale annua ai 2500 tonnellate di 
"decianamide. Ma abbiamo notizia che anche 
questo impianto, pressoch? ultimato, funzionerá di 
qui a poco. | 

SMiekstoffuwuerko G. m. b. If — La Società che 
porta il nome di Stickoffwerke G. m. b. H. è la 
tsa che, come rileverete dalla nostra precedente 
Relazione, doveva denominarsi Chemische Werke 
Nonnendamm G. m. b. H. Il cambiamento di nome 
“ deve al non avere più ottenuto a Nonnendamm 
terreno aesignato per la costruzione delle offici- 
te: le quali, invece, si stanno costruendo a Span- 
Чан. La Società Stickstoffwerke, con sede in Ber- 
lao, fu costituita col capitale iniziale di 300,000 
Mah: dei quali furono sottoscritti dalla nostra 
Società 100,000 € 180,000 dalla Cvanid-Gesellschaft 
7. 5. H. di Berlino. Per l'impianto di Spandau, non 
vitanto sono già pronti da vario tempo i progetti 
“tinitivi pel macchinario e per i fabbricati, ma que- 
ti sono in via di costruzione avanzata, e quello è 
tii in parte acquistato. 

Siamo poi in grado di confermarvi le favorevoli 
Verisioni, già accennate nella nostra Relazione del- 
lano passato, sia per ciò che concerne la fabbri- 
“azione dei cianuri di sodio e di potassio e il loro 
argo impiego per il trattamento dei minerali auri- 
tri. sia anche circa la produzione di taluni derivati 
vella caleiocianamide ; ai quali non sarà necessario 
"grande mercato perché offrano un largó* margine 
‘ guadagno, tenuto conto altresi del piccolo capi- 
ale richiesto dalla loro fabbricazione. 

Società Ungherese per i prodotti azotali. — Nella 
"га relazione dell'anno scorso accennammo che 
à lorza della licenza di fabbricazione della calcio- 
апапїае da noi concessa alla Società Italiana dei 
adotti azotati per l’Austria e per l'Ungheria essa 
rebbe provveduto, sia direttamente sia per mezzo 
Itre Società, all'impianto di nuove officine per 
t fabbricazione acl nostro prodotto. 
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Nell'aprile dello ®orso anno fu infatti costituita 


la Società Ungherese per i prodotti azotati con se- Impianti Idroelettrici Automafici 
de in Fiume e col capitale di tre milioni di corone pel sollevamento di 


aiviso In 12,000 azioni da 250 corone ciascuna. 
La Società Ungherese si giova di notevoli conces- A CQU A 
sioni, tra cui l'esenzione da tasse per quindici anni 
eluso a favorevoli condizioni di una vasta zona di 
terreno guadagnata sul mare nci lavori dello Stato POTA BI L E 


per il porto di Fiume. In breve, in virtù di accordi 


А . А a А . 0 
con la Società Dalmata relativi alla fornitura di car- Ing. GABBIONETA - Milano 
. + . o : . : . x Я » è | 
buro, PAA grado “сб СВЕ alimentare Telefono 80-78 РИИ А 
con materia prima l'erigenda officina di Fiume, per crc M pull n we 
la quale sono già pronti i piani e i disegni definitivi, sulle linee della Ferrovia e del Tram Flettrico 
e ehe potrà forse essere messa in funzione nel corso — Milano -Menza .:——-.——. 


dell'anno corrente. 


Per gli accordi con la Società Ungherese e con la 
Società Italiana dei prodotti azotati, la nostra So- 
cietà, ha avuto, in parziale corrispettivo della licen- 


Soc. An. Materiale Eleffrio 


Capitale Sociale L. 200.000 
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CHIEDERB CATALOGO GENERALE 
in corso di slumpa 


Za accoraata, un milione di corone in azioni liberate 
della Società Ungherese, e avrà, diritto ad ulteriori 
corrispettivi quando la produzione avrà raggiunto 


le 12,500 е le 25,000 tonnellate annue: le quali a- 


zioni saranno poi convertite con quelle della Società 
Dalmata. 


American. Cyanami Company. — Le trattative, 


[4 


appena iniziazc all'epoca della nostra ultima assem- 
blea, per una concessione di licenza negli Stati U- 
nti d'America, ebbero esito felice: poiché il con- 
ratto preliminare sottoscritto il 16 febbraio 1907 
eon Mr. Frank, S. Washburn divenne esecutivo il 
І. Maggio stg исте: e nel luglio successivo fu co- 
stituita, secondo le leggi acl Maine, la American 
Cranamid Company, con sede a New York, e con 
Il capitale di 3 milioni di dollari, metà in azioni di 
preferenza e metà in azioni ordinarie. Di queste a- 


Materiale 


per qualunque 


applicazione 


O tó MEI NS ЕЈ 


elettrica 


zioni, man mano che verranno emesse, deve esserci 
dito, come corrispettivo dei nostri apporti il 12 1/2 
per cento, interamente liberato. La parte corrispon- 
dente al capitale finora emesso o che sarà emesso 
^ corso ai quest'anno, figurerá nel nostro bilan- 
co presente. La prima officina della American Cva- 
"mid Company, capace di trattare 4000 tonnellate 
di carburo corrispondenti a 5009 tonnellate di cal- 


“cclanamide, sará eretta a Niagara Falls, Onta- 
rio: 


? MILANO - Via Solferino, 29- 31 


"Telefono gri-6o 


ma a questa officina, che dovrà essere in eser- 
сло avanti la fine dell'anno corre nte, seguiranno i 
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Sandiosi impianti già in corso di studio nel Ten- . 
neee e in altri punti aeg!i Stati Uniti. 

tutto fa ritenere che i progressivi ampliamenti a 
10,000, 20,000 c 40,000 tonnellate di produzione 


‘Uma avranno luogo per il termine st; abilito i in gon- 
l'atto, 


Atri accordi (ili accordi stretti con la Società 
Italiana pel carburo di calcio c con la Società per 
utilizzazione delle forze idrauliche della Dalmazia, 
del’quali facemmo parola nella nostra precedente 


_r—————————————————————————TT—————__ m—=6 
| A FE Società Anonima Forniture Elettriche 
MILANO - Via Casteltidardo, 7 


Filiali: Genova. Via Consolazione. ШЕЛ 
Firenze. Via Orivolo, 39 - Torino. Via Altieri. 5 


LoDovico Hess 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT-MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 


ec | C37 
Casa fondata nel 1895 
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RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


BERGMANN-ELERTRICITATE- WERRE 


RIPARTI 1. 1. 2. 


TUBI ORIGINALI ‘‘ BERGMANN , E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA 
LAMPADE AD ARCO E AD INCANDESCENZA 

O NIETAL.LI О 


Valvola. cas bipolare 


=== CON INTERRUTTORE === 
= adoperabile fino a 500 Volt =: 


Cu ur oe Ti == nta 


W 


Valvole Bergmann ,, 
e Cassette di ghisa 


MORSETTI pi CONGIUNZIONE £ pi DERIVAZIONE 


“Ах МЛ alette a „м чел 3 


Domandare listino N. ol 


21 Maggio 1908 


Relazione, stanno per dare ? loro frutti. Ambedue 
le Società hanno infatti non soltanto completati gli 
studi per gli impianti a calciocianamide che erige- 
ranno nci loro stabilimenti di Terni e di Sebenico, 
ma hanno già pronto il macchinario piü importante, 

La Società Dalmata ha in progetto l'impianto di 
altre grandi officine per calciocianamide in Almissa, 
e lc metterà in esercizio appena sarà disponibile la 
energia, che con i |Javori in corso essa trarrà dal fiu- 
me Cétina; energia che sommerà a 25,000 cavalli 
eIfettivi e per pratiche in corso potrà essere portata 
а 55,000. 

Le officine di Terni e quelle sul mare in Sebenico 
cin Almissa, per le condizioni eccezionalmente fa- 
vorevoli a una grande produzione ai carburo e di 
caletocianamide, saranno іп grado di approvvigio- 
nare largamente del nuovo concime non solo i mer- 
cati liberi del bacino mediterraneo, dove un intenso 
risveglio agricolo е un bisogno grande di materic 
fertilizzanti promettono alla nostra industria il mi- 
gliore avvenire, ma anche più lóntane regioni dove 
1 meno intensa e l'operosità agricola, né meno vi- 
va la richiesta di concimi azotati. 

Kalkstickstoffabrik s'Alz, — Un'importante con- 
cessione. di 10,000 cavalli di forza sul torrente Alz 
presso Trostberg nell'Alta Baviera ha ottenuto dal 
Governo Bavarese la Cvanid-Gesellschaft, la quale 
ha già tutto disposto per l'utilizzazione di questa 
forza per una fabbrica di calciocianamide della Ger- 
mania, perchè la sua prouuzione iniziale , raggiun- 
ега le 12,500 tonnellate annue. Nel corso dell'anno 
prossimo si calcola ai poter mettere in esercizio 
queste ofitcine. Per le licenze concesse avremo un 
adeguato corrispettivo. 

Indice, Giappone. — Siamo infine lieti di annun- 
ciarvi che sono state iniziate delle trattative per la 
concessione di licenze di fabbricazione nelle Indie 
orientali inglesi e nel Giappone, e confidiamo di 
portarle felicemente a termine entro l'anno corren- 
*. E considerando l'estensione e l'importanza di 
tali mercati, non Gubiliamo del successo che vi è 
serbato alla nuova industria. 

Russia. — Anche per la Russia abbiamo iniziato 
talune trattative; e se pure queste potremo condur- 
ге a favorevole conclusione, avremo, nel corso di 
quest'anno, provveduto delle nostre licenze tutti 1 
paesi d'Europa. Possiamo ben dichiararci lieti di 
tale risultato, conseguito dopo poco piü di due anni 
dalla fonaazione deila Società nostra. 

Aumento di capitale. — Per provvedere i fondi 
necessari per le partecipazioni a queste Imprese, 
bbiamo dovuto valerci della facoltà che ci acc ordò 
l' Assemblea generale straordinaria del 18 aprile 
1906. Abbiamo cioè collocato altre mille delle nostre 
azioni al prezzo di lire зоо; с sono in corso delle 
pratiche per collocare le resiauali mille azioni ad un 
siglo uguale. Avremo cosi portato a quattro mi- 
Позі di lire il nostro capitale azionario. 

Partite di bilancio. —- Ed ora qualche chiarimento 
alle varie partite di bilancio. 


RIVISTA TECNICA. 


XXI 


КА 


"^ STUDIO LEGALE 


йт. Cav. Valentino Pellizzari 


glà collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Bibiloteca deil’E'ettricità 


Ex-membro della Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elet- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perfzie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


E. BERTETTI & C. 


ACCOMANDITA PER AZIONI 


Capitale t. 500.000 - elevabile a L. 1.500.000 


Fabbrica di conduttori 
o o > o elettrici isolati 


o o € prodolti affini o o 


Sede in MILANO 
Via Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 
FILLE CAVE n 


Piombo - Per sistemi а corrente continua, al- 
ternata e trifase. 


CORDONI per telefoni e per segnalazioni. 
per dinamo, motori, 
FILI ios 


censione, ecc. 


necumnlatori, alter- 
lapide ad arco, bobbine: d'ac- 


On Telg.: ELETTROBER- MILANO 


| 86-75 Stabilimento e Magazzino 


TELEFONI | 69-48 Amministrazione. 


| ve ы а i$ isi 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA „ 
“HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE iNALTERATA 
Carboni elettrici - Accessori per implanti elettriet 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, css. 


AUGUSTO HA A @ 
| Via Pietro Verri, Y » MILANO „ Via Pietro 


с } vulcanizzata americana 


MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 
pog 


‘Telefono 24-15 


DEPOSITO negli 37035011 69 1/10 4 32 R/R. 


ING. MARIETTI « Q. 


PREMIATA FABBRICA 
DI кыр ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


“Tia S. Quintino, 19 | "Telefono 21-81 
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_ Importazione соп deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € C. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie ín lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito e di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 

- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN . ,. 


EN Fabbricati col medesimo sistema e 
Ё e nei medesimi tipi e varietá della Саза BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


(RA-PPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia: lag. LEVI CARLO, + Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. 1. MARTO- 
RAGLE - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, S. 
a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa, 


N 
SOCIETÀ ITALIANA. 


GANZ 


DI ELETTRICITÀ 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


_ VIS 


== Alternatori - Motori == 

Trasformatori - Convertitori 

Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO. 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI l р 


x= Preventivi gratis a richiesta === 


ВаЬсосК`& Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante реет son sy 


Procuratore Generale 


per l'Italia ING. E. DE STRENS 


La pià gran Casa 


costruttrice d 


CALDAIE A VAPORI 


Elevato rendimento | 
Economia di manutenzion& 


- 


MEO 


it 


x de | ti 


Pressioni elevate 
Massima sicurezza | 


Caldala Babcock & Wilcox con surriscaldatore. 


Esposizione Interna- GRAND PRIX La più grande ra. ^ 
zionale Milano 1906 -——.  Onorificenzá 


Surriscaldatori di vapore | 
s Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE > > 1.300.000 » » 
IN ITALIA > > 140.000 > — » 
Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


TECNOMASIO ITALIANO 


OWN BOVERI| 


sede d MILANO, Via Fase N. то 
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DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


e A —— A — —— 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cem.'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 


Per il Veneto: n » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 y 


w 
S 014 


SOCIETÀ NAZIONALE 


DELLE 


FICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO : 


зне) Capitale Sociale L. 4.000.000 Ее 
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х ; $ CE ч, Sa ia Verl d е2 „я “ Ne. gf e pas : 
Impianti Elettrici Completi + x 

! Alternatori Dinamo >+» è» è +> 

x Trasformatori - Motori * + ж + 

; Pompe e ventilatori a comando elet- 

| trico ж + + + * x ж x 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 

magnetica + х » ж ж a 

Gru e-Argani a comando elettrico e 


a mano + + + * x + + 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

PALERMO - Luigi Langiero, Via . . (——__—_— 
Villarosa, 8-a 8-5 

GENOVA - A. M. PATTONO & C, 
Via Caffaro, 17. 


A A _——_—————____—_—————> 


Ing. Silvio De-Pretto & C. Turbine Moderne 


SCHIO | REGOLATORI = SERVOMOTORI 


DI PRECISIONE 
"at Ae 
perfezionate 
С УМ 


fr zione 


Giunti elastici 


II KK A _ A --  _ 2 ——& 


Società Italiana LANGEN € WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova =- ES ола oe — Via Padova, 15 


funzionanti conforme 
brevetto 


a olii pesanti Vol. 27, N. 32915 
con perfezionamenti brevettati in Italia 


К, ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI COMBUSTIBILE 
2 А BASSO PREZZO 


da 20 a 800 cavalli 


ARI 7 77 еня ON 
Ff dd IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
3i FORZA MOTRICE LA PIÚ ECONOMICA. 


ШЇ Anonima Forniture її! 


già ATTILIO Pozzo & €. — Lorenzo TOMMASI ALIOTTI 
== (Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato ———— 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 
FiLiaLI GENOVA FIRENZE ' ORINO 
—— — Via Consolazione, 7 R Via Crivolo, 39 Via Altieri, 5 bis 
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Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA, === 
=== ==PER ALTO E BASSO PO Г TENZIAL E 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 
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= tnt SIAE 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 
Istrumenti di misura  ; pr. PAUL MEYER А. G. - BERLINO 


Apparecchi per quadri , 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 


©; А F E x SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
a є Г] e k MERCE SEMPRE PRONTA * 


a, 


КУ. 


SOCIETA ITALIANA 


| SIRY. CHAMON C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 
es edes 


| Contatori dí Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
“OK, “BT, =» "ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
| — 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. > 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - анте 


Indi ica to ri e Registrato ri 


Industriali e di Precisione | 
Istrumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
A PIROMETR! - INDICATORI DI SINCRONISMO 


l 


© Allgemeine Elektricitáts-Geselischaf 


BERLINO 


MICANITE 


с Fabbmcozione di ogni tipo, in fogli fi e dar, io tutti gl TT 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 
 Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


g Le Centrali, le Ditte elettrotecnche, gli installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 lndirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO | 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & С. 


TORINO 


viv 


Fabbrica di fili isolati e cavi 
per impianti. di 


x Fe APT 
o y ga | Trasporti di energia 


Trazione 


Illuminazione a 


Telegrafia 
Telefoni 
FUNI METALLICHE 
OO 


| —< Cataloghi e preventivi a richiesta 2-— 


| e Е 
Motori IRSE per combustibili liquidi di 


Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A.-G. 


basso prezzo costrutti dalla 


I più economici motori a combustione 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione dei motore 
Avviamento Immediato - Funzionamento facile e regolare i 
Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


Ing." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, зв —— 
gain : MARIOTTICO | Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


- MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio [A RH EYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione = 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITA 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 

macchine tessili 


) COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


Tipo completamente chiuse, rro а Меге > SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -< 


rendimento minimo garantito 83 


Rappresentanti per l'ltalla: Ingg. G. ANCONA $ C. LORIA - Milano - Vit Carlo Alberto, 28 - Telefeno 61-53 


Curbcalternatore da 3000 Kwats. 


ШШШ Eeto 


——- D'OGNI GENERE 


IMPIANTI COMPLETI 


per qualsiasi scopo di A MP 


— 


| | j MAC SEDE IN MILANO, Vi igli, 
Soc. It. Lahmeyer di Elettricità “= "элын. 


к Ре гале : FELTEN e GUILLEAUME - LARMEYERWERNE A. 0.- Frankfurt аум Filiali a - ROMA - NAPOLI 


danni ааа ai 
CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI"] 


E PRODOTTI AFFINI 
LIVORNO : 
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PER ` 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


a M | d 


Ing. Dalabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO • Via Lagrange, 29 
VENEZIA » San Moisè, 2065 


Rappresentanti Esclustoi per l'Italia della Casa: = 
Theiler e C. di Zug - (suizzerm 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI | 
per Gorrenti Monofasi Trifasi e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


MCVALABREGA [ICHTENBERGER ORI. 


e 201 MATERIALI ep ACCESSORI 
M ‘Per IMPIANTI 
PILETTRICI 


TURBINE 


“Gi 


[penne VIA LAGRANGE 2 
PA UB 222 SAN MOISE 2065 


VAN 


66 B Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 
"NIIN, © ө WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


: aia: Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Toríno e da VENEZIA 


TD 
- 


=il DINAMONA 
4 ALTERNATORI 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, E: su" pm oct p. Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. —P—— » rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 

Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
per cappellai e sarti, recipienti per 
colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


p Reostati — Moderatori di luce. 


E L4 Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
cieri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- | $ 
delle, marmitte, casseruole, bollitori — * 
caffettiere, tejere, ecc. F- 


€ 


LO. 7 Medaglie d'Oro 9.4 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta, 


: «= GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO, a9 | 
MP o i 
COE LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS Gea 


\ 


PUSE АС A 


ROMA — Via Piemonte М. y — ROMA E 
d: 1: ыыы cQ lod чи «Арап пг 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO 
Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento con 48 Pile tipo A 
Telefoni | 
Telegrafi 


Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione di 
Microlampade 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE W> TN | 
(Per accensione di motori a scopp o) MGR IE ahi Pila a liquido tipo I 


A richiesta e per quantità per applicazioni normali 
convenienti si fabbri- 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


$ 


Pila a secco tipo A 
per batterie portatili 


per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. Р. Danioni e C.i - TREVISO 
s ed Agenti per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOGHERA (Pavia) 
per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per L'ITALIA | per la Sardegna - Ing. A. Mulas, Г. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


RAPPRESENTANTI | per Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 


SI 


- 
- 
а ж.ж m cante mw 


Crib $i A A Hombrechtikon 
| uri 0 MARCA 
$ е | (Zurigo) у 
` FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI O 
.  — Casa Fondata nel 1893 — 0: FABBRICA 
Strumenti di Misura | 
И а di precisione | per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 
er corrente continua. Strumento 


aperos: normale, а rocchetto Contatori di energia elettrica 


mobile con senla n speechio, 


| per ‘corrente alternata mono e polifasica 


uti ra н —_——_—_——r_rr_- 
т 


Rappresentante generale per l'Italia: - А 


Ing. Oscar Schneider » Napoli. Corso Vitt. Eman., 243 


| RAPPRESENTANTI: 
Ing. Elvezio Bosia & C. - Torino, . Sig. Heinrich Jüngermann - Milano, | 512. Ferruccio Polvanio - Arezzo, 
Galleria Nazionale, Scala c. - e Via Melchiorre Gioia, 1 - fer Corso Vittorio Emanuele, 63 - 


] ЖУ, . . la Lombardia P Emilia e il Р Jo : і 
per il Piemonte e la Liguria, P ML : fi ; la Toscana, le Marche ‹ 
i veneto. l Umbria. 


FERROVIE DELLO STATO 


ESERCIZIO 1907-1908 
30° Decade - dal 21 al 30 aprile 1908. 


А a à MÀ MÀ —— M MM аъ 


APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI 
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LA $ v RETE STRETTO DI MESSSINA. 
9 B APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 
SAA a 
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(1) Esclusa la linea Cerignola Stazione-Cíttà ed il tratto Conf franc. Modane. 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


== 12, Foro Bonaparte - MILANO-— Telefono N. 24-87 == 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


р А LI di legno impregnati con sublimato corrosivo 


per Tel:grafo, Telefono, Tramvie e Trasporti di Ene"gia elettrica 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 ?/, 


сек рег Ferrovie e Tramvie iniettate соп creosoto 


Fratelli Himmelsbach 


== FRIBURGO (Baden) Selva Nera, Rempartstrasse, 16 == 
Milano 1906: " GRAN PREMIO, 


\ 


Manufacture spéciale. de Cuirs et Courraies 


AO Medaglie - 3 Diplomi сї” Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di l'arcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 18y3 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


SA Stabilimento di Rifinizione 
dU PARIGI 
Boul, Voltaire, 21 


aft US 


Ja ] Marche accred tate: 
A Scellos 

e Scellos-Extraforta 
И) ЖИТ 


(Bidrofuge) 
> 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 5 105 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI i ic а Sampierdarena 
| ЫС 8 | A 
‚ | Friedr. Dick, Esslingena N. 


MILANO 
Via Y ttor:.» Colonna, 9 (Vla San Siro) 


60 medaglie 


FABBRICA. 


| : à »: ү, 500 operai i 
Wie Telefoni, Apparati Elettrici рө: ^ 800 HP 
ED AFFINI ас на А f 
ISTRUMENTI DI PRECISIONE б н 


Impianti telefonici a batteria centrare 


Paratulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 
== Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori == 


tecnici, Automobi-. 
listi, Orologiai, "es 


- Líme di precisione 

! Dick fino ai tagli 
FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI più impalpabili, a taglio normale oppure on- 
Н, WEIDMAN М. RAPPERSWIL (svizzera) duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
| | telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre. 
alle officine meccaniche ed elettriche, 


tone compresso lucido ОЛКЕ o, CASSE ED ASTUCCI 

1; mm. di spessore, in rotoli ed to nasiri fino a ¿mm dispessere. | соп assortimento di utensili e lime Dick 
. ‘CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente | 
; . CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato Rappresentato dalla Ditta 


RONDELLE, TUBI ed altri articoli dj “PRESSSPAN,, 
SIMONIS & C. - Milano 


Cubi per trasformatori con e senza mica via si Eufemia, 23 
UD” Propria fabbricazione e non rappresentanza “UY 


Specialità fabbricazione di 


LABORATORIO ELETTROTECNICO ' 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Società Anonima per azioni — Capitale L. 3.000.000 
. Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto . Viale Monforte, 31 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e winima corrente 

=» Interruttori antomatici di massima e minima tensione 

— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 

A a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio. inwediati, a 
mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 


Trasformatori di misara di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per arche 


INSERITORI 


| eemplici e doppi per batterie di aseumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magriai 
QEOSTATI a ventaglio ed a corsoio === 
¿EOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
. REOSTATI di avviamento 
Apparecchi per peti Aeree o o рег лене Condensatori Elettrici ы contre le scariche atmo- 


¡SCARICATORI PER. BASSE DD ALTE TENSIONI 


сесссве PER IMPIANTI |». LiMITATORI DI CORRENTB 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 000 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telesr. Elettrotecnica * MILANO - Tetetono 28-77 тее. Elettrotecnica 


HARTMANN & BRAUN Sta pr ni 


DE 
| PEN 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo Ir | 
| 


! 
і 
} 
| 
f 
[ 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©. PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


STRUMENTI per MISURE 


di Resistenze, 
Isolazioni, Capacità, 


e per 
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——_ tele de tension, 


= PROVAPARAFILMINI = 


DAS 


Impianti di Laboratorio! 


| 


000 


| 
E VETTURE DI MISURA CRT м UE 


È Pa 1 
Prevaisolaz:¡one aperiodico ad induttore magnetico союш nell istrume1to. 


— — 


— ————@ T_—_—_—_É_r 


ERNST PABST 
lie - Berlino 
APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIAL. 


per impianti ad alta tensione 
miniere, tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l’Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


ИШТЕЛ 


BERLINO ' ! 
—————————S9——————————— 
Materiale per linee aeree di tramvie e ferrovie 
A 1 e o 


elettriche 
Materiale Isolante “ Eburina ,, 
ыллаа A ————————— 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 
-———_—————__m_mmm—-<È1@6—_———_@1@8—_—7@ttm—@——_—_t—m———t @@@ 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l’Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO ¿MILANO o 
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| per l'Italia Settentrionale e Centrale 


е Ing. A, С, PIVA 
MILANO -Piazza Castello, 9 - MILANO 
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== Accessori completi per Installazione di Tubi == 


ALFRED SCHMITZ euccessore 
RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la più conveniente per 


qualsiasi applicazione J AIR US 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO 


. Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 


Alberto Vigliano = Milano 


Corso Buenos Ayres, 66 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


È 


A Mon ha luogo nessuna cristallizza- 
zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


6 Occorre minor quantità di elettro- 
e депо che del solito sale ammoniaco 


Vantaggi: 
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әш үр шош njour rejuou 
“IGV +» IINV1OSI 1901, 


per l'Italia Meridionale 


NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


CT a do na) IDA, 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


AN 


Pozzi Artesiani === 


Arieti Idraulici 
== Condotte d'Acqua 


Pompa Dora 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a*200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d’ inquinamento dell'acqua per сНено del lubrificanti. 


O | 
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7. SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE BENT. 


SIDBIASEO BELLINZONA, 
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I cosrRuzioNE 
ACCURATA 


F ESECUZIONE 
PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA] 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - MiLanol 
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Abbiamo gii avvertito perchè la voce brevetti e 
г Я 


British Mica Co. Limited - Fornitori de! Governo Fornitori del Governo Inglese 


per eualünque applicazione applicazione 
elettrica 
e per Stufe ше americane 
Reppresentante pev l'Italia: 


Corrispondenza in Pranceso: Gius. Riccardi - Corse Vitt. Em. 34, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
F ШЇЇ $ [. ed Il commercio del lubrificahti 
MILANO - Via Lario, 90 


processi di fabbricazione trovisi ridotta a lire 23 
mila 857.10 

I titoli delle società licenziate continuano a figu- 
rare in bilancio : le azioni al prezzo di emissione, e 
a una lira l'una (per memoria) le parti di fondatore. 

Nel corso dell’anno non abbiamo sottoscritto al- 
tre azioni di società: abbiamo per contro effettuato 
notevoli versamenti: talchè la cifra esposta nel bi- 
lancio del 1906 in lire 1.158. 250 per i versamenti da 
eseguire sulle azioni, trovasi ridotta in quello del 


А © Olio per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore , 
юу а a lire 424. 300. | | Ойо speciale pcr motori a gas 
Conto Profitti e Perdite. — Nel Conto Profitti e Mu d Р УА нер per тесен 
Perdite figura come Profitti la parte di premi e ca- > 8 013 


noni effettivamente incassati nell'anno. 6 Medaglie d'arg — 4 Gran Diplomi d sciri 


docietà Elettrodinamica 


Rappresentanza Generale E.G. ALIOTH 


Itallana della 


Sede Centrale MILANO 
plenas = ema Via Principe Umberto. 20 


' UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
MAGAZZINO DI DEPOSITO - Via Buonav, Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
» » TORINO - Corso Siccardi, 22. 
» » GENOVA - Via ХХ Settembre, зт. 
» » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via XX 
е Settembre, 4 
» » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. | 
» » VENEZIA - S. Marco, Ponte dei Dai, S48. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, ‘52. 
» » FIRENZE - Via Alfani, 88. 


Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Migmisazlene e trasmissione d’energia - Altermatori - DI- 
same - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione trampiaria e ferroviaria — 


Progetti e preventivi a richieeta 


‘Questo conto chiude con un saldo di L. 496,139.18 
a cui aggiunto il saldo utile di . Y. > 8.404.99 


si ha un totale di . . » 504,544.17 
cel | quale spettano alla riser. di leg ege il 5° о» 25,227.20 


Kestano QUINDI: е do жож: ж ve „Йи 479,316.97 
cue а’ termini dell'art, 29 dello Statuto? vi 
proponiamo di летите come segue: 

5", al Consiglio d'Amministrazione L. 39,315.35 

agli azionisti, in ragione di lire 25 per 


azione . . . . . . . . . » 350,000 = 


^ * / 
a conto NUOVO . . . . . + + » | 90,971.62 


L. 479,316.67 


Unione italiana tramways elettrici, Genova. 


Giorni sono cbbe luogo nella sede sociale l'as- 
xmblea gencrale ordinaria degli azionisti di questa 
anonima sedente in Genova. 

Erano presenti o rappresentate 22,238 azioni. 

Presiedeva il presidente del Consiglio di ammini- 
strazione conte senatore Gerolamo Rossi. 

L'amministratore delegato lesse la relazione del 
Consiglio sulla gestione sociale per l'esercizio 1907, 
dando opportune spiegazioni ed accennando che 
vennero versati gli ultimi 7/10 sulle scimila azioni 
emesse in virtù della deliberazione dell'assemblea 
senerale straordinaria del то luglio 1905, e che a 
parziale esecuzione della deliberazione dell’ assem- 
blea straorainaria del 30 marzo 1907 furono emesse 
"ооо obbligazioni da lire 300. per кирән di tre 
milioni. 


Dal bilancio risulta chc l'éctedetiza degli introiti 
sulle spese, dopo dedotto un ammortamento di lire 
315.000. è di lire 1,444,081.69; utile netto che il 
Consigiio propone di distribuire in questo modo: 
! 20 al fondo di riserva lire 72,204.08; un primo di- 
videndo del 5 per E sulle vecchie azioni, lire 
750.000; il 5 per cento pro rata temporis sulle nuo- 
“© azioni, lire 131,230; al Consiglio d'amministra- 
zione il 10 per cento, lire 49,062 ; un secondo divi- 
dendo del 2 e mezzo per cento sulle vecchie azioni, 
lire 375,000; un secondo dividendo del 2 c mezzo 
per cento sulle nuove azioni, lire 56,250, riporthnd& 
“ nuovo l're 43,762.76. 

L'assemblea, sentita la relazione dei sindaci, ap- 
provò all'unanimità la relazione del Consiglio d’am- 
ministrazione, il bil: me io € la proposta distribuzio- 
rc degli utili sociali. 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANC * 
Fabbrica Specialista 


Seghe e “Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


Шу Fabbriche шїн (Germanio) 
знае Miláno 1906 - Grand Prix м 118 
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Telefono 78-92 
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Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 
Indicatori d'alta tensione Zipp (novità) .. — 
Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


Esposizione 


Tnternazion. 
! 


Milano 1904: 


ES 


Neta cet 


IMPIANTI > 
ELETTRICI | 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


FORNITORE DELLA REAL CASA 


CARLO Ж NAEF 


MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 


Macchine, Utensili ed Accessori per la 
Meccanica. per Elettricista (specialità 
per montatore), per Fonderia. per Ga- 
мыз. Idrantico, Lattoniere, Fabbro, 
Falegname. Carpentiere, occ. 


Tisi. y 


LAMIERE ‘ 
Stampate + 


x  Chiodate 
Caldaie - Coperture - Tubi chiodati 


ERNST MECK Fez" Norimberga 
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Passatosi quindi alle -nomine, fu rieletto consi- 
gliertdil marchese ing. Carlo Centurione, e fu con- 
fermato l'ing. Carlo Zander. 

Il Collegio sinaacale risultò composto dc: signo- 
ri: comm. Giuseppe Corradi, Alberto Müller, Al- 
berio Plrundere, effettivi; Ambrogio Marengo, Bec- 
сапа Artom, supplenti. | 
“ Westinghouse ,, Società anonima con sede' in 

Genova ed officine in Vado Ligure. 

Giorni sono ebbe luogo nella sede sociale l'assem- 
blea generale ordinaria degli azionisti di questa a- 
nonima costituita l'11 marzo 1907.. 

Erano presenti 7 azionisti, rappresentanti 7800 
azioni; presiedeva il vice-presidente ing. Joseph 
Наггу Lukach. 

Ки letta la breve relazione del Consiglio, nella 
quale si rende conto dell'azienda sociale nel parzia- 
le esercizio chiuso col 3t dicembre 1907. 

L'assemblea, sentita la relazione dei sindaci, ap- 
provó la relazione dcl Consiglio, la situazione dei 


conti presentata e passo alla nomina dei sindaci che 


risultarono i signori: prof. cav. uff. Enrico Ga- 

gliard:, Magni cav. Pietro, Oberti Ignazio, effetti- 

vi; e avv. Agostino Virgilio, De La Place, suppl. 

Ferrovia Nord Vicenza, Schio - (Capit. L..1 mi- 
lione versato). 

L'assemblea dei soci di questa anonima, ha ap- 
provato ¿l bilancio nelle cifre seguenti: 
нето: Linea Torre-Arsiero 1,291,653.90 lire; 
Materiale e scorte 101,915.36; Spese ripartibili lire 
12,049.23; Crediti diversi 94,135.39; R. Governo е 
provincia di Vicenza (per conto sussiai) 430.3553 
Dcpositi cauzionali statutari 100,000. Totale attivo 
L. 2,085, 114.65. | 

Passività : Capizile sociale N. 10,000 azioni da 
L. 100 L. 1,000,000; [спао di riserva 24,800; De- 
biti diversi 504,679.06; Sussidi governativi e pro- 
vinciali da erogare pro-rata а, favore degli annual: 
bilanci 426,355.72; Depositanti per titoli depositati 
190,000 ; esito attivo del presente esercizio 30,279.27. 
Totale passivo L. 2.086,114.65. 

La relazione che ha accompagnato il bilancio in- 
forma come l'esercizio 1907 abbia proccauto rego- 
larmente са anche dopo la apertura della linca Thie- 
ne-Rocchette avvenuta nel settembre del decorso 
anno, il movimento viaggiatori sul tronco Schio- 
Rocchette si sia mantenuto invariato da quello del 
1906, mentre cosi non-avvenne per le merci il cui 
traltico ebbe a subire una sensibile diminuzione. 

Nel luglio и. s. la Società ha stipulato colla So- 
cietà Vencta il contratto di subconcessione de! tron- 
со Rocche:te-Asiago, della quale si attende l'appro- 
vazione del R. Ministero dei LL. PP. che per un 
complesso di pratiche da esperirsi col detto Mini- 
Stero e con quello del Tesoro, 6 ancora in ritardo. 

Nell'estate scorso il consiglio superiore dei LL. 
Pp. approvava il progetto esccutivo del tronco di 


lerrovia da Cesuna ad Astago e la Società procede. 


ilacremente nei lavori del primo tronco ca inizierà 
‘sto anche quelli nell'altipiano. 
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INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 
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Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con mot a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore а turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino а 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino а Tatmosfere, 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tar- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettricl. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue. 
Fari, Fanaii, Lampade ad Areo 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


ANONIMA 


Capitale 
1.600.000 


Unione Italiana = 
— (Gas-Elettricità ^" 


f 
Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Impianti” completi * 


c : 


ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 
— iii ti r Rico 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo * 


= LAVORAZIONI IN FERRO = 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — Й 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA | 


Apparecchi speciali perfezionati 
IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA —————__—_t_—__& 
CONTATORI DI GAS = CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D'ACQUA = 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA ===. 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO == STUFE 
= FORNELLI = CUCINE == SCALDABAGNI 
e = SCALDACQUA ISTANTANEI = 


ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ cn” 


TELEGRAMMI ED ESPRESSI VIGE 


—— M 


TELEFONO N. 1639 — 


to 


Fabbrica specializzafa per la cosiruzione delle resistenze Eleffriche 
di qualsiasi Про e di koniroller —— ——— 


NW > 


Anan РН ЫРЧЫ e MA e va 0б 
н.з. TA AINA NN NCC = 


Controller normale. Controller per automobile. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote MANO. Teietono 30-05 


Solferino, 24 


_ 


Un Watt per candela ТО °% di economia 


‘stu e .', 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da' 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 


nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglihlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per Jlitalia з Y 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello М. 9 
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Il Consiglio ha fermo convincimento che dall'a- 
pertura della Rocchette Asiago il movimento delle 
merci sulla Schio-Rocchette che, come sopra si ac- 
cenna cbbe a diminuire in confronto dei passati eser- 
cizi, verrà a riprendersi in misura rimunerativa. 

Il bilancio si chiude con un utile netto di 30,279.27 
lire che venne ripartito in ragione di L. 3 per azio- 
ne, cioé-L. 30,000 nette da tassa di Ricchezza mo- 
bile, pagabili dal 1 luglio prossimo venturo presso 
la Banca Mutua Popolare di Schio portando il saldo 
di lire 279.27 all'esercizio in corso. 

TELEGRAFIA Ё TELEFONIA. 
Nuovi apparecchi telefonici automatici. 


E” stato applicato a Berna dadl'amministrazione 
dei telefoni, a titolo di prova, un nuovo apparec- 
chio automatico, molto ingegnoso, basato sul prin- 
cipio di quello che già ё in uso per le conversazioni 
locali, e che funziona in parecchie città a grande 
soddisfazione del pubblico. 

Il successo ottenuto da questo apparecchio ha in. 
coraggiato la Direzione dei telegrafi e telefon: a stu- 
diare-un sistema che permettesse di stabilire ugual- 
mente la comunicazione con altre reti. 

L'aBparecchio uscito da queste ricerche é molto 
ingegnoso e si deve al signor Vannoni, airettore dei 
telefoni bernesi. Già funziona da qualche giorno 
alla staztone di Berna, е pare dia eccellenti risul- 
tati. | 

Esso è posto in ta! guisa che l’impiegata del tele- 
fono legge sopra un quadrante l'ammontare della 
somma che è versata da chi vuol parlare. 


Le stazioni radiotelegrafiche in azione. 


La « Elektrotecnische Zeitschrift» informa chc 
attualmente esistono 1550 impianti ai telegrafo sen- 
za fili, e cioè : 195 stazioni in aperta campagna ; 170 
stazioni su navi mercantili, 150 su fari galleggianti, 
650 stazioni costiere, 55 stazioni militari portatili, 
€ 310 impianti a scopo di esperimenti. 

Secondo il preaccennato giornale il rapporto per- 
centuale gelle stazioni dei vari sistemi sarebbe il 
seguente : 


1° Telefunken 41 per cento 


2° Marconi . . 7. 20 » 
3° De Forest . . $ » 
4° Lodge Muirhead 3 » 
5? Fessenden . . 3 » 
6° Altri sistemi vari . 37 » 


Il sistema Marconi rappresenterebbe nelle stazio- 
Т . e . , е 
ni terrestri il 32 per cento, in quelle su navi mercan- 
ШЇ, il 56 per cento. 


» 


_ IMPIANTI. 
Concessioni ‘di impianti di condutture elettriche. 


Como. — Con decreto in data 3 gennaio 1908 fu 
consentito alla Società elettrica saronnese di attua- 
"e ed esercire nel comune di Rovello un impianto di 
"onautture elettriche a scopo di forza motrice e di 
illuminazione 

Firenze. — Con decreto in data 2 3 marzo 1908 
fu consentito alla Società anonima Cartiere tosca- 
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* SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
- di SIRY CHAMON & X. - Milano 


оаа" 
| Istrumenti 


—— di — 


Misura 


eietema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito dcaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corse Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istruntenti di fisica — 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori — Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici. 


Elekt. Glühlampenfabrik Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 


Rappr. ber 1'Alta 


POZZI ROBERT & С. 


MILANO 


y 7 ` 
дайа: 


PREMIATA FABBRICA Ө 


su 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


== Esposizione di Milano 1906 == 


РЕ - 


Edoardo Well 
MILANO on 


Via Vincenzo Monti, 4 


Tefefono Intercom. 2-85 
-e 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 


goz ed articoli affini 


Rappresentante gen. per l'Italia e Svizzera 
DELLA 


TELEPHON FABRIH A. B. 


già J. BERLINER © 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


| Esposizione Interraz 
Gran remio dra 1906 


N 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottara 


WIERSS & Co. ==: Liestal reese. 


e Marmitta 


uso domestico, pep (ase di 
salute, Infermevie, Fabbri. 


che, Forni, ecc., ecc. 
i 


Apparecchi elettrici da г 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da etirare 


Rappresentante per. l'Italia: Ing. А. с. РІМА - Milano, Piazza Canelo, 9 


TORINO 


33 — Corso Oporto — 235 


VENTILATORI 
FORGIE 


Applicazione | 
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agli essicatoi, tra- dum diss di SIND T 1000 m. muniti dim: ве mo 
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с No ¡HOY quisti senza consultare == 
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= E D 
сә 2 А = Y] 
e O Ф 
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) Catalogo gratis а richiesta ( 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 
S nos zea MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) | ш 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


LS 


Costruzione specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta 


ET уе nt — 


Rappresentanze e depositi: 
ROMA - G. Thurlow 


— Via Cernaia, 23 e s. Basilio, 14-15 — 


GENOVA - Ing. S. Cavallaro 
— Via XX Settembre, 10 — 


TORINO - Ercole Marelli, 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. 
Calata Trinità Magglore, 8 


valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 
Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazioue e distribuzio ne 
d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voitaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., 

Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 
lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galv anoplastica, Cinematografi, ecc., a 
qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 
dietro indicazioni o disegni. 


GRANDE DEPOSITO E EAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
= A richiesta disegni e preventivi — 
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пе «Cesare Volpini» di attuare ed esercire nel co- 
mune di Pistoia un impianto di condutture elcttri- 
che a scopo di trasporto di forza motrice. 

Novara. — Con decreto in data 17 aprile 1908 
lu consentito alla ditta Colongo Giovanni e fratelli 
Sala ai attuare ed esercire nel comune di Cossato 
un impianto di condutture clettriche a scopo di 
lerza motrice. 

Pavia, — Con decreto in data 30 gennaio 1908 
‘u consentito all" Amministrazionc comunale di Sar- 
tirada di attuare ed esercire nel detto comune un 
impianto di condutture c'ettriche a scopo di luce e 
lorza motrice. | 

Torino. — Con decreto in data 14 marzo 1908 fu 
consentito alla Società «Llorze idrauliche dell'alto 
iemonte» di attuare ed esercire nel comune di Car- 
magnola, località Sun Bernardo, un impianto di 
c ndutture clettriche a scopo di distribuzione di for- 
^ motrice e di luce. 

erino. — Con decreto in data 7 aprile 1908 fu 
consentito alla ditta Remmert e C. 
егете nel comune di Ciriè un impianto di con- 


di attuare ed 


dutture elettriche a scopo di trasporto di energia 
t stabilimento industriale. 

Novara, — Con decreto in data 20 marzo 1908, 
iu consentito alla Ditta Fratelli Ressa di attuare 
ed esercire nel comune di Biella sobborghi Pavi- 
ano-Vaglo Chiavazza e Vaglio Pettinengo un 
impianto di condutiure elettriche a scopo di illumi- 
naziene a forza motrice. , 

Alessandria. — Con decreto in data 26 febbraio 
1005 fu consentito alla Ditta Rizzaglio Venanzio 
d! attuare ed csercire nel comune di Ponti un im- 
panto di condutture cletiriche a scopo di illumi- 
"azionc. 

Miano. { Con decreto in data то marzo 1908 
iu consentito alla Società anonima del gas di Cer- 
nusco sul Naviglio, di attuare ed esercire nei comu- 
n di Cernusco e Pioltello un impianto di conduttu- 
te eletiriche a scopo di illuminazione e forza mo- 
(лее, | 

Torino. — Con decreto in data 26 marzo 1908 
t consentito alla Ditta Cotonificio Rolla di at- 
tare ed esercire nel comune di Collegno un im- 
"anto di. condutture cicttriche a scopo di forza mo- 
vee per uso della Ditta. 
licenza. — Con decreto in data, 15 gennaio 1908 
i consentito all'Amministrazione comunale di Vi- 
Senza di attuare ed esercire nel comune di Vicenza 


7! impianto di condutture elettriche a scopo di illu- 
min 


А 


ji 


azione e forza motrice. 


Progetto d'impianto elettrico municipale a Roma. 


A Roma la Giunta municipale ha approvato, su 
relazione dell'assesore  Montemartini un progetto 
Per l'impianto clettrico-municipale. 

П progetto comprende un impianto idro-clettrico, 
allo scopo di fornire l'energia a Roma per provve- 
derc alla illuminazione pubblica e privata e alla for- 
а motrice per trazione e industrie diverse. L'im- 
Punto è concepito come parte organica di uno sta- 
dio futuro ir cul la potenza raggiungeri in tutto 
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\ 

| 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 31 - TORINO - Telefono 12 s 14-82 


AR 
Caldaie - Semifísse - Locomobill - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


м z> 


| ШИШ Dad ad Wo 


A ktiengesellschaft 


ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


——— Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi elettrici 


UNI 


Brevetto Italiano N. 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. i 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Bumensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3: Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


- Ф 0 0-6 95 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: i 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO Ў 


Via Vincenzo Monti, 4 


ON] 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.0C0.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


[ШИЙ Elettrici nd Alta Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE- 
GUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO ЮЕ! 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFAsE — PRO- 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI $ 


\ 4 
lag. LUIG] MAGRINI е С. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto È Piazza Portello, 2-4 
Ing. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24. 


David Bollier нок" | | ans, 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


elettrico 


e forza 


G. LONGONI & C. - P. Cavour, 7 


SOCIETÀ ITALIANA. 


РЕВ LE LAMPADE \ELETTRICHE La 


1Матту A БҮЛ 


ECONOMIA 


LE LAMPADE Z. 
FUNZIONANO IN 
QUALUNQUE 
POSIZIONE 


MENO QUELLE DI 
100 


STABILIMENTI: 
ALPIGNANO(rormo) 
MILANO (srocc:.6) 


MILANO 
Via BRocci.6. 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie E G. А С E R B | 


Rappresentanti per l'Italia; ; : —-.— GENOVA 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


z 


YA 


Rappresentanti in Milano: 


ESPA, MISURATORI d’acqua Kennedy. 


zi THE 
I “OSCILLATOR,, 
" FAN 


Ventilatore oscillante æ 9 
e girevole con ventaglio di Í. 30 
=== іп tutto ottone е nichelato 


=) ing. STEFANO МЇН ЕА 


Catalogo — MILANO - Via Solferino, 36 — ` 
< NOE. ышты с аса аша 
А N 
TORE £ — SPECIALITÀ TECNICHE 
T" iu : cal IN GENERE 
Т | illustrato S ii POMPE E VENTILATORI per ogni scopo. 
ы е | | ы Y~ ISOLATURA condotti, caldaie, frigoriferi, ecc. , 
| ШЇ i gratis p franco SARACINESCHE - Manometri - Fischi. 


pe CATENE industriali - PULEGGE. 
1 а CORDE metalliche - CUSCINETTI a sfere, 
V IMBIANCATRICE pneumatica, ecc. ecc. 
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15.000 kwatt, sufficienti per quando Roma avrà AS. = Am" 
raggiunto un milione di abitanti. i ? DITTA | 


Col nuovo servizio di illuminazione sará quadru- 


plicata l'intensità luminosa; il prezzo medio aella 
luce sará portato a 18 centesimi per kwatt-ora i 


BOLOGN 


% 


per renderne popolare l'uso saranno dati gratis gli 
impianti. \ . 

Col progetto Montemartini si attua interamente 
il principio della municipalizzazione costituendo a- 
ziende autonome a norma della legge 1903 sulla 
municipalizzazione, in base ad appositi referenda 
popolari. La nuova energia elettrica dovrà anche 
servire per l'attivazione delle linee tramviarie mu- 
nicipali da poco progettate. 

Il progetto a'impiauto importerá la spesa totale 
di quasi 19 milioni e rappresenterà una potenzialità 
di produzione di 16,500 kwatt. L'assessore Monte- 


martini calcola che quando nel 1914 l'impianto a- 
via raggiunto l'intera potenzialità risulterà al co- 


mune quasi un milione c mezzo di utile netto a!l- 


l'anno. Che cuccagna! 2208 l IDRA | | | I 1 
ll grande impianto idro-eletttico del Toce. | | ) 


Fervono i lavori dc! grande impianto idro-elet- impianti eseguiti 
trico del Toce e del Devero. 1600 per 105.000 cav 
Le condutture elettriche sono sorrette da elevati 


sostegni metallici e dall’alta valle Antigorio si sus- | 
seguono fino alla pianura lombardo, collocate a con- DIPLOMA А TORINO 


siderevole distanza. Per buona parte furono già col- | . ПИ 
a Cataloghi e preventivi a riehiesta 

Gli attacchi per le gallerie del canale di conduttu- L7 S2 SJ 
ra delle acque vengono fatti in molteplici punti. Le pe 
perforatrici sono ad aria compressa ed effettuano u- 
na perforazione ai 70 centimetri in 10 minuti. 

Importanti lavori saranno quelli. della diga per 
l'invasamento del piano di Codelago, formando un 
serbatoio d'acqua destinato ad alimentare il canale 
che, partendo dal bacino -di Devero, arriverà a тоо 
metri sopra la lorcola, aove comincia la conduttu- 
ra forzata, tutta in galleria, per unirsi all'officina ai 
Кап di Gegglio, con una cascata di боо metri di di- 
sivello, producente 11.750 cavalli dinamici. 

Il lago di Devero viene alzato nel«suo livello di 
alcuni metri. Due ponti di ferro verranno gettati sul 
Devero è sorgeranno i fabbricati per le officine e- 
lettriche. Una strada verrà compiuta fino a Goglio 
Sulla strada di Devero. La cascata del Toce rimarrà: 
Matta, non cosi la cascata di Devero c quella di ` 2% х MATERIALE per 
Vova, che saranno diminuite considerevolmente. IMPIANTI ELETTRICI 


l'u nel 1900 che la ditta L. Marsaglia di Torino 
*bbe a rilevare da un Sindacato inglese 1 progetti (1. $ y. BUSECK 
| le concessioni relative a derivazioni d'acqua dal MILANO 

foce per produzione di energia elettrica. L’ingc- Corso Genova, 30 
кеге Azari di Pallanza allestiva nel 1893 un pro- т Е 
setto in proposito. La Società Conti e C. di Milano 
һе effettua ora l'esecuzione. 


Portalampade - Interruttori 
| Chiedere - Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


TRAZIONE. = 
La trasformazione elettrica delle ferrovie tedesche. Catalogo 0 еме. нна - Lam- 
Il Governo bavarese ha presentato alle due Ca- - padine - Conduttori === 


Mer e os 
e del regno un memorandum relativo alla tra- ы 


Sur : _ . i . Е F Р 
Mazione elettrica delle ferrovie in Baviera. Oue- 
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Биш FoutzEr |. | E. KRIEG & P. ZIVY 


7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 
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Cinghie Crine “Originarie,, 
- LANCASHIRE 


_ELECKTROSTEAR | 


21 MASTICE SPECIALE l$ 


di precisione 


(ompassi CLEMENS-RIEFLLR 


` NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matemat 
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| per conservare i collettori 
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| 
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Sistema rotondo ‘St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
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Vernici P. & B. 
Nastri gommati Manson 


Mica - Micante Róerig 
Cartoni compressi tipo Weidmann 
Fibra americana vulcanizzata 
. Tela e Carta Giapponese 
Stagno e Pasta “ Alla, per saldare 
Tele oleate Sterling 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE . 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta 
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Istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 
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sta inizlativa produsse una grande impressione in 
tutta la Germania, non soltanto nei centri industria- 
li. ma anche nei circoli militari. 

Difatti si sa quale importanza si attacchi in Ger- 
mania alla questione della mobilizzazione delle trup- 
pe in caso di guerra. 

La prima preoccupazione degli spiriti è stata di 
ricercare, se il buen funzionamento delle operazioni 
di mobilizzazione non si troverebbe compromesso 
durante Герсса di transizione, aurante la quale avrà 
luogo la trsformazione delle ferrovie a vapore in 
ferrovie elettriche. Ora la risposta del Governo ё 
stata formalmente rassicurante. Grazie alle nume- 
rose forze idrauliche di cui la Baviera dispone su 
‘utta l'estensione del suo territorio, la trasforma- 
zione potrà operarsisnelle migliori condizioni e le 
più rapide, ed è già permesso di scontarne la prossi- 
ma realizzazione. | 

Da parte sua la Prussia si prepara essa pure а 

seguire l'esempio aella Baviera. 
. Il ministro delle ferrovie ha già annunziato alla 
Camera dei deputati prussiana, che il Governo si 
preoccupa della questione dell'elettrificazione delle 
lerrovie. Si tratterebbe prima di tutto della trasfor- 
mazione della grande metropolitana di Berlino il 
cui carattere è nello stesso tempo a un altra impor- 
tanza strategica. ' 

,\ errebbe in seguito la rete ferroviaria dello Stato 
prussiano, che comprende quasi tutte le comunica- 
zioni. Evidentemente tutto ció costerebbe miliardi c 
la situazione finanziaria della Germania è lontana, 
in questo momento, dall'essere brillante, ma le cir- 
costanze possono modificarsi ed in tutti i casi I 
trasformazione delle ferrovie bavaresi è un esem- 
pio che può molto tentare. 


DERIVAZIONI D’ACQUA. 


Concessioni accordate. 


Novara. — Alla Società Conti è stato concesso 
di derivare dal sorrente Devero in Comune di Ba- 
ceno la quantità massima di moduli 18 e media di 
moduli 17 per mezzo dei due canali di Forcola e E- 
sigo per la produzione di 24486 HP di forza motri- 
ce da convertirsi in cnergia elettrica da traspor- 
tarsi a distanza е, in sponda destra del fiume 
Toce, a valle della sega di Fondovalle, in comune di 
Formazza, moduli 21 in massima e 20 in media di 
acqua per la produzione di 9804 HP in massima e 
9337 HP in media di forza motrice da convertirsi in 
energia elettrica da trasportarsi a distanza e cioe: 
alla Società Officine di Energia Elettrica di Novara 
per 4000 HP; al Cotonificio Rotondi per 4000 HP ed 
illa Manifattura Tosi ed altri opifici di Turbigo ed 
Ossola per 1337 HP. 

Cunco. — Fu concesso al sig. Seno. Carlo fu 
Carlo di derivare in media 1.87, con un massimo 
di 2.50 moduli d'acqua dal fiume Tanaro in terri- 
torio di Ormea per uso di forza motrice. 
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RIVISTA TECNICA. 


ING. NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO 
28-61 Foro Bonaparte, 35 


ИШ mecanica i lr 


ESCAVAZIONE DI CANALI 


Telegrammi 
BELLIWAG 


Perforazione Istmo di Panama 
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La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 
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COMPRESSORI D' АВІА 


di tutte le per tutte le 
dimensioni applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 


Semplici - Duplex - Compound 
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17 Tipi 
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Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell’aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 
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Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PAR]GI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO s С: 


MILANO 


28-61 Foro Bonaparte, 35 BELLIVAG 


Telegrommi 
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Vereinigte Elektricitits 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 
сет ш NS 


Hlternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 
applicazione elettromeccanica + 


Impianti completi di illuminazione 
а Trazione - Trasporti di forza == 


.. Rappresentanza generale per l’Italia: 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


\ Umberto |, 106-108 - Telefono 1144 


———— MM 


è un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente più a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


L'Ollo da macchina 


& il migliore degli oli attualmente esistenti sul . 
mercato per la lubrificazione dfmacchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessere del brevetti per tutti i paesi 


D. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


OSCAR HILDE - Telefono 60-47 


MILADO - Viale Magenta, 12 


fibra Qukanizzata Americana , 


in lastre, bastoni, tubi e pezzi lavorati. 
DEPOSITO: Viale Magenta, 12 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Fors Bonaparte — MITA NO — Telefono N. 24.37 . 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 
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SPAZIO RISERVATO ALLA 


SOCIETA’ INGRANAGGI DI PRECISIONE 
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MILANO - Viale Magenta. 29 
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Biblioteca dell*Hlettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l’ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - I? montatore elettricista - IX Ediz. Un 


volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.—. 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 


Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 258 fig. . . . . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni so жо cue die E 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle sfesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine c dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x 18 di pa- 


gine 116 con 64 figure. Ed. Max Јапісҝе, Han- 
nover. — L. 3.—. 


Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 


Hirsch - Wilking. — Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00. | 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12х18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 


Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jäh di Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Zl flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. r,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
Doe — Max Jánecke, editore, Hannover — 

. 8. | 


Guarini E. — Il Perú di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
suns, Parigi, L. 1.00. : 


Monier E. .. La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
$e di 150 pagine 12 x 19 con 20 fig. e con prce- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 


Oesterwyck (Van) J. — I nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabbrica 


Ing. Barzanò & Zanardo 


9. Via Due Macelli 2 
ROMA А 


` 


6. Via 8. Andrea 
MILANO 
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Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 17 Marzo 1906, Reg. Att. 
Vol. 225, N. 113, per: 
"Assemblage pour joints de rail,, 


della Società GANZ & C. EISENGIESSEREI UND 
MASCHINENFABRIKS Akt. Gesell, a Ratibor 
(Germania). (ias) 


Privativa industriale: 10 Maggio 1904, Reg. Att. 
Vol. 189, N. 60, per: ` | 
e Attestato Completivo: 6 Aprile 1905, Reg. Att. 
Vol. 205 N. 104 per: 
‘‘Perfectionnements aux appareils melangeurs 
proportionneurs,, 
del Signor Thomas Hughes Delabere MAY, a Bat 


Somerset (Inghilterra). (ieu) 


Privativa industriale: 1 Giugno 1904, Reg. Att. 

Vol. 190, N. 13, per: 

‘Emploi des rayons X et rayons cathodiques 
dans les réactions chimiques par les da- 
charges èlectriques,, 

del Signor Conte Amaury de MONTLAUR, a.Pa- 

rigi. (л) 


Privativa Industriale: 6 Marzo 1906, Reg. Att. 
Vol. 224, N. 196, per: 
"Essieu moteur pour voitures automobiles,, 
della Società J. & A. NICLAUSSE, a Parigi (ioa) 


Privativa Industriale: 25 Novembre 1901 Reg. 

Att. Vol. 145, N. 41, per: 

"Appareil servant, soit de rèchauffeurs d'eau 
d'alimentation, soit de condenseurs de va- 
peur, de surchauffeurs de vapeur, dit: E- 
changers, soit de tèmpèrature en vue d'ob- 
tenir des ¿changes de témpératures entre 
deux corps gazeux ou liquides, ou un corps 
gazeux et autre liquide,, | 

dei Signori Jules NICLAUSSE & Albert NICLA- 

USSE, a Parigi. (1.4) 


Privative Industriali : 
1° Vol. 95 М. 111 Reg. Att. e N. 47635 Reg. 
Gen., per: 
"Perfectionnements dans les instruments a 
mesurer l’èlectricità,,; 
2° Vol. 95 N. 112 Reg. Att. e N. 47636 Reg. 
Gen., per: | E 
‘‘Perfectionnements dans les instrnments ser- 
vant a mesurer l'électricité,, ; 
3° Vol. 95 N. 113 Reg. Att. e N. 
Gen., per: 
‘““Perfectionnements dans les instruments də- 
stinós a mesurer l'électricità,, 
del Signor Edward WESTON, a Newark (New Je- 
rsey, S. U. A.) (110) 
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Güldner M. — Calendario guida per l'esercizio € 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l'uno. - L. 8 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 


Schollmeyer б. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted..di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Rodriguez Ing, F. — Le minicre di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Ca — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese. — Torino. - 
L. 3.—. 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x26 con 10 tabelle - Jäh e 
Schunke — Г. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10x 16 di pag. зоо circa con molte fieure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jänicke. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Jl Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvr-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 


Weber Н. — ] filamenti di carbone per lampade 
incandéscenti. Un volume tedesco 15x22 di pa- 
gine 176 con 102 figure. Ed. Max Ján:cke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 


Pohl Н. — Installazione di impianii eletir.ci per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato 11 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 


Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jànicke, Hannover. (П Edi- 
zione). — L. 3.oo. 

Fouveau de Courmelles. — l.'anno elettrico, clet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se 12x 18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
18; = L. #00. 


Edler В. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con ]86 fig. 
e numerose tavole - Max Jànecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 


Háfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche. — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con. 276 fig. Ed. Max Já- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16x25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dugod et Pina, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 


Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 
volume francese 12 x 18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Fréres, Paris. — L. 2,50. 


Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x18 di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. 4.00. 


Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 20. 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
ри Ь 3,50 | 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Kiesciati nella seconda quindicina di gennato 1908, 


202-209. — TIMAR DAGOBERT e Von. DREGER 
CARL, a Berino: Lampada elettrica ad arco соп 
carboni paralleli. 2.11.1907 — 6. 

302-194. — SELVATICO AMLETO, a Milano: Re- 
sistenza elettrica speciale por apparecchi di riscalda- 
mento. — 3.7.1907 == De ) , 

202-100. —- SALPETERSAURE-INDUSTRIE СЕ. 
SELLSCHAFT G. m. В, H., 


mania) : 


a Gelsenkirchen (Ger- 
Souffleur magnétique pour la production de 
dux arcs à flammes, de haute tension et dirigés de 
bas en haut. == 30.9.1907 —1. 

ау == BeTePCQ4PDUOR L'UTILÍSATION 
DE LAIR ET SES DERIVES, a Parigi: Perfec- 
tonnements ax. chalumeaux (HKivendicazione di prio- 
ria dal 13 gennaio 1906). -— 24.12.1906.-— 6. A 
CHAPMAN AVILLIAM "HENRY, a 
Portland, Maine (S. U. d'America): Dispositivo p.t 
4 neutralizzazione dell'elettricità statica su tessuti € 


202-02. 


Claus Jacobs - Ingegnere. 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 
Apparati da quadro ————— 
Valvole lamellari 
Commutatori per voltmetri da 
Organi di sicurezza ———— quadro p. strumenti di misura 
Prezzi minimi Pronta consegna —-— 
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Specialità interrutori a leva 
laseritori di elementi — 
ҮІН e morsetti == 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE ‘ 


E. O. RICHTER & C. 


CHEMNITZ (Sassonia) 


Esposizione di Milano 1906 : 


GRAN DIPLOMA D'ONORE 
Deposito presso gli Ottici e Cartolai di 10880 


UTILI PER GLI ACCURATI LAVORI DI 


“mili (Prolungamento della privativa 85749). — 25% [ à Ingegneria, Architettura, Meccanica | 
S / 
41907 1. \ | Aoii per 32 punteggiate diverse 


Kilasciati nella prima quindicina di febbraio 1908. 
20352. — CUMONT FERNAND, е la COMPA- 
GNIE DE SIGNAUX ELECTRIQUES POUR 
CHEMINS DE FER, a Parigi: Dispositif de con- 
role électrique. impératif pour aiguilles et signaux à 
commande mécanique (Rivendicazione di priorità dal 
2) dicembre 1906). — 9.11.1907 — 6. . 
53-71. — VON КАМОО’ KALMAN, a Budapest 
Ungheria): Apparecchio a presa di corrente per fer- 
rawie elettriche. -— 19.4.1907 — 15. 

2150 >= ALLMANNA SVENSKA ELEKTRI- 
SKA AKTIEBOLAGET, a Westerüs (Svezia): Ap- 
parecchio per la trasformazione di correnti elettriche 
monofasi, in correnti 
trasformatori di fase. 
"se. — BROWN, BOVERI e Co. 
PELLSCHAET, a Baden (Svizzera): 
l'avviamento di motori a più avvolgimenti. 29.7.1907 


- 6. 


viceversi mediante 
— 23.11.1907 — 0. 


pohifasi e 
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Processo per 


262-232. —— BAUMANN ADRIAN. а Zurigo (Sviz- 
ra): Contatore d'elettricità per diverse tariffe uni- 
trie (Completivo della privativa 70040 - Rivendica- 
sione di priorità dal 23 agosto 1906). — 27.7.1907 — 
203-65. — FELTEN e GUILLEAUME  LAHME- 
IERWERKE AKTIEN GESELLSCH AFT, a Fran- 


coforte as (Germania): Dispositivo por generare 
Orrente continua di forza limitata, mediante una 
macchina intermedia. 20.10.1907 -— 15. 


26367. -- ALA STESSA. Dispositivo e processo per 
h generazione di corre nte, continua di forza limitata. 
Tt ous со 1907 — I5. 

203-117. --- LA STESSA. Machine à courant conti- 
avec piusieurs caractéristiques. differentes ou indé- 
bendats les unes des autres. — 14.11.1907 — 15 

3334. — HILDEBRAND WILHELM, a Gross 
Lichterfelde presso Berlino: Motore per 
"rica con compressore. 7.10.1907, — 6. 

263-151. — HUNT LOU IS JOHN, o Sandycroft, 
Flint (Gran Bretagna): Perfectionnements dans la 
ав et la disposition. de l'enroulement de 

Machines dvnamo électriques. (Completivo della pri- 


caliza 83654 * Rivendicazione di priorità даат lu- 
Sito 1506). = 11.7.1907 


nu 


trazione g- 


RAPPRESENTANTE CON CAMPIONARIO 


GIUS. SCHIERA - Milano 


Via Meravigli, 1-3 Telefono 68-31 


ШЕ Eletirorecnico Industriale. 


12, Foro Bonaparta -'MILANO - Telefono 24-37 


Consulenza Tecnica — Consulenza Legale — Cone 
e"lanza Brevatti — Imprese Industriali. 
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I Signori FAESEN JOHAN ALEX a Hilversum, 
DENTZ THEODORE CAREL e LEH MANN RU- 
DOLF AUGUST LOUIS, a Amsterdam (Olanda) 
concessionari della privativa industriale italiana del- 
Prr luglio 1906. Vol. 228. N. 218 per: 

‘‘Système de bandage en caoutchouc plein 
pour roues d'automobiles et autres,, 


desiderano entrare in trattative con qualche indu- 
striale italiano per la totale cessione. 
cessione di licenze di esercizio di detta privativa. 

Per maggiori schiarimenti rivolgersi all'Ufficio In- 
ternazionale per brevetti d'invenzione e marchi di 
fabbrica di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 


о per la con- 


Tori 110, 


N. 3s A-117 


T: 


35 CILINDRI PER TRASFORMATORI з 
$5 Tubi isolanti di ogni sezione - Insuperabile resistenza alla perforazione si 
E z Resistenti a temperature di 200" — A tenuta d'olio е 
E = Nessuna guarnizione di mica x 


и JSOLA È CHARTA CO. LTD., ALTDORF, UR: 


RIVISTA MARITTIMA 


Mensile Ши - Anne ШИ 


Marina militare e mercantile - Astro 
riomia ` nari azione - Costruzioni na- 
vali - Macch е - Elettricità - Arti e 


e scientifiche - 
zie del personae e dello navi della 
„ Marina - Rivista di riviste - 


Rivolgersi all'Economo del Ministero 
della Marina - ROMA. 


Tutti gli abbonati alla rivieta 
L'ELETTRICITÀ 


possono ottenere l'abbonamento annuo al prezzo di 


L. 16 per l'Italia L. 20 per l'Estero a 


IL GAZ 


Rivista tecnica illustrata dell'industria del Gaz, del- 
l'elettricità, degli acquedotti e della municipalizza- 
zione in Italia, che si pubblica a Venezia una volta 
al mese. Editore-Direttore: Cap. Vittorio Calzavara, 
S. Lio Calle della Nave, 5681, Venezia. E 


Abbonamento annuo: L. 20 - Estero: L. 25 


Tutti yli abbonati alla Rivista L’ ELETTRICITÀ 


possono ottenere l'abbonamento al prezzo ridotto di 
Annie L. 10 


IL MONITORE TEGNICO 


Rivista d'ingegueria generale e d'arte industriale. 


Questa rivista si pubblica in Milano il 10, il 20 
e il 30 di ogni mese in numeri riccamente illustrati 
di бо pagine. 

Direttore: Тив. Я. Manfredini 
Amministrazione: MILANO - Uia Conservatorio 26. 


Abbonamento annuo: L. 32 - Estero: L. 17 


Tutti gli Abbonati alla Rivista L'ELETMICITA 


possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
L. 12 per l'italia e L. 15 per Estero a 


[ШЇ Moderna Economica e Fin 


Grande giornale bisettimanale di 


AGRICOLTURA, INDUSTRIA, COMMERCIO, MARINA, ПШ. ecc 


chè si pubblica due volte la settimana in formato 
grande in 12 pagine a/tre colonne. Esso ha per 
programma la difesa degl'interessi dell’industria na- 
zionale ed è l’unico che si pubblichi con tal E pro 

gramma nella Capitale. Direttore Comm. Ауу А пќо- 
nio Monzilli, Roma, Corso Umberto, Palazzo Sciarra, 


Abbonamento annuo: L. 15 - Estero: L. 20 


* Tatti gli Abbonati alla Rivista L'ELEPTICITA о 
possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
L. 12 per l’Italia ө L. 20 per l'Estero al 


BOLLETTINO DELLE FINANZE 


FERROVIE, LAVORI PORBLICI, INDUSTRIE, COMMERCI, APPALTI 


Rivista bisettimanale che viene spedita regolarmente a tut‘ 
le Camere di commercio italiane, anche all’estero, éd a tutte 
le straniere residenti, oltre che în Italia, nelle più importanti 
piazze commerciali del mondo. Essa pubblica l'elenco dei 
Brevetti concessi in Italia durante la settimana. Il numet® 
del Giovedì contiene Is «Rivista delle Camere di Commercio. 


Abbonamento: L. 20 per l'ltalla L. 30 per l'Estero 
Inserzioni: Prezzi a convenirsi - Tariffe a richieots 


IL CEMENTO 


Rivista Tecnica del 


MATERIALI DA COSTRUZIONE 
TER COE MENSILE ILLUSTRATO 
edito dalla 
Societa Editrice Tecnico - Scientifica 
MILANO - Via Conservatorio, 26 - MILANO 


Calce - Cementi - Gesso tari - Pietre Silico - Cal 
Asfalto - Laterizi - Vetri - Pro- cari - Marmi - Pietre - Me 
dotti Ceramici e Refrat- gnami e Metalli, ecc. 


Direttore: Dott. GIOVANNI MORBELLI 
ABBONAMENTO ANNUO L. 10 - ESTERO L. 1? 


B Dirigere Cartolina-Vaglia alla 
Società Matrice Tecnico -Scientific® » 
Via Conservatorio, 26 - Milano - Telefono 18-83 


A richiesta si spediscono numeri di saggio GRATIS 


Officine già Guzzi Ravizza 


bx Giampiero Loria 


и MILANO 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


ETT a2 


Elettricità 


Motori trifasi € Monofasi 
Motori e dinamo a corrente 
continua 
| Generatori a corrente alter- 
A nata 
Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


ventilatori elettrici da soffitto, 
| pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 
Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 


zione, essicazione, riscal- 
T damento 

Tu 

di ONO AAA) 


BREVETTO GUZZI 


:Jinumidimento 


А рег Stabilimenti filatura 


e tessitura 


| 
A 3 
y 


Concessionari per l'Italia 


|® Fit ed Тїшїп di Aspirazione delu polvere 


della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le appiicazioni 


^^ 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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‘ Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari 
“ Planté „ per batterie a 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatori doppi in 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 


automobili elettrici, battelli, ecc. E 


Batterie trasportabili soecíalig er l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. F y” delle ferrovie dello 


Stato e della Compa ‚ agons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo 


ird. : ле ferroviaria con disposi- 
sizioni specia. | 


piú svariati usi. 


ЕСЕ 


( Esposizione Internazionale Milano 1906 
= GRAN PREMIO === 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni |]: 


— Gratis dietro richiesta all? UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
| S. 085. 


SL | 
TURBINE A VAPOREN 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
3 00 O SENS a 


Compagnie Internationale d Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Beigio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


e 


Dinamo generatrici 
ШЕ E Et s A ча jg; (9 . Motori a corrente continua, alta T 
Т GNE 3| AER EN ҮЕ Y nata monofase e polifase, а” ШЙ 
ima c. { potenza, ed a qualsiasi veloci 


Trasmissione e distribuzione a 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pu 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine civerse 


per il servizio dei porti. 
Gru a ponte e macchine di ЯШ. 
(amento «ogni speci. WN 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


USES Impianti per comando; laminatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema Х. Pieper 


| 
| 
! 
| 
| 
| 
[ 


Clarke, Chapman « Ё G. oe] 


CALDAIE А TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


nera 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l’Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


| 
О 


GENOVA 


5 — Via Caffaro — 5 


Pompe a vapore ad azione D Ж 
xe por tutti i sevizi e tutte e pressioni 


Pompe a vapore duplex 


| 


А paritá di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. | 


Tuffi i fubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile } 
accesso in tutte le parti per lispe- 
zione, pulizia о riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


NAPOLI 


Galleria Umberto, 27 


Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Sem plice - Robusto - Preciso 


Non soggetto 
la guasti o ad 
| alterazioni nella 
| sua taratura. 


Uguale precí- 
sione con '/,, dí 
caríco fíno al 50 
^|, dí sopracca- 
rico. 


о 1 Ld 
= oan? ы-н a es 


————— 


= un Non contiene 

gu ^ Wi spazzole, collet- 

eus КЩ tor o contatti 
DUM mobili. 


‘W Ferranti 
3. Limifed 
Hollinwood 


Lancashire 
(Inghilterra) 


Ñi а аан аы: 3 ERU TE ОЛ 
оаа а, маали Дуа Шайа ны a 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all’ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


SOCIETA EDS per la fabbricazione ! GRIMOLDI { [ 

- di macchine ed apparati elettrici UL " 
Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 

шыту ci (wn CHR Tnternaz. Milano 1906 


Contatori d'energia e- 


massima richiesta - 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
è trici a corrente conti- 
; nua ed alternata, 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - A p- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


NL 


Impianti comple!i 
di illuminazione e- 
lettrica e tragporti 
di energia a di- 
stanza. 


SIRENE MOLTENI 
per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per fabi- 
limenti industriali 


lettrica - Indicatori di 


BREVETTA TI 


Simitatori di Corrente 


‘continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione | 
ber la messa in opera ) 


Ultimo modello 


Questi limitatorí di corrente sono ! 
i più pratici 
i più esatti 


i più sensibili 
Facilità ed esattezza di regolazione === 


Sicurezza di ‘funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisogno di ricambi -———— | 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON CM 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) - . 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 v 


- ч `2 
Desi- | Elektron | - Elektron con dispositivo — IE 
gnazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco - 4 
Amperes | dal a2 | da 2!/, | da 41/, | da 61/, da 81, dal | 
a4 | a6 | a8 Е | 

Ргетто | —M——— 4 
cadauno | L. 12,— | 14,50 | 16— | 18,— | 20,— d 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositi 


vo J 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilla di dista 
Amperes | da?/,a1!/, | da 2a 3!/, | da 4a 5!/„| da 6 i| 
Prezzo cad. | L. 12, — 14,50 16,— 18,- | 


TIPO EXCELSIOR 

Questo tipo più economico è indicatissimo per le se 
guenti intensità di corrente: E 
Fino a 125 Volts da !/, a 2/, di Ampéres ' 
Da 125 a 250 Volts аа '/, a !/, » 


в 
p 


Е 


Tanto рег l'italia quanto per la Svizzera, rivolgersi ato | | 


Studio Elettrotecnico Industriale | 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) ( 


Via Circonvallazione, 104B d 
Questo Stadio ha la rappresentanza per / Italia | 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 


per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc, @ 
prezzi convenientissimi. | 


! 


u 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


a J. BRUNT «C. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 20-43 
сә ө 


иши! di Era Вина — RA 


per corrente continua ed alternata — ШИС D, кй гак! 
== monofase. - bifase - trifase = - MAIN. 


И) 


n 


. | per Carichi equilibrati e non equi- 
| [ibrati — induttivi e non induttivi 
Speciali per quadri 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Par Kispal ore Ё 


Pra ¡EAS 


Massima sensibilità 


æ Minimo autocon- 
sumo .* Semplicità 
p% Robustezza  .* 


Aoma 


Contatore 
per corrente continua 
2 fili - 3 fili 


Tipo M. R, 5 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


(or eme MS == 


Chiedere Listini e Prezzi 


m ЕРЕС —_ si 
a 


¿== Conto corrente colla Posta | Аппо ХХ\ 


à | 
, | sp 
; L'ELETTRICITÀ  — 7 00.0 A. ze E ih 
УМ RIVISTA TECNICA SETTIMANALE LA К f/f. 
d jj; Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono 24-: d i /2 LA l 
i Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo um... H pte € 7, и 
“Лу Lit Tip G. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Mili 64 { Py 


pa 
Karlsbader каонп Inqusurie uesensul 
in MERKELSGRUEN bel УВ. zt 


Propristaria della celebre Cava di Caolino “ Excelsior ,, a ve 
e di Miniere di carbone ad 0" di eed ad SMA E 


ISOLATOR 


in porcellana dur 
condutture e'attric 2s 
nd ALTO e BASSO POTENZ 
Telegrafo e Telefo 


Propria STAZIONE DI PROVA a 200.0C А | 
Oltre 900 modelli d'Isolatori _ = $ 


Assumesi qualslasi altro lavoro speciale su disegno o modelle 
Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: — | 


IMPIANTO Кепе БЫ Elettriche della Y 


06 — Tensione 2 


IMPIANTO SOC. ELETTRICITÀ A. I., Torino - nd 
Hm. 218 — Tensione 24€ o 


IMPIANTO BALCONE, Venezia-Pordenone UN 2 


m. $8 — Tensione З 
IMPIANTO SOC. ыы А. BRESCIANA 
Km. — Tensione 40600 y 


IMPIANTO MOUTIERS LYON 2» 
Km. 185 — Tensione 5696 © 


і Itri 1 tanti ten- 
Soc. di Elettricità 100 seni superior all 00 Volt Rappr (ien. per Ft 
dell'interro e ácit'estero 


AS » 'E = == | f 
ISOLATORE 381 В Impiegato nel iisque ad alta tensinne LYON-MOUTIERS — LAZZAR È MARG 


Km 185 alla tensione dì 5690 volt - M più importante In Europa = TREVISO = . 


Ing. L. MERIGGI & C. 


Piazza S. Carlo, 2 - MILANO - Telefono N. 
^^ 


Material li | d dt pe Шу li Trazione [її з 


e 
Ы 


ITA р 2/9724 Р ЛУ, 2 
VA Е P ur, I, VIA, 
AA e LAN MALARIA MA УЛУУ, 


^ РРР A 
[ 
| 


| 
| 
| 


M 


| 
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IH 
АЛА Z 
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А 


ШЕ | 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 
e delle principali 


93-10 


TRUCKS ASTEÙ n 

per e X 
TRAMVIE oreus | 
е с к 
FERROVIE tao di | 


AGENZIA GENERALE PER L' ITALIA E SVIZZERA. 
della The Ohio Brass Company 


MATERIALI SPECIALI | 
Æ% per linee monofasi e trifasi ad alta tensione $ 


‘© 28 Maggio 1908 . ^ АЛ UN. 22 


'PLETTRICITA = 


i 

G RIVISTA TECNICA SETTIMANALE *© iN 
DIRETTORE ING, Е, E. FUMERO Ogni Numero 
12, Foro Bonaparto — MILANO — Telefono N. 24-37 Cent- 50 


осїе{а Anonima Forniture Elettriche ` 


| pià ATTILIO POZZO & С. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
opi Sociale L: 80 0,000 (interamente versato) + Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 2 


Deposito completo /Accessori Illuminazione Elettrica ===" 
‚ CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘ie (Vedere avviso inferno) 


rm 3BRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
o E. BERTETTI € C. - MILANO Telefoni 69:48 e 86-75 


Telegrammi ELETTROBER 


Vedi arrisa interno, 


«€. С. S. шїї Anonima per strumenti ШШ 


————— вд C OLIVETTI & С. ———— 
Via Broggi, 4 - MILANO - Teleiono 80-63 


Acocormandita per azioni 


| QUADRI TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE 
| TELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA === 


— Applicazioni speciali della telefonia e dell'elettricità — 


iuro Perego : С. 
TINO - Via Castel Morone, 4 
| | Telefono | 67-67. 


ийип: Sig. GIUSEPPE. THURLOW 


Tia Cernnin, 27 - ROMA 


Brev, PEREGO 


Siemens-Sehuekert 


Vedi annuncio a pag. XI. 


SPAZIO DISPONIBILE 


SILENZIOSI BR ERECTA 
ЅЕОВМАТОВ 22 


Spazio Disponibile 


d 


i , E 1 . 


cine Elettro Meccaniche 


. _ SOCIETA’ ANONIMA | 


| Capitale L. 2.000.000, interamente versato: ea] = 


alternata. 
| Grucpi special per Darda 
 - Imolantì completi d'illo- 


minazione e distrib» 
zione di forza. `` 
app.icazione di motori e 
lettrici a macchine ope 
ratrici di qualunque 
genere, | 
/ Ventilator! - Aspiratori. 
Grande deposito di ma 


- GENOVA 


Dinane e maînri өзә) 
a corrente соп „ 


terial per impianti è 


y lettrici. 
^ 2 cx m x 
po i | M" |  Preventivi a richiesta 
o Trasformatore ds Corrente Trifase 2000 volts a corrente continua HO velts 
| Potenza 100 Сача!!! | | | 
pes Per la Lombardia, Veneto, Emilta e Marche: log. GIOVANNI BAS, Mrrawo, Foro Bonaparte, 1 — Pet 
ati la tiguria: GRIMALDI e C., Suoo. a Ing. E. CANZIANI e C., Ganova, Portioi Vittorio Emanuele ЛІ ~ 
PA ) Per la Toscana: Successori LHOTE, Fizenzz, Via Nazionale, 19 — Per l’Italia Meridionale e la Sicilla: 
NECI ALAIGUE, BALDISSEROTTO e C.. Narol1, Corso Umberto I, o. 88. | « о? 
* GRAN PRIX,, e due Medaglie d'Oro | 
—Ó M —— ——— —97)Ü("8PPHEPEETTT78857£5V/U?.CZ^AYgYVWV»A»Waa,w aOaPaAOWOGT1t9TTT { 
` all’ Esposizione Universale di S. Louis 1904 | 
^ e € ' . — 2: | 
ba 4 A SE s 
TE ' | 
| : | 
{ | 
: ы 
CE 7 
| а 
| " 
| 
i 
/ | ^ d A 2 f x3 "Leti E 7 n ua 6 тум, а » E ^ 3 . mn 1 клх * | 
ES ISOLATI 0. 
CETT EE 
| « FUORI CONCORSO ,, all’ Esposizione In- | 
ternazionale di Milano 1906 — — — — | 
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MASCHINENFABRIK 
AUGSBURC-NURNBERG 


C 


oome 


MOTORI DIESEL M. A. N. 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


. Ins.” Mariotti Montanari & Є - Milano 


VIA MONTEBELLO, 38 – TELEFONO 70-30 


JULES RICHARD 59555 == 
ELETTRICHE 


Cavaliere della Legion d'Onore 
Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES | 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS IM 


Strumenti registratori per li coutrollo di tutte le operazioni industriali ln generale 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e in E 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero neW 
sono la migliore raccomandazione. . 


NUOVI MODEL. ea ОЕШ SPECIALE 


| AMPEROMETRI, VOLTMETRI, SA E a | 


WATTOMETRI DES S. trazione elettrica 
er DN tramways, ferrovie, automebili elettrici, өсе, 
MODELLO ELETTROMAGNETICO а pe- 8 A. Y ——— 
riodicità regolabile, senza calamita per- EB dE 7 : a 
manente, e che può restar sempre la \ ТИЛИ, үйүн 5 - | Forniteri delle grandi Amministrazieni 


сігсві ќо. 


MODELLO APERIODICO di precisione, A ZETA Pant 
a cornice sistema d'Arsonval. dE СМ. AA INVIO FRANCO 


MODELLO TERMICO senz'auto-indu- . p X dei Cataloghi e delle istruzioni E 
zione aperiedice, а consumo ridotto. - . con illustrazioni 


Parigi 1880 о 19000 9 1051 10065 | 
St. Louis 100% na S MX Fuori Conooreo 
Milano 1806 Miembro della Giuria 


Berlino S.0. 36 ui | 
А NUS 50.36 Franz А. Conrad Glogauerstr. 19 e © i 
a ets v j | 
FABBRICA pi APPARECCHI т о i 
pini i <. 
€ JOITUNGS — : ici. 
dead | Illuminazione Elettrica us Das | È <= i 
“шет. MODELLI DI ASSOLUTA NOVITÀ E n i 
= 6 Catalogo Gratis a Richiesta О | 


сша WUNSQI FRANXO 


a — _ 


B. Paege 8 О? - Berlin, N.W. 
potum edis a VERNICI ISOLANTI 


BERLIN N. W. 5 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA: 


MONTI e MARTINI -via Ariosto, 20 - Telef. 56-11 


Е. А. С. 
ШШШ Aktien- Gat vorn: Herman Pige 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


‚ 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. fin. Materiale Eleffrico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 2931, Via Solferino 


‘Telegrammi: SA ME ‘Telefono Intercomunale or-6o 


p cn — — i 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


PORZELLANFADRIN HERMSDORE $. A 


Rappresentante Generale. per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


i, Via Melchiorre Gioia 


DNS 
Specialità : 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima 


Fornitori dei principali impiantt d'Europa 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voit 
» 920 — Impianto Lomazzo, Società 
ч Lomb. per distr. Energia 


| Elettrica . » ren » 
» 1126-a— Brusio-Poschiavo Р. Р. » . » 

ISOLATORE DELTA. .. 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 
Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino » 25.000 , 
» 916 — » Schwelm-Siemens Schuckertwerke . ; » 20.000 › 
» 917—  » Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . » 25.000 , 
» . 918 — » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon . » 25.000 , 
» 943 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke » 34.000 , 
» 1136 — » Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. » 50.000 , 
» 921 — » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. » 50.000 , 
» 3922— » Municipio di Monaco-Moosburg » 50.000 , 
» 1411 — » Trollháttan-Governo Svedese . » 50.000 „ 
» 1392 — » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo » 50.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, 
manubri per valvole, ecc. 


A richiesta si spedisce catalogo. 


L'ELETTRICITÀ 


DIRETTORE: 


VOLUME XXX - NUMERO 22 


Inc: 


I. ws 


FUMERO 


MILANO - 28 Maggio 1908 


CRONACA SETTIMANALE | 


Notizie sulle industrie e il commercio nella pro- 
vincla di Alessandria nel 1907. ү 


Da una relazione della Camera di commercio di 
Alessandria si rilevano i seguenti dati sull"incre- 
mento industriale della provincia. 

Vetreria operata federale di Asti. — Nel gennaio 
1907 fu apefto in Asti uno stabilimento della Socie- 
tà anonima cooperativa « Vetreria operaia federale», 
a capitale illimitato, con Direzione generale in Li- 
vorno. La sede di Asti fabbrica bottiglie e damigia- 
ne di varie specie. Il forno ha 12 piazze, che lavo- 
rano continuamente in tre turni di 8 ore ciascuno: 
sono impiegati 48 operai per turno. Il personale ad- 
detto a questa fabbrica è costitueto di 330 a 350 uo- 
mini, non impicgandosi affatto donne. La produzio- 
ne media è costituita da 17 a 20 mila bottiglie al 


giorno e da боо ad Soo damigiane. La sabbia del · 
Tanaro è adattatissima e conveniente per tale indu- ` 


stria. \ 


Impianto idro-elellrico di Ast. 


cánale di derivazione d'acqua dcl fiume Tanaro, che 


rechi in Asti una forza motrice capace di alimentare . 
le industrie già esistenti e di farne sorgere altre е. 


possibilmente anche per servire per l’irrigazione. 


A tale scopo è stata costituita, il 27 aprile 1907, una - 


Società col capitale di un milione di lire, elevabile 
a due milioni, versati tre decimi, la quale ha già co- 
minciato a funzionare, c che darà notevole sviluppo 
al movimento della città. 

Impiant: della Società elettrica « Val Bormida ». 
— La Società elettrica « Val Bormida », а capitale 
illimitato, con sede in Cassine, e amministrazione 
in Alessandria,. ha ultimato gli impianti per la di- 
stribuzione di energia elettrica per forza e luce nei 
comuni di Cassine Gamalero, Castelnuovo Bormida 
c Sezzè. L'impianto consiste in motori idraulici di 
100 HP., motore a vapore 150 HP. Alternatore per 
Зо Kw. a 5000 volts. La rete di distribuzione è di 
circa 12 chilometri, servendo una popolazione di 
10,000 abitanti. 

Impianto idraulico di Bosco Marengo. — L'Im- 
presa macinazione cereali, entro il mese di aprile 


Tug. 6. Gola 


TORINO 


Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze chmiche e accessori 


— Nel gennaio ` 
1907 fu stipulata una convenzione tra la Cassa di . 
risparmio di Asti, il Comune e la Società Froté We- 
stermann e C. di Zurigo, per la costruzione di un ` 
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Centrale S. G:ovanni Valdarao, 7.200 Cav. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni -` Tra- 


smissioni. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
MOTORÍ A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


MOTORI A OLIO PESANTE. 
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Alcune delle principali installazioni eseguite (soto ai шш — 


Impianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares е 


Cordoba (Spagna) 5оо — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chih) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 —  Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3ooo — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 5330 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 5оо — Alessandria 


“ Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 
Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa:600 — Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880. — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare- Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca. 2400 — Municipio, Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera · Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (A/sazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano, 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
доо — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Assia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 


2100 — Laminatoio, Rogoredo (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) 400 — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoff, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone -Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Assia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) 4000 — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (£gíitto) Зоо —, 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera. Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 — 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 
— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 
(Chi) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 5оо — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salohique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni; 1900 — Acciaierie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgraho (Buenos Ayres) 540 . 
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a qualunque tensione. 
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Lampade ad arco normali, а fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 
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Motori speciali per 
_ qualunque industria 


enni = бае a consumo ridotto. 

zione completi - Inter- 

Р | Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. ` 

per qualunque tensione. Limitatori di corrente, ecc. 


$ 
a e 
TRAZIONE APPARECCHI 
" Studio ed esecuzione di impianti pet dali è controll 
; | Tramvie. da quadro, laborato» 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
ranee, sopraelevate, sospese. 
Impianti di trazione per miniere. Centrali e apparec- 
ji 28 chí telefonici 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
оса, a bassa ed alta tensione, monofase е Impianti d'avvisatori 


d'incendio e di ronda, 


{ Telegrafi, 
e Orologi elettrici, Iadi- 


catori di livello d’acqua, 
accenditori di mine. 
/ 
I tagiri - Trasmettitori d'ordini 
| NO p:r marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 


Applic. per elettrochimica e metallurgica. 


trifase. 


Indicatori di velocità e con- 
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Genova, dia 5. Lorenzo, 8 - Torino, gia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 


ENTE 
4908 | 
A 
1907, ha fatto l'impiXrféf'destinato alla distribuzio- 
ne di luce elettrica nét^comuni di Bosco Marengo, 
Frugarolo e a Spinetta Marengo, sobborgo di A- 
lessandria. 

Molino a, cilindri а Frugarolo. — La Ditta С. 
Bianchi e C. ha fatto, in Frugarolo, l'impianto ed 
ha assunto l'esercizio di un molino, a то cilindri 
automatici, che già funziona, capace della macina- 
zione di oltre 108 quintali al giorno.” ni 

Molino a cilindri a Tortona. — Nel mese di agosto 

ha cominciato a funzionare il nuovo molino a cilin- 
dri della ditta Torriglia, Tavella e Pittaluga per la 
macinazione dei cereali, di notevolissima impor- 
tanza. ' 
Fabbricazione della vivite. — Ha iniziato pure i 
lavori la Società per la fabbricazione della vivite, 
composto pulverolento da servire in sostituzione 
dello zolfo e del solfato di rame. 

Filatura e torcitura del cotone in Serravalle Scr.- 
via. — La Società anonima Valle Scrivia, costituita 


a Milano nell'agosto 1907, avente per oggetto la fi- ' 


latura, torcitura e tintoria del cotone, con capitale 
di un milione aumentabile a tre, ha iniziato i lavori 
per uno stabilimento in Serravalle Scrivia. К 

Fabbrica di lampadine elettriche Fulgor in Novi 
Ligure. — Nell'estate del 1907 ha cominciato a fun- 
zionare, in Novi Ligure, la fabbrica di lampadinc 
elettriche della Società Fulgor, che impiega circa 
130 persone tra operaie e operai. 

Società Italiana degli Auto-Cars « Aster » - Ales- 
sandria. — Detta Società anonima, sorta nel 1907 
per la fabbricazione ed il commercio di vetture, car- 
ri e battelli automobili in. genere c di ogni loro 
Singola parte, sta erigendo le officine nel Sobborgo 
Cristo e nel 1908 inizierà le proprie fabbricazioni. 
Capitale lire 1,000,000, versate lire 350,000. 

Società Primus - Asti. —- In Asti la detta Società 
anonima, sorta per l’impianto di una fabbrica di mo- 
tori, motociclette, vetturette automobili e veicoli e 
рег l'impianto e l'esercizio di una fonderia, ha dato 
grande impulso alla costruzione degli opifici ed en- 
tro l'anno in corso inizierà i lavori. Capitale lire 
390,000, elevabile a 1 milione с mezzo. Versati i 
tre decimi. (t 

Officina a gas di Castellazzo. — Nel primi di ot- 
tobre é stata fatta l'inaugurazione di tale officina 
già in esercizio in quella città.” А 

Fabbrica di tessuti Dellepiane. — Tortona. — Ne- 
gli ultimi mesi dell'anno ha cominciato a funziona- 
rc l'opificio Dellepiane (tessuti di cotone) di recente 
Impianto e con notevole numero di operai. 

Ferrovia Alessandria-Ovada. — Nel scttembre € 
Citrato in esercizio in nuovo tronco ferroviario A- 
lessandria-Ovada, mercè cui le due città capolinca 
fino ad ora congiunte con una linea ferroviaria di 
19 chilometri (Ovada-Acqui-Alessandria), vengono 
collegate con una di soli 34. Il costo di detta fer-. 
aa 

Disponibile ia Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni, Per schiarimenti Ant. 
Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 
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Trasformatore di intensità a doppia sensibilità 
Tensione fino a 7000 Volt. 
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TRASFORMATORI DI TENSIONE FINO A 7000 vorT 
E DI CORRENTE FINO A 25030 AMPÈRE. 


Strumenti di misura per elettricità 
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CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 
Ёарр. per l'Italia. Meridionale 
Ing. BUONOMO e UTILI -. Calata S. Maria, 13 - NAPOLI 


Gran Premio 
Milano 1986 
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brevetti „Steinmueller“ | eo E 
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Impianti di tubazioni. 
_ Depuratori d’acqua, brevettati | 


Per aimed e preventivi rivolgersi alla 


Ditta Ingre. Roland Remy, Torino 


Corso Oporto, 21 
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rovia, esercita dalla Società Veneta, è stato di circa 
7 milioni. à 


Società commerciali. -— Nel corso dell’anno 1907 


furono costituite in provincia di Alessandria 77 
nuove Società commerciali, di quelle esistenti 21 
modificarono lo statuto sociale, e 22 si sciolsero О 
sono in liquidazione. 

Tra le Società recentemente costituite primeggia- 
nc, pez l'ammontare del capitale, le seguenti : 

Società anonima cementi del Monferrato - Casale 
Monferrato. — Esercizio di cave di pietra calcare e 
produzione e commercio di calce, cemento e pro- 
dotti affini. Capitale 1,600,000, elevabile a 3 milio- 
ni- versato tre decimi. 

Ottavi e Morbelli - Casale. — Società anonima 
per la fabbricazione e il commercio dei cementi 1- 
draulici a lenta e pronta presa. Cap. lire 2,750,000, 
clevabile a 5 milioni; versato tre decimi. 

Marchino e C. - Casale. -- Società anonima per 
l'esercizio di cave e Ia prcduzione ed il commercio 
di calee e cementi. Capitale lire 1,200,000, clevabi- 
le a 3 milioni; versato ire decimi. 

Società anonima laterizi Casalesi - Casale. — Ha 
per iscopo l'acquisto, l'impianto e l’esergizio di fab. 
briche di laterizi e materiali di costruzione. Capitale 
l're 120,000, elevabile a 1 milione. И 

Societá anonima Fulgor - Acqui. —» Produzione e 
distribuzione di ener gia elettrica. Capitale lire 300 
mila, elevabile a lire 500,000. 

Ferrovie e tramvie industriali - Cusale. — Società 


ancnima avente per scopo Г acquisto, la costruzione . 


e l'esercizio di ferrovie e tramvie industriali. Capi- 
tale re 1,100,000, interamente versato, clevabile a 
2 milioni. 

Industria e commercio di legnami. - Casal» Mon. 
ferrato. — Società anonima per lo sfruttamento di 
foreste e commercio di legnami. Capit. L. 2,000,000 
clevabile a 5 milioni. 

Portland Casales! - Casale. — Società anonima. 
Capitale lire 1,600,000. Versati і ` tre decimi e lire 
500,000 per conferimento stabili. ` 

Fabbrica Piemontese acido tartarico - Casale 
Monferrato. — Società in nome collettivo per la 
fabbricazione dell'acido tartarico e la distillazione 
delle vinaccie. Capitale lire 200,000. 

Delle Società preesistenti modificate, si riferisco: 
по qui appresso quelle più importanti, che hanno 
aumentato 1] capitale sociale. | 

Società anonima Fabbrica calce e comenti - Ca- 
sale. — Il capitale 4: 3 milioni è reso aumentabile 
a 5 milioni. Nel 1907 il capita!e emesso e versato 
sali a 3,500,000. Riserva 1,200,000. 

— Società fondiaria industriale - Arquata Scrivia. — 
E” elevato il capitale di lire 500,000 a 800,coo. Mo- 
dificazioni statutario. | - 

Società anonima elettrica Fulgor - Acqui. — Il ca- 
pitale è aumentato da lire 109,000 a lire 300,000. 
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COSTRUZIONE DELtE MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI, RELATIVI IMPIANTI ED ESERCIZI 


e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.009.000 
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- VIA.XX SETTEMBRE, 3I 


GENOVA: 


XIII 


^CTURBOALTERNATORE DA 3000 НР. 
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- VIA ARSENALE, 14 


TORINO: 


A. E. В. - THOMSON HOUSTON 


m ITALIANA DI ELETTRICITÀ . 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — SARIAS Sociale E 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 
Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


o 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg.  . 


1 sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quelio fra i sistemi di trazione monofase che fino ad «agi ha z suto la maggiore applicazione 


L 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


г Vetture Numero e potenza 
Km. automotrici dei motori Tensione | Frequenza 

Niederschoeneweide-Spindiersfeid (presso Berlino) - eat 

dello Stato Prussiano. E os 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Vo t| 25 cicli 
Stubaithalbahn (Tirolo) - Stubaithalbabngesellschaft - e ' 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 20 2 da 40 HP . 600 >» 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . 7.— 2 2 da 100 HP 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohlsdorf (Germania) _ - Ferrovie dello 

Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London пае - London-Brighton and South. Coast | | 

Ry. Co. . 13.9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina ' Società Veneta per costruzione ed 

» 25 


esercizio di Ferrovie secondarie italiane . . . . .| 34.5 10 2 da 65 HP | 6000 
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NOTIZIE FINANZIARIE: 


Per la revisione dei redditi di R. M. 


In vista della revisione quadriennale pel 1909 dei 
redditi d! ricchezza mobile, il Ministro delle finan- 
zc ha emanato varic disposizioni, delle quali ecco 
le più Importanti : 

Agli effetti di tale revisione le provincie del Re- 
gno saranno raggruppate in 5 zone, ognuna delle 
quali sarà assegnata ad un Ispettore superiore delle 
imposte dirette. Questi ispettori cureranno la com- 
pilazione di una situazione che comprenda i nu- 
meri e l'ammontare dei redditi inscritti sui ruoli del 
corrente anno, suscettibili di diritto di revisione, 
nonchè di quelli pei quali sia consentita la rettifica 
di ufficio pel 1909. , : 

Dopo aver preso accordi con gl'Intendent: di Fi- 
nanza e con gli Ispettori delle impostc dirette delle 
provincie comprese nella rispettiva zona, gli Ispet- 
tori superiori compiranno gli studi c le indagini op- 
portune sulle condizioni economiche dei vari distret- 
ti c commerci. 

Entro il mese di maggio corr. il Direttore genc- 
rale delle imposte dirette convocherà gli Ispettori 
superiori in conferenze, nelle quali si stabilirà, in 
via di massima, quali specie di redditi per ciascu- 
na provincia potranno essere oggctto di studi, da 
parte delle Agenzie delle imposte c quali altre non 
dovranno, di regola, essere ritoccate. 


Seguendo, poi, i principi direttivi stabiliti in que- 


ste conferenze, gli agenti delle imposte compileran- 
no il piano di massima delle revisioni di ufficio. 

In nessun caso, però, l'ammontare dci redditi da 
Sottoporsi a revisione di ufficio in ciascuna provin- 
cla, potrà oltrepassare la quarta parte dell’ importo 
complessivo dei redditi attualmente accertati nella 
provincia stessa e soggetti a revisione quadrien- 
nale, salva speciale autorizzazione del Ministero. 
Società ital. per la fabbricaz. dell'alluminio, Roma 

(Capit. L. 3 milioni versato). 

Gli azionisti di questa anonima approvarono re- 
centemente il bilancio del terzo esercizio scciale, 
bilancio che presenta le seguenti risultanze : 

Atlivo : disponibilità in cassa e presso le Banche 
L. 54,218.57; valor? di proprietà vincolati L. 5,160; 
terreni, impianti ed officine L. 3,628,076.14; ma- 
{егіс prime, scorte ed approvvigionamenti Lire 
741,593,19; mobili d'ufficio alla sede L. 879.55; de- 
bitori diversi per acconti sulle forniture 86 ¡017.57 
lire; depositi cauzionali degli amministratori ‘ire 
300,000; totale L. 4,816,645.02. 

Passivo: capitale sociale (6000 azioni a L. 500) 
L. 3,000,000 ; conti corrispondenti L. 186, 217.53; 
creditori diversi per forniture varie L. 196,933. 445 


eletti a pagare L. 817,073 


.96; assegni in circola- 
zione L, | 


101,481.80; (onda di dani straordinario 


S A F E Società Anonima Forniture Elettriche 


MILANO -- Via Castelfidardo, 7 
Filiali: Genova, Via Consolazione. 77 - 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Altieri, 5 


RIVISTA TECNICA. 


ШИ MANTEGAZZA a REGAZZOLI 


MILANO 
via Larga 18 - Tee 82-59 Officina Industriale elettrica X 
Finta impianti completi forza e luce 
EEE 


Materiale ai linga 
Ing. L. MERIGGI & C. 


MILANO, Piazza 8. Carilo, 2 
— 


Gr” 
== 
са Agenti pes l'italia e Svizzera della 


ELE | THE oui BRASS COMPANY 


—— 0000 


“DORA, 


SOCIETÀ INDUSTRIALE ITALIANA 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede in BEnOVA - Stabilimenti Alpignano (Torino) 


Accumulatori Eletti 


Grandi batterie per illuminazione e forza . 
Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
— di Veicoli 


GRANDE FABBRICA | 


390090 


DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


“Fabbrica di Automobili Elettriche 


e di Accessorii per AROS Elettrica 


GRANDE OFFICINA. MECCANICA 


Sí eseguisce qualsiasi lavoro dí meccaníca. 
€999———— — — ы 


CAMILLO FUMAGALLI 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 


TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da. 

The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d’Electricite de Paris. 

It R. Istituto Tecnico Surersore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Ing. S. BELOTTI & €. 


Corso Porta Romana, 13 


Telefono: 73-03 — MILANO — Per teleg. - Ingbelotti 


E 


4 


REOSTATI 


"Ш d eccitazione ——--— 
avviatori 
controllers ————— , 
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per carica batterie -- 


r regolazione feeders 
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р 
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per taratura contatori BATTERIA di REOSTATI WARD LEONARD per scena 


con dispositiyo per comando indipendente e simultaneo 


per laboratori =. - 


$ 


dei singoli circuiti. 
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Resistenze Unitarie WARD LEONARD 
4 MILIONI GIÀ IN USO 
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L. 5,866.72; fondo d'ammortamento L. 9,948.72 ; 
Consiglio d'amministrazione L. 12,000; depositi 
cauzionali degli amministratori L. 300,000, saldo 
creditore del conto profitti e perdite L. 184,022.93, 
totale L. 4,816,545.02. 

La relazione degli amministratori informa che i 
diversi reparti delle officine entrarono progressiva- 
mente in regolare lavorazione lungo il corso del 
1907, e già nella seconda parte dell'anno si lavorò 
quasi esclusivamente con elettrodi ed allumina di 
fabbricazione sociale. 

Pel fatto di tale graduale e progressiva messa 
in funzione degli impianti, la produzione totale del- 
lanno si ragguaglió alla metà della potenzialità 
attuale delle officine. 

Le tre serie di forni che da ormai cinque mesi 
sono in funzione, hanno dato e danno la produzio- 
ne corrispondente alle previsioni; e parimenti alle 
previsioni corrispondono i risultati di costo unitario. 

Riconosciuta la convenienza di utilizzare la già 
predisposta potenzialità delle officine di Bussi per 
una quarta serie di forni, ció che poteva farsi con 
limitata spesa, il Consiglio provvide al corrispon- 
dente aumento della produzione di allumina, con 
limpianto di una batteria di decompositori che sa- 
rà pronta a funzionare, insieme a detta serie, nel 
corso del secondo semestre. 

La crisi nel mercato dell'alluminio, manifestatasi 
come conseguenza della crisi industriale, sullo scor- 
cio dell'esercizio, consigliò invece, d'accordo con 
la Società di Flettrochimica, a soprassedere pru- 
«denzialmente al programma di ulteriori ingrandi- 
menti. 


ll bilancio del 1907 chiuse con un utile netto di | 


L. 184,022.93, che fu destinato ad ammortamenti. 


Tram elettrici mendrisiensi, Chiasso. 


Si è costituita con sede in Chiasso quest'anoni- 
ma, della durata di anni 80, con un capitale di fr. 
600,000, formato da n. 6000 azioni da fr. 100 cia- 
scuna, al portatore ed inaivisibili, avente per ogget- 
to: a) la costruzione: e l'esercizio di una tramvia 
clettrica da Chiasso a Riva San Vitale, in base alla 
concessione federale 25 settembre 1907; eventual- 
mente: b) la costruzione di tronchi accessori e di 
altre tramvie nel distretto o mettenti capo ad esso; 
c) la produzione, l'acquisto ed anche il commercio 
dell'énergia elettrica. Il primo consiglio d'ammini- 
strazione è composto aai signori: Adolfo Soldini fu 
Giuseppe «di Chiasso presidente; Antonio Torriani 
fu Carlo di Mendrisio, vice-presidente; Carlo Pere- 
da di Chiasso; Antonio Corti di Balerna; Casimiro 


De Angeli di Colderio; Giuseppe Bolzani di Men-, 


drisio; avv. Carlo Scacchi ai Capolago, avv. Silvio 
Pozzi di Riva San Vitale; ing.! Giuseppe Pagani di 
Como; Albino Giovanni di Сото; Albino Ferrari di 


SOCIETÀ ANONIMA 


per la M di LAMPADE a INCANDESCENZA 
Sede in Genova. 


La più grande fabbrica Italiana del genere 


SOCIETA’ ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE 


BIASCA (Svizzera) 


iN 


Specialità esclusiva: 


Marcia silenziosa 
Massimo rendimento 


Spedizioni franco domicilio 


Cercansi Rivenditori 
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TRE LOCKE INSOLATOR MFG. Cwr VICTOR NLY, 


I nostri isolatori furono installati nei sel 


La prima fabbrica del mondo che ha già guenti impianti : 
- о 2 2 8 Impianto del Toce 5000 isolatori N. 351, il 
funzionanti oltre 25 impianti primo in Italia a . . . 50.000 Volt 
a di 50 000 Stanislaus Electric Power C.” - California 100.000  » 
a tensione di a Edison Electric C.? - Los Angeles.  . 75.000 > 
i Grand Rapids Muskegon Water Power C.?. 72.000 » 
75.000, 100.000 Volt Illinois Steel C.? - Chieago Е Р . 60.000 » 
Washington Water Power C.° - Spokane . 60.000 » 
Tokio Electric Light C.? - Tokio CRPPOBO 60.000  » 
General Electrie C.° - Sohenectady . 60.000 > 
Shawinigan Water Power С.о - Montreal. 60.000 » 
British Columbia - Canadiun Rockies . 60.000 > 
West Kootenay Light e Power C.?, Ros- 
sland B. C. > 60.000  » 
North Georgia Electric C. ^. Cainegv ille Ga. 80.000 » 
Northen Calif. Power C." - Marvville . 60.000 » 
American River Electrie C." - Sacramento 60.000 » 
Cal. Ss e Electric Corporation - S. Fran- 
cisc 60.000 » 
Nevada Power Mininge MillingC. o. - Tonepah 60.000 » 
Bay Counties Power С. - 8. Francisco Calif. 60.000 » 
Guanajato Power and Electric C.^ . . 60.000 » 
Tacoma Ry” e Power С.? - Tacoma . . 60.000 » 
F. S. Pearson е Son C.’ - Guadalayara . 60.000 > 
Kern River Power C.° - Los Angeles . 60.000 » 
Walley Power C.° - Maryville . | 60.000 v 
Columbia Improvement C.? - Tacoma M. ash 60.000  » 
» » a - Taylors Falls 60.000 » 
a - Minneapolis. 30.000 » 
cra ЕНА Canal Dent. . А . 50.000 » 
Southern California Power C.% . 30.000  » 


GUIDO TOLUSSO antica» 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 
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GRANDE ECONOMIA 
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sono ad una pro- 
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T 


Modello a TREPIEDE mme d 


Tunisie > 


brevettati 


Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teriale ed attrezzi: filo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapidità di 
montaggio - Grande resistenza meccanica - Sicu- 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle Z 
saldature, e conseguente ossidazione. 


per Trolley, Lam- 
pade ad arco e tra- 
sporto di forza. 


Economia: nel costo mu 
iE del palo e della fon- fi À 
x d ‘dazione. jet 
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Axel ae pr -— Tubi di Gres Vetroso Americano a 
per Condutture Sotterranee ү, 


ТЇШЇ? Elettriche di Cavi ad alta tensione e telefonici 
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Chiasso; avv. Angelo Tarchini di Balerna : geome- 
tra Pietro Croci di Mendrisio; avv. Elvezio Borella 
di Mendrisio; Giuseppe Vassalli Della Goda ai Riva 
San Vitale. 

Ferrovia Rezzato-Vobarno-Caffaro-Brescia - (Capit. 

L. 650,000 versato). 

Nel mese scorso venne tenuta ] 'assemblea gene- 
rale ordinaria aegli azionisti di questa anonima ed 
approvato il bilancio dell'esercizio 1907 il quale 
permette un dividendo di L. 
2300 azioni di priorità c L. 


4 per ciascuna delle 
4 per ciascuna delle 
4ooo azioni comuni. Tanto lc une che 1с altre sono 
da 100 lire. Alla riserva vennero devolute lire 147.45. 
Società anon. forze idrauliche Alta Scrivia, Ge- 

nova - (Cap. L. 500,000 - sottoscr. 350,000). 

Presso la sede dell'Acquedotto De Ferrari Gallie- 
га, ebbe luogo, sotto la presidenza del presidente 
del Consiglio d'amministrazione, cav. Antonio Bi- 
gio, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti 
di questa anonima costituita nel 1908; erano pre- 
senti cinque azionisti, capi- 
tale sottoscritto. 

Fu letta la relazione del Consiglio il quale rife- 


rappresentanti l'intero 


risce sul lavoro fatto in questo periodo che va dalla 
costituzione al dicembre 1907. 

Furono due anni di preparazione, di trattative, 
non di esercizio. | 

La relazione ricorda come il 23 giugno 1906 fu 
presentata al prefetto domanda di proroga al comin- 
ciamento dei lavori per la derivazione del torrente 
Brevenna, allo scopo di fare degli studi in corrispon- 
denza ed in unione ad altri torrenti vicihi, ma tale 
domanda dopo molto tempo fu respinta e fu revo- 
cata la concessione di derivazione. 

Questo, secondo la relazione non pregiudicò gli 
Interessi della Società perchè si fanno studi per le 
derivazioni del Brevenna in unione ad altri torrenti. 

Informa che furono iniziate pratiche colla città di 
Tortona, e fu concluso un progetto di convenzione 
Per i lavori di derivazione nel torrente Vobbia. In 
compenso della concessione la città di Tortona a- 
vrebbe una erogazione costante di 750 litri a’acqua 
‘al minuto secondo. La cnergia clettrica sarebbe 
Portata a Tortona per concederla all'industria. 

L'assemblea, sentita la relazione dei sindaci ap- 
Provò la relazione del Consiglio di amministrazio- 

ne, il bilancio, e deliberò di non valersi della facoltà 
di aistribuire interessi al capitale," riservando di 
valersene per il primo periodo di esercizio effettivo. 

Il collegio sindacale risultò composto dei signori : 

Carlo Balestrino, Federico Brown, Andrea Peirano, 
efettivi; G. B. Ferrari, G. Cosmelli, supplenti. 


Officine elettriche di Val Pesio, Cuneo. 


Col capitale di lirc 240,000 diviso in 2400 azioni 


da L. 100 ognuna e aumentabile fino a L. 
FABBRICA DI LASTRE D'OTTONE 


delle: Fratelli |, Fmuc n vorme 


DONNAZ - Val d'Aosta alo SPECIALITA 


e corde di rame 


1,000,000 
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ORLANDI a LANDONI 


già ENRICO MISSAGLIA 
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GRANDI MAGAZZENI 


Cristalleria 
=— Luce elettrica 


GRANDE ASSORTIMENTO 


IN 


LAMPADARI - BRACCI 
— VEILLEUSE — 


GRANDE DEPOSITO 
LAMPADINE INCANDESCENTI 
del Sindacato Europeo 


MU ou АЕ et ool ou Mom T SSL 


MILANO - Telef. 24-80 


Studio e Magazzeno: Via Pantano, 11. 
Deposito: Via Rugabella, 11. 


Lopovico Hess 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT-MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO М. 29-67 
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BERGMANN-ELERTRICITATS-WERRE 


RIPARTI |. L. 2. 
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per semplice deliberazione del Consiglio di ammi- 
nistrazione, venne costituita una Società anonima 
per azioni sotto la denominazione di «Officine Elet- 
triche di Val Pesio» con sede in Cuneo, avente per 
oggetto : la produzione ed il commercio dell'ener zia 
elettrica e sue applicazioni; l’assunzione, l'acquisto, 
la permuta, la cessione parziale e totale di conces- 
sioni di derivazioni d'acqua ; la costruzione e l'eser- 
cizio per conto proprio e di terzi di tramvie e la loro 
trasformazione a trazione elettrica ; l'acquisto d'im- 
pianti elettrici, già in esercizio, nonchè l'esecuzio- 
nc ai tutte le operazioni mobiliari, industriali, fi- 
nanziarie dipendenti o altrimenti connesse agli sco- 
pi sociali. 

ll primo Consiglio di amministrazione riuscì com- 
posto dei signori: cav. Celestino Biglia, cav. ing. 
Stefano Moschetti e comm. ing. Attilio Pirinoli. 

А Sinaaci elettivi furono nominati i signori : Рїе- 
tro Marino, rag. Giovanni Garavelli, avv. Marcello 
Soleri; a sindaci supplenti i signori: avv. Giuseppe 
Pellegrini e rag. Giuseppe Bottero. 

Soc. anon. briantea per la Monza-Calolzio, Milano 

- (Cap. 3 milioni amm. L. 100.000). 

Ebbe luogo l’assemblea generale ordinaria dei so- 
ci dell'Anonima Briantea per la costruzione della 
Ferrovia Monza-Calolzio, ora riscattata dallo Stato 
che l'aveva in esercizio. 

Erano presenti 19 azionisti rappresentanti 2051 
delle 6000 azioni in cui è diviso il capitale. 

Venne approvato il bilancio del 34° esercizio chiu- 
so И 31 dicembre u. s. 

Il conto d'esercizio si basa nella parte attiva, su 
L. 620,491.05 quale annualità del riscatto dovuta 
dallo Stato e non ancora saldata; le spese : scesero 
a L. 138,785.03 (di cui L. 57,020.78 per interessi al- 
le obbligazioni) c gli utili dell'esercizio risultano co- 
si di L. 481,705.12 di cui L. 73,000 per quota capi- 
tale compresa nei prodotti, c L. 408,703.12 per utili 
netti industriali. | 

Il bilancio segna : 

Attività : Costo della linca riscattata L. 5,250,000 ; 
Mobilio ed attrezzi 26.500; Deposito cauzionaic -*с. 
gli amministratori 215,000; Debitori diversi 4.46 
mila 701.05; Valori diversi lire 690,820. Totale lire 
6,739,021.05. ' 

Passivita : Capitale sociale (azioni in circolazione 
n. 5602 L. 2,801.000; ritirate dalla circolazione n. 
398 L. 199,000) L. 3 milioni; Obbligazioni (in cir- 
colazione n. 3769 lire 1,884,500; ritirate dalla cir- 
colazione n. 731 L. 363,000) L. 215,000; Fondo di 
riserva al 31 dicembre 1906 L. 403,000: Creditori 
diversi 362,951.44; a ripartire: Utili dell'esercizio 
L. 481,705.12; Redditi patrimoniali lire 26,364.49) 
L. 508,069.61. Totale 6,739,021.05. 

Alle azioni cui già era stato pagato l'interesse del 
5 % — venne assegnato un ulteriore dividendo di 
lire 40. 

Vennero rieletti amministratori i signori nobile 
Giacomo Sala, comm. Innocente Decio, dott. Giu- 
seppe Resinélli e nob. Paolo Mapelli ; e Sindaci i si- 
Snori: G. Biffi, M. De Vecchi ed R. Giussani, 
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STUDIO LEGALE 


Avv. Cav. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e delia Biblioteca deli'Elettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


e trattazione di affari in materia industriale Elef- 
trica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


BERTETTI & C. 


ACCOMANDITA РЕН AZIONI 


Capitale Li 500.000 - elevabile a L. 1.500.000 


-—— petto 


Fabbrica di conduttori o 
o o o o elettrici isolati 


Sede in MILANO 
Vla Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 


FIL E CAVI aerei e sotterranei rivestiti di 
| Gomma, Guttaperca e sotto 
Piombo - Per sistemi a corrente continua, al- 
ternata e trifase. 


CORDONI per teletoni e per segnalazioni. 


FILI per dinamo, motori, accumulatori, alter- 
natori, lampade ad arco, bobbine d'ac- 
censione, ecc. - 
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Per Teleg.: ELETTROBER-MILANO 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
М TELEFONI | 69-48 Amministrazione. 
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DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA о 
“HARD, | 
000 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Garbeni! elettrici - Aecessori per impianti atettridi 
isofateri di percollana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ess. 


AUGUSTO HA A @ 
Via Pietro Verri, Y » MILANO „ Via Pietre 


с } vulcanizzata americana. 


| A. PISANI 
i 


MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 . 
Telefono 24-15 
DEPOSITO nel spessori (01/10 1 33 R/R. 
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ING. MARIETTI. & e 


PREMIATA FABBRICA. 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO 


Via S. Quin tino, 19 i "Telefono 21-81 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualitá 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICANITE d'ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- | 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito e di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all' aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - [ 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


i 2 Fabbricati col medesimo sistema 
у e nei. medesimi tipi e varietá della Саза BERGMANN 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
. Per Milano e > Lombardia : Ing. LEVI CARLO, ? Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, ‘con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 
[ыс EE RE 


SOCIETA ITALIANA 


GANZ 


DI ELETTRICITÀ. 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


CA GNO 


== Alternatori “ Motori == 


Il Trasformatori = Convertitori 
Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


| —— Preventivi gratis a richiesta 


Babcock's Wilcox Ltd 
MILANO . Via Dante ee sino 


Procuratore Generale 


per Г Гаа Inc. E. DE STRENS 


La più gran Сава 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 


| 
| 
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Pressioni elevate | 
Massima sicurezza 


, Caldala Babcock 4 Wilcox con aurriscsidatore. 


Esposizione Interna- GR AN D PRI Gil La più сга Е 
zionale Milano 1906 ЕЕ 


t$ A NT 


Surriscaldatori di vapore 
Е Griglie automatiche а catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


^  Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI pià di 6.000.000 mq. di superficie 


CALDAIE MARINE > >» 1.300.000 » EE 

IN ITALIA . > » 140.000 » _ > 
i Ж Ci | l 
Economizzatori-Riscaldatori / 


| Apparecchi di alimentazione 
STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


OWN BOVERI| 


sede in MILANO, Via Pace N..10 


TECNOMASIO ITALIANO | 


. 
A e 


Padet 32» LM 


кш E 
TM 
e 
«ed. 


е 
c» „а аут 


„йй, с^”. P 
è P 
d 

—— BP È. Pe ру 


ма. 


» 
. “ 
М , - 
E 9 P 
di LE 
E Ру s Р Е te 
—- » " Qt С е >, 
ьа" і mar 
4 = т 
< кти э” 
„л T4. 
d. ^ J T 
a C É [2 
al , 
f 
» р, p 
Е з 
А А ^ È 
ә + 


- 


«муз ч 


cs pi ^ 
itp c Ton г. 
* "x 
; - - 
t. 


y 


м 


үсү" 


Ar oM 
AUT „ЎА РШ 
rO" 


, 
БЛ La Y M 
= а -— —— 
E 
Б 


t 
de 
2 


1 a Xx 


Ф "© ; da 


pa. "i: 


LUE n 
d d m 

e Za * i» г? ^ zs "Tu ` Р = 
I Se” TIE SI ЫДЫ 


СЕ, 


- 
4 


= p 


DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


| FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con gc 


— —— 


neratorl elettfici, pompe, ecc. == 


Per l'Italia Сет а/е e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torlno, Via Lagrange, 29 
Per il Veneto: ^ » » » - Venezia, S. Moisè, 2065 ,, 


> 
S 01$ 


OFFICINE.SAVIGLIANO 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 


SOCIETA 


——— DELLE == 


Capitale Sociale L, 4.000.000 
/ 


| 


a um — эл r N- ^| 


PY, 


Impianti Elettrici Completi + x 
Alternatori Dinamo + ж ж > 
Trasformatori - Motori x + + + 
Pompe e ventilatori a comando elet- 

trico * x ж + * x + x 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 

magnetica + x o » жх x 
Gru e Argani a comando elettrico e 

a mano * * * + kx + + 
Applicazioni Meccaniche Elettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
Via Sommacampagna, 15 

PALERMO - Luigi Langie:o, Via 
Villarosa, 8-a 8-6 

GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, I7. 


NAZIONALE 


. 


Ing. ‚ Silvio De-Prefío 8 С. | Turbine Moderne Maderne 


SCHIO | REGOLATORI = SERVOMOTORI 


DI PRECISIONE 


€" д” 
Trasmissioni 


perfezionate 
AC У 


ШЫ [ 
fi 1 zd A L i 1 
CUT y Р ing e = LN ta D - A „ЕЁ Ritt 
| ' gie | E 3 il A aL i = D». B | 
Р n —B = Ca Р К. J Vx» = 4 E ud E EN T . . 
- t ж. y alite caf ~ x Г i 
Km d R: Bia й 4 - = 2 | 1 - nun 
A ih "жыша m si Mn С P 
Pa АЕ ш. аач NT ^ n E t i “р u LN , 
А H 3 | n » TUR 
I. —— — Р E хуги *r e E —r————r— 
imi pei - = == P. y 3 1" AL 


LO ог ТД 


увя > > > { ү / , 
E + = Ti i j 
sui MEM 25 (9 X NU . 9 
Ж омен XM rizione 
ЩИ è 5 ME í i Ре 2 
E d m я [ 3 i 
RE D / | s 


Ma. 
"hrs салу. 
ЕЧ, 


E 
i 
К" 
| 
| 
| 


Miri 
b 


Giunti elastici 


Ll 
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| Società Italiana LANGEN &. WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO si 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 


15, Via Padova — = MILANO 3 Via Padova, 15 


funzionanti conforme 
brevetto 


a olii pesanti Vol. 27, N. 32915 
con perfezionamenti brevettati in Italia 


ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI COMBUSTIBILE 
A BASSO PREZZO 


da 20 a BOO oavalli 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LA PIÙ ECONOMICA. 


Società Anonima Forniture. Elettriche. 


già ATTILIO Pozzo & C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-61 
FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
—— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 ble 


mf, uf), IT ID А а А p 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA === 
—===SPER:-ALTO.: È BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L'ITALIA 


Istrumenti di misura , pr, PAUL MEYER А. G. - BERLINO 
Apparecéhi per quadri і — —— —— Pe  ——— 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa , N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURIfAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
к MERCE SEMPRE PRONTA *—— 


Mis - SOCIETÀ? ITALIANA 


SIRY. СНАМОМ & C. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 


Viale P. ER 21-23 


Contatori di Energia Elettrica: 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
“QK, "BT, ED ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
— | 


Contatori per quadri e centrati. 
Contatori a doppia tariffa. 
с Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per ate tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 


Industriali e di Precisione 
Jstrumenti portatili per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


— FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
A PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


P 


Allgemeine Elektricità its- Gesellschaft € 


BERLINO 


MICANITE 


[ШШШ di ogni tipo, ЇЇ fogli flessibili e duri, in tutfi gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 
Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


Le Centrali, le Ditte elettrotecalche, gli Installatori e i Rivenditori vagliano rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 | 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


| 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & C. 


TORINO 


viv 


Fabbrica di fili isolati e cavi 
"T | per impianti di 


r- 


E T ОҢ T Bs 
«adi T $ ], ке v. Hn 2 H 
NT uS Lue : Trasporti di energia 
v Lm +4125 А 
Ta Л m PN P 


Trazione 


Illuminazione — 
Telegrafia — — — 
Telefoni 
(CIO) 
FUNI METALLICHE 
OD 
a Cataloghi e эзе енн а, richiesta %-— 


8 e | 
| 0101! IRSE per combustibili liquidi di 
basso prezzo costrutti dalla 
| Vereinigte Maschinenfabrik-Augsburg 
e Maschinenbaugeselischaft Nürnberg, A.-G. 


I pii economici motori a combustione | 

Consumo di combustibile pressochè proporzionale alla prestazione del motore 
Avviamento immediato - Funzionamento facile e regolare 

Eliminazione d'ogni apparecchio di accensione 

Combustione perfetta senza residui 


I motori vengono costruiti da 8 HP in più 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


Ins." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, Зв ——————— 
Telegrammi : MARIOTTICO | Telefono 70-30 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio sem aa RH EY DT 


formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. . 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 
macchine tessili 


) COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


== 


Tipe completamente chiuse, sopporti s sfere —— SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA = 


rendimento minimo garantito 83 


Rappresentanti per ПШ: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - Шш - Via Carlo Alberto, 20 - Telefeno 61-53 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras-]| 


Folton a Gnileaume-Lahmeyerwerke A. 


FRANCOFORTE “m 


Visto di dietro e quadro 
della Centrale Elettrica Tramvie dl b b tl ty 


del Canapificio Veneto 


| Impianti Elettrici "n 


¡| Antonini e Ceresa Cor- 


e Ferrovie elettriche 
per Illuminazione ~ мара ae s чаны ыры Ке Аарыны 


il e Trasporti di forza 
Y] ——————————— Locomotive YY + ч 


с ~ + + v % elettriche 
{| Alternatori, Dinamo, НЧ 


Ii Motori + ^ & > ss» 
MEM р рыт Elevatori + 4 + +4 


+ ve Trasformatori 
A ——— Grue elettriche, ecc. 


Rappresentanza Generale: 


Societá Italiana Lahmeyer di Elettricitá - Milano 


Le Lampadine a filamento di carbone 
le più perfette 
Lampadine a consumo ridotto 

| con filamento metallizzato 
Consumo di energia Watt 2 ' per candela 


Risparmio del 30 ^|, 


DURATA D'ACCENSIONE MEDIA 
БОО ore circa 
| 16, 25 e 32 candele . 100 - 120 Volts 


| 
| 


M 


| 
I 


| 
Ill 


TE TT e 


Si acquistano dalla 


йшй Vereinigie:: Glublumpeo- Fabriken 


BERLIN W. 8 


Ing. Valabrega Lichtenberger e @ wi 


TORINO - Via Lagrange, 29 
VENEZIA » San Moisè, 2065 


=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zm 


Theiler e C. di Zu$ - (suizzerm 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasi e Contiraue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correr d 


ABREGA LICHTENBERGER & ORI : 


DEPOSITO NÉ oi MATERIALI eD ACCESSORI 
È ‘per IMPIANTI 
AS NELETIRICU 


IN lu P 


VIA pun 29 | 44 


М] Y 
MO ENS 


i | FCT K Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento е curia 
"N i IM, - | WAEDENSWEIL ~ (Svizzera) 


rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino Ф Pu a ын. 


( 


у 


da sï- 
calda- 
ecc. 


Feri 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, Wow o. Apparecchi per uso di famiglia, Ferri 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. i — | rare, scaldaferri per arricciare » 
letti, scaldapiedi, accendisiga 17 » 


; Apparecchi elettrici ri 1 
Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- y 9 Жа 7 gn cappella; E pid ¡en 


glie, alberghi, ecc. EN — — | colla, grandi bollitori, caldaie » 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- ^ MY Min a toi, cilindri riscaldati, ecc., ec€ > 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, = = A ‘Reostati — Moderatori di luce. 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


Caffettiere, tejere, ecc. O Specialità: Grandi forni per fornai < 
| bio iii i ii il cieri (già parecchi in funzione )- 


"WM 7 Medaglie d’ Ото xy 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


«= GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO, sett» | 
» Er 
LIB TINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS Y 


Società Italiana Lampade ad arco ed Impianti elettrici 


А ccomandita sem plice 


Ing. А. COLOMBO 20. 


UFFICIO : : 


Corso Umberto I; 255 R О М А 


OFFICINA : 
Via delle Mure, 48 - P.ta Maggiore 


“rr VW 


Unica Fabbrica Nazionale di 


LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, -  — — - 


——— — — —— 


== e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


LAC C o SGSSSR 
ULTIMA NOVITÀ: 


P Lampada ad effetto “Tipo F,, 


per corrente continua e alternata , 
Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


Preventivi e cataloghi a ricbiesta 


Fabbricazione di Apparati telegrafici 
e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 


—— per illuminazione e forza motrice == 


> ADLER è EISENSCHITZ кыз» c > 


” macchine ed utensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 


Rappresentanz: 


|| delle Primari 


| Case * mericane 


(n 


Punte vere Americane. 
Mandrini autocentranti | 
Specialità in Macchine 
per Elettricisti per la fab 
bricazione rapida delle 


DINAMO, MOTORI, ecc. 


HET è 


"ORNIO a revolver americano JONES & LAMSON. 


DA >" pan 


FERROVIE DELLO STATO 


a i ESERCIZIO 1907-1908 

o e ck EE rano sani 

з $ 31а Decade - dal 1 al 10 maggio 1908. 

I z o 

EH | RETE STRETTO DI MESSINA. 

© _—— a  _ _—_— _u>——_—_—_— || _ —_-__—_z— 

— SE APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI , APPROSSIMATIVI | — DEFINITIVI ; 

. 5 È | esercizie corrente esercizio precedente Differenze esercizi corrente | esercizio precedente Diff. renze 

„— = = Chilom.inesercizio | 13344 () | 13267 (1) + 87 28 23 = 

[— iz Media ..... | 12827 13940 + 87 23 23 — 

+= ES Viaggint 4.847.808 00 | — 4.737.512 110.2 5170 8.461| 00 7.187| 92 1.273 |08 

ces es РҮП iunt | 269.118] 00 256. 5| è 42 12.951 | 58 197| 00 184| 77 t 12 |23 

E-e2 > :.611.033|00 | — 1.279.4791 57 331.503| 43 3.970) 00 2.990| 81 979116 
о MerciG.V.,P.V.ac. > x з 

‘A 69 Mercia P. V... 6.727.958| 00 ее 192,623] 97 6.735] 00 4.858 25|4 2076/75 

Ses TOTALE | 13:455.9171001 12.808.492| 32 |+  647.424| 68 19.363! 00 15.0011 78 14- 43412 
a EA] 

EL Ey PRODOTTI COMPLESSIVI dal 1° luglio 1907 al 10 maggio 1908. 

EL $ о Viaggiatori . . . q 110.929.252] 00| 133.252.700] 95 + 7.676.551] 05 232.860] 00 205.814 | 37 27.015163 

e 3 = Bagagli e cani. | 7.057.210] 00 | — 6.321.482| 73 722.727 | 27 _8.605 00. 7.948) Т1 656 |29 

ee È © Merci G.V., P. V. ne, | 40.660.146 00 | 36.859.085) 60 |] 3.801.061 | 40 75.109| 00 62.622| 41 12.486]: 3 

IS $$ Mercia P.V. . | | 1551238700 | 172.685.767| 94 [+ 12.856.618| 06 154.457 | 00. 125.557 | 48 25.899|5% 

= ‘è TOTALE | 374.188.995] 00 | 349.122.037] 22 |+ 25.066.957] 78 471.081] 00] — 401.9131 03 66.08797 

= 5 | RR PER CHILOMETRO. 

Ё < Della decade. . . 9961 17 {+ 42122 188/75 
& Riassuntivo . | ME: 06306817314 = 17067811 20.179] 61 | 17.506 22 |t 2.873 |39 


(1) Esclusa la linea Cerignola Stazione-Città ed il tratto Conf franc. Modane. 


Erdmann Kircheis, Aue (Sassonia) 


FABBRICA di MACCHINE e FONDERIA 
Casa fondata nel 1861 


‚ Specialità in Macchine, Utensili, Trancie, Presse, ecc. 


per la 


LAVORAZIONE DEL PIOMBO E DEI METALLI 


Specie anche per 


OFFICINE ELETTRICHE, ! >' vasti Stabilimenti del genere 


ALL’EsrosIizioNE UNIVERSALE DI PARIGI 1900: LA MASSIMA ONORIFICENZA: «GRAND PRIX» 
l.5POSIZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO 1900 GRAN PREMIO» 
COSTRUZIONE 

RISPONDENTE ALLO SCOPO 


MATERIALE GARANTITO OTTIMO 


K | 


PREZZI MODICISSIMI 


ESECUZIONE ACCURATISSIMA 


Cataloghi illustrati sehiarimenti e preventivi gratis. M 105 


Manufacture spéciale.de Cuire el Courroies 


AO Medaglie - 3 Diplomi d’Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


»——z— 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


кл ды а. up 


Stabilimento di Rifinizione ` 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


7 Merche accred.tate: 


Scellos 


_ Scellos-Extraforte 

DI di): Scellos-Rènvidburs 

(Hidrofuge) 
> 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI hd lrn ill Sampierdarena 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


| MILANO zz | | H WEIDMANN - RAPPERSWIL tizm 


Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) Specialità гаен di 


Cartone compresso acido io TD nci 


preparato specialmente per uso elettr'co in fogli da 1/10 fino a 
IS mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


FABBRICA 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE n. xd | CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
` CAR au cmm | CARTONE * PRESSSPAN,, verniciato 
Impianti telefonici a batteria centra Г RONDELLE, TUBI ed altri articoli di “PRESSSPAN,, 


O ОУ Cubi per trasformatori con e senza mica 
y | == Suonerie elettriche ed accessori - Ventilatori — WE" Propria Fabbricazione e non rappresentanza E 


'LIME “ФСК, | 


Lime d'ogni forma e dimensione per 
{tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 
utensili per meccanica fina, per fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


ogni genere, macchine per seghe e lame relative. tb 
Seghe circolari per legno e per metalli. UTENSILI DICK yy 
‘a FRIEDR. DICK - Esslingen а. №. — 255 2 * * 


500 operai y 
Marca di fabbrica 


Rappresentato da SIMONIS e C. - Milano, Qia S. Eufemia, 22 +++ 200 HP. 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Oilicina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 


Via Maglio del Lotte Viale Monforte, 27 


Apparecchi alettrici per Basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 
— Interruttori antomatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
2 distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 

mpo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 


per apparecchi a bassa o ad alta tensione (Brevetto N. 70051). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
- INSERITORI 
, semplici e doppi per batterie di aeeurauleteri 
Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 


i REOSTATI a ventaglio ed a corsoto == 
CEOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
. » REOSTATI di avviamento 


e 


Apparecchi per reti aeree istot risco zi Condensatori Elettrici ruens ede sopratensioni ае m 


SCARICATORI PER BASSE DD ALTE TENSIONI 


ACCESSORI PBR IMPIANTI | LiMITATORI DI GORRENTB 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argente per luce e motori (Brevetto ЇЧ. 70050) 
Cestruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGA MO - Telefono 3-71 Teegr. Elettrotecnica + MILANO - Teletono 28-17 Telesr. Plettrotecnica 
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HARTMANN & BRAUN - cei per Mn 


IST RUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Prazza CASTELLO, 9 
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Strumenti con braccio da parete | 


ШЕЛЛИ ЛШ 
Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 
11 e a secco 


ma шыга е А liquido 


Telefoni per uso domestico, Comonale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta tensione e per luoghi umidi © 


~ Rappresentante per l'Italia 81271 


ALBERTO VIGLIANO * MILANO 


ТИТИ 


BERLINO 


Materiale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


elettriche 
Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Rappresentante per l'Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO 


b 


GEBRUDER ADT A. В. 


MILANO 
Corso Buenos Ayres, 66 


- ENSEIM (Palatinato) 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la più conveniente per 


А AN AUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


. Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per Г Пайа: 


ALBERTO VIGLIANO coño besos no 6 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 


SALE GENERATORE PER PILE 


Q Don ha luogo nessuna cristallizza- 


zione a zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - “ Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
Beno che del solito sale ammoniaco 


Vantaggi: 


Шы speciale m Materiali Elettrici Isolanti 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 
ч sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


per l'Italia Settentrionale e Centralo 
MILANO - Piazza Castello, 9. MILANO © 
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 GEBRÜDER ADT AKTIEN-GESELL3CHAFT. ^ 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE: ELETTRICH 
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== Accessori completi per Installazione di Tubi == 


БИТИП 


“LAY » ILNVIOSI 1901, 


> 


per PItalia Meridionale 
ALFRED SCHMITZ successore 


JULIUS BERNINGHAUS È 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. 1. AUDOLI & C. BERTOLA| 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19: 


> Pozzi Artesiani ——| 


Arieti Idraulici 
= Condotte d'Acqua È 


Pompa Dora 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushil 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d’ inquinamento- dell aequa- per-effetto- dei-lubrificanti.. ——— ——— — 
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UFFICIO VENDITA PER. E ITALIA 
MILANO - FORO BONAPARTE, To - MILANO] 


23 Maggio 1908 


Miniere ed officine di Traversella, Torino. 


Questa anonima dal capitale versato di L. 1 mi- 
lione in azioni da L. 500, chiuse al 41 dicembre scor- 
so il suo primo csercizio sociale, esercizio del tutto 
preparatorio. Gli azionisti approvarono recentemen- 
te il seguente bilancio : 

Attivo: Immobili L. 161,108.75; stabilimento 
176,552. 71; minicre 717,308.94 ; magazzini 31 mila 
157.85; nobili. e supellettili 6431.40; spese d'im- 
pianto 100,000; conti correnti attivi lire 6502.59; 
debitori 4259.87; cassa 1686.08. Totale L. 1 milione 
203,008. 19. | 

Passivo: Conti correnti passivi lire 188,741.52; 
creditori diversi 16,266.67 ; capitale sociale т milio- 

Totale L. 1,203.008.19. 

Il conto profitti е perdite non esiste inquanto che 
i! questo primo esercizio tutte le spese, essendo 
considerate come necessarie per la messa in azione 
cella miniera, andarono distribuite fra gli elementi 
attivi del bilancio, е gli utili naturalmente non pos- 
sono esistere. 


Società anonima De Rossi e С. imprese elettriche 
ed idrauliche, Napoli. 


Con sede in Napoli c col capitale di lire 223 mila 
«diviso in 1125 200 Si è testè costituita 
una Società anonima dal titolo: « Società Anonima 
de Rossi e C.i Imprese elettriche cd Idrauliche » a- 
vente per oggetto l'mpianto di opifici elettrici, Pin- 
trapresa di imprese idrauliche, l’esercizio industrie 
elettriche ed affini e l'interessenza in imprese che 
lavoriscano il coilocamento dell'energia elettrica. 

Il primo Consiglio d'amministrazione venne com- 
posto dai signori: Giovanni Battista Damieno, A- 
dolfo Tajano e cap. Odoardo Sorrentino. Vennero 
nominati sindaci effettivi i signori: Vincenzo Ma- 
strangelo, Carlo Mezzabotta e Renato de Luca, e 
supplenti i signori Gennaro Arancio e Carmelo Lan- 
dr:ani. 


azioni da L. 


Il mercato del rame. 


E’ stato calmo e con tendenza debole. Malgrado i 
ripetuti tentativi da parte dei primari produttori per 
attirare la domanda dci consumatori questi si mar- 
ngono riservatissimi с non si mostrano disposti ' 
a larsi avanti se non con prezzi ancora inferiori agli 
attuali. Coll'abbondanza di disponibilità esistenti é 
evidente quanto possa nuocere al mercato codesto - 
atteggiamento dei consumatori che non comperano 
che pei soli bisogni urgenti c per acquisti di una 
certa entità pretendono sacrifici nei prezzi, sacrifici 
à cui j produttori e detentori non possono fare a me- 
no di sottostare, poichè. ripetiamo, le disponibilità 
sono molte e si credono superiori alle cifre delle sta- 
Ustiche. Anche Je ultime statistiche inglesi danno 
che $e provviste visibili in Europa sono aumentate 
nell'ultima quindicina di circa 3000 tonncllate, di- 
modoché qggi esse ammontano alla colossale cifra 
di quasi 28 mila tonn.: Qanto all'America sappiamo 
che la produzione è in aumento e col ristagno del 


consumo questo fatto non è certamente favorevole 
A prezzi. 
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British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Inglese 


MI CA Rappresentante per Пана: 


Corrispondenza in Prascese Gius. Riccardi - - Corsa Vitt. Em. 34, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-London Wandsworth (London) S. W. 


ain 


Olio per trasmissionl - 


per qualunque applicazione | applicazione 
elettrica 
e per Stufe amerieane 


Società per l'industria 
ed il commercio dei lubrificanti 


MILANO - Via Lario, 90 


Olio per cilindri a vapore 


Olio speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo eletiriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore 
i, S 015 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


docietá Elettrodinamica 


приета Genie E. G, ALIOTH 
Sede Centrale MILANO 
Ио Tecnico e Amministrativo їн Principe Umberto, 28 


3 UFFICIO SUCCURSALE - Via Victor Hugo, 4 
ben MAGAZZINO DI DEPOSITO - Via Buonav, Cavalieri, 6 


Ufficio di GALLARATE - Piazza Garibaldi. 

TORINO - Corso Siccardi, 22. 

» ` » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 

ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via XX 
Settembre, 4. 

BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 

». » VENEZIA - S. Marco, Ponte dei Dai, 845. 

BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 

»,. » FIRENZE - Via Alfani, 55. 


Impianti e Materiali Elettrici | 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d’energia - Alternator! - Di- 
пате - Motori - Trasformatori - Convertitori - Lampade 
ad Arce - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaría e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richieeta 


In$. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANO 
| Fabbrica Specialista 


di 
Seghe e Macchine 


5 28 


per la 


Lavorazione del Legno 


9 zie Ә Fabbriche a Lipsia (Germania) 


РР 


— etii 


Esposizione Milano 1906 - Grand Prix ~s 


Land. ni deckabelwerke A. B. 


e CÓLN-NIPPES e 
| Rappr: Tito Scaramuzzino 00 17 


Telefono 75-92 


Strumenti elettromagnetici di precisiome e da quadro | 
Interna zion. B 2 Prova-isolamenti di precisione e galvanoscopi .. 
Е 1006 EA VASI, Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 


Diploma d'Onore Р 


Gran Premio 


Esposizione 


CAO $otometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


FEDERICO FRAUZ 

ules Israel « T 
в MILANO - q Fría rmo, na 
Macchine utensili per la lavorazione dei 
aSpecialit acchine per la мба: ella "vr 
di ferro rame, ottooe, zinco, al uminió, etc 
Presse cccen 
ot 


Via Pantano, 7-9 - MILANO - Telefono 26-81 


Completo deposito 
di tutti gli 


hc е Installazioni elettriche 


"ai aei с Мут a > © 
Merce pronta - Catalogo illustrato a richiesta CATALOGHI e PREVENTIVI a RICHIESTA, d 


- 


28 Maggio 1908 


La settimana é stata pochissimo attiva : la specu- 
lazione al rialzo ha fatto qualche vano sforzo per 
imprimere un miglior contegno ai prezzi, ma questi 
non hanno resistito. Tale é stato l'andamento tanto 
del mercato americano, quanto di quello inglese. 
Le quotazioni terminano ovunque ribassate e preci- 
samente da cents. 12,68 a cents. 12,62 alla Borsa di 
New York ed alla Borsa di Londra invece di 2 scel- 
lini e mezzo per lo Standard contanti, di 10 scellini 
per l'Elet:rolitico, di 5 scellini pel Best Selected e di 
2 sterline per quello in fogli. Notevole il fatto che 
la quotazione di New York va avvicinandosi al bas- 
so limite di cents. 12 1/2 e che lo Standard a Lon- 
dra é quotato a meno delle 57 sterline. La tendenza 
è ancora debole e fra gli interessati prevalgono le 
vedute pessimiste circa i| futuro. 

Da noi prezzi pure in ribasso е quotiamo : 


Rame elett. in panetti marche п L. 158 — 
» per fonderia id. id. » 157 SO 
» in lastra base » 197 59 
» in filo elettrol. » » 192 — 
» in verghe tonde » » 197 50 
» in tubi saldati » » 240 — 
» » trafilati » » 245 — 
» in saldatori » 235 — 


I prezzi del rame lastra, filo e verga si inten- 
dono per almeno 2 tonn. 


IMPIANTI. 


Concessioni di trasmissione di energia elettrica. 


Avellino. — Con decreto in data 11 febbraio 1908, 
fu consentito alla Società per costruzioni elettriche 
di Ariano di Puglia di attuare ed esercire nei Comu- 
ni di Grottaminarda, Fontanarosa, Sant’ Angelo, 
Ariano e Luogosano un impianto di condutture elet- 
triche a scopo di illuminazione e di forza motrice. 

Lecce. — Con decreto in data 13 febbraio 1908, 
fu consentito alla Ditta Vincenzo Cosma di attuare 
ed esercire nel Comune di Squinzano un impianto 
di condutture elettriche a scopo di illuminazione. 

Aquila. -- Con decreto in data 11 marzo 1908, fu 
consentito alla Societá idroclettrica di Capodacqua 
di attuare cd esercire nei Comuni di Amatrice ed 
Aquila un impianto di condutture elcttriche a scopo 
d illuminazione c forza motrice. 

Novara. — Con decreto in data 16 marzo 1908, 
fu consentito alla Società anonima per imprese elet- 
triche «Conti» di attuare ed esercire nel Comune di 
Formazza un impianto di condutture clettriche a 
scopo di trasporto di energia per perforazione della 
galleria di Antillone. 

Parma. -— Con decreto in data 8 febbraio 1908, fu 
consentito alla Società Eridano di attuare ed сѕег- 
cire nel Comune di Salsomaggiore un impianto di 
condutture elettriche a scopo di illuminazione e di 
forza motrice. 

Cagliari. — Con decreto in data 7 aprile 1908, fu 
consentito ai signori Giulio Barduel e Guglielmo 
Carro di attuare ed esercire nel Comune di Cagliari 
un impianto di condutture elettriche a scopo di il- 
luminazione e di forza motrice. 

Brescia.— Con decreti in data 10 c 24 aprile 1908 


RIVISTA TECNICA. 


. COMMUTATORI - VALVOLE - RBOSTATI - PARAFUL- 


SAUTER MARLE D 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


| 
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Turbine n vapore ad alta, bassa pressione e miste, 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe eon motore a turbina. elettrico od a 
petrolio, per pressione tino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifaghi per gas comandati da turbine 
о da motori elettrici, per pressioni fino а 7 atmosfere. , 


Aiimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniehe di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue- 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. В. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


ШШШ а SCHUH сен кеттк 


ЕАВВЕ!СА FABBRICA D'APPA- 
RECCHI SECCHI ELETTRICI 
AARAU (Svizzera) (Svizzera) 


Apparecchio di sicurezza contro l'alta tensione 


INTERRUTTORI per aita e bassa tensione. 
AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. 


MINI per linee ad alta tensione. 
QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE. 


S:hlarimenti. Cataloghi e Preventivi gratis 


Rappresentante generale per l'Italia: 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - Lonpra 
STRUMENI DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Agente Generale per l'Halls: 
log. Santarelli, Via Giotta 20, Firenzo 


Ж Ing. М.Т. Gentile, Milano 


ш т е е NENE, 
SOCIETÀ. GENERALE pe CONDENSATORI ELETTRICI 
| già J. de MODZELEWSKI & б. - FRIBURGO (Svizzera) 


AA AN 


{Condensatori Elettrici " Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni — 
Eliminaziope dello spostamento di fase 
su qualsiasi copduttura e conseguente 
riduziope della caduta di tepsione sulle 
lipee — Avviamento sottocarico dei mo- 
tori trifasi su corrente monofase – Pro- 
duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat- 
teria per produzione d' effluvi - Ozo- 
zopizzatori. 


Invio gratis di Catalogo, réferenze e garanzie 


Rappresentanti Generali per l’Italia: 


"1 р. MAGRINI 8 С. - BERGAMO - Ing. 8. SACERDOTE - MILANO, Viu Solferino, 24 


La nuova lampada “OSRAM, 


Un Watt per candela ТО ?|g di economia 


Si puó usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Voit 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-160 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 


nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l'Italia: 5 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 
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fu consentito alla Societá elettrica Bresciana di at- 
tuare ed esercire nei Comuni di Brescia, Montechia- 
ri c Carpenedolo due prolungamenti di condutture 
elettriche а scopo di illuminazione e di forza mo- 
trice. | 

Novara. ¿Con decretosin data 24 aprile 1908, 
fu consentito alla Società officine di energia elettri- 
ca di Novara di attuare ed esercire nel Comune di 
Vercelli un impianto di condutture elettriche a sco- 
po di illuminazione e forza motrice. 

Lecce. —, Con decreto in data 7 febbraio 1908 fu 
consentito alla Ditta Cacace di attuare ed esercire 
nel comune di /Taranto, località Città vecchia, un 
impianto di condutture clettriche a scopo di illumi- 
nazione. 

Catania. —Con decreto in data 14 aprile 1908 fu 
consentito alla Ditta Fratelli Di Mauro di attuare 
ed esercire nel comune di Giarre un impianto di con- 
dutture elettriche a scopo di illuminazione e di forza 
motrice. 

Venezia. — Con decreto in data 15 aprile 1908, fu 
consentito alla Società Italiana per l’ utilizzazione 
delle forze idrauliche nel Veneto di attuare ed eser- 
cire nel comune di Venezia, località Lido, un im- 
pianto di condutture elettriche a scopo di illumina- 
zione. | 

TRAZIONE. 
La ferrovia elettrica di Valle Vigezzo. 


La ferrovia elettrica di valle Vigezzo, che col con- 
corso della Svizzera, costituirà i] raccordo fra Lo- 
carno e Domodossola e per la quale il Consiglio su- 
periore dei lavori pubblici ha dato parere favorevole 
al sussidio di 6500 lire per yo anni e per chilometro, 
avrà il seguente tracciato: 

La linea si diparte dalla riva del Toce, a 300 me- 
tri a monte del ponte della Mizzocola, corre a fior di 
terra o leggermente incassata verso nord- est, diri- 
gendosi al pianoro di Trontano, attraversando due 
torrenti. 

Dopo la stazione di Trontano, dove cessa l'ade- 
renza artificiale, la linca riprende in leggero rileva- 
to; dirigendosi a 600 metri d'altitudine al torrente 
Graia, che attraversa con una curva di breve raggio 
€ importante manufatto. 

Lascia Verigo a valle e raggiunge, sorpassando- 
lo, il torrente Marzologio, con curva minima e con 
manufatto pure considerevole. Superata una dozzi- 
na d'insenature della valle, raggiunge la provin- 


cale stessa sul piano di Santa Maria Maggiore. 


Il tracciato ha la lunghezza di metri 13,150 ed il 
tratto ad aderenza artificiale, m. 2600. 

Le stazioni saranno: Domodossola, Trontano, 
Druogno, Santa Maria, Malesco; oltre alcune fer- 
mate, i 


Per la direttissima elettrica Bergamo-Trezzo-Mi- 
lano, 


A Bergamo, cbbe luogo un solenne comizio pro 
«direttissima Bergamo-Trezzo-Milano », promosso 
dal Circolo commerciale agricolo industriale di Ber- 
gamo,. d'accordo col Comitato della «direttissiman 
€ con l'appoggio della Camera di commercio. 


- 
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- SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C.| 
. di SIRY CHAMON & €. - Milano. 
E mg 


Istrumenti 


Misura 


sistema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito Scaramuzzino Articoli Erettricità 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta о cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica — 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori — Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici, 


‘Elekt. Fabbrica di lampade 


elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 
Rappr. pe : 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


Glühlampenfabrik 


SUISSE . 


PREMIATA FABBRICA e 


DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


== Esposizione di-Milano 1906 == 
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MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono intercom. 2-85 
0 opm m 


| APPARECCHI TELEFONICI. "MB 
- SUONERIE ELETTRICHE BI 


go ed articoli affini 


DELLA 


TELEPHON FABRIK A. B. 


già J. BERLINER @ 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


+ Tran Premio tim ни 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal z: 


Marmitta 


Tejera 


uso domestico, per Case di 
salute, Ipferme-vie, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Ferro da stirare 


te per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 


Rappresentan 


. FABBRICA DI 


SPAZZOLE ELETTRICHE 
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BREVETTI 


BL. BOUDREAUX - Parigi 
i Rappresentanti Keyser Se Co | 
$ 16, Thalgasse ZURIGO (Svizzera) 


Specialità in Spazzole a lamine di Carta metallica. Metallo 
speciale laminato di due o tre centesimi di millimetro di 
spessore. Brevettato in tuttl i paesi. 


Portaspazzola “ Supra ,, 


v ra 


I cantieri sono situati ad un'altitu- | 


ы dine di circa 1000 m., muniti di mac- > 
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dalle principali compagnie di strade 


J errate, 


GIUSEPPE VANOSSI « С. 


Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 
T o MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-D) „ттин 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


HEP чаш... 


> . Е “г, custruziune specializzata di apparati per basse e alte tensioni. Interuttori, Commutatori, Porta 

Д vapp? esentanze e defo siti. valvole, Valvole fusibili a lamento рини Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 

ROMA - G. Тӯ, ож Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 

а: К : pet limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 

— Via ternaia, 23 e s. Basilio, 14-15 — | d'energia, рио a pettine ed а rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., , 

GENGIS Xx log. UE атаа Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia 

POE i lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, ecc., a 

TORINO - Ercole Marelli qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 

dietro indicazioni o disegni. [ 


NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E EAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Maggiore, 8 = A richiesta disegni e preventivi — 
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L'agitazione per avere una comunicazione diretta 
con Milano ha una lunga storia che rimonta niente 
di meno che all’inizio dell’impianto ferroviario, nel 
1837, quando si pose mano alla grande arteria Mi- 
lano-Venezia ; fino da allora si dimostrava con me- 
moriali il danmo che derivava a Bergamo per tale 
mancata comunicazione diretta con Milano, col 
tracciato per Treviglio. E si venne alla costituzione 
dell'attuale Comitato che, fatti gli studi del proget- 
to, avanzò nel 1906 formale domanda al Governo 
per la concessione. La domanda, accolta prima con 
diilidenza, veniva poi presa in serio esame e, sotto- 
posta al Сепо superiore dei lavori pubblici, ot- 
teneva пе] 1907 parere complctamente favorevole, 
mentre l'allora ministro on. Gianturco, dava formali 
assicurazioni deil’appoggio del Governo. Senonché 
varie circostanze mutarono faccia alle cosc e il fa- 
vore dapprima incontrato dal progetto si cambiò in 
decisa e aperta contrarietà col nuovo Ministero. - 

П comizio votò il seguente ordine del giorno: 

«I cittadini di Bergamo “adunati in solenne comi- 
zio collé rappresentanze politiche e amministrative 
delle provincie di Bergamo e di Milano 

considerato che il miglioramento del servizio fer- 
roviario fra le due città non può patire ulteriore dif- 
ferimento | 

che fino ad oggi troppo vanamente è stata promes- 
sa la linca ferroviaria direttissima, unica soluzione 
del grave problema, ostacolato da errori ed infon- 
dati principi economici, per i quali si obliano i di- 
ritti ed i più vitali interessi di cospicue regioni della 
Lombardia ` 

formalmente invitano 11 Governo a dare opera 
perchè la direttissima Bergamo-Milano sia immedia- 
tamente attuata, col diretto concorso dello Stato, o 
almeno col rispetto della più elementare libertà G'i- 
niziativa privata assunta dagli enti locali. 


VARIETA’ 


Esposizione permanente per prevenire gli infortuni 
del lavoro. 

L'Associazione degli industriali d'Italia per pre- 
venire gli infortuni del lavoro in Milano e della qua- 
le € presiaente il prof. Cesare Saldini e direttore 
Ving. Luigi Pontiggia, ha aperto a Milano presso 
la sua sede, Foro Bonaparte, 61, una esposizione 
permanente di quanto interessa la sicurezza e Vi- 
viene del lavoro, come facente parte di quel pro- 
gramma pratico di protezione c di educazione benc- 
fica già iniziata sin dal 1893 dal compianto senato- 
re De-Angeli e altri pochi industriali benemeriti c 
‘che ora si estende a circa 5200 stabilimenti- della 
penisola con più di 500,000 operai. 

Lo scopo dell’esposizione è di stimolare efficace- 
mente gli industriali a quel sentimento di tutela 
della salute dei propri operai, che è dovere morale 
с base delle nuove leggi sociali, facendo loro cono- 
scere nei particolari costruttivi quanto la scienza e 
la pratica hanno saputo fare a tale riguardo, indi- 
‘cando altresì i prezzi degli apparecchi, il nome del- 
le Case costruttrici, єсє. 
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Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 


Ж 
Caldaie - Semifisse - Locomobili - Motori 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


" КАО 0000004 Nohel- Werke 


Aktiengesellechaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


Nuovo metodo d'isolamento 
| per fili e cavi elettrici 


Brevetto Italiano N. 5943071 


ү 3 IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
E 1 per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 


EB chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
Y i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
P teatri e luoghi pubblici, ecc. 

€ 1 VANTAGGI PRINCIPALI: 

E 1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
F sferiche, vapori, acidi, ecc. 

> 2) Resistenza per altissime tensioni. 

Ж. 3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 
Ж m 

A 

3 Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
* ul 

t nostro Rappresentaate: 


4] 519. EDOARDO WEIL 
i | MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Societá Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


. Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


DAGA MITO > 


SEU OC SOC 5 
а ncm ne orum Y LIO È 


SOCIETÀ 


PERLE LAMPADE 


STABILIMENTI: 
ALPIGNANO(rormo) 
MILANO (eRoco:.6) 


MILANO 


a BRocci.6. 


| ELETTRICHE 2, ` 


У 


ECONOMIA 


Le LAMPADE Lu 
FUNZIONANO IN 
QUALUNQUE 
POSIZIONE i 


CarPITALE 300.000. VERSATÒ 


Fabbrica speciale 
di 


E Resistenze 
Elettriche 


Avviatore ex» 
«e» ай Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia: 
MILANO 
Via Solferino, 24 


"David Bollier "ore 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Materiale Catalogo 
пиа < copiosamente 

per luce E È illustrato 
etone À 22 miis e fra 


Rappresentanti in Milano:. 


G. LONGONI & C. - P. Cavour, 


f 


THE 


“OSCILLA TOR,, 
FAN 


Ventilatore oscillante st & 
e girevole con ventaglio di 1. 30 
in tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 


GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 


per l’Italia 


TELEFONO 20-61 


Ing. STEFANO FISCHER 
— MILANO - Via Solferino, 36 — ` 


SPECIALITÀ TECNICHE 


IN GENERE 


TE POMPE E VENTILATORI per ogni scopo. 

"TA 2 ISOLATURA condotti, caldaie, frigoriferi, ecc. | 

|, SARACINESCHE - Manometri - Fischi. 

il , MISURATORI d’acqua Kennedy. 
КУЗ CATENE industriali - PULEGGE. 

CORDE metalliche - CUSCINETTI a sfere. 

IMBIANCATRICE pneumatica, ecc. ecc. 
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L’Espos:zione riesce utile non solo per l'industria- 
le, ma altresi per il costruttore e per l'operaio. Spe- 
cialmente questi’ ultimo ha modo di conoscere e ap- 
prezzare gli apparecchi di difesa che possono sal- 
vaguardarlo aagli infortuni e migliorare le condi- 
zioni igieniche del lavoro; è così che acquista fidu- 
cia in essi e contribuisce egli stesso alla loro pratica 
applicazione e al loro perfezionamento. 

L” Esposizione contiene macchine ed apparecchi 
di applicazione accertata che si riferiscono a emol- 
teplici industrie, sono messi in movimento come in 
un vero e proprio stabilimento. Il visitatore può 
vederli funzionare, può assistere al montaggio del- 
le cinghie e alle manovre più pericolose che si fan- 
no nelle officine e nelle quali si è allontanato ogni 
pericolo. E” insomma una specie di Scuola ai ap- 
plicazione di quell'Istituto per lc malattie professio- 
nali che pure recentemente è stato creato a Milano 
con gran plauso. | 

Gli espositori godono*gratuitamente lo spazio, la 
lorza motrice, sono autorizzati a mettere accanto 
à ciascun oggetto esposto cataloghi e prospetti a 
alsposizione dei visitatori. 

Essi devono ritirare le maechine (che sono sem- 
Pre di loro proprietà) quando non rispondano piü ai 
concetti moderni della tecnica. 


Lo città del mondo rischiarate coll'acetilene. 
і 


L'Annuaire International de l' Acetylène pubbli- 
«ега presto una seconda edizione nella quale figu- 
гта il prospetto mondiale delle città illuminate col- 


l'acetilene, e aal medesimo risulta che ‘vi sono circa 


705 officine centrali per la illuminazione pubblica e 
privata delle città. Tale numero può riportarsi nel 
modo seguente : 

Germania 140 città; Austria-Ungheria 30; Bel- 
Sto 2; Canadá 15; Stati Uniti 250; Francia 140; 
Gran Brettaena e Irlanda 15; Grecia 6; Olanda 8; 
Italia 80; Svezia, 10; Svizzera 9; Paesi diversi 30; 
Mgeria e Colonie 25. | 


Produzione e consumo del carburo. 


Lo stesso Annuaire International de l'Acetyléne 
fornisce i ragguagli seguenti sui principali paesi 
Produttori e consumatori del carburo. Essi sono i 
“©guenti per ordine di quantità : | 

Come produttori figurano gli Stati Uniti ed il Ca- 
nada Per 35,000 tonnellate ; l'Italia 32,000; la Fran- 
“a 27,000; l'Austria 20,000; e la Svizzera purc 
20,000, | 

Quanto a] consumo la Germania ha il primo po- 
Мо con Più di 33,000 tonnellate; seguono gli Stati 
Uniti con 25,000, l’Italia 26,000, la Francia 23,000 
tonnellate, 

Orologi ed apparecchi elettrici per segnali. 


L' «Elektrotechnischer Anzeiger » segnala una 
оа creazione della casa Robert Krause di Ber- 
Ino, 

5i tratta di un sistema di orologi elettrici aesti- 
e ad indicare automaticamente il principio e la 
ne del periodi di lavoro, di riposo, ecc., orologi 

М 
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ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


. IDRAULICI 


1600 


Gataloghi e 


4% 5 MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


M. & J. BUSECK 


Corso Genova, 30 


Chiedere 
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» 


preventivi a riebiesta. 


o SJ 


LANO 


P" 


impianti eseguiti 
per 105.000 cav- 


———MÀ M —Á 


DIPLOMA A TORINO 


Portalampade - Interruttori 
- Valvole - Griffe, ecc., ecc. 
Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori === 


ө 4 


Officine Metallurgiche Togni 


SOCIETA ANONIMA SEDENTE in BRESCIA - Capitale L. 1,800,000 


ЕС чуча Palazzo Vecchio, Зі 


Sp ecialità 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 


UNICA FABBRICA ITALIANA 


дї Tubi in lamiera acciaio saldat 
per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO CHIODATI 


di qualunque diametro , 


CONDOTTE -Sisteml propri d'unione garantiti 
FORZATB . per pressioni 


-sino n 


Й 0 Оо 


 etaunosfere 


32 impianti eseguiti 
per oltre 150,000 HP. 


Re ferense di primo ordine 


S6 
Е | PARATOIE. 
VALVOLE 


GRUE A PONTI 


Feltro isolante impermeabile - 
per coperture di tetti e per isolamenti 


RUBEROID 


Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
oedevole, non stilla sotto inassimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liacivie. Ogni tetto ripido, curvo, 
piano, si copre fucilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
. e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta incarica delPapplicazione. 


MI ren 


E. KRIEG 4 P. ZIVY 


. 7, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine trancíate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


di precisione 


Compassi CLEMENS-RIEFLER 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


Fabbrica di strumenti matematici. 


Sistema rotondo ‘St. Louis 1904 Grand Prix ,. 
Listino prezzi Illustrato gratis. 
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che possono essere impiegati vantagglosamente 
nelle scuole, nelle fabbriche, negli alberghi, negli 
ospedali, nelle miniere, ecc. | 

Gli orologi in questione sono capaci di dare auto- 
maticamente, in 24 orc, fino a 96 segnali di sonce- 
ria suadivisi di quarto d'ora in quarto d'ora, e fino 
a 228 segnali suddivisi di cinque in cinque minuti. 
Questi orologi son provvisti diun pendolo, per mo- 
do che basta, per metterli in moto, di far loro pren- 
dere la posizione verticale. E' facile cambiare i con- 
tatti destinati a dare i segnali sehza danneggiare, il 
meccanismo. 

Il sistema di canalizzazione da adottare a tal pro- 
. posito presenta la più grande semplicità, giacchè 
basta inserire l'orologio sulla canalizzazione della 
soneria che si vuole far funzionare a un dato mo- 
mento, come se si trattasse di un bottone di chia- 
mata. i 

Le sirene, i fischi a vapore, ecc., possono essere 
comandati a distagfza coi medesimi orologi a mezzo 
ai un dispositivo interruttore ingegnosamente com- 
binato. 

| DERIVAZIONI D’ACQUA. 
Concessioni richieste. 

Padova. — La Società Adriatica ai Elettricità 
con sede in Venezia, ha chiesto la concessione tren- 
tennale di derivare acqua dal canale del Piovego, 
per il raffreddamento dei condensatori dell’impian- 
to termico ai forza motrice che essa Società sta ora 
costruendo in Padova e per una portata di 5 mo- 
duli al secondo. | 

Novara. — La Ditta Lavatelli е C. ha presentato 
domanda, allo scopo di ottenere la concessione ai 
poter derivare 7 litri di acqua dal torrente Bettola 
in comune di Mergozzo, per la produzione di 10.42 
HP di forza motrice. | i 

Benevento. — Il signor Alfonso  Sellaroli, da 
Guardia Sanframondi ha chiesto la facaltá di deri- 
vare acqua dal fiume Calore, nel tratto che attra- 
Versa il tenimento di Paupisi, Foglianise e Vitu- 
lano, allo Scopo ai animare una officina idroelettrica 
Per fornire l'energia elettrica ai Comun: limitrofi. 
. Concessioni accordate. 


Novara. — F u concesso alla Società idroclettrica 


dell'Ossola, avente sede in Domodossola, la facoltà 
di derivare in sponda sinistra dal torrente Rabian- 
ca o Rasiga presso l'Alpe dei sentieri in comune 
di Bognanco dentro la quantità di moduli uno di 
acqua da immettersi nel torrente Dagliano allo sco- 
Po di aumentare da moduli 1.50 a moduli 2.50 la 
Portata della derivazione da quest’ultimo torrente 
ca concessa alla Società per creare una forza mo- 
trice che convertita in encrgis elettrica nella sta- 
zione idroelettrica della Societa posta a valle del 
Ponte di Pienezza о San Marco presso il torrente 

ОВпа sarà destinata alla illuminazione pubblica e 
Privata e distribuzione di forza motrice in Domo- 
dossola e dintorni. Ў 


. ING. Е. E. Fumero - Direttore responsabile. 


Stab, Lito-Tipografico С. ABBIATT - Via Porta Tenaglia, 9 


| ING. NICOLA ROMEO & C. 
PE E 


Pertorozione meccanica di Galerie 


ESCAVAZIONE DI CANALI 


Perforazione Istmo di Panama 


(suordujog) 61343530] 200120101294 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere 11 nostro Catalogo М. 4) 


w 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le 2 per tutte le 
dimensioni ^^ applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 


Semplici - Duplex - Compound 
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Сотргеѕѕогі Compound Classe І. с. 
Applicazione dell'aria compressa а 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


CA Беру 
Materiale della | 
INGERSOLL RAND С. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO 4 C. 
Telefone | MILANO 


28-61 Foro Bonaparte, 35 


Telegramni 
BELLIVAG 
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, META ANONIME ШИП DI ELETTRICITÀ 


Vereinigte Elektricitits 


ма" e Аннан 
SS аа 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche « 


V 


Apparecchi ed accessori per ogni 
applicazione elettromeccanica + 


impianti completi di luminis 
"E CUNCTI E 


Rappresentanza generale per l’Italia: 


ins. ALBERTO PERNQ - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


Fibra UVulcanizzata Americana 


è un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente рїй a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


L'Ollo da macchina 


è il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. | 


Solo fabbricante e possessore del №. tti per tutti 1 paesi 
D. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


OSCAR HILBE - Telefono 60-47 


MILANO : Viale Magenta, 12 — — 


"in lastre, bastoni, tubi e pezzi lavorati 
DEPOSITO: Viale Magenta, 12 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, F'oro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 24.37 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


SPAZIO RISERVATO ALLA 


SOCIETÀ" INGRANAGGI DI PRECISIONE 


MILANO - Viale T 29 


Biblioteca dell’Elettricità 
—————_————_——_—_——_—_—_—— ————— 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l’ordinazione col relativo 


importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 


data. ) ` 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L: 3.— 
С. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
. Vol. di oltre 200 pag. con molte іпсів. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . . . L. 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di Suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martigelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni X Gum sten 0 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occasione alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 


D | 
Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
live. — Lavoro» composto secondo le comuni- 
, Cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
]. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 
Hirsch - Wilking. 
lettricista. Un 


merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
· 4,00. 


Montpellier J. А. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
Pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 


Linders О, - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 43 figure in testo e 


— Calendario dell'ingegnere e- 


molte tabelle - Jah Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. y Il flusso di elettrici 
. <. — cita ner - 
3 vol. tedeschi . Ed. Teubner, Leipzig — РУ 


Wilda H, —. Le turbine come macchine marine. 
n Un volume in tedesco 19 X'28 di 24 pag. con 

| Sure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 
ndice commerc. americano — Vol francese rilegato 
x tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
ot. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


pani B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
Li di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
5 Si — Max Jänecke, editore, Hannover — 


Guarini E. — Il Perù di oggi e il Perú di domani. 


— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — . 


: unot e Pinat uai des Grands Augu- 
Stins, Parigi, L. i Ч в" 
Мопіег Е, 


ine 12x 19 con 20 fig. e con pre- 

fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 

ie . - L. 2.50. | 

аи (Мап) J. — I nuovi generatori di va- 

T. n livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
A op. 21 x 26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


volume tedesco rilegato in tela . 
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| STUDIO TECNICO E LEGALE 


per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabhrica: 
Ing. Barzanò a Zanardo 


+9, Via Due Macelli 2 
жон 6 


6. Via S. Andrea 
MILANO 


Gu o 


Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti а vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 

ва | 


Privative Industriali: 

1* Vol. 95 N. 111 Reg. Att. e N. 47635 Reg. 
Gen., per: | | 
"Perfectionnements dans les instruments а 

mesurer l’èlectricità,,; 

2° Vol. 95 N. 112 Reg. Att. e N. 47636 Reg. 
Gen., per: | 
'Perfectionnements dans les instrnments ser- 

vant a mesurer l'électricité,, ; | 

3° Vol. 95 N. 113 Reg. Att. e N. 47637 Reg. 
Gen., per: 
‘‘Perfectionnements dans les instruments de- 
stinés a mesurer J'électricità,, 
del Signor Edward WESTON, a Newark (New Je- 
rsey, S. U. А.) (110) 
ГА ; ————— на 


Privativa Industriale: 24 Novembre 1905, Reg. 
Att. Vol. 218, N. 153, per: | 
‘‘Perfectionnements dans les appareils addi- 

tionneurs , " 


della Società THE ADDER CASH REGISTER 
SYNDICATE LIMITED, e del Sig. AUGUSTIN 
SPICER a Londra (Inghilterra). (111) 


Privativa industriales 6 Giugno 1900, Reg. Att. 
Vol. 130, N. 80, per: 
"Processo per la precipitazione dello zucchero 
da soluzioni zuccherine acquose impure,, 


del Signor Carl STEFFEN a Vienna (Austria) (,,,) 


Privativa industriale: 6 Giugno 1900, Reg. Att. ' 
Vol. 130, N. 79, per: | 
"Processo combinato di precipitazione e di 

depurazione del saccarato di calce,, 
del Signor Carl STEFFEN a Vienna (Austria) (,,,) 

REN UNUS ERR 

Privativa Industriale: 30 Aprile 1906, Reg. Att. 
Vol. 230, N. 70, per: 

‘Procédé d'extraction de l'huile d'olive et au- 
tres huiles végétales en géneral,, 

del Signor Miguel del PRADO Y LISBOA.a Ma- 

drid (Spagna) . (ud 

Privative Industriali: ' 

19 Reg. Att. Vol. 154, N. 56, in data 4 Marzo 
1902, per: 

‘‘Innovazioni riferentesi ai cannoni a retroca- 
rica,, | | ) 

2° Reg. Att. Vol. 154 М. 95, in data 6 Marzo 
1902, per: > 


‘Innovazioni relative al meccanismo di cu- 
latta dei cannoni,, x 

del Signor Carl HOLMSTROM, a Glasgow (Sco- 

zia) (115) 


Sn NN 


Soc. An. Materiale Eletrico 


Capitale Sociale L. 200.000 


\ 


a 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE 
in corso di stampa 


Materiale 


rx 


^ - ww 


per qualunque 


е 
D. 


elettrica 


^ MILANO – Via Solferino, 29-31 


== Telefono 91,60 
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Lo studio tecnico TURBO-DYNAMO 
di M. Grob. ing- Winterthiir (Svizzera) 
cerca per il collocamento delle sue in- 


stallazioni automatiche dí luce elettrica 
un ; i 


RAPPRESENTANTE 
GENERALE — 


abile per ITALIA. La conoscenza per- 
fetta delle lingue tedesca ed italiana è 
necessaria. Signori con conoscenze e- 
lettrotecniche e di macchine avranno 
la preferenza. 

Forte provvigione e grande vendita. 

Pregasi indirizzare le offerte con in- 
dicazione dettagliata delle circostanze 
allo STUDIO TECNICO TURBO - DY- 
NAMO M. GROB, ing. Winterthiir — 
(Svizzera). 


Punta 


Pa "ы 


a” #7, 
el HS 
э ир ул, 

* 

y 


ffs = Op 
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PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciati nella prima quindicina di febbraio 1908, 


203-42 ISARIAZNHLER-WERKE G. m. b. 
IL, a Monaco, Bavi.ra (Germania): Misuritre di 


consumo dell'energia elettrica (Rivendicazione di prio: 
rità dal 28:aprile 1906). — 8.4.1907 -- 6, | 

263-137. —.JOELHENRY FRANCIS, a Forest-Ga- 
te, Essex (Gran Bretagna): Perfectionnements aux 
cle ;rodes d 'accumulateurs, bains galvanop'astiques 
et analogues. — 7.10.1907 — 1. 

26376. — KELLER CHARLES ALBERT, a Pa- 
rigi: Dispositifs de connexion souples pour électro- 
des de fours électriques. —- 11.11.1907 —- 3. 

203-28. — MARCONI GUGLIELMO, a Londra: 
Perfezionamenti nei trasmettitori por telegrafia sen- 


za fili: — 5.10.1907 —- 15. 
203-29. — LO STESSO. Perfzionamenti nel tras- 
hettiteri per telegralia senza fii. —- 5-10.1997 — 15. 
203-30. — LO-STESSO. Perfezioa renti nei tras- 
тогі per telegrafia senza fii. — 5:10.1907 — 15. 
203-31. — LO STESSO. Perfezonameati nei tras- 
mettitori per telegrafia senza fii. — 5.10.1907 —— 18. 


263-153. — MORETTI RICCARDO, a Rema: Ri- 
potitore Jolefonica a riversabilità (Completivo della 
privativa 91618). -— 18.10.1907 — 

20383. — NEUDORFFER e Cie (Ditta), a Stucf- 
gart (Germania): Machine élestromagnétique Pelv- 
plaire servant d'appareil d'allumage pour mzteurs 


"v Mise en rotation auto ratiqu». act onné: pr un ` 


ressort (Rivendicazione di priorità dal 2 marzo 1907). 
^: L6.1907 — 6. 

203-15. PINOT ,FRANCOIS MICHEL ЕР ОЦ 
ARD, a Parigi: Transformateur direct de courant al- 
*rnatif simp'e en courant continue. — 7.10.1907 — 6. 

263-37. SCHEFFLER WILLY e SCHUMA- 
CHER WILLY, a Friedenau, presso Berlino: Dispo- 
vo per il collegamento di fili conduttori e simili. — 
(11.1907 — 1. 

263-100. — TEDESCHI V. e C. (Società Anonima), 
1 Torino; Conduttore per line: tr'egratiche e telefo- 
"ehe. 22 17.9.1907 — 3. i 
„203-78. — TIMAR DAGOBERT e Von DREGER 
KARL, a Berlino : Dispositivo per la trasformazione di 
rente continua di una data tersione in correnie 
пиа di tensions diversa (Rivncica ione di prio- 
“la dal 21 marzo 1908. -—- 11.11.1907 — 6. 

03:54. — PICK ARMIN e PICK SAMU, a Buda- 
"St (Ungheria): Dispositivo di protezione contro l'in- 
“done Per apparecchi telefonici. —- 24.10.1907 — 6. 
Td n -- SPENCER ALEXANDER, a Londra: 
“ánisme. électrique. de contróle applicable aux sy- 
temes d'éclairage. {Rivendicazione di priorità dal 14 
SI ENO 1997). —. 9.11.1907 — 6. 


Rilasciati - nella seconda quindicina di febbraio 1908, 


2634233 - COWPER-COLES SHERAD OSBORN 
: Londra : Innovazioni nella «‘ettrodeposizione del fer- 
| d fabbricare articoli di ferro o di acciaio quali tu- 
^ Cilindri, lamiere e smili. (Rivendicazione di prio: 


E dal 18 dicembre 1906). -- 21.10.1907. — 6. 
26461, . MARINO QUINTIN e BARTON-WRIG 


AL EDWARD WILLIAM, a Londra: Perfezicna- 
Di ! nel trattamento del legno du еѕѕ:ге usato n 
ы ‘“Pparecichi dlettrcíchimjci. (Prolungamento della 
Privativa 84982). --- 5:11.1907 — 1. . | 


! 


—— —— 
Claus Jacobs - Ingegnere 


COLONIA, 12 - Moltkestr, 95 
Specialità interrutori a leva 
laseritori di elemcnti 
Viti e morsetti 


Apparati da quadro 

Valvole lamellari 
Commutatori per voltmetri da 
Organi di sicurezza quadro p. strumenti di misura 
Prezzi minimi Pronta ccusegna 


—— ааыл A 
Elettrotecnico . 


trentenne, buona pratica, titoli, Occupato presso їпї- 
portante centrale, offresi come capo officina ovunque. 
Offerte a N 107 Rivista Elettricità. 


———— 


107 
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AGLI INDUSTRIALL 


Privativa industriale 4 settembre 1902, Reg. Att. 


Vol, 157, N. 222, per: 
"Embrayage à friction,, 


del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 
(Austria). L'inventore è disposto a yendere la sud- 
detta privativa industriale oppure a concedere li- 
cenze di fabbricazione a condizioni favorevoli. Per 
schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 
niks Erben-e Co., Prerau (Austria). 099 


(Vedere l'annuncio in copertina) 


Primaria Società Elettrica 


cerca per direzione ufficio montaggi e ispezione dei 
lavori in Lombardia, capo montatore о ingegnere 
avente coperto lungamente tale carico presso tale 
Società. š 
Dirigere offerte - Roma Casella 338 - indicando 
referenze e pretese. 2-118 


Ufficio. Elettrotecnico Jndustriale 


12, Foro Bonaparte . MILANO - Telefono 24-37 
( 


Consulenza Tecnica — Consulenza Legale — Cen» 
sulenza Brevetti — imprese industriali. 


"uiti gli Abbonati alla Rivista L'ELEPTICIPÀ, 


possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
L. 12 per l’Italia e L. 20 per l'Estero al 


BOLLETTINO DELLE FINANZE 


FERROVIE, LAVORI PUBBLICI, INDUSTRIE, COMMERCI, APPALTI 


Rivista bisettimanale che viene spedita regolarmente a tutte 
le Camere di commercio italiane, anche all’estero, ed a tutte 
le straniere residenti, oltre che in Italia, nelle più importanti 
piazze commerciali del mondo. Essa pubblica l'elenco dei 
Brevetti concessi in Italia durante Ja settimana. Il numero 
del Giovedì contiene la «Rivista delle Camere di Commercio». 


Abbonamento: L. 20 per l'Italia L. 30 per l'Estero 
Inserzioni: Prezzl a convenirsi - Tariffe a richiesta 
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Officine gía Guzzi Ravizza 


Lu Giampiero rici 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 « Telefono 15-00 


Elettricità 


Motori trifasi e monofasi 

Motori e dinamo а corrente 
continua | 

Generatori a corrente Miis 
nata . 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
Zione, essicazione, riscal- 


damento 
BREVETTO GUZ | 
Inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


Ui Fifri ed ріка di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. | 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


$ 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari 
“ Planté „ per batterie a 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatori doppi in 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali p:r l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compaguia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 


Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
S. 085. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e£TRIFASE 


MILANO: VIR: PRINCIPE. ‘UMBERTO 


Compagnie Internationale d' Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Beigio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino & 


4» Via Cernaia - 4 


gig 
Dinamo generatrici 


du. MI (fe) / e Motori a corrente continua, alter- 
; * nata monofase e polifase, d'ogni M, 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
| Vamenio d'ogni specie. 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


"ы с. Impianti per comando« lamimatoi: 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Гашрайе ad arco sistema X. pieper 


Clarke, Chapman : E [. кн 
CALDAIE A TUBI D ACQUA 


( Brevetto Mieodeson) 


È A parità di produzione di 

=" TOTO, б 
vapore oocupano meno spa- 
== ASNO spa- 
zio in superficie di ogni al- 
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Tutti i tubi sono perfettamente 


DRIED: 


ERE WES dritti. - Non vi sono giunti esposti 
4. pup | alle fiamme. - Tutte le parti sono 
E E EA | | pr libere di espandere. - Tutti i tubi 
| |с i: i| sono della stessa lunghezza. - Facile $ 
a ИНКА pu accesso in tutte le parti per rispe- E. 


EA AAA 
2 fede eu р үн НӘ 
zl n 7) 
è 


zione, pulizia о riparazione. - Ampia 
А ORTA == Superficie di vaporizzazione, - Si 
d ES costruiscono anche per grandi unità. 
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Pompe a vapore duplex 


СЕ 


AER. | 
CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 
ЖЕ x e EE. 


Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY & DE BENEDETTI 


GENOVA | NAPOLI 


S — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 27 


Ins. G. Qristoforis 
Studio Tecnico e di Rappresentanze 
фе" l'Italia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 

Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 

Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas 
della Società Italiana già Siry-Lizars & C. 
di Siry, Chamon & C. 

Contatori per acqua * Sistema Frager Etoile 7 

. Contatori elettrici ** Thomson OK’ Batault 
A. С.Т... | 

Limitatori di corrente e calorici sistema 
** Lenner s 

‘Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 

Materiale d'installazione interna e da quadro 

- di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koerting e Mathiesen, 

Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 


Aderenzatori di cinghie e funi della es Com- 
pagnia Universale delle Tr asmissioni Lenix,,. 


| 
Stud Progetti, Preventivi Gratis шшш 


Sopraluoghi. Е 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione 


‘ di macchine ed apparati elettrici f. ШШ & L. CRIMOLDI 6 [ 


Via бїшз. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, EMO Ve anal d o | 
rigida m d'onore Mdh Tnternaz. Milano 1906 


Contatori d'energia е. 

lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti» 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
пе - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 


Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per fabi- 
limenti industriali 


PREC 


bassa г alta tensione 


BREVETTATI 


Cimitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da istruzione 
der la messa in opera) 


| Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono ` 
i piu pratici 

i più esatti 

i pia sensibili 


Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di ‘funzionamento 
Perfetta solidità = 
Controllo sicurissimo 
Nessun bisogno di ricambi = 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo del limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 


Elektron con dispositivo 
gnazione | ordinari 


per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | dala2 | da 21/, | da 41/, | da X da 81}, 
Prezzo E VE „Жл EMT p.i 5 
cadauno | L. 12,— | 14,50 | 16,— | 18,— | 20.— РЕГ y 


Prezzo del imitatori Elektron da 125 a 250 i 


Elektron ‘| Elektron con dispositive 
Desiguazione | ordinari per attenuare la sclotilla di distante 


Amperes |da3]ja1!/,| da 2a 37; | da 4a 5!/|,] da éel | 


Prezzo cad. | L. #2,— 14,50 18, —. 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo più economico è indicatissimo per le nd 
guenti intensità dl corrente: 


Fino а 125 Volts | da !/, a а 1и а кашеги 
“ Da 125 a 250 Volts da !/, a '/, 


=— Prezzo unico L. 5,45 ——e 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi elle 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 108 


Questo Studio ha la Tm per P pv? 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, 2800. в. 
ре. convenientissimi. р | 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE 


| 3. BRUNT «C. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
сә e 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed Pena 
= monofase - bifase - trifase — 


Contatore per corrente alternata trifase 


- per carichi equilibrati e non equi- 
` [ibrati — induttivi e non induttivi 


: Speciali per quadri 
di distribuzione = - 


Contatore per corrente alternata monofase 


«Massima sensibilità 


A Minimo AUtocofie 
sumo æ Semplicità 
+ Robustezza .* 
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Contatore 
per corrente continua 
.4 fili - 3 tili 


Tipo M. R. 5 


| LABORATORIO 


per ° 


— - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI  . 
Mc 


Chiedere I.istini e Prezzi 


чопто corrente сопа rosta Anno ддм A 
а а ”’Y_—— — —— — 
3 , 
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L'ELETTRICITÀ 2 ‚жо р E. 
RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 
Y, Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono ‘4-37 | 
GQ) Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo — 
AEN T А і | 


"Kar Isbader Kaolin Industrie uesensuro rt 
in MERKELSGRUEN bel KARLSBAD 


Propristaria della celebre Cava di Caolino и Excelsior „ à Zettlitz 
e di Miniere di carbone beiden OTTOWITZ 


ISOLATORI 


in porcellana durissima per 
condutture elettriche 

and ALTO e BASSO POTENZIALE 
Telegrafo e Telefono. 


Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 900 modelli d'isolatori 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o modelle 
Fornitrice degli Jsolatori per alta tensione: 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Valtellina 
H.m. 106 — Tensione 20000 Volt, 
IMPIANTO soc. ELETTRICITÀ A. L., Torino j 
H.m. 218 — Tensione 24000 Volt. 
IMPIANTO del Cellina, Venezia-Pordenone 
Km. 88 — Tensione 32000 Volt. 
IMPIANTO SOC. ELETTRICA BRESCIANA 
. Hm. 51 — Tensione 40000 Volt, 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON Е 
Km.185 — "Fenmione 56960 Volt. 


i 


Jtem 


|| 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


e delle principali 


e piu altri impianti per ten- 
~ Soc. di Elettricità 100 sioni superiori ai 15000 Volt Rappr. (ien. per l'Italia: 
dell'int>=r" e duri’estero 


ISOLATORE 381 В Байый пе! trasporto а ad alta tensi^ne LYON-MOUTIERS LAZZAR 1 MARCON 


Km. 185 alla tensione dì 56960 volt M pià importante In Europa = — TREVISO ee 
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INNESTO BENN 


Brevettato in tutti gli Stati Industriali ` | di 
e noto dappertutto come l’innesto a frizione migliofe e più sicuro | 


t 


L'INNESTO A FRIZIONE вне рз BENN 
può essere acquistato agli stessi prezzi presso i più 
importanti Stabilimenti medcanici d'Europa. Gli indu- - 

| striali non si lascino attirare da innesti a frizione 
antiquati e. poco sicuri, oppure da apparecchi ana- 
loghi pesanti e costosi. Per risparmiar tempo e - 
danaro non si ha che acquistare i| miglior innesto 
esistente. L'innesto brevetto BENN non solo è il più 
perfetto meccanismo del genere che si trova sul 

mercato, ma anche il meno costoso, esso è leg- 


giero, robusto, semplice e sicuro. - 
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PER L'ITALIA: 
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BL LETTRICIT VE 


e 
GA: RIVISTA TECNICA SETTIMANALE» “O Cani N 
DiggrTORE Inc. Е, E. FUMERO gni Numero 
12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono IT. 24.37 Cenr. 50 


"Società Anonima Forniture Elettriche: | 


già ATTILIO POZZO & С. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
d Capitale Sociale L. 800.000 (nteramente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 


p fina 


EI T 


=== Deposito completo Accessori Illuminazione Elettrica 
Y d Dai CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA ‘ie (Vedere avviso interno) 5 


x BBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


f 
jata p v E. BERTETTI & C. - MILANO TIR ало) Ааш 
"a ево po Accomendità per azioni Vedi arciso interno. 


С. G.S. (їйї Anonina per ШП ШЙ 


—=— GA С; OLIVETTI & C. 
Via Broggi, 4 - MILANO - Telefono 80-63 


2" de f: 
PIS 


Vn | o Perego 4C. 


ps NO ) «Via Castel Morone, 4 | 
| | Telefono 67-67 


\ Apparecchi telefonici, telegrafici ed accessori 
Applicazioni. speciali dell' elettricità 


Brev, PEREGO 


APPARECCHI PER LA TELEFONIA - TELEGRAFIA SIMULTANEA 
ul n: Sig. GIUSEPPE THURLOW | - SPECIALITÀ APPARECCHI DI SICUREZZA - ANTINDUTTIVI 
PER LINEE PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE: === 


Jiemens-Sehuekert 4 


Vedi annuncio a pag. XI. 


| tr fallor mastice w Chemische Industrie A.-G. 
ар si degli isolatori + qo d iaa 
* w^». AE CREW CORP х Via L. Palazzi, 9 . * SIATE, * 
AS DREVETTATI 
M. E 
TRASF ORM ATO АІ Ing: COLUMBO SPIZZI 6:€. 
| Via Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 
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| 218 Cernaia, 23 - ROMA 


— x 


Spazio Elisa Co. Digitizedby К: ООС le 


R tante I H. VELTEN. 

WOLF Jeune THER 

ЕЛА 5 - Via Principe Amedeo - 5 у 

2 г rana o itio .22 T 

saturo da 10 a es {| y 

E i Le migliori Motrici per Luce Elettrica —. 
e Trasporti di Forza 


i 


mM c ENI a (AR AL! Marcia regolare e si/enziosa ЗЭН S 
i эе nó AY ciat E cx > eS À ma Economia di combustibile 
80 p] E DN. "s. In Centrali Elettriche trovansi a tutt'oggi 1451 Semifisse - 
| A e Locomobili Wolt. | qu g 
Produzione totale 600.000 cavalli effettivi ^ 4 


„4. 


PIRELLI S C3 


MIIANO ) Je SPEZIA » ot и ^ X 


VILLANUEVA Y CELTRU 
[гек ENERGIA ELETTRICA CAVI TELEFONICI 
'ECIALIBREVETTATI | 


TIPO AMERICANO 


RIC! A CIRCOLAZIONE 
LTE ү 
DNI 

PRIX e 

ie d'Oro : К 
posizione А Esposizione Tater- 
le di S, È nazionale di Mi 
ч я >, lano 1906. | 


Carboni per poor» ad Arco 


PER CORRENTE CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, etc. 


farca “PLANIA ., та Qualità, luce trenquilla e brillente su 
Taroa “SILESIA ,, per lunga durata di accensione : 
CARBONI PER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca opale 


JTROPI per Ja produzione di carburo di calcio, di tutte le dimensioni 400)<-400x1500. 
———————% SPAZZOLE RAMATE PER DINAMO ®- 


Listini e Campioni gratis a richiesta 


PA Aponima PLANIAWERKE per la Fabbricazione di Carboni 
jo | BERLINO N. W. 7 Y Fabbrica: RATIBOR 0/S >, 


Dorotheenstrasse, 45 


N A ES N ' 1 È ^ > M 
- , N = Cis -* 


_ MASCHINENFABRIK 


AUGSBURG-NuRNBERG 


| Vo FLUE, TOT de A EE M Li page à , CIRO VA ENIM LE | 
Bi Costruzioni speciali | — | | pac ANY е5 Ra 
| per acciaierie di >) E: m, be : ai э 
А e $0707 9 ментн узу Т 
a ferriere E TN UL E i Macs a 
Д €. 1 2 n ES 


sa Apparecchi di trasporto 


e scaricatori d'ogni genere 


L| 


| | Piattaforme girevoli 
: Carelli frasbordadori 


t 


o . *- i se - " А Р. I 
- ex 
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i B Due scaricatori scorrevoli - Portata 5000 kg. cadauno - Scartamento 56-64 
Lunghezza di scorrimento del carrello 98 m. - Impianto nel porto di Enden. 


Oltre: NO 
= 900000 


MOTONI 


a gas e a vapore 


RANE 


a vapore 
fornite o in corso 
di costruzione 
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Turbina a vapore da 750 cav. eff. con alternatore trifase 525 Volt. 
Accialerie Eicken & C.o - Hagen 1/W. 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


In$." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 — TELEFONO 70-80 


- 


dociefá Generale Italiana Accumulatori Elettrici 


ANONIMA 
Capitale Sociale Lire 1.500,000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZ O 


AN 


Concessionaria 66 T Uu D Q HR 
dei Brevetti | 33 


Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


Indirizzo Telegrafico: “ ACCUMULATORE , MILANO 
Telefono: BS -SS 


/$» GIUSEPPE VANOSSI г C.| 


(M S. Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 
224 EB ( | ng ze MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14D) татты 
e 


ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


j ‚е. _ cubruziune specializzata di apparati per basse е alte tensioni, Interuttori Commutatori, Porta 
Rappr esentanze e depositi: valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, E 
Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, M 


ROMA - G. Thurlow pet limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne fl 
— Via Cernaia, 33 e g. Basilio, 14-15 — | d'energia, есш a pettine ed а rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- 
tanza, Piastre di terra, ecc., : 
GENOVA = lag. a Cavallaro Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia ` 
— Via XX Settembre, 1 lucida per Саа. Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Ga!vanoplastica, Cinematografi, > a 
е qualunque Intensità e tensione. Si costruiscono interuttori е commutatori рег qualunqne арріісагіопе& 
TORINO Ercole Marelli dietro indicazloni o disegni. ) 
NAPOLI - Ercole Marelll е С. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Maggiore, 8 = A mionieete disegni e preventivi — 
0 li ! Prima fabbrica specialistà di smalti 
Qui 
в e D , в 
e aeg 9 фе YYew e Vernici per l Elettrotecnica 
м n ы 
NOVITÀ Transformer-Lack! NOVITA 
: ° 
е ТИС m m 
| hin*Chin! 
Chiedere listini! Chin» TI 
ini 


Marche di Fabbrica 


depositate ! 


Dracht-Emaillon!-Plaston! 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


MONTI e MARTINI - Via Ariosto, 20 - Milano - Telef. 46-11 


E. А. С. 
Cloktricitals Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann | 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Generatore trifase 250 Kilowatt - 125 giri. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l’Italia: 


Soc. fin. Materiale Elefírico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


WM Telegrammi: SAME Telefono Intercomunale 91-60 


pe £A" 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


Баш Jiinaermann 


MILANO 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Telefono N. 84-79 


Forniture complefe per impianti Elefírici 


^^ 


Grande deposito del seguente materiale: 


{ . ]solatori per alta e bassa ten- 
ЗЭг: ѕіопе della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


Porta lampade, Valvole, Interruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


т ань -—- ci 


Bracci completi per 
illuminazione pub- 
blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 
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Tubi isolanti соп e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 
protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. , 
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Materiale sempre pronto... 
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Corrispondenza: 811 Casella Postale 


‘> A richiesta si spedisce 


Catalogo riccamente illustrato = 


L'ELETTRICITÀ | 


DIRETTORE: Inc. E. F. 


FUMERO 


VoLUME XXX - NUMERO 23 


MILANO — 4 Giugno 1908. 


CRONACA SETTIMANALE | 


Le condizioni economiche della provincia di Ma- 
cerata al 30 giugno 1907. , 


FORZE MOTRICI IMPIEGATE NELL’ AGRICOLTURA E 
NELL'INDUSTRIA. — Nel circondario di Macerata esi- 
stono complessivamente 228 motori a vapore, di cui 
205 locomobili, 21 fissi e 2 semifissi: di essi, 203 
sono destinati all'agricoltura e 25 all'industria. Nel 
circondario di Camerino si hanno solo 28 motori, e 
cioé 23 locomobili e 5 fissi, di cui i primi servono 
all'agricoltura е i secondi all’ industria. La forza 
complessiva di tali motori ё presuntivamente di 
1000 HP. > | | А 

Al зо giugno 1907 esistevano 222 concessioni di 
acqua a scopo industriale e 14 concessioni a scopo 
agridolo-industriale. Le prime ammontano comples- 
sivamente a 1191.34 moduli c a 6362.52 cavalli di- 
namici; e le seconde a moduli 70.29 e a 392.54 са- 
valli dinamici. Non tutta questa forza idraulica vie- 
ne trasformato in energia elettrica, giaché viene in 
parte impiegata nei mulini, che esistono numerosis- 
simi nella provincia. 


Tali derivazioni ‘si effettuano da sette fiumi (Us. - 


sita, Nera, Tenna, Chienti, Potenza, Musone ed E- 
sino), da 26 fossi e da 25 torrenti. Da un calcolo 
fatto, risulterebbe che da tali corsi d’acqua rimar- 
rebbero ancora da utilizzare circa 16,000 cavalli di- 
namici. - 

Da quantp si é detto si puó rilevare la modestia 
dello sviluppo industriale della provincia. 

INDUSTRIE MINERARIE. — Attualmente non vi é al- 
cuna vera e propria miniera in esercizio nella Pro- 
vincia. Si hanno, peró, indizi di lignite nei comuni 
di San Severino Marche, di Fiuminata ed altrove; 
di zolfo nel comune di Cingoli e di manganese nel 
comune di Ficano. Venne concessa autorizzazione a 
far ricerche di schisto bituminoso a Montelago, in 
quel di Sefro. Si hanno invece parecchie cave di pie- 
tra. 

Si contano nel Distretto 3 fabbriche di cemento, 
di cui una in Castel Raimondo con 3 operai e 25 
cavalli di forza idraulica; l'altra in San Severino 
Marche, che produce anche gesso, con 27 operai e 40 
cavalli di forza idraulica e la terza, ancora in costru- 
zione, in Porto Recanati, la quale occuperà circa 50 
operai, disponendo di 100 HP di forza prodotta da 


Tag. 6. Gola 


TORINO 


Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


| Parafulmini in Serie 


ciascuna volta: 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi so per le 
spese di ristampa delle fascette. 


BUE” Non si dà corso alle richieste d'abbona- 
mento non accompagnate dal relativo importo. 
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` Per la prima pubblicazione: 
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FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale S. Giovanni Valdarao, 7.200 Cav. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - а grande velocità. ' 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a ет 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
MOTORI A GAS povero е gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


MOTORI A OLIO PESANTE. 


S 057 
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FRANCO TOSI | 


Alcune delle principali installazioni eseguite Ct dl Listo nno 


mpianti 
Venezia 1400 cav. — Odessa 950 -- Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chil?) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Societá Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 


Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella 5оо — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 —-Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 


3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 -— Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa боо Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) доо — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo тобоо — 
Bologna, tram, 1355 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Societá Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
90 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


t 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 —”Piombino 3300 
— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 Padova 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) | 2700. 
Impianti Industriali: 


. Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 


Cotonificio Crespi, Vigevano. 1150 — Fab-- 


brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura Sewringoff, Kineschma (Russia) 
400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
3oo — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo, (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
( Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukoff (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Ѕерћегіа 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) 400» — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Egitto) 300 — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigoritero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chili) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e” 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciajerie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540. 
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a qualunque tensione. 
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Motori speciali per 
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MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Lt- 
liput per corrente continua ed alternata. , 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


; 


2 5 Pod а consumo ridotto. 
zione completi - er- 
i h Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc. sima richiesta, differenziali automatici. 
pet qualunque tensione. Limitatori di corrente, ecc, 


TRAZIONE 


APPARECCHI 


Studio ed esecuzione di impianti pet di misura e controllo, 
Tramvies. da quadro,. laborato- 
Fetrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
ranee, sopraelevate, sospese. 
Impianti di trazione per miniere. i Centrali e apparec- 
{ chi telefonici 

Applicazione dei sistemi a corrente conti- ¿ 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e M Impianti d’avvisatori 
‘trifase. у d'incendio e dt ronda. 


Uffici 


- 
» 


{ i Telegrafh 
Q Orologi elettrici, Indi- 


? 
e 
4 catorí dí livello d'acqua, 


су p accenditori di mine. 
L4 
> r Indicatori di velocità e con- 
tagiri - Trasmettitori d'ordini 
per marina e miniere - Telefoni 


ad alta voce - Apparati di blocco - 
Applic. per elettrochimica e metallurgica, 


MILANO 7 


Lorenzo, 8 — Torino, Qia Ottavio Revel, 20 – 1р0], Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 
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motore a gas, la quale ultima fabbrica produrrà ce- 
mento Portland. | 

Esistono in Provincia 10 fabbriche di calce idrau- 
lica e gesso, le quali impiegano complessivamente 
67 operai con 31 HP di forza idraulica e 18 HP di 
forza elettrica. Esse trovansi nei comuni di Belfor- 
, te del Chienti, Camerino, Camporotondo, Matelica, 
Potenza Picena, San Severino Marche, Sarnano e 
Tolentino. Le più importanti sono quelle stabilite 
a Matelica con 22 operai ed a Sarnano con 9 ope- 
rai, le quali fabbricano anche cemento. 

Le Fornaci per laterizi sono numerosissime, tan- 
to che appena 14 sui 55 comuni del DistrettQ ne 
sono sprovvisti. Esse, infatti, sono in numero di 
154 ed occupano complessivamente 763 operai: in 
grande maggioranza, peró, sono a vecchio sistema 
ed a fuoco intermittente e tutte, poi, sono inattive 
nei mesi d'inverno. 

L'artigianato in questo campo è naturalmente 
molto sviluppato; le officine di natura industriale 
non sono, peraltro, molte ed hanno una importanza 
relativa. Se ne contano in provineia 42, di cui 2 a 
Cameriño con 6 operai, le quali dispongono di 2 1/2 
HP elettrici; 5 a Castel Raimondo con 20 operai; 4. 
a Matelica con 18 operai e di cui 1 dispone di HP 
clettrico ed un'altra lavora anche il rame; 2 a Ripe 
San Genesio, le quali fabbricano ventilatori per il 
grano e sgranatrici di granturco; 1 a Recanati con 
5 operai e con un motore, il quale sviluppa з HP 
vapore; 1 a San Severino Marche con 20 operai, la 
quale dispone di 15 HP idraulici; 4 a Montecosaro 
con 30 operai e, finalmente, 24 a Macerata, le quali 
occupano complessivamente 82 operai e di cui 4 a- 
doperano forza elettrica per un tole di circa 10 

1/2 HP. 

Due industrie antichissime, che meritano menzio- 
ne, sono quelle da un lato della fabbricazione delle 
bullette e dei chiodi a mano, di cui si hanno 4 offi- 
cine a Macerata e 4 a Montecosaro, le quali ultime 
producono anche apprezzate serrature; e dall'altro 
della fabbricazione di istrumenti da taglio d'uso co- 
mune, alquanto ricercati, specie per l'agricoltura, 
delle quali 7 ne esistono a Macerata e 5 a Castel 
Raimondo. . 

Le officine meccaniche, poi, che meritano di esse- 
re rilevate sono quella in San Severino Marche, so- 
рга indicata, una їп Macerata, la quale occupa 8 
operai e 4 HP elettrici ed una terza a Tolentino, di 
cui $1 parla qui appresso. 

Si ha notizia di due sole fonderie, una delle guai 
in Maoerata, la quale produce anche letti di ferro 
€ l'altra a Tolentino. Ouest'ultima va sotto la ra- 
gione Fonderia ed Officina Meccanica Marchegiana 
ed occupa 20 operai, disponendo di 48 HP clettrici. 
Essa è stata istituita nell'anno corrente, con criterii 
moderni e con serietà di propositi da una Società 
di persone pratiche della materia. 


Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni. Per schiarimeuti Ant. 
Daneo - Studio tecnico - Ortona a Mare. 


Strumenti di misura per elettricità 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 


6. OLIVETTI & б. 


MILANO 


4 - Via Broggl - 4 


Strumento trasportabile di controllo per 
corrente continua ed alternata 


ELEGANTI, ROBUSTI, ESATTI. 


INDISPENSABILI PER VERIFICHE NELLE PIÙ SVARIATE 
CONDIZIONI, 
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ludustriali e di precisione є Indicatori - Registratori 
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st. Louis 1904 MASSIME ONORIFICENZE иот 
Adottati nei più grandiosi 
Impianti Nasionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 
Rapp. per l'Italia Meridionale —— 
Ing. BUONOMO e UTILI - Calata S. Maria, 13 - NAPOLI 
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Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


| 
| 
| 
- CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM | 

Motrici Belliss di 3000 HP. per una potenza complestiva di 21000 HP. 


Motrici a Vapore Verticali a Rapida Rotazione | 
ШШ шї | ШШШ О miscela è ШЕЙШ di qualunque ШШ | 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Ditre 270 Centrali equipaguiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


ae 
PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI | 


——————— 
Ufficio di rappresentanza per l’Italia: | 
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OFFICINE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. — 
In provincia se ne contano ventidue, che impiegano 
complessivamente 63 operai, mentre varie altre sono 
in corso di impianto o in progetto. Da dati ufficiali 
risulta che nel periodo dal 1. luglio 1906 al 30 giu- 
gno 1907 vennero consumati 1,794,841 Ettowatts- 
ora, con un reddito di tasse di fabbricazione per le 
Finanze dello Stato di lire 38,633,10. Tutte le offi- 
cine suddette sono adibite alla produzione della luce 
ed in parte forniscono anche l'energia agli stabili- 
menti industriali. i 

Vi sono poi tredici stabilimenti industriali, i quali 
dispongono di dinamo per uso interno ed esclusivo 
dello stabilimento medesimo. 

L'impianto più notevole della Provincia, e che 
merita di esser rilevato, è quello della Società ano- 
nima per le ferrovie ed imprese elettriche di Came- 
rino, la quale è la concessionaria della ferrovia elet- 
trica Castel Raimondo-Camerino (Km. 11). Essa 
impiega .36 opera! e sviluppa 450 HP elettrici. 

MACINAZIONE CEREALI. — La industria molitoria si 
può dire sia una delle pochissime che abbia assunto 
tra noi una vera importanza. La produzione dei mo- 
lini a cilindri é rilevante e si puó dir serva esclusi- 
vamente per la esportazione; mentre al consumo 
locale sono sufficienti i mulini a palmenti. 

Nella provincia esistono 5 molini a cilindri cioè : 
a Macerata (Piediripa) con 30 operai e 60 HP idrau- 
lici di forza motrice; a Monte San Giusto con I4 
operai e 18 HP idraulici di forza motrice; a Moro- 
valle con 14 operai e 60 HP idraulici di forza mo- 
trce; a Treja (Passo di Treja) con 13 operai e 65 
HP idraulici di forza motrice, e a Recanati con 4 
operai e 50 HP di forza motrice, sviluppata da un 
motore a gas povero. | 

Va aggiunto, poi, come a Civitanova Marche (fra- 
zione Porto) sia per inaugurarsi l'esercizio di un al- 
tro grandioso molino a cilindri ed a sistema perfe- 
zionatissimo, capace di produrre 600 quintali giorna- 
lieri di farina, da parte di una Società che ha la 
sua sede in Milano. \ | 

Molini a palmenti. 
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Moltisimi ne esistono 
nel Distretto e può dirsi siano ben rari i Comuni 
1 quali ne contino uno solamente. Parecchi di tali 
molini sono attivi intermittentemente, perchè di- 
spongono di acqua non perenne. 

Essi sono complessivamente in numero di 175, 
impiegano 250 operai (240 m. e 10 f.) nonchè HP 
1864.20 idraulici e 182 HP elettrici di forza motrice. 
Due soli, e cioè uno a Matelica ed uno a Monte 
San Giusto, si servono della forza sviluppata da 
motore a gas per 22 1-2 HP circa. 

Va, infine, notato come il numero degli operai 
e la quantitá della forza motrice siano approssima- 
tivi, poiché ner alcuni molini non sono state date 
le notizie relative. | | 

CARTIERE. — La produzione cartacea e importan- 


Selve Fratelli |, ыст | 
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VENEZIA: 
UFFICI: FIRENZE: - Via RONDINELLI, 1 —— 


GENOVA: - VIA xx SETTEMBRE, 31 


TORINO: 


TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 
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„А. Е. B. - THOMSON HOUSTON 
d © $ e | | 
SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


DIREZIONE DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 
0 


11 sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad cogi ha г, suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Vetture Numero e potenza 
Km. automotrici dei шоо Tensione Frequenza 

Niederschoenewelde-Spindiersfeld (presso Berlino) - Ferrovie 

dello Stato Prussiano. SN 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Vot| 25 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft ' S. ж 18.2 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. . 7.— 2 2 да 100 НР 6000 » 25 » 
Blankenese-Amburgo-Ohisdorf (Germania) . - Ferrovie dello | 

Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London Bridge - London-Brighton and South Coast 

Ry. Co. 8 13.9 20 4 да 115 НР 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione ed 


Sercizio di Ferrovie secondarie italiane . . . . .| 34.6 10 2da 65 HP 6000 
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te ed antichissima nella Provincia, specialmente 
per le fabbriche esistenti nel piccolo, ma industre 
Comune di Pioraco, il quale риб dirsi costituito di 
una popolazione di cartai. I prodotti di tali fabbri- 
che vengono nella massima parte esportati e va, an- 
zi, notato come due di essc, forniscano allo Stato 
la carta da bollo. 

Oltre ai quattro stabilimenti di Pioraco : uno con 
163 operai e 120 HP idraulici, uno con 180 operai 
ed 84 НР idraulici, uno con 48 operai e 38 HP i- 
draulici ed uno con 24 operai € 10 HP idraulici; ve 
ne è uno a Matelica con 23 operai e 7 HP idraulici 
ed 8 HP elettrici, che produce cartoncini e carte 
da giuoco e un altro a Tolentino, con 19 operai e 
41 HP idraulici che fabbrica carta da involgere. 

LAVORAZIONE DELLE PELLI. — Anche questa indu- 
stria è importante e va assumendo sempre più un 
maggiore incremento. Nella Provincia esistono 13 
stabilimenti, i quali esportano i propri prodotti: 
due a Caldarola, uno con 25 operai e 15 HP elettrici 
e uno con б operai e 6 HP elettrici di forza motrice; 
uno ad Esanatoglia con 60 operai e 20 HP elettrici 
e 25 HP sviluppati da un motore a gas; tre a Me- 
telica, uno con 201 operai c 27 HP idraulici, uno 
con 14 operai е 6 HP idraulici e uno cori 22 operai 
e 15 HP idraulici е 9 HP elettrici; uno a Pausula 
con 20 operai е 6 HP elettriri; uno a Pollenza, con 


un numero di operai che varia dai 14 ai 20 e 5 HP > 


idraulici e cinque a Tolentino: uno con 16 operai e 
10 HP idraulici, uno con 19 operai e 12 HP idrau- 
lici, uno con 15 operai e 12 HP idraulici, uno con 
5 operai ed 1 HP idraulico e uno con 123 Spem e I4 
HP idraulici. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Uno stabilimento industriale a Sesto S. Giovanni. 


La Società anonima «Laminatoio nazionale», con 
sede in Milano, di recente costituzione, ha inaugu- 
rato il proprio Stabilimento in Sesto S. Giovanni, il 
quale tratta la fabbricazione della «vergella» vale a 
dire, la trasformazione dei lingotti d'acciaio in filo. 

L'area sulla quale sorge il vasto opificio è di circa 
4c mila metri quadrati, e vi sono impiegati circa 
400 operai. | 

L'impianto é stato studiato coi dettami piü mo- 
derni della scienza metallurgica; al contrario di 
quanto praticasi finora in stabilimenti congeneri, in 
questo di Sesto S. Giovanni i lingotti di acciaio ven- 
gono immessi nel forno di riscaldo mediante l'ausi- 
lio di una infornatrice automatica. la quale, oltre 
all'eliminare una parte considerevole dell'opera del- 
l'uomo, permette un funzionamento regolare ed u- 
niforme al riscaldo, cosi da far conseguire una rapi- 
da continuità di procedimento e di conseguenza una 
maggiore produzione : nel breve spazio di un minu- 
to primo il lingotto si trasforma in sottile filo che 
esce, sempre automaticamente per le diverse inca- 
nalazioni, già arrotolato. 

I «treni» vengono azionati da una forza motrice 
à vapore di 1200 cavalli, capace di laminare nel pe- 
riodo di то ore di lavoro ben 800 quintali di «ver- 
gella» e di ferri tondi e piatti commerciali. 
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Capitale L. 2.200.000 versato 
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Si eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica. 
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CAMILLO pee 


MILANO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 


Certificati di prove eseguite da: 

The Electrical Standardizing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d'Electricite de Paris. 

Il R. Istituto Tecnico Suveriore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 
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Corso Porta Romana, 13 
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Resistenze - Unitarie WARD LEONARD 
4 MILIONI GIÁ IN USO 


4 Giugno 1908 | RIVISTA TECNICA. | XVII 


Vi é poi un impianto sussidiario per illuminazione 
e per quello idraulico e dei diversi motori per le of- 


D "A 
ficine di riparazione e delle macchine sussidiarie ai SOCIETA ANONIMA 


«treni», azionato da una propria macchina a vapore 
della potenzialità di 140 cavalli. L'impianto com- 
plessivo può considerarsi, per potenzialità e moder- 


nità, uno dei primi d’Italia. 

Tutto cuesto ha potuto sorgere per l’iniziativa di BIASCA (Svizzera) 
parecchi industriali del ramo che si sono così assi- | 
. curata la produzione di ciò che per essi è materia 
prima : la «vergella» con la quale poi si producono о poga á 
i reticolati, le punte cosidette di Parigi, ecc. ecc. E Specialità esclusiva ° 
lunione di tutte queste forze costituisce giá per sè E 
il successo dell'impresa. 


viv 


Società ligure-pugliese per l'esercizio d'imprese 
elettriche, Genova - (Cap. L. 1 milione. 


L'assemblea generale ordinaria, айа quale assi- 
"stevano 6 azionisti rappresentanti in proprio e per 
procura, 5650 azioni, ha approvato, sotto la presi- 
denza dell’avv. cav. uff. Costantino Tassara il bi- 
lancio al 31 dicembre 1907, il quale si è chiuso con 
un saldo attivo di L. 30.980, che consente di dare 
l'interesse del 4 % al capitale versato al 31 dicem- 
bre 1907, tenendo presenti le condizioni della se- 
conda emissione. Attualmente il capitale della So- 
cietá é di L. 1.000.000 costituito da 10.000 azioni 
da L. roo 4 


Le obbligazioni Elettricità Alta Italia 4 !/, 9/, oro. 


Si. annunzia aperta la sottoscrizione presso le 
sedi e filiali del Credito Italiano e della Banca Com- 
merciale Italiana a 10.000 obbligazioni 41/2 7 
rimborsabili in fr. oro 500 con godimento dal 1° 
maggio corrente. 

Il prezzo di emissione per ogni obbligazione è 
fissato in L. 497,50. . = 
.La Elettricità Alta Italia, Società anonima con 
sede a Torino, fu costituita con atto rr febbraio 
1896, ed ha ora un capitale completamente versato 
di L. 15.000.000 diviso in 60.000 azioni da L. 250 

ciascuna. 

Oggetto della Società è la produzione e l'uti- 
lizzazione sotto qualsiasi forma od applicazione in- 
dustriale dell'energia elettrica; la fabbricazione, il 
commercio e l'applicazione del relativo materiale ; 
l'acquisto, la locazione o la rivendita di diritti 


d'acqua ; l'assunzione, l'esecuzione e l'esercizio di 


B А ө 
concessioni di forze idrauliche; l'assunzione e la per USI diversi 
partecipazione in impianti elettrici od affini; pro- 
muovere e partecipare alla formazione di Società 
allo stesso scopo; l’assunzione di concessioni, la 


costruzione e l’esercizio di ferrovie e tramvie elet- | Marcia silenziosa 


triche e di qualsiasi impresa di trazione elettri- 


Са; compiere tutte le operazioni finanziarie atte a Massimo rendimento 
raggiungere lo scopo sociale, ecc. È 

La Società dispone nelle sue varie centrali, di 
Torino, Biella, Funghera e Кое dei Preti di una 


| Società Anonima Forniture Elettriche 
i MILANO - Via Castelfidardo, 7 
| | S AFE Filiali: Genova, Via Consolazione, 77 - 


Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 


Spedizioni franco domicilio === 


Cercansi Rivenditori 


- 


№, Prater ern 


G. M. B. H. 
Sindacato fra le Fabbriche Europee 


di lampade ad ineandeseenza 
Società con capitale limitato 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse 23 
Telegrammi: Vauvauge Berlino ' 
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w IMPORTANTE œu 


Considerevoli ribassi sui prezzi dei tipi correnti 
delle 
Lampadine speciali 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 
incandescenza 
| MILANO, Plazza Castello, 11 
Telefono 85-77 - Telegrammi : Faufaughe 


Veneto e Italia Centrale: 
Ing. Qalabrega, Lichtenberger 8 Ori 
Venezia, S. Moisè 20-65 == 


ИШТ? 


| 


Е 


| | 


i 


pamm 


ШИ 


i 
| 


ML 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 
Candia & Co., Napoli, Corso Umberto 3% 
адаа. == 
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Nuovo listino dei prezi 
dell agosto 1907 


Vendita soio ai rivenditori. 
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forza di 27,400 cavalli;per la produzione dell'ener- 


gia elettrica e per la 


locazione si é assicurata un'al- 


tra forza di 9850 cavalli, ció che porta a 37,250 
cavalli la forza complessiva di cui dispone. 

Pel puntuale pagamento degli interessi e dei rim- 
borsi di questo Prestito garantiscono il patrimo- 
nio e le proprietà della Società Anonima Elettrici- 
tà Alta Italia. А speciale garanzia poi, finché tut- 
te le obbligazioni di compendio della presente e- 
missione nonché quelle ancora in circolazione sul- 
‘la precedente di franchi oro 10' milioni non siano 


state rimborsate, la 


Società si inibisce sia di emet- 


‘tere altre obbligazioni con una garanzia maggio- 


re, sia di concedere 


ipoteca sulle sue proprietà ed 


officine completamente libere da ipoteca. 
L'annualita necessaria pel servizio di Interesse 


e di ammortamento 


delle 10.000 obbligazioni è di 


franchi oro 337 mila all'incirca. 

Queste obbligazioni, il cui ricavo servirà a di- 
minuire il debito fluttuante, saranno ufficialmente 
quotate alle Borse di Torino e di Milano, nonchè 
a Basilea, Ginevra e Zurigo. 


‘Società anonima ligure ramifera, Genova. 


Si tenne l'assemblea ordinaria di seconda con- 


vocazione di questa 


Società, rappresentante 18.902 


azioni. La seduta fu brevissima, essendo gli azio- 
nisti già cogniti‘della relazione del Consiglio e del 
bilancio. Dopo brevi parole di commemorazione 


dell’ amministratore 
. = 
nunciate dal comm. 


delegato cap. Gardella, pro- 
Raffaele Bombrini, presidente 


del Consiglio, venne approvato all'unanimità un 
ordine del grorno presentato dal cav. Sbertoli e 


così formulato: 


« L'assemblea, intesa la relazione del Consiglio e 
“del Collegio sindacale, esaminato il bilancio pre- 


sentatole chiuso al 


31 dicembre 1907, dichiara di 


apportare a questo le seguenti modificazioni : 
a) le miniere di Сазага portate all'attivo per 


lire 785.479,63 sono 


valutate lire 395.479,63 ; 


b) le miniere di Cerisier portate all'attivo per 
L. 80.417,10 sono valutate L. 4417.10; 
. €) le azioni italo-austriaca portate all'attivo per 
L. 564.000 sono valutate .L. 4000; 
d) le azioni italo-spagnuola portate all’attivo 
per L. 48.000 sono valutate L. 6000; 


e) i minerali e 
‘all'attivo per lire 
re 2.678,409. 

Correlativamente 


le merci a magazzeno portati 


3.060,811,14 sono valutati li- 


restano estinte e soppresse 


‘le partite al passivo della riserva speciale (li- 
‘re 1.500.000) e degli utili netti d'esercizio, li- 


‚ге 382.402,14. 


Con queste modificazioni approva il bilancio. 
Delibera: di accettare le dimissioni dell’ammini- 


Stratore Pietro De 


Ferrari. 


E preso atto della cessazione dall'ufficio di am- 
ministratori dei signori Brown, Peirano e C. De 
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SOCIETA ANONIMA 


per la fabbricazione di LAMPADE a IMCANDESCENZA 


` Sede in Genova 
La più grande fabbrica italiana del genere 


. impianti ]droelettrici Automatici 


| pel sollevamento. di 


ACQUA 


POTABILE 


Ing. GABBIONETA - Milano 
Telefono 80-78 — Stabilmento a Sesto 


sulle linee della Ferrovia e del Tram Elettrico 


Milano -Monza 


FERNANDO MANIERO e C. 


Via C. Farini, 50 - 50 - MILANO - Telefono 65-04 


ELETTRICITÀ .. .. .. . SOM 
MOTORI tritasi da Lao di BP a 2 HP A 
MOTORI monofasi da '/,, di HP а '/, di НР .`. .- 
MOTORI a corrente continua da '/,, di HP a '/ , di HP 
PULITRICI per orefici, dentisti, ecc. .".. .» 

MOTORINI speciali con albero flessibile бес dentieti 
MOTORINI con reostato per macchine da cucire S 
VENTILAZIONE .. .. E: 
VENTILATORI etettrici da Шой; i soffitto E 
ASPIRATORI con e senza chiusura automatica .. .. 
VENTILATORI centrifugh! di aito rendimento me uh 
VENTILATORI elicoidali . .— .. . san 


Cataloghi gratis a richiesta. 


Soc: Mn. Materiale Elettrico 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per l'Eleftricità 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE. 
in corso.di stampa 


Materiale 


per qualunque 


applicazione 


AAA 


elettrica 


| 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


Telefono 91-60 


Lopovico HESS 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT - МЇ АМО 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
(ST 


Casa fondata nel 1895 


(jo Y ЖЭ nno 


RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 


DELLA 


RERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


RiPARTI I. 1. Z. 
VE EE E \] MZ т ———-——. 
^ 


TUBI ORIGINALI **BERGMANN >», E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI DI ENERGIA ELETTRICA; 
LAMPADE AD.ARCO E AD INCANDESCENZA 
О METALLI О 


Valvola caso bipolare 


| 
=== CON INTERRUTTORE === 
= adoperabile fino a 500 Volt 


O TIPA AA A 
ES i 


| |! 


Valvole * Bergmann ,, 


e Cassette di ghisa — | 


MORSETTI pi CONGIUNZIONE e pi DERIVAZIONE 


Il 


Domandare listino N. 51 


\ 
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Ferrari per effetto di compiuto biennio, invita i si- 
gnori R. Bombrini, Bauer e Brown a reggere prov- 
visoriamente e, con mandato' di fiducia l'ammini- 
strazione sociale fino al зо del p. v. giugno, pel 
quale l'assemblea dovrà essere convocata per pro- 
cedere alla elezione di sette consiglieri oltre i due 
rimasti in carica ». 
Furono quindi eletti i nuovi sindaci. 


TELEGRAFIA E TELEFONIA. 


Le sedi delle nuove centrali telefoniche. 


La Direzione generale dei telefoni ha compiuto 
gli studi per la costruzione di palazzi in cui, nelle 
più importanti città d'Italia, dovranno aver sede 
degna e comoda le Centrali telefoniche. 


Le nuove sedi saranno disposte in modo da per-* 


mettere la necessaria divisione fra i vari servizi 
e dotate di tutte lc più moderne comodità. 

Una novità per l'Italia sarà l'applicazione delle 
reti policentriche, che è stata decisa per le città 
più importanti, quali Milano, Genova e Roma. In 
esse, invece di un solo central, vc ne saranno, per 
ora, due e più tardi anche altri, cosicchè gli ab- 
bonati saranno serviti, invece che da un unico cen- 
tro, da due o più centri intercomunicanti. 

Milano avrà una grande centrale presso l'attua- 
le palazzo delle poste e telegrafi, capace di servire 
circa 24.000 abbonati, ed una seconda centrale sul- 
la linea Milano-Sesto-Monza, capace di 10.000 ab- 
bonati. A Genova le due centrali saranno edifica- 
te al Bisagno e presso il Polcevera, su due aree 
di 1200 metri ognuna; esse potranno servire circa 
24.000 abbonati. Torino avrà una grande centrale 
che sorgerà su di un’area di 1400 metri quadra- 
ti, sul luogo ove era piazza Venezia. 


Sul riscatto della stazione radiotelegrafica di S. 
Cataldo. 


È stata distribuita alla Camera la relazione del- 
l'on- Marcello per la Commissione che esamina il 
disegno di legge del ministro delle poste per il ri- 
scatto della stazione radio-telegrafica di S. Catal- 
do, impiantata,-in via di esperimento, allo scopo 
di ovviare alla assai più ingente spesa di lire 700.0co 
occorrente per la posa di un cavo sottomarino fra 
Bari e Antivari. 

La Commissione ha unanimemente approvato la 
proposta perchè mentre la spesa viene ridotta nel- 
la modesta somma di L. 45.000, la stazione di San 
Cataldo ha dimostrato, durante un esperimento 
di 3 anni, di poter disimpegnare il servizio con la 
massima regolarità, e tale spesa, pur aumentando 
il patrimonio dello Stato, non procurerà alcun о- 
nere al bilancio perchè ad essa può far fronte una 
corrispondente disponibilità al capitolo delle spese 
d’esercizio delle stazioni radiotelegrafiche. 

Questo pel corrente esercizio, mentre per l’av- 
venire alle spese d'esercizio della stazione di San 


Efrem Lafleur | 


INTRA (Lago Maggiore) = 


Costruttore specialista dil 
не! ае рег 
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nod di illumínazione. 
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STUDIO LEGALE 


Avv. Cay. Valentino Pellizzari 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell’Elettricità 
Ex-membro della Giunta Provinc. Amministrativa di Treviso 


CASTELFRANCO VENETO 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 2I 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


etrattazione di affari in materia industriale Elef- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


E. BERTETTI & C. 


ACCOMANDITA PER AZIONI 


Capitale L. 500.000 - elevabile a L. 1.500.000 


7 Fabbrica di conduttori o 
М ооо о elettrici isolati 
o о e prodotti aifini o o 


A Sede in MILANO 
АХ Via Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 


РЕМ se 


au. 


— 


AN Fl E C AVI aerei e sotterranci rivestiti di 
БОШ; LI Gomma, Guttaperca e sotto 

I Piombo - Рет sistemi a corrente continua, а1- 
| ternata e trifuso. 


CORDONI per telefoni e per segnalazioni. 


FILI per dinamo, motori, accumulatori, alter- 
natori, lampade ad arco, bobbine d'ac- 
censione, eec. 


- Per Teleg.: ELETTROBER-MILANO 


N 86-75 Stabilimento e Magazzino 
È TELEFONI | 69-48 Amministrazione. 


.. € 


Y yw è vi% Mese is 


DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA о 
“HARD.,, 
800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carbon! elettrici - Accessori per Impianti elettrici 
Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - Spazzole per dinamo, ese. 
AUGUSTO HA A @ 
Via Pietro Verri, Y » MILANO „ Via Pietro 


| ES vuicanizzata americana 
^ A. PISANI 


MILANO - Via Bonaventura Cavalieri, 4 è 
omm Telefono 24-15 


БД DEPOSITO np sen 6110232 mn. 


| Inc. MARIETTI « ©. 


PREMIATA. FABBRICA. 


DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
| TORINO: RA 
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608910914 € 1019517 ә 122240 "luus 


Preventivi, prezzi e listini a richiesta 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN & С. 


Fabbricazione di MICANITE dogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito с di Cartone in- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Мер. 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ ана - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 


= —— 
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Única Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e C. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
a Bo ogna. Per il Belgio : ALFANDARI ARTURO - Anversa. 
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SOCIETA ITALIANA 


GANZ 


DI ELETTRICITA 


i Sede in Milano - Via Solferino, I5 


AA 


== Alternatori - Motori == 
Trasformatori = Convertitori 


Dinamo e Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


“IMPIANTI ELETTRICI NIME 


== Preventivi gratis a richiesta === 


e с. | E | = 
Babcock'& Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante ром York. Same 

Procuratore Generale 


гыш ING. Ё. DE STRENS 


La pià gran Casa 
| costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate | 
Massima sicurezza 
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Caldala Babcock A Wilcox con surriscaldatore. 


GRAND PRIX 


La più grande rr 
Onorificenza 


/ 
Esposizione Interna- 
zionale. Milano 1906 


Surriscaldatori di vapore 
a = Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE » » 1.300.000 » » 
IN ITALIA » > 14000 » » 
Economizzatori-Riscaldatori 


Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


'J 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace N. ro 
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DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


+ 


. FERROVIE ELETTRICHE 
Turbine a vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, eco. 


Ф 
Per l'Italia Сет. 'а!е e Meridionale - Fillale di Roma, Via Tritone, 53 
‚Рег il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 


Per il Veneto: * » > | э - Venezia, S. Moisè, 2065 y 
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SOCIETA NAZIONALE 


— DELLE 


FFICINE.SAVIGLIAN: 


TORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 
Dr | Capitale Sociale L. 4.000.000 


crm 
©; Dz 


түз 
LI 


aias ihr”: 


"rasa rianazaòbeani 


y 


Impianti Elettrici Completi. ж: *, 
Alternatori Dinamo + + + +> 
Trasformatori - Motori +» + + + 
Pompe e ventilatori a comando elet- 


trico ж ж Ha toa Р 
Trapanatrici Elettriche ad adesione 
magnetica ж x * ж x x 


Gru e Argani a comando elettrico ө · 
л 
E | a mano * + * »* к ж * 
Applicazioni ee Elettriche 


| UFFICIO DELEGATO 
| VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 t’ 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
‚ Via Sommacampagna, 15. 


PALERMO - Luigi Langiero,-Via - qee 
‘Villarosa, 8-a 8-5 ` ел А | 
GENOVA - А. M. PATTONO & C. | Е / | 3 o 


Via Caffaro, 17. 


$e p | 
Turbine Moderne 

| REGOLATORI - SERVOMOTORI | 
DI PRECISIONE | 
ow | 


Trasmissioni 


Ing. Silvio De-Pretío $ C. 
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perfezionate 
ACT 
Giunti a. 


frizione 


— Giunti efastici 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


, Fabbrica di Motori a Gas ** o E л i SR зе 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato | 
15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


— conforme 
brevetto 


a olii pesanti . . 27, N. 32915 
con perfezionamenti brevettati Е pun 


ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI COMBUSTIBILE 
A BASSO PREZZO 


da 20 а a "eoo cavalli 
ana 


ELT SIGLA, IMPIANTI A. GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE A PIÙ ECONOMICA. 


a Sieti Anonima Foroiture Elettriche 


già ATTILIO Pozzo & €. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 

Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato === 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 


FILIALI 9ENOVA FIRENZE TORINO 
—————2 Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis 


ma d 


[mportazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA  — — — —— 
———————pER ALTO E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misura 4 pr, PAUL MEYER А. G. - BERLINO 
Apparecchi per quadri , — — —— _ ——— 
-Preni continui ( KONTINENTA! E BREMSEN GES.- Berlido;- 
ad arla compressa , N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. | 


2 Ў 
VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi — 

SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 

* MERCE SEMPRE PRONTA * 


-— o —  — —— MÀ —À— 


SOCIETÀ ITALIANA 


SIRY, CHAMON < С. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINO - TRIESTE 
. Viale P. айнышы нын, 21-23 9 


| Contatori di Energía Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON 
"OK y BT, ep “ ACT, 


per qualunque distribuzione; tensione ed intensità - 
-—#— 


Contatori per quadri e centrali. 
o Contatori a doppia tariffa. 
.. Contatori ad eccedenza di forfait 
| Contatori per alte tensioni, 


Voltmetri - Amperometri - йїп 


Indicatori е Regietratori 
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Industriali e di Precisione 
NINO зараа а 
Istrumenti portatil per Verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER | 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaf " 


BERLINO 


MICANITE 


Fabaricazione di ogni fipo, in fogli ПЕС e dari, in tutt gli spessori 
Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 
Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


И Le Centroli, ie Ditte elettrotecniche, gli Installatori e i Rivenditori vogliano rivolgersi al nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO | 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & C 


TORINO 


"Iv 
Fabbrica di fili isolati e cavi 
DELIS - 7 AI i per impianti di 


Trasporti di energia 


Trazione 


Illuminazione 


Telegrafia 
Telefoni 


FUNI METALLICHE $ 
(CIO) 
——$ Cataloghi e preventivi a richiesta do 


-— 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 


Motore da telaio ———2. — RFHEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione == 


01 ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 
d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 
SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo delle 

macchine tessili — 


] . COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


| Tipo completamente chiuse, sopporti a sfere >= SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA = 


rendimento minimo aarentito 83 ujo 


pmi pe ПИ: Ing. б. ANCONA & C. LORIA - Шш - T Ш Aa, 1 Tol 6 


Lampadine ad incandescenza NOVITÀ 


a consumo ridotto 


con filamento metallizzato 


Consumo di energia 
Watt 2 1/4 per candela 


Risparmio 


Durata d'accensione media 


БОО ore circa 
16, 25 e 32 candele 100-120 Volts 


F 


NOVITÀ © ШИШ ЇЙЇ Gnlumpen:Fabriken 


BERLIN WV. 8 


Mocchinurio Eletliwco 


——- D'OGNI GENERE 


IMPIANTI COMPLETI 


per qualsiasi scopo 


Soc. It. Lahmeyer di Elettricità | "не: 


Rflnerare: FELTEN e GUILLEAUME - LABMEYERWERNE А. 0.- Frankturt а/м Filiali a - ROMA - NAPOLI 
| SOCIETÀ ITALIANA — — C 


PER 


"CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI** 


E PRODOTTI алы 


ылу 


LU 


Der 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE -MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


> 10 9 


e & € 
Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 
TORINO - Via Lagrange, 29 | 
| VENEZIA » San Moisè, 2065 
=== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zzzmm 
Theiler е C. di Zug - (suizzer 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI 
Е per Correnti Monofasi Trifas! e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


LABREGA LICHTENBERGER & OR 


| 
= E» 
DEPOSITO N D! MATERIALI eo ACCESSORI VE; 
PER IMPIANTI 
ELETTRICI 


ALTERNATORI 


ў | TORINO: VIA LAGRANGE 29 [4 
SUI VENEZIA -*** SAN MOISE 2065] 


АДК ҮЙДҮ) P AN VW EA SOON | p | 
ANS 


66 г Prima fabbrica Svizzera di apparecchi lettrici per riscaldamento e oca 
‚ | ss * | WAEDENSWEIL ~ (Svizzera) 


Dc n SS] 


Rappresentanza : Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino Ф гаа а Ту 


Apparecchi per riscaldamento elettrico distanze, Sd c MU Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. "-—"— rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 
letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 
| | Apparecchi elettrici per l'industria — Ferri 
Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- _\ * | per cappellai e sarti, recipienti per 
glie, alberghi, ecc. Ma colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- ^. f | a toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc, 
delle, marmitte, casseruole, bollitori, = IA Reostati — Moderatori di luce. 
caffettiere, tejere, ecc. A „Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
| IERI cieri (già parecchi in funzione). 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 


9 
BO 7 Medkglie d’ Oro 9.4 | 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
` calorifico, di forma e costruzione perfetta, 


>. GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. atto | 
pues © - : LI ot tene 
Y LIØTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS DP 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Societá rye — per azioni — Capitale L. 3.000.000 | | 
| Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO | 
Via Maglio del Lotto Viale Monforte, 27 i 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici «li massima e minima corrente 
— Interruttori automatici di massima e minima tensione 
— Interruttori ad altissime tensioni a mano, automatici, 
a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 
tempo. 


MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 
per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70061). 
Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 


INSERITORI 


semplici e doppi per batterie di aceumulatori 


A a \ 

Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 
REOSTATI a «ventaglio ed a corsoio === 
REOSTATI DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento 
apparecchi per reti aeree ne ene рег весе Condensatori Elettrici Кезге e ie sopratensioni. ^ е 


SCARICATORI PER BASSE ED ALTE TENSIONI 


# 
"os, 
. - A 
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A» 
D 
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ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRENTE 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO - Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO - Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


_ Società per Azioni 


ы a ond S. M 
ISTRU METI METEORUS per qualsiasi scopo 


HARIMANN & BRAUN 


AR 
х ж 


Contatori 


Voltmetri $ * 


* х Elettrici + ж  Wattmetri 


* Contaore Ж 


3€ Registratori 3e 


PIROMETRI • FOTOMETRI 


AMPERMETRI 


Contatore per Tramvie Elettriche 


[=== ING. A, С. PIVA z— 


Piazza Castello, о — MILANO — o Piazza Castello 505 
i я e 


C ib è . Hombrechtikon 
ГИ 1014 $ Jo (Zurigo) MARCA, 
Svizzera 
FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI | 3 
— Casa Fondata nel 1893 — 0: FABBRICA 


Strumenti di Misura 


| = per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo 
| Ampermetro | . 
Stt e ete d Contatori di ener$ia elettrica 
о tone si : 
per corrente alternata mono e ти 


Rappresentante generale рег l’Italia: 


Ina. Oscar Schneider » Napoli. Corso Vitt. Eman, 214 


RAPPRESENTANTI: 


Ing. Elvezio Bosla & С. - Torino, Sig. prie Jüngermann - Milano, Sig. Ferruccio Polvanio - Arezzo, 
Galleria Nazi le, M Via Melchiorre Gioia, I - per Corso Vittorio Emanuele, 63 - 
Bs HAN. ý a n. la Lombardia Г Emilia e tl per la Toscana, le Marche e 

per il Piemonte e la Liguria. Veneto. - l Umbria. 


FERROVIE DELLO STATO 


ESERCIZIO 1907-1908 
3/° Decade - dal 1 al 10 maggio 1908. 


TOTALE 13.455.917 


3 RETE STRETTO DI MESSINA. 

У APPROSSIMATIVI DEFINITIVI Differenze APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 

es esercizi corrente esercizio erecedeate esercizio corrente — esercizio precedente 

= Chiilom. in esercizio 1:3344 (1) | 43:357 0! + m7 = оз — 

© Media . . . . . 1a»>>7 128-240 + 87 * Өз 23 — 

t Viaggintori. . . 4.547.518. 00 4.737.512] 380 |+ 110.2 5170 Fi Do 1.187] 92 1.273 |05 
Bagagli e cani. . 259 118; 00 26.166] 42 1-+ 12.951] 58 181| 77 i 12 23 

= © MerciG.V. Р, V ao: 1.611.033] 0) 1.279479 57 |+ 331.553] 43 КАР 2.990| 54 979116 

SƏ Merci a P. 6.727.955 | 00 6.535.834 (3 [+ 192.623] 97 6.7351 0 4.6:8| 25 |+ 2.076 | 1^ 

е z [жк er z 

Е 

el 
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Prodotti approssimatvi del Traffico 


nell'esercizio precedente, depurati dalle imposte erariali. 


Viaggiatori . . . 110.929.232] 00 | 133.252.700, 95 7.876.551 | 05 232.860 | 00 215.81 11 37 27.045 163 
Bagngli e cani . . 7.057.210 00 6.321.482] 73 732.727 | 27 8.605| 00 7.9181 71 656 [29 
Merci G.V. P.V. uc. - 40.660. 1461.00 30.539.085 6) 3.801.061 | 40 75.109| 08 62.622] 47 12.4546. З 
Merci a P. V. . . 153.549 387 00 172.655.767 | 94 12.836.618] 06 [| - 154.457 | 00 128.557 48 25.899 15 

TOTALE È 37118805) 00 | 319.122.6371 22 |+ 25 056.957] 78 471.031] 00 401.9310314 ec.oszi9? 

PRODOTTO РЕК CA OME TRO. 

Della. decade. . . 1. pelas р 9981 17 | | ү : 158,75 
Rinsauntivo . . . 23,077 26.38«| 73 | 1 aW 78 | 20.4791 61 17. 6061 22 2t 2.573139 


B Esclusa la Jinea Cerignola Stazione-Città ed 11 tratto Conf franc. Modane. 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte - MILA ГТО — reletono N. 94-87 == 
Direttore Ing. F. E. FUMERO | 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


di legno impregnati con sublimato corrosivo 
рег Tel-grafo, Telefono, Tramvie e Trasporti di Ene «gia elettrica. , 


PAL 


Durata media secondo le statistiche ufficiali anni 17 !J, 


Traverse per Ferrovie e Tramvie iniettate con creosoto 
ө ye 
Fratelli Himmelsbach 
== FRIBURGO (Baden) Selva Nera, Rempartstrasse, 16 == 
| Milano 1906: " GRAN PREMIO, { 


Manufacture spéciale, de Cuirs et Courroies 


AO Medaglie - З Diplomi d?Omnore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1893 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


Stabilimento di Rifinizione 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


SII 


Marche accreditate: 


hee LLLI 
Boulevard "Voltaire, E p "NE 5, Scellos-Extraforte 
PARIS Ж ЖК\\ RP ИЩ  Slls-Riidtus 
ЖУ IU a A : 6 (Hidrofuge) 
> 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATEL LI TRUCCHI"- Sampierdarena 
| Officina Elettrica Dir. E. Gerosa КҮ. Dick, Esslingen N 


f MILANO 
бо medaglie 


' ! Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) 


FPFASBHICXA 


SA ur 500 operai 
Telegrafi, Telefoni, Apparati Elettrici ЇЙ ~ado HP 
ED AFFINI se, . PTS PT ТД, 
ISTRUMENTI DI PRECISIONE б: — 
> к dias рег - 
Impianti telefonici a batteria centrale \ tecnici, Automobi- 
Paratulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani ` T listi, Orologiai, a 
== Suogerie elettnche ed accessor - Ventilatori == : Líme di precisione 
! | Dick fino aí tagli 
FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI | рій impalpabili a taglio normale oppure on- 


H, WEIDMANN - - RAPPERSWIL (vizen) dulato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
Specialità fabbricazione di /, telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche ed elettriche, - 


vero 
: í ; | à 
Cone compresso lucido solana Фей, CASSE ED ASTUCCI 
Sed tear noli elia maai has fem рше | [con assortimento di utensili e fime Dick 


CARTONE “ PRESSSPAN ,, c con mica internamente 


CARTONE “ PRESSSPAN;; verniciato entato delia Ditta 
` RONDELLE, TUBI ed altri articoti di *PRBSSSPAN,, - Rep р гез 


Cubi per trastormatori con e senza mica SI IMONIS & C. а Milano 


Vía S. лра 23 


SW Propria fabbricazione e non rappresentanza “RUMBA - 
ST: ESO IC SE ЕГУ REVO O CIMINO XXE ШААЛ, от o À 


il i | 


FABBRICA ITALIANA PILE ELETTRICHE RON 


. | ө d? X 
" Fli SPIERER a C. 3 
ROMA — Via Piemonte N. 7 — ROMA 
_———__-_-=z- — 
PILE A LIQUIDO ED A SECCO 
Pila a secco ITALIA (brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolamento coa 43 Pile tipo A 
Е 4 . Telefoni 
T m Telegrafi 
ST Accensione motori ves, 
t Usi scientifici PE 
Elettroterapia 5^ 
Sonerie 
Accensione di | 
Microlampade 


EMILE 
ee mt 
MOL uh. 
le уф teu eo storno 
то CARL pe or UA мей a ЕЧ 
Ле: 
A 


Е Pa A у, y 4 
Ñ R “Г i |+ 
r 
s У 
4 M. % TER ГЕЗ 
b | { 
2 
^ 
id 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE : Y | 
(Per accensione ds motors a scoppio) AA: Pila a liquido tipo I 


А ríchiesta € per quantità der applicazioni normali 
convenienti si fabbri- 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


^ 


Pila a secco tipo А 
per batterie portatili 


Lo 


li > - 


RAPPRESENTANTI | Mr Roma e Provincia - Cesare De Angeli, Via del Leoncino 16, ROMA 
per il Veneto - Emilia e Trieste - Ing. Р. Danioni e C.i - TREVISO ' 
ed Agenti < per la Lombardia e Piemonte Ing. Credazzi e Del Poggio, VOGHERA (Pavia) 
| per le Marche, Umbria, Abruzzi e Toscana - Prof. V. Alterocca - TERNI 
per L'ITALIA per la Sardegna - Img. A. Mulas, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 
= uq 


mem 


Materiale per linee aeree dl tramvie e ferrovie 
Materiale Isolante “ Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gouid ,, 


neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


ALBERTO VIGLIANO 


“I TUBI ISOLANTI “ADT, 
sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


1 
Lampada ad arco a gloho chiuso 
la piü conveniente per 


qualsiasi applicazione JANAUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PABST 
BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
| o 
APPARATI TELEFONICI 
per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per irapianti ad alta tensione 


miniere, Таши; e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes á arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO MILANO, 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Industriali 


Alberto pere КОШ, 49 
ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


BERLINO 


elettriche 


Пол ha luogo nessuna cristallizza- 
zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 

Vantaggi:  ficata - Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
х geno che del solito sale ammoniaco 


GEBRUDER ADT A. 6. - ENSEIM (Palatinato) | 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


Pezzi sagomati in qualunque forma 


Rappresentante per l'Italia S 128 


MILAN 
Corso Buenos Ayres, 66 


“ 10У ,› IINVIOSI 18NL 


дэш Jp шош рош рејош 


TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


® 
== Accessori completi per installazione di Tubi == 
per l'Italia Scttentrionale e Centrale per Italia Meridionale 


ALFRED GCHMITZ eucceeeore 
^ Ing. A. C. PIVA RAPPRESENTANTI “JULIUS BERNINGHAUS 
MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO = NAPOLI... Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 26 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19 


Arieti Idraulici 


Pompa Dora 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushil 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richlesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. 


== E mm 


hei, den a_n SY, “A | 


SOCIETA SVIZZERA | 
DELLE MACCHINE LENTZ, | 


MACCHINE A m BELLINZDNA INSTALLAZIONE 
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REGOLATORE PRECISO ү | Чы, RSS ESECUZIONE | 
E SENSIBILE И _ O | · PERFETTA 


UFFICIO VENDITA PER L'ITALIA | 
MILANO ~ FORO BONAPARTE, 76 = ADAE | 


р Pozzi Artesiani —— E 


х= Condotie а Аена | 


4 Giugno 1908 


Cataldo — previste in L. sooo — si provvederá 
con uno stanziamento nella parte ordinaria del bi- 
lancio delle poste. Inoltre, Guglielmo Marconi ri- 
duce a venti le cento sterline annue che gli erano 


dovute fino al 1917, a norma della convenzione del ` 


1904. La relazione, dopo aver rilevato la savia 
disposizione contenuta nell’art. 4 della legge in e- 
same — aggiuntavi ultimamente dallo stesso Mi- 
nistro delle poste — diretta a mantenere in quella 
stazione il personale già addetto alla radiotelegra- 
fia, e dopo aver rilevato anche come sia nei ter- 
mini della convenzione che negli oggetti inventa- 
riali coi loro relativi prezzi sono stati tutelati gli 
interessi degli Stati, conclude raccomandando il 
progetto alla approvazione della Camera, che l'ha 
già data. ` 
IMPIANTI. 
Concessioni di trasmissione di energia elettrica. 


Con regio decreto del 29 marzo 1908, registrato 
alla Corte dei conti il 2 aprile successivo, é stata 
conceduta alla «The Evancon Gold Mining Compa- 
ny Limited» la miniera aurifera denominata Fenil- 
laz, posta nei Comuni di Brusson, Challant 5. An- 
selme ed Emarese, circondario di Aosta. 

Torino. — Con decreto in data 31 marzo 1508 fu 
consentito al'signor G. Battista Borcllo di attuare 
ed esercire nel comune di Venaus un impianto di 
condutture elettriche a scopo di illuminazione pub- 

blica e privata. 

.. Vicenza. — Con decreto in data то dicemb. 1907, 
fu consentito alla Ditta Rizzetto e C. di attuare ed 
esercire nei comuni di Friola с Pozzoleone un im- 
pianto di condutture clettriche a scopo di illumina- 

— Il Ministero di agrcoltura, industria e commer- 
cio, con decreto in data 7 aprile 1908, ha consentito 
al Consorzio idroclettrico del Dezzo di attuare ed 
esercire l'impianto di conduttura elettrica per tra- 
sporto di forza motrice dal comune di Mazzunno 
(Brescia) e quello di Ranica (Bergamo). 

— 11 Ministero di agricoltura, industria e com- 
mercio, con decreto in data 17 aprile 1908, ha con- 
sentito alla Società Elettrica Bresciana di attuare 
ed esercire l'impianto di una conduttura elettrica da 
Brescia a Mantova per la distribuzione d'energia in 
quest'ultima città. T 

Milano. — Con decreto in data 17 aprile 1908, fu 
consentito alla Ditta Lombardo Antonio di attuare 
ed esercire nei comuni di Massalengo, Pieve Fissi- 
raga, Cornegliano Laudense, Cazzimani, Lodi Vec- 
chio e Salerano un impianto di condutture elettriche 
а Scopo di illuminazione e forza motrice. 

— Il Ministero di agricoltura, industria e com- 
mercio, con decreto in data 20 aprile 1908, ha con- 
sentito alla Società Ligure Toscana di elettricità di 
attuare ed esercire' l'impianto di una conduttura e- 
lettrica da Livorno a Pisa per la distribuzione di 
energia in quest'ultima città. 

Cuneo. — Con decreto in data 30 aprile 1908, fu 
consentito alla Ditta Giorgis e Tessore di attuare 
ed esercire nel comune di Cuneo un impianto di con- 
dutture elettriche a scopo di forza motrice. 


RIVISTA, TECNICA. 


XXXIX 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


——r—————21111——21=Zy-_ 


| per qualunque applicazione 
elettrica 
e por Stufe americane 
Rappresentante per l'Ilala: 


Corrispondenza in Francese Gius. Riccardi - Corso Vitt. Em. 34, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-Eoendon Wandsworth (London) S. W. 


Società per l'industria 
È ed ll commercio dei lubrificanti 
е e MILANO - Via Lario, 90 


Olio per trasmissioni - Ollo per cilindri a vapore 
Olio speciale per motori a gas Р 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizloni a vapore Š 
013 


o 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


docietà Elettrodinamica 


Mappresentanza Genenle E, G, ALIOTH 
Sede Centrale MILANO 


® 
Teolo Теошоо о Amministrativo Ma Principe Umberto. 28 


„ MAGAZZENO DI DEPOSITO - Corso Porta Nuova, 36 


Ufficio di TORINO - Corso Siccardi, 22. 
>» » BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
»  » BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 
»  » CREMONA - Via Villa Glori. 
» у» FIRENZE - Via Alfani, 88. 
» » GALLARATE - Piazza Garibaldi. 
»  » GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
»  » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via XX 
s Settembre, 4. 
» » VENEZIA - S. Marco, Ponte dei Dai, 848. 


E AS AA 
Impianti e Materiali Elettrici 


di qualunque entità e natura 


Illumisazione e trasmissione d'energia - Alternatori - DI- 
same - Motori - Trasformateri - Convertitori - Lampade 
ad Arco - Apparati e accessori d'implaato. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a richicata 


In$. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANO 
^u Fabbrica Specialista 
а. di 


Seghe e Macchine 


per la 


Lavorazione del Legno 


Fabbriche n Lipsia (Germania) 
96 - Grand Prix sns 


S 28 
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i da Rappr. : Tito Scaramuzzino Corso pe "d 11 


Telefono 75-92 
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| Esposizione 
| 


Strumenti da laboratorio =» | 
| Tnternazion n 20). Compensatori sist. Dr. Franke = | 
| Mimo 1006 { AE 3 Resistenza normale ed a spina | 
A A” "Ponti di Wheatstone = = 
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IMPIANTI 
ELETTRICI 
INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE | 
Ing. LUIGI BOSELLI & C. 
Corso Porta Nuova, 11 | 


Telefono 11-56 MILANO 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 
DIRETTORE ING. F. E. FUMERO 


MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 
Macchine, Utensili ed Accessori per la 


per montatore), per Fonderia ро 
„ Idraulico, Lattoniere, S BDFO; 


CONSULENZA TECNICA allo р Meccanica. per Elettricista ро аша 


Falegname. 'Carpentiere, oco. 


Perizie — Collaudi — Arbitramenti XEM 
Studio di Progetti, ырас тт |: ы 
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— Il Ministero di agricoltura, industria e com- 
mercio, con decreto in data 4 maggio 1908, ha con- 
sentito alla Societá per le forze idrauliche dell'alto 
Po di attuare ed esercire l'impianto di una condut- 
tura glettrica da Casalgrasso (Cunto) a Carmagnola 
(Torino) per la distribuzione di forza motrice in que- 
st'ultimo comune. 

Milano. — Con decreto in data r4 aprile 1908, fu 
consentito alla Società Lombarda per la distribuzio- 
ne di energia elettrica di attuare ed esercire nei Co- 
muni di Musocco e Trenno un impianto di condut- 
ture elettriche а scopo di illuminazione e forza mo- 
trice. ` 

Como. — Con decreti in data 21 novembre 1907 
c 3 marzo 1908, fu consentito al signor Giuseppe 
Luraschi ed alla Società idroelettrica Briantea di at- 
tuare ed esercire nei Comuni di Varese e di Ger- 
manedo impianti di condutture elettriche a scopo di 
forza motrice. 

Ascoli Piceno. — Con decreto in data 21 aprile 
1908, fu consentito alla Società Picena di elettricità 
di attuare ed esercire nel Comune di Fermo, località 
San Martino, un impianto di condutture elettriche 
a scopo d: forza motrice. 3 

Udine. — Con decreto in data 22 aprile 1908, fu 
consentito alla ditta Giuseppe Lacchin di attuare ed 
esercire nel Comune di Sacile un impianto di con- 
dutture elettriche a scopo di forza motrice. 


ILLUMINAZIONE. 


I nuovi tipi di lampade ad incandescenza e le im: 
prese elettriche agli Stati Uniti. 


Il problema delle nuove lampade ad incande- 
scenza (tungsteno, tantalio, ecc.) comincia ad es- 
sere oggetto di serie considerazioni per parte delle 
Società americane distributrici di energia elettri- 
ca. Il consumo ridotto di circa due terzi le rende 
molto ricercate dal pubblico e renderà certo assai 
più diffusa l’illuminazione elettrica. Da questo pun- 
to di vista, le Società non possono essere contente 
dell'apparizione sul mercato di questi nuovi tipi. 

Ciò che le preoccupa seriamente è la difficoltà 
di fornire queste lampade a tutti i richiedenti, la 
domanda essendo così grande che le fabbriche non 
Possono per ora, nè si crede che potranno per un 
certo tempo, produrre che una parte del fabbisogno. 

D'altra parte, molte Società hanno contratti di 
rinnovamento, per quanto in modo assolutamente 
meno frequente coi nuovi tipi di lampade (specie 
quelle al tungsteno), risulta più costoso riportan- 
dolo ai kilowatt venduti. 


I tipi più in voga sono stati finora quelli da 


100 watt. Per buona sorte però, l’esperienza ha 
Provato essere più facile di quanto pareva prima, 
la costruzione dei tipi di maggiore potenza, nono- 
Stante la fragilità dei sottili filamenti. Si trovano 
quindi lampade da 60 e 40 watt e sono annunziati 
dei tipi da 25 watt che saranno certo molto ricer- 
cati. 

Il costo di queste lampade si mantiene tuttora 
Piuttosto elevato, ma è a ritenersi con certezza 
che, col crescere della produzione e col perfezio- 
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INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. i 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino ц 40 atmosfere. 


Compressori Centrifaghi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con, motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artigiierie, Timoni e Grue 
Fari, Fanaii, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ins. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


Unione Jtaliana = 
== (as-€lettricità 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


ANONIMA $ 
canitale 
1.600.090 


ANONIMA 


ee” { 


Impianti completi è 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo 


LAVORAZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER COKE ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORT DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI — TRAVI A TRALICCIO — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


| 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
CONTATORI DI GAS == CONTATORI ELETTRICI 


— CONTATORI D’ACQUA 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO — STUFE 
= FORNELLI = CUCINE = SCALDABAGNI 
= SCALDACQUA ISTANTANEI ==- 
ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ 


TELEFONO N. 1689 — TELEGRAMMI ED ESPRESSI VIGE 


\ 


Clarke, Chapman y E [1 м 
CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 


È | A parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. ! 
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libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per | ispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


E i: Tutti i tubi sono perfettamente 
E : "Wc dritti - Non vi sono giunti esposti 
EN WE alle fiamme. - Tutte le parti sono 
ES] | | 


Pompe а vapore duplex 


AA 
CATALOGHI E PREVENTIVI A чына 
e————— 


Rappresentanti Generali per l'Italia la Svizzera e l'Egitto: 


Ing. FOLEY a DE BENEDETTI 


GENOVA 1 NAPOLI 


5 — Via Caffaro — 5 | Galleria Umberto, 27 
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namento dei metodi di fabbricazione, il costo delle 
lampade ad alto rendiménto potrà. divenire assai 
basso, benchè sfa difficile potere prevedere a quali 
limiti potrà scendere. 

Di fronte a questi problemi, le Società dovranno 
provvedere ad una revisione completa delle loro 
tariffe sia per il prezzo dell'energia, sia per i con- 
tratti di rinnovo delle lampade. 

Nuovo sistema d’illuminazione a bordo delle navi. 

Alle Società di Navigazione riuscirà gradito sa- 
pere come la Compagnia Amburgo-America abbia 
installato pei suoi maggiori e potenti piroscafi adi- 
biti al servizio passeggeri la lampada elettrica al 
tantalio. 

I risultati ottenuti sia per la durata d’accensio- 
ne, sia per la resistenza opposta dal filamento alle 
scosse sono talmente favorevoli, che la predetta 
Compagnia estenderà l’uso della lampada al tam 
{апо a tutta la sua flotta. Il tipo delle lampade 
prescelto è quello di 16 candele, le cui dimensioni 
ne permettono l’applicazione senza dover modifi- 
care in nessun modo gli apparecchi di illuminazio- 
ne ed i globi già esistenti. 

TRAZIONE. 
Società filovia di Valle Intelvi. 

Col capitale di lire 100,000 diviso in mille azio- 
ni da lire 100 ciascuna, si è costituita con sede in 
Como, quest'anqnima che ha per oggetto l'eser- 
cizio di ferrovie elcttriche che trasporti nella Val- 
le Intelvi е più specialmente delle linee Argegno- 
San Fedele-Lanzo е San Fedele-Casasco-Intelvi; 
il servizio di posta, telefoni, illuminazione clettrica 
(impianti e fornitura luce) lungo le linec esercite 
dalla Società e l'istituzione di una o più officine 
« garage » ad uso proprio e di terzi sulle proprie 
linee. 

Il servizio automobilistico nell’alto Modenese. 


La provincia di Modena, comunicando al Mini- 
stero i risultati del primo anno d'esercizio comple- 
to della linea automobilistica Modena-Paullo nel 
Frignano, ha dichiarato che le spese, della linea 
eccedono di molto gli utili, e che non è possibile 
continuare nell’esercizio, se il governo non aumen- 
ta il sussidio chilometrico, come consente il dise- 
gno di legge Bertolini. Desta impressione questa 
situazione di cose della linea automobilistica che 
era, tra le sue consorelle, considerata come un 
modello; e conferma la necessità di aumentare i 
sussidi. 


Filovie di Valle d'intelvi, Como. 


" A rogito del notaio dott. Evangelista” Binda di 
Como, si é costituita, con sede in Como, quest'ano- 
nima col capitále di L. 100,000, diviso in тооо azio- 
ni da L. тоо ciascuna, allo scopo di assumere l’eser- 
cizio di ferrovie elettriche per trasporto nella Valle 
d'Intelvi, il servizio di posta, telefoni, ecc., e distri- 
buire uno o più «garage» lungo le proprie linee. 
Un'elettrovia tra la Svizzera e Val d'Aosta. 


I signori Duerey e Saint-Besson di Martigny 
hanno chiesto al Consiglio federale elvetico la con- 
s 
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- di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 
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Misura 


eietema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito ocaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75-92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone B 


e nudi — Amperometri e Voltameui — Istrumenti di fisica - 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttorí -— Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


per luce elettrica — Cavi elettrici. 


Elekt. MiemPentepre Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 
Rappr. per L'Alta Italia: 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


SUISSE ` 


PREMIATA FABBRICA Ө 


PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


== Esposizione di Milano 1906 == 


. o 


Edoardo Weil 


MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
~pe” 


APPARECCHI TELEFONICI 
SUONERIE ELETTRICHE 
9082 ed articoli affini 


v^ 


Rappresentante gen. per italia e Svizzera [Р 


DELLA 


TELEPHON FABRIK A. b. || 


già J. BERLINER Ө |[: 


HANNOVER - VIENNA - BERLINO 
Gran remio — иш 


Miei A: 


I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 m., muniti di mac- 
chinario modernissimo (motrice di 
400 H P) per la prodnzione enorme 
di pali per linee telegrafiche, telefo- 
niche ed elettriche, iniettati al biclo- 
ruro di mercurio secondo il sistema 
Kyan. 

Questo legno d'alta montagna or- 
mai ё generalmente preferito al ca- 
stagno che, pel suo rapido deterio- 
ramento, è soggetto alla frequente 
sostituzione e alle conseguenti enor- 
mi spese. Per questo motivo le Re- 
gie Poste germaniche hanno prescrit- 
to il nostro sistema di conservazione. 

Non fare acquisti senza consultare 
le offerte del nostro rappresentante 


Ditta SIMONIS « C. 
MILANO 
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«“OSCILLATOR,, 
| FAN 


Ventilatore oscillante st æ% 
e girevole con ventaglio di I. 30 
in tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 


———— GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


Ing. STEFANO FISCHER 


— MILANO - Via Solferino, 36 — 


И) 

z SPECIALITÀ TECNICHE 

= IN GENERE 

ш POMPE Е VENTILATORI per ogni scopo. 
ex: ISOLATURA condotti, caldaie, frigoriferi, ecc. 
| e. SARACINESCHE - Manometri - Fischi. 
En MISURATORI d’acqua Kennedy. 

EX CATENE industriali - PULEGGE. 

IR- CORDE metalliche - CUSCINETTI a stere. 
N IMBIANCATRICE pneumatica, ecc. ecc. 
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TORINO 


Corso Oporto — ЗМ 


VENTILATORI 
*. FORGIE ° • 


È Applicazione 
agli essicatoi, tra- 
matici, tiraggio 


ASPORTAZIONI MM 
-* POLVERI ¿> 


RISCALDAMENTO 
e VENTILAZIONE 
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Rappresentanti in Milano: 


О. LONGONI & C. - P. Cavour, 7 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici nd Alta Tensione 


PROTEZIONE DELLE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA. 
ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE. 
GUENTE RIDUZIONE DELLA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE’ MONOFASE — PRO. 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATORI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


.Ф- 


Rappresentanti per l'Italia; 
lag. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotte 
Ing. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24. 
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cessione di una elettrovia da Sembraucher ad Ao- 
sta. La linca sarebbe destinata a collegare la rete 
delle ferrovie federali con quelle italiane e special- 
mente con Torino e con la Riviera, riducendo 1а 
distanza fra Losanna e Torino di 60 chilometri. 
Le spese per il tronco svizzero sono di 47 milioni. 


CONCORSI. 
1 concorsi al merito industriale. 


Con decreto reale del 27 giugno scorso fu in- 
detto un concorso a premi al merito industriale da 
conferirsi agli industriali che abbiano speciali bene- 
merenze o per aver dotato il paese — nel quin- 
quennio dal r gennaio 1902 al 31 dicembre 1906 — 
di nuove industrie; ovvero per avere nello stesso 
periodo di tempo fatto notevolmente progredire e 
perfezionare industrie esistenti. 

I premi consistono in 6 medaglie d'oro di pri- 
ma classe con diploma d'onore al merito industria- 


le; 27 medaglie d'oro di seconda classe, con di- ` 


ploma al merito industriale; 55 medaglie d'argen- 
to e 40 medaglie di bronzo. Tra le industrie am- 
messe a concorrere vi sono pure le industrie clet- 
triche. | 

Collo stesso decreto fu aperto un concorso a prc- 
mi in medaglic e danaro « alla cooperazione indu- 
striale » da conferirsi a coloro che abbiano' effica- 
cemente cooperato all' incremento delle fabbriche 
stesse. 

Ecco l'elenco dei concorrenti nel gruppo delle In- 
dustrie elettriche : 

Soc. Elett. ed Elettrochimica del Caffaro, Elet- 
trochimica. 

Soc. per la traz. elett., Milano, Materiale per 
trazione clettrica. 

Martignoni Giovanni, Milano, Materiale per in- 
dustrie elettriche. 

Soc. Anonima per imprese elettriche Conti, Mi- 
lano, Costruzione ed esercizio d'impianti elettrici. 

Ing. Gustavo Dossmann, Genova, Fabb. di accu- 
mulatori elettrici. 

Rag. Alberto Magnacavallo, Direttore gen. del- 
la Soc. elett. Bresciana, Brescia, Costruzione ed 
esercizi di impianti elettrici. 

Industria galvanica F. Werth C., Milano, Co- 
struzionc di materiale clettrotecnico, applicazioni 
‘chimiche della corrente elettrica. 

Raffaele Cinnante, Spezano piccolo, Impianto di 
‘officina elettrica a scopo industriale. 

Società Lombarda per distribuzione di energia 
elettrica, Milano, Costruzione ed esercizio di im- 
pianti elettrici. 

Società elettrica barese, Bari, Esercizio d' im- 
pianto elett. a scopo commerciale. 

Ing. Pasquale Rizzi, Bari (Direzione tecnica del- 
l'impianto della Società elettrica. 

Soc. idroclettrica Gortanadi Ovaro, Rigolato, 
Costruzione ed esercizio di impianto elettrico. 

'Soc. ital. per la fabbr.. dell'alluminio, Roma, 
Prodotti fabb. di alluminio c.di altri prodotti del- 
l'elettrometallurgia. 
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Caldaie - Semifisse - Locomobili - Meier 
Рашре Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


Nackethal Drabl-and Kabel- Werke 


Aktiengesellschaft 
ANNO,VER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


-=— Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 59135/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza fer altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via' Vincenzo Monti, 4 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Amministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


“PROMETHEUS, 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 
SEE,  WIERSS A Co. - Liestal Ar 


= 


"fafers = NDS 
aso domestico, per (ase di 
salute, Ipferme»ie, Fabbri- 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


_ Ferro da stirare 


Rappresentante per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 
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<= Tubi isolanti di ogni sezione – Insuperabile resistenza alla perforazione L3 
Cw Resistenti a temperature di 200° — A tenuta d'olio 25 
= = === Nessuna guarnizione di mica <> 
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Fratelli Morli, Ascoli Piceno, 
eserc. di impianto elettrico. 

Ing. Benedetto Monasterolo, Ascoli Piceno, (Di- 
rézione dell'impianto dei Fr. Merlo). 

Soc. ital. dell'elettrocarbonium, койша, Fabbr. 
di carboni elettr. 

Soc, industriale « Logudoro », 
ed eserc. d'impianto elett. 

Soc. nazionale dell'offic. di Sav igliano, Torino, 
Eserc. di indust. elett. 

Renzo Longiave, Ozieri (Direz. tec. della . Soc. 
«Loguroro»). 

Giovanni Hensemberger, Monza, Fabbrica di ma- 
teriale elettrotecnico. 

Dottor Carlo Scaini, Monza (Direzione tecnica 
della fabb. Hensemberger). 

Alimonda ‘e Burgo, Genova, Costruz. ed eserc. 
d'impianti e imprese elett. 

Ercego Ilario fu Giovanni, Padova, Costruz. ed 
eserc. d’impianto elettrico. 

Giuseppe Scotti Foglieri, Milano, Costruzione ed 
eserc. d'impianto elettrico. 

Ajnardi Giovanni, Bussoleno, 
esercizio di impianto elettrico. 

Forni termoelettrici Stassano, Torino, Impianto 
ed esercizio di forni elettrico-siderurgici. 

Ernesto Stassano, Torino (Gerenza della эон 
Forni termoelettrici Stassano). 

Martinelli Vincenzo, Candelo, Costruzione ed e- 
sercizio d'impianto elettrico. 

Soc. Idroclettrica detl'Ossola, Domodossola, Co- 
struzione ed eserc. d'i Impianti elettrici. 

Officine metallurgiche «Togni», Brescia, Fabbri- 
ca di condotte forzate per impianti idroelettrici. 

Francesco Favero, Bassano, Costruz. cd eserc. 
di impianto clettrico. 

Dottor E. F. Campari, Milano (О ове tecni- 
ca della «Industria galvanica di F. Werth e C. »). 

Ing. Emilio Bernardini, Brescia ( Direzione delle 
officine metallurgiche Togni). 

Ferriere di Voltri, Voltri, 
calcio а Darfo (Brescia). 

Soc. Elett. Vigezzina, S. Maria Maggiore, Co- 
struzione ed esercizio d' impianto clett. per illum. e 
forza motrice. 

Vittorio Meda, Trarego, Impianto elettrico a 
scopo commerciale. ' 

Soc. Anglo-Romana per la illuminazione di Ro- 
ma, Roma, id. id, 

Soc. Elettr. del Pellino, Borgomanero, Impian- 
to elettrico. { 

Soc. Metallurgica Italiana, Roma, Affinazione e- 
lettrolitica del rame. 

Ajnardi Achille, 
Pianto elettrico Ajnardi Giov.). 

Soc. termoelettrica Bresciana, Brescia, Applica- 


zioni termiche della elettricità (Fabbrica di uten- 
sili). 


Costruzione ed 


Ozieri, Costruz. 


Costruzione ed 


Fabb. di carburo di 


Creso Benedini, Brescia (Direzione tecnica del- 
a Società termoelettrica Bresciana). 

Federico Piscia, Borgomanero (Direzione tecni- 
Ca ed ammin. della Società elettrica del Pellino). 


| 


RIVISTA TECNICA. 


Bussoleno (Direzione dell'im- 


XLVII 
DITTA. 


ALESSANDRO CALZON 


BOLOGNA 


MOTORI 


IDRAULICI 
1600 


DIPLOMA A TORINO 


impianti eseguiti 
рег 40 105.000 cav. 


Gataloghi e preventivi a richiesta 


~ м st MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(à. & J. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
inni 


Portalampade - Interruttori 
- Valvole - Griffe, ecc., ecc. · 


- Chiedere 
| шш ionge Vetrerie - Lam- | 


- Conduttori === : 


\ 


=; 


Luigi Rossi Mino 


Piazza Paolo Ferrari, s 


E. KRIEG & P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Olii e Grassi Lubrificanti 
EMILIO FOLTZER 


Cinghie Cuoio “M.ca Cannone,, 
JOHANN BIERTZ 


Cinghie Crine “Originarie,, 
LANCASHIRE 


| ELECKTROSTEAR | 


2| MASTICE SPECIALE l$ 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


di precisione 


Compassi CLEMENS-RIEFLER 


NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


- Fabbrica di strumenti matematici. 


\ 


per conservare i colleffori 
ed eliminare le scinfille. 


© TELEFONO N. 183 © 


Sistema rótondo “ St. Louis 1904 Grand Prix,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. 
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strumenti per Misure Elettriche 


Vernici. P. & B. | 
Nastri gommati Manson 


Mica - Micante Кӧегір 
. Cartoni compressi tipo Weidmann 


A 


Fibra americana vulcanizzata 


Tela e Carta Giapponese 


Stagno e Pasta “ Alla,, per saldare 


Tele oleate Sterling 


- AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
Cataloghi e campioni gratis a richiesta 


ADOLFO RIGNON 
. TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richieata 
IST III ISI ILISI> IIA LITIO SP а а 


RAPPRESENTANTE PER L'ITALIA 


SOC AN. MATERIALE ELETTRICO via ene, „ 


4 Giugno 1908 Pia 4 


. VARIETA’ 


La posta pneumatica. 

La Commissione speciale nominata dal ministro 
Schanzer per l'istituzione in Italia della posta pneu- 
matica ha ormai ultimato i suoi studi, sicché tra po- 


co si cominceranno i lavori per l'impianto della po- 


sta nelle cinque principali città d'Italia. 


Un'esposizione di applicazioni elettriche a Bre- 
scla nel 1909. 


La Camera di Commercio di Brescia ha assunto la 
iniziativa di organizzare un'Esposizione nazionale 
di anolicazioni dell'elettricità, la quale dovrà aver 
luogo nel 1909 in occasione dell'inaugurazione del 
monumento a Giuseppe Zanardelli. L'iniziativa ha 
avuto la piü cordiale eco presso tutti gli Enti citta- 
dini, i*quali di comune accordo hanno già procedu- 
to alla costituzione di un Comitato Esecutivo, non- 
ché presso i grandi industriali interessati al ramo. 

Intanto si pensa alla costituzione di un Comitato 
aroiuntivo milanese, e si pensa anche alla possibi- 
lità che in alcuni rami specialissimi delle applicazio- 
ni dell'elettricità l'esposizione acquisti un carattere 
internazionale. L'esposizione di Brescia è destinata 
2 suscitare il piü vivo interesse sia fra gli specialisti, 
poiché essa esurirà tutto un campo di scienza e di 
lavoro, sia fra il gran pubblico, ^oiché sarà una ras- 
segna di cose aventi un'immediata attinenza alla 
vita, di invenzioni brillanti c aventi spesso l'aspetto 
di vera curiosità. | 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 
Concessioni accordate, 


Novara. — Fu testé concesso ai signori Tadini 
gcom. Tommaso e Nicolini Giacomo la facoltà di 
derivare in sponda destra del torrente Rodolo in co- 
mune di Stresa moduli o,20 di acqua di cui moduli 
o,Io per uso di inaffiamento ed alimentazione di 
fontane, € moduli 0,10 per uso di forza motrice е 
cioè per animare irroratoi, giuochi di fontane, a- 
scensori e piccole industrie di Stresa e Chignolo 
Verbano. 

Novara. — Fu pure concesso alla Società per le 
forze motrici dell'Anza ai aumentare da moduli 16 
a 49 la portata massima della derivazione dell'Anza 
in destra del torrente Anza in Comune di Calasca, 
a monte del molino Ferraroli e di derivare sussidia- 
ramente in sinistra del Rivo Segnara, in territorio 
acl detto Comune, a monte della prima cascata del 
Rivo stesso esistendo superiormente al canale de- 
rivato dall'Anza moduli uno e quindi in complesso 
moduli cinquanta, creando così una maggiore forza 
di cavalli dinamici 3093 che aggiunti ai cavalli dt- 
namici 3827 di cui a precedente concessione, coeti- 
tuiscono con un salto utile ai m. 173 la forza mo- 
trice complessiva di cavalli dinamici 6920 per pro- 
duzione di energia elettrica da trasportarsi a di- 


stanza per uso di forza motrice e di illuminazione. 
SEZIONI CIS III e) 
Inc. Е. E. Fumero - "Direttore responsabile. 


DIOR a 
Stab. Lito-Tipografico G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 
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RIVISTA TECNICA. 


ING. NICOLA ROMEO & C. 


Telefono MILANO Telegrama 
28-61 Foro Bonaparte, 35 ИШЕМ 
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ESCAVAZIONE DI CANALI 


Perforazione Istmo di Panama 


(duordwas) 8129492507 20012010124 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grándissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni S applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 
Semplici - Duplex - Compound 


17 'Tipi 
di Compressori 
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Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


gu yj 
Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & C. 
iion , MILANO Telegrammi — 


` ni Faro Bonaparte, 3s ША 


IL 


, SOCIETÀ ANONIME Тат 


ШШ Clektricitáfs 


VIENNA - BUDAPEST 


| 


HMiternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 
MVA. ICSC ON 


fr 
Apparecchi ed accessori per ogni 
TS el БЫ. 
applicazione elettromeccanica » 
E Saito = 


Impianti completi di illuminazione 
Trazione - Trasporti di forza 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto l, 106-108 - Telefono 1144 
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у 
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Ufficio Elettrotecnico Jndnstriale 


12, Foro Bonaparte -‘MILANO - Telefono 24-37 


Consulenza Tscnica — Consulenza Legale — Cem 
, sulenza Brevetti — Imprese Industriali. 


L'Olio speciale di terpentina ^ 


ё un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente più a 
buon mercato. 11 Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


L'Ollo da macchina 


& il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessore del brevetti per tutti і paesi 


C. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono IT. 24.37 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 
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| Nuovi Cataloghi - Referenze 


- Preventivi gratis 


SOCIETA" ITALIAN 


MILANO 


—rr_rr.r___—r———_—_—_—___—_ »> 


Viale Magenta, 29 


INGRANAGGI DI PRECISIONE 


RIDUTTORI DI VELOCITÀ brevettati a ruote 


elicoidali doppie da 1:200 HP — Semplici e 
con carter — Silenziosissimi 


RID uzioni da 1:20 con una sol coppia di ruote 
INSTALLAZIONI di gruppi completi con mo- 
RENDIMENTO 98 ojo 


=; RIMPIAZZANO le cinghie e i lenix — Rendi- 


mento superiore 
ECONOMIA di spazio — Durata tripla 


Biblioteca dell'Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione. col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data, 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. 1. 3.— 


Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro ` 


applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig... . . . . . L. 3.— 
U. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni : L. 2.— 


Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile . 


ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine e dei trasfor- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 


Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. · 


Hirsch» Wilking. — Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. зо. 
L. 4,00. 


Montpellier J. A. — ‘Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con' 130 fig. — Ed. J. B. Ballière et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 

Linders O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 


in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Júh & Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
З vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — Г. 24. 


Wilda H. — Te turbine come macchine marine., 


— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 
Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
18 — Мах Jánecke, editore, Hannover — 

. 8, 


Guarini E. — I} Perù di oggi e il Perù di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 

„Stins, Parigi. L. 1.00. 


Monier E. . La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di lutti. - Volume france- 
se di ISO pagine 12x19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del «Dr. Branly. - Ed. Dunod e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 

Qesterwyck (Van) J. — Z nuovi generatori di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21 x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3, | 


STUDIO TECNICO E LEGALE - 
per Brevetti d'Invenzione e March! di fabbrica 


Ing. Barzagò & Zanardo 


9. Via Duo Macelli 2 6, Via S. Andrea 
ROMA Z MILANO 


Qu SALE aU t сЕ wo 
Elenco di Privative i cui titolari sono di- 


sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbricazione a condizioni favorevoli. 


Privativa Industriale: 14 Maggio 1904, Reg. Att. 
Vol. 196, N. 41, per: | ; 
“Nouvel appareii destiné а produire des vi- 

brations sonores dans l’eau,, 


della Soc. SUBMARINE SIGNAL COMPANY a 
Waterwille Maine e a Boston (S. T. U.) (11) 


Privativa Industriale: 21 Maggio 1901, Reg. Att. 

Vol. 141, N. 236, per: 

Procédé pour rendre le papier et les tissus 
plus solides, impérméables et inattaquables 
aux acides,, 

del Sig. Charles Ignatius GOESSMANN a Amherst 

(S. U. A.) (113) 


Privativa industriaie: 10 Aprile 1906, Reg. Att. 
Vol. 225, N. 223, per: | 
“Peinture ciment liquide,, 


della Società THE STANDARD PAINT COMPA- 
NY a New-Jersey (S. U. A.) (14) 


Privativa Industriale: 230 Agosto 1904, Reg. Att. 
Vol. 201, N. 137, per: 
**Produit conservateur des oeufs et matidres 
alimentaires en gènèral,, 
del Sig. Georges Emile GRENARD a Parigi (Fran. 
cia). : | 110) 
Privativa industriale: 23 Aprile 1906, Reg. Att. 
Vol. 226, N. 106, per: 
‘Macchina per la fabbricazione di capsule 
per bottiglie,, 
della Ditta METALLWAAREN-FABRIK H. VET- 
TER a Vienna (Austria). (120) 


Privativa Industriale: 19 Giugno 1903, Reg. Att. 
Vol. 174, N. rri, per: | 
* Machine pour la fabrication d'un treillis en 

fil métallique, à fils de chaine tordus en- 

semble,, - i 


dei Signori Sandor HAIDEKKER & Jozsef BERT- 
HOTY a Budapest (Ungheria). (i21) 


Privativa Industriale: 7 Dicembre 1905, Reg. 
Att. Vol. 218, N. 77, per: 
* Appareil totalisateur perfectionnè,, 
della Soc. des Appareils de Contróle et des Comp- 
tabilitéc Automatique, e dei Sigg. Jules FRYDMA- 
NE & Louis CHAMBON a Parigi. lisa) 


Privativa Industriale: 22 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, N. 152, per: 
‘‘Perfectionnements apportès à la marche en 
parallèle des dynamos,, 


del Sig. Charles Algernon PARSONS a Newcastle- 
on-Tyne (Inghilterra). (123) 


Privativa Industriale: 26 Luglio 1905, Reg. Att. 
Vol. 211, N. 204, рег: 
''Méthode et appareils pour la filature, le dou- 
blage et autres opération analogues,, 


del Sig. Sebastian Zia de FERRANTI a Londra 
(Inghilterra). (124) 


Gülnedr М. — Calendario guida per l'esercizso e 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 Puno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 

Schollmeyer б. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fip. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. 7. 

Rodriguez Ing. F. — Le miniere di grafite e di 
piriti cupriere nelle Alpi Cosie. — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese.  — Torino. - 
L. 3.—. 

Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jah e 
Schunke — Г. 7. 


Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
^croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10 x 16 di pag. зоо circa con molte figure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke. Hannover. — L. 6. 


Settimj dott. L. — il Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 


Weber Н. — I filamenti di carbone per lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15 x22 di pa- 
Y e : | = gine 176 con 102 figure. Ed. Max Jánicke, Pa- 
HAVU А è ЕЕ ЯЕ ris. — L. 7.00. 
CERERE “Pohi H. — Installazione di impianti elettrici per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato 11 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 


Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 
44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (11 Edi- 
zione). — L. 3.00. 


Fouveau de Courmelles.-— L’anno elettrico, elet- 
trotérapico `e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se I2x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. | 


Edler В. — Teoria dell'inserimento е degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fg. 
e numerose tavole - Max Jünecke, Hannover, + 
volume — L. 3. 


Häfner P. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle' condutture elettriche. — Volume | tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Já- 

"песке, Hannover. — L. 12. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C. A. Bjerknes - Un 


fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50. 


Hollard A. — Analisi dei metalli per elettrolisi - 
Un volume francese di 180 pag. 16 x 25 con pa- 
recchie figure e tabelle - H. Dunod et Pinat, 49, 
Quai des Grands Augustins, Paris VI — L. 6. 


Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 
volume francese 12x 18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. —.L. 2,50. 


Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
x 18 di pag. 267. — Ed. Sempere e C.ia Va- 
lencia. — L. ‘4.00. | 


Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
. nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L’opera cómpleta L. 20. 


Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 
di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. 
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«Classe. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciati nella seconda quindicina di febbraio 1908. 
263-244. — HAGMULLER JOSEPH, a Allensbach 
(Germania): Dispositif formé d'aimants, destiné à 
séparer les particules de fer du fourrage haché au 
moven de hachepaille. — 16.11.1907 — 6. 

264-60. — TORRENS JOHN ARTHUR, a Somer- 


set Coloraine, Irlanda (Gran Brettagna): Dispositif 


d'allumage électrique pour moteurs à combustion in-, 


terne et autres applications. — 10.9.1907 — 15, 00 

263-241. — Von КАМОО’ KALMAN, a Savona 
(Genova): Attacco regolabjle della fune di sospensione 
nel cosidetto sistema a catenaria dei fili di contatso 
per ferrovie elettriche. — 3.10.1907 — 15. 

263-161. — CUMBERLAND PEREGRINE EL- 
LIOT GLONCESTER, a S.ta, Kilda, Victoria (Au- 
stralia) : Disposizione perfezionata per impedire la oor- 
rosione e decomposizione dei metalli immersi o in 
contatto con acqua od altri liquidi 
clettro-chimiche. 

263-232. 


, dcvute ad azioni 
— 26.6.1907 — 6. 

— RUMOLINO SANTE, a Genova: Re- 
golatore di velocitá per macchine marine funzionante 
elettricamente. — 16-9.1907 — 2. 

264-15. — ALLGEMEINE ELERTRICITATS GE- 

SELLSCHAFT,a Berlino : Magnete di, trazione per 
corrente alternata monofase. (Completivo della priva: 
tiva 72786). — 18.9.1907 —. 
. 263-239. — BAUMANN ADRIANUS, a Zurigo 
(Svizzera): Compteur d'électricité pour prix unitaire 
variable. (Rivendicazone di priorità dal 1 novembre 
1906). — 31.10.1907 — 3. 

264-62. — CHAPMAN WILLIAM HENRY, a Port- 
land, Maine (S. U. d'America: Dispositivo per neu- 
tralizzare l'elettricità statica nella fabbricazione della 
ecc. (Prolungamento 
della privativa 74646). — 21.10.1907 — 1. 

264-11. — MONTEL ALFREDO, a Roma: Dispo- 
sizione per trasmettere e ricevere segnali radiotelegra- 
fici in una data direzione. (Completivo della privativa 
86627). — 4.4.1907. 

2631830. — SIEMENSA4SCHUCKERT WERKE 
G. m. b. HAFTUNG, a Berlino: Interruttore elettri- 
‚со girante con arresto dello scatto a ruota con dentia 
corona e disposizione per la rotazione libera a sinistra 
della chiavetta. — 18.9.1907 — 15. 

264-22. — LA STESSA: Disposizione per inserire 
parecchie sorgenti di correnti elettriche in circuito. 
— 25.6.1907 — 15. ° 

263-183. — SOCIETE ANONYME WESTINGHOU- 
SE, a Parigi: Perfezionamenti nei mezzi di protezio- 
ne per circuiti elettrici onde impedire i disturbi de- 

264-27. — STRIPOLI ANGELO di FRANCESCO, 
rivanti dall'induzione. — 3.7.1907 — 15. 

a Taranto: Serratura elettrica. — 25.11.1907 — 1. 

263-199. — Von SEEMEN ERICH, a Parigi: Pro- 
cédé pour la fabrication de produits conducteurs d'élec- 
tricité à froid en partant des conducteurs de deuxiéme 
(Rivendicazione di priorità dal 19 novembre 
1906). — 18.11.1907 — I. 

264-46. — HOMMEL ADOLF, a Zurigo (Svizzera) : 
Perfectionnement aux horloges centrales électroma- 
gnétiques produisant elles-mêmes le courant. '(Pro- 


. lungamento della privativa 61755). — 19.10.1907 — 6. 


263-173. — GANDINI BERNARDO, ad Alessan- 
dria: Macchina per la produzione del vuoto nelie lam- 
pade elettriche. — 23.7.1907 — 1. 

& 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE 


E. O. RICHTER & C. 


CHEMNITZ (Sassonia) 


Esposizione di Milano 1906 


Deposito presso gli Ottici e Cartolaidi lusso 
UTILI PER GLI ACCURATI LAVORI DI 
A Ingegneria, Architettura, Meccanica 


Tiralinee per 32 punteggiate diverse 


y RAPPRESENTANTE CON CAMPIONARIO 


GIUS. SCHIERA - 


Via Meravigli, 1-3 Telefono 68-31 


- 


Lo studio tecnico TURBO-DYNAMO 
di M. Grob. ing. Winterthiir (Svizzera) 
cerca per il collocamento delle sue in- 
stallazioni automatiche di luce elettrica 
un 


RAPPRESENTANTE 
GENERALE 


abile per ITALIA. La conoscenza per- 
fetta delle lingue tedesca ed italiana è 
necessaria. Signori con conoscenze е, 
lettrotecniche e di macchine avranno 
la preferenza. 

Forte provvigione e grande vendita. 

Pregasi indirizzare le offerte con in- 
dicazione dettagliata delle circostanze 
allo STUDIO TECNICO TURBO - DY- 
NAMO М. GROB, ing. Winterthür — 
(Svizzera). 


3-119 


GRAN DIPLOMA D'ONORE 


Milano 


I proprietari dei seguenti brevetti Ita- 


liani relativi al sistema di telegrafia mul- 
tipla inventata dal Sig. Rowland e dai 


suoi collaboratori accordano licenze di 


sfruttamento. 
Brevet N. 347 Vol. 88 du 23 Juillet 1897. 
Brevet N. 49: Vol. 129 du 23 Juillet 1900. 
Brevet N. 27 Vol. 144 du 24 Juen 1901. 
Brevet N. 16 Vol. 146 du 5 Aoút тоот. 
Brevet N. 31 Vol. 146 du 28 Aoút rgor. 
Brevet N. 220 Vol. 157 du 25 Avril 1902. 
Brevet N. 221 Vol. 157 du 25 Avril 1902. 
Brevet N. 237 Vol. 153 du 14 Juen 1902. 


, Demande de Brevet 1572 Vol. 126 du 30 Octo- 
bre 1907. ` 


Per informazioni e offerte rivolgersi 
a Brandon Fréres Ingenieurs Conseils á 


Paris, 59 Rue de Provence. 


Privative Industriali: 
1° Reg. Att. Vol. 211 N. 208 in data 27 Luglio 
1905, per: 

‘‘Perfezionamenti relativi alla saldatura elet- 


15 ¿trica di lame da turbina,, 


79 3' Reg. Att. Vol. 212 N. 24, іп data 3 Agosto 


"+ 41905, рег: 


‘‘Perfezionamenti negli apparecchi usati nella 
fabbricazione di ruote, anelli o cilindri’ da 
turbina,, 

del Sig. Sebastian Ziani de FERRANTI a Londra 

(Inghilterra). 


tate privative industriali, oppure a concedere li- 
cenze di fabbricazione a condizioni favorevoli. 

Per schiarimenti rivolgersi allo Studio tecnio le- 
gale In. Barzanò e Zanardo, Milano, Via S. An- 
drea, 6 e Roma, Via Due Macelli, 9. 


AGLI INDUSTRIALI. 


Privativa Industriale: 30 giugno 1907, Reg. Att. 
Vol. 255, N. 190, per: 


“¿Machine mobile perfectionné e pour traiter 
les deformatione des voíes ferró e 3 ou au- 
tres rails sans les enlever,, 

dei Signori. M. VOODS e T. J. GILBERT a Mal- 

bourne, Australia. 

Gli inventori sono disposti a vendere la suddetta 
privativa oppure a concedere licenze di applicazione 
a condizioni favorevoli. 

Per schiarimenti e trattative rivolgersi a J. S 6716 
Rudolf, Mosse, Berlin. S. W. I-120 


11 titolare € disposto a vendere le due sopra ci- . 


Primaria Società Elettrica 


cerca per direzione ufficio montaggi e ispezioni dei 
lavori in Lombardia, capo montatore o ingegnere 
avente coperto lungamente tale carica presso tale 
Società. | | 6 

Dirigere offerte - Roma Casella 338 - Indicando jf. 
referenze e pretese. | 2-118 


Totti gli Abbonati alla Rivista L'ELEPTICITÀ 


possono ottenere l'Abbonamento annuo al prezzo di 
L. 12 per l'Italia e L. 20 per l’Estero al 


BOLLETTINO DELLE FINANZE 


FERROVIE, LAVORI PUBBLICI, INDUSTRIE, COMMERCI, APPALTI 


Rivista bisettimanale che viene spedita regolarmente a tutte 
le Camere di commercio italiane, anche all’estero, ed. a tutte 
le straniere residenti, oltre che in Italia, nelle più importanti 
piazze commerciali del mondo. Essa pubblica l'elenco dei 
Brevetti concessi in Italia durante la settimana. Il numero 
del Giovedì contiene la «Rivista delle Camere di Commercio». 


Abbonamento: L. 20 per l'italia L. 30 per l'Estero 
Inserzioni: Prezzi a convenire! - Tariffe a richiesta 


RIVISTA MARITTIMA 


Mensile Ilustrata - kane 00° 


Marina militare e mercantile - Astro 
nomia e navigazione - Costruzioni na- 
vali - Macchine - Elettricità - Arti e 
scienze militari - Industrie, commercio 
e traffici marittimi - Geografia - Co- 
lonie - Igiene navale - Viaggi - Marina 
da diporto - Pesca e acquicoltura - 
Storia e giurisprudenza marittima 

Informazioni sulle principali marine 
del mondo - Politica marittima - No- 
tizie scientifiche - Bibliografia - Noti- 
sie del nale e delle navi della R. 

di riviste 


, 000. 
К 1. 18 per l'Italia 
Abbonamento: $ 17 ОБ rer 


Rivelgersi all'Economo del Ministero 
della Marina - ROMA. 


Spazio disponibile. 


* LA INGEGNERIA : 


Organo Ufficiale del “Centre Nacional de Ingenleres,, 
RIVISTA TECNICA ILLUSTRATA QUINDICINALE 


Abbonamento Annuo: ®$, 15 - Annunci a prezzi а 
convenirsi - Numeri di saggio gratis. 


Questa Rivista è particolarmente diffusa nel ceto 
degli Ingegneri, Architetti e Costruttori del 
Paese e dell’estero: è specialmente interessante per 
gli Industriall e Commercianti in generale. 


Ф Amministratore: E. BoLò BOLARCO 3 
230 - Calle Florida - Buenos Ayres 


Officine già Guzzi Ravizza 


amina Cra 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 . 


Ср — -FT9TYT— 


Ж 


Elettricita 


Motori trifasi e monofasi 

Molori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 


damento 
С MM 
inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impiunti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger | 


MONZA - Telefono N. 197 
Pabbrica di Accumulatori Elettrici 


per fuffe le applicazioni 
A 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 X Telefono 23-77 


TORINO 1998 
BOLOGNA 1904 
019,p vtiJ2tpogy 


CoMo 1899 
MILANO 1901 


*Lo61 nivg 


9061 INILVIH.LNO A 
S061 VILVUSIVIWN 
PO6I viosuug 


Medaglie d'Oro 


Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari 
* Planté „ per batterie a 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatort doppi in 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l'illuminazione delle 


carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello Ё ' 


Stato e della Compagnia dei Wagon» Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. | 
8. 085. 


I 


TURBINE, А VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 
CON GENERATORI i 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.e TRIFASE 


Compagnie Internationale d' Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Be:rgio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Agenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


IL 


Dinamo generatrici 


Motori. a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di sollt- 
Vamento d’ogni specie. 


Macchine d estrazione speciai, 


brevettate. 


| Jmpiauti per comando a: laminatol 
- Lampade ad arco sistema X. Pi 


Applicazioni generali per miniere e metallurgia 


— 


СЕ. KLOCKNER, Ingegnere - Köln- Bayenthal, 7 


Fabbrica specializzata per la cosíruzione deile resistenze Eleffriche 
di qualsiasi fipo e di kontroller 
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Controller normale. Controller per automobile. 


Rappresentante Generale per l'Italía: 


Ing. Secondo Sacerdote ¡oz - Telefono 30-05 


Solferino, 24 


La nuova lampada "OSRAM, 


Un Watt per candela ТО ?|o di economia 


Si puó usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l’Italia: e 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello М. 9 
T ENE SES M REVUE oO MERERI | 


Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto - Preciso 


Non soggetto 
a guastí o ad 
| alterazioni nella 
| sua taratura. 


Uguale precí- 
stone con '/, dt 
carico fino al 50 
01, di sopracca- 
rico. 


CT Canta 


mite d 


SA Non contiene 

| Б. 3 | spazzole, collet- 

"(wes йн. EDI C torí O contattí 
dll mobili. 


FERRANIN E 
'n Ferranti 
= Limifed 
Hollinwood 
Lancashire 


(Inghilterra) 


{Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all’ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


' 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione ! GRIMOLDI { | 
di macchine ed apparati elettrici U. ° 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro — d'onore жй Tnternaz. Milano 1906 


E M mms >ч | ҮТП Contatori d'energia e- 
ү ye Я № li AT lettrica - Indicatori di 
» E, o C RII hh massima richiesta 
NE Su WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti- 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
il :  eadincandescenza - 
"ÓN | ATA + Accessori per instal- 
Y IBN di ier lazioni elettriche a 
bassa + alta tensione 
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Impianti comple!i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
stanza 


SIRENE MOLTENI 


per AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


d BREVETTATI 


Simitatori di Corrente | 


continua ed alternata 


( oru apparecchio è accompagnato da istru 
der la messa in obera) E. | 


Ultimo modello 


v 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 7] 
i piá esatti 1 


i piu sensibili 
-i 


Facilità ed esattezza dí regolazione 


Sicurezza dí funzionamento 

Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo =: 
Nessun bisogno dí ricambi - —.—  - —— 
Chiusura ' ermetica 


-TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 
gnazione | ordinari 


t 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | dal a2 | da 2!/, | da 4!/, | da 6!/, | da 81/, 

ARA ————| a4 a 6 ad a ll 
rezzo 

cadauno | L.12,— | 14 50 | 16— | 18,— | 20,— 


2: j 
Prezzo del limitatori Elektron da 125 a 250 V. ` 


Elektron 
ordinari 


Elektron con dispositivo 
per attenuare la scintilla di distacco. 


Amperes da3|,21!|, | da 2a 3!/ | da 4 a 51), da ба 5 


+ |. "| | ры —M—————M 


Designazione 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo рїй economico ё indicatissimo per le se 


guenti intensità di corrente: 
Fino a 125 Volts da !/,a 
Da 125 а 250 Volts аа !/, а 


>— Prezzo unico L. 57 5 —e 


af di ipee ; 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi. 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) i 
, Via Circonvallazione, nés т 


Questo Studio ha la rappresentanza per г Ialia! 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thor 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ect. P" 
prezzi convenientissimi. —— 


Ax 


- — 
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COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTAJLE 


^ J. BRUNT « С. 


41-43, Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
Co e 


Contatori di Energia Elettrica “ДА” 


‘per corrente continua ed alternata 
— monofase - bifase - trifase = 


per carichi equilibrati e non equi- 

. librati — induttivi e non induttivi 
Speciali per quadri 
di distribuzione = 


- Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità 


æ Minimo autocon- 
sumo +* Semplicità 
«# Robustezza ж 


Contatore 
per corrente continua 
2 fill - 3 fili 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


per 


TARATURA - VERIFICA e, RIPARAZ IO 


MILANO - NAPOLI 


њ "UM "4 AT V YE 
x І LEO E ES 


== Conto corrente colla Posta — m Anno XXVI 


L'ELETTRICITÀ 


Unire Cent, 50 ad ogni camblamento di indirizzo 
Lit. Tip б, ABBIATI — Via P. Tenaglia. 9 — Milano 


i 4 ) | RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 7 7 
i Jj Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 34-37 e » 77 
NARI 
D c c" CC c нна ч C —————AÜ P ' "— 


E 


Karlsbader Kaolin Industrie fesellschaff] 
in MERKELSGRUEN bei LN 


Propnetaria della celebre Cava di Caolino “Excelsior, a 2 
e di Miniere di carbone ad 0' di carbonos ad oron | 


ISOLATO! RI 


in porcellana dur 
‘condutture elattri 
ad ALTO e BASSO PC 


нара" Te 


- Propria STAZIONE DI PROVA a 200. 000 w 
Oltre 900 modelli d'Isolatori _ 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno отн 
Fornitrice degli Jsolalori per alta tensione: — 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della Vi 

Km. 106 — Tensione )0 Y 7 ‹ 

IMPIANTO soc. „ELETTRICITÀ. A. I. Toriño —— 

— Tensione 9400€ 4 ; 

IMPIANTO Bel | | Celia, Venezia-Pordenone - è 
Hm, 88 — Tensione 22000 - y 

IMPIANTO age ELETTRICA BRESCIANA - 

lim. B1 — Tensione 

IMPIANTO MOUTIERS-LYON : 

Iim;1852 — ert e 56096 


S 
X 
LAAJAA 
2 ЖЛ, 
б % ^ ” " 4 
CAPA ЖЕЕ IA 


|| il 


7A РРР 7 
а ПЕЕ 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


e delle principali 

e plu altri implanti per ten- 
^ Soc. di Elettricità , 100 aloni аен. аі 15000 Volt foi Gen, per 
dell’intergo e dusrl'estero 


EE — — 
Sy | === 
ISOLATORE 381 B impiegato nel eigen ad alta tensinne LYON-MOUTIERS 


Km, 185 alla tensione di 56960 volt П più importante Іп Europa == TREVISO — 


(EG Мер i eom ns le | nc 5) „ 


- Ing. L. MERIGGI & C. 


Piazza S. Carlo, 2 ~ MILANO ~ Telefono: Ni 


^^ 


- Milf Of Ainea Dor impianti ЇЇ aime fr tr 


TRUCKS 
per... 

TRAMVIE 
EM 

FERROVIE 


AGENZIA GENERALE PER L'ITA LIA: p SVIZZE EE 


Era I. 


della The Ohio Brass Company 


^ — MATERIALI SPECIALI — — E 
$$ per linee monofasi e trifasi ad alta Ces ic 


die LI 
е.» 
: 
п 
#7 
a 2 
^ Im È €. 
^" 


Volume me XXX \ SA 1) Giugno 1908 


ILI LETTRICITÀ 5 ш: 


Gx RIVISTA TECNICA SETTIMANALE *''9 
DIRETTORE ING. F. E. FUMERO TR Numero 
12, Foro Bonaparte — MILANO — Telefono N. 24-37 | ; Сент. 50 


Società Anonima Forniture Elettriche 


già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Deposito completo ‘Accessori Illuminazione Elettrica = 


i. CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA «i ` . (Vedere avviso interno) 
FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 
ui eodd а E. BERTETTI & C. - MILANO iii эң аыл ы ЦЕ 


elevabile a 1.500.00 Accomandita per azioni Vedi avviso interno, x 


ISOLATORI RICHA 
A: MILANO 


OC 


üriuro Perego. 4 Cc. o( > Telefoni e telegrafi per linee: purallele ГАНИ tensione 
MILANO - Via Castel Morone, 4 | € € Trasformalore telefonico di sicurezza ed antinduttivo. 
Feletono er ar" #( Simorzatore contro l'induzione elettrostatica. - 
alar EN ‚ GIUSEPPE THURLOW ©. Separatore contro l'induzione : ооа 
-Via Córnelacas ROMA | Telefono portatile di sicurezza. 


t ¿e 
1, 


Vedi annuncio a pag. ХІ. 


Siemens: gehuckeri | 


SILENZIOSI BR DREVETTATI 
TR ASFO RM ATO {Р log. s COLUMBO SPIZZI € С. 


| 
37-49 


7, va Bezzecca - MILANO - Via Bezzecca, 7 


Spazio Disponibile 


N, 24 24 Е 


TOUS Д 


f- Elettro Meccaniche 


SOCIETA’ ANONIMA 


Capitale L. 2.000.000, interamente versato 


| 
{ 


.GENQVA 


Biaamo e motori соны 
a corrente conta e 
alternata. 

Gruppi speciali per beri 

fifa Impianti complet! d'illu 

RENE й | [ minazione e distribu 

` ^. zione di forza. 

App icazione di motori + 
lettrici a macchineope 
ratrici di qualunque 

| genere. 

| Veatilateri - Aspiratori. 

Grande deposito di ma 
teriali per impianti е 
lettrici. | 


‹ E i TR 


mm] 


Preventivi a richiesta 


asfermatere de Corrente Trifase 2000 volte a Corrente continua 110 valts 
| | . . Potenza 100 Cavalli 


Per la Lombardia, Veneto, Emilia o Marche: Ing. GIOVANNI BAS, Mirano, Foro Bonaparte, 1 — Peor 
la Liguria: GRIMALDI e C., Висо. а Ing. E. CANZIANI e C., Genova, Portici Vittorio Emanuele II — 
Per la Toscana: Васе LHOTE, Frazxzz, Via Nazionale, 19 — Per l’Italia Meridionale e la Sicilia 
Ing. ALAIGUE, BALDISSEROTTO o C., NaPoLI, Corso Umberto 1, в a. 80. q 0 


LI у E 

| | өе. A | | 

A: MILANO - SPEZIA & VILLANUEVA Y GELTRU (SPAGNA 
IL A: MILANO - TORINO € NAPOLI (PER LA VENDITA) 


ew вае ni, Du m GRAND PRIX. 


| e? Medaglie d'Oro 
Е  CORDONCINI FLESSIBILI 


alla Esposiz. Univ. | 
AZIONI ELETTRICHE dije 
. PIE. 


ERGIA ELETTRICA 
| E SUBACQUEI 
ONICI 


[енн 
CI. CONCORSO „ | 
Esposizione 
I ISOLANTI | Internazionale 
IRL . Milano 1906 | 


CATALOGBI € PREVENTIVI A RICHIESTA. | 
ME RNC RN A 


MASCHINENFABRIK 
UGSBURG-NúRNBERG 


MOTORI DIESEL M. A. М. 


1900 MOTORI FORNITI E IN CORSO DI COSTRUZIONE COMPLETTIVAMENTE 110000 CAV, EFF, 


t 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Ing. " Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 — TELEFONO 70-30 


~ 


JULES RICHARD cie 
| == ELETTRICHE} 


Cavaliere della Legion d'Onore 
Fondatore e successore della Casa RICHARD FRÈRES | 
25, Rue Melingue (anc. imp. Fessart) PARIS - Indirizzo telegrafico: ENREGISTREUR - PARIS 


Strumenti registratori per 11 controllo. di tutte le operazioni industriali in generaie 


Per la sorveglianza costante che esercitano, questi strumenti permettono di effettuare grandi economie, e ій 
poco tempo si è rimborsati del loro prezzo. Più di 48.000 di questi strumenti in uso nel mondo intiero м 
sono la migliore raccomandazione. 


NUOVI MODELLI pem. ә MODELLO SPECIALE 


AMPEROMETRI, VOLTMETRI, / IR deri apaciodis] 


WATTOMETRI È £m trazione elettrica 
` | N at. tramways, ferrovie, automebili elettrici, eot, 
MODELLO ELETTROMAGNETICO a pe- MI. ! — 


riodicità regolabile, senza calamita per- AM fiis, | А 
manente, e che può restar sempre la ШЕКА AS Fornitori delle grandi Amministrazioni ; 
Sc e WE ISA e delle grandi efficine del mande нп | 


MODELLO APERIODICO di precisione, (7 9 oru 
a cornice sistema d'Arsonval. - - е. dicit езд E INVIO FRANCO 


MODELLO TERMICO senz'auto-indu- une: f dei Cataloghi e delle istruzioni 
zione aperiodico, a consumo ridotto. | con illustrazioni 


poe Brands Prix ^ ^ Кес осасе 
e ouia m *xa3ocomeo 
Milano 1806 Membro della Giuria Ё 


P GIUSEPPE VANOSSI « C.] 


Socletà in accomandita per la costruzione di Apparati Blettrici 
м о» MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 14-0) итаат ium P 


eu ESPOSIZIONF INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 
“с, vetrtiZiune specializzata di apparati per basse e alte tensioni Interuttori, Commutatori, Росі 
Rappr esentanze e depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati 
ROMA - G. Thu: low Trasformatori e ridàttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acusticii 
x : in E pet limitazione di carico, Acces«ori per impianti di central e cab ne di generazione e distribuziot 
— Via Cernaia, 23 e s. Basilio, 14-15 d'energia, Scaricafulmini a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di resb 


GENOVA - lag. S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 


__ Impianto »periale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed атдейї 
— Via XX Settembre, 16 lucida per Centrali, Cabine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Cinematografi, ecc.. 


_ qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutstori per qualunqne applicazione 
ba" Ercole Marelli dietro indicazioni o disegni. 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E LAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Maggiore, 8 = A riohiensta disegni e preventivi — 


I maggiori esercizi elettrici adoperano ora esclusivamente 


Electro-Emaîllon 


Massima Collegati Resiste 
in serie 
. sicurezza по volt, agli acidi 
d'esercizio 8 17 Awp., umidità 
i э d'ora 
riconosciuta — "di prova oli, calore 
bruciato intatto 


(Figure e parole depositate come marche di fabbrica) 


Unisce sil avvol$imenti in una massa, resistente e compatta 


Berlin D. (0. 5 


Rappresentanza Generale per Г Паца : 


MONTI e MARTINI - Via Tasso, 5 - Milano - Telef. 46-11] 


E. A. G. 2 | 
Elektricitats Aktien- Gesellschaft vorm: Hermann DONE 


CHEMNITZ 


 MaCCHINGRIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Generatore trifase 250 Kilowatt - 125 giri. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: 


Soc. An. Materiale Elefírico 


Via Solferino, 29-31 - MILANO - 29-31, Via Solferino 


Telegrammi: SAM E Telefono Intercomunale gr-6o 
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PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


ШИШИ HERMSDORE $. AL 


Rappresentante Generale per l'Italia con deposito 


HEINRICH JUNGERMANN - Milano 


I Via Melchiorre Gioia 


Specialità: 
Isolatori per alto potenziale 
di porcellana durissima E 


Fornitori dei principali impianti d’Europa 


lA j‘ 


2 у 7, 
Y 7) АГЫ 


| nostri isolatori furono installati con 
ottimi risultati nei seguenti impianti: 


Tipo 918 — Impianto Gromo Nembro Tens. 40.000 voit 
» 920 — Impianto Lomazzo, Società 
Lomb. per distr. Energia 


20.000 , 


S == = Elettrica . » 
: ISOLATORE D "yc » 1126-а — Brusio-Poschiavo Р. P. » 47.000 , 
» 915 — Ferr. Elettr. Valtellinesi . » 20.000 , 
Tipo 915 — Impianto Marklizza-A. E. G., Berlino | i А » 25.000 » 
» 9168—  »  Schwelm-Siemens Schuckertwerke . » 20.000 , 
» 917 — »'  Luzern-Engelberg-Maschinenfabrik Oerlikon . » 25.000. 
» 918 — » Municipio Zurigo Maschinenfabrik Oerlikon . » 25.000 , 
» 843 — » Heimbach-Aachen-Siemens-Schuckertwerke » 34.000 , 
» WE ^» Kikkelsrut-Hafslund-Siemens-Schuckertwerke. » 50.000 , 
» 321 — » Guadiaro-Maschinenfabrik Oerlikon. » 90.000 , 
» 322 — » Municipio di Monaco-Moosburg » 90.000 , 
» 1411—. » Trollháttan-Governo Svedese . » 50.000 , 
» 1392 — » Sils-Zurigo Municipio di Zurigo » 50.000 , 


STAZIONE DI PROVA A 200.000 VOLT. 


Tutti gli isolatori prima di lasciare la fabbrica vengono sottoposti 
ad una prova effettiva rigorosissima, così da offrire la massima garanzia. 

Grande deposito di isolatori per alta e bassa tensione, a gole, | 
manubri per valvole, ecc. 


b 


A richiesta si spedisce catalogo. 
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CRONACA SETTIMANALE 


Per la tutela della proprietà industriale. 


La Commissione istituita presso il Ministero di 
agricoltura per studiare e proporre le riforme da 


apportarsi alle leggi vigenti in Italia per la tute- 


la della proprietà industriale, dopo aver portato a 
termine lo studio della legge sulle privative indu- 
striali e di quella sui modelli dei disegni di fabbri- 
ca, sta ora occupandosi del progetto di legge sui 
marchi di fabbrica che sará,portato in discussione 
ncll'adunanza che la Commissione stessa terrà pros- 
simamente al Ministero di agricoltura. | 


La fondazione di un premio cospicuo per la chi- 
mica pura ed applicata. 


6 
La R. Accademia dei Lincei ha accettato la fon- 


dazione di un premio «Stanislao Cannizzaro», de- 
stinato alla chimica pura ed applicata, con speciale 
riguardo alla chimica fisica ed alla chimica gene- 
rale. 

Trattasi di uno dei più grandi premi destinati 
alla chimica, dovuto alla generosità di un valoroso 
scienziato, il dottor Ludwig Mond, che ha voluto 
mostrare la propria gratitudine a quella scienza 
dalle cui benefiche applicazioni industriali egli scp- 
pe, con perseverante lavoro trarre una ingente for- 
tuna, c che nello stesso tempo ha voluto onorare 
. una grande illustrazione della chimica, il senatore 
Stanislao Cannizzaro, cui il Mond ё legató da tem- 
po da vincoli di caldo affetto e di profonda venera- 
zione. 

L'Accademia con plauso unanime, volle anzi di- 
mostrare al fondatore del premio, quanto fosse 
grata a chi Ja onorava tutta rendendo onore ad 
uno dei suoi membri piü eminenti. 

Al dottor Ludwig Mond, socio straniero della 
R. Accademia dei Lincei si debbono notevoli per- 
fezionamenti in varie e grandi industrie chimiche, 
come quella della fabbricazione della soda e della 
metallurgia del nichel; nel campo della scienza pu- 
ra devesi a lui anche la scoperta del nichel carbo- 
nile, scoperta delle piü notevoli fra quelle della 
fine del secolo scorso. | 

Oltre che come scienziato, il Mond é noto per 
numerose e cospicue elargizioni; egli fondó a Lon- 
dra un laboratorio per indagini aperto a tutti i dot- 
ti, pel quale impiegó la somma di cinque milioni. 


Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurézza 
Resistenze obmiche e accessori 


Tug. 6. Gola 


, TORINO 


SOMMARIO: 
RASSEGNA CRITICA - (Zug. Fumero): 


Per la conquista del mercato estero . Pag. 369 

Apparecchi di prova e misuratori di 1solamento 
per corrente continua e allernata 

BOLLETTINO DELLA A. E. I. E.: 

Verbale dell'Assemblea tenuta dalla A. E. I. 
E. il giorno 31 ottobre 1907, in Roma presso 
la Sede del Collegio Ingegneri e Architetti 
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12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


La collaborazione alla Rivista è libera: i mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della loro pubblica- 
zione. | | 

La redazione поп assume alcuna responsabilitá 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. 

La produzione degli articoli originali pubblicati 
é interdetta se non ne viene citata la fonte. 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 
d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 5o per le 
spese di ristampa delle fascette. 


DE” Non si dà corso alle richieste d'abbona- - 
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Per la prima pubblicazione : 
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| FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale S. Giovanni Valdarao, 7.200 Cav. 


MOTRICI A VAPORE = distribuzione a cassetti - di pre- 


cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


MOTORI A OLIO PESANTE. 


FRANCO TOSI 


Alcune delle principali installazioni eseguite. comm i tm iento 


Іх ріг їі 
Venezia 1400 сау. — Odessa 95о — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 


Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) 3600 
— Santjago (Chil?) 5ooo — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — Jeka- 


terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 
Biella Soo — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 — Bologna, luce, 1200 — Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


Elettrici: 


(Egitto) 2000 — Milano-Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Russia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 — Teneriffa 600 Oviedo 500 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo 10600 — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (Argentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fè (Argentina) 1300 
— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 — Varese 1400 — 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
950 — Kalgoorlie (Australia) 970 — S. Gio- 
vanni Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 
Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombino 3300 


— Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonificio Gaz- 
zaniga (3 motrici) 2550 — Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano. 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
— Tessitura -Sewringoff, Kineschma (Russia) 


400 — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо — Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
5oo — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo, (3 Motrici) 
2690 — Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 


350 — Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 
(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- 
dria (Egitto) доо — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukoft (Russia) доо — Tessitura 
Dell'Acqua, Buenos Ayres, 400 — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, доо — Fab- 
brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) 400» — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Egitto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 '— 
Conceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Soulas Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, . 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


(Chil) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
— Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 — 
Cotonificio Raggio, Novi-Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Marftova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciajerie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540. 
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LUCE E FORZA. 


Implanti per trasporti di forza 


a qualunque tensione. 


Impianti eletirochimici Д Са | Pi 
C5 / 
O 


Turbogeneratori e Tur- 
T boalternatori 


‘Trastormatori con 
raffreddamento 
ad olio e ad aria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 
a consumo ridotto. 


Motori speciali pet 
qualunque industria 


Quadri di distribu- 


zione completi - Inter- 


ruttorl, apparecchi, ecc. 
per qualungue tensione, 


Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
síma richiesta, differenziali automatici. 


Limitatori di corrente, ecc. 


TRAZIONE APPARECCHI 


Stadio ed esecuzione di impianti per 


‚ di misura e controllo, 
Tramvie. 


: da quadro, laborato- 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- 


rio, elettromedicina. 
ranee, sopraelevate, sospese. 
Impianti di trazione per miniere, Centrali e apparec- 
| А: À chi telefonici 
Applicazione dei sistemi a corrente conti- 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e Impianti d’avvisatori 


trifase. d'incendio e di ronda. 


{ Telegrafi, 
D Orologi elettrici, Indi- 


catori di livello d’acqua, 

/ 
^ tigiri - Trasmettitori d'ordint 
/ NO per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 


Applic. per elettrochimica e metallurgica, 


accenditori di mine. 


Indicatori di velocità e con- 


Uffici Tecnici: 


Genova, 01а S. Lorenzo, 8 – Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ 
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In Italia ebbe sovente occasione di aiutare effica- 
cemente molte ricerche scientifiche. Da venti anni 
il Mond passa molto tempo in Italia, che egli ama 
e di cui ammira i tesori artistici. 

Il premio « Stanislao Cannizzaro » ha carattere 
internazionale ed ammonta a lire diecimila. Esso 
sarà conferito ogni due anni dall'Accademia dei 
Lincei, al lavoro piü importante di chimica e di 
chimica fisica. 


Venezia e le vie di penetrazione nel continente. 

Al 7? congresso degli ingegneri ferroviari italia- 
ni, chiusosi recentemente a Venezia, l'ing. Leo- 
poldo Candiani svolse e ottenne si approvasse 1] se- 
guente ordine del giorno da lui presentato: 

«Il Collegio degli ingegneri ferroviarii, rievocan- 
do a favore della «Navigazione interna» l'ordine 
del giorno approvato nel V congresso di Milano 
del settembre 1906 e riaffermando il contenuto; 
considerando i 

1. che a fronteggiare e favorire il crescente 
sviluppo del traflico sia indispensabile di integrare 
il movimento ferroviario con mezzi sussiadiarii e 
fra questi primi le vie acquee ; 

2. che essendo già maturi gli studi indispen- 
sabili pel riordino delle vie acquee stesse sia sotto 
l'aspetto tecnico che economico concretati special- 
mente dalla Commissione reale, si hanno gli ele- 
menti sufficienti per iniziare quanto è necessario 
per il loro sviluppo; 

3. che già nella Valle Padana notevoli sforzi 
furon fatti e si fanno da enti e da privati per l'in- 


cremento della navigazione fluviale ; 


4. che anche nella legge зо giugno 1905 sul 
riordino del servizio ferroviario si tenne conto del- 
l'intimo collegamento frà i due mezzi di trasporto 
così da concedere il diritto d'allacciamento agli 
scali fluviali; 

Il Congresso dopo la discussione sulla relazione 


del collega ing. Leopoldo Candiani fa voti: che 


vengano affrettati i necessari miglioramenti al Po 
ed ai fiumi e canali affluenti per ripristinare i tra- 
sporti per via d’acqua nella Valle Padana, i quali 
opportunamente collegati colle ferrovie, riusciran- 
no di grande vantaggio e di nuova spinta al pro- 
gresso economico nazionale». 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società Italiana per le strade ferrate Meridionali, 
Firenze - (Capit. L. 240 milioni versato). 
Ecco la relazione del Consiglio d’amministra- 

‘zione : 

« Giusta il disposto dell’art. 45 degli Statuti vi 
presentiamo, pel decorso esercizio 1907, il reso- 
conto della nostra gestione, la quale fu intesa spe- 
cialmente a far progredire la liquidazione dei ces- 
sati esercizi delle reti Adriatica e Meridionale e ad 
‘estendere, colle dovute cautele, il benefico impiego 


Selle Fratelli |, 


| DONNAZ - Val d'Aosta | aio SPECIALITA 


e corde di, rame 


— [þí 


Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 
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Strumento registratore per corrente continua 


DIAGRAMMA CONTINUO A DIVERSE VELOCITÀ 
LARGHEZZA UTILE 100 MM. 


Strumenti di misura per elettricità 
nea _——______—_———— алкада: 
ludustriali e di precisione х Indicatori - Registratori 


SE Lona 190 MASSIME ONORIFICENZE ыд" 


Adottati nei più grandiosi 
Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 
Карр. per l’Italia Meridionale 


Ing. BUONOMO e UTILI - Calata S. Maria, 13 - NAPOLI 


BELLIS 2 MORCOM. Kta. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM 


Motrici Belliss di 3000 HP. per una potenza compiessiva di 21000 HP, 


Motrici a Vapore Verticali a Rapida Rotazione 


[ШШШ di condensazione a miola x spie di ШШЩ ШИЙ | 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 270 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


— e —— — ——— | 
PREVENTIVI E STUDI DI PROGETTI COMPLETI | 


== 
Ufficio di rappresentanza per l'Italia: 
O 


Piazza S. Carlo, 2 - Mi апо «x; 
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dei capitali sociali, nello sviluppo e consolidamen- 
to dell'industria nazionale, conforme al vostro vo- 
to del 26 aprile 1906. ' | 

Le liquidazioni procedono regolarmente. Delle 
tre grandi Commissioni istituite a senso dell'art. 
96 del Capitolato per l'esercizio della rete Adriati- 
ca, quella incaricata di ricevere dalla Società la 
consegna del corpo stradale e sue dipendenze, o- 
pere d'arte e fabbricati è prossima al termine dei 
suoi lavori. 

Le altre due Commissioni create per ricevere il 
materiale rotabile, il materiale d’esercizio e gli ap- 
provvigionamenti, continuano nel regolare adem- 
pimento del mandato loro affidato. 

Si prosegue altresì l'accertamento delle proprie- 
tà sociali mobiliari e immobiliari fuori o lungo le 
linee già di proprietà sociale, da stabilirsi d'accor- 
do fra Governo e Società a tenore dell’ultimo* ca- 
poverso dell'art. 1 della Convenzione di riscatto; e 
sono a buon punto, in sede di stralcio, le trattati- 
ve per un accordo sulle questioni che vi furono 
comunicate nella nostra Relazione del r5 giugno 
1905, ove figurano, a partire dall'allegato 13 a pa- 
gina 8o e seguenti fino a pag. 114 della medesima ; 
€ sono pure avviate ad una soluzione le poche que- 
stioni insorte durapte l'anno di esercizio della re- 
te Meridionale (1905-1906), fra le quali una rife- 
rentesi al modo di liquidazione del nolo del ma- 
teriale mobile in servizio cumulativo colle ferrovie 
dello Stato, che fu rimessa, d'accordo, al: giudizio 
di arbitri. 

Intanto in acconto delle somme di cui la Società 
risulterà creditrice a liquidazione finita, il 9 aprile 
dello scorso anno ci fu pagata la somma di tredici 
milioni di lire. 

Come vi informavamo nell’ultima nostra Rela- 
zione del 15 giugno 1907, la linea Lecce-Franca- 
villa-Novoli-Nardó fu ultimata e regolarmente con- 
segnata all'esercizio fin dal maggio dell'anno scor- 
so, come ce ne faceva obbligo l'art. то della Con- 
venzione di riscatto 26 marzo 1906. 

Siamo ora occupati a liquidare l'importo dei re- 
lativi lavori, che, a senso dell'art. 25 del Capitolato 
annesso alla Convenzione 21 dicembre 1903, ci de- 
ve essere rimborsato colla aggiunta del cinque 
per cento di premio in corrispettivo del riscatto 
della concessione di tutta la linea. | 

Vi é noto come dagli accordi conclusi col verba- 
le тг maggio 1905 per risolvere le varie pendenze 
relative alla gestione ventennale della R. A., ven- 
ne esclusa la quistione circa la responsabilità dei 
disavanzi delle Casse di Previdenza per il persona- 
le, la cui decisione rimase perciò riservata al Colle- 
gio Arbitrale istituito ai sensi dell’art. 106 del Ca- 
pitolato di esercizio approvato colla legge del 27 
aprile 1885. | 

Il Governo infatti con citazione del 28 giugno 


1905 chiamò la Società innanzi al detto Collegio Ar- 
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DIREZIONE. DI MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


11 sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad cogi ha г. suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


K Vetture Numero e potenza 
m automotrici dei motori 
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Niederschoenewelde-Spindiersfeld (presso Berlino) - chit 


dello Stato Prussiano. $- i 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Vo ti 25 cicli 
Stubalthalbahn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft ^ sa 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux . 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese . T.— 2 2 da 100 HP » 25 » 


6000 
Blankenese-Amburgo-Ohiedorf (Germania) | - Ferrovie dello 
Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 >. 
Victoria-London Bridge - London-Brighton and South Coast 
Ry. Co. . .. 13.9 20 4 da 115 HP 6500 
Padova - Fusina Società Veneta per costruzione ed 
esercizio di Ferrovie secondarie italiane . . . . .| 34.5 10 2 da 65 HP 6000 
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bitrale chiedendo in via principale che fosse di- 
chiarata responsabile del disavanzo esistente nelle 
Casse, imputando alla Società di,avervi dato cau- 
sa col non aver osservato gli obblighi assunti con- 
trattualmente coll’art. 33 del Capitolato surricor- 
dato; e chiedendo in via subordinata che venisse 
almeno dichizrata responsabile del disavanzo veri- 
ficatosi per effetto di eccessivi pensionamenti, im- 
putandola di ‘aver abusato nei collocamenti a ri- 
poso. 

Con suo lodo del 9 dicembre 1907 il Collegio de- 

li Arbitri ebbe a riconoscere infondata l'accusa ri- 
volta alla Società di essersi resa inadempiente agli 
obblighi dell’art. 35, e respinse perciò la domanda 
principale del Governo: e quanto alla domanda su- 
bordinata, non avendo il Governo fornito alcun e- 
lemento di prova dei pretesi abusi che avrebbero 
dovuto giustificarla, la rigettò allo stato degli atti, 
il che vale quanto dire che permise al Governo di 
riproporla quando si fosse trovato in grado di di- 
mostrare la verità degli asseriti indebiti pensiona- 
menti. 

[1 Governo ha appellato dalla sentenza arbitra- 
le e noi, forti della coscienza di avere scrupolosa- 
mente adempiuto agli impegni assunti, е di non a- 
vere menomamente abusato dei diritti che ci spet- 
tavano quanto alle quiescenze, seguiamo fiduciosi 
sia la prosecuzione del giudizio in grado di appel- 
lo, sia il nuovo esercizio dell’azione che rimase al 
Governo riservata. 

Nella nostra Relazione del 13 giugno 1907 vi ab- 
biamo informati che, conformemente al disposto 
degli Statuti, avevamo a quella data assunto par- 
tecipazioni in affari industriali nella detta Relazio- 
ne enumerati. Continuando nello stesso indirizzo 
abbiamo posteriormente interessata la Società no- 
stra nella Società Italiana di elettricità « A. E. С. 
Thomson-Houston », nella Società d'Imprese elet- 
triche « Conti », nella Società Officine meccaniche 
« Stigler » di Milano, nella Società « Bergamasca » 
per distribuzione di energia elettrica, nella Società 
della « Maira » per produzione di energia elettrica 
e nella Società cementi e calci idrauliche’ di Ber- 
gamo. Abbiamo poi fatto acquisto di Buoni del Te- 
soro prussiano, di Obbligazioni delle « tramvie ge- 
novesi », della Società « Cantieri navali riuniti » e 
della Società Alti Forni e Fonderia « A. Gregori- 
ni» di Lovere. | 

Fra le altre operazioni da noi concluse merita 
speciale menzione la seguente : costituitosi un con- 
sorzio bancario sotto gli auspici della Banca d'I- 


talia per la tutela dei valori industriali e commer- 


ciali colpiti nell’ottobre scorso dalla crisi che im- 
perversava in Europa, la Società, nell’intento di 
giovare all’economia nazionale, mise a disposizio- 
ne del Consorzio, a titolo di comodato, con oppor- 
tune garanzie e col patto di farne uso esclusiva- 
mente per ottenere anticipazioni dalla Banca d'I- 
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The Electrical Standardizing, Esting and Tralalag 
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avviatori 
controllers 
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per regolazione feeders 


per lampade ad arco 


per proiettori 


per taratura contatori BATTERIA di REOSTATI WARD LEONARD per scena 
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per laboratori 


dei singoli circuiti. 
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talia, dei Certificati Ferroviari 3,05; fino a con- 
correnza di lire 31,250.000. 


? 
L'atto di comodato è duraturo a tutto il 1909, SOCIETA ANONIMA 


ma può essere annullato anche prima, qualora ve- 
nisscro a cessare le ragioni che ne consigliarono la 
stipulazione. : 


Dopo quanto nella precedente e in questa Rela- 


zione vi fu esposto sulle operazioni compiute dalla BIASCA (Svizzera) 
Società nel primo anno completo del suo nuovo c- 
sercizio, risulta ad evidenza quanto male si appo- "i 


nesscro coloro, i quali, dopo avvenuto il riscatto, : dà È 
propugnavano o la liquidazione della Società o lo Specialità esclusiva 5 
smembramento delle sue azioni. Апсһе non tenen- E 
do conto delle gravissime obbiezioni legali che si 
opponevano all'adozione dell'una o dell'altra delle 
due soluzioni, i fatti recenti si incaricarono di di- 
mostrare quanto fosse giusto e previdente il con-: 
cetto di conservare compatte le forze vive della 
Società onde poterle con successo adoperare a 
benefizio delle industrie del paese cd utile degli 
. azionisti, 

Noi nutriamo piena fiducia che l’avvenire rati- 
ficherà anche meglio queste nostre previsioni. 

Gli investimenti di capitali effettuati durante 
l’anno 1907 rispondono ad un impiego medio annuo 
di circa 16 milioni e 6/10; i suddetti Capitali, che 
investiti in Rendita di Stato avrebbero dato il 
3,65 /, impiegati invece nelle industrie diedero un 
frutto complementare del 2,8 7 e complessivo del 
5.73 0. | 

Sarà nostra cura di regolare, anche per l'avve- 
nire, le cose in modo da realizzare il maggior frut- 
to possibile senza scostarci da quelle misure di 
prudenza che ci hanno sempre guidati in ogni no- 
stro atto е avendo di mira di consolidare e miglio- 
rare la situazione economica e finanziaria della So- 
cietà. 

Situazione finansiaria. — Questo preventivo col 
cessare dell'esercizio delle ferrovie e col progre- 
dire delle liquidazioni non può più presentare al- 
cuna incognita dappoiché le consistenze di assa 
€ di Portafoglio non potranno che andare crescen- 


do in causa della realizzazione dei nostri crediti | 
verso lo Stato. | 

E cosi il fondo di Cassa c di Portafoglio chc al 
`31 dicembre 1907 è come dal bilancio (allegato 1) . 


di L. 125.352.405,47 si presume che sarà alla fine М К Ы 
del 1908 di circa lire 133 milioni. per USI diversi 

Liquidazione generale. — Attivo: Corrispettivo 
per la cessione delle linec di antica concessione li- 
re 30 milioni; id. id. della convenzione 20 giu- 


gno 1888 L. 9.0353,689,90; annualità pel sopra- Marcia silenziosa 


passaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti, li- | | 

re 162,838,26; interessi sui certificati di credito Massimo rendimento 
ferroviari 3,65 ©, in portafoglio 3,367.317.09; am- | i 

mortizzazione delle azioni a matrice 85.000; quota ” 
d'ammortamento dei certificati ferroviari, ridotta 
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a quella corrispondente l'ammortamento, in бо an- fr——_______,€— 


ni 460.000; proventi diversi 56.165.135. Totale li- ORLANDI LANDONI 


re 43.185.010. 38. 
già ENRICO MISSAGLIA 


Passivo : Interessi in monte e ammortizzazione , 


—— = ———_—m_____ 
i —. mm м 


delle azioni e delle obbligazioni sorteggiate li- 
re 38.850.912,25 ; quota di ammortamento spese di [ 
fondazione 27,630,57 ; tassa di ricchezza mobile sul 
reddito industriale 783,914; tasse ed imposte, com- | 
missioni di banca, quotazione titoli e simili, l- | ^ | | 
re 1,072,592,78 ; spese di amministrazione (compre- | | 
so l'assegno al Consiglio e ai Sindaci e le pen- ORANDI MAGAZZENI | 
sioni di grazia) 693,834; Totale 41.428,883.60; Ri- | 
sultanza attiva L. 1,756,126,78. e e 

‘Prelievi Statutari: 5 alla riserva ordinaria li- Cristalleria | 
re 87,806,34; то” sull'utile netto derivante dalle s | 
nuove operazioni intraprese dopo il 30 giugno 1906, = Luce elettrica | 
assegnato: per 3.4 al Consiglio d'Amministrazio- 
ne 24.000; e per 1 4 ai capi di servizio 8.000; rim- _ —=—==—————— | 
borso al portatori di azioni nominative della mi- 
nor tassa di circolazione pagata per loro conto 
(Legge 23 gennaio 1902 x 2 deed C, arti- GRANDE ASSORTIMENTO 
colo 12) L. 1,945,80; Totale L. 121,752,14. Ri- IN 
mangono nette L. 1,634,374,04. 


Residui disponibili al 31 dicembre 1906: impie- LAMPADARI ” BRACCI 


go dei ‘residui attivi di esclusiva proprietà socia- 
le L. 14.786,84; gestione della rete Meridionale e | —— VEILLEUSE — 
stralcio della gestione Adriatica 675.642.76; Som- 
mano 2,326,617,40, dalle quali prelevato il divi- 
dendo di lire 2,100.000 da corrispondersi in ragio- Î 
ne di lire 5 a ciascuna delle 420 mila azioni е car- 
telle di godimento in circolazione, restano li- | 
re 226,617,40 da portarsi a conto nuovo. | 


L' « INDEX NUMBER » dei prezzi delle merci al- 
l'ingrosso. 
Il dotto statistico inglese Sauerbeck ha pubbli- : 
cato il suo « index-number » dei prezzi delle merci | 
all'ingrosso nello scorso aprile. 
Prendendo il numero 100 come media del prezzo | 
delle merci negli 11 апп! dal 1867 al 1877, il prez- 
zo nello scorso aprile, calcolato sopra 43 categorie 
di merci, sarebbe rappresentato dal numero 73,8 
contro 74,1 in marzo, 74,5 in febbraio, 76,0 in gen- | 
naio, 76,2 in dicembre 1907, 76.7 in novembre, 78,8 | 
in ottobre, 79,1 in settembre, 79,4 in agosto, 81,1 | 
in luglio, 82,0 in giugno, 82,4 in maggio. Come si | 
vede da un anno il prezzo delle merci all'ingrosso | 
è venuto quasi costantemente diminuendo fino a 
raggiungere dal maggio dell'anno scorso all’aprile | 
passato la differenza in meno di punti 8,6. | 
Per tutto il 1907 il prezzo delle merci ега salito | 
| 
| 
| 


— + 


GRANDE DEPCSITO 


x 


ad una media di Во, cifra non mai raggiunta, dopo 
il 1877, che una sola volta, nel 1883, in cui il 

rezzo medio, o l'« index-number » che lo si voglia 
chiamare, segnò 82. 
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11 Consiglio comunale di Roma ha votato due in- | MILANO Е Telef. 24-80 
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| m 

Società Finonima Forniture Elettriche Studio e Magazzeno: Via Pantano, 11. 
S AFE MILANO ~ Vin Castelfidardo, 7 Deposito: Via Rugabella, 11. 


Filiali: Genova. Via Consolazione, 77 - 


Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 


Lopovico Hess 


Telegrammi: CONDUIT- MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO N. 29-67 
© бк G^ 
wh Casa fondata nel 1895 
" — dn фав -————— 
N A, 
viti 22 RAPPRESENTANZA GENERALE E DEPOSITO 
alli s DELLA | 


BERGMANN-ELERTRICITATS-MERRE 


RIPARTI Í. L. Z. 
E E ае 
^ 


TUBI ORIGINALI ** BERGMANN ,, E MATERIALI ELETTRICI 
CONTATORI PER ELETTRICITÀ E PER ACQUA — ISOLATORI PER TRASPORTI Di ENERGIA ELETTRICA" 
LAMPADE AD ARCO B AD INCANDESCENZA 
O ML XG'/I,AX,X,X О - 


Valvola caso bipolare 


=== CON INTERRUTTORE === 
= adoperabile fino a 500 Volt 


IN 


Valvole *Bergmann,, 


N 


— e Cassette di ghisa — 


MORSETTI pi CONGIUNZIONE e ы DERIVAZIONE 


^^ INIA ^ч. 


Domandare listino N. 51 


Li i 


11 Giugno 1908 


vizi pubblici dei trams e della luce. Municipalizza- 
zione parziale e soltanto per gli impianti nuovi; 
cioè non si addiviene al riscatto delle Società con- 
cessionarie odierne, ma si costruiscono, a gestione 
comunale, impianti nuovi che dovrebbero agire co- 
mc concorrenza per abbassare 1 costi dei servizi 
condotti in concessione, migliorarne l’esercizio, e 
preparare con un'influenza svalutatrice un eventua- 
le riscatto futuro. 

lali sono le idce dell'assessore Montemartini e 
dell'ing. Giorgi, capo dell’Ufficio tecnologico, che 
studiarono con grande cura i progetti. 

Nessun dubbio su ciò che riguarda il valore tec- 
nico dei progetti: essi furono riconosciuti ottima- 
mente studiati e ineccepibili da scienziato come l'A- 
scoli е da industriali come il Saldini. Sulla parte 
finanziaria il giudizio può essere differente, a secon- 
da che si confidi o meno nel sistema della munici- 
palizzazione in confronto a quello dell’industria pri- 
vata. Certamente l’esperienza che il Comune di 
Roma sta iniziando, specie per la luce, è la più 
vasta che siasi compiuta in Italia, e merita la con- 
siderazione diligente di ogni studioso. 

Restano ancora da definirsi i rapporti del Comune 
con le Società che rimangono in possesso dei vec- 
chi impianti. Il problema si pone in particolar mo- 
do per i trams, avendo il Comune dichiarato di cs- 
sere disposto a trattare con la Società per nuovi 
patti, purchè non si prolunghino le concessioni nè 
nel tempo, nè nello spazio. 

L'argomento merita un diligente esame, 
ché, come si è detto, l’esperienza che il comune 
di Roma si accinge a fare, è delle più interessanti. 


Società anonima forze idrauliche del Ghisone, Pi- 
nerolo - (Capit. L. 185,000 inter. versato). 


Ha avuto luogo l'assemblea generale straordina- 
ria degli azionisti di questa Società. 

Intervennero n. 12 azionisti portatori di 6479 
azioni delle 7400 rappresentanti il capitale sociale. 
Presiedeva il cav. ing. Emilio Boccardo. 

L'assemblea approvava all'unanimità l'aumento 
del capitale sociale da L. 185,000 a L. 200,000 de- 
liberato dal Consiglio d'amministrazione in sua se- 
duta 13 maggio u. s. a tenore dell’art. 5 dello Sa 
tuto. i 

Messa jundi ai voti la proposte del Consiglio 
di modificare l'art. 16 dello Statuto, portando da 5 
a 7 membri del Consiglio d'amministraz., 
approvata all'unanimità per alzato 41 mano. 

Passatosi conseguentemente all'elezione di due 
nuoi membri del Consiglio, riuscirono eletti i si- 
gnori Berthelot cav. Benedetto e Craveri G. B. 

Esaurito l'ordine del giorno, il presidente fa una 
breve relazione sull'andamento generale della So- 
cietà. Comunica essere presto a termine le nuove 
linee in costruzione, restando cosi assicurato un 
buon esito di energia, oltre i contratti preesistenti. 
Accenna al progetto per l'aumento della produzio- 
ne.di forza allo stabilimento di Ponte S. Martino. 
Riferisce circa gli ultimi contratti conclusi dalla 
Società enumerandone i vantaggi e gl? oneri. 
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etrattazione di affari in materia industriale Elet- 
frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - 
Capitolati - Pratiche amministrative. 


Е. BERTETTI & C. 


ACCOMANDITA PER AZIONI 


SICA Capitale L. 500, 000 - - elevabile a 1. 1.500.000 


PO Fabbrica di conduttori o 


S o o o о elettrici. isolati 
ts шше AAC E бз. ii e E OA AN кошын: 
o o e prodotti aîfini o о 


Sede in MILANO 
Via Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 


FILI E CAVI nerei e sotterranei rivestiti di 

Gomma, Guttaperca e sotto 
T. Piombo.- Per sistemi a corrente continua, al- 
EA ternata e trifase. 
DN 


A 

кк, CORDONI per telefoni e per segnalazioni. 
LET 

Y Sap 


FILI per dinamo, motori, accumulatori, alter- 
natori, lampade ad arco, bobbine d'ae- 
censione, есе. 


Per Teleg.: ELETTROBER-MILANO 


К 86-75 Stabilimento e Magazzino 
\ TELEFONI | 69-48 Amministrazione. a 


| DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA o 
Rt “HARD, 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carboni olettrici - Accessori per Impianti olettriel 
lsolatori di percellana - Bracc! stradali 
Conduttori elettrici - Spazzolo per dinamo, 008. 


AUGUSTO ШАА 
Via Piotro Vorri, Y » MILANO » Via Pieire 


СЕЗ vulcanizzata americana | 


MILANO - Ма Bonaventera Cavalleri, 4 - 
© SES Telefono 84-18 


Kg DEPOSITO upis 401/10 432 2/2. 


Inc. MARIETTI « Œ. | 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 


| TORIN © 


Via S. Quintino, 19 „= i Telefono 21-81 
Di | dr > 
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Importazione con deposito di MICA d'ogni qualitá 


Rappresentanti generali per l'Italia della casa ARTIN € С. 


Fabbricazione di MICARITE d'ogni specie in lastre, tubi, rarielle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito e di Cartone Iin- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
nici Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all’ aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asolite ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN — .. 


MD | 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi, tipi e varietà della Casa BERGMANN 


TUS 


Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardía : Ing. LEVI CARLO, ; Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI eC. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 


Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 


a Bo ogna. Per il Belgio: ALFANDARI ARTURO - Anversa. 


SOCIETA ITALIANA 


DI ELETTRICITA 


Sede in Milano - Via Solferino, 15 


СГ 


== Alternatori = Motori = || 
Trasformatori = Convertitori 


Dinamo ; Motori fi corrente continua - 
LAMPADE AD ARCO 


{Ferrovie e Tramvie Elettriche 


=== Preventivi gratis a richiesta 


ANZ 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante О ie енна 


Procuratore Generale 


so iu ING. E. DE STRENS 


La più gran Casa 


costruttrice di 


CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia di manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 
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Caldala Bebcock A Wilcox coa surriscaldatore, | 
Esposizione .Interna- GR AM D PRI La più grande 1. 
zionale Milano 1906 \ m Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
» Griglie automatiche a catena continua 
| e): ° 

Convogliatori di carbone e carbonili 


Tubazioni in acciaio 
IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq. di superficie 
CALDAIE MARINE >» >» 1.300.000 » » 
IN ITALIA » » 140.000 » w » 
Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 
Ф | 
STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


TECNOMASIO ITALIANO 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. т 


DINAMO - MOTORI .- TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine a vapore sistema Brown Boveri- Parsons. 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


Per l'Italia Cerh'ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 


Per il Piemonte: Ing. Valabrega Lichtenberger e Orl - Torino, Via Lagrange, 29 


"Per il Veneto: n » К. > siii, S. Moisè, 2065 y 
| | So. . 


$ 01+ 


, 


SOCIETÀ NAZIONALE 


=_= DELLE ——— 


"FICINE.SAVIGLIANO 


T ORINO - Via XX Settembre, 40 - TORINO 
essa | Capitale Sociale L. ‘4.000.000 
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^ 
Impianti Elettrici Completi ж x 
l Alternatori Dinamo ж ж ж »- 
' Trasformatori - Motori ж + ж ж 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
JH t f *% o3 « ++ ж 
Trapanatrici Elettriche ad adesione. ‘ 
magnetica ж x» ж ж ж * 
бги e Argani a comando elettrico e 
a mano ж ж ж ж k ж.ж 


Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA = Ing. GIULIO CASTELNUOVO 
. Via Sommacampagna, 15 
PALERMO - Luigi Langiero, Via 
Villarosa, 8-а 8-5 
GENOVA - A. M. PATTONO & C. 
Via Caffaro, 17. 


Ing. Silvio De-Pretto & C. Turbine Maderne 


SCHIO | REGOLATORI - SERVOMOTORI 
DI PRECISIONE 


Ы Trasmissioni 
E ————— 
perfezionate 


AT 


Giunti a 


frizione 


M apre 


» Giunti elastici 


al 
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kal de 
L 
di 
e 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas “OTTO .,, 


Società Anonima - Cap, 4.000.000 interamente versato 
15, vi £v Padova — DILLO det NO — Via Padova, 15 


funzionanti conforme 
brevetto 


a olii pesanti Vol. 27, N. 32915 
con perfezionamenti brevettati in Italia 


ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI COMBUSTIBILE 
A BASSO PREZZO 


—_— — — —— 


da 20 a ВОО cavalli 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE ¿A PIÙ ECONOMICA. 


Società Anonima Forme Hettich 


già ATTILIO Pozzo & C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 - Interamente versato —== „ 
Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo N. 7 
` Casella Postale - MILANO N. 11-61 
FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
‚ ——— Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 bis 


SAS SASA ASA 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA = 
——— ——pER ALTO E BASSO POTENZIAL E 

VET RERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


A 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L’ITALIA 


Istrumenti di misur 1 
аы per quadri ) Юг. PAUL MEYER А. G. - BERLINO 


Fren! continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa ) N, A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale breveitato contro le frodi 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori- SECURITAS 
k MERCE SEMPRE PRONTA * 


re = 


>> 


«ч 


ЅОСІЕТА ITALIANA 


SIRY, CHAMON aC. 


PALERMO - ROMA - MILANO - TORINÓ - TRIESTE 


Viale P. Lodovica, 21-23 


| Contatori di Energía Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
E. THOMSON . 
"ОК, "BT, Eb "ACT, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
—H— 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia tariffa. | 
Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per atte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Reziatratori 


Industriali e di Precisione 
Jstrumenti portatili per verifica 


ONDOGRAFO HOSPITALIER 


| FLUSSD METRI - FASOMETRI 
PIROMETRI - INDICATORI DI SINCRONISMO 


ә Allgemeine Elektricitàts-Gesellschaft ? 


BERLINO 


,ZóMICANITE 
E USE SE EO EN M in batti gli spessori 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


Le Centrali, le Ditte elettrotecniche, gli Installatori e | Rivenditori vagliano rivolgersi al nostre signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


; Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 Indirizzo telegrafico : ALLGEMEINE-MILANO 


Soc. An. Ing. V. TEDESCHI & С. 


TORINO 
UN 
Fabbrica di fili isolati e cavi 
—ÓMÀ— per impianti di 


Trasporti di energia 


Trazione 


Illuminazione 


. Telegrafia 


. Telefoni 


| (9 6) 

FUNI METALLICHE 
Go | 

——=% Cataloghi e preventivi a richiesta 3>— 


THE LOCKE INSULATOR MFG, Lo VICTOR LT. 


e А i e I nostri isolatorî furono installati nei se” 
La prima fabbrica del mondo che ha gia — guenti impianti : | 


. e - ü e Impianto del Toce 5000 isolatori N. 351, Il 
funzionanti oltre 25 impianti primo in italia a . A š . 50.000 Volt 


e - Stanisiaus Electric Power C.° - California 100.000 >» 

a tensione di 50.000 Edison Electric C.° - Los Angeles  . . 75.000 » 

Grand Rapids Muskegon Water Power C.?. 12.000 - 
75.000, 100.000 Volt Illinois Steel C.? - Chieago b 4 . 80.000 
Washington Water Power C.° ~ Spokane . 60.000 
Tokio Bleotric Light C.? - Tokio (Giappone) 60.000 
General Electrie C.° - Scheneotady . 60.000 
Shawinigan Water Power С.° - Montreal . 60.000 
British Columbia - Canadian Rockies . 60.000 

West Kootenay Light e Power С.о , Ros- 
sland B. C. 60.000 
North Georgia Electrio C. 3 - Cainesville Ga. 60 004 
Northen Calif. Power C.? - Maryville . 60.000 
American River Electrie C. о. Sacramento 60.000 
Cal. Gas e Eleotric Corporation - S. Fran- 

cisco . 60.000 
Nevada Power Mininge MillingC. LE Tenepah 60.000 
Bay Counties Power C. - S. Francisco Calif. 60.000 
Guanajato Power and Electrio С. . . 60.000 
Tacoma Ry' e Power C.? - Tacoma . . 60.000 
F. 8. Pearson e Son C.° - Guadalayara . 60.000 
Kern River Power C.? “Loi Angeles . 60.000 
Walley Power C.? -Maryville è Я 60.000 
Columbia improvement C.? - Tacoma Wash 60.000 
» €». » - Taylors Falls 60.000 
» » - Minneapolis. 50.000 
Chicago Drainxge: Canal Dent. . Я . 50.000 
Southern California Power C.% . 50.000 


GUIDO TOLUSSO гем. 


(Chiedere cataloghi e schiarimenti gratis a richiesta) 
GIUNTO A BULLONI ANCORE 


= ELICOIDALI 
per TIRANTI 


D 
GRANDE ECONOMIA 


! Vengono infisse 
nel suolo mediante 
rotazione e ‘quando | 


SENZA SALDATURA 
par unire | fili di rame, alluminio, ferro ' 


GIUNTI MECCANICI 


per corde aeree e cavi sotteranei P | 


sono ad una рго- 
x fondità variante fia 
I e 2 metri occorro- 
no sforzi di parecchie 
tonellate per st ap- 
parle. 


—e__ 


PALI ELASTICI » ACCIAIO 
Modello a TREPIEDE 


per Trolley, Lam- 
pade ad arco e tra- 


brevettati E mn . 


Economia nella manodopera, risparmio di ma- 
teríale ed attrezzi: f.lo rame stagnato, stagno, 
benzina, acidi - Ottimo contatto - Rapidità di 
montaggio - Grande resisterza meccanica - Sicu- ! sporto d: forza. 
rezza assoluta - Eliminazione degli acidi, delle р —— 
saldature, e conseguente ossidazione, zb = а а ids edis pus 

SERE dazione. 


Å 


Muterinle ПИЙШЇ? per Tobi ü (res Vetroso Americano @ 


: А per Condutture Sotterranee  - 
Trümwie Elettriche di Cavi ad alta tensione e telefonici 


| Felten & Guilleaume-Calmeyerwerke А.-б. 


FRANCOFORTE sj ' 


Centrale elettrica della Societá Italiana 
per la fabbricazione della seta artificiale Pavia (in costruzione) 


Impianti completi per Illuminazione e trasporti di forza 
Rappres. Generale: SOCIETA' GENERALE LAHMEYER di ELETTRICITA' - Milano 


TH. GOLDSCHMIDT 


Stabilimento per la produzione dello Stagno 
—— e di prodotti chimici == 


ESSEN - ВОНА (Germania) 


TERMITE 


per saldatura di rotaie 
dramviarle — — = 


per riparazione di mac- 
 ehinario rotto - === 
—— — &€- 


"Mar — MIRI 
y i - 4 


| Rappreseptapza : 


Й. ALBERT LANGE 


| rn 5 A = MILANO 
| | | ҶО, Via Monforte, ЛО 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 
TORINO + Via Lagrange, 29 
VENEZIA ~ San Moisè, 2065 
p Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 
Theiler e С. di Zug - (suizzerm 
Fabbricanti di GGNTATGRI ELETTRICI - 
per Correnti Monofasi Trifasl e Continue 


CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


Per schiarimenti domandare descrizioni e pressi correnti 


PER IMPIANTI 
ELETTRICI 


A Le e 


‘ VIA LAGRANGE 29 ШЕ 


222 


dd [Г em yx fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento e cucina 
DAMA TAN WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


к инш Ing. VABABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino + кише. E 


Appareccbi per riscaldamento elettrico di stanze, 


Apparecchi per uso di famiglia, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. 


rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 

letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 
Apparecchi elettrici per ‘Industria — Ferri 

per cappellai e sarti, recipienti per 

colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 
2» toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 
—" =  Reostati — Moderatori di luce. 

Specialità : Grandi forni per fornai e pastic- 

cieri (già parecchi in funzione). 


BO. 7 IXedaglie d’ Ото DA 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta, 


“Wo GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO, лю 
© DIE ur 
LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIS Wi 


Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- 
glie, alberghi, ecc. x 

Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- ES ү 
delle, marmitte, casseruole, bollitori = 
caffettiere, tejere, ecc. a 


Società Italiana Lampade ad arco ed Impianti elettrici 


Accornandita semplice 


Ing. R. COLOMBO 20. 


UFFICIO: | `. | | | 
Corso Umberto I, 255 

MN ROMA 
Vía delle Mure, 48 - P.ta Maggiore ^ 


1 


—7 =" | 
Unica Fabbrica Nazionale di 


LAMPADE AD ARCO ED ACCESSORI 


Fornitori dei Ministeri, delle Ferrovie dello Stato, — 
e dei principali Comuni e Società di elettricità. 


(227 < 

LN ULTIMA NOVITÀ: | 

Е Г Lampada ad effetto “Tipo F,, 
È | рег corrente continua e alternata 


Senza regolatore — Altissimo rendimento 
Nessuna manutenzione. 


— n — 


Preventivi e cataloghi a ricbiesta 


- 


Fabbricazione di Apparati telegrafici 
e accessori per impianti telefonici. 


Esecuzione di impianti elettrici 
== per illuminazione e forza motrice == 


4 
\ 
ү 


ADLER è EISENSCHITZ va cun 


“ Macchine ed utensili di precisione 


e cioè: TORNI — TRAPANI — FRESATRICI 
por 


|| Rappresentanz: | 
| | 
I| delle Primarie|| 


| Case * mericane | % 
Punte vere Americane. 
Mandrini autocentranti. 
Specialità in Macchine 


per Elettricisti per la fab- 


bricazione - rapida delle 


DINAMO, MOTORI, ecc. 


* 

сз Т ESERCIZIO 1907-1908 ' 

Гене) e 

= $ 31° Decade - dal 1 al 10 maggio 1908. 

© < о 

E $ * R ETE STRETTO DI MESSINA. 

fu o с. NAAA оиу ee ЛА ДЕК ы ШҮ CL ч аттас SIC I NO ЕЛШЕ ЕЗЕР A ORA A I cene DE 

, 9B APPROSSIMATIVI DEFINITIVI ; APPROSSIMATIVI DEFINITIVI 

сз < ue esercizio cerrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diffe renze 

jus z = Chilom.in esercizio 1:3344 (0) | 132837 (1) + m7 2: $233 -— 

К iz Media . . . . . | 12227 13940 + 87 23 23 — 

fa ES Viaggiatori. . . 4.847.808 00 4.737.512] 30 110.2 5! 70 8.461] 00 7.187 | 92 1.273 | 08 
B Bagagli e cani. . 269 118! 00 235.164] 42 12.951] 58 197 | 00 184| 77 

= = € MerciG.V.,P.V.ac. 1.611.033: 0) 1.279.479) 37 331.163] 43 3.9701 00 | 

‘A Se Mercia P. Ve 6.727.058 UU 6.330.334, ӨЗ 192.623] 97 6.7351 00 

e 2 è TOTALE 13.155.9171 00 ui 214 ale 19,368! 00 

El PRODOTTI COMPLESSIVI dal I^ luglio 1907 al 10 maggio 1908 

Ele 55 Viaggiatori . . . 110.030.2521 00 | 133.252.700] 95 + p 51 | 05 232.«650] 00 205.814] 37 27.015,63 

ЄЗ UC Bagngli e cani. . 7.057.210] 00 6.324.482] 73 |4- > 022.721] 27 5605) 00 7.448] 71 . 612) 

ems 2 Merci G.V., P. V. ae, 10.00.1461 00 36.59.085] 6) | -t- зм .Utl | 40 75.1001 00 62.622 | 47 12.486). 3 

T 22 Merci a P.V. . . 155,542 387100 |. 172.685.767] 94 [-+ 12.556.615] 06 154.457 | 00 128.557 | 48 25.899 | 32 

жа ер TOTALE | 374.188.995] 00 | 319.122.037) 22 [+ 25 036.957| 78 471.031] 00 101913103 | 4-  66,087197 
o D So EO cd 

ees PRODOTTO PER CHILOMETRO. 

сы © Della decade. d 961 17 Р 42 z | 811, 87 653, 12 + DIO 
& Riassuntivo . 28.077! 25.08] 73 |+ 1.704] 7 3 | 20.4791 61 17.606 22 14 2.873 | 

(1) Esclusa la linea Cerignola Stazione-Cittá ed il tratto Conf franc. Modane. | 
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FERRI SALVA- CAVI 


INCATRAMATI А CALDO, divisi in 

due pezzi, chiusi a CHIAVETTA strin- 
genti le FLANGE CONICHE, diame- 
tri interni di 40, 52, 65, 80, 100, 
120 mm. assolutamente stagni ven- : 
gono raccomandati | 


per protezione са E (ORTA di a" | 


ПА | 
| 
| 
| Questi ferri sono LA MINA TI à C CALDO ed | ed hanno grande resistenza. үл ее con peso ridotto.” 
| La piü economica protezione per cavi | Brevettati in molti stati ө Campioni disegni e listini $u richiesta 


L. Weil & Reinhardt, Mannheim | п" va Montoro, о Albert Lange / 


- e I ————————— ———— ——— 


Manufacture spéciale. de Cuirs et Courroles 


AO Medaglie - 3 Diplomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - Chicago 1843 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concía delle pelli 


Stabilimento di Rifinizione 


PARIGI 
Boul. Voltaire, 71 


"а ы АА. а 


ys Marche accred tato: 
| E C ellos | 
э Scellos-Extraforte — 
Scellos-Renv'eturs — 


(Hidrofuge) 


VEN ҮҮ ЖА 
nM Mes uH ijf ur ia 4 n L Pa 
Mati ҮЧҮ || А \\\ TOS 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRUXELLES ‘1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI TRUGGHI"- Sampierdarena 


| 
Officina Elettrica Dir E” m FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


] 
| MILANO H. WEIDMANN - RAPPERSWIL tinea 
| 


Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Sirv) rica 1 мрн E ; 
Specialità fabbricazione di Р 


T Cartone compresso acido tolte «ia 


preparato specialmente per uso elettrico in fogli da 1/10 fino a 
Is mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE “ PRESSSPAN,, con mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica 


| K^ Propria fabbricazione e non rappresentanza “MB 


FABBRICA. 


- |Telegiali, Telefoni, Apparati Elettrici 


SD AFEIMNI 


ISTRUMENTI DI PRECISIONE 


— ———— 


Impianti telefonici a batteria centrale 


Paratulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 


=-= Suonerie elettmene ed accesson - Vemilaton ——- 
p—s 


LIME “Ф!СК,; 

Lime d'ogni forma e dimensione per ' 
{tutte le applicazioni dell'industria — Raspe brevettate, rifloirs, lime ad ago, pinze, martelli, 

utensili per meccanica fina, рег fabbriche d'armi, per officine elettriche, ecc. — Utensili di 


{ogni genere, macchine per seghe e lame relative. éé 
{Seghe circolari per legno e. per metalli. —— UTENSILI DICK, ” 
ix FRIEDR. DICK - Esslingen a. №. "=" л * + 


Marca di favor un pr ey Р. 
am « ‘442% Rappresentato da SIMONIS в С. - Milano, Via S. Eufemia, **** 300 HP. 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Societá Anonima per azioni — Capitale L. 3.000.000 


Officina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 


Via Maglio del Lotto Viale-Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed alfissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e ruivima Gorreute 

== Interruttori antomatici di massima e uinimg tensione 

= Interruttori ad altissime tensioni a mano, anto natici, 

a a distanza, ad apertura nell’aria, nell'olio, imh a 

tempo. 

MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 

per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N.. 20081). 

Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
Trasformatori - divisori - resistenze per archi 
INSERITORI 
ceemplici e doppi per Ontterie di aceumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survostaggie Magrizi 


ME REOSTATI a ventaglio ed a corsoio === 
°ЕОЅТАТІ DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
~ . REOSTATI di avviamento ===> 


Apparecchi per reti aeree canino” vaivois acies, Condensatori Elettrici poneros contre le scnriche ame 


SCARICATORI PER BASSH ED ALTE TENSIONI 


A 


ACCESSORI PER IMPIANTI LiMITATORI DI CORRBNTB 
Mersetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 00% 


BERGAMO - Tetetono 3-71 Тен. Blettrotecntica * MILANO - Tetetono 28-77 terg. Denti | 


| 
HARTMANN & BRAUN эа pr ii| 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per qualsiasi scopo iud 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ing. A. C. PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


Apparecchi ў ШШ eletti è wii | 


con accessori 


a scopi industriali e scientifici 


Misuratori di corrente 
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FREQUENZIOMETRI 


eecondo Hartmann Kempf 


T "COE ^3. | 
| di FREQUENZIOMETRO DOPPIO. == FASO METRI 


Lampada ad arco a globo chiuso |. 
la piú conveniente per 


masiasi applicazione J AN AUS 


Corrente continua - Corrente alternata 


ERNST PABST Be.leyue-Coepenich 


BERLINO 


Suonerie elettriche - Accessori - Quadri 
j Elle a secco 
dia e a liquido 


Telefoni per uso domestico, Comunale e intercomunale 
APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta tensione e рег luoghi umidi 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2,а 5 lamp su 200 a 550 volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes d arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l’Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MICA NO 66 


* Rappresentante per l'Italia S 127 I 


ALBERTO VIGLIANO = MILANO 


ШИШ fl Strassentalmbedar 


BERLINO 


Rappresentanze e Depositi 


materiali Elettrici ed Tndustriali 


SALE GENERATORE PER PILE 


EG Non ha luogo nessuna cristallizza- 


zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
Uantaggi: сага - Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
x geno che del solito sale ammontaco 


GEBRUDER ADT A. В. - ENSEIM (Palatinato) 


Fabbrica speciale per Materiali Elettrici Isolanti 


elettriche 


Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould ,, 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


Materiale per linee aeree di tramvie e ferrovie 


Rappresentante per l'Italia S 128 


ALBERTO VIGLIANO ¿MILANO 


Corso Buenos Ayres, 66 
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TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


3 
>= Accessori completi per Installazione di Tubi == 
per l'Italia Settentrionale e Centrale ARA иалн per l'Italia Meridionale 


ALFRED SCHMITZ eucceeeore 
^ Ing. A. C. PIVA RAPPRESENTANTI JULIUS BERNINGHAUS 
MILANO - Piazza Castello, 9 - MILANO ‚ NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


шәш үр juoma рош шош 
“LAY +» ILNVIOSI 1901 


I TUBI ISOLANTI “ADT, 
sono superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA] 


TORINO 
UFFICIO: Via Alfieri, 28 — OFFICINA: Corso R. Parco, 19. 
AR 
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Arieti Idraulici Pozzi Artesiani — È 


Pompa Dora = Condotte d'Acqua $ 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifughil 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza е la natura della corrente elettrica disponibite. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d' inquinamento dell'acqua per effetto dei lubrificanti. 


==“ “gf === 
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_ SOCIETA SVIZZERA 
DELLE MACCHINE |LENTZ, | 


MACCHINE-A SIUBIASCO"I ELLINZONA INSTALLAZIONE 


VAPORE CON B^ ган ж С MODERNA 
DISTRIBUZIONE i e ТОШ MATERIAL 
A VALVOLE: pP К PI OTTIMI 


SEMPLICI ROBUSTER сае A ү c WI. г 
ECONOMICHE [| шк д ө | | COSTRUZIONE 
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Ucet —]| WW. e Il ESECUZIONE 
E SENSIBILE MA S I| PERFETTA 


Rip Wes 
MILANO - FORO BONAPARTE, 76 - MILANO 
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L'azionista sig. Rosso Achille presenta un or- 
dine del giorno di plauso e di fiducia al Consiglio 
d'amministrazione, il quale viene approvato all'u- 
nanimità. 

П presidente a nome del Consiglio, ringrazia, e 
segnala all’assemblea come maggiormente merite- 
vole di encomio sia il sig. Alberto Tessore. ammi- 
nistratore delegato, il quale dedica continuamente 
la sua attività per il buon andamento: degli. affari 
sociali. 


La produzione dei rame in Russia. 

Nel secolo XVIII la Russia forniva l'Europa in- 
tera di rame. Verso la metà del secolo XIX essa 
era ancora 41 principale produttore di questo me- 
tallo; ma a partire del 1852, la produzione del ra- 
me russo, che toccava la cifra di 400,009 pouds, 
cominciò a ribassare, mentre la Russia vide au- 
mentare la importazione. 

Attualmente solo un terzo del rame consumato 
dall’industria russa è di produzione locale. Gli al- 
tri due terzi vengono importati. 

La ricchezza in rame delle miniere russe è varia- 
bilissima. Negli Urali, i giacimenti primitivi con- 
tengono dal 3 al 7 per cento di metallo, mentre che 
i terreni di Ый ое non ne contengono che dal 
2 al 3 per cento. Nel Caucaso le miniere sono piú 
ricche: il minerale rende dal 7 al 15 per cento di 
metallo , ma i giacimenti migliori si trovano nelle 
steppe di Kirghisi, dove la proporzione del metallo 
rosso tocca da 23 a 33 del minerale greggio. 

Disgraziatamente la mancanza d'irrigazione e di 
strade di comunicazione ё un ostacolo allo sfrut- 
tamento di tale ricchezza. 

Nel 1906 i lavori sono stati ripresi in molte mi- 
niere abbandonate a furono studiati numerosi gia- 
cimenti tuttora intatti. 

Secondo i dati pubblicati dal Messaggero delle 
fnanze la produzione dcl rame nel 1906 sarebbe 
stata la seguente: 


Urali . . . Pouds 288,600 
Caucaso . . . » 232,300 
Sibera . . . . » 40,500 
Diversi. . . . » 74,000 

- Totale Pouds 636,100 


L'annata 1906 ha sorpassate tutte le precedenti 
risalendo sino a quella del 1895. 

Ed é anche a notarsi che nell'annata 1906, la 
Russia ha potuto rinnovare le esportazioni del ra- 
me, la quale peró non ha raggiunto che la modesta 
cifra di 24,000 pouds. 

L'importazione necessariamente tende quindi a 
diminuire. 

Difatti nel 1904 sono stati importati 1,240,000 
pouds ; nel 1905 sono stati importati 1,139,000 pou- 
ds; nel 1906 sono stati importati 803,230 pouds. 

Tale diminuzione è dovuta a tre cause distinte : 

1° l'insufficienza della produzione universale del 
гате; 

2° la riduzione delle domande sul mercato rus- 
fo in seguito al ristagno generale degli affari; 

3° l'aumento dei diritti di entrata (s г. soul 
in luogo di 3 r. 75). 
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por ' qualunque applicazione applicazione 
elettrica 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Fornitori del Governo Inglese 
e per Stufe ше americane 


MI CA Rappresentante ; per l'Italia: 


Corrispondenza in Prancose Gius. Riccardi - corse viti. Em. 34, Torino 


Per telegrammi LEBANON ROAD 
Micamini-Lendon Wandsworth (London) S. W. 
ed il commercio dei lubrificanti 


E. REALI & [aes dat 


Olio per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore 
Olio speciale per motori a gas 
Otio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di ERGORESE per guarnizioni a vapore 


Società per l'industria 


S 013 


————— ~ Ф 


6 Medaglie d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


docieta Elettrodinamica 


& Rappresentanza Generale E x ALIOTH 


Italiana delle 


Sede Centrale MILANO 
Cree eene sono or Vendi Via Principe Umberto, 28 


C Me: 
MAGAZZENO DI DEPOSITO - 


Ufficio di TORINO - Corso Siccardi, 22. 
BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. 
> BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 
» CREMONA - Via Villa Glori. 
» FIRENZE - Via Alfani, 88. 
» GALLARATE + Piazza Garibaldi. 
» GENOVA - Via XX Settembre, 31. 
» NAPOLI - Piazza della Borsa, 29. 
» » ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via ХХ 
Settembre, 4. 
» VENEZIA - S. Marco, 
СЕЕ 


[Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d'energia - Alternatori 
- Dinamo - Motori - Trasformatori - Convertitori - 
Lampade ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione tramviaria e ferroviaria 


Corso Porta Nuova, 36 


Ponte dei Dai, 848. 


Progetti e preventivi a richiesta 


Ing. E. Kirchner & C. 


MILANO - Via Principe Umberto, 34 - MILANO 
Fabbric "uialista 


Segh 


“ne 


Lavora 


Fabbriche 
Gra 


Esposizione Milano 1906 = 
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pistona тоют Land und Seehabelwerhe A. 0. 


e COLN-NIPPESIe 


e A uw Rappr. : H a: MILANO 
Gran Premio AZZZN N Tito Scaramuzzino insien 


— t — 


Telefono '75-92 


Esposizione Strumenti elettromagnetici di precisione e da quadro 
а PÓ—— Hi ——— € —————— ——————— ri 
Tnternazion. Prova-isolamenti di precisione e galuanoscopi .. 


Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 
Fotometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI 


ELETTRICI — 
- INDUSTRIALI | 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


FEDERICO FRAUZ 


| Jules Israel « (. M or eoe iaa 


à N accise utensili per la lavorazione е metalli. 
re y E = ] ые a -R — Specialità macchine per la lavorazione della lamiera ` н 
Via Pantano, 1-9 MILANO lelefono 26-81 di (erro rame, ottooe, zinco, alluminio, eec. ar dl 
esse cccentriche, a 
motoro a semplice odoppio 
effetto, — Bilancieri a íri- 
M zione, - Bilanciere a mano 


Completo deposito SNB 7:7: 


Macchine per arrotolare e 
piegare la lastra, ecc. 


di tutti gli 


installazioni elettriche 


- Catalogo illustrato a richiesta 


y 
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Nell'annata 1904 il consumo è stato di 
1,862,717; nel 1905 di 
1,415,100. 

Quantità considerevoli di rame nel 1904 e 1905 
hanno servito ai bisogni delle armate. 

Malgrado la riduzione della domanda locale, i 
prezzi del rame sono quasi raddoppiati in Russia; 
ed hanno raggiunto il 23 3/4-24 rubli il poud di ra- 


me degli Urali e 22 3/4-23 rubli il p.ud rame 
del Caucaso. 


pouds 
1,709,500; nel 1906 di 


Società per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda 
« Benigno Crespi », Milano. 


Già abbiamo annunciato che il Consiglio d'ammi- 
nistrazione di questa anonima proporrà alla pros- 
sima assemblea degli azionisti, indetta per il 21 
corr., l'assegnazione di un dividendo di L. 11 per 
azione e ciò per l'esercizio sociale chiuso il 31 mar- 
ZO scorso. 

Aggiungiamo ora che. contemporaneamente al- 
l'assemblea ordinaria ne sarà tenuta una straor- 
dinaria per discutere una proposta d'emissione di 
obbligazioni ed i provvedimenti relativi. 

Marconi's Wireless Telegraph Company, Ltd., di 

Londra. 


In seguito al successo del servizio radiotelegra- 
fico transatlantico la Compagnia Marconi ha deciso 
di completare e raddoppiare le sue stazioni a gran- 
de potenza, di collegarle direttamente con le princi- 
pali città interne d'Europa e d'America, e di allar- 


gare la sfera d’azione delle propric imprese m 
time. 


marit- 
А tale scopo la Comp. Marconi ha deciso 
di .emettere 250,000 azioni preferenziali di una lira 
Sterlina, aventi diritto ad un dividendo cumulativo 
gecferenziale del 7 7^, alie condizioni indicate nello 
speciale prospetto che риф essere ottenuto dal Ban- 
co di Roma, o dalle varie sedi. 


Società per distribuzione di energia elettrica ing. 
Banfi, Milano. 


Gli azionisti di questa Società saranno a giorni 
chiamati a pronunciarsi sulla proposta di aumenta- 
re il capitale da L. 600,000 a L. 1,330,000. 


Officine elettriche di Val Pesio, Cuneo. 


Col capitale di L. 240,000 diviso in 2400 azioni 
da L. 100 cadauna, aumentabile ad 1,000,000 per 
semplice deliberazione del Consiglio d'amministra- 
zione si costitui quest'anonima denominata «Of- 
ficine Elettriche Val Pesio» avente per iscopo la 
produzione ed il commercio dell'energia elettrica 
€ sue applicazioni ; l'assunzione, l'acquisto, la per- 
muta, la cessione parziale e totale di concessioni 
di derivazioni d'acqua; la costruzione e l'esercizio 
per conto proprio e di terzi di tramvie e la loro 
trasformazione a trazione elettrica; l'acquisto di 
impianti elettrici, già in esercizio; l'esecuzione di 
tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, indu- 
striali, finanziarie dipendenti o connesse agli scopi 
sociali; la partecipazione ad imprese affini. 

Il primo Consiglio di Amministrazione venne 
Composto dei signori: cavaliere Celestino Biglia, 
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INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 
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Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pr essioni tino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifnghi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


elettrico pd a 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. В. MATRICARDI e С. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 
n ON 


SPRECHER ШИ 


FABBRICA FABBRICA D'APPA- 
RECCHI ELETTRIC ELETTRICI 
AARAU (Svizzera) (Svizzera) 


Appareeehio di sicurezza contro l'alta tensione 


INTERRUTTORI per alta e bassa tensione. 

AUTOMATICI a massimo, a minimo ed a tempo. | 

COMMUTATORI - VALVOLE - REOSTATI - PARAFWL- 
MINI! per lines ad alta tensione. 

QUADRI COMPLETI DI DISTRIBUZIONE. 


Schiarimenti, Cataloghi e Preventivi gratis 
2 96‘ sesti. i‘ ене 
Rappresentante generale per l'Italia: 


Ing. MARCO TULLIO GENTILE 


Via Solferino, 7 - MILANO - Telefono 28-04 


ELLIOTT BROTHERS - LONDRA 
STRUMEN, DI MISURA INDUSTRIALI E DI PRECISIONE 


Per 1° talla Superiore 
Ing. M. T. Gentile, Milano 


Agente Generale per l'Italia: 


lag. Santarelli, Via Giotto 20, Firenze 


- 


Пап, Chapman : È Шу: 
_ CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 
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CATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA 


Eg ә 


Аш Generali per l'Italia, la ent e l'Egitto: 


Ing. FOLEY a DE BENEDETTI 


| 
O 


GENOVA 


5 — Via Caffaro — 5 
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А parità di produzione di 
vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 


tro tipo. == 


Tutti i tubi sono perfettamente 
dritti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 


-libere di espandere. - Tutti i tubi 


ГА 


sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per lispe- 
zione, pulizia о riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 


di“ costruiscono anche per grandi unità. 


Pompe a vapore od azione detta 
= per ufi i servidi e tute le psi 


Pompe a vapore duplex 


A 


NAPOLI 


Galleria Umberto, 2'7 
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cav. ing. Stefano Moschetti, e comm. ing. Attilio 
Pirinoli. 
A Sindaci effettivi furono nominati | signori: 


Pietro Marino, rag. Giovanni Garavelli ed avv. 
Marcello Soleri ; a Sindaci supplenti i signori: avv. 
Giuseppe Pellegrini с rag. Giuseppe Bottero. 


Soc. anon. italiana delle grafiti, 
L. 350.000). 


Il bilancio di questa anonima si è chiuso all'at- 
tivo con L. 448,559, contro un passivo di L. 44,7874 


Pinerolo - (Cap. 


con un'eccedenza attiva di L. 685, la quale va: 


passata alla riserva legale ordinaria. Il Consiglio, 
nella sua relazione, spiega le cause che hanno con- 
corse £ rendere poco proficuo il bilancio dell'eser- 
cizio 1907, fra le quali il lavoro di riordinamento 
della parte commerciale e la mancata esistenza di 
grafite di alto tenore. La Societá ha un capitale di 
L. 350.000, una riserva ordinaria di L. 27,971 e 
una straordinaria di L. 21,601. L'assemblea ha 
eletti a sindaci effettivi i signori Cougn G. D., 
Grillo cav. Carlo, Galletti rag. Guglielmo; e a 
supplenti i signori Rostan Enrico c Ciochetti Gio- 
vanni. 


Società torinese automobili elettrici, Torino - (Ca- 
pit. L. 1,200,000). 


Questa anonima chiuse l'esercizio 1907, con una 
cccedenza passiva di L. 109,227.22, come risulta dal 
scguente bilancio che fu approvato recentemente 
dagli azionisti. 

Attivo : Beni stabili 
bricati 220,710; 


: terreni L. 151,671.20; fab- 
ingrandimenti e nuove costruzioni 
9341-05; macchinario e impianto elettrico 234,003 
€ 35; utensili ed attrezzi 41,926.46; materie prime 
in magazzino lire 116,200.52 ; merci in corso di la- 
vorazione 295,733.58; merce lavorata e veicoli in 
uso r16,537.17; mobilio ed oggetti vari 26,391.85; 
modelli, disegni e stampati 19,700; cassa e banche 
6360.85 ; partecipazioni (al valore nominale) 46,650; 
debitori 52,586,30; spese di impianto 26,600.50; 
brevetti 352,250.55; titoli in deposito per cauzioni 
168,000; eccedenza passiva lire 109,227.22. Totale 
attivo lire 1,993,890.60. 

Passivo : Capitale sociale: azioni 12,000 da lire 
100 L. 1,200,000; da versare 19,000. Capitale ver- 
sato L. r ,181,000. Creditori e clienti (per anticipi 
su contratti) L. 644,890.60; depositanti cauzioni 
168,000. Totale passivo lire 1,993,890.60. 


Strada ferrata Vigevano-Milano, Milano - (Capit. 
L. 7 milioni versato). 


Ebbe luogo l'assemblea generale ordinaria dei 
soci. Erano rappresentate oltre 6000 delle 14 mila 
azioni sociali. 


Presiedette il comm. avv. Natale Ambrosini. 


Dopo commemorato il presidente conte avv. Bar- 


bavara, il Consiglio riferi sui risultati favorevoli 
dell'esercizio 1907. Segnaló anzitutto l'aumento, 
in continuo crescendo, dei redditi. Di fronte all'u- 
tile netto dato nel precedente esercizio in L. 653 
mila e 993,34 si contrappone nell'esercizio 1907 
l'utile di L. 725,308.17 con un aumento di L. 71,314 
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d SOCIETÀ ITALIANA già 


SIRY LIZARS &C. 
di SIRY CHAMON & Ç. - Milano 


Istrumenti 


— di — | 


Misura 


alatema Meylan-d'Areonval 


Articoli Elettricità 


Tito dcaramuzzino alta e bassa tensione 


MILANO, Corso Buenos Ayres, 17 - Telefono 75.92 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 
e nudi — Amperometri e Voltametri — lIstrumenti di fisica 
Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
ruttori -— Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
lanti -- Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 
per luce elettrica — Cavi elettrici, 


Elekt. _Giùhlampenfabrik Fabbrica di lampade 
| elettriche incandescenti 


AARAU (Svizzera) 


POZZI ROBERT & C. 


MILANO 


SUISSE 


PREMIATA FABBRICA e 


PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


E === ыш di Milano 1906 == 


Edoardo Weil 


MILANO 


Via Vincenzo Mont, 4 


Telefono intercom. 2-85 
y — 


APPARECCHI TELEFONICI 


SUONERIE ELETTRICHE 
8082 ed articoli affini 


Rappresentante gen. per italiae Svizzera 


DELLA 


 TELEPHON FABRIR A. 6. 


gà J. BERLINER 6 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO - 


€ Gran Premio Esposizione Internaz 


Milano 1906 
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I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 m., muniti di mac- 
chinario modernissimo (motrice di 
400 H P) per la produzione enorme 
di pali per linee telegrafiche, telefo- 
ache ed elettriche, iniettati al biclo- 
ruro di mercurio secondo il sistema 
Kyan. 

Questo legno d'alta montagna or- 
mai è generalmente preferito al ca- 
stagno che, pel suo rapido deterio- 
ramento, è soggetto alla frequente 
sostituzione e alle conseguenti enor- 
mi spese. Per questo motivo le Re- 
gie Poste germaniche banno prescrit- 
to il nostro sistema di conservazione. 

Non fare acquisti senza consultare 
le offerte del nostro rappresentante 


Ditta SIMONIS « С. 
MILANO 


HA Um. 


(ORI JPU мерио ESEN 


gz 'essejsuoupenu3 (uspeg) Qo9uyngliu 


Cantieri della Foresta Mera 
HODASTIWWIH "1 emd 


THE 
“OSCILLATOR,, 
FAN 


«Ventilatore oscillante + æ% 


e girevole con ventaglio di I. 30 
in tutto ottone e nichelato 


G. ACERBI 
“== GENOVA 
Piazza Portello, 2-4 


CONCESSIONARIO 
per l’Italia 


TELEFONO 20-61 


Ing. STEFANO FISCHER 


— MILANO - Via Solferino, 36 — 


SPECIALITÀ TECNICHE 


IN GENERE 
POMPE E VENTILATORI per ogni scopo. 


ISOLATURA condotti, caldaie, frigoriferi, ecc. 
? o. SARACINESCHE - Manometri - Fischi. 
ES MISURATORI d’acqua Kennedy. 
E CATENE industriali - PULEGGE. — 
CORDE metalliche - CUSCINETTI a sfere. 
IMBIANCATRICE pneumatica, ecc. ecc. 


E. Klöckner, Ingegnere - Róln-Bayenthal 


Marca di fabbrica 


Unico saldante 


che oltre il mezzo di 
fiuidificazione contiene 
anche il metallo 
stesso per saldare. 
Unico saldante pra- 
ticamente privo di 
acidi. ' 
Non è necessario 
di pulire o di im- 
brunire in prece- 


Possiede 
straordi- 
nario potere 
di adesione. 
Salda quasi 
tutti i metalli. 


Si applica con 

specialevantaggio 
quando occorre di 
| avere 


denza i metalli buona 

da не conducibilitá, 

Economizza ^ duraturi 

materiale congiungimenti, 
e ecc. 

lavoro 


Si fabbrica in tutte le leghe 
adoperate tanto in pasta che 
in verghette. 


Si fornisce alle piü importanti 

industrie elettro-tecniche del Re- 
gno, al Ministero delle Poste e Te- 
legrafi, Roma, ecc. 


Rappresentante Genera!e pez P'Italía 


LUTARIO DICKMANN 


Via Lazzaretto, M - MILANO - Telefono 33-33 


David Bollier "ORGEN | 


FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Catalogo 
copiosamente 
illustrato 

à gratis e frunto 
| 


Materiale 
elettrico 
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Rappresentanti in Milano: 


G. LONGONI € C. - P. Cavour, 7 


Fabbrica speciale 
di 


Resistenze 
Elettriche 


Avviatore ФФ 
% ай Olio 


Rappr. Gen. per l'Italia: 


MILANO ; 
Ма Solferino, 24 


Ing. SECONDO SACERDOTE 


11 Giugno 1908 


е 83 cent. Tale reddito avrebbe consentito di di- 
stribuire agli azionisti lire 53.94 per ogni azione o 
L. 28.94 per egni certificato di godimento, con un 
avanzo di L. 48.17. Ma il Consiglio, seguendo il si- 
stema dell'esercizio precedente, tenuto conto che 
gli aumenti che si verificano annualmente nel red- 
dito dell'Azienda, non andrebbero a profitto della 
Società in caso di riscatto, propose e l'assemblea 
consenti di limitare il dividendo a L. 42 (di cui 20 
già pagate in acconto) per ogni azione e a L. I7 
per ogni certificato di godimento. 

Il riscatto della Vigevano-Mortara, concluso con 
atto 3 giugno 1906, é il fatto saliente per la Socie- 
tà, che vi ha speciale interesse e che è preludio al 
riscatto della Milano-Vigevano a cui il Consiglio 
attende. 


Vennero rieletti Sindaci cffettivi i sig. avv. Ce- 


sare Carloni, cav. ragioniere Giulio Conti e cav. 

Giacomo Barbieri; supplenti: rag. Pietro Frac- 

sconi e cav. Giovanni Bertola. 

Spc. Ital. per le Strade ferrate Meridionali, Fi- 
renze e (Cap. L. 240 milioni versato). | 
Presenti 66 azionisti rappresentanti 113,349 azio- 

ni, si é tenuta l'assemblea generale ordinaria di 

questa Società. Venne ad unanimità approvata la 

relazione e l'operato del Consiglio, il preventivo pel 

1908, i conti del 1907, e fissato in L. s il dividendo 

per ciascuna delle 420 mila azioni e cartelle di go- 

dimento in circolazionc. 

Come è noto alle azioni venne anche corrisposto 
l'interesse del 5 7. 4 

Venne inoltre determinato che il numero dei 
consiglieri di amministrazione sia di 15, giusta il 
disposto degli articoli 33 e 34 dello statuto socia- 
le, e si rielessero a tale carica i signori: Balduino 
comm. Giuseppe, Bastogi conte Giovannangelo, 
Cini cav. Giovanni Cosimo, Romairone comm. Na- 
tale e Vigoni nob. comm. Giulio, scadenti d’utti- 
cio per ordime di anzianità. 

Vennero pure ricletti a sindaci i signori: Man- 
fredo da Passano, David Viale, Flaminio Anau. 
Società Elettrica Locarnese, Locarno. 

L'assemblea generale straordinaria del 17 Mag- 
gio 1908 degli azionisti della Società Elettrica Lo- 
carnese, ha risolto di aumentare il capitale sociale 
da Fr. 500.000 a Fr. 750.000 mediante l'emissione 
di mille azioni nuove da Fr. 250 cadauna. 

Le nuove azioni vengono offerte in opzione agli 
azionisti della Società Elettrica Locarnese a mezzo 
della Spett. Banca Svizzera Americana a Locarno, 
la quale ne garantisce l'emissione. 

Il prezzo di emissione è fissato alla pari, e cioè 
a Fr. 250 per azione, 

Due azioni vecchie danno diritto ad una azione 
nuova da Fr. 250, godimento 1° gennaio 1909. 

Il diritto di opzione dovrà essere esercitato pres- 
sọ la spett. Banca Svizzera Americana a Locarno 
o presso la sede della Società Elettrica Locarnese 
avente sede in Locarno, mediante presentazione 
delle azioni vecchie, le quali verranno munite di 
una stampiglia constatante l'aumento del Capitale 
e l'esercitato diritto di opzione. 


RIVISTA TECNICA. 


° 


Ditta OSCAR RIGNON 


Corso Siocardi, 81 - TORINO - Telefono 12 e 14-82 
a 
Caldaie - Semifisse - Lecomobili - Motori 
Pompe Centrifugbe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE 


hm 
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Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


——— Nuovo metodo d'isolamento 


per fili e cavi elettrici 
Brevetto Italiano N. 59435/71 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i lueghi esposti a pericoli d'esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Cataloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 
MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


fate ? 
Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


‘Amministrazione, Officine e Fonderie in, BRESCIA 


Ino m rore AA ION PRO 


Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal »*** 


Marmitta 


AE 
с 
— 


Tejera 


aso domestico, pep Case di 
salute, Ipferme»vie, Fabbri. 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


SR OS N 
Ferro da stirare 


Rappresentante per l'Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 
лл AAA AA AAA EEE 


— ——— - 


Cilindri pe Trasformatori 


Tubi isolanti di ogni sezione — Insuperabile resistenza alla perforazione - Resi» 


`A 


Charta, Altdorf, Svizzera 


i: 


uut into] o], 
e 


Telegramin 
VIOZZIAS 'Jjopyv ‘88D 


stenti a temperature di 200” — A tenuta d'olio - Nessuna guarnizione di mica 


ITALIANA 


ELETTRICHE Z. .- 


751001 | 


Economia.. 


STABILMENTI: LE LAMPADE “Zro 
ALPIGNANG ro mno) FUNZIONANO 
MILANO (алосо! 6) LH 

: POSIZIO 
189 
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I versamenti avranno luogo alle epoche seguenti : 


20 9%, corrispon. a Fr. 50. — per titolo, all'epoca della opzione 


20 9j, » a Fr. 50.— per titolo, entro il зо Giugno corr. 
IO o » a Fr. 25.— per titolo, entro il 31 Luglio p. v. 
Totale 50 ?/, » a Fr. 125. — 


L'epoca del versamento dei rimanenti Fr. 125.— 
(5077) sarà fissata dal Consiglio di Amministra- 
zione. 

A partire dal 31 luglio p. v. verranno consegnati 
i certificati provvisori nominativi, liberati del 50%, 
sui quali verranno annotati gli altenor versamen- 
ti a misura che saranno fatti. 

L’ azionista che non ауга esercitato il diritto di 
opzione entro il termine fissato, si intenderà che 
vi abbia rinunciato. 


IMPIANTI. 


Concessioni impianto e esercizio condutture elet- 
triche. 


Roma. — Impianto di una linca ca da Nin- 
fa a Nettuno per distribuzione di luce forza in que- 
st'ultimo comune, da eseguirsi dalla Ditta Andreuc- 
ci Allegra e C. di Roma. 

Milano. — Ampliamento dell'impianto di con- 
dutture clettriche a scopo di luce e forza motrice 
già attivato dal comune di Melzo, da eseguirsi 
dalla Società Martesana рег distribuzione energia 
elettrica. 

— Impianto di condutture elettriche a scopo di 
forza motrice ed illuminazione da attuarsi ed eser- 
citarsi nei comuni di Lodi, San Martino, Ossago, 
Cavenago, Cusalsusterlentro. Codogno dalla Soc. 
anon. Brioschi, Finzi e C. 

— Impianto di condutture elettriche a scopo di 
illuminazione e di forza motrice da attuarsi ed eser- 
cirsi nei cormuni di Parabiago e Nerviano dalla 
Società anon. di elettricità «Luce e Forza». 

— Impian to di condutture elettriche a scopo di 
illuminazione e di forza motrice da attuarsi ed eser- 
cirsi nei comuni di Vizzola, Ticino e Fermo dalla 
Società «Umanitaria». 

Foggia. — Impianto di condutture elettriche a 
scopo di illuminazione pubblica e privata da attuar- 
si ed esercirsi nel comune di Margherita di Sa- 
voia dalla Società Ligure-Pugliese per l’esercizio 
di imprese elettriche. 

Piacenza, — Impianto di condutture elettriche a 


scopo di forza motrice e di iluminazione da attuar- · 


si ed esercirsi nel comune di Betola dal sig. Giu- 
seppe Arata. 

Torino. — Impianto di condutture elettriche a 
scopo di forza motrice e di illuminazione da at- 
tuarsi ed esercirsi nel comune di Brinchersio dal 
dottor Agostino Pegone. 

— Impianto di condutture elettriche a scopo di 
illuminazione pubblica e privata da attuarsi ed e- 
sercirsi dall’Amministrazione comunale di Novale- 
sa nel Comune omonimo. 


TRAZIONE. 
Per la ferrovia Napoli-Salerno. 


Per la trasformazione in trazione elettrica della 
ferrovia Napoli-Salerno, il Ministro dichiara all’on. 


TECNICA. 


MOTORI _ 


IDRAULICI 
1600 727775 505 га 


DIPLOMA A TORINO 


Cataloghi e preventivi а riebiesta 


3 st MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


M. & y. BUSECK 


MILANO 


Corso Genova, 30 
-p- 


Portalampade - Interruttori 

Chiedere - Valyole - Griffe, ecc., ecc. 
Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori === 
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XLVII 


ALESSANDRO CALZONI 


BOLOGNA 


Officine Metallurgiche Togni 


| Via Palazzo “Vecchio, 31 


Specialità ` 


CONDOTTE FORZATE AD ALTA PRESSIONE 


per impianti idroelettrici 
UNICA FABBRICA ITALIANA 
дї Tubi in lamiera acciaio saldati 


per pressioni elevate 


TUBI IN LAMIERA ACCIAIO. CHIODATI 


di qualunque diametro э 


CONDOTTE Sistemi propri d'unione garantit 
FORZATE | per pressioni 


32 impianti eseguiti | sind a 
per oltre 150.000 HP. Ü O O 
| atmosfere 


Re ferenze di primo ordine 


| 36 
PARATOIE 
YALVOLE 


Costruzioni metniliche - Pali per linoo elettriche GRUK A PONTE 


RUBEROID! 


Feltro isolante impermeabile 


per СЕ" аі tetti e рег isolamenti E. KRI EG & Р. ZIVI 
RUBEROID MMC — ndis 


Lamine trancíate per indotti di macchine 
Feltro inodoro, senza catrame, nessun stillamento al sole Dinamo elettriche-e involucri di reostati 


Utile e necessario in tutte le costruzioni leggere. Basa- 
mento ed isolamento di fondamenta, volte, tunnel. Elastico, 
cedevole, non rtilla sotto massimo carico. Resistente ed 
inattaccabile agli acidi e liscivie. Ogni tetto ripido, curvo, 

f piano, si copre facilmente col 


RUBEROID 


Buon isolatore del freddo e del calore, impermeabilità 
e resistenza assoluta dei cambiamenti atmosferici — 


Durata infinita. — Nessuna manutenzione per molti anni. 


ADOLFO RIGNON 
TORINO, Corso Siccardi, 31 - Telegr. REMA 
La Ditta s'incarica delPapplicazlone. 


e di precisione. 


| CLEMENS-RIEFLER 


(от pass NESSELWANG e MONACO di Baviera. 


i” Fabbrica di strumenti matematici.” 


Sistema rofondo “ Sf. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi illustrato gratis. e 


LU 


11 Giugno 1908 RIVISTA TECNICA. IL 


Guerritore che dopo lunghe trattative col comune 
di Napoli, l'Amministrazione ritiene superata ogni 
difficoltà nei rapporti di quest'ultimo. 

Rimane ancora la questione dell'attraversamento 
dell'abitato di Torre del Greco, ma anche essa po- 
trà essere risoluta, cosicché, entro l'anno, potrà 
essere approvato il progetto definitivo-non solo per 
la Napoli-Salerno, ma anche pel tronco di Torre 
Annunziata. 

Entro l'anno prossimo sarà cosi possibile iniziare 
1 lavori. 

4 
Il doppio binario sulla Varese-Porto Ceresio. 


Giunge notizia da Roma che il Consiglio d'am- 
ministrazione delle ferrovic ha approvato il proget- 
to per il raddoppiamento del binario sul tronco Al- 
bizzate-Gazzada della linca elettr. Milano-Varese 
Porto Ceresio, il quale ha la lunghezza di metri 
6155,50. Il costo preventivo per l’opera è di lire 
733,000. 


І lavori per il doppio binario sul tronco Gallara- . 


te-Albizzate sono quasi finiti manca solo la mas- 
sicciata. L'altro tronco Gazzada-Varese, lungo me- 
tri 4427, é in corso di studio e fra breve verranno 
presentate al Consiglio d'amministrazione delle fer- 
rovie proposte concrcte per l'appalto e per l'imme- 
diata esecuzione dei lavori. 

La ferrovia alla cascata del Toce. 


Si conferma la voce che da parte di una Società 
51 voglia provvedere alla costruzione di una ferro- 
via a scartamento ridotto da Domodossola alle ca- 
scate del Toce lungo le valli Antigorio e Formaz- 
za, gemme delle Alpi Ossolane : la ferrovie segui- 
rebbe in gran parte la sinistra del Toce Il dislivello 
sarebbe di сїгєса 1300 metri sopra uno sviluppo di 
oltre 45 chilormetri. . | 


DE RIVAZIONI D'ACQUA. 


Concessioni гї chieste. 


Novara. — ll signor Frova Pietro ha presentato 
domanda diretta ad ottenere la concessione di de- 
rivare in sponda destra del torrente Cannobino, al- 
la confluenza del Riale Falunenta, in comune ai 
Cannobio, la quantità massima di moduli 6 di ac- 
qua e media di moduli 4.80 e in sponda sinistra del 
torrente Cavaglio moduli 2 in massima e 1.50 in 
media per lo sviluppo di 1330 cavalli di forza mo- 
trice da convertirsi in energia elettrica. 

Pesaro. — Il signor ing. G. Purgatori, in rap- 
presentanza della Società anonima belga delle cave 
di pietre litografiche italiane ha inoltrato domanda 
onde ottenere l'autorizzazione d'impiantare una 
chiusa stabile attraverso il torrente Burano, presso 
la località detta Pontalto, in comune di Cagli, allo 

| Scopo al deriv are acqua pubblica per animare і mo- 
tori destinat! a fornire. forza motrice elettrica per 
il trasporto e la lavorazione delle pietre litografiche 


di Monte Petrano. 


ES 
Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 


————————————————————————— 
Stob. Lito-Tipografco G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 
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NIGOLA ROMEO & C. 


Tetefono MILANO та 
28-61 Foro Bonaparte, 35 BELUWIG 
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Perloralone meccanica di Gallerie 


ESCAVAZIONE DI CANALI 


M 
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Perforazione Istmo di Panama 
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La Perforatrice Elettro Pneumatica 


TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere il nostro Catalogo N. 4) 


* 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le Q per tutte le 
dimensioni "applicazioni 
Compressori a cinghia a vapore ccc. 


Semplici - Duplex - Compound 


17 Tipi 
di Compressori 
əƏsse VL Li0ssaJduio^) 
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Compressori Compound Classe 1. e. 
Applicazione dell'aria compressa a 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


GE > 0e o eee ысышы e. 
Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & C. 
Тени MILANO Telegrama! 


28-61 Foro Bonaparte, 35 . ША 


, Nui ANONIME RIUNITE DI ELETTRJCTÀ 


Vereinigte Elektricitits 


A. G. 


VIENNA - BUDAPEST 

c ā— ро ES 
Hlternatori - Dinamo 

Motori - Trasformatori 


Equipaggiamenti completi per 
Ferrovie e Tramvie Elettriche + 


Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica x» 


impianti completi di піді 
son Trazione - Trasporti dl fora — 


Rappresentanza generale per l'Italia: 


ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Umberto 1, 106-108 - Telefono 1144 


Hi = € mali 


Ufficio Elettrotecnico Industriale. 


12, Foro Bonaparte -IMILANO - Telefono 24-37 
ca cito € 
Consulenza Tecnica — Consulenza Legale — Сеп» 


Imprese industriali. 


sulenza Brevetti — 


L'Olio speciale di terpentina - 


ё un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente più a 
buon mercato. Il Ganzol viene fabbricato mediante 
un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


L'Olio da macchina 


& il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 
tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 


viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


Solo fabbricante e possessore del brevetti per tutti i paesi 


b. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


Ufficio Elettrotecnico. Industriale 


12, Foro Bonaparte — MILANO — Teleîono N. 24.37 
Direttore Ing. F. E. FUMERO 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


SOCIETA" ITALIAN 


. MILANO. 


Viale Magenta, 29 Magenta, 29 


INGRANAGGI DI PRECISIONE 
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RIDUTTORI DI VELOCITÀ brevettati a ruote 
elicoldali doppie da 1: 200 
con carter — Silenziosissimi 


RIDUZIONI da 1:20 con una sol coppia di ruote 


INSTALLAZIONI di gruppi completi con mo- 
“tori e riduttori 


HP — Semplici e 


RENDIMENTO 98 ojo 


Nuovi Cataloghi - Referenze - Preventivi hdi 


RIMPIAZZANO le cinghie e i lenix — Rendi. 

mento superiore — === 
ECONOMIA di spazio — Durata tripla 
INGRANAGGI FRESATI di qualsiasi tipo a mt. 2 
PIGNONI CUOIO e FIBRA 


Biblioteca delP*Blettricitá 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metá del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l'ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E. Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
С. Cantani - Manuale di telegrafia teorico-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 
Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro 
applicazioni - 460 pag. con 169 fig. L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . . . . . . L. 3.— 
О. Zeda - Guida pratica per l'impianto di suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - / pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni А ; . L. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettri ici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 253 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine c dei trasfor- 
matori «lettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. . Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. 


Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 


Hirsch-Wilking. —- Calendario dell'ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. O. Coblentz, Berlin W. 30. 
L. 4,00 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. francese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. В. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 


Linders. O. - Le grandezze fisiche - Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15X22, 43 figure in testo e 
molte tabelle - Jäh € Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - Ed. Teubner, Leipzig — L. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19 x 28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15x22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x 22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max iE editore, Hannover — 
L. 8. 


Guarini E. — 1) Perú di oggi e il Perú di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. 1.00. 


Monier E. — La telegrafia senza filo e la tele- 
meccanica a portata di tutti. - Volume france- 
se di 150 pagine 12x 19 con 20 fig. e con pre- 
fazione del Dr. Branly. - Ed. Dunpd e Pinat, 
Parigi VI. - L. 2.50. 

Oesterwyck (Van) J. — I nuovi generators di va- 
pore a livelli d'acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'inyenzione e Marchi di. fabbrica 


Ing. Barzanò a Zanardo 


9, Via Due Macelli 2 6, Via S. Andrea 
ROMA a MILANO 


Qu ызыл е des e odi no 

Elenco di Privative i cui titolari sono di- 
sposti a vendere, o concedere licenze di 
fabbrieazione а eondizioni favorevoli. 
Privativa Industriale: 29 Settembre тооз, Reg. 

Att. Vol. 218, N. 14, per: 

"Doppio tamburo per carrelli aerei nelle mac- 
chine elevatrici di caricamento e di scari- 
camento,, 


della Società THE BROWN HOISTING MACHI- 
NERY COMPANY a Cleveland (5. U. A.). (44) 


Privativa Industriale: 26 Settembie 1904, Reg. 
Att. Vol. 217, N. 33, per: 
‘‘Secchio di caricamento o scaricamento ad 
ali o ganascie apribili,, 
della Società THE BROWN HOISTING MACHI- 
NERY COMPANY a Cleveland (Ohio S. U. A.) (ia) 


Privativa Industriale: 26 Settembre 1905, Reg. 

Att. Vol. 217, N. 32, per: 

“Binario di guida estensibile per carrelli aerei 
negli elevatori, caricatori e scaricatori. di 
minerali, carboni, ecc., da e nei vagoni, 
bastimenti, ecc.,, 


della Società THE BROWN HOISTING MACHI- 
NERY COMPANY a Cleveland (S. U. A.) (1,3) 


Privativa Industriale: 26 Settembre 1905, Reg. 
Att. Vol. 217, N. 31, per: 
‘‘Perfezionamenti nei secchi caricatori e sca- 
ricatori a ganascie afferratrici,, 


della Società THE BROWN HOISTING MACHI- 
NERY COMPANY a Cleveland (S. U. A.) (4) 


Privativa Industriale: 7 Dicembre 1905, Reg. Att. 
Vol. 218, N. 79, per: 
‘‘Procédé de dessuintage de la laine brute au 
moyen de l'électricité,, 


del Sig. J. M. BAUDOT a Tourcoing (Francia). (129) 


Privativa industriale: 30 Giugno 1906, Reg. Att. 
Vol. 232, N. 164, Reg. Gen. N. 83392, per: 
‘‘Sostanza elastica ricavata dalle gomme di 

certe saponacee,, 


della Società THE BRITISH MURAC SYNDI- 
CATE LIMITED a Londra. (130) 


-Privativa Industriale: 4 Giugno 1906, Reg. Att. 

Vol. 230, N. 2, per: 

‘‘Metodo per fabbricare articoli metallici tu- 
bolari,, 

dei Signori Leslie E. HOOKER a Binghamton (S. 

U. A.) & Abram M. CLOWNEY a New-Jork (31) 


Privative industriali: 
1° Vol. 250 N. 13 Reg. Att. e N. 87244 Reg. 

Gen., per il trovato: 

‘‘Procédé pour ia fabrication des substances 
cimenteuses électroactives des hydrates de 
fer et de nichel, destinées à la production 
des èlectrodes pour accumulateurs èlectri- 
ques,, 
2° Vol. 250 N. 14 Reg. Att. e N. 87245 Reg. 

Gen., per il trovato: 

‘sAccumulateur avec èletrodes en métaux,, 

della Società NYA ACKUMULATOR AKTIEBO- 

LAGET JUNGNER a Stoccolma (Svezia). (132) 
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Gülnedr M. — Calendario guida per l'esercizio е 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e, telefonica. — L. 1.50. 

Vic „ж — | Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 
M | E Sti sei A Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con r17 fip. — 
SA i С, — | doe | 4 Henser, Neuvied a/M. — L. y. M 
Rodriguez Ing. F. — Le miniere di grafite e di 


piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 

: E di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 

amo ТИ — | Tipografica-Editrice Torinese.  — Torino. - 
AED, M —— L. 3.—. 

EE. XV 3 Linders O. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 


di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jüh e 
Schunke — L. 7. 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
10 x 16 di pag. 300 circa con molte fieure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Л Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvr253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano, 1907. L. 3.—. 

Weber Н. — I filamenti di carbone per lampade 
incandescenti. Un volume tedesco 15x22 di pa- 
gine 176 con 102 бейге. Ed. Max Jánicke, Pa- 
ris. — L. 7.00. 

Pohl H. — Installazione di impianti elettrici per 
luce e forza. Volume tedesco rilegato r1 x 17, di 
pag. 164 con 230 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 4.00. 

Schulz E. — Le malattie delle macchine elettriche. 
Un volume tedesco di 88 pagine 11x18 con 


44 figure. Ed. Max Jánicke, Hannover. (II Edi- 
zione). — L. 3.00. 
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NUOVA LEGGE INGLESE SUL BREVETTI D'INVENZIONE 


(1908). 


Questa legge esige che per usufruire della 
protezione della legge inglese sui brevetti 
d'invenzione tutti gli articoli dovranno es- 
sere frabbricati in questo paese in una mi- 
sura sufficiente. 


The Edison and Swan United Electric Light C.o Ltd. 
Ediswan Buildings, 36-37 Queen Street Londra. 


Possiede grandi laboratori di costruzione 
e fabbriche di materiale elettrico e forniture 
di tutte le macchine più moderne a 


Londra et Newcastle - on - Tyne. 


Oltre la propria fabbricazione molto cono- 
sciuta di lampade ad incandescenza è dispo- 
sta a entrare in trattative per la fabbricazione 
di materiale elettrico e di piccoli articoli mec- 
canici di ogni genere per conto dei proprie- 
tari dei brevetti e di incaricarsene parimenti 
sotto certe condizioni stabilite dalla vendita 
di detti articoli valendosi della organizzazione 
di vendita che si estende sopra tutte al 


Regno Unito sue Colonie e Dipendenze. 
A. 125-1. 
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¿ Tipo completamente chiuso, sopporti a sfere 
rendimento minimo garantito 83 ojo 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & С, - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1882 i 


— — RHEVD 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 


Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
„== ee ёч MIOV@ALSSHIO | 

dimento per il comando singolo delle 
AO ре и CONIATO ою Cene 
macchine tessili — 


COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


A A ri 


<= SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA < 


ШҮ per l'Italia: In$$. G. ANCONA & C. LORIA - Milano - Via Carlo Alberto, 28 - Telefeno 61-53 


| 


Le signore Fawus Katrine Ellen e Kermode Geor- 
gine a Ross, Tasmania, concessionarie della priva- 
tiva Italiana cel 26 Giugno 1907, Vol. 248 N. 166, 
per un trovato avente per titolo: . Е 
““Distributeuar automatique de timbres-postés, 

.tickts et articles similaires,, 
desiderano entrare in trattative con qualche indu- 
striale italiano per la totale cessione o per la con- 
cessione di licenze di esercizio di detta privativa. 

. Per maggiori schiarimenti rivolgersi all'Ufficio In- 
ternazionale per brevetti d'invenzione e marchi di 
fabbrica di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 
N. 35, Torino. I-123 


la 


AGLI INDUSTRIALI - 


Privativa industriale 4 settembre 1902, Reg. Att. 
Vol. 157, N. 222, per : 


‘Embrayage A friction,, 
del Signor BENN HANS HAMILTON, a Prerau 


(Austria). L'inventore e disposto a vendere la sud- 
detta privativa industríale oppure a concedere li- 
cenze di fabbricazione a condizioni favorevoli. Per 
schiarimenti e trattative rivolgersi alla Ditta Hei- 
niks Erben e Co., Prerau (Austria). 099 
( Vedere l'annuncio in copertina) 


j'—á——— ———————u 


Elettrotecnico 


“x 


trentenne, buona pratica, titoli, occupato presso im- 
portante centrale, offresi come capo officina ovunque. 
Offerte a N /07 Rivista Elettricità, 107 


а „с . P—_—&@m 


Ingegnere Elettricista 


primissima casa macchinario elettrico ricerca subito 
Ingegnere pratico affari, conoscenza lingua tedesca. 


Offerte indicando pretese ecc. ecc. | 
I-I22. . 


I Signori FAESEN JOHAN ALEX a Hilversum, 
DENTZ THEODORE CAREL e LEHMANN RU- 
DOLF AUGUST LOUIS, a Amsterdam (Olanda) 
concessionari della privativa industriale italiana del- 
l'ir luglio 1896, Vol. 228, N. 218, per: 


‘‘Système de bandage en caoutchouc plein 


pour roues d'automobiles et autres,, 


| desiderano entrare in trattative con qualche indu- 

striale italiano per la totale cessione o per la con- 
cessione di licenze di esercizio di detta privativa. 

Per maggiori schiarimenti rivolgersi all'Ufficio In- 

ternazionaie per brevetti d'invenzione e marchi di 

| fabbrica di Secondo Torta, Via Carlo Alberto, 
iv 30, Torino. i : II7 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciati nella seconda quindicina di febbraio 7906. 


264-4. — MARIETTI SILVIO, a Milano: Pro-. 


cesso per eseguire il rapido montaggio dei filamenti 
е la saldatura elettrica degli stessi nelle lainpade a 
incandescenza a filamento metailico. — 8.7.1907 — 3. 

263-245. — HERRENSCHMIDT HENRI, a Pari- 
gi: Nouveau procédé de fusion, au four électrique, 
des corps facilement volatilisables. — 16.11.1907 - 1. 

263-194. - SCHATZMANN ALFRED, a Schaffhau- 
sen (Svizzera): Four ¿ectrique de fusion et de réduc- 
tion. (Rivendicazione di priorità dal 13 settembre 1906). 
—- 10.9.1907 — 6. 

264-41. — SOCIETY” PIEMONTESE PER LA 
FABBRICAZIONE DEL CARBURO DI CALCIO 
E PRODOTTI AFFINI, a Roma: Nouveau four é- 
lectrique pour la fabrication du carbure de calcium en 
marche continue e récupération du gaz d'eau. (Pro- 
lungamento della privativa 45693) — 12.8.1907 — 3. 

263-224. — HEDDAEUS ERNST e NOTHN.- 
GEL RUDOLF, a Bilbao (Spagna): Scarica fulmine 
ad elettrodi mobili per linee ad alto potenziale. (Riven- 
dicazione di priorità dal 4 dicembre 1906). — 18.11.1907 
-— 13. 

Rilasciati nella prima quindicina di marzo 1908. 

204-108. — ATELIERS DE CONSTRUCTION 
OERLIKON, a Oerlikon (Svizzera): Perfectionne- 
ments dans l'amence et la prise de courant pour trac- 
tion électrique. (Prolungamento della privativa 
621189). — 20.11.1007 — 0. 

264-175. — CAMPINI CARLO DI GIOACHINO, 
a Palermo: Apparecchio di segnalazione a rottura di 
filo per ferrovie. — 28.8.1957 — I. 

264-79. — COMPAGNIE INTERNAZIONALE 
DE FREINAGE SYSTEME LUYERS, (Société A- 
nonyme), a Bruxelles: Appareil combiné pour distri- 
buer l'air comprimé aux cylindres des freins à air 
comprimé pour évacuer cgt air et pour accélérer le 
fonctionnement dés fréins. — 21.11.1907. — 6. 

264-165. — CONTINENTAL : HALL . SIGUAL 
COMPANY, a Bruxelles: Appareil à signaux pour 
chemins de fer. (Prolungamento della privativa 61305) 
— 21.11.1907 — 3. | 

264-183. — SOCIETA IN | ACCOMANDITAX 
' PER L'UTILIZZAZIONE DELLE INVENZIONI 
ING. BEER, a Venezia: Meccanismo applicabile in 


qualsiasi senso per funzionamento di segnalazioni ed 


apparecchi ferroviari. della privativa 
89214). — 22.10.1907. . 

264-185. — Von KANDO” KALMAN, a Savona (Ge- 
nova): Congegno per la tensione meccanica in cur- 
ve dei fili di contatto di ferrovie elettriche. (Completi- 
vo della privativa 820929). — 3.10.1907. | 

264-93. — ALLGEMEINE ELEKTRICITATS- 
GESELLSCHAFT, a Berlino: Macchina compound 
a collettore per corrente alternata semplice. (Comple- 
tivo della privativa 91976) (Rivendicazione di priorità 
dal 1 novembre 1906). — 27.10.1907. 

264-3142. — LO STESSO: Disposizione per l'avvia- 
mento dei motori a collettore a corrente alternata 
con spazzole di corto circuito e d'eccitazione. (Riven- 
dicazione di priorità dal 19 luglio 1906). — 13.7.1907 
Tn А 

264-153. — ASBESTOS WOOD COMPANY, a 
Portland (S. U. d'America): Matiére isolante et son 
mode de production. — 17.8.1907 — 6. 


(Combletivo 


Lo studio tecnico TURBO-DYNAMO 
di M. Grob. ing. Winterthür (Svizzera) 
cerca per ЇЇ collocamento delle sue in- 
stallazioni automatiche di luce elettrica 
un 


RAPPRESENTANTE 
GENERALE 


abile per l'ITALIA. La conoscenza per- 
fetta delle lingue tedesca ed italiana ё 
necessaria. Signori con conoscenze e- 
lettrotecniche e di macchine avranno 
la preferenza. 

Forte provvigione e grande vendita. 

Pregasi indirizzare le offerte con in- 
dicazione dettagliata delle circostanze 
allo STUDIO TECNICO TURBO - DY- 
NAMO M. GROB, ing. Winterthür — 
(Svizzera). 
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Voc: M. Malerale Elettric 


Capitale Soclale L. 200.000 


ritu generali ge Elettricità 


CHIEDERE CATALOGO GENERALE 


in corso di slampa 


Materiale 


per qualunque 
- ————————" 
applicazione 


elettrica 


О MILANO - Via Solferino, 29-31 


== Telefono 91-60 


Officine già Guzzi Ravizza 


| Giampiero riti 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 ж Telefono 15-00 


Cr a, 


£ lettrieità 


Motori trifasi € monofasi 

Motori e dinamo a corrente 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
Zione, essicazione, riscal- 
damento 


inumidimento 


per Stabilimenti fliatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impiunfi di Aspirazione della polvere 
= della Casa BETH dí Lubecca. 


—==_=_=m=_=x====—==—=—_—r==—__=_=—=___--_—_——_P_—P__.__ Я 
| Esposizione Internazionale Milano 1906 | › 


Giovanni Hensemberger | 
MONZA - Telefono N. 197 , 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


‚рег tutte le applicazioni 
fi 
Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 x Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazione per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari 
* Planté „ per batterie a 
scarica rapida e lenta. 


Accumulatori doppi in 
recipienti di celluloide per 
accensione motori a ben- 
zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali p:r l'illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 


Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
8. 085. 


- Фа œ. 


TURBINE А VAPORE 
DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 


CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.eTRIFPASE 


SOC.ITAL.OERLIKON 
MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
HEAR E A 


Compagnie Internationale d'Electricité 


Società Anonima - Sede a LIEGI (Вегеїо) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


Figenti per la vendita in Italia 


LAVINI & RAMPONE - Torino 


4 » Via Cernaia - 4 


IR 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d’ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocità. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Impianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
Cabestans, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 
Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. . 


E Impiauti per comando a laminato 
Applicazioni geuerali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Pieper 


ca 


SOCIETÀ GENERALE рк: CONDENSATORI ELETTRICI 
già J. de MODZELEWSKI € C. - FRIBURGO (Svizzera) 


NS 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


Protezioni delle reti contro le scariche 
atmosferiche e contro le sovratensioni — 
Eliminazione dello spostamento di fase 
su qualsiasi conduttura e conseguente 
riduziope della caduta di tensione sulle 
lipee — Avviamento sotiocarico dei mo- 
tori trifasi su correpte monofase — Pro- 
duzione di correpte ad alta frequenza 
Telegrafia senza fili - Raggi X - Bat- 
teria per produzione d' effluvi — Ozo- 
zopizzatori. 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti Generali per l'Italia: 


Ing. 1. MAGRINI 8 С. - BERGAMO - Ing. 5. SACERDOT? - MILANO, Via Solferino, 24 


La nuova lampada j OSRAM » 


Un Watt per candela ТО °/o di economia 


E 
кт mann, 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Vòt 40-100 candele 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 
nite solo per sospensione verticale 


Deutsche Gasglühlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per l@WItalia: е 


Ing. A. C. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 


Ins. G. Cristoforis 
Studio Tecnico e di Rappresentanze 
per Г Ilalia Meridionale e la Sicilia: 


NAPOLI - Via S. Brigida, 51 


Parafulmini in Serie Sistema Gola. 
Isolatori e Materiale elettrico di porcellana 
della ** Società Ceramica Richard-Ginori ,, 


Apparecchi di riscaldamento a gas. Macchi- 
nario per officine a gas. Contatori per gas || 
della Società Italiana già Siry-Lizars & C. 
di Siry, Chamon & С. 

Contatori per acqua ** Sistema Frager Etoile ,, 

Contatori elettrici ** Thomson OK’ Batault 
A, C. T. o... 

Limitatori di corrente e calorici sistema 
** Lenner ,30 | 

Strumenti elettrici di misura Hartmann e 
Braun. 

Materiale d'installazione interna e da quadro 
di distrizione Voight & Heffner. 

Lampade ad arco Koerting e Mathiesen. 

Apparecchi di riscaldamento elettrici - Te- 
lefoni. 3 | 

Aderenzatori di cinghie e funi della ** Com- 
pagnia Universale delle Trasmissioni Lenix,,, 


su semplice 
richiesta 


Studi, Progetti, Preventivi Gratis 


. 0 | Sopraluoghi. 


SOCIETÀ EDISON per la fabbricazione l CRINOLDI i | 
] di macchine ed apparati elettrici U. i 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Quattro diplomi d'onore Espos. Tnternaz. Milano 1906 


{= Contatori d'energia e- 
TOS  iettrica - Indicatori di 
TU | massima richiesta 

^ M WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
trici a corrente conti» 
nua ed alternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
Ni Ag i) M latori ed agitatori di 

X Ш Р, aria - Trapanatrici 
BU ООЛУ itm 46 elettriche - Regola- 

tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 

e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 

. bassa e alta tensione 
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Impianti comple:i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
B di energia a di- 
stanza. 


SIRENE MOLTENI 
por AUTOMOBILI 


e segnalazioni per Stabi- 
limenti industriali 


BREVETTATI 


fimitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio è accompagnato da ‘istruzione 
der la messa in odera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
i più esatti. 
i più sensibili 


Facilità ed esattezza dí regolazione. 


Sicurezza di funzionamento 

Perfetta solidità 

Controllo sicurissimo 

Nessun bisogno di ricambi : == 
Chiusura ermetica | 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 


Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron 


Elektron con dispositi 
guazione | ordinari a di a 


per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes | da l a 2 da 21), | da 41/, | da 61/; | da 81/, | da ll 
стт “a a 4. a 6 a $ a ll a 15 
cadauno | L. (2, | 14 80 | 16— | 18,.— | 20.— | 22 — 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositive 
Designazione | ordinari per attenuare la scintilia di distacco 


ба 3/ja1!/,] da 2a 3! | da 4a 5!/, | da ба 8 


Prezzo cad. L. 12,— 18,— 


TIPO EXCELSIOR 


Questo tipo pia economico ё indicatissimo per le se- 


.guenti intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts da */, a */, di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts da !/, а !/, » 


>— Prezzo unico L. 5,75 —e 


Tanto per l'italia quante per la Svizzera, rivolgersi alle | 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., в 
prezzi convenientissimi. 


. COMPAGNIA. ANONIMA CONTINENTALE 


“ J BRUNT « С. 


41-43, Via Oundsonmu — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
EX e 


Contatori di Energia Elettrica 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase = 


Contatore per corrente aitefhata trifase 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — in duttivi e non induttivi 


Specíali per guad 
di distribuzione = 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità 


* Minimo autocon- 
sumo æ Semplicità 
æ Robustezza + 
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Contatore 
per corrente continua 
2 fill - 3 fili 


Tipo MR 1 


LABORATORIO 


TARATURA - VERIFICA e RIPARAZION! 


: ) 
MILANO - NAPOLI 
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Chiedere Listini e Prezzi 


=3 Conto corrente colla Posta E Anno XXVII $ d 2 
уйык RE FEE ( : p А 
| L'ELETTRICITÀ | ЕА (? 
' у! RIVISTA TECNICA SETTIMANALE " . 
А, Y Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 
SUTAN Unire Cent. AT ad ogni cambiamento di indirizzo IOJ PLA ate JJ 
SEYD Lii Tip О. ABBIATI — Via P. Tenaglia, 9 — Milano 


Karlsbader Kaoliri Industries Heselise 
in MERKELSGRUEN - bel. LM 


Sd 
«i +1 Г 
Propristaria della celebre Cava di Caolino “Exc Zettl 
edi Miniere di carbone ad O! 
=== 


180 LATORI 


= in porcellana furissima p one "1 

== === condutture el: ERA 
: ad ALTO e BASSO POTEI 

Telegrafo e Tele! 


-Prepufa STAZIONE DI PROVA a: 200.000 wal 
Oltre 900 modelli d'Isolatori E 


Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale su disegno o m 
Fornitrice degli Jsolatori per alla tensione: — ex 


IMPIANTO Ferrovie Elettriche della нез £ 
Km. 106 — Tensione 20000 
IMPIANTO soc. ELETTRICITÀ A. I Тогішо 
218 — Tensione. PERSA D ds 
IMPIANTO del potes Venezia-Pordenone - 
Hm. 88 — Tensione 3200 
IMPIANTO SOC, ELETTRICA BRESCIANA - 
Km. 51 — Tensione 40000 "olt, 
IMPIANTO MOUTIERS-LYON Же | ans y 
HKm.:185 — Tensione звөвох 
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Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 


e delle principali 100 e piu altri Implanti per ten» NC 
^ Soc. di Elettricità sloni superiori ai 15000 volt Rappr. беп. perii ҮТ alaz 


E 
Ў ү === 
dell'intzrno e dusl' estero N zn f | ы 
AA LAZZAR e MARI jn 
ISOLATORE 381 в impiegato nel trasporto ad alta tensi^ne LYON-MOUTIERS 


Km 185 alla tensione di 56960 volt I n importante in Europa TREVISO — К 


INNESTO BENN 


' Brevettato in tutti gli Stati Industriali 
. e noto dappertutto come l’innesto a frizione migliore e piü sicuro 


FORNITORI ESCLUSIVI PER: 


AMERICA - Н. W. Caldwell & Son Co. - Chicago. | 
AUSTRIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
BELGIO - Ateliers de Constr. Н. Bollincks - Bruxelles. 
FRANCIA - Wyss e C.ie - Seloncourt - Doubs. - 
GERMANIA - Vogel & Schlegel - Dresda, 27. 


INGHILTERRA - The Umbreakable Pulley & Mill 
Gearing Co., Ltd. - London E. C. & Manchester. 


ITALIA - Heiniks Erben & Co. - Prerau, Moravia. 
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SVIZZERA - Usines de Louis de Roll, Clus, Soleure. 
UNGHERIA - Altenstein & Brant, Budapest VI. 


PER L'ITALIA: , | E 


HEINIKS ERBEN & Co., PRERAU (AUSTRIA 
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L L'ELETTRICITÀ si: 


6% RIVISTA TECNICA SETIM DM vo | 
DIRETTORE Inc. F. E. Cgni pom 
12, Foro Bonaparte — dong — icc NN DT. 24-37 : Сент: 50 


Società Anonima Forniture Elettriche. | 


già ATTILIO POZZO € C. — LORENZO TOMMASI ALIOTTI 
Capitale Sociale L. 800.000 (interamente versato) - Sede Sociale: MILANO - Via Castelfidardo, T 


Deposito completo. Accessori. Illuminazione Elettrica 
-—i QATALOGHI E PREVENTIVI A RICHIESTA io (Vedere avviso interno) y 


FABBRICA DI CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


' Telefoni.69-48 e 86-75 


[cC ne ON E. BERTETTI & C. - MILANO Тејт: ELETTROBER 


Cap. L. 500.000 
elevabile a 1.600.00 Aocomandita per azioni Vedi avviso interno, ` 


тз, С. б. S. ШЇ Aina pr timeri ШЇЇ. 


———— già С, OLIVETTI & С. ——— 
Via Broggi, 4 - MILANO - Telefono 80-63 


ISOLATORI RICHARD-GINORI 
MILANO 


firiuro Perego : С. 


i| MILANO - Via Castel Morone, 4 
Telefono 67-67 


Moret: Sig. GIUSEPPE THURLOW 


| Via Cernaia, әз - ROMA 


| TELEFONICI - TELEGRAFICI PER LINEE 
PARALLELE ALL'ALTA TENSIONE : | 
ELEFONO PORTABILE DI SICUREZZA ==== 


= Applicazioni speciali della telefonia e' dell'elettricità — 


Brev. PEREGO 


IR 


„| Y 


T 
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Vedi annuncio a pag. Xi 


T miglior mastice Chemische Industrie A. a 
per la cementazione degli | seri i == 
ISOLATORI PERIN GIOVANNI 
RISULTATI SPLENDIDI * Via L..Palazzl, 9 х MILANO + 


| 
| 
| 
Maschinenfabrick Oerlikon - Oeriikon. - ^  .Soc. It. per l'Utilizzazione delle Forze gia elettrica - Milano. 


| j Siemens- Schucker 


REFERENZE: . Soc. it. Lahmeyer di Elettricitá - Milano. Soc. Martesana per distribuzione ener- 
Eletktrizitáts-Gesei!. Alioth - Basiiea. idrauliche del Veneto - Venezia. Soc. per Imprese Elettriche in Firenze. 
Brown, Boveri & C. - Baden. Soc. Adriatica di Elettricità - Venezia. : Soc. Elettrica Suburbana Milanese - Milano. 


Soc. tt. Oerlikon - Milano. — Soc. Medese di Elettricità - Meda. Ecc., Ecc., Ecc. 


SLI ЕЕ monem 


| Tog. COLUMBO y SPIZZI & C. 


7. Via Bezzecca - MILANO.- Via Bezzecca, 7 


TELEFONO 


Milano 2000 — GRAND PRIX 


. WOLF Magdeburg-Buekau Rappresentante Tng. m VELTEN 
GERMANA: T 5 - Via Principe Amedeo - 5 T 
- Locomobili e Somit 2 secco e; 
— Le migliori Motrici per Luce Elettrica 

- e Trasporti di Forza 


i i: Marcia regolare e silenziosa y | 
A Economia di combustibile | 
am Centrali Elettriche trovanei a tutt'oggi 4151 Ѕетійзѕе 
e Locomobili Wolf. 9 108... 
Produzione totale 600.000 cavalli effettivi 


PIRELLI E - NANO 


ILIMENTI A: MILANO - SPEZIA & VILLANUEVA Y GELTRÚ (SPAGNA) 


N PRIX e due Medaglie d'Oro _ FUORI CONCORSO 

all’ Esposizione di S. Louis 1904 - all’ Esposizione di Milano 1906 
ORDE E | Cavò ad altissima tensione. CADI SOTTERRANEI 
CORDONGINI FLESSIBILE RPTE Te E SUBACQUEI 
ИСЕ, FORZA - ARMATI. ! 
ZIONE EI ETTRICA. TIPI SPECIALI BREVETTAT 
ELEFONIA PER ALTISSIME “TENSIONI. 
LEGRAFIA. A 


Cavi такой 


Aerel € Sotterranel 
nel Tipi più perfezionati. 


Cono m3 


Cavi Telegrafici 


Eleftriche 


| Does SOTTOMARINI. 
| Tensione d'esercizio 100.000 Volt. | 
СА TALOGHI - PREVENTIVI E CAMPIONI A RICHIESTA, 


* e 


Carboni per Lampade ad Arco 


"P . PER CORRENTE. CONTINUA, ALTERNATA, PER ARCHI IN SERIE, etc. 


| Marca 66 PLANIA ..'I: Qualità, luce tranquilla e brillante 
Maroa “ SI LESIA „„ per lunga durata di accensione 
- CARBONI FER ARCHI A FIAMMA: Colorazione gialla, rossa e bianca opale 


ELETTRODI per la produzione di carburo di calcio, di futte le dimensioni 400x400x1500 
0 SPAZZOLE КАМАТЕ PER Dinamo e— — —— 


Listini e Campioni gratis a richiesta 


cietà Apopima PLANIAWERKE per la Fabbricazione di Carboni 
fficio ) BERLINO N. W. 7 Hj Fabbrica: RATIBOR О 


| (Dorotheenstrasse, 45 


MASCHINENFABRIK 


AUGSBURG-NuRNBERG 
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Costruzioni speciali 
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Apparecchi di trasporto 
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e scaricatori d'ogni genere 


Piattaforme girevoli 

Carelli trasbordadori h i 
Due scaricatori scorrevoli - Portata 500) kg. cadauno - Scartamento 56-64 

Lunghezza di scorrimento del carrello 98 m. - Impianto nel porto di Enden. 


Oltre 


900000 


cavalià 


MOTORI 


a gas e a vapore 


ШЇ 


а уароге 
fornite o in corso 
di costruzione 
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Turbina a vapdre da 750 cav. cff. con alternatore trifase 525 Volt. 
Acciaierie Eicken & C.o ~ Наў п i/W. 


Rappresentanza Generale per. l'Italia: 


In$." Mariotti Montanari & C. - Milano 


VIA MONTEBELLO, 36 - TELEFONO 70-30 


dociefá Generale italiana Accumulafori Elettrici 


ANONIMA 
Capitale Sociale Lire 1.500.000 


Sede in MILANO - Via S. Gregorio, 33 - Stabilimento in MELZO 


= 


Concessionaria & fi T Uu D Q H 
dei Brevetti 9 9 


Accumulatori Stazionari e Trasportabili 


per qualunque applicazione 


Indirizzo Telegrafico: “ ACCUMULATORE,, MILANO 
Teleiono: 35-55 


GIUSEPPE VANOSSI « C. 


um 
T A EST Ӯ. | Società in accomandita per la costruzione di Apparati Elettrici 
z. _( ү C nee MILANO - Via S. Francesco d'Assisi, 8 (già Quadronno, 10) тшн 


m ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE MILANO 1906: MEDAGLIA D'ORO 


TO «ustruzlune specializzata di apparati per basse e alte tensioni, Interuttori, Commutatori, Porta 
Rappr esentanze e depositi. valvole, Valvole fusibili a filamento argento, Capicorda, Prese e derivazione di corrente, Reostati, 


- ROMA - G. Thurlow Trasformatori e riduttori di tensione per lampade ad arco, suonerie, cauteri, ecc., Avvisatori acustici, 
E Basi des per limitazione di carico, Accessori per impianti di centrali e cabine di generazione e distribuzio ne 
— Via Cernaia, 23 e s. Basilio, 14-15 d'energia, це a pettine ed a rulli per qualunque voltaggio, Resistenze, Bobine di reat- Bi 
a . S. Cavallaro tanza, Piastre di terra, ecc., 
GENOVA b: s дим и Impianto speciale per la costruzione e montaggio di quadri di distribuzione su marmo ed ardesia fi 
, lleida per anm, Canine, Stabilimenti, Motori, Dinamo, Galvanoplastica, Сето i а | 
_ qualunque intensità e tensione. Si costruiscono interuttori e commutatori per qualunqne applicazione 
TORINO ‚ Ercole Marelli dietro indicazioni o disegni. i i 
NAPOLI - Ercole Marelli e C. GRANDE DEPOSITO E EAVORAZIONE MECCANICA DELLE BASI D'ARDESIA. 
Calata Trinità Mogglore, 8 = A riohiesta disegni e preventivi — 


B. Paege « С°. Berin, NW. 5 
rara sra > « = “VERNICI ISOLANTI 


produttrice esclusivamente di 


PER L’EGETTROTECNICA. 
RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA: 


MONTI e MARTINI - Milano - Via Tasso, 5 - Telef. 46-11 


E. А. С. 
| ШШШ Ali etf. o: rn hin 


CHEMNITZ 


MACCHINARIO ELETTRICO 


per alta e bassa tensione - corrente continua e alternata 


Generatore trifase 250 Kilowatt - 125 giri. 


Ufficio Tecnico e Rappresentanza Generale per l'Italia: . 


Soc. fin. Materiale Elettrico 


Via Solferino, 29-31 — MIL ANO - 29:31, Via Solferino 


‘Telegrammi: SAME Telefono Intercomunale gr-6o 
* 


p: 


PREVENTIVI E PROGETTI GRATIS A RICHIESTA 
DEPOSITO MOTORI E DINAMO 


— Венс) Jüngermann 


MILANO 
Studio e Magazzino: VIA MELCHIORRE GIOIA, 1 - Telefono N. 84-79 


Forniture complete per impianti Elettrici 


^^ 


Grande deposito del seguente materiale: 


Isolatori per alta e bassa ten- 
sione della 


Porzellanfabrik Hermsdorf 


Giunti Gould per qualunque 
tensione - Materiali e ac- 
cessori per impianti interni. 


Porta lampade, Valvole, Juterruttori, Tulipes, Bracci, ecc. 
Sospensioni, Conduttori elettrici, Campade stradali 


LI ТЫН К С SAIA ASIASI „ИЕ ГУ ar 


. Bracci completi per 
illuminazione pub- . 
‘blica - Innesti sem- 
plici e in serie per 
lampade stradali. 
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Tubi isolanti con e senza 
rivestimenti. - Relativi 
accessori - Gabbie di 


protezione per miniere, 
luoghi umidi, etc. 
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Materíale sempre pronto. 


Corrispondenza: 811 Casella Postale - 


=> A richiesta si spedisce Catalogo riccamente illustrato = 


L'ELETTRICITÀ 


DIRETTORE: 


Inc. E. F. 


FUMERO 


VoLUME XXX - NUMERO 25-26 


MILANO — 18-25 GIUGNO 1908 


CRONACA SETTIMANALE 


Un'interessante decisione del consiglio di stato 
sulle derivazioni d'acqua per uso industriale. 


La ditta Biso e Cozzani, concessionaria di una 
derivazione d'acqua dal torrente Carrione (Massa 
e Carrara), con nuove opere eseguite aveva deri- 
vato una quantità superiore d'acqua, di quella 
che poteva avere per diritto. Dietro constatazione 
del Genio Civile di questo aumento arbitrario, il 
prefetto di Carrara intimó alla ditta di sistemare 
il canale derivatore, di regolare la bocca dell’in- 
cile e di demolire le opere nuove costruite, sotto 
comminatoria d'esecuzione d'ufficio; il Ministero 
dei LL. PP. aveva confermato il decreto prefet- 
tizio. 

La Ditta Biso e Cozzani ricorse alla -IV sc- 
zione del C. di S., ma il Supremo Collegio am- 
ministrativo contenzioso dichiaró che l'impugnato 
decreto ministeriale era conforme alle vigenti di- 
sposizioni per la legge 20 marzo 1865 e il regola- 
mento dell'8 settembre 1867, c rilevò inoltre che, 
dalle risultanzc degli atti, la Ditta non aveva nep- 
pure diritto all'aumento in forza della conces- 
sione: «sia perché la concessione cra stata fatta 
per un determinato opificio, e questa, senza intesa 
con l'autorità preposta alle acque pubbliche, cra 
stato poi trasformato in altro richiedente una for- 
za d'acqua maggiore; sia perche fin d'allora si 
era prescritta l'altezza che doveva avere la ca- 
duta e stabilito che una determinata zona del tor- 
rente dovesse rimaner libera, ció che dimostra in- 
sussistente la esagerata pretesa dei ricorrenti di 
aver diritto persino a tutta l'acqua del torrente; 
sia infine perché una tale pretesa sarebbe. inam- 
missibile come contraria alle regole piü accettate 
in materia di interpretazione di concessioni flu- 
viali e torrentizie. E perciò, se pure l'atto di con- 
cessione lasciasse qualche dubbio in proposito, 
questo dubbio doveva togliersi col ritenersi che 
lo stato di diritto corrispondesse allo stato di 
fatto esistente quando fu attuata la legge del 1865 
€ perciò prima della trasformazione dell'opificio : 
cosi che verrebbe pure a circoscriversi la prescri- 
zione acquisitiva, anche per la sopravvenuta leg- 
ge del ro agosto 1884 (articolo 24). 

Per questa, ed altre ragioni di minor conto, il 
C. di S. ha respinto il ricorso della Ditta. 
| Parafulmini in Serie 
Bobine compensate di sicurezza 
Resistenze ohmiche e accessori 


Ing. 6. Gola 


TORINO 


SOMMARIO: 


RASSEGNA CRITICA - (Ing. Fumero): 


Divagazioni telefoniche - Risultati finanziari 
nelle aziende private - Le nuove centrali 
telefoniche - Telefonia senza fili sistema De 
Forest - Marconi о De Forest - La nota a- 


mena è a qe мз . Pag. 385 
Gli isolatori costruttivi . . . . . .-. . » 389 
Rinaldo Ferrini. . . è жа a X. 


BOLLETTINO DELLA A. E. I:: 
Sull’azione della corrente alternata sulle lam- 
pade ad incandescenza con filamenti di tan- 
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12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 


La collaborazione alla Rivista é libera: i mano- 
scritti vengono sottoposti all'esame della Com- 
missione di Redazione, che si pronuncia somma- 
riamente sulla convenienza della loro pubblica- 
zione. 

La redazione non assume alcuna responsabilità 
per quanto viene pubblicato sotto la firma dei 
collaboratori non ascritti alla redazione fissa. 

I manoscritti inviati all'esame non si restituiscono 
per alcuna ragione. 

La produzione degli articoli originali pubblicati 
é interdetta se non ne viene citata la fonte. 
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I Signori abbonati che ci chiedono cambiamenti 


d'indirizzo sono pregati di unire c.mi 5o per le 
spese di ristampa delle fascette. 


DEE” Non si dà corso alle richieste d'abbona- 
mento non accompagnate dal relativo importo. 


Tariffa delle inserzioni 


Per la prima pubblicazione: 
1 pag.  '/pag.  '/,pag.  '^pag. ‘/ рай. 
L. 40 L. 30 L. 20 L. 15 L. 10 
Per le pubblicazioni successive alla prima e per 
ciascuna volta : 
L. 20 L. 12 L. 8 L. 5 L. 3 
Per formati inferiori a 1/8 di pagina l'inserzione 
si fa di norma nelle pagine bianche. 


FRANCO TOSI 


LEGNANO 


Centrale Castellanza, 29.000 HP. 


MOTRICI A VAPORE - distribuzione a cassetti - di pre- 
cisione, a valvole equilibrate; tipi normali e speciali a marcia 
accelerata per impianti elettrici - a grande velocità. 


CALDAIE Verticali Tubolari - Cornovaglia - Tubolari - a Corpi 
sovrapposti - Multibolari. 


SURRISCALDATORI - POMPE - Tubazioni - Tra- 


smissioni. 


TURBINE A VAPORE Sistema Parsons. 
| MOTORI A GAS povero e gas luce - Generatori di gas po- 


vero soffiati e ad aspirazione diretta. 


MOTORI A OLIO PESANTE. 


|. | | 
| Alcune delle principali installazioni eseguite cesto au Letne ишт 
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Tmpianti Elettrici: 


Venezia 1400 cav. — Odessa 950 — Ge- 
nova 10000 — Milano 4700 — Linares e 
Cordoba (Spagna) 500 — Buenos Ayres (Calle 
Paraguay) 14000, (Calle Montevideo) ¿600 
— Santjago (Chil) 5000 — Bilbao 1400 — 
Sampierdarena 1350 — Baku 5350 — Spe- 
zia, Arsenale, 2000 — Livorno 1000 — Torino, 
Società Anonima dei Tramways, 2700 — deka- 
terinoslaw (Russia) 1200 — Perugia 550 — 
Firenze 3480 — Palermo 4600 — Cairo 
(Egitto) 2960 — Torino, Società “Alta Italia,, 
2700 — Kaiserwerth (Germania) 480 — 


Biella 500 — Chambery (Spagna) 800 — 
Trieste 3000 — Napoli, luce, 8000 — Napoli, 
tram, 6400 —- Bologna, luce, 1200.— Vene- 
zia, Silos, 530 — Berlino, Magazzini Wertheim, 
3100 — Spezia, tram, 500 — Alessandria 


Turbine 


Castellanza 23500 — Buenos Ayres, Cen- 
trale Boca, 18000 — Buenos Ayres, Nuova 
Grande Centrale, 36000 — Brescia 3700 — 


Cellina 6300 — Baku 6600 — Cairo (Egitto) 


(ето) 2000 — Milano Varese, ferrovia, 6000 
— Kiew (Aussia) 4000 — Palermo, Cantieri, 
650 Teneriffa 600 Oviedo 5o0 — 
Melbourne (Australia) 400 — Napoli, Società 
Napoletana, 2880 — Montevideo re6oc — 
Bologna, tram, 1350 — Espunes, Madrid, 750 
Almirante Brown (.Írgentina) 730 — Savona 
550 — Torino, Società Piemontese, 1950 — 
Castellanza 5400 — Castellammare 1200 — 
Habana 4400 — Santa Fé /-irgentinaj 1300 
-— Trazione elettrica Castellammare-Sorrento, 
810 — Arsenale, Napoli, 1200 — Comune 
di Milano, luce, 1800 
Cadice S. Fernando (Spagna) 540 — Bergamo 
обо — Kalgooriie (.1usfralia) 970 — S. Gio- 
vanni, Valdarno 7200 — Firenze, tram, 1600 — 


| Padova 1250 — Messina 1000 — Novara 6000. 


a vapore: 


8100 — Napoli, tram, 4500 — Piombinc 3300 


+ Lucca 2400 — Municipio Torino 2250 — 
Napoli, Soc. Napoletana, 7500 — Padova 
2700. 


Impianti Industriali: 


Impianto idrovoro, Codigoro, (4 Motrici) 
2800 — Metallurgica, di Sestri Ponente (3 
Motrici) 3100 — Ferriera Dufour & Bruzzo, 
Bolzaneto, 1250 — Tessitura Wattendorf, Bor- 
ghost (Germania) 470 — Tessitura Bherneim, 
Mulhouse (Alsazia) 450 — Cotonîficio Gaz- 
zaniga (3 mótrici) 2550 -- Cotonificio Richard 
Brader & C., Borghost (Germania) 1000 — 
Cotonificio Crespi, Vigevano. 1150 — Fab- 
brica di cemento, Langerich (Germania) 700 
-— Tessitura Sewringoft, Kineschma (Aussza) 
доо — Tessitura Bakuline, Ivanowo (Russia) 
Зоо —- Molino Zacharia, Belgrado, (2 Motrici) 
500 — Cotonificio Borghi, Varano (2 Motrici) 
2100 — Laminatoio, Rogoredo, (3 Motrici) 
2690 -— Stamperia Fokine, Ivanowo (Russia) 
350 --- Fabbrica di porcellana Wessel, Bonn 


(Germania) 250 — Fabbrica di Birra, Alessan- | 


dria (Egitto) 400 — Fabbrica di draps Kasch- 
tanoft, Serpukoft (Russia) 400 — Tessitura 
Dell’ Acqua, Buenos Ayres, доо — Siderurgica, 
Savona (6 Motrici) 6950 — Sgranaggio di 
Cotone Rodocanachi, Kafr-el-Zayat, 330 — 
Miniera Mariewka (Russia) 400 — Molino 
Reynaud & Ravautte, Marseille, 400 — Fab- 


' brica cemento Ratto, Lisbona, 290 — Segheria 


Santos, Lisbona, 290 — Laminatoio La Magona, 
Portovecchio (6 Motrici) 400» — Kafr-el-Za- 
ayt, Cotton Co., Alexandria (Egitto) Зоо — 
Pastificio Canessa Pegasano, Buenos Ayres, 240 
— Cartiera Compagnia Fosforos, Buenos Ay- 
res, (2 Motrici) 870 — Impianto frigorifero 
Mercato de Abasto, Buenos Ayres, 360 
Cunceria Casimiro Gomez, Buenos Ayres, 320 


— Souias Buenos Ayres, 800 — Molino, 
Sampierdarena, 1600 — Fabbrica di cappelli, 
Buenos Ayres, 450 — Cavallero, Antofagasta 


( Chi) 830 — Impianto frigorifero “La Blanca,, 
Buenos Ayres, 500 — Cotonificio Salvo Cam- 
pomar, Montevideo (Uruguay) (2 Motrici) 1400 
-— Laminatoio Grossembaum (Germania) 950 
Cotonificio Ligure, Rossiglione, 1000 -— 
Cotonificio Raggio, Novi Ligure, 1050 — Boni- 
fica Mantovana Reggiana, Mantova, 1740 — 
Cotonificio Ligure Napoletano, Napoli, 1800 
— Molino Salonique (Turchia) 740 — Fila- 
tura Lombarda, Piacenza 1000 — Linificio e 
Canapificio, Lodi, 1700 — Laminatoio, Sesto 
S. Giovanni, 1900 — Acciajerie Pra, 5400 — 
Linificio Fara d'Adda, 1000 — Campomary 
Soulas, Belgrano (Buenos Ayres) 540. 


— | 


FRANCO TOSI | 


— Varese 1400 — 
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LUCE E FORZA. 
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Impianti per trasporti di forza 


+ a qualunque tensione. 


‚ Impianti efettrochimic/ — 


C 
O 


KALIAN 


» 
- 
" 
y 
” 
p 
Y 


Turbogeneratori e Tur- 
a boalternatori 


Trastormatori con 
raffreddamento 
ad olto e ad aria 


Motort speciali pet 
qualunque industria 


MATERIALE D'IMPIANTO 


Generatori e Motori - Conduttori e cavi. 


Lampade ad arco normali, a fiamma e Li- 
liput per corrente continua ed alternata. 


Lampadine ad incandescenza ed al tantalio 


Quadri di distribu- 
Р нр a consumo ridotto. 
{опе completi - Inter- 
р hi Contatori normali, a doppia tariffa, a mas- 
ruttori, apparecchi, ecc, E sima richiesta, differenziali automatici. 
per qualunque tensione, Limitatori di corrente, eco, 


TRAZIONE APPARECCHI 


Studio ed kir aids impianti pet di misura e controllo, 
ramvie. da quadro, laborato» 
Ferrovie normali, a grande velocità, sotter- rio, elettromedicina. 
ranee, sopraelevate, sospese, 
Implanti di trazione per miniere. SR © ар 
| chi telefonici 

Applicazione dei sistemi a corrente conti- ! 
nua, a bassa ed alta tensione, monofase e i Impianti d’avvisatori 
trifase. | d'incendio e di ronda. 


{ | Telegtafi, 
Y Orologi elettrict, Indi- 
catori di livello d’acqua, 
N accenditori di mine. 
M | A tagiri - Trasmettitori d'ordini 
ILANO ; per marina e miniere - Telefoni 
ad alta voce - Apparati di blocco - 


Applic, per elettrochimica e metallurgica, 


Indicatori di velocità e con- 


Uffici Tecnici: 


GENOVA, 01а S. Lorenzo, 8 — Torino, Qia Ottavio Revel, 20 — Napoli, Piazza 7 Settembre 
AGENTI IN TUTTE LE PRINCIPALI CITTÀ a. 


> 
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Una nuova Commissione tecnica. 


Con recente decreto é stata istituita, presso il 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 
una Commissione per. lo studio delle norme tec- 
niche da emanársi per la protezione. degli attra- 
versamenti di ferrovie, di linee telegrafiche e te- 
lefoniche e di altre opere pubbliche con condut- 
ture di energia elettrica. 

- La Commissione, presieduta dall’on. commen- 
dator Perla, Consigliere di Stato, ё composta dei 
rappresentanti dci Ministeri di Agricoltura, delle 
Poste e Telegrafi e dei Lavori Pubblici, della Am- 


ministrazione delle Ferrovie di Stato, del prof. © 


Lombardi del Politecnico di Napoli, e delling. 
Esterle della Società Elettrica Edison di Milano. 

La prima adunanza ha avuto luogo giorni or 
sono ed in essay dopo una lunga discussione ge- 
nerale, é stato deliberato di nominare una Sotto 
Commissione, coll'incarico di assumere tutti 1 da- 
ti e le informazioni necessarie e di predisporre 


uno schema di norme, da servire di base alle fu- . 


ture discussioni. 
Per evitare infortuni ferroviari. 
$ 


Come è noto, il Collegio Nazionale degli inge- 
gneri ferroviari italiani (che ha sede in Roma, via 
-delle Muratte,, 70), aveva promosso un concorso 
per l’agganciamento automatico dei vagoni fer- 
roviari. Ora tale concorso è entrato nel suo svol- 
gimento. 

Il Ministero dei LL. PP. ha fatto stanziare sul 
bilancio delle ferrovie un contributo di'L. 10,000 
еа anche il Ministero di Agricoltura accordó un 
sussidio di L. 3000, in vista all'importanza che il 


problema ha sotto il rapporto degli infortuni, che - 


assai di frequente toccano al personale nell'ese- 
guire l'agganciamento dei vagoni. 

Con cette somme, col concorso di L. 1000 stan- 
ziato dallo stesso C. N. I. F. e con altri proventi 
e contributi ormai assicurati, la Commissione a- 
pre il concorso con due premi: l'uno di 10,000 е 
l'altro di 5000, e si assume il compito di sotto- 
porre ad esperienze pratiche i due migliori pro- 
getti che saranno presentati. 


NOTIZIE FINANZIARIE. 


Società anonima per la ferrovia Sassuolo-Modena- 
Mirandola-Finale, Modena - (Cap. L. 2 milioni). 


L'8 giugno furono convocati in assemblea gene- 
rale ordinaria e straordinaria 1 soci di questa ano- 
nima. Presenziarono 32 azionisti rapresentanti 6750 
azioni con diritto a voti 324. 

La rclazione con la quale il Consiglio di ammi- 


nistrazione accompagnò il bilancio, 2:<^ che leser- - 


cizio 1907 presenta, in confronto del precedente, 
un aumento di prodotti di L. 25,729.79 e un au- 
mento di carichi e spese per lire 40,315.42. E cosi, 


Efrem Laflpur i em per ata 


INTRA (Lago Maggíore) Es oi di illuminazione. 
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Soc. Anonima per Istrumenti Elettrici 
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C. OLIVETTI & C. 


С, MILANO 


4 -Via Broggl- 4 
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Wattmetro elettrodinamico da quadro 


WATTMETRI 
PER CORRENTE,CONTINUA ED ALTERNATA MONOFASE 
E TRIFASE A CARICHI COMUNQUE SQUILIBRATI. 


ELEGANTI, SOLIDI, APERIODICITÀ PERFETTA. 


в 


Strumenti di misura per elettricità 


ludustriali e di precisione * Indicatori - Registratori 
Gran Premi 
Sp MASSIME ONORIFICENZE Milano 1906 
Adottati nei più grandiosi 
Impianti Nazionali 


CATALOGHI E PREZZI A RICHIESTA. 
Rapp. per Г Italia Meridionale 
log. BUONOMO e UTILI - Calata S. Marco, 13 - NAPOLI 
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BELLIS  MORCOM. Ltd. 


Officine a BIRMINGHAM - Casa fondata nel 1852 


CENTRALE MUNICIPALE DI BIRMINGHAM 
Motrici Belliss di 3000 HP. per una potenza complessiva di 21000 HP. 


Motrici a Vapore Verticali a Rapida Rotazione 


pianti completi di condensazione a miscela e.a superficie di qualunque capacità 


MATERIALE DI ASSOLUTA PRIMA CLASSE 


Oltre 270 Centrali equipaggiate o in costruzione 
per una potenza di 700.000 HP. 


| 
| 
| 
„Занды 


PREVENTIVI Е STUDI DI РЕОСЕТ ГЇ COMPLETI 


Ufficio di rappresentanza per l’Italia: 


Piazza S. Carlo, 2 - Milano "529% 


| 
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mentre i risultati finali del precedente Esercizio so- 
no rappresentati da una cifra di utili netti di lire 
80536.09, che consenti di distribuire agli azionisti 
L. 56.000, di crescere il fondo di riserva di lire 
4482.49 e di еѕѕерпаге L. "12.000, ad un fondo 1 
rinnovazione del materiale fisso, gli utili netti del- 
l’esercizio 1907, accertati in L. 65,950.46, non per- 
mettono, fatta la detrazione del 10 % pel perso- 
nale, se non di proporre l’assegnazione agli azio- 
'nisti di L. 52.000, in ragione di L. 6.50 per azió- 
ne, ed il resto (lire 7355.42) al Fondo di Riserva 
straordinaria, il quale crescerà così da lire 104 mila 
887.73 a L: 112,243.15. 

L'aumento delle spese è dovuto in gran parte al- 
l’applicazione iniziata in quell’esercizio dell’orga- 
nico nuovo del personale, entrato in vigore per De- 
creto Ministeriale del 28 gennaio 1908, con effetto 
dal 1 gennaio 1907 + quello dei redditi si nota su 
quasi tutti i cespiti dell'esercizio, ma l'aumento 
delle une soverchia quello degli altri; e di qui la 
minor cifra d’utili in confronto del precedente eser- 
CIZIO. 

Durante l’anno 1907 vennero dalla Ferrovia 
compiuti importanti lavori di aumento e di miglio- 
ramento nei fabbricati della stazione di Modena e 
lungo le linee. La Società ha poi continuato il ser- 
vizio con automobili tra Maranello e Pavullo: il 
reddito non si proporziona ancora alle spese, ma 
tale esercizio Ча nondimeno nuove speranze. 

Le risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 
1907, e risultato approvato dall’assemblea si con- 


cretano nelle seguenti cifre: attivo L. 3,904,766.23; ` 


‘passivo L. 1,745,793.74; capitale azionario lire 
2,000,000 ; fondo di riserva ordinaria e straordina- 
ria 112,243.15; fondo rinnovazione materiale lire 
40,729.34. Venne pure approvato il riparto del- 
l'utile. | 

Vennero quindi eletti a consiglieri di ammini- 
strazione i signori: Baccarani cav. rag. Guastalla 
Brunolido, Sacerdoti cav. Emilio. A Sindaci effet- 
tivi 1 signori Aggazzotti avv. cav. Luigi Manni 
ing. Giuseppe, Tardini avv. cav. Luigi. A Sindaci 
supplenti i signori Berti avv. Carlo, Berti dott. 
prof. Arturo. 

x«X 

Quanto alla parte straordinaria venne approva- 
ta ad unanimità l'emissione di 1507 obbligazioni 
di V serie, da lire 300 ciascuna, fruttanti il 4 1/2 
И all'anno, netto da qualsiasi imposta o ritenuta. 
Tale emissione sta a completare il collocamento 
già effettuato di 1000 obbligazioni, secondo una 
deliberazione dell'adunanza del 25 giugno 1893. 


Metalli rari. 


Secondo,i prezzi correnti del dott. Th. Schu- 
chardt Chemische Fabrik di Goerlitz (Germania), 
quotasi : . 

` [| B 


Disponibile in Abruzzo concessione 3000 Cavalli 
Idraulici a buone condizioni, Per schiarimenti Ant. 
Daneo - Studio tecnico - Orfona a Mare. 
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SOCIETÀ PER LA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE кр APPARECCHIÆLETTRICI, RELATIVI IMPIANTI кр ESERCIZI 


GADDA &C 


RIVISTA TECNICA. 
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e ACCOMANDITA PER AZIONI — CAPITALE L. 6.000.000 — EMESSO E VERSATO L. 6.000.000 


SEDE E STABILIMENTO PRINCIPALE IN MILANO, VIA CASTIGLIA, 21 


TELEFONI 25-14, 25-16, 34-00 * 


GENERATORI ELETTRICI - TRASFORMATORI 


MOTORI - IMPIANTI pi TRAZIONE ELETTRICA 


APPLICAZIONI ELETTROMECCANICHE 


VENTILATORI ELETTRICI - TURBINE A VAPORE 


ROMA: VIA CAVOUR, 82 


VENEZIA: 


- 5. MOISÈ, 1463 
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UFFICI: 


TURBOALTERNATORE DA 3000 HP. 
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SOCIETÀ ITALIANA DI ELETTRICITÀ 


ANONIMA CON SEDE IN MILANO — Capitale Sociale L. 9.000.000 interamente versato 


^ | DIREZIONE Di MILANO 
Piazza Castello, 5 (Impianti Trazione) Telefono N. 20-26 


DIREZIONE DI ROMA I 


Piazza Borghese, 3 (Impianti Forza e Luce) 


TRAZIONE A CORRENTE MONOFASE 


Motore a corrente monofase da 350 HP per ferrovia - 25 periodi - Sistema Winter-Eichberg. 


Il sistema di trazione monofase Winter-Eichberg appartenente alla Società Italiana A. E. G. - THOMSON 
HOUSTON è quello fra i sistemi di trazione monofase che fino ad cogi ha ¿ suto la maggiore applicazione. 


IMPIANTI IN SERVIZIO E IN COSTRUZIONE. 


Е Vetture Numero'e potenza 
Km automotrici dei motor Tensione Frequenza 
Niederschoeneweide-Spindiersfeld (presso Berlino) - Ferrovie ~ 
dello Stato Prussiano. . Ne 4.1 2 2 da 100 HP 6000 Vo 25 cicli 
StubalthalB&hn (Tirolo) - Stubaithalbahngesellschaft - è 18.2 4 4 da 40 HP 2500 » 42 » 
Borinage (Belgio) - Société des chemins de fer vicinaux .| 20.8 20 2 da 40 HP 600 » 40 » 
Ferrovie dello Stato Svedese. .' 7.— 2 2 da 100 НР 6000 » 25 » 
Blankenese-À mburgo-Oh!sdorf (Germania) | - Ferrovie dello 
Stato Prussiano. . 26.5 54 3 da 115 HP 6000 » 25 » 
Victoria-London pads - London-Brighton and South. Coast 
Ry. Co. . 13,9 20 4 da 115 HP 6500 » 25 » 
Padova - Fusina Società Voneta per costruzione ‘ed 
esercizio di Ferrovie secondarie italiane . . . . .| 34.6 10 e ? da 65 HP | 6000 > 25 


ft 
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Bario met. per elettr. al gr. mar. 24, Berillio, 
fuso in globuli 150, id. in polv. 25, id. crist. 38, 
Bismuto purissimo in bacchette all'ettogr. 7.—, 
Boro, polvere (Moissan) al decag. 12, id. amorfo 
8,80, Cadmio in bacchette (1) al chilog. 11, id. im 
lamine 18, id. in granuli 16, Calcio per elettro- 
lisi al gr. 10, Cerio fuso in globuli per elettrolisi 
8,—, Cesio 16, Cobalto puro ettog. 18, al chilog. 
mar. 160, id. 98-99 % in cubi 38, id. in polvere 
all'ettog. m. 1%, Cromo puriss. in cristalli gr. 1 
al dec. mar. то, id. fuso al chilog. mar. 25, id. 
puro polv. al dec. mar. 8, Didimio polv. al gr. 
mar. 16, Erbio 13, Gallio al dec. m. 250, Germa- 
nio fuso 55, idem polvere —. Indio 17, Iridio 
fuso al gr. m. 12.50, Ittrio 14, Lantahio polvere 
18, id. globuli (per elettrolisi) 38, Litio purissimo 
10, Magnesio in verghe al chilog. 16, id. in. na- 
stro 31, id. in fili 3r, id. in polvere 12, Manga- 
nese puro fuso 16, Molibdeno puro fuso all'ettog. 
8,50, id. secondo Moissan 55, Niobio al gr. 16, 
Osmio 8,50, Paladio, lamina, filo 6.—, id. spu- 
gnoso nero 5,75, Platino, filo e lamina al deca- 
gramma 45, id. nero e spugnoso 55, Potassio in 
globuli al chilog. 70, Rodio dec. 
bidio 13, Rutenio polvere 14, Selenio in cilindri 
chilogr. go m. 10, Silicio cristallino puro 40, So- 
dio al chilogr. 3,50, Stronzio per elettrolisi al gr. 
26, Tallio all'ettogr. 11 m. 100, Tantallio al gr. 
m. IS, Tellurio purissimo in cilindri al dec. m. 5, 
Titanio secc. Moissan all'ettog. m. 75, Torio, 
met. al gr. mar. 33, Tungsteno polv. purissimo 
all'ettog. m. 20, id. (97-98 Y per acciaio) al chi- 
logr. m. 12.50. 


(1) Cadmio 99.5 ?/, Amburgo, da marchi 12,75 a 13.25 
il chilog. 


La situazione finanziaria delle Ferrovie Federali 
Svizzere. 


La situazione finanziaria delle ferrovie federali, 
anziché migliorare, diviene, al contrario, di giorno, 
in giorno più critica. * 

Alla fine del 1.0 trimestre, l’ Eod ene delle riscos- 
sioni sulle spese non è che di 5 milioni e mezzo, in 
diminuzione di lire 2,250,000 del corrisponaente tri- 
mestre del 1907, pur essendo le riscóssioni in au- 
mento di lire 148,000 del corrispondente periodo del 
trascorso anno; si son trasportati 954,000 viaggia- 
tori e 53,000 tonnellate di merci in più, ma l’au- 
mento delle spese sorpassa quello delle riscossioni. 

Queste sono state infatti di 23 milioni, con un 
aumento di lire 1,392,000 rispetto al 1.0 trimestre 
del 1907. ' 

I giornali, data la presente situazione, affermano 
esser giunto l’istante di studiare seriamente la pos- 
sibilità di notevoli economie realizzabili sullo sfrut- 
tamento di quelle reti ferroviarie. 
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Società Anonima Forniture Elettriche | 
MILANO - Via Castelfidardo, 7 


Filiali: Genova, Via Consolazione, 77 °- 
Firenze, Via Orivolo, 39 - Torino, Via Alfieri, 5 


RIVISTA TECNICA. 


180 m. 20, Ru- . 
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OSCAR HILBE - Telefono 60-47 


MILAIJO - Viale Magenta, 12 


fibra Uulcanizzata Americana 


іп lastre, bastoni, tubi e pezzi lavorati 
DEPOSITO: Viale Magenta, 12 


materiale alinea 
Ing. 1. MERIGGI & С. 


MILANO, Piazza 8, Carlo, 2 
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Agenti per l'Italia e Svizzera della 


THE OHIO BRASS COMPANY 


“DORA, - 


SOCIETA INDUSTRIALE ШЫ iaia 


Capitale L. 2.200.000 versato 


Sede ia Benoya - Stabilimenti Alpignano (Тегіне) 


Accumulatori Elettric 


: Grandi batterie per illuminazione e forza 
€ = Batterie di trazione per Automobili e Battelli 
| Illuminazione di Veicoli 


GRANDE FABBRICA 
DI LAMPADE ELETTRICHE 


a Tungsteno e a filamento di carbone 


Fabbrica di Futomobili Elettriche 


e di Accessorii per еа пис опа Elettrica 


GRANDE OFFICINA MECCANICA 


St eseguisce qualsiasi lavoro di meccanica, 
90 


CAMILLO pos 


MILAINO 


28, Corso Porta Vittoria, 28 
TURNER'S INSULATING VARNISHES 
Vernici Jsolatrici Orange e Nera 


per Motori e Trasformatori Elettrici 
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Certificati di prove eseguite da: 

The Electrical Standardlzing, Esting and Training 
Istitution di Londra. 

Le Laboratoire Central d'Electricità de Paris, 

It R. Istituto Tecnico Suversore di Milano. 


VERNICI E SMALTI PER QUALSIASI INDUSTRIA 


Ing. S. BELOTTI & e. 


Corso Porta Romana, I3 


Telefono : 73-03 — MILANO — Per teleg. - Ingbelotti 


REOSTATI 
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per regolazione feeders 


per lampade ad arco 
ipe 


per proiettori — = 


per taratura contatori | BATTERIA di REOSTATI WARD LEONARD per scena 


con dispositivo per comando indipendente e simultaneo 


per laboratori 


dei singoli circuiti. 


Resistenze Unitarie WARD LEONARD 
4 MILIONI GIÀ IN USO I 
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TELEGRAFIA E TELEFONIA. 
«Le costruzioni telefoniche. 


Si é riunita la Commissione parlamentare che 
esamina il progetto di modificazione alla legge sui 
telefoni. La legge esistente stabilisce che 1 Co- 
muni e le Società private possano chiedere allo 
Stato la costruzione di una linea telefonica, an- 
ticipando le spese, salvo ad essere rimborsati 1 
Comuni e le Società dallo Stato sugli utili. della 
gestione. | 

Рего questa disposizione implica una complessa 
contabilità. Perció il progetto attuale propone che 
i Comuni paghino allo Stato il 5o 7; delle spese di 
impianto, restando esclusi dagli utili futuri del- 
lazienda di Stato. 

La Commissione si é dichiarata favorevole al 
progetto, salvo a domandare delucidazioni al Mi- 
nistro su alcuni punti. Ad es. l'on. Fortunati ha 
domandato che i Comuni possano pagare а rate 
" loro 60: 7. | 

La Commissione si ё cosi istituita: Pres. Vi- 
.socchi, segretario Dalla Pietra. 


Sistema di telegrafia multipla Mercadier. 


L'ing. Mayunna ha tenuto a Lisbona una inte- 
ressante conferenza alla quale hanno assistito i 
delegati alla Conferenza telegrafica internazionale, 
sul sistema di telegrafia multipla Mercadier, re- 
centemente perfezionato. Esso è basato sullo im- 
piego di correnti alternate di differente frequenza, 


prodotti da speciali elettro-diapason. Tali corren- 


ti, inviate simultaneamente sopra uno stesso filo, 
giungono separate alla stazione d'arrivo accolte 
da adatti ricevitori mono-telefonici, ciascuno dei 
quali é fornito da una placca vibratoria di specia- 
le costruzione, che non puó funzionare che per 
una sola data frequenza. Con tali ricevitori si pos- 
sono fare funzionare le elettro-calamite degli ap- 
parati telegrafici attualmente in uso. 

Esperimenti fatti fra Parigi e Le Havre e fra 
Parigi € Marsiglia hanno dimostrato che, sopra 
un solo filo, possono essere sovrapposte dodici tra- 
smissioni eseguite con ordinari apparati «Hu- 
ghes». j 


IMPIANTI. 

L'impianto idroelettrico di Brusio ed il suo pros- 

simo ampliamento. ` | 

L'impianto ebbe inizio nel mese di marzo 1907. 
L'esercizio del medesimo non ha dato luogo duran- 
te un anno di funzionamento al benché minimo in- 
conveniente. Anche il periodo dell'avviamento nel 
ritiro dell'energia sorpassó le piü favorevoli previ- 
sioni. Mentre nel contratto di acquisto la Società 
Lombarda si riserva la facoltà di ritirare 16.000 
Kw. dell'energia di minima disponibilità entro tre 
anni, già dopo un anno di esercizio questo quanti- 


SOCIETÀ ANONIMA 


a per la fabbricazione di LAMPADE a INCANDESCENZA 
| Sede in Genova 


La più grande fabbrica italiana del genere 


е" ТЕСМІСА. 


À XVII 


SOCIETA’ ANONIMA 


COSTRUZIONI ELETTRICHE | 


BIASCA (Svizzera) 
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VENTILATORI 


per usi diversi 


Marcia silenziosa 
Massimo rendimento 


Spedizioni franco domicilio === 


Cercansi Rivenditori | - 


Rappresentanti per l'Italia: 


Piemonte, Lombardia, Liguria: 


Ing. Menotti Stabilini 


Agenzia del Sindacato per le lampade ad 
incandescenza —————————————— 


MILANO, Piazza Castello, 11 


- Telegrammi : Faufaughe 


Veneto e Italia Centrale: 
Ing. Valabrega, Lichtenberger B Ori 
Venezia, S. Moisè 20-65 == 


Napoletano, Italia Meridionale e Sicilia: 
Candia 2 Co., Napoli, Corso Umberto 3% 


car 


Nuovo listino dei prezi 
dell'A gosto 1907 


Vendita solo ai rivenditori. 


er. ] i 


ШШШ Veringt иви! | 


G. M. B. H. 


Sindacato fra le Fabbriche Europee 
di lampade ad incandeseenza 
Società con capitale limitato 


BERLINO W. 8 Leipziger-Strasse. 23 


Volegramenl: Vauvauge Berlino 
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tativo era pressochè raggiunto e la Società ano- 
nima delle forze motrici di Brusio, la quale si era 
. già assicurata altre concessioni in connessione a 
«quella di Poschiavo, dovette metter mano allo stu- 
dio della messa in valore di queste ultime prima 
ancora di avere terminato il periodo di avviamento 


previsto. Queste nuove concessioni riguardano la. 


utilizzazione delle acque del Cavagliasco, princi- 
pale affluente di destra del Poschiavino prima della 
sua immissione nel lago di Poschiavo, e delle acque 
dei laghi Pianco e Scala del Bernina. 

La nuova concessione, coordinata alla preceden- 
.te e, come questa, accordata dai Comuni del luogo 
proprietari dei diritti d'acqua, dà alla Società delle 
:forze motrici di Brusio la facoltà di svasare il lago 
Bianco per m. 5,50 sotto il suo pelo normale e di 
poterne innalzare di altrcttanto il pelo mediante 
opportuna diga di sbarramento. Il lago Scala, che 
‚51 trova qualche metro più basso del precedente, 
puó essere inVasato allo stesso livello. 

Il progetto del nuovo impianto prevede la co- 
struzione di una centrale nella località Robbia a 
poca distanza dal. paese di Poschiavo e precisa- 
mente dove il Cavagliasco confluisce nel Poschia- 
vino; l'opera di presa si trova all'estremita dell'al- 
tipiano di Cavaria ed il salto idraulico è di m. 575. 

Dal punto dove verrà a trovarsi quest'opera di 
‘presa ai due laghi Bianco e Scala esiste una diffe- 
renza di livello di circa 500 m.; la utilizzazione di 
questo salto venne però rimandata a più tardi. Per 
ora il progetto si limita alla regolazione dei due la- 
ghi anfzidetti mediante la costruzione di opportune 
dighe di non molta importanza e la utilizzazione del 
secondo salto di 575 metri. 

Computi molto prudenti sulle condizioni idrome- 
triche del bacino idrografico assicurano una dispo- 
nibilità minima di circa 4000 Kw. di energia alla 
centrale di Robbia. Ma questo nuovo impianto a 
serbatoio viene a esercitare una azione favorevole 
anche sull’impianto esistente a Campocologno pel 
fatto della costruzione dell’impianto di Robbia, si 
può valutare ad un minimo di 2000 Kw. di energia 
ad erogazione diurna, ciò che porterà la potenzia- 
{ità dell'impianto di Campocologno a 18.000 Kw. 
.e quella del complesso dei due impianti a 22.000 
Kw. I lavori verrano iniziati già coll’anno corrente. 


ILLUMINAZIONE. 


{d'illuminazione elettrica alla stazione di Lecce. 
Tra giorni sarà firmato il contratto tra la Dire- 

zione delle ferrovie e la Ditta Koppel per Pillu- 

minazione elettrica della stazione di Lecce. La 


Ditta predetta però non fornirà che l’energia e- * 


 lettrica, di cui ha ridotto il prezzo a cent. 39 per 
' kilowatt-ora, mentre l'impianto e la manutenzione 
«degli apparecchi saranno a spese e cura dell'am- 
ministrazione ferroviaria. 


[Selve Fratelli], tto nume rm 


` ] DONNAZ - Val d'Aosta | mio è corde di x 


e corde rame 


Impianti Idroeletfrici Automatici. 


pel sollevamento di 


ACQUA 
POTABILE 


Ing. GABBIONETA - Milano 


Telefono 80-78 Stabilmento a Sesto 


sulle linee della Ferrovia e del Tram Elettrico 


рс Milano Monza === 


FERNANDO MANIERO e C. 


Via C. Farini, 50 - MILANO - Telefono 65-04 


ELETTRICITÀ ... .. .. .. SARA 
MOTORI tritasi da '/,, di HP а 2 HP se de 
MOTORI monofasi da 1/6, di HP a !/, di HP... 
MOTORI a corrente continua da '/,, di HP a „ di HP 

` PULITRICI per oretici, dentisti, ecc. .. . 
MOTORINI speciali con albero flessibile бег dentisti 
MOTORINI con reostato per macchine da cucire di 
VENTILAZIONE .. .. .. m 
VENTILATORI elettrici de EUN px soffitto СА 
ASPIRATORI con e senza chiusura automatica | DE, 
VENTILATORI ceatritughi di alto rendimento . 
VENTILATORI elicoidali . 


Cataloghi gratis a yicllesti. 


oc Au. Materiale Elettrico 


Capitale Sociale L. 200.000 


Forniture generali per l'Elettricità 


CHIEDERB CATALOGO GENERALE 
în corso di stampa 


Materiale 
per qualunque 
applicazione 


elettrica 


MILANO - Via Solferino, 29-31 


== "Telefono 91-60 


 Lopovico Hess 


MILANO 


Telegrammi: CONDUIT - MILANO 15 - VIA FATEBENEFRATELLI - 15 TELEFONO NI 29-67 
i GT 


Casa fondata nel 1895 - | 
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се €———————————————————  77(2» 


Valvole **Bergmann,, 
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Servizio dei farí ed illuminazione delle coste del 
Regno. 


Per iniziativa della Commissione pel riordina- 
mento dell'illuminazione delle coste del regno, i- 
stituita presso il Ministero dei lavori pubblici, 
sono stati messi in esperimento nel porto di Civi- 
tdvecchia alcuni apparecchi di illuminazione ‘a 
lampi per fari capaci di alimentare la fiamma per 
un anno di seguito senza rifornimento di gaz. 

E’ stata anche posta in esperimento: una val- 
vola speciale che agisce sotto l’influenza della lu- 
ce (detta valvola solare), la quale spegne auto- 
maticamente la fiamma al mattino e la riaccende 
sul far della sera. 

Questi apparecchi della Società anonima per 
imprese di illuminazione in Roma sono alimentati 
con acetilene disciolto, e sono perciò di una gran- 
de potenza luminosa e di una cfficacia di segnala- 
zione e di una economia e semplicità di esercizio 
mai ottenuta finora. Infatti, con tali apparecchi 
la spesa di mano d’opera e consumo di gas viene 
ridotta al minimo, ed inoltre si rende possibile 
l'impianto di segnali (boe luminose), in punti di 
navigazione difficile, anche in alto mare, ove fi- 
nora non era possibile nessuna segnalazione not- 
turna. | 

Si ritiene quindi che gli esperimenti. соѕі ор- 
portunamente iniziati dalla Commissione centrale 
pei fari, segnino un progresso notevole nel ser- 
vizio d'illuminazione delle coste del Regno. 


TRAZIONE. 
Le ferrovie all'Argentina. 


Mentre la Camera dei 
ha votato il progetto di legge per la costruzione 
di una linea ferroviaria di 2000 chilom. nel Sud 
della Repubblica, la città di Buenos Aires ha an- 
nunziato l'appalto per la costruzionc delle due 
prime sezioni di una ferrovia sotterranea. A talc 
appalto concorrono gli imprenditori della Metro- 
politana di Parigi con l'offerta di costrurre la li- 
nea a volta normale al prezzo di 600,000 pesos al 
chilometro. 


Le prove d'automobili per servizio postale. М, 


Continuano le prove delle automobili tipo om- 
nibus per il servizio postale rurale coll’itinerario 
per Albano, Genzano, Velletri, Cisterna, Cori, 
Roma. Il percorso fatto ha raggiunto circa mille 
chilometri, e cioé la metà di quanto é stabilito dal 


bando di concorso. Per un guasto della macchina * 


dovette ritirarsi dalla prova una delle vetture 
presentate dalla Società Spa ed egual sorte è 


toccata alla vettura della Fiat per aver dovuto so- ` 


stituire le ruote posteriori. Restano quindi in ga- 
ra due sole vetture e cioè una della Spa ed una 
della Fides. 

11 traforo del Richen. 


Il traforo del Richen è oggi un fatto compiuto. 
La grande galleria, per lunghezza ed importanza, 
sta a fianco delle maggiori gallerie delle Alpi. 

I lavori del nuovo traforo furono iniziati nel 
1904 e durarono quattro anni e sei mesi. 


deputati dell’Argentina 


RIVISTA TECNICA. 
Avo. Cay. Valentino Pellizzari 


RECAPITO IN TREVISO, Via MANIN, 21 


già collaboratore tecnico di questa Rivista 
e della Biblioteca dell'Elettricitá 
Ex-membro della Giunta Proviac Amministrativa di Treviso 


CONSULENZA SPECIALIZZATA 


XXI 


STUDIO LEGALE 


CASTELFRANCO VENETO 


etrattazione di affari in materia industriale Elet- È 


frica - Cause - Pareri - Assistenza a perizie - | 
Capitolati - Pratiche amministrative. 
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censione, ecc. 


Per Teleg.: ELETTROBER-MILANO 


TELEFONI 


ACCOMANDITA PER AZIONI 


Capitale L. 500.000 - elevabile a L. 1.500.000 


Fabbrica di conduttori o 
o o o o elettrici isolati 


o o e prodotti affini o o 


Sede in MILANO 
Via Francesco Soave (Ang. Via Ripamonti) 


FILI E C AV aerei e sotterranei rivestiti di 

Gomma, Guttaperca e sotto 

Piombo - Per sistemi a corrente continua, nl- 
ternata e trifase. 


CORDON | per telofoni e per segualazioni. 


FILI per dinamo, motori, accumulatori, alter- 
natori, lampade ad arco, bobbine d'ac- 


86-75 Stabilimento e Magazzino 
69-48 Amministrazione. 


- 


DEPOSITO DI LAMPADE AD INCANDESCENZA 


“HARD., 


800 ORE GARANTITE DI LUCE INALTERATA 


Carboni elettrici - 
. Isolatori di porcellana - Bracci stradali 
Conduttori elettrici - 


Accessori per Impianti elettrici 


Spazzole per dinamo, ecc. 
AUGUSTO HAAS 


Via Pietro Verri, 7 - MILANO - Via Pietro Verri, 7 


гез vulcanizzata americana 


um DEPOSITO negli spessori da 1/10 2 32 m/m, 


A. PISANI 
MILANO - Via Bonaventura Cavalleri, 4 


Telefono 24-1855 


Inc. MARIETTI « Œ. | 


PREMIATA FABBRICA 
DI MATERIALI ISOLANTI PER ELETTROTECNICA 
TORINO \ 


“Tia S. Quintino, 19 Telefono 27-81 
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Preventivi, prezzi e listini a richiesta 


Importazione con deposito di MICA d'ogni qualità 


Rappresentanti generali per. l'Italia della casa ARTIN & C. 


Fabbricazione di MICANITE d’ogni specie in lastre, tubi, ranelle e su modello - Lavora- 
zione della MICA - Fabbricazione di lavori di Amianto indurito e di Cartone In- 
durito verniciato nero a fuoco - Tubi sagomati di cartone e di Carta-Mica - Ver- 
пісі Isolanti tipo americano con asciugamento al forno od all! aria - Pasta per saldare 
Sound - Nastro gommato - Lavori di gomma - Nastro Delta inalterabile per impianti esterni - 
Cartone Pressspahn - Carte isolanti speciali - Nastri di filo e cotone - Tele isolanti verniciate - Amianto 
- Carta Giapponese - Ebanite - Galalith - Fermite - Asoltte ed altre materie isolanti su modello. 


Tubi Isolanti tipo BERGMANN 


Fabbricati col medesimo sistema 
e nei medesimi tipi e varietà della Casa BERGMANN 
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‘Unica Fabbrica in Italia 


RAPPRESENTANTI E FILIALI 
Per Milano e Lombardia : Ing. LEVI CARLO, | Per Roma e Lazio: Filiale Ing. MARIETTI e С. 
Via Annunciata, 4 - Milano. - Via Leoncino, 16 - Roma, con Deposito. 
Per l'Emilia, Veneto, Toscana: REGOLO SBA- è Per l'Italia Meridionale: Ing. P. I. MARTO- 
RAGLI - Bologna, Via Imperiale con Deposito RELLI - Napoli, Via S. Maria la Nuova, 8. 
a Bo ogna. Per il Belgio : ALFANDARI ARTURO - Anversa. 
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== Alternatori = Motori === 


Trasformatori = Convertitori 
Dinamo е Motori a corrente continua 
LAMPADE AD ARCO 


Ferrovie e Tramvie Elettriche 


IMPIANTI ELETTRICI COMPLETI 


== Preventivi gratis a richiesta == 


Babcock & Wilcox Ltd 
MILANO - Via Dante 719: евон nes 
Frocuratore Generale 


=== per l'Italia ING. E. DE STRENS 


La pià gran Caea 
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CALDAIE A VAPORE 


Elevato rendimento 
Economia dl manutenzione 
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Pressioni elevate 
Massima sicurezza 


Ceaidala Babcock а Wilcox coa surriscaidatore. 


Esposizione Interna- GR AND PRI 
zionale Milano 1906 


La più grande ——. 
== Onorificenza 


Surriscaldatori di vapore 
" Griglie automatiche a catena continua 
Convogliatori di carbone e carbonili 


— Tubazioni in acciaio 


IMPIANTI TERRESTRI più di 6.000.000 mq, di superficie 
CALDAIE MARINE > > 1.300.000 » » 
IN ITALIA > >» 140.000 > mE. 


Economizzatori-Riscaldatori 
Apparecchi di alimentazione 


STUDI DI PROGETTI COMPLETI 


TECNOMASIO ITALIANO | 


BROWN BOVERI 


Sede in MILANO, Via Pace М. 10 
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[DINAMO - MOTORI - TRASFORMATORI 


FERROVIE ELETTRICHE 


Turbine а vapore sistema Brown Boveri-Parsons 


per accoppiamento diretto con ge- 
neratori elettrici, pompe, ecc. 


1 


Per l'Italia Cer ale e Meridionale - Filiale di Roma, Via Tritone, 53 
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Impianti Elettrici Completi ж х 
Alternatori Dinamo + ж ж > 
Trasformatori - Motori x + + + 
Pompe e ventilatori a comando elet- 
trico * * + * * x DX x 
Trapanatrici Elettriche ad adeslone 
magnetica ж +» ж »* ж a 
Gru e Argani a comando elettrico e 
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Applicazioni Meccaniche Eiettriche 


UFFICIO DELEGATO | 
VENEZIA - Calle Vallaresso, 1318 


Rappresentanza a: 


ROMA - Ing. GIULIO CASTELNUOVO 

Via Sommacampagna, 15 
PALERMO - Luigi Langiero, Via 
Villarosa, 8-a 8-6 

GENOVA - A. М. PATTONO & с. 
Via Caffaro, 17. 2 


Ing. Silvio De-Pretto & C. | Turbine Moderne 
! SCHI o | ^ REGOLATORI - SERVOMOTORI 


T s | DI PRECISIONE 
Trasmissioni 
perfezionate 
AT 


Giunti a 


frizione 


Giunti elastici 


Società Italiana LANGEN & WOLF 


Fabbrica di Motori a Gas ** СУТ I ОО ,, 


Società Anonima - Cap. 4.000.000 interamente versato 
15, Via Padova — MILANO — Via Padova, 15 


funzionanti conforme 
І brevetto 


a olii pesanti Vol. 27, N. 32915 
con perfezionamenti brevettati in Italia 


ADATTI PER LA UTILIZZAZIONE DI COMBUSTIBILE 
А BASSO PREZZO 


da 20 а, воо cavalli 


IMPIANTI A GAS POVERO AD ASPIRAZIONE 
FORZA MOTRICE LÀ PIÙ ECONOMICA. 


ШЇ Anonima Forniture ШЇ 


t ATTILIO Pozzo & €. — LORENZO: ToOMMASI ALIOTÁ 

Capitale Sociale L. 800.000 - Interaf&ente versato 

Sede Sociale MILANO Via Castelfidardo М. 7 
Casella Postale - MILANO N. 11-64 


FILIALI GENOVA FIRENZE TORINO 
—.. Via Consolazione, 7 R Via Orivolo, 39 Via Alfieri, 5 ble 


ESO LIA IO d 


Importazione e deposito di materiale elettrico 


LAMPADE AD INCANDESCENZA - CONDUTTORI 
ISOLATORI IN PORCELLANA === 
= O E BASSO POTENZIALE 
VETRERIE COMUNI E DI LUSSO - CARBONI PER ARCHI 


RAPPRESENTANZE GENERALI PER L' ITALIA 


Istrumenti di mi _ 
Iotrumentl di misura ij Dr. PAUL MEYER A. 0. - BERLINO 


Freni continui ( KONTINENTALE BREMSEN GES.- Berlino. 
ad aria compressa y N. A. CHRISTENSEN - Milwaukee. 


VENDITA ESCLUSIVA PER TUTTA L'ITALIA del materiale brevettato contro le frodi 
SECURIFAS-Lampade-Portalampade-Commutatori-SECURITAS 
k MERCE SEMPRE PRONTA * 


.SOCIETA ITALIANA 


SIRY, CHAMON & C. 


PALERMO - Roma - MILANO - TORINO - TRIESTE . 


Viale P. ascesa 21-23 


| Contatori di Energia Elettrica 


SISTEMI PERFEZIONATI BREVETTATI 
“OK, “BT, ep "ACT,, 


per qualunque distribuzione, tensione ed intensità 
—1i— 


Contatori per quadri e centrali. 
Contatori a doppia тампа. 
. Contatori ad eccedenza di forfait. 
Contatori per alte tensioni. 


Voltmetri - Amperometri - Wattmetri 


Indicatori e Registratori 
Industriali e di Precisione 


Jstrumenti portatili per detifica 
- UNDOGRAFO HOSPITALIER. 


FLUSSOMETRI - FASOMETRI 
PIROMETR! - INDICATORI DI SINCRONISMO 


> Allgemeine Elektrictáts-Gesellschaft © 


BERLINO 


,,MICANITE | 
Fabbricazione di ogni po, to fogli flessibili e duri, in tutti gli spessori | 


Lavorazione in pezzi sagomati a richiesta : 


Ranelle, dischi e pezzi vari per macchine elettriche 
Carta Micanite - Tela Micanite 


MICANITE CON RIVESTIMENTO DI CARTA GIAPPONESE 
TUBI MICANITE 


E Le Centrali, le Ditte elettrotecalche, gli Installatori e | Rivenditori vogliano rivolgersi ul nostro signor 


Ing. VITTORE FINZI - MILANO 


Via Manzoni, 31 
Telefono 96-27 . Indirizzo telegrafico: ALLGEMEINE-MILANO | 


Soc. An. Ing. V. Т EDESCHI & C. 


TORINO 


"lv 


Fabbrica < di b isolati e cavi 
B9 T per impianti di. 


s 


Trasporti di energia 


Trazione 


Illuminazione 


Telegrafia 


Telefoni 


СЈО, 
FUNI METALLICHE 
А (5G) 
——< Cataloghi e preventivi a richiesta 2-—— 


Elektrotechnische Fabrik Rheydt 


MAX SCHORCH & C. - Act. Ges. 


FONDATA NEL 1888 


Motore da telaio M FRFEYDT 


Fabbrica di dinamo, motori elettrici e tras- 
formatori d'ogni grandezza, specie di cor- 
rente e tensione >= 


SI ASSUMONO IMPIANTI COMPLETI 


d'illuminazione e trasporto di forza di qualsiasi importanza. 


SPECIALITÀ 
Motori elettrici ad elevatissimo ren- 
dimento per il comando singolo .delle 
macchine tessili = 


ү . COSTRUZIONE APPOSITAMENTE STUDIATA 


2 


Tip" completamente chiuso, sopporti a sfere >= SCHIARIMENTI E PREVENTIVI A RICHIESTA -2 


rendimento minimo garantito 83 о/о 


штп! prnl: Ingg. G. ANCONA & C. LORIA - ima - i ШИ Lar, П-ТИ 5 


fampadine ad incandescenza 


a consumo ridotto | 


con filamento metallizzato 


Consumo di energia $ SE Risparmio 
Watt_2 1/5 per candela ; ANN V. 


del 


LA 
27 а 


Risparmio y 


Durata d'accemsiong media 


SOO ore circa 
16, 25 e 32 candele 100-120 Volts 


P 


NOVITA н ПЕ Vereinigte ЕООД АКО 


BERLIN W. 8 i 


Mucchinario Elettrico 


-== D'OGNI GENERE 


IMPIANTI COMPLET) 


per qualsiasi scopo 


Soc. It. Lahmeyer di Elettricità | mm 


карри але: FELTEN & GUILLEAUME - LARMEVERWERRE A. 0. - Frankror: аум Filiali a - ROMA - NAPOLI 


SOCIETÀ ITALIANA 


o È 


CONDUTTORI ELETTRICI ISOLATI 


E PRODOTTI AFFINI 


A ETT a VM TET IATA 
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Zu 


quu дыр м 
Р Pom Ай Аш, s Й “a CAVI 
A | Elettrici 
per 


TRASPORTO DI FORZA - LUCE - TRAMWAYS 
FERROVIE - MINIERE - TELEGRAFI - TELEFONI ecc. 


a с Ф 


Ing. Valabrega Lichtenberger e Ori 


TORINO • Via Lagrange, 29 
VENEZIA » San Moisè, 2065 


== Rappresentanti Esclusivi per l'Italia della Casa: zum 
Theiler e C. di Zug - (SVIZZERA) 
Fabbricanti di CONTATORI ELETTRICI 
per Correnti Monofasi Trifasl e Continue 
CONTATORI A DOPPIA TARIFFA 


— per corrente trifase 
и Per schiarimenti domandare descrisioni e pressi correnti 


‘INcVALABREGA LICHTEN BERGER & ORI: Y 


DEPOSITO {01 MATERIALI ED ACCESSORI E. 
S PER IMPIANTI | 
b \ELETTRICI 


ay 


4; 
2 
Р - 
/ А 
È 
NN 


[токто via LAGRANGE 29 
SM VENEZI 


á 
y а 
3 LANP OWI 


di Prima fabbrica Svizzera di apparecchi elettrici per riscaldamento в cucina 
-wilWiy,sy,- ә WAEDENSWEIL - (Svizzera) 


ia Ing. VALABREGA LICHTENBERGER & ORI — Torino + dr AA VENEZIA 


А22 


у= 
22. 
SC 


Apparecchi per riscaldamento elettrico di stanze, o emm МЕ Apparecchi per uso di famiglla, Ferri da sti- 
saloni, studi, sale di lavoro, tramways. -— rare, scaldaferri per arricciare, scalda- 

Caloriferi, Radiatori, Stufe, ecc. letti, scaldapiedi, accendisigari, ecc. 

| 7 Apparecchi elettricì per "industria — Ferri . 

Apparecchi per cucina elettrica ad uso fami- A i per cappellai e sarti, recipienti per 
glie, alberghi, ecc. Е Етти colla, grandi bollitori, caldaie, serba- 


Fornelli, forni, scaldiglie, scaldapiatti, pa- (ШЕ i toi, cilindri riscaldati, ecc., ecc. 


delle, marmitte, casseruole, bollitori, E == L it P T. Reostati — Moderatori di ince. 
caffettiere, tejere, ecc. М I Specialità: Grandi forni per fornai e pastic- 
| — cieri (già parecchi in funzione). 


| А. О. 7 Medaglie а”, Oro „Ол 


Gli Apparecchi « Electra » sono di lunghissima durata, di buon effetto 
calorifico, di forma e costruzione perfetta. 


Wo GARANZIA, per ogni apparecchio, UN ANNO. „аю 
© 
LISTINI SPECIALI A RICHIESTA GRATIO 


FABBRICA ITALIANA: PILE ELETTRICHE 


I 


F.lli SPIERER a C. 


ROMA 


— Via Piemonte N. 7 — ROMA 


i PILE A LIQUIDO ED A SECCO 


Pila a secco ITALIA (Brevettata) adatte per Batteria portatile per misure d'isolameato coa 43 P.le tipo A 


Telefoni 
Telegrafi 
Accensione motori 
Usi scientifici 
Elettroterapia 
Sonerie 

Accensione di 
Microlampade 


Pila a secco tipo AUTOMOBILE Y s o 
(Per accensione elt motori a scoppio) A === Pila a liquido tipo [ 
A richiesta e per quantità | per applicazioni normali 


| RAPPRESENTANTI 
ed Agenti. 
per L'ITALIA 


convenienti sí fabbri- 
cano pile di qualunque 
tipo e dimensione. 


^^ 


Pila а secco tipo А ^ 
per batterie portatili 


Ds trata 4с 
SETI is 


per Roma ed ltalia Centrale - CESARE DE ANGELI, Via del Leoncino, 16 - ROMA. 
per il Veneto, Emilia e Trieste - Ing. P. DANIONI e C.i, TREVISO. 
per Napoli ed Italia Meridionule - Ing. CONTALDI, Foria 258 - NAPOLI. 


| per Genova e Liguria - Ditta SANTO BALIANI, Vico Fieno, 1 - GENOVA. 


per la Sicilia - Ing. Prof. MADDEM, Piazza Stesicoro, 56 - CATANIA. 
per la Sardegna - Ing. A. MULAS, P. Carmine, 3 - CAGLIARI. 


Voltmetro 
Strumento di precisione dinamo- 
metrico per corrente continna ed 
alternata in scatola di ottone con 
smorzamento aperiodico. 


Rappresentante generale per l'Italia : 


+ APPRESENTANTI: 
Ing. Elvezio Bosia & С. - Torino, Sig. Heinrich Jüngermaun - Milano, 
Galleria Nazionale, Scala c. - Via Melchiorre Gioia, 1 - fer 


Sii Р la Lombardia l’ Emilia e il 
per il Piemonte e la Liguria. Veneto: 


Crib Fierz s C. 


FABBRICA DI STRUMENTI ELETTRICI 
Casa Fondata nel 1893 — 


Strumenti di Misura 


per quadri e laboratori, uffici di prova e controllo- 


Contatori di energia elettrica 


( 
per corrente alternata mono e polifasica 


Hombrechtikon 


(Zurigo) MARCA 
© 


Ing. Oscar Schneider „ Napoli, Corso Vitt. Eman., 211 


Sig. Ferruccio Polvanio - Arezzo, 
Corso Vittorio Emanuele, 63 - 
per la Toscana, le Marche е. 
l Umbria. 


FERROVIE dà 


DELLO STATO 


сз 2 ESERCIZIO 19077-1908 
— Me VEU рсе сс ы 
gm $ 314 Decade - dal 1 al 10 maggio 1908. 
Жы LH R ETE STRETTO DI MESSINA 
Eon ы A AA MT Ngoc PER ш 
i © 
о E APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI : APPROSSIMATIVI | DEFINITIVI ; 
оэ « n esercizio corrente esercizio precedente Differenze esercizio corrente esercizio precedente Diff. renze 
ian = = Chilom.inesereizio | 13344 (1) | 13257 (1) | + 87 23 23 - 
Em © Media 12227 13240 + 87 23 23 — 
Quum = EIZO EMENNTIIS | SS IEZZO) | ARAS NETA ————_ 
b— È 8 Viaggiatori . 4.847.808 00 4.737.512 30 110.2 5 ! 70 8.461 | 00 ` 7.187 92 1.273 |05 
3 Bagagli e cani. . 260.118] 00 235.166 12 12.051 58 197| 00 1811 7 12 23 
E = © MereiG.V.,P.V. ac. 1.61 1.0331 00 1.279.479, 57 1.553] 43 3.970] 00 2.990] S4 | + 979116 
== 397 Mercia P. V. . . 6.727.958] 00 6.535.334] (3 192.623] 97 Em 00 4.638] 25 J+. 2.078/75 
ca $ ¿ TOTALE 13.155.917] 00 | 12.кох. 492132 ]4+ 647.424] 68 19.363! 00 15.02117814- 43411122 
EL 
RT 
Ea 5 $ Viaggiatori 140.929.252} 00 | 133.252.700] 95 t 7.676.551] 05 232.860] 00 20581437] H 27.015463 
(3 “E Bagagli e cani. , 7.057.210] 00 6.324.482] 73 722.721 | 27 8.605] 00 7.9441 71 I 654 |59 
ome 2% Merci G.V. P, Vine, 40.660.146! Q0 | 36.859.085] 60 [+ 3.801.061 | 40 75.109] 00 62.622| 47 12.48; 3 
$= So Mercia DIV. | 15.542.357] 00 | 172.685.767 | 94 | J- 12.56.618] 06 154.457 | 00 128.57 48 |4- — 25.99 [o2 
м a ir a sara rai ar dal apa ai in 
| = 9s TOTALE 374.185.995] 00 | 319.122.037| 22 |-4 25.086.957] 78 471.031 | 00 401.9431 03 |+ 66.087[97 
- 
© y A | PRODOTTO PER ARI an : 
Cu < Della decade. 1.098; 39 9361 17 8H 633, 12 188/75 
| | + 
a Kiassuntivo . 28.077! 51 26.368] 73 |+ 1. 2081 78 20.179 öl 17.601 22 2.873139 


(1) Esclusa la linea Cerignola Stazione-Cittá ed il tratto Conf franc. Modane. 


Erdmann Kircheis, Aue (Sassonia) 


FABBRICA di MACCHINE e FONDERIA 
Casa fondata nel 1861 


Specialità in Macchine, Utensili, Trancie, Presse, ecc. 
per la 


LAVORAZIONE DEL PIOMBO E DEI METALLI 
Specie anche per 


OF F ICINE ELETTRICH E, I pià vasti Stabilimenti del genere 


con oltre 850 operai. 
ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI PARIGI 1900: LA MASSIMA ONORIFICENZA: «GRAND PRIX» 
Esros:izioxE INTERNAZIONALE DI MILANO 196 GRAN PREMIO» 
CcsTRUZIONE 

RISPONDENTE ALLO SCOPO 


MATERIALE GARANTITO OTTIMO 


э Д 


ESECUZIONE ACCURATISSIMA 


PREZZI MODICISSIMI 


Cataloghi illustrati schiarimenti e preventivi gratis. M 105 


Manufacture spéciale.de Cuirs et Courroles 


O Medaglie - З Diplomi d’ Onore 
Fuori Concorso (Membro del-Giury) alle Esposizioni di Barcellona 1888 - Tolosa 1888 - быш 1898 


3 Stabilimenti a SENS 


per la concia delle pelli 


BIS 


Stabilimento di Rifinizione 


PARIGI: 
Boul. Voltaire, 71° 


umm am 


F Merche accred tate: 


| | ч... Scellos 
Boulevard Voltaire, | DE NEA — o scllos-Extratort: 
PARIS | ASA TA Scellos-Rènvidèurs 
TT = a A (Hidrofuge) 
| |! uU 


GRAND PRIX ESPOSIZIONE TERNA ORALE DI BRUXELLES 1897 
AGENTI GENERALI PER L'ITALIA 


FRATELLI rc udi Sampierdarena 


MILANO , Esslingen й N. 

Via Vittoria Colonna, 9 (Via San Siro) | | 

| 60 medaglie 
500 operai 


300 HP 


FABBRICA 


pai, Tri, pani etti ЙҮ 


ISTRUMENTI Di PRECISIONE 


Impianti telefonici a batteria centrale 


Paratulmini sistema Frankliniano e Lodge Murani 
=.— Suonerie eletincbe ed accessori - Ventilatori == 


Dick fino ai tagli 
più impalpabili, a taglio normale oppure on- li 
duiato, raspe a taglio brevettato, pinze, mar- 
telli, seghe, succhielli e quanto altro occorre 
alle officine meccaniche ed elettriche. 


CASSE ED ASTUCCI 
son assortimento di utensili e lime Dick Ё 


FABBRICHE DI MATERIE ISOLANTI 


" H. WEIDMANN - RAPPERSWIL (Svizzera) 


Specialità fabbricazione di 


Cortone compresso cido Slate Л 


preparato specialmente per uso elettrico in fogli da 1/10 fino a 
15 mm. di spessore, in rotoli ed in nastri fino a 1 mm. di spessore. 


CARTONE “ PRESSSPAN,, coa mica internamente 
CARTONE “ PRESSSPAN,, verniciato 
RONDELLE, TUBI ed altri articoli di *PRESSSPAN,, 


Cubi per trasformatori con e senza mica 


UB" Propria fabbricazione e non rappresentanza "qe 


Rappresenta to dalla Ditta 


SIMONIS & C. - Milano 


Via S. Eufemia, 23 


eR Wicca 


LABORATORIO ELETTROTECNICO 


Ing. LUIGI MAGRINI 


Società Anonima per azioni — Capitale L. 3.000.000 | 
Oiiicina e Fonderia: BERGAMO Deposito Generale: MILANO 
Via Maglio del Lotto  ' Viale Monforte, 27 


Apparecchi elettrici per basse, alte ed altissime tensioni 


Interruttori automatici di massima e minima corrente 

«» Interruttori antomatici di massima e minima tensione 

— Interruttori ad altissime fensioni a mano, automatici, 

e a distanza, ad apertura nell'aria, nell'olio, immediati, a 

mpo. 

MANOVRA ELETTRICA A DISTANZA 

per apparecchi a bassa e ad alta tensione (Brevetto N. 70051). 

Trasformatori di misura di tensione e di corrente 
. Trasformatori - divisori - resistenze per arch 
INSERITORI 
: complici e doppi per batterie di aceumulateri 


Regolatori automatici pel sistema di survoltaggio Magrini 


ES REOSTATI a ventaglio ed a corsoio = 
ФЕОЅТАТІ DI REGOLAZIONE per dinamo e motori 
REOSTATI di avviamento —————————— 


0 E Va 
Apparecchi per reti aeree 2.5 e uetus: Condensatori Elettrici zerrie eie соого le ecariche atme- 
х SCARICATORI PER BASSE DD ALTI TENSIONI 


ACCESSORI PER IMPIANTI x LiMITATORI DI CORRENTE 
Morsetti, Serrafili — Valvole a piombo e ad argento per luce e motori (Brevetto N. 70050) 
Costruzione e montaggio di quadri completi per Centrali, Stabilimenti, Motori 8 009 


BERGAMO P Telefono 3-71 Telegr. Elettrotecnica * MILANO * Telefono 28-77 Telegr. Elettrotecnica 


HARTMANN & BRAUN - > per Azioni 
ISTRUMENTI ELETTROMETRICI per шша a > p 


RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA Ing. A. ©, PIVA, Milano, Piazza CASTELLO, 9 


ПЕ pe OE = | 


di Resistenze, E mpi A 
Isolazioni, Capacità, 


e per 


| Localizzazione di difetti » х 
æ æ di isolazione nei cavi 


ч 


Ls ©. 


"——"" 


| 


Impianti P Laboratorio 


Ф Ф 4.-—— 


| = VETTURE 01: MISURA 


Prcvaisolazione aperiodico ad Induttore magnetico collócéáto nell'istrumento. 


ERNST PABST 
BELLEVUE-COEPENICK - Berlino 
pido eN 
APPARATI TELEFONICI 


per uso domestico, Comunale ed Intercomunale 


APPARATI SPECIALI 


per impianti ad alta teneione 


miniere, tunnels e altri luoghi umidi 


Pile a secco e a liquido 
Suonerie elettriche e accessori 


Rappresentanza generale per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO, Milano 


ШИШ ЇЇ Strassenbahnbedari 


BERLINO 
—————M 
Н і di tr f i 
Materiale per linee asa паре e ferrovie 
Materiale Isolante * Eburina ,, 
Giunti di sicurezza “ Gould 


Pezzi sagomati in qualunque forma 
neri, lucidi, non igroscopici, solidissimi 


S 123 


Rappresentante per l'Italia 


ALBERTO VIGLIANO 


MILANO 
Corso Buenos Ayres, 66 


GEBRÚDER ADT A. E. 


Lampada ad arco a globo chiuso 


la piü conveniente per 
qualsiasi ' applicazione J a n d u є 
Corrente continua - Corrente alternata 


In derivazione su 110 e su 220 volt circa — In serie di 
2 a 5 lamp su 200 a volt. 


Lunga durata del carboni (fino a 200 ore) 


Rendimento luminoso costante 
per tutta la durata dei carboni 


MANUTENZIONE QUASI NULLA 


Compagnie des Lampes d arc JANDUS - Paris 


Rappresentanza Generale per l'Italia: 


ALBERTO VIGLIANO «MILANO, 


Rappresentanze e Depositi 


Materiali Elettrici ed Industriali 


ELETTROGENO 


SALE GENERATORE PER PILE 


Mon ba luogo nessuna cristallizza- 
zione allo zinco - Maggiore durata 
dello zinco - Manutenzione sempli- 
ficata - Maggior intensità di corrente 


e Occorre minor quantità di elettro- 
geno che del solito sale ammoniaco 


ENSEIM (Palatinato) 


Uantaggi: 


шиш — per Materiali Elettrici Isolanti 


I TUBI ISOLANTI “ADT,, 
seno superiori a qualsiasi altro della concorrenza 


GEBRÜDER ÅDT AKrIEN-GESELLSCHAFT. © 


“ LAV» ILNYTOSI 19011, 


шэш үр шош рош rjejuou 


Ш TUBI ISOLANTI PER CONDUTTURE ELETTRICHE 


e 
== Accessori completi per installazione di Tubi == 


per l'Italia Settentrionale e Centrale 


^ Ing. А, C. PIVA 
MILANO - Piazza Castello, 9- MILANO © 


RAPPRESENTANTI 


per l'Italia Meridionale 
ALFRED SCHMITZ eucceseseore 


JULIUS BERNINGHAUS 
NAPOLI - Via della Lana, 11 - NAPOLI 


Ing. L. AUDOLI & C. BERTOLA] 


TORINO 


UFFICIO: Via Alfieri, 28 — OFFICINA: Corso В. Parco, 19 


Arieti Idraulici | Z Pozzi Artesiani —[ 


Pompa Dora — rà ___ mì = Condotte d Acqua 


Gruppi di Motore-Pompa Elettro Centrifushi 


per portata di litri 0.50 a 200 al minuto secondo con prevalenza fino a 200 metri. 


Preventivi a richiesta indicando la prevalenza e la natura della corrente elettrica disponibile. 


NESSUNA SORVEGLIANZA 


Evitato ogni pericolo d’ inquinamento dell’acqua per effetto dei lubrificanti. 


ES | 


m E dl a sra = — T 


E SVIZZERA 
DELLE MACCHINE ERU. | 


MACCHINE А = aie — == B INSTALLAZIONE 
VAPORE CON 8 арн AS A, MODERNA 
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ESECUZIONE 
Ci PERFETTA 


MILANO ~ FORO BONAPARTE, 76 ~ MiLANOI 


18 25 Giugno 1908 · 


Il traforo ha la lunghezza di metri: 8504 ed ha 
«dal lato nord una pendenza del 16 per mille. 

L’incontro avvenne dal versante di ‘Watwill, a 
metri 4400 dall’imbocco e si verificò esattamente. 
Gli ingegneri del traforo erano tutti svizzeri, ita- 
liani invece gli operai. Watwill e Kalthrunn fu- 
rono le sedi della colonia operaia italiana, che 
ammontava a 1200 lavoratori, 

La ferrovia unisce la valle del Toggenbourg al 
Cantone di Zurigo. Il dislivello fra 1 due imbocchi 
del tunnel è di circa 100 metri. 


d CONCORSI. 
I concorsi al merito industriale. 


La Ditta F.lli Merli di Ascoli Piceno, "partecipa 
al Concorso al Merito industriale nella categoria 
prima, riferentesi all’elettricità. Essa si è dedicata 
-dal 1903 in poi alle imprese elettriche, utilizzando 
in una grande centralé l’energia del fiume Tronto, 
ricco di acque e avente un letto assai ripido, in- 
cassato fra altissime sponde. Ottenuta la conces- 
sione, costruirono quell’impianto, che da quattro 
anni dà luce e forza a dodici Comuni posti nella 
Provincia di Ascoli, e che ora sta estendendosi in 
altrettanti Comuni della Provincia di Teramo. 

La comodità dell’energia elettrica a buon merca- 
to ha fatto si che tutte le abitazioni sono ora illu- 
minate elettricamente; inoltre ha permesso lo svi- 
luppo di nuove industrie anche in quei siti in cui 
nemmeno si sarebbe potuto immaginare un qualche 
risveglio sotto questo aspetto. | 

Fra dette industrie, va notata in prima linea la 
Fabbrica di carburo di calcio, di proprietà della So- 
‘cietà Industriale Italiana, che consuma da essa so- 
la oltre 1000 HP di energia elettrica. | 

Particolare menzione meritano poi ancora i nu- 
merosi molini (sia a cilindri, sia a macine); le fab- 
briche di laterizi; le fabbriche da gesso e calce i- 
‘draulica ; i lanifici; i pastifici; le officine meccani- 
‘che ; le lavanderie; le stirerie ; gli stabilimenti d'ar- 
ti grafiche; le segherie ; gl'impianti idrovori, ecc., 
ecc., tutte industrie funzionanti da oltre un trien- 
nio. 

Sorsero imprese consimili nel Piceno, talché 
‘stanno ora sorgendo parecchi impianti autonomi, 
dei quali uno utilizzante oltre 20.000 HP. da servi- 
re per grandi industrie elettrochimiche ; per conse- 
guenza, cogli stabilimenti già esistenti e con qv 
li in costruzione, il Piceno, che pure finora è così 
poco noto, dovrà quanto prima figurare tra i mag- 
giori centri industriali d’Italia. 

жеж 

Il signor Ilario Ercego concorre ai premi mini- 
steriali per la costruzione e l'esercizio del suo im- 
pianto elettrico. Nel 1893 acquistó il molino alle 
Porte Contarine, posto in località centrale della 
città di Padova e annesso alla Conca di pari nome 
del canale Naviglio interno alla città stessa. 

Demolita ogni cosa, alle antiche ruote sostitui 
una turbina Girard della potenza di о HP e sulle 
basi dell’antico molino, costrul un grande opificio 
per un molino a cilindri coi piü perfezionati siste- 


RIVISTA TECNICA. 


XXXIX 


British Mica Co. Limited - Fornitori del Governo Inglese 


n [CA Rappresentante per U Italia 


Corrispondenza in Francese iag, MARIETTI 4 Ci. - $, Quintino, 19 - Torino 
Per telegrammi LEBANON ROAD : 
Micamini-London Wandaworth (London) S. W. 


per qualunque applicazione 
elettrica 
e per Stufe americane 
NINININI N a 


Società per l'industria 


| [ REINICH & [ ed il commercio dei lubrificanti 
° | e MILANO - Via Lario, 90 


Olio per trasmissioni - Olio per cilindri a vapore 
Olio speciale per motori a gas 
Olio e grasso per dinamo elettriche 
Mastice di manganese per guarnizioni a vapore Suns 


> 


6 Medaglle d'oro — 4 Gran Diplomi d'onore 


Società Eletftrodinamica 


E. G. ALIOTH 


Sede Cenfrale MILANO 
o o el Vendice VIO Principe Umberto, 28 


MAGAZZENO DI DEPOSITO - Corso Porta Nuova, 36 


Ufficio di TORINO - Corso Siccardi, 22. 

» BOLOGNA - Via Rizzoli, 16. , 
» BRESCIA - Corso Vittorio Emanuele, 52. 
» CREMONA --Via Villa Glori. 

FIRENZE - Via Alfani, 88. 

» GALLARATE - Piazza Garibaldi. 

» GENOVA - Via XX Settembre, 31. 

» 

» 


Rappresentanza Generale 
Italiana della 


NAPOLI - Piazza della Borsa, 29. 

ROMA E PROVINCIE MERIDIONALI - Via XX 
Settembre, 4. 

VENEZIA - Castello N. 6378 Palazzo Testa 

_—————Ө _ ".—— 
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Impianti e Materiali Elettrici 
di qualunque entità e natura 


Illuminazione e trasmissione d' energia - Alternatori 
- Dinamo - Motori - Trasformatori - Convertitori - 
Lampade ad Arco - Apparati e accessori d'impianto. 


Turbine a vapore - Motori Monofasi a collettori 
Trazione trampiaria e ferroviaria 


Progetti e preventivi a achica 


1 


Ins. E. Kirchner & С. 


MILANO - Vía Principe Umberto, 34 - MILANO 
Fabbrica Specialista 


di 


Seghe e Macchine 


per la. 


Lavorazione del Legno 


Diploma d'Onore 


Land und Sechabelwerke il. B. 


! e CÓLN-NIPPES e 
| | Rappr. Tito Scaramuzzino «morie n 


Telefono 75-92 


Strumenti elettromagnetici di n e da um 
| E 1906 E Me Indicatori d'alta tensione Zipp (novità!) .. .. 


Gran Premio 


Esposizione 


Interna zion. 


K e AAA Totometro industriale Hermann per lampade incandescenti 


IMPIANTI 


ELETTRICI 
| A INDUSTRIALI 


STUDIO TECNICO INDUSTRIALE 


Ing. LUIGI BOSELLI & C. 


Corso Porta Nuova, 11 


Telefono 11-56 MILANO 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Foro Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


LAMIERE 
Stampate + 
x  Chlodate 


t 
MILANO, Via Manzoni 31, con altri Depositi 


Macchine, Utensili ed Accessori per la 
Meccanica. per Elettricista (specialità 
per montatore), per Fonderia, per Ga- E 
sista, Idraulico, Lattoniere, Fabbro, 

alegnawe. Carpentiero, осо. 


Caldaie - Coperture - Tubi chiodati 


A7 per filtri e trivelli —— 


ERNST MECK 527 Norimberga 
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mi moderni ad alta macinazione, ed un molino a 
macine per la bassa macinazione. Superate molte 
difficoltà nei locali angusti e sottostanti ai molini 
trovarono posto üna seconda turbina tipo Triumph 
da тоо cavalli, un motore a gas-luce da so ca- 
valli, due dinamo e il quadro, tutto organizzato e 
coordinato per un esercizio a tre fili a 2 x 220 volt. 
Tale impianto che é per corrente continua, inizió il 
suo funzionamento nel maggio 1902, e da allora 
continuó sempre ininterrotto il suo servizio. 

Piü tardi un motore a gas povero da 100 cavalli, 
completava la riserva termica e oggi si sta stu- 
diando il completamento dell'officina con la instal- 
lazione di una batteria di accumulatori. 


VARIETA' 
Per la mostra industriale di Piacenza. 


Rammentiamo che dal 9 luglio al 1? agosto si 
terrà, fra le altre, in Piacenza, in occasione delle 
feste per l'inaugurazione di un nuovo ponte sul 
Po, una Mostra industriale. 

Presidente del Comitato ordinatore di detta mo- 
stra é il cav. Luigi Scotti, persona d'ingegno, di 
attività, di zelo, che certamente coronerà di suc- 
cesso l'opera sua. 

A favore dell'Esposizione industriale di Piacen- 
za hanno votato concorsi finanziari il Ministero di 
agricoltura, industria e commercio e varie Ca- 
mere di Commercio. Parecchi altri Enti hanno mes- 
so a disposizione medaglie d'oro e d'argento per 
gli espositori che piü si distingueranno. 

Non é a dubitare che molte nostre ditte indu- 
striali contribuiranno col loro intervento a rendere 
anche piü interessante le feste piacentine. 


Per l'insegnamento industriale e commerciale. 


Con regolamento generale testé promulgato, so- 
no state approvate le norme amministrative, di- 
sciplinari ;e didattiche sull'istruzione industriale 
e commerciale, e si é finalmente dato ordine al 
vasto e complesso sistema d'istituti educativi, che, 
così intimamente si connettono con l'azione eco- 
nomica del paese. 

L'ordinamento di esso si discosta sensibilmente 
dalle rigide ed immutabili forme della legge Ca- 
sati, perché le scuole sono autonome sotto l'assi- 
dua vigilanza dello Stato ed hanno regolamenti, 
orari, programmi, piante organiche del personale, 
corrispondenti alle necessità industriali dei luoghi 
ed ai mezzi finanziari di cui ciascuno puó di- 
sporre. 

Nel tempo stesso, péró, direttori, insegnanti, 
capi officina, impiegati amministrativi, personale 
di servizio, hanno tutti le guarentigie di carriera 
di cui godono i funzionari governativi. 

Dopo aver disciplinata in tal modo la difficile 
materia mercé la premurosa cooperazione del 
Parlamento, il ministro Cocco, Ortu si propone ora 
di consacrare i mezzi di cui puó disporre, al mi- 
glioramento didattico e tecnico delle scuole, te- 
nendo conto dei risultati dell'esposizione didattica 
apertasi in Roma nell'autunno scorso, che fu una 
grande rivelazione di progresso. 
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ШШ MARLE e C” 


INGENIEURS-CONSTRUCTEURS - PARIS 


Fornitori delle principali marine da guerra 


ii 
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Turbine a vapore ad alta, bassa pressione e miste. 


Gruppi Elettrogeni con motori a turbina, a pilon ed a 
petrolio o. naftetine. 


Pompe Centrifughe con motore a turbina, elettrico od a 
petrolio, per pressione fino a 40 atmosfere. 


Compressori Centrifughi per gas comandati da turbine 
o da motori elettrici, per pressioni fino a 7 atmosfere. 


Alimentatori Centrifughi per caldaie, con motore a tur- 
bina od elettrico. 


‘ Dinamo, Alternatori, Motori Elettrici. 
Applicazioni Elettromeccaniche di ogni genere. 
Comando Elettrico delle Artiglierie, Timoni e Grue 
Fari, Fanali, Lampade ad Arco 


Rappresentanti per l’Italia 


Ing. R. MATRICARDI e C. 


GENOVA — Via XX Settembre, 37 — GENOVA 


—— — 


Unione Jtaliana = 


seme) б. енна “| 


Sede in MILANO — Via Padova - Molino Nuovo 


Impianti completi 5 
ed ESERCIZI DI OFFICINE A GAZ, ELETTRICHE ed Affini 


Fonderia in Ghisa, Ottone e Bronzo 


LAVORAZIONI IN FERRO 


GASOMETRI — TRASPORTATORI — GRUE — CARRELLI 
PER СОКЕ ED ALTRI MATERIALI — BINARI — ACCES- 
SORI DI CARICAMENTO PER FORNI — SERRAMENTA 
— PENSILINE — PONTI —- TRAVI A TRALICCIO. — 
PALI PER SOSTEGNO FORZA ELETTRICA 


== 


Apparecchi speciali perfezionati 


IMPIANTI COMPLETI PER DISTILLAZIONE DI 
AMMONIACA = 
CONTATORI DI GAS == CONTATORI ELETTRICI 
= CONTATORI D’ACQUA 
APPARECCHI PER ILLUMINAZIONE A GAZ E 
LUCE ELETTRICA 
APPARECCHI DI RISCALDAMENTO STUFE 
FORNELLI = CUCINE — SCALDABAGNI 
SCALDACQUA ISTANTANEI 
 ROBINETTERIA E RACCORDI PER GAZ 


—— 


— 
o 


— 
— 


TELEFONO, N. 1339 — TELEGRAMMI ED Е5$РВЕ5$51 VIGE 


Сарке, Chapman z E L." nt 
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CALDAIE A TUBI D'ACQUA 


(Brevetto Woodeson) 


E < А parità di produzione di 
X vapore occupano meno spa- 
zio in superficie di ogni al- 
tro tipo. ! 


| 


i 
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Tutti i tubi sono perfettamente 
drifti. - Non vi sono giunti esposti 
alle fiamme. - Tutte le parti sono 
libere di espandere. - Tutti i tubi 
sono della stessa lunghezza. - Facile 
accesso in tutte le parti per l'ispe- 
zione, pulizia o riparazione. - Ampia 
superficie di vaporizzazione. - Si 
costruiscono anche per grandi unità. 


A | ШШ! Vm ой ШШ ШЇЇ Ж 
[owe pet svi e te Je resin 


Pompe a vapore duplex 
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| Rappresentanti Generali per l’Italia, la Svizzera e PEgitto: 


ing. FOLEY a DE BENEDETTI 


GENOVA | 


5 — Via Caffaro — 5 | 


NAPOLI 


Galleria Umberto, 2'7 
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| progetti per la navigazione interna. 


* . SOCIETÀ ITALIANA già -> 


SIRY LIZARS & C. 
dl SIRY CHAMON & C. - Milano 


istrumenti 


— di — 


Misura 


eieterna Meylan-d'Areonval 


Il Giornale d'Italia dice che la Commissione in- 
caricata di. studiare i provvedimenti atti a pro- 
muovere la navigazione interna del Regno, e che 
ha terminato da tempo i suoi lavori, ha completato 
fra l'altro l'importantissimo studio della valle pa- 
dana, durante tutto il percorso del Po, studio che 
importa una spesa di oltre trecento milioni. Sono 
già in corso di stampa la relazione dei vari pro- 
getti di massima, riguardanti le diverse regioni. 

Secondo il giornale, l'esecuzione di tutti i pro- 
getti stabiliti, porterebbe una spesa che superereb- 
be il mezzo miliardo. 

» La Commissione ha deliberato anche il progetto 
di un Comitato torinese per il valico alpino da To- 
hte de Tito Scaramuzzino ies mett 
Per il merito industriale. alta e bassa tensione 

MILANO, Corso Buenos Ayrcs. 17 - Telefgno 1592 . 


Fili di rame, nichelina e costantana ricoperti in seta o cotone 


Con R. Decreto è stata nominata la Commissione 


per giudicare dei concorsi а premi al merito indu- e nudi — Amperometri e Voltametri — Istrumenti di fisica 
; : . uS xg . Protettori per condutture elettriche — Scaricatori Wurtz — Inte- 
striale ed al merito per la cooperazione industriale, ruttori - Mica, Micanite, Presspan — Tele, Nastri e vernici iso- 
| lanti — Fibra vulcanizzata — Cordoni telefonici — Cordoncini 


che cadono in quest'anno. 
La Commissione, presieduta dal senatore del Re- 
gno, Rossi barone Giovanni, é ripartita come in ap- Elekt. 
. presso, a seconda dei gruppi di inaustria, che do- 
уга esaminare: 


per luce elettrica — Cavi elettrici, 


AA AS Fabbrica di lampade 
elettriche incandescenti 


I. — Industrie elettriche — Banti prof. Angelo AARAU (Svizzera) 
— Battelli prof. Angelo, deputato — Grassi prof. Rappr. per l'Alta Italia: 
Guido — Jona ing. Emanuele — Lombardi ing. ‘POZZI ROBERT & С. 
Luigi. SUISSE MILANO 

2. — Industrie degli automobili e velocipedi. — 


Alberti Giuseppe — Coltelletti cav. Garibaldi — 
Guastalla cav. Gildo — Lattes ing. Oreste — Ma- 
renco ing. Leopolao. | 

3. — Meccanica e costruzione di strumenti di pre- 
cistone — De Pretto ing. Silvio — Orlando ing. 
Salvatore, deputato — Pattison ing. G. Alfredo — 
Pontiggia ing. Luigi e Tempini Giovanni. 

4. — Industrie chimiche — Gianoli ing. Giuseppe 
— Giolitti prof. Federigo — Pivetta cav. Vittorio 
— Tortelli prof. Massimo e Villavecchia prof. Vit- 
torio. 


PREMIATA FABBRICA e 
DI PILE GALVANOPHOR 
AD ALTA INTENSITÀ 


a liquido ed a secco 


Grande MEDAGLIA D'ORO 


= Esposizione di Milano 1906 == 
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MILANO 


Via Vincenzo Monti, 4 


Telefono Intercom. 2-85 
Dr ste й 


APPARECCHI TELEFONICI 


SUONERIE ELETTRICHE 


8 08 ed articoli affini TN la 


L'IX Congresso Internazionale della Navigazione. 


Si è tenuto nei giorni scorsi a Pietroburgo, in- 
tervenendovi, oltre la ufficiale del Governo, molte 
rappresentanze di Camere di Commercio e di As- 
sociazioni italiane. 

Una interessante discussione fu sostenuta fra il 
comm. Maganzini e l'idrografo francese Flammand 
sulla questione degli argini insommergibili, che il 
Flammand considerava come inopportuni; la mag- - 
gioranza del Congresso entrò nell’ordine di idee 
del comm. Maganzini, e lo stesso Flamand ritirò 
alla fine le sue proposte, affermando che esse si ri- 
ferivano soltanto ai corsi d’acqua ed ai grandissi- 
mi fiumi. 

Il Congresso ha pure adottato le idee del comm. 
Sanjust, il quale citando come esempi gli antichi 
canali lombardi, ha sostenuto che, mentre è bene 
che i canali agricoli in genere siano navigabili, < 


Rappresentante gen. per l'italia e Svizzera 


DELLA 


TELEPHON FABRIK A. B. 


già J. BERLINER € 
HANNOVER - VIENNA - BERLINO 


б Y - Gran Premio Esposizione Interraz 
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I cantieri sono situati ad un'altitu- 
dine di circa 1000 m., muniti di mac- 
chinario modernissimo (motrice di 
400 H P) per la prodnzione enorme 
di pali per linee telegrafiche, teleto- 
uale ed elettriche, iniettati al biclo- 
ruro di mercurio secondo il sistema 
Kvan. 

Questo legno d'alta montagna or- 
mal e generalmente preferito al ca- 
stagno che, pel suo rapido deterio- 
ramento, è soggetto alla frequente 
sostituzione e alle OB: guenti enor- 
mi &pese. Per questo motivo le Re- 
gie Poste germaniche hanno preserit- 
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= 
3 
Gand 


della Foresta Nera 


con raccordo ferroviari- 


IET] 


Non fare 


to il nostro sistema di conservazione. 
acquisti senza consultare 
le offerte del nostro rappresentante 


Ditta SIMONIS « C. 
MILANO 
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THE | 
“OSCILLATOR,, 
FAN .— 


Ventilatore oscillante .* — * 


e girevole con ventaglio dí 1. 30 
in tutto ottone e níchelato 


G. ACERBI 


"VALVOLA 


== GENOVA 


Piazza Portello, Da 


CONCESSIONARIO 


per l'Italia 


TELEFONO 20-61 


Ing. STEFANO FISCHER 


— MILANO - Via Solferino, 36 — 


SPECIALITÀ TECNICHE B 


IN GENERE 


POMPE E VENTILATORI per ogni nr 
ISOLATURA condotti, caldaie, frigoriferi, ecc, 


SARACINESCHE - Manometri - Fischi. 


EN MISURATORI d’acqua Kennedy. 

| {CATENE industriali - PULEGGE. 
CORDE metalliche - CUSCINETTI a sfere. 
IMBIANCATRICE pneumatica, ecc. ecc.” — 


Contro | Dado piccolo 


' 
1 


L. BOUDREAUX > 
8, Rur Haurereuitia (6*) Nor, 


FABBRICA DI 


PAZZOLE ELETTRICHE 


di tutti 1 sistemi 


а 


BREVETTI 


L. BOUPREAUX - Parigi 


Rappresentanti Keyser s Co 
16, Thalgasse ZURIGO (Svizzera) 


Specialità in Spazzole a lamine di Carta metallica. Metallo 


specialo laminato di due o tre centesimi di millimetro di 
spessore. Brevettato in tutti ì paesi. , 


Portaspazzola “ Supra,, 


la EM VANTAGGI PRINCIPALI 
SUPRA” Contatto intimo. 


Breveté 5. 6. 0 
Pr:ssíone normale 


XN Minimum di frizione. 


Posizione invariabile. 


A PARIS N 


9 \dottato dalla marina francese e 
dalie principali compagnie di strade 


indisserrabile 


errate, - 


HOR GE N 


David ollier 


(Svizzera) 
FABBRICA D'APPARECCHI ELETTRICI 


Catalogo 
zx 5. topiosemente 
| li. illustrato 
N Smiem 


Materiale 
elettrico 

per luce 

| I] 


Rappresentanti in Milano: 


О. LONGONI & C. - P. Cavour, 7 


SOC. GEN. CONDENSATORI ELETTRICI 


già J. de MODZELEWSKI & C. - FRIBURGO (Svizzera) 


Condensatori Elettrici ad Alta Tensione 


PROTEZIONE ”DELILE RETI CONTRO LE SCARICHE 
ATMOSFERICHE E LE SOVRATENSIONI — ELIMINA- 


ZIONE DELLO SPOSTAMENTO DI FASE E CONSE. 
GUENTE RIDUZIONE DEILA CADUTA DI TENSIONE 
SULLE LINEE — AVVIAMENTO SOTTOCARICO DEI 
MOTORI TRIFASI SU CORRENTE MONOFASE — PRO. 
DUZIONE DI CORRENTE AD ALTA FREQUENZA — TE- hp 
LEGRAFIA SENZA FILI — RAGGI X — OZONIZZATURI 


Invio gratis di Catalogo, referenze e garanzie 


Rappresentanti per l'Italia; 
Ing. LUIGI MAGRINI e C. - BERGAMO, Via Maglio del Lotto 


Ing. SECONDO SACERDOTE - MILANO, Via Solferino, 24. È 
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invece dannoso destinare un grande canale di navi- 
gazione.a forte traffico ad altro scopo. 

Sulla questione idrometrica della previsione delle 
piene e delle magre, non avendo il relatore gene- 
rale presentato alcune conclusioni, il comm. Valen- 
tini (il quale fece anche una commemorazione del 
compianto Cipolletti) ottenne che il congresso ap- 
provasse il voto che si dia la piü larga diffusione 
possibile agli impianti di osservazione idrometrica 
€ pluviometrica, che sono la base della scienza del. 
le previsioni sulle piene e sulle magre, di capitale 
importanza per la navigazione interna. 

Altri valenti ingegneri italiani 
largamente a queste discussioni. 


contribuirono 


L'assessorato del lavoro a Verona. 


Da poco tempo venne istituito dall'autorità Mu- 
nicipale di Verona un'«Assessorato del lavoro» che 
ha il proprio programma tracciato dal seguente 
voto di quel consiglio comunale appravato dall’au- 
torità tutoria: 

«E° istituito nel Comune di Verona l'Assessorato 
del lavoro, al quale è affidato l'ufficio di studiare e 
di adoperarsi a risolvere, nel miglior modo consen- 
tito dai tempi, tutte le quistioni interessanti più 
direttamente le masse operaie del Comune, e se- 
gnatamente: 

a) di compilare semestralmente la statistica 
del lavoro, tenendo conto cosi delle condizioni nor- 
mali di vita íatte alla classe lavoratrice, come de- 
gli atteggiamenti che questa prende nelle orga- 
nizzazioni e negli sc loperi per determinare o mo- 
dificare tali condizioni di vita ; 3 

b) di disciplinare con regolamenti, fin dove 
possa giungere la potestà municipale, le eondizioni 
igieniche ed economiche del lavoro nell’ industria е 
nel commercio privato, di proporre le clausole so- 
ciali da includere nei contratti d'appalto dei lavori 
comunali e di pronunciarsi sugli organici dei lavo- 
ratori dipendenti dal Comune; 


c) di invigilare, col mezzo del suo Ispettore c 


degli agenti della polizia urbana per chè sieno 
rispettate le leggi vigenti a tutela del lavoro; 

d) di promuovere o di assecondare tutte quelle 
iniziative che valgano a ridurre il costo della vita 
delle classi più bisognose, con particolare riguardo 
alle abitazioni ed agli alimenti di prima necessità; 

€) di dare il suo voto anche prima che sieno 
presentati alla Giunta, su tutti gli altri oggetti che 
abbiano attinenza colle condizioni dei lavoratori e 
siano afati ad altri riparti dell'amministrazione ; 

' f) di mantenere il contatto con le organizzazio- 
ni economiche dei lavoratori ; 

g) di rappresentare l'amministrazione comu- 
nale in tutti gli Istituti, anche di inigiativa privata, 
che mantengano rapporti cordiali coll'amministra- 
zione stessa ed abbiano funzioni di tutela o di elc- 
vamento dei lavoratori ; 

h) di adoperarsi бошан рег 1а сотро- 
sizione dci conflitti economici, il cui perdurare puó 
Cagionare gravi danni alla generalità dci cittadini, 
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Ditta OSCAR RIGNON 
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Caldole - Semifisse - Locemobll - Materi 
Pompe Centrifughe, ecc. 


NOLEGGIA - ACQUISTA 
VENDE === 
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[ШШ Draht-und Kohel-Werko 


Aktiengesellschaft 
ANNOVER (Germania) 


CONVENIENZA ASSOLUTA 


^ 


Nuovo metodo d'isolamento 
per fili e cavi. elettrici 


` Brevetto Italiano N. 59435/71 
y 


IMPORTANTISSIMO per tutte le linee aeree, 
per gallerie, miniere, fabbriche di prodotti 
chimici, concerie, appretture, raffinerie, per 
i luoghi esposti a pericoli d’esplosione, per 
teatri e luoghi pubblici, ecc. 


VANTAGGI PRINCIPALI: 


1) Immensa resistenza contro influenze atmo- 
sferiche, vapori, acidi, ecc. 

2) Resistenza per altissime tensioni. 

3) Sicurezza contro incendi per corto circuito. 


Per Catáloghi e schiarimenti rivolgersi al 
nostro Rappresentante: 


Sig. EDOARDO WEIL 


MILANO 
Via Vincenzo Monti, 4 


Società Italiana Metallurgica 


FRANCHI GRIFFIN 


Sede in Milano - Capitale versato L. 3.000.000 


Alti Forni e Miniere in Lizzola, Bondione e Fiumenero 


Roaministrazione, Officine e Fonderie in BRESCIA 


“PROMETHEUS, 
Fabbrica di Apparecchi elettrici per riscaldamento e cottura 


WIERSS & Co. - Liestal ғ", 


Marmitta 


aso domestico, per (ase di 
salute, Infermeyie, Fabbri. 
che, Forni, ecc., ecc. 


Apparecchi elettrici da 
riscaldamento e cottupa, per 


Forro da stirare 


Rappresentante per l’Italia: Ing. A. C. PIVA - Milano, Piazza Castello, 9 
uU M 
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CAPITALE 1.300.000 Urnsaro 


Da 


18-25 Giugno 1908 


e di prestarsi come arbitro o conciliatore in tutti 
gli altri casi in cui ambo le classi in conflitta n. 
facciano domanda». 


DERIVAZIONI D'ACQUA. 
‘Concessioni richieste. 


Vicenza. — La Società metallurgica Vicentina 
ha presentato alla prefettura di Vicenza una do- 
manda per essere autorizzata a deviare acqua dal 
fiume Asticello, in località Laghetto in comune 
di Vicenza, per uso di forza motrice per animare 
una fabbrica di bulloni, viti c simili, utilizzando 
pure le acque che attualmente servono per a- 
nimare una sega di legname e un mulino da grano. 


Concessioni accordete. 

Milano. — Con recente regio decreto è stato 
concesso al comune di Milano la facoltà di prati- 
care dalla sponda sinistra del fiume Adda in pro- 
vincia di Sondrio, le tre sotto descritte derivazio- 
ni d'acqua, per produrre forza motrice nclla quan- 


tità complessiva di cavalli dinamici 46,757.14, da 


trasportarsi, convertita in cnergia elettrica, nel 


territorio del comunc di Milano, per servizi pub-, 


blici e privati di quella città. 

La prima derivazione sarà di metri cubi 3,700 al 
minuto secondo (moduli 37), colla presa a Cepina 
e colla restituzione alla località «Le Prese Nuo- 
ve», capace di produrre, con la caduta di m. 184, 
la forza motrice di cavalli dinamici 9077 

La seconda di metri cubi 4,500 al minuto secon- 
do (moduli 45) di acqua continua per giorni 65 
all'anno, elevabili a metri cubi 6,500 (moduli 65) 
per gli altri 300 giorni, colla bocca di presa nella 
località «Le Prese Nuove» e colla restituzione a 
monte dell'abitato di Mazzo capace di produrre, 
colla caduta di metri 375.15, la forza complessiva 
di cavalli dinamici 30,640,14. 

La terza di metri cubi 6,600 al secondo (moduli 
66), colla presa al Ponte di Sernio e colla resti- 
tuzione a Tirano, avverrà presso la foce del tor- 
rente Poschiavino, capace di produrre, con la ca- 
duta di m. 80, la forza motrice di cavalli dinami- 
сї 7040. 

Belluno. — La prefettura di Belluno ha testé 
concesso alla Società forze motrici Cismon-Brenta 
di Milano la facoltà di derivare acqua dal torrente 
Cismon, a m. 250 circa a monte del Ponte della 
Sera in comune di Lamon, nella quantità massima 
di moduli 120 e media di moduli 80, con un salto 
motore di m. 54, producendo la forza media di 
5760 cavalli dinamici nominali, allo scopo di pro- 
durre forza motrice da trasformarsi in energia 
elettrica e da trasmettersi a distanza nelle pro- 
vincie di Beltuno, Padova e Vicenza, e precisa- 
mente per l'illuminazione, le forze motrici nella 
citta di Padova e Vicenza medesime, per l’illumi- 
nazione e specialmente per forza motrice nelle zo- 
ne industriali comprese in quelle provincie, come 
quelle di Schio, ecc. 


e n rete] - 
Inc. F. E. Fumero - Direttore responsabile. 
Stab. Lito-Tipografco G. ABBIATI - Via Porta Tenaglia, 9 


RIVISTA TECNICA. 


XLVII 


ING. NICOLA ROMEO & C. 


Telefono — MILANO EN 
28-61 Foro Bonaparte, 35 ШИШ 


Derforaione ШИШИ di Golleri 


ESCAVAZIONE DI CANALI 


Perforazione.Istmo di Panama 
(әиоіішәс̧) 6224425107] 200120101э4 


La Perforatrice Elettro Pneumatica 
TEMPLE - INGERSOLL 


Grandissima economia ed efficacia 
(Chiedere i1 nostro Catalogo N. 4) 


COMPRESSORI D'ARIA 


di tutte le per tutte le 
dimensioni 9 applicazioni 

Compressori a cinghia a vapore ccc. 
Semplici - Duplex - Compound | 


озџәшүриәл OWISSHJO Ip 
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17 'Tipi 
di Compressori 


Compressori Compound Classe I. c. 
Applicazione dell'aria compressa a i 
MINIERE — OFFICINE — FONDERIE 


сл 
Materiale della 


INGERSOLL RAND C. 
NEW-YORK - PARIGI 


Rappresentanti esclusivi per l'Italia 


Ing. NICOLA ROMEO & C. 
Telefono / MILANO Telegrammi 


28-61 кого Bonaparte, 35 BELLIVAG 


Luigi Rossi - Milano 


Piazza Paolo Ferrari, $ 


Olii e Grassi Lubrificanti 
EMILIO FOLTZER 


Cinghie Cuoio **M.ca Cannone,, 
| UOHANN BIERTZ 


Cinghie Crine “Originarie,, 
LANCASHIRE 


| ELECKTROSTEAR | 


2| MASTICE SPECIALE [г 


per conservare i colieffori - 
ed eliminare le scintille. | 
¿q __ P 


€ TELEFONO N. 183 O 
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Vernici P. & B. 
E Nastri gommati Manson 
Mica - Micante Róerig 

. Cartoni compressi tipo Weidmann 
Fibra americana vulcanizzata 

Tela e Carta Giapponese 
- Stagno e Pasta "Alla, per saldare 
Tele oleate Sterling 


Ф 


AMIANTO INDURITO, SMALTI ISOLANTI, EBONITE 
PARA, NASTRI GREGGI, CEMENTO MANSONIT, ECC. 
fataloghi e campioni gratis a richiesta. 


3 se 


TORINO - Corso Siccardi, 31 - TORINO 


Telefono 12 e 14-82 - Telegrammi REMA. 


7 N 


ADOLFO RIGNON | 


E. KRIEG.& P. ZIVY 


1, Rue Barbés - MONTROUGE (Seine) - France 


Lamine tranciate per indotti di macchine 
Dinamo elettriche e involucri di reostati 


di precisione.. 


CLEMENS-RIEFLER 


(ümpassi cienens-mericr 


Fabbrica di strumenti matematici. 


2 E : e 
Sistema rotondo *'' St. Louis 1904 Grand Prix ,, 
Listino prezzi Illustrato gratis. o 


ЖЧ 
(Baviera) 


ЖҮЛ 


FABBRICA SPECIALE 
di Istrumenti per Misure Elettriche 


istrumenti per quadri da distribuzione 


ISTRUMENTI TRASPORTABILI 
d'ogni genere e per qualsiasi scopo 


QUALITA SUPERIORE 


Prezzi modici - Cataloghi a richiesta 


RAPPRESENTANTE PER L’ITALIA 


SOC. AN. MATERIALE ELETTRICO via Sotterino, 29-51 


Biblioteca dell’Elettricità 


Gli abbonati annuali possono acquistare per la 
metà del prezzo segnato una copia dei libri qui e- 
lencati. accompagnando l’ordinazione col relativo 
importo, oltre a c.mi 50 per spedizione raccoman- 
data. 


E.: Barni - Il montatore elettricista - IX Ediz. Un 
volume di oltre 500 pag. con 358 figure. L. 3.— 
C. Cantani - Manuale di telegrafia teorito-pratica - 
Vol. di oltre 200 pag. con molte incis. L. 3.— 


Dott. V. Lucchini - Gli accumulatori elettrici e loro . 


applicazioni - 460 pag. con 169 fig. . L. 3.— 
Dott. D. Mazzotto - Telegrafia e Telefonia senza filo 
496 pag. con 253 fig. . .. .oL. 3.— 


U. Zeda - Guida pratica per l'impianto dì suonerie, 
telefoni e parafulmini - 200 pag., 166 fig. L. 2.— 
M. Martinelli - Le pile elettriche pagine 228-VII 
con 60 incisioni г 1. 2.— 
Prof. L. Ferrari - Impianti elettrici domestici con pile 
ed accumulatori (pag. 258 con 224 incis.) L. 2.— 


Libri d'occaslone alle stesse condizioni: 


Weickert F. — Prova delle macchine е dei trasfar- 
matori elettrici. Volume tedesco 12x18 di pa- 
gine 116 con 64 figure. Ed. Max Jánicke, Han- 
nover. — L. 3.—. | s 


Ruhmer E. — Il radio e le altre sostanze radioat- 
tive. — Lavoro composto secondo le comuni- 
cazioni fatte in una conferenza tenuta da Will. 
J. Hammer a New-York, e corredata da nume- 
rose considerazioni e da una estesa rassegna let- 
teraria. Un volume di 52 pagine con 8 tavole. 
Berlino, 1904. Prezzo L. 3,25. 


Hirsch-Wilking. — Calendario dell' ingegnere e- 
lettricista. Un volume tedesco rilegato in tela 
merose tabelle, Ed. О. Coblentz, Berlin W. зо. 
L. 4,00 


Montpellier J. A. — Accumulatori e pile elettri- 
che. — Un vol. fraricese, rilegato 12x18 di 
pag. 305 con 130 fig. — Ed. J. B. Balliére et 
Fils, 19 Rue Hautefeuilles, Parigi. L. 5,50. 


Linders O, - Le grandezze fisiche ~ Un vol. tedesco 
in tela, 396 pag. 15x22, 143 figure in testo e 
molte tabelle - Jah Ф Schunke, Lipsia — L. 15. 


Thomson J. J. — Il flusso di elettricità nei gas - 
3 vol. tedeschi - m Teubner, Leipzig — Г. 24. 


Wilda H. — Le turbine come macchine marine. 
— Un volume in tedesco 19x28 di 24 pag. con 
figure. — Janecke, Hannovers. — L. 1,50. 

Indice commerc. americano — Vol francese rilegato 
in tela di oltre 500 pag. 15 х`22 - A cura della 
Not. Ass. of Manufacturers, New York — L. 10. 


Monasch B. — Illuminazione elettrica — Vol. te- 
desco di 230 pag. 15x22 con 83 fig. e parecchie 
tabelle. — Max fánecke, editore, Hannover — 
L. 8. 


Guarini E. — Il Perù di oggi e il Perú di domani. 
— Fascicolo francese 16x24 di 16 pagine. — 
Ed. Dunot e Pinat 49 Quai des Grands Augu- 
stins, Parigi. L. r.oo. 


Oesterwyck (Van) J. — I nuovi generatori di va- 
pore a livelli d’acqua multipli ed indipendenti. 
— Un op. 21x26, 34 pag., 77 fig. — L. 3. 


Fouveau de Courmelles. — L’anno elettrico, elet- 
troterapico e radiografico. — Rivista annuale 
del progressi elettrici nel 1906. Volume france- 
se 12x18 di 340 pagine. Ed. Beranger, Pa- 
ris. - L. 4.00. 


e^ 


" | pec | 
ALESSANDRO CALZONI | 


MOTORI 
IDRAULICI 


1600 per 705.000 cav. 


DIPLOMA A MA A TORINO 


+ 


Cateloghi e, preventivi a richiesta 


х st MATERIALE per 
IMPIANTI ELETTRICI 


(à. & J. BUSECK 


MILANO 
Corso Genova, 30 
pre | 


Portalampade - Interruttori 
Chiedere . » Valvole - Griffe, ecc., ecc. 


| Catalogo Porcellane - Vetrerie - Lam- 
padine - Conduttori === 


o o 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


, SOCIETÀ ANONIME RIUNITE DI ELETTRICITÀ — 12, Foro Bonaparte - MILANO - Telefono 24-37 
Vereinigte Elehtritifüts | «m 
A. G. == | ulenza Breve — imprese industriali. 
bern ATE L'O io speciale di terpentina = 


] 


Alternatori - Dinamo 
Motori - Trasformatori 


è un perfetto succedaneo dell'olio genuino di ter- 
pentina americano e francese, e notevolmente più a 

: l , buon mercato. П Ganzol viene fabbricato mediante 
Equipaggiamenti completi per un procedimento protetto da brevetti in ogni paese. 


Ferrovie e Tramvie Elettriche x 


L'Ollo da macchina 
Apparecchi ed accessori per ogni 


applicazione elettromeccanica » 


Impianti completi di illuminazione è il migliore degli oli attualmente esistenti sul 
mercato per la lubrificazione di macchine veloci, mo- 


8 02 Trazione - Trasporti di forza == tori elettrici e dinamo. Ogni supporto che scalda di- 
viene subito normale appena vien lubrificato col 
Ganzol. 


Rappresentanza generale per l'Italia: EREDE 
' , Solo fabbricante e possessore dei brevetti per tutti i paesi 
ing. ALBERTO PERNA - Napoli 


Uber 1-106 108 лече D. J. FALLER, Zurigo | - Bahnhofstr, 20 


Ufficio Elettrotecnico Industriale 


12, Poro Bonaparte — MILA MNO — Telefono IT. 4.37 
Direttore Ing. F. Е. FUMERO - 


Consulenza Tecnica - Consulenza Legale - Consulenza Brevetti - Imprese Industriali 


‚Дет, — SOCIETA" ITALIANA О. 


JE PAM RIDUTTORI DI VELOCITÀ brevettati a ruote 
M ugs. | ' elicoidali doppie da 1: 200 HP — Semplici e 
con carter — Silenziosissimi === = 


D — E е | RIDUZIONI da 1:20 con una sol coppia di ruote 
|] — — —— у s INSTALLAZIONI di gruppi completi con mo- 
tori e riduttori === 


‚ RIMPIAZZANO [е cinghie « e i lenix — pie 
mento superiore - = === 
ECONOMIA di spazio — Риғаёй tripla — 
INGRANAGUI FRESATI di qualsiasi tipo amt. 2 
PIGNONI CUOIO e FIBRA = 


Nuovi Cataloghi - Referenze - Preventivi gratis 


` 

Edler R. — Teoria dell'inserimento e degli inseri- 
tori - Vol. tedesco 192 pag. 15 x22 con 186 fig. 
e numerose tavole - Max Jänecke, Hannover, + 
volume — L. 3. | i 

Háfner Р. — Sistemi di distribuzione e calcolo 
delle condutture elettriche: — Volume tedesco 
15x22 di 324 pag. con 276 fig. Ed. Max Já- 
necke, Hannover. — L. 12. 

Soulier A. — Trattato di galvanoplastica. — Un 
volume francese 12 x 18 di 183 pag. con 27 fig. 
Ed. Garnier Frères, Paris. — L. 2,50. 

Delfini V. — Atomi e astri. — Vol. spagnolo 13 
‘x 18 di pag. 267. — Ed. Sempere e С.іа Va- 


lencia. — L. 4.00. i 
Ferrario C. — Curve graduate e raccordo a curve 
graduate. — Un vol. in lingua italiana 10x15 


di 250 pag. con 25 tav. e 41 figure. — U. Hoe- 
pli - L. 3,50. 

Bjerknes V. - Commemorazione di C, A. Bjerknes - Un 
fasc. in lingua ted. di 30 pag. 16X19 con ri- 
tratto del commemorato — L. 1,50* 

Hoppe F. — Dizionario di Elettricità ed Elettrotec- 
nica - Vol. tedesco 18X26, pag. 960 con 242 fig. 
Ed. Hartleben, Vienna - L'opera completa L. 26. 

Gülnedr M. — Calendario guida per l'esercizio € 
la costruzione pratica di macchine 1905. — Due 
vol. in tedesco 10x16 di pag. 350 l'uno. - L. 8. 

Basile V. — Compendio di legislazione postale te- 
legrafica e telefonica. — L. 1.50. 


| Schollmeyer G. — Elementi di Elettricità. — Vol. 


Ted. di oltre 120 pag. 14x20 con 117 fig. — 
Henser, Neuvied a/M. — L. y. 


Rodriguez Ing. Е. — Le miniere di- grafite e di 


piriti cupriere nelle Alpi Cozie. — Un fascicolo 
di 20 pagine 16x25 con 7 tavole. Ed. Unione 
Tipografica-Editrice Torinese.  — Torino. - 
І. 4.—. 


Linders О. — Simboli per le formole - Vol. tedesco 
di quasi 100 pag. 17 x 26 con 10 tabelle - Jih e 
Schunke — Г. 7. | 

Winkelmann W. — Trasformatori e motori asin- 
croni. Volume tedesco 15-22 di 136 pagine con 
IO X 16 di pag. 300 circa con molte fieure e nu- 
79 figure. Ed. Max Jánicke. Hannover. — L. 6. 

Settimj dott. L. — Jl Caoutchouch e la Gutta-Per- 
cha. Un volume di pag. xvi-253 con 14 figure. 
Ulrico Hoepli, editore. Milano,*1907. 1. 3.—. 


Weber Н. — І filamenti di carbone per lampade 


incandescenti. Un volume tedesco 15 х 22 di pa- 
gine 176 con 102 figure. Ed. Max Jánicke, Pa- 
ris. — L. 7.oo. | 

Stevens H. J. — Manuale del rame. — Vol. ingle- 
se rilegato di 1228 pag. 15 x 23 edito dall'Autore 
Houghton, Mich. U. S. A. L. 3o. 


x Uppenborn F. - Dettmar G. — Calendario del- 
l'Elettrotecnico per l'anno 1908. — Edizione in 
lingua tedesca per la Svizzera, eseguita con col- 
laborazione di S. Herzog. — Due volumi, di cui 
il primo legato in pelle а guisa di portafoglio, 
IO X 17 di complessive pagine 900 circa, соп 340 
figure e numerose tabelle. — Ed R. Olbenbourg, 
Zurigo, Monaco, Berlino. — In Italia lire 10.00. 

Max de Nansouty — Attualità scientifiche. '— 
Volume francese 13x20 di pag. 316. - Editore 
Schleicher Fréres. Paris. L. 4.00. 


Marx E. — Limiti nella natura e nella osserva- 
sione dal punto di vista della teoria degli elet- 
troni e del campo elettromagnetico. — Opuscolo 
tedesco 13 x 19 di pag. 31. - Ed. B. G. Teubner, 
Leipzig. - L. 1,50. 


PRIVATIVE INDUSTRIALI ITALIANE 


Rilasciati nella prima quindicina di marzo 1908. 

264-141. — BERGMANN - ELEKTRICITATS- 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, a Berlino: Tu- 
be isolant pourvu d'un manteau métallique agrafé et 
émaillé pour  canalisatio&s — életriques. (Rivendica- 


zione di priorità dal 12 marzo 1907) — 31.5.1907 
— 6. ing 

264-72. — CAMPOS GINÓ, a Milano: Generato- 
re di onde elettromagnetiche persistenti. — 23.9.1907 
—— 1. ‘ 


264-155. — GRAHAM EDWARD ALFRED e la 
SOCIETA ALFRED GRAHAM e C., a Londra: 
Innovazioni nei quadri di distribuzione telefonici per 
centrali e negli apparecchi che forniscono la corrente 


agli apparecchi telefonici. 31.8.1907 — 6. . 
264-83. — KUHNEL WILHELM, MARKOW- 


SKY ALFRED, a Reichemberg, Boemia (Austria) e 
LINSENBARTH CARL, a Berlino: Macchina elet- 
trostatica ad influenza per tubi Röntgen e telegrafici 
senza fili. — 23.11.1907 — 1. 

264-94. — LEMOINE ALPHONSE, а Brurelles : 
Appareil de distribution automatique des télégrammes 
aux porteurs ét de préparation automatique des diffè- 
rentes categories de télégrammes. (Completivo della 
privativa 87082). — 15.11.1907. | 

264-99. — SOCIETA ITALIANA GANZ DI E- 
LETTRICITA, a Milano: Magnete di campo per i 
rotori di macchine elettriche (Completivo della. pri- 


_vativa 90975). — 26.11.1907. 
264-164. .— SOCIETE ANONYME POUR LE 


TRAVAIL ELECTRIQUE DES METAUX, a Pa- 


rigi: Système de moteur électrique à courant con- 


tinu (Completivo della privativa 74985). — 20.11.1907 
— 12. d 
264-143. — TELEGRAPHIC TYPEWRITER 
COMPANY, a New York: Perfezionamenti nei rice- 
vitori stampatori telegrafici. — 20.7.1907 — 15. 
264-114. — DEUTSCHE GASGLUHLICHT AK- 
TIENGESELLSCHAFT (AUERGESELLSCIIAFT), 


* . е е е . . . [4 . Y 
a Berlino: Dispositivo di rifermatura dei fili di Wol- 
framio ai conduttori nelle lampade elettriche. (Riven- 


dicazione di priorità dal 6 maggio 1997). — 8.7.1907 


; I8. 


264-116. — KUSEL HANS, a Baden, presso Vien- 


na: Lampe electrique à incandescence à filaments 


métalliques soutenus en U ou en V. (Rivendicazione 
di priorità dal 31 maggio 1907). — 8.7.1907 — 6. 


\ Rilasciati nella seconda quindicina di marzo 1908. 


264-227. — BALDI ALBANO PAOLO,a Roma : Pro- 
cesso ed apparecchio per l’estrazione elettromagnetica 
dei minerali dalle sabbie, e del ferro dalle spazzature del- 
le officine — 26.10.1907 — 15. 

264-215. — MAZZUCCHELLI FEDERICO, a Ge- 
nova: Lega perfezionata per ‘saldare l'alluminio. — 
9.10.1907 — To. | 

265-74. — SCHOOP МАХ ULRICH, a Zurigo (Sviz- 


zera): Procédé pour souder ou fondre ensemble l'alu- 


minium ou des alliages riches en aluminium sans aide 
de soudure en métaux étrangérs. (Rivendicazione di 
priorità dal 12 novembre 1906. — 29.10.1907. 

265-47. — DE LIPKOWSKI JOSEPH, a Parigi: 
Dispositif d'aiguillage automatique pour tramwavs ou 


«autres véhicules roulants sur votes ferrées. — 2.12.1907 


== б, 


Il Signor Ing. Arthur James Postans a Londra, 
concessionario del brevetto Italiano 16 Giugno 1904, 
Vol. 190, N. 48 per un trovato avente per titolo: 


‘‘Perfectionnements dans les appareils d'allu- 


mage électrique pour moteurs á combustion 
interne,, 


desidera entrare in trattative con qualche industriale 
italiano per la totale cessione o per la concessione 
di licenze di esercizio di detto brevetto. 

Rivolgersi per schiarimenti all'Uficio Intermazio- 
nale per brevetti d'invenzione e marchi di fabbrica, 
di Secondo Torta & C., Via Carlo Alberto, 35, 
Torino. mE I-I27. 


COMPASSI RICHTER DI PRECISIONE 


E. O. RICHTER & C. 


LCHEMNITZ (Sassonla) 


Esposizione di Milano 1906 
GRAN DIPLOMA D'ONORE 
Deposito presso gli Ottici eCartolaldi lusso 
| = UTILI PER GLI ACCURATI. LAVORI DI 
СА Ingegneria, Architettura, Meccanica 


Tiralinee per 32 punteggiate diverse 


RAPPRESENTANTE CON CAMPIONARIO 


GIUS. SCHIERA - Milano 


Via Meravigli, 1-3 Telefono 68-31 


La « Compagnie de l’Industrie Electrique et Méc- 
canique » 4 Ginevra, concessionaria della privativa 
Industriale del 5 settembre 1903, Vol. 175, N. 233, 
per un trovato avente per titolo: 


"Dispositif pour limiter le differences de ten- 
sion pouvant s'établir entre les bátis des 
generateurs et autres appareils de la distri- 
bution et les parties de ces appareils faisant 
partie des circuits de la distribution dansles i- 
estallations de distibution d'energie èlectrique,, 

desidera entrare in trattafive con industriali italiani 

per la totale cessione o per la concessione di licenze 

di esercizio di detta privativa industriale. 

Per maggiori schiarimenti rivolgersi а Ufficio In- 

ternazionale per Brevetti d'Invenzione e Marchi di 


Fabbrica della Ditta di Secondo Torta € C. - 
Torino, Via Carlo Alberto, 35. 1-128 


265-23. — DELLA RICCIA ANGELO, a Parigi : Sy- 
stéme de block et de sécurité pour chemin de fer et 
tramways électriques. (Rivendicazione di priorità dal 
25 novembre 1906). — 5.11.1907 — 6. 

264-239. — NAAMIOOZE VENNOTSCHAAP IN- 
TERNATIONALE ELETRICITEI MAATSCHAPPIJ, 
a Amsterdam (Olanda): Dispositivo per il comando e- 
lettrico per scambi di binari. — 3.9.1907 — 6. 

264-233. — WESTINGHOUSE (Société Anonyme), a 
Parigi: Perfezionamenti nei freni per veicoli di ferro- 
vie elettriche od altri veicoli. — 24.7.1907 — 15. 

264-207. — BOLTSHAUSER AGOSTO, a Basilea 
(Svizzera) : Isolateur à haute et à basse tension pour 
conducteurs destinés à transporter l'électricité à des 
grandes distances. (Prolungamento della privativa 85683) 
+ 30.11.1907 — I. 

265-33. — BROWN BOVERI & C. (Société Anony- 
me), a Baden (Svizzera) : Perfectionnements du systéme 
magnétique des machines dinamo-électriques, systéme 
C. E. L. Brown. (Prolungamento della privativa 61883). 
— 8.11.1907 — 9. 

265-39. — BURRY JOHN, a New York : Perfection- 
nements aux télégraphes imprimeurs. (Prolungamento 
della privativa 57304). — 4.12.1907 — 1. 

265-13. — С. б. 5. SOCIETA ANONIMA PER I- 
STRUMENTI ELETTRICI GIA C. OLIVETTI € C., 


a Milano: Wattometro registratore per corrente alter- 


nata. (Prolungamento della privativa 74172). — 27.11. 
1907 — 3. 

205-51. — Idem. — Innovazioni nei trásformatori di 
misura. (Prolungamento della privaliva 73474). — 23.9. 
1907 — 3- 

" 265-1. MOINE VITTORIO EMANUELE, a To- 


rino: Disposizione per ottenere il ricupero e moltipli- 
cazione di una forza motrice mediante 1a sua trasfor- 
mazione in energia elettrica. — 20.3.1907 — I. 

264-191. — JOHNSTON HARRY SCOTT e DE- 
PRET JACQUES CAMILLE, a Parigi: Procédé de 
charge des accumulateurs plom-zinc. — 31.7.1907 — 3. 

264-215. — MARAGLIANO MARIO VITTORIO, a 
Genova: Nuovo tubo od ampolla di Röntgen — 11.10. 
1907 — 2. 


"Ingegnere Elettricista 


primissima casa macchinario elettrico ricerca subito 

Ingegnere pratico affari, conoscenza lingua tedesca. 
Offerte indicando pretese ecc. ecc., ad avvisetto 

N. 122, « Rivista Elettricità ». : 1-122. 


} 


ELETTROTECNICO 


giovane italiano con ottimi certificati refe- 
renze ed al caso cauzione già direttore tec- 
nico- amministrativo di un'impresa Elet- 
trica Italiana abile e pratico per impianti 
A. T. (erezione linee, sottostazioni, trasfor- 
matori, ecc.) presentemente presso un'im- 
portante Ditta Francese desiderando ritor- 
nare in Italia cerca posto sia tecnico che 
amministrativo. - Scrivere F 2936. E. 
Bureau 90, Paris (France). ` 


3-126 


STUDIO TECNICO E LEGALE 
per Brevetti d'invenzione e Marchi di fabhrica 
Ing. Barzanò « Zanardo * 


9, Via Due Macelli 2 6. Via S. Andrea 


ROMA A MILANO 
Qu RES EROS 


er 


AGLI INDUSTRIALI: 


I proprietari delle seguenti privative industriali 
sono disposti a concedere licenze di fabbricazione о» 
esercizio a condizioni favorevoli, e sono pronti a 
fornire dietro richiesta, rutti gli schiarimenti ne- 
cessari 


mo 


I) Reg. Att. Vol. 206 N. 145 in data 29 Aprile 
1905, per: | | 
“Sistema o apparecchio di collegamento azio- 

nabile mediante correnti elettriche continue 

o alternate,, 
delta Società ANONIMA WESTINGHOUSE a Le 
Havre (Francia). 

2) Reg. Att. Vol. 205 N. 206 in data 11 'Aprile 
1905, per: i 

'*Condenseur rotatoise perfectionné,, 

3) Reg. Att. Vol. 206 N. 32 in data 11 Aprile 
1905, (Comipletivo alla privativa N. 205-206). 

4) Reg. Att. Vol. 208 N. 109 in data 27 Maggio 
1905, per: 

** Dispositif pour supprimer les harmoniques 
dans les machines à courant alternatif,, 
della Società ANONIMA WESTINGHOUSE e del 

Sig. Maurice LEBLANC a Parigi 
s) Reg. Att. Vol. 121 N. 83 in data 29 Gennaio 
1900, рег: 
'Perfezionamenti nelle macchine dinamo-elet- 
triche,, 


6) Reg. Att. Vol. 170 N. 202 in data 4 Aprile 
1903, per: - 
‘‘Perfezionamenti nei motori a corrente al- 

ternata,, 


del Signor Benjamin Garver LAMME a Pittsburg. 
(5. Us Ac). 


7) Reg. Att. Vol. 94 N. 23 in data 1 Marzo 1898, 
per: : 


‘‘Perfezionamenti nei motori elettrici non sin- 
cronici,, : 


del Signor Reginald BELFIELD a Londra. 
8) Reg. Att. Vol. 208 N. 140 in data 29 Maggio 
1905, per: 
‘‘Perfezionamenti nei freni a vuoto per vei- 
coli ferroviari e simili,, 
del Sig. John Wills CLOUD a Londra (Inghilterra) 


= Ufficio Elettrotecnico Industriale = 


Fere Bonaparte, 12 - MILANO - Telefono 24-37 


n - 
Capo Officina 
provetto per grandi centrali idro-termo-elettri- 
che con perfetta conoscenza alta e bassa ten- 
sione cerca migliorare. — Inviare offerte a 
A. 130. « Rivista Elettricità ». A. 130-2 


Ing. BARZANO' & ZANARDO- 


Studio Tecnico e Legale 


pér Brevetti d'ingenzione e Marchi di Fabbrica 
ROMA MILANO 

9, Via Due Macelli 3 25, Via Bagutta 

Gu wo 


AGLI INDUSTRIALI: 


I proprietari delle seguenti privative industriali 
sono disposti a vendere o a concedere licenze di fab- 
bricazione o esercizio a condizioni favorevoli, e sono 
pronti a fornire dietro richiesta, tutti gli schiari- 
menti necessari: 


I) Reg. Att. Vol. 207 N. 166 in data 25 Aprile 
1905, per: 
««Perfezionamenti nei cuscinetti per alberi ro- 
tatori,, 


del Signor Herbert Mills SMITH a Great Barring- 
ton (S. UL. A). _ е 


2) Reg. Att. Vol 
1902, per: 
‘‘Perfezionamenti negli strumenti per indicare 

la relazione di fase e la differenza nella 

frequenza di due circuiti a correnti alter- 
nate e polifasi,, 
del Signor Frank CONRAD a Wilkinsburg (5.17. А.) 


Att. Vol. 


. 152 М. 239 in data 11 Febbraio 


3) Reg. 207 N. 138 in data 29 Aprile 

1905, per: | 

‘‘Perfezionamenti nei sistemi di distribuzione 
elettrica,, 


del Sig. Paul Martyn LINCOLN a Pittsburg (S.U.A). 


4) Reg. Att. Vol. 152 N. 98 in data 17 Gennaio 
' 1902, per: 
Perfectionnements aBporibsxa au mécanisme 
moteur des vèchicules automobiles,, 
del Signor Albert SCHMID a Le Havre (Francia). 


s) Reg. Att. Vol. 150 N. 162 in data 11 Dicem- 
bre 1901, per: 
‘‘Perfezionamenti nei sistemi di distribuzione 
elettrica,, 


del Signor John Segdwick PECK a Pittsburg (S. ' 
U. A.). 


6) Reg. Att. Vol. 174 N. 65 in data 27 Maggio 
1903, per: 
‘‘Perfezionamenti nei freni per veicoli,, 


dei Signori William Clark MITCHELL & Mark 
CUMMINS a Trafford Park (Inghilterra). 


7) Reg. Att. Vol. 
1903, per: 
‘‘Perfezionamenti negli аргасын regolatori 

di voltaggio,, 
dei Signoxi Jhon Segdwik PECK a Pittsburg & 


Harve Reed STUARU € Charles Edward SHIN- 
NER a Wilkinsburg (S. U. A.) 


171 N. 36 in data 4 Aprile 


8) Reg. Att. Vol. 197 N. 144 in data 15 novem- 
bre 1904, per: 
‘‘Systeme de rondelles d'arrét pour vis et bou- 
lons,, 
del Sig. Charles Osborne WEST a Londra. 


9) Reg. Att. Vol. 87, N. 95, in data 20 Aprile 
1897, per: 
‘‘Perfezionamenti nei projetti,, 


del Signor Elias Mattison JOHNSON a New-York 
(5. U. А.) 


~ 


10) Reg. Att. Vol. 209 N. 16r in data 19 Giu- 
gno 1905, per: 
‘‘Procèdè pour rendre plus parfaite la combu- 
stion des substances à base de carbone,, 
del Sig. Josiah HARRIS a Londra, 


11) Reg. Att. Vol. 162 N. 1 in data 27 Settem- 
bre 1902, e relativo attestato Completivo Reg. Att. 
Vol. 209 М. 158 in data 19 Giugno 1905, per: 
‘‘Perfectionnements se rapportant à la puri- 

fication de l'air,, 


dei Sigg. Josiah HARRIS & Joseph PURVES a 
Londra. 


12) Reg. Att. Vol. 226 N. 131 in data 12 Otto- 
bre 1905, per: 


"Distributore automatico di francobolli, bi- 
glietti, ecc.,, 
della Soc. AKTIEBOLAGET L. M. ERICSSON 


& C. a Stoccolma (Svezia). 


13) Reg. Att. Vol. 125 ЇЧ. 67 in data 17 Aprile 
1900, per: 
‘‘Perfezionamenti negli elevatori di munizioni 
per usi militari,, 


della Soc. VICKERS SONS € MAXIM, LIMITED 
a Londra. 


14) Reg. Att. Vol. 218 N. 56 in data 5 Dicem- 
bre 1905, per: 

‘‘Appareil d’alarme ou avvertisseur acoustique 
pour automobiles et autres applications,, 
del Signor Miller Reese HUTCHISON a New-Jork 

(S. U. A). 

15) Reg. Att. Vol. 128 N. 102 in data 26 Giugno 
1900, per: | 
‘‘Perfectionnements aux machines à fabriquer 

le papier á revetement de carbone, dit pa- 

pier de carbon,, 
del Sig. Frank Wing WEEKS a Chicago (S. U. A.) 


16) Reg. Att. Vol. 231 N. 49 in data 9 Giugno 


1906, per: 


‘‘Mecanisme perfectionné pour le sciage des 
métaux,, 


della Società HIGH DUTY SAW 
COMPANY a Eddystone (S. U. A.). 


AND TOOL 


17) Reg. Att. Vol. 213 ЇЧ. 236 in data 30 Agosto 
I905, per: 
*Perfectionnements dans les mouvements mè- 
caniques,, 
del Sig. Melvin Botchlor CHURCH a Kent (Nichi- 
gans S. U. A.) 


18) Reg. Att. Vol. 189, N. 130, in data 2t Mag- 
glo 1904, per: 
‘‘Procèdè et appareil pour transmettre des 
sons distinctement et á grande distance,, 


del Signor Victorien TARDIEU a Arles s/Rhóne 
(Francia). 


19) Reg. Att. Vol. 154, N. 225, in data 28 Marzo 
1902, per; 
‘‘Perfectionnements dans les dépóts de mé- 
taux ou de composés,, 


della Società SHERARD COWPER - COLES & 
COMPANY LIMITED a Londra (Inghilterra) 


20) Reg. Att. Vol. 218, N. 79, in data 7 Dicem- 
bre 1905, per: 
"Procédé de dessuintage de la laine brute au 
moyen de l'électricité,, 
del Sig. J. M. BAUDOT a Tourcoing (Francia). 


Officine già Guzzi Ravizza 


hs Giampiero Clerici L. 


MILANO 


Via Pergolesi, 11 x Telefono 15-00 


Ср NNA 


Elettricità 


Motori trifasi e monofasi 

Motori e dinamo a corrénte 
continua 

Generatori a corrente alter- 
nata 

Trasformatori elettrici 


Ventilazione 


Ventilatori elettrici da soffitto, 
pareti, tavolo 

Ventilatori centrifughi 

Ventilatori elicoidali 

Impianti completi di ventila- 
zione, essicazione, riscal- 
damento 


AS 
BREVETTO 9 GUZZI 


же ne MÀ Ii 


inumidimento 


per Stabilimenti filatura 


e tessitura 


Concessionari per l'Italia 


dei Filtri ed Impianti di Aspirazione della polvere 
della Casa BETH di Lubecca. 


Giovanni Hensemberger 


MONZA - Telefono N. 197 
Fabbrica di Accumulatori Elettrici 


per tutte le applicazioni 


d 


Ufficio Tecnico a Milano 
Via Senato, 14 {$ Telefono 23-77 
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Accumulatori trasportabili d'ogni genere in recipienti 
di celluloide, di ebanite, in batterie per illumi- 
nazione e segnalazjone per automobili, per piccoli 
impianti, ecc. Batteria speciale pei Chirurhgi. 


Accumulatori stazionari. Accumulatori doppi in 
“ Planté „ per batterie a recipienti di celluloide per 
R А accensione motori a ben- 
scarica rapida e lenta. zina per motociclette ed 
automobili. 


Accumulatori trasportabili extra-leggieri per trazione, 
automobili elettrici, battelli, ecc. 


Batterie trasportabili speciali per l’illuminazione delle 
carrozze-ferroviarie. Fornitore delle ferrovie dello 
Stato e della Compagnia dei Wagons-Lits di Parigi. 


Batterie del tipo illuminazione ferroviaria con disposi- 
sizioni speciali per i più svariati usi. 


Esposizione Internazionale Milano 1906 
GRAN PREMIO 


Cataloghi - Prezzi Correnti - Sopraluoghi - 
Preventivi - Progetti - Dettagli - Istruzioni 


— Gratis dietro richiesta all’ UFFICIO 


TECNICO - MILANO. 
8. 085. 


TURBINE A VAPORE 


DIRETTAMENTE ACCOPPIATE 


CON GENERATORI 
A CORR. CONTINUA ALTERNATA MONO.eTRIFASE 


MILANO-VIR-PRINCIPE- UMBERTO 
N* 17 


Compagnie Internationale d'Electricité 


Societá Anonima - Sede a LIEGI (Bergio) 
Amministratore Delegato HENRI PIEPER Direttore Generale 


‘Agenti per la vendita in Italia 


I AVINI & RAMPONE - Torino 


4 - Via Cernaia - 4 


P ; 


Dinamo generatrici 


Motori a corrente continua, alter- 
nata monofase e polifase, d'ogni 
potenza, ed a qualsiasi velocitá. 


Trasmissione e distribuzione ai 


forza motrice. 


Jmpianti d'illuminazione pub- 


blica e privata. 


Tramvie Elettriche. 
(abestaus, gru, macchine diverse 


per il servizio dei porti. 


Gru a ponte e macchine di solle- 
Vamento d’ogni specie. 
Macchine d estrazione speciali, 


brevettate. 


Impianti per comandoa lamimatoi 
Applicazioni generali per miniere e metallurgia - Campade ad arco sistema X. Piepe 


F. KLOCKNER, Ingegnere - ity. 7 


Fabbrica specializzata per la cosiruzione deile resistenze Eleffriche 
di qualsiasi Про e di kontroller m 


E | | 


Avviatoro con disinserzione a corrente anila ed a sovraccarico, =- г per motore trifase. 


Rappresentante Generale per l'Italia: 


Ing. Secondo Sacerdote ANO - Telefono 30-05 


La nuova lampada “OSRAM,, 


Si può usare in ogni posizione 


da 80 Volt 18-50 candele da 100-130 Volt 25-100 candele 
da 100-160 Volt 35-100 candele da 200-250 Volt 40-100 candele . 


Le lampade da 100 candele e quelle da inserirsi ip serie fra loro, vengono for- 


nite solo per sospensione verticale 
Deutsche Gasglúhlicht A. G. - Berlino 


Rappresentante generale per lItalia: e 


Ing. A. С. PIVA - MILANO, Piazza Castello N. 9 
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Contatore “FERRANTI,, 


PER CORRENTI ALTERNATE 


Semplice - Robusto - Preciso 


Non soggetto 
a guastí o ad 
| alterazioni nella 
PSN sua taratura. 


Uguale preci- 
sione con '/,, di 
carico fino al 50 
n 3 TZ О 0 , 

> , lo di sopracca- 


Non contiene 
spazzole, collet- 
tori o contatti 
mobili. 


a x Ferranti 
a Limited 


Hollinwood 


| S uon pe s" 
merca o EO 
—Bà ^f 
FLD 


Lancashire 


= = === ү 
à 4 (Inghilterra) 


ША 
ad Logi: Birra UM peli, 


Per opuscolo, prezzi e forniture, rivolgersi all’ingegnere 


ENRICO PANDIANI di Milano 


{che ne tiene in deposito per varie capacità, tensioni e 
periodi e li fornisce anche in prova. 


жоие аан СДШІА. 


Via Gius. Broggi, 2 - MILANO - Via Spallanzani, 38 
Vinc пес d'onore — Tnternaz. Milano 1906 


Tos. Contatori d'energia e- 
jr lettrica - Indicatori di 

massima richiesta 
WRIGHT 


Dinamo e motori elet- 
tici a cor:ente conti- 
nua cd a.ternata. 


Quadri di distribuzio- 
ne - Scaricatori per 
alte tensioni - Venti- 
latori ed agitatori di 
aria - Trapanatrici 
elettriche - Regola- 
tori automatici - Ap- 
parecchi di misura 
- Lampade ad arco 
e ad incandescenza - 
Accessori per instal- 
lazioni elettriche a 
bassa е alta tensione 


Impianti comple i 
di illuminazione e- 
lettrica e trasporti 
di energia a di- 
síanza 


SIRENE MOLTENI p AAE 
A per AUTOMOBILI p 2; rb 3 

e segnalazioni per Stabi- ( drm. AA 9. 
S  limenti industriali dii: = — 
Miserere e via A A va è) 


J/BREVETTA TI 


Cimitatori di Corrente 


continua ed alternata 


(Ogni apparecchio e accompagnato da istruzione 
ber la messa in obera) 


Ultimo modello 


Questi limitatori di corrente sono 
i più pratici 
i più esatti 
i pit sensibili 


‘Facilità ed esattezza di regolazione 


Sicurezza di funzionamento 
Perfetta solidità 
Controllo sicurissimo 


Nessun bisoeno di ricambi — 


Chiusura ermetica 


TIPO ELEKTRON 


— (Indicatissimo per gruppi di lampade) — 
Prezzo dei limitatori Elektron fino a 125 V. 


Desi- Elektron Elektron con dispositivo 
guazione | ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Amperes da la? da 21), da 41}, йа 61/, da 81/3 da 1 

a a 4 a 6 as a ll а 15 
гетто — | — 

cadauno | L. 12, — | 14 50 | 16, — | 18,— | 20.— | 22,— 


Prezzo dei limitatori Elektron da 125 a 250 V. 


Elektron Elektron con dispositivo 
ordinari per attenuare la scintilla di distacco 


Designazione 


da 2/; a и 


Ашрегев da 2 a 3!/, | да4а 5!/, | da6a8 


16, - 


тед EXCELSIOR 


Questo tipo pii economico é indicatissimo per le se- 
guent! intensità di corrente: 


Fino a 125 Volts 


da hos da di Ampéres 
Da 125 a 250 Volts 


AR QAER P » 


Tanto per l’Italia quanto per la Svizzera, rivolgersi allo. 


Studio Elettrotecnico Industriale 


Con sede in LUGANO (Canton Ticino) 
Via Circonvallazione, 104-B 


Questo Studio ha la rappresentanza per Г Italia 
e la Svizzera della casa Nalder Bros, and Thompson 
per Amperometri, Voltmetri, Wattmetri, ecc., a 
prezzi convenientissimi. 


pA A EE 


COMPAGNIA ANONIMA CONTINENTALE. 


a J BRUNT « C. 


41-43, - Via Quadronno — MILANO — Via Quadronno, 41-43 
ca e 


| Contatori di Energia Elettrica 


Contatore per corrente alternata trifase 


per corrente continua ed alternata 
== monofase - bifase - trifase == 


—— 


per carichi equilibrati e non equi- 
librati — induttivi e non induttivi 


- 


M nn 


Speciali per quadri 
di distribuzione = 


/ 


Contatore per corrente alternata monofase 


Massima sensibilità - 


æ Minimo autocon- 
sumo * Semplicita 
х Robustezza .* 


Contatore 
per corrente coptinua 
2 fi - 3 fili 


Tipo M. R. 85 


Tipo MR 1 


LABORATORIO . 


per. 


y TARATURA. - VERIFICA e RIPARAZIONI 


MILANO - NAPOLI 


Cer es" 
| ES = 


Chiedere Listini e Prezzi 


¡SA AL dior dara on 


Anno XXVII 
L'ELETTRICITÀ — 


RIVISTA TECNICA SETTIMANALE 

Y Foro Bonaparte, 12 - MILANO . Telefono ‘24-37 
Unire Cent. 50 ad ogni cambiamento di indirizzo _ 
Y Lit Tip 9. ABBIATI — Via Р. Tenaglia, 9 — Milano 


Karlsbader Kaolin Industrie Gesellschatt 
in MERKELSGRUEN. bei KARLSBAD 


Propristaria della celebre Cava di Caolino " Excelsior, a Zettlitz 
edi Miniere di Laramie ad OTTOWITZ 


ISOLATORI 


in porcellana durissima per | 
===== condutture elattriche 

С“ Г N === == +з ad ALTO e BASSO POTENZIALE 
S> ни == : — Telegrafo e Telefono 


Propria STAZIONE DI PROVA a 200.000 volt 
Oltre 900 modelli d'Isolatori 


¡=== Assumesi qualsiasi altro lavoro speciale Su disegno o modello 


Fornitrice degli Jsolalori per alta tensione: 


IMPIANTO Еос. Elettriche della Valtellina 
06 — Tensione 20000 Volt. 


IMPIANTO soc.  ILETTRICITÀ А. I., Torino 
Km. 218 — Tensione 24000 Volt. 


SS i IMPIANTO del agg Yenezia-Pordenone 
Ò | 88 — Tensione 32000 Volt. 
\ | IMPIANTO soc, ELETTRICA BRESCIANA 

зі — Tensione 40000 Volt. 


IMPIANTO MOUTIERS-LYON 
Hm.:185 — Tensione 56960 Volt. 


100 e piu altri Pani per ten- 
sioni superiori ai 15000 Volt Rappr. Gen. per l'Italia: 


(SOLATORE 381 B impiegato nel reportó ad alta tensinne LYON-MOUTIERS LAZZAR y MARLON 


Km. 185 alla tensione di 56960 volt li più importante In Europa == TREVISO =— ] 


Ing. L. MERIGGI & С. 


< Piazza S. Carlo, 2 - MID ANO - Telefono N. 93-10 


Fornitrice delle 
Ferrovie dello Stato 

e delle principali 

~ Soc. di Elettricità 

dell'interra e ácii'estero 


Ф 


Mater ea pr impianti di Trazione ЇЇ 


TRUCKS ASTE 
per e 
TRAMVIE ROTELLE 
e di 
FERROVIE TROLLEY 


| 
AGENZIA GENERALE PER L'ITALIA E SVIZZERA 
detta The Ohio Brass Company | 


MATERIALI SPECIALI 
$ per linee monofasi е trifasi ad alta tensione # 
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